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CALIFORNIA  -  JANUARY  1961 


January  1961  was  another  very  dry  month.  Totals  for  the  period  ranged  from  58  percent 
of  normal  along  the  North  Coast  and  55  on  the  Central  Coast  through  about  50  in  the  Sacra- 
mento and  San  Joaquin  Drainages  to  as  little  as  28  in  the  Southeast  Desert  Basins  and  21 
percent  in  the  Northeast  Interior  Basins.  Temperatures  averaged  above  normal  over  the  entire 
State,  with  positive  departures  of  more  than  5°  in  the  Northeast  Interior  Basins  and  in  the 
South  Coast  Drainage.  The  average  value  for  the  South  Coast  Drainage  was  about  that  nor- 
mally  experienced  around  April  1.  The  picture  was  not  uniform,  however,  for  there  were  a 
few  scattered  stations  in  all  areas  except  these  two  that  reported  negative  departures  for  j 
the  month. 

H 

STORMS 

The  principal  storm  damage  during  the  month  was  along  the     coastlines  of  Orange  and  Ven- | 
tura  Counties,  where  high  tides  and     strong  winds     on  the  14th  through  the  18th  resulted  in 
considerable  property  damage  to  homes,   roadways  and  commercial  property  near  the  beach.  The 
greatest  damage  appeared  to  be  concentrated  in  the  vicinity  of  Surfside  and  Ventura. 

C.   Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California  ~  | 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  90°  on  the  16th  at  Tustin  Irvine  Ranch  and  on  the  18th+  at 
San  Gabriel  Fire  Department  and  Yorba  Linda. 

Lowest  Temperature  -5°  on  the  28th  at  White  Mountain  1. 

Greatest  Total  Precipitation  17.57  inches  at  Honeydew  2  WSW. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Eagle  Mountain. 

Greatest  One-day  Precipitation  9.35  inches  on  the  31st  at  Honeydew  2  WSW. 

Greatest  Total  Snowfall  64.5  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  117  inches  on  the  31st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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WATSONVI LLE  WATERWORKS 

64.5 

36.3 

50.4 

75 

21 

26 

5 

447 

0 

0 

3 

0 

2  .00 

1  .39 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

D I V I S I  ON 

48.9 

1.4 

2.29 

1.87 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   F I BREBOARD  MILLS 

49.it 

35.5 

42.5 

3.1 

62 

31  + 

24 

2 

692 

0 

0 

10 

0 

2.82 

.28 

1.33 

26 

•  0 

0 

6 

2 

1 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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ANTIOCH  PUMP  PL T  3 

47.9 

34.5 

41.2 

63 

10 

22 

2 

728 

0 

0 

0 

2.33 

1.33 

26 

0 

. 

2 

1 

ASH  MTN 

62.3 

36.1 

49.2 

3.3 

73 

12 

26 

5 

482 

i' 

0 

1 1 

0 

1.55 

- 

3.12 

.92 

27 

•  0 

0 

1 

0 

AUBERRY 

62.2 

29.4 

45.8 

2.8 

73 

11 

21 

5  + 

587 

0 

0 

22 

- 

2.54 

- 

1.87 

1.88 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

AVENAL   9  SSE 

54. AM 

31. 4M 

42. 9M 

74 

23 

19 

7 

0 

0 

0 

.97 

.0 

0 

0 

BAKERSF IELD  W8  AP  R 

53.5 

33.8 

43.7 

- 

3.2 

72 

23 

25 

1 

656 

0 

0 

1  5 

0 

.39 

- 

.63 

.  33 

26 

•  0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

55.4 

38.0 

46.7 

7.2 

66 

18  + 

28 

28 

562 

0 

0 

3 

0 

1.87 

- 

2.98 

1.36 

26 

1.0 

1 

26 

u 

1 

1 

BUTTONWILLOW 

50.7 

31.7 

41.2 

70 

24 

24 

7 

728 

0 

0 

1  7 

0 

.55 

.40 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

57.2 

28.8 

43.0 

6.0 

6  9 

18 

23 

2  + 

679 

0 

0 

28 

0 

2.25 

- 

7.91 

.86 

26 

.  0 

0 

u 

2 

0 

CAMP  PARDEE 

48.5 

34.1 

41.3 

- 

4.1 

64 

31 

24 

3 

729 

0 

2 

14 

0 

2.12 

- 

1.69 

.89 

26 

•  0 

0 

4 

1 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

57.3 

30.7 

44.0 

72 

12 

18 

5 

645 

0 

0 

20 

0 

2.09 

1  .31 

26 

•  0 

0 

^ 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

57. 6M 

28. 1M 

42. 9M 

68 

19  + 

21 

28  + 

679 

0 

. 

29 

o 

2.01 

.82 

26 

.  5 

1 

27 

4 

2 

0 

COAL  I NGA 

55.5 

31.4 

43.5 

- 

2.1 

72 

23  + 

2  1 

7  + 

660 

0 

J 

13 

0 

1  .20 

- 

.17 

.84 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

50.5 

33.5 

42.0 

68 

26  + 

22 

7 

706 

0 

0 

16 

0 

.83 

.50 

26 

•  0 

0 

2 

1 

0 

DENAIR 

48.9 

33.4 

41.2 

- 

3.8 

66 

30 

26 

8 

731 

0 

0 

15 

0 

2  .32 

.07 

1  .00 

26 

•  0 

0 

5 

2 

1 

DUDLEYS 

61.2 

24.0 

42.6 

3.8 

73 

17 

16 

3  + 

687 

0 

0 

2  8 

0 

2.21 

- 

4.90 

1.43 

26 

.  0 

0 

5 

l 

1 

ELECTRA  PH 

59.4 

31.5 

45.5 

- 

0.2 

71 

22  + 

22 

5 

602 

0 

0 

19 

0 

1  .84 

- 

3.75 

.82 

26 

•  0 

0 

3 

1 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

51.6 

33.0 

42.3 

69 

22 

21 

7 

692 

0 

0 

1  3 

0 

1  .36 

.91 

26 

•  0 

0 

4 

1 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

50.3 

34.4 

42.4 

- 

2.3 

69 

2  2 

22 

7 

694 

0 

0 

14 

0 

1.52 

- 

.05 

.84 

26 

•  0 

0 

3 

2 

0 

FRIANT   GOVT  CAMP 

51.3 

31.3 

41.3 

6R 

24+ 

22 

2  + 

729 

0 

0 

19 

0 

1.77 

.97 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

GIANT  FOREST 

44.5 

28.0 

36.3 

3.9 

52 

17 

18 

29 

884 

0 

0 

.7 

0 

1.58 

- 

6.38 

.81 

27 

8.0 

7 

27 

3 

2 

0 

GLENNV I LLE 

61.9 

26.9 

44.4 

74 

17  + 

20 

6  + 

633 

0 

0 

2  7 

0 

1.12 

.94 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRANT  GROVE 

49.7 

28.1 

38.9 

62 

19  + 

19 

29 

802 

0 

0 

25 

0 

2.74 

1.35 

27 

10.0 

9 

31  + 

3 

2 

1 

HANFORD 

52.2 

33.4 

42.8 

- 

2.1 

71 

25 

23 

7 

683 

0 

0 

15 

0 

1.34 

.27 

1.10 

26 

.0 

0 

2 

i 

1 

HETCH  HETCHY 

56.  5M 

28. 9M 

42. 7M 

5.4 

64 

17 

25 

5  + 

684 

0 

0 

27 

0 

1.68 

- 

4.13 

.76 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

48.2 

24.7 

36.5 

6.2 

60 

16 

13 

28 

878 

0 

0 

31 

0 

1  .88 

- 

3.16 

1.42 

26 

19.0 

2  3 

26 

3 

1 

1 

IDR  I  A 

62.0 

41.3 

51.7 

6.3 

74 

17 

31 

1 

407 

0 

0 

2 

0 

1  .64 

- 

1  .48 

1  .40 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

KERN  RIVER  PH  1 

58.5 

38.3 

48.4 

- 

0.8 

74 

11 

22 

6 

507 

0 

0 

12 

0 

1.12 

- 

.96 

.98 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

66.5 

31.9 

49.2 

75 

17  + 

20 

1 

483 

0 

0 

17 

0 

.72 

.69 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

52.1 

33.9 

43.0 

70 

24 

18 

7 

675 

0 

0 

14 

0 

1  .24 

.72 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

KETTLEMAN  STA 

54.2 

35.8 

45.0 

72 

22 

20 

7 

613 

0 

0 

1 1 

0 

1.24 

.74 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

48.1 

32.1 

40.1 

65 

31  + 

23 

9  + 

765 

0 

1 

16 

1.) 

2.55 

1.37 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

LE  GRAND 

50.3 

34.9 

42.6 

- 

2.5 

68 

22 

25 

9+ 

686 

0 

0 

13 

0 

1.62 

- 

.84 
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26 

.0 

0 
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0 

LEMON  COVE 

53.5 

34.4 

44.0 

- 

2.3 

70 

30+ 

22 

7 

646 

0 

0 

14 

0 

1  .40 

1.39 

1.31 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

LINDSAY 

53.4 

33.9 

43.7 

- 

1.9 

69 

30+ 

23 

7 

654 

0 

0 

14 

0 

1  .34 

- 

1.03 

1  .08 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

LODI 

49.  1 

36.8 

43.0 

- 

1.4 

63 

31 

26 

2 

678 

0 

0 

10 

0 

3.43 

.55 

1.81 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

LOS  BANOS 

49.5 

34.8 

42.2 

- 

3.2 

65 

31  + 

23 

1 

704 

0 

0 

12 

0 

1.62 

.08 

.82 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

MADERA 

50.4 

33.0 

41.7 

- 

3.5 

71 

23 

25 

8+ 

716 

0 

0 

14 

0 

1  .90 

.05 

1.15 

26 

.0 

0 
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1 

1 

MANDE  V I LLE  ISLAND 

47.7 
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M 

62 

9 

0 

0 

0 

2.41 

1.02 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARICOPA 

52.7 

34.3 

43.5 

- 

4.0 

71 

23 

18 

7 

660 

u 

0 

14 

0 

.32 

- 

.88 

.19 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

MERCED  FIRE   STA  2 

51. 3M 

35. 4M 

43. 4M 

- 

1.1 

67 

22 

26 

8 

661 

0 

0 

10 

0 

2.14 

- 

.13 

1.33 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

MIDDLEwATER 

53.8 

32.4 

43.1 

- 

2.9 

70 

23 

22 

20  + 

673 

0 

0 

15 

0 

.64 

- 

.44 

.35 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

MODESTO 

48.7 

35.6 

42.2 

- 

2.4 

65 

31  + 

26 

2 

698 

0 

0 

11 

0 

2.78 

.63 

1.11 

26 

T 

0 

4 

3 

1 

NEWMAN  2  NW 

49.1 

35.2 

42.2 

- 

3.7 

63 

31  + 

25 

2 

698 

0 

0 

11 

0 

3.33 

1.51 

2.29 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

NORTH  FORK  RS 

62. 2M 

29. 8M 

46. OM 

72 

18  + 

22 

1 

578 

0 

0 

26 

0 

2.38 

- 

3.60 

1.14 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

46.4 

32.1 

39.3 

- 

5.2 

63 

31 

22 

6 

791 

0 

3 

16 

0 

2.35 

- 

.08 

1.24 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

ORANGE  COVE 

51.9 

33.1 

42.5 

- 

3.0 

69 

24 

22 

7 

692 

0 

0 

15 

0 

1.61 

- 

.99 

.98 

26 

.  0 

0 

2 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

48.9 

32.9 

40.9 

65 

22 

18 

2 

740 

0 

0 

15 

0 

1.04 

.82 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

PORTERV 1 LLE 

52.6 

34.0 

43.3 

- 

3.0 

71 

24 

23 

7 

665 

0 

0 

16 

0 

1.15 

- 

1  .06 

.73 

27 

.0 

0 

1 

0 

SALT  SPRINGS  PH 

62.4 

35. 6M 

49. OM 

73 

18 

18 

1 

507 

0 

0 

5 

0 

1.52 

.85 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

SONORA 

61.0 

33.7 

47.4 

3.6 

71 

12 

27 

2 

541 

0 

o 

14 

0 

1.70 

- 

4.12 

.77 

26 

.  0 

0 

2 

0 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

57.1 

28.2 

42.7 

69 

18  + 

22 

2 

684 

0 

0 

30 

0 

2.70 

1.97 

26 

1.3 

0 

l 

1 

STOCKTON  FAA  AP 

47.6 

36.7 

42.2 

63 

31 

26 

2 

701 

0 

2 

10 

o 

3.06 

1  .00 

29 

.0 

q 

4 

3 

1 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

47.4 

34.0 

40.7 

- 

3.8 

63 

31 

23 

2 

744 

0 

0 

13 

0 

3.25 

.62 

1  .65 

26 

.0 

0 

It 

2 

1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

47. 8M 

36.0 

41  .9M 

64 

31 

20 

5 

711 

o 

o 

9 

o 

3.01 

1.13 

26 

.0 

o 

5 

2 

1 

TEHACHAP I 

57.6 

30.4 

44.0 

7  0 

18 

21 

2 

644 

0 

0 

21 

0 

.62 

.50 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

TEJON  RANCHO 

55.3 

3  3.0 

44.2 

2.6 

70 

25 

0 

0 

16 

0 

.89 

1.30 

•  78 

26 

.0 

o 

1 

j 

o 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

61.2 

31.7 

46.5 

1.3 

72 

12 

22 

6  + 

564 

0 

0 

17 

0 

1.28 

2.70 

1.13 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

TIGER  CREEK  PH 

58.0 

3  3.7 

45.9 

65 

22  + 

2  7 

0 

0 

12 

0 

1.97 

1.02 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

TRACY  CARBONA 

48.4 

36.1 

42.3 

61 

31  + 

18 

2 

698 

0 

0 

9 

0 

2.26 

1.06 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

49.0 

3  5.7 

42.4 

64 

31 

1  8 

2 

0 

0 

10 

0 

.  98 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

VI  SAL  I A 

52.5 

35.5 

44.0 

_ 

2.6 

73 

26 

24 

7 

643 

0 

0 

13 

0 

1.26 

- 

.85 

.80 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

WASCO 

52. 1M 

32. 9M 

42. 5M 

- 

2.9 

72 

24 

22 

7 

689 

0 

0 

16 

0 

.82 

- 

.42 

.55 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

YOSEMITE  NP 

53.5 

28.0 

40.8 

4.5 

62 

22 

23 

3+ 

743 

0 

0 

0 

1.72 

- 

4.67 

1.13 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

43.2 

0.4 

1.77 

1.95 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

71.3 

44.2 

57.8 

82 

17 

33 

1 

223 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.98 

26 

.0 

0 

1 

* 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

66.4 

48.4 

5  7. "4 

3.5 

79 

16 

42 

3  + 

231 

0 

0 

0 

0 

.72 

- 

1.54 

.55 

26 

.0 

0 

2 

0 

BARRETT  DAM 

70.1 

31.1 

50.6 

1.9 

83 

18 

22 

1 

438 

0 

0 

2  0 

0 

1.61 

1.53 

1.56 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

65.1 

40.2 

52.7 

75 

18  + 

32 

29 

374 

0 

0 

1 

0 

1.15 

- 

2.23 

.91 

27 

.0 

0 

30+ 

2 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

51.0 

16.6 

33.8 

61 

17  + 

7 

5  + 

960 

0 

0 

31 

0 

1.98 

1  .29 

26 

3.0 

2 

2 

1 

BONI TA 

75.5 

42.2 

58.9 

6.1 

88 

19+ 

33 

3 

191 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.97 

.91 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

BURBANK   W8   AP  R 

73.1 

45.4 

59.3 

6.7 

84 

18  + 

38 

3  + 

178 

0 

0 

0 

0 

1  .64 

.71 

1.50 

26 

.0 

0 

2 

* 

1 

CABRILLO  NM  R 

67.5 

51.9 

59.7 

80 

17  + 

43 

3 

174 

0 

0 

0 

0 

1.45 

1.28 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

CACHUMA  dam 

70.7 

39.2 

55.0 

83 

18 

28 

1 

305 

0 

0 

3 

0 

2.85 

2.65 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAMPO 

65.6 

34.6 

50.1 

76 

17 

21 

1 

454 

0 

0 

1  « 

0 

1  .09 

.90 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

74.1 

42.4 

58.3 

85 

16 

30 

7 

209 

0 

0 

: 

0 

1  .97 

1.10 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

CHULA  VISTA 

68. OM 

44. 6M 

56. 3M 

4.5 

82 

20  + 

36 

3 

265 

0 

0 

0 

0 

.81 

1.10 

.44 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

71. 9M 

42. 8M 

57. 4M 

6.7 

83 

17 

35 

4  + 

229 

0 

0 

0 

0 

1.01 

2.55 

.45 

26 

.0 

0 

CORONA 

73.2 

43.0 

58.1 

6.7 

85 

17  + 

30 

2 

216 

0 

3 

J 

.66 

1  .66 

.0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

74.4 

45.6 

60.0 

8  8 

16 

34 

3 

161 

0 

0 

0 

0 

1.43 

1.11 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

CUYAMA 

65.2 

30.0 

47.6 

77 

18 

21 

5  + 

534 

0 

0 

2  3 

0 

.  16 

.16 

26 

.0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

55.6 

26.9 

41.3 

2.5 

65 

13 

14 

7 

730 

0 

0 

2? 

0 

1.71 

4.50 

1.61 

27 

.0 

0 

1 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

75.8 

43.8 

59.8 

88 

18 

31 

2  + 

164 

0 

J 

. 

0 

.96 

•  78 

27 

.0 

0 

1 

0 

ELSINORE 

73. OM 

34. 1M 

53. 6M 

3.8 

85 

17 

22 

7 

351 

0 

0 

12 

0 

1.37 

.79 

.73 

27 

.0 

0 

0 

ESCONDIDO 

71.8 

37.8 

54.8 

3.9 

84 

16 

28 

8  + 

306 

0 

0 

9 

0 

1.30 

- 

1.51 

1.09 

26 

.0 

0 

] 

1 

FONT  ANA  KAISER 

72. 7M 

46.  8M 

59. 8M 

85 

17 

33 

1 

180 

0 

0 

0 

0 

.90 

.88 
.90 

26 

.0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

74.8 

37.6 

56.2 

87 

16 

27 

8 

266 

0 

0 

9 

0 

.97 

26 

.0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

64.  7 

26.7 

45.7 

76 

If 

16 

8  + 

591 

0 

0 

26 

..' 

1  .64 

1.34 

2  7 

.0 

0 

1 

IDYLLWILD  RS 

62.5 

28.9 

45.7 

71 

17 

24 

12  + 

589 

0 

0 

2  2 

0 

1.37 

.89 

27 

.0 

0 

0 

1 

JULIAN  WYNOLA 

59. 9M 

40. OM 

50. OM 

69 

17  + 

27 

1 

461 

0 

0 

2 

0 

1.50 

1.64 

1.15 

26 

.0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

69.0 

41.9 

55.5 

1.8 

82 

16 

31 

4 

291 

0 

0 

1 

0 

.67 

.62 

26 

.0 

0 

LA  MESA 

73.5 

46.3 

59.9 

87 

16 

38 

3  + 

163 

0 

0 

0 

0 

.98 

.80 

26 

.0 

0 

0 

1 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

69.9 

39.2 

54.6 

80 

19  + 

26 

5 

317 

0 

0 

5 

0 

1  .40 

1  .22 

1.28 

26 

.0 

0 

1 

LONG  BEACH 

73.0 

49.6 

61.3 

6.6 

87 

16 

43 

7  + 

130 

0 

0 

0 

0 

1.26 

1  .14 

26 

.0 

0 

2 

See 

Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


§>  | 
<  S 

§>  E 

o  1 
<  £ 

* 

i 
< 

| 

■  | 
3  £ 

E  E 
£  £ 

5 

X 

2? 
a 

- 
I 
3 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

| 
a 

a 

3  £ 

E  E 

□ 
1 

Q 

Snow,  Sleei 

No  ol  Days 

Mar. 

Tolal 

~£ 
a 

£ 

•o 

g 

1 

o 

2 

0 
S 

° 

50  or  More 

1.00  or  More 

- 

| 

- 

5 

?, 

5  2 
b  } 

LONG  BEACH  WB  AP 

72.1 

43.8 

58.0 

85 

16 

34 

- 

0 

0 

0 

0 

2ft 

1.18 

26 

.0 

0 

2 

1 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

70.0 

47.8 

58.9 

5.7 

83 

16 

40 

88 

0 

0 

0 

0 

1  *  ?7 

_ 

.74 

1  .22 

26 

.  0 

0 

1 

j 

• 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

72.  5 

51.4 

62.0 

7.0 

84 

18 

41 

- 

0 

0 

0 

0 

•  ? 

1.10 

1  .04 

26 

•  0 

0 

2 

MILL  CREEK  2 

66.1 

46.4 

56.3 

76 

17 

38 

264 

0 

0 

0 

0 

78 

_ 

2.58 

.65 

26 

.  0 

0 

2 

* 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

56.  4 

40.7 

48.6 

67 

18  + 

28 

2  7 

501 

0 

0 

2 

0 

2.72 

2.46 

26 

T 

0 

2 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

67.3 

46.3 

56.8 

3.0 

82 

15 

39 

9  + 

2  49 

0 

0 

0 

0 

.73 

_ 

1.50 

.73 

26 

0 

1 

NORTH  HOLLYWOOD 

75. 4M 

48. 8M 

62.  1M 

88 

18 

40 

5 

111 

0 

0 

0 

0 

1.91 

1  .76 

26 

0 

0 

2 

OCEANS  I DE  PENDLETON 

66.6 

45.4 

56.0 

82 

16 

37 

1 

2  77 

0 

0 

0 

0 

•  88 

.81 

26 

.  0 

0 

1 

OJAI 

75.5 

36.7 

56.1 

6.1 

87 

16 

28 

3 

266 

0 

0 

10 

0 

1.87 

2.31 

1.59 

26 

0 

2 

OXNARD 

72.9 

45.2 

59.  1 

6.0 

86 

16 

33 

2 

195 

0 

0 

0 

0 

1.21 

1  .96 

1.13 

26 

"o 

0 

1 

- 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

57.7 

37.6 

47.7 

68 

18 

28 

2  8 

531 

0 

0 

4 

0 

1.92 

1.84 

26 

J 

0 

1 

PASADENA 

74.6 

45.1 

59.9 

7.0 

86 

18  + 

38 

5  + 

1 66 

0 

0 

0 

0 

1.51 

2.74 

1  .43 

26 

0 

1 

POINT  ARGUE LLO  WB  R 

65.7 

40.3 

53.0 

80 

1 1 

30 

365 

0 

0 

1 

0 

1.10 

.62 

25 

"ft 

0 

2 

POMONA 

72.9 

38.4 

55.7 

6.6 

85 

16 

30 

3 

283 

0 

0 

7 

0 

1.16 

2  .36 

.93 

26 

ft 

0 

2 

1 

J: 

RAMONA  SPAULDING 

72.2 

40.1 

56.2 

86 

17 

20 

1 

271 

0 

0 

6 

0 

1.18 

.88 

26 

n 

0 

2 

. 

REDLANDS 

72.2 

41.2 

56.7 

6.6 

85 

17 

30 

x 

248 

0 

0 

1 

0 

.66 

_ 

1  .57 

•  44 

26 

*ft 

0 

2 

Q 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

74.0 

40.3 

57.2 

6.2 

89 

17 

30 

7  + 

235 

0 

0 

A 

0 

.65 

1  .22 

.43 

26 

.  0 

0 

2 

o 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

73.2 

39.1 

56.2 

87 

18 

32 

9  + 

267 

0 

0 

5 

0 

.78 

.48 

27 

.0 

0 

2 

Q 

o 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

69.9 

47.8 

58.9 

81 

17 

37 

1 

195 

0 

0 

0 

0 

1.92 

3.12 

1.32 

26 

•  0 

0 

2 

2 

1 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

72.4 

36.5 

54.5 

3.4 

85 

17 

26 

1 

319 

0 

0 

9 

0 

.75 

_ 

2.33 

.73 

26 

.  0 

0 

1 

SANDBERG  WB  //R 

52.2 

40.5 

46.4 

6.6 

62 

17 

34 

28+ 

569 

0 

0 

0 

0 

1.24 

_ 

1  .06 

1  .08 

26 

•  0 

0 

2 

. 

1 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

71.1 

50.3 

60.7 

5.8 

82 

17 

43 

3  + 

136 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.48 

.97 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

72.3 

49.8 

61.1 

7.9 

85 

17 

36 

1 

150 

0 

0 

0 

0 

1.15 

_ 

2.50 

1.02 

26 

.0 

0 

2 

1 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

78.0 

42.4 

60.2 

90 

18  + 

33 

2 

153 

3 

0 

0 

0 

1.43 

1.19 

26 

.0 

0 

3 

} 

1 

SAN  JACINTO 

72.2 

32.8 

52.5 

3.4 

85 

17 

22 

3  + 

381 

0 

0 

13 

0 

.71 

_ 

1.30 

.69 

26 

.0 

0 

1 

0 

SAN  PEDRO 

68.3 

53.5 

60.9 

6.7 

81 

15 

44 

2 

145 

0 

0 

0 

0 

1  .34 

_ 

.76 

1.21 

26 

.0 

0 

2 

[ 

1 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

74.2 

44.6 

59.4 

6.8 

89 

16 

35 

3 

181 

.69 

2.06 

.58 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

73.5 

44.2 

58.9 

6.7 

86 

17 

37 

5  + 

186 

0 

0 

0 

0 

1.81 

_ 

1  .89 

1.69 

26 

0 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67.5 

37.2 

52.4 

79 

13 

27 

6 

386 

0 

0 

7 

0 

1  .23 

.70 

26 

.  0 

0 

2 

o 

SANTA   MARIA   WB   AP  R 

70.1 

38.1 

54.1 

3.7 

83 

19+ 

29 

5  + 

3  30 

0 

0 

7 

0 

•  91 

- 

1  .80 

.60 

26 

.0 

0 

3 

o 

SANTA   MONICA  PIER 

70.2 

50.2 

60.2 

85 

19 

39 

7 

162 

0 

0 

0 

0 

1.56 

1.38 

26 

.0 

0 

2 

SANTA  PAULA 

74. 5M 

M 

M 

86 

17 

33 

0 

0 

0 

0 

1.31 

1.19 

26 

0 

2 

1 

SUNLAND 

74.0 

46.3 

60.2 

87 

18 

31 

1 

173 

0 

0 

1 

0 

1  .43 

1.38 

26 

•  0 

cr 

1 

1 

TORRANCE 

72.5 

45.6 

59.1 

6.3 

87 

16 

37 

2 

182 

0 

0 

0 

0 

1.09 

- 

1.27 

1.03 

26 

•  0 

0 

1 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

74.3 

40.2 

57.3 

5.0 

90 

16 

31 

9  + 

241 

1 

0 

4 

0 

.  94 

1.45 

.52 

27 

0 

2 

? 

UCLA 

72.2 

55.8 

64.0 

85 

16 

45 

2 

95 

0 

0 

0 

0 

1.47 

1  .24 

26 

*o 

0 

2 

UPLAND  3  N 

71.6 

40.0 

55.8 

82 

19+ 

32 

1 

278 

0 

0 

1 

0 

1.09 

.80 

26 

•  0 

0 

2 

o 

VISTA   1  W 

73.5 

43.7 

58.6 

86 

16 

34 

2 

2  04 

0 

0 

0 

0 

•  88 

.85 

26 

o 

1 

o 

WARNER  SPRINGS 

65.5 

28.6 

47.1 

3.1 

76 

16 

15 

2 

548 

0 

0 

24 

0 

•  65 

_ 

1  .96 

.65 

26 

*o 

0 

1 

o 

YORBA  LINDA 

75.4 

44.8 

60.1 

6.6 

90 

18 

31 

2 

1 74 

1 

0 

1 

0 

1  •  5  6 

_ 

1.18 

1 .55. 

26 

ft 

.0 

0 

1 

DIVISION 

55.7 

5.5 

1.25 

- 

2.17 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

62.0 

29.5 

45.8 

72 

17 

19 

5  + 

591 

0 

0 

22 

0 

•  29 

.29 

26 

•  0 

0 

1 

o 

BAKER  9  NNW 

62.7 

31.9 

47.3 

71 

17 

24 

9+ 

540 

0 

0 

19 

0 

•  32 

.25 

27 

.  0 

0 

1 

0 

o 

BARSTOW 

64.0 

30.4 

47.2 

72 

16 

20 

6  + 

543 

0 

0 

19 

0 

•  1 2 

•  12 

26 

0 

1 

9 

BEAUMONT   1  E 

65.2 

41.2 

53.2 

6.7 

75 

18  + 

26 

3  59 

0 

n 

4 

c 

1  •  20 

_ 

1.33 

.84 

26 

"ft 

0 

2 

BISHOP  WB  AP  R 

60. 1 

20.9 

40.5 

2.6 

71 

18  + 

1  3 

3 

751 

0 

0 

29 

0 

.17 

_ 

.95 

.17 

26 

0 

0 

1 

o 

o 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

45.9 

25.6 

35.8 

55 

11 

15 

28 

897 

0 

0 

30 

u 

•  39 

.  39 

26 

4.0 

4 

27  + 

1 

o 

ft 

BLYTHE 

71.3 

37.3 

54.3 

2.1 

78 

16  + 

28 

3 

3  2  5 

0 

0 

11 

0 

.26 

.26 

.16 

26 

0 

2 

BLYTHE   FAA  AP 

70.7 

42.7 

56.7 

79 

16 

30 

8 

248 

0 

0 

1 

0 

.13 

.13 

26 

.  0 

0 

1 

o 

o 

80RREGO  SPRGS   3  NNE 

73.0 

38.1 

55.6 

83 

19  + 

29 

0 

0 

7 

0 

.  36 

27 

o 

1 

BRAWLEY   2  SW 

72.2 

38.8 

55.5 

1.8 

83 

17 

30 

7+ 

2  89 

0 

0 

4 

0 

*24 

_ 

.10 

.24 

27 

"o 

0 

1 

CANT IL 

65.0 

24.1 

44.6 

74 

17+ 

13 

6  + 

625 

0 

0 

28 

0 

.33 

.33 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

COW  CREEK 

66.0 

38. 4M 

52. 2M 

76 

19 

30 

7 

3  88 

0 

0 

4 

0 

.15 

.10 

27 

0 

1 

9 

DAGGETT   FAA  AP 

64.9 

32.5 

48.7 

72 

16+ 

22 

3 

498 

0 

0 

1  6 

0 

•  07 

.06 

26 

"ft 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

51.7 

18.2 

35.0 

63 

17 

11 

9  + 

9  24 

0 

0 

31 

0 

•  30 

.30 

26 

0 

6 

1 

EAGLE  MTN 

67.  8 

45.6 

56.7 

78 

18 

39 

29  + 

252 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

o 

EL  CENTRO  2  SSW 

72.2 

39. 6M 

55. 9M 

2.4 

81 

16 

31 

3 

2  76 

0 

0 

3 

0 

•  1 5 

.26 

.15 

26 

0 

1 

o 

9 

FAIRMONT 

57.5 

38.5 

48.0 

4.7 

66 

14 

32 

4, 

520 

0 

0 

1 

0 

1.10 

1  .98 

•  64 

26 

"ft 

0 

2 

I 

GREENLAND  RANCH 

65.5 

37.4 

51.5 

0.2 

75 

1  9 

29 

5 

411 

0 

0 

9 

0 

•  1 4 

•  04 

•  09 

26 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

53.1 

30.7 

41.9 

2.2 

60 

19+ 

23 

3 

709 

0 

c 

22 

0 

•  20 

.75 

.12 

26 

•  0 

o 

1 

o 

o 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

69.2 

44. OM 

56. 6M 

78 

19 

28 

g 

2  62 

0 

0 

4 

0 

•  10 

27 

o 

1 

IMPERIAL 

73.4 

42.7 

58.1 

4.4 

83 

1  6 

34 

210 

0 

0 

0 

0 

.20 

•  18 

.20 

26 

*0 

0 

1 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

71 

19 

16 

3 

0 

0 

0 

.57 

•  1 3 

•  35 

26 

•  0 

o 

2 

o 

o 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

77.7 

39.3 

58.5 

4.8 

89 

17  + 

29 

1 

196 

u 

0 

4 

0 

.20 

_ 

.32 

.14 

26 

•  0 

o 

1 

o 

o 

INYOKERN 

62.1 

M 

M 

72 

18  + 

18 

0 

0 

0 

.  36 

.  36 

26 

o 

1 

IRON  MTN 

67.9 

46.2 

57.1 

77 

19+ 

36 

I 

2  39 

0 

0 

0 

0 

•  2  0 

•  20 

27 

"ft 

0 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

49.5 

31.3 

40.4 

60 

1  7 

22 

755 

0 

0 

2] 

0 

2.64 

2.28 

26 

1*0 

o 

2 

I 

LANCASTER 

62.6 

25.8 

44.2 

72 

16 

14 

5 

638 

0 

0 

26 

0 

•  24 

.24 

26 

•  0 

o 

1 
1 

o 

o 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

58.2 

38.2 

48.2 

66 

16 

29 

512 

0 

0 

3 

0 

•  20 

•  20 

26 

0 

o 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 

63.9 

25.0 

44.5 

74 

18 

1  3 

6 

629 

0 

0 

25 

0 

.08 

.08 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

74.1 

38.3 

56.2 

84 

16 

30 

7  + 

267 

0 

0 

5 

0 

.08 

.07 

27 

.0 

o 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

58.6 

42.6 

50.6 

69 

18 

34 

29+ 

437 

0 

0 

0 

0 

.67 

.35 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

52. 6M 

30. OM 

41. 3M 

60 

18  + 

2 1 

3 

724 

0 

0 

0 

1.15 

•  75 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

66.3 

42.3 

54.3 

74 

16 

33 

8 

324 

0 

0 

0 

0 

.14 

.14 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

62.2 

31.3 

46.8 

2.6 

70 

1  6 

21 

5  + 

557 

0 

0 

.34 

_ 

1.35 

•  34 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

61.6 

26.9 

44.3 

69 

16 

15 

5 

634 

0 

0 

27 

0 

.18 

.18 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

74.4 

43.1 

58.8 

5.1 

87 

16 

32 

1 

201 

o 

o 

1 

ij 

.67 

.62 

.66 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

66.9 

44.2 

55.6 

75 

17 

38 

8 

286 

0 

0 

0 

0 

.29 

.29 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBUPG 

3  7.1 

M 

68 

17 

26 

7 

0 

0 

7 

0 

.13 

.13 

26 

.0 

0 

0 

0 

SOUIRREL   INN  2 

50.0 

35.7 

42.9 

4.2 

61 

17 

27 

5 

680 

0 

0 

7 

0 

2.27 

- 

5.06 

2.05 

26 

T 

T 

27 

2 

1 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

46  .  8 

31.6 

39.2 

27 

790 

0 

0 

19 

0 

1.11 

1.29 

1 .  00 

5.0 

3 

28  + 

2 

1 

1 

THERMAL    FAA  AP 

75.3 

39.2 

57.3 

84 

16  + 

30 

3 

235 

0 

0 

4 

0 

.10 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

60.9 

27.5 

44.2 

0.6 

69 

20+ 

17 

5  + 

640 

0 

0 

23 

0 

.45 

.28 

.22 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

65.9 

34.6 

50.3 

74 

16 

24 

3 

449 

0 

0 

12 

0 

.11 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  rs 

60.5 

28.6 

44.6 

68 

18 

19 

4  + 

624 

0 

0 

25 

0 

.26 

1.57 

.26 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

62.7 

26.2 

44.5 

71 

17 

12 

6  + 

629 

0 

0 

25 

0 

.10 

.10 

26 

.0 

0 

-1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

35.4 

7.4 

21.4 

44 

2  0+ 

-  5 

28 

1344 

J 

6 

31 

2 

.41 

.28 

27 

4.2 

9 

28  + 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

27.8 

12.8 

20.3 

41 

17 

-  3 

28 

1380 

0 

24 

)1 

1 

.52 

.18 

28 

6.0 

11 

31  + 

2 

0 

0 

DIVISION 

47.9 

3.0 

.42 

1.09 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CAL IFORNIA 
JANUARY  1961 


Station 

*J3 

Day  of  Month 

0 
t- 

1   |   2  |  3 

4   |   5   |  6 

7    |   8  | 

g 

10  | 

11  | 

12 

13  |  14  j  15 

19  20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25 

26  J 

27 

28 

29  | 

30 

31 

ABBOT T  MINE 

ACTON  ESCONDIOO  FC261BE 
ADELANTO 
AOIN  RS 
ALAMO   1  N 

2.89 

•  32 

•  04 
.82 

2.72 

.02 

T 

T 

.19 

1.65 
.32 
.04 

.03 
.06 

.12 

.38 

.02 
.20 

.60 
.10 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

5.73 

1  .03 
1.87 
.10 

.32 

.  l  l 

T 

T 

•  16 

T 

.36 

.66 

.03 

.33 
1.63 

.96 
1.83 

•  27 

.05 
.01 

1  .22 

.22 

2.72 
.07 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  F I BRE80AR0  MILLS 
ANT IOCH  PUMP  PUT  3 
ANZA 

.99 

2.82 
2.33 
.86 

T 

T 

T  T 

■  It 

T 

.03 
.02 

.03 

.01  .01 

T  .01 

T 

.01 

.42 

.07 
.05 

.10 
.13 

.56 
.02 
.03 

.79 
1.59 
1.33 
1.33 

.03 

.10 
.03 

-73 

.01 

.01 
1.72 
.15 
.  1  1 

.37 
■  41 
.50 

.16 
1  .54 
.60 
.06 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC   506  C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

.09 
1.16 
1  .94 
1.55 

.88 

.07 

•  09 
1.18 
1.85 

.41 

.02 
.92 

.  10 

.12 

T 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

2.54 

.72 
.97 
1.63 

7 

.01 

.06 

.04 

1.68 
.50 
.55 

.37 
■  41 
.13 
.74 

.ii 

•  04 

•  86 
.09 

.14 
.14 

BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 

BAKERSFIELD  W8  AP  R 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

.29 
•  32 
.39 
1.63 
1.00 

T 

T 

.29 
.05 
.33 
1.39 

.25 

.02 
.03 

.09 

T 

.06 

.01 

BARRETT  DAM 
BAR  STOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 

1.61 

1.17 
1.15 
1.20 

.05 

.12 
.32 
.24 

1  .56 

.85 
.91 

BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
8ERRYESSA  LAKE 
8IG  BAR  RS 

1.56 
5.59 
2.73 
3.59 
3.71 

.03 
.  14 

. 

•  01 

.15 
.28 
.12 

.  0  f 

.23 
■94 
.74 

1.33 
1.77 
1.00 
1  .64 

.25 
.  0 , 

.03 

.57 
.43 
.21 

•  40 

1 

.  51 

1.51 
.25 
.B3 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  SEND  RS 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  DAL  TON  DAM  FC  223  BE 

1  .98 
2.64 
2.76 
1.87 
2.18 

T 

.0, 

1.29 
.52 
.35 

1.36 

.69 
2.12 

•  2C 

; 

1.03 
.18 

1.38 
.13 

BIG  PINES  PARK  FC  838 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
BISHOP  WB  AP  R 

1,47 
4.57 
2.16 
.34 
•  17 

.17 

.01 
.02 
.02 
.02 

1.35 
3.50 
2.12 
.28 
.  1  7 

•  10 

.02 
.02 

.02 

T 

.16 

.01 
.72 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

black  mountain  2  sw 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
8LYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

.39 
2  .70 
3.63 
.26 
•  13 

T 

.03 

.10 

T 

.07 

.08 

.24 

.39 
1  .68 
.41 
.16 
.13 

T 

.09 
.05 

.04 

.06 
.64 

.33 
•  33 

T 

.35 
1.93 

BOCA 
BON  IT  A 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 

.72 
1.10 
3.67 
•  36 
.95 

.28 

.02 

.10 

T 
T 

T 

.03 

.43 

T 

.13 
.91 

T 

•  31 
.09 
.02 
.36 

T 

1.10 

.28 
1.82 

BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRA NSC OMB  2  NW 

.84 
3.88 

.65 
2.06 
10.13 

.11 

.04 

.04 

.73 
.47 
.17 

.02 
.13 
.44 

!•>( 

.04 

.34 

.01 
.65 

2.18 
.48 

BRAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 

.24 
.91 
.15 
6.96 
4.19 

1.02 

.50 

.07 

T 

.61 

#20 

.01 

•  06 

T 

.62 
.15 
.13 
2.  12 

.24 
•  23 

.18 
.02 

.61 
.96 

.51 
.  0  - 

3.33 
.76 

BRUSH  CREEK  RS 

8UCKH0RN 

BUCKS  CREEK  PH 

BULLARDS  BAR  PH 

BURBANK  FIRE  DEP  FC  226B 

7,20 
8.38 
5.33 
4.91 
1.90 

.36 

.22 

.24 
.50 
.52 
.10 

.57 

.06 
.24 
.08 

.05 

•  03 

.06 

.70 
.09 
.35 
.43 
1.64 

.09 
.  II 

1.05 
.03 

.67 
.06 

2.40 
2.00 
.84 
1.62 

3.34 
2.97 
2.53 
2.25 

BURBANK  WB  AP  R 

8URLINGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 

1.64 
2.72 
3.13 
4.12 
2.68 

.31 
•  36 

.06 
.07 

.01 

.20 

.05 

.17 
.02 
.36 
.13 

T 

.03 
.13 

.14 
.55 

1.50 
.92 
.03 
.12 

1.64 

.04 
•  32 
.13 
T 

T 

.39 
.26 

.43 

.  B  1 
.35 
.53 

.21 
1.22 
2.05 

.25 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABR1LL0  NM  R 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

.55 
.86 
1.45 
2.85 
2.25 

T 

.11 

.01 

.40 

.62 
1.26 
2.65 

.86 

•  15 
.24 

. .  C 

.70 

T 

.40 

T 

.29 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CAL 1ST0GA 
CALLAHAN  R5 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

2.31 
6.11 
1.31 
1.09 
2.12 

.23 

.03 
.06 

.09 

T 

.05 

.05 

.01 

.04 

.39 
.18 

.16 

.  0  1 

1  .08 
1.59 

.  14 

.90 
.89 

•  19 

.  .: 

.01 
.  1C 
.49 

T 

.05 
•  01 

T 

■  73 
1.77 

.04 

.10 
1  .39 
.87 

.33 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONV I LLE  RS 
CAN8Y   11  SW 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

3.07 
3,82 

.39 
1-97 

.01 

.05 

T 

T 

.03 

T 

T 

.87 

2.52 
.37 

T 

1-10 

.03 

•  46 

•  04 

.05 

.02 

L.49 
.18 
■  06 

.52 
1.45 

.25 

CANT  I  L 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  valley 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 

.33 
2.85 
2.99 
1.47 
2.09 

.07 

.25 
■  35 

T 

.02 
.16 

.40 

.33 
.16 
.27 
.79 
1.31 

•  23 

•  15 

.23 

.21 
.42 
.02 

.43 
.38 

.42 

1.50 
1.40 
.10 
.13 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARVILLE 
CENTERV I LLE  PH 

14.72 
2.63 
3.10 
.05 
6.04 

.22 
.26 

.45 

.46 
.20 

T 

.06 

.0* 

T 

1.12 
.25 

T 

.16 

T 

.04 

1.20 
T 

1.28 
.01 
2.10 

.26 

•  11 

•  50 
.51 

.05 

4.98 
.23 

.03 
.12 

1.38 
.29 

T 

1.50 

3.90 
1.35 
.15 
.02 
2.94 

CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

5.16 
1.55 
2.01 
2,42 
5.35 

T 

.07 

.27 

.11 

.19 
•04 

.01 

.02 

.03 
.30 

.03 

1.37 
.02 

.40 
.18 
.82 
.22 
.58 

•  49 

.65 
■  12 

.02 
.01 

.03 

.42 

2.04 

.43 
•  14 
1.92 

2,03 

.10 
1  .23 
2.22 

CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  230D 
CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

1.81 
.81 

3.30 
1.02 
1.01 

.02 

.01  -03 

.14 

.02 

.09 

.02 
.02 

.47 

1.26 
.21 
.80 
T 

1.01 

•  44 
T 
i  .01 

.02 

.66 

.26 
.05 

.27 
1.15 

See  reference  notes  following  Slalion  index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLARKSBURG 

3.87 

CLEAR  CREEK 

6.96 

CLEARLAnE  HIGHLANDS 

3  .83 

CLOVEROALE   3  SSE 

COAL  1 NGA 

1  .20 

COALINGA   14  NW 

1  .95 

COHASSET 

4.85 

COL BY S  FC53D 

1.63 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

2.73 

COLFAX 

3.01 

COLGATE  PH 

3.24 

COLUSA   1  SSW 

3  .46 

COL YEAR  SPRINGS 

5.05 

CONCORO  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

1.17 

CORCORAN    1RR1G  OIST 

.83 

COROES 

6  .95 

CORNING  H0UGHT3N  RANCH 

CORONA 

5  *66 

COVELO 

4  40 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

1  .44 

COW  CREEK 

.15 

COYOTE  WELLS 

.41 

CRESCENT  CITY    1  N 

7.31 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

8.04 

CROCKETT 

2.11 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2  .64 

CULVER  CITY 

1  .43 

CUMM1 NGS 

7.95 

CUNNINGHAM 

4  .76 

CUYAMA 

.16 

CUYAMACA 

1  .71 

DAGGETT  F A A  AP 

.07 

DANA  2  SE 

2.50 

OAVENPORT 

3.95 

DAVIS   1  WSW 

3.69 

DAVIS  CREEK 

.23 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

.98 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

1  .80 

DENA1 R 

2.32 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

3.56 

OONNER  MEMORIAL    ST  PK 

1  .30 

DOS  RIOS 

5.78 

DOWNEY  F 1R£  DEPT  FC107C 

1.52 

DOWNIEVILLE  rs 

3.70 

DOYLE 

.70 

DOYLE   5  SSE 

.45 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.87 

DUDLEYS 

2.21 

DUNN  I GAN 

4  .00 

DUNN  SIDING 

.26 

DUNSMUIR  RS 

5.82 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE   LAKE   STONE  RANCH 

.54 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

3.61 

EL  CAPITAN  DAM 

.96 

EL  CENTRO  2  SSW 

.15 

ELECTRA  PH 

1.84 

ELIZABETH  LAKE  FC1288 

Elk  valley 

7.65 

ELLERY  LAKE  // 

.94 

ELLIOTT 

2.56 

els inore 

1.37 

ESCONDIDO 

1.30 

EUREKA  WB  CITY  R 

4.54 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

1.83 

FAIRF IELD  POL  ICE  STA 

4.06 

FA 1 RMONT 

1.10 

FERGUSON  RANCH 

4.01 

FERNDALE  8  SSW 

5.62 

F  I  DOLE  TOWN  LYNCH  RCH 

1  .33 

FILLMORE    1  WNW 

1.15 

FINLEY  5  SW 

4.66 

FIVE  POINTS  5  SSW 

1  .  36 

FLEMING  F 1 SH  +  GAME 

.54 

FOLSOM  DAM 

2  .48 

FONTANA    5  N 

1.60 

F  ON  TANA  rAISER 

.90 

FOREST  GLEN 

FORESTHILL  R5 

FORKS  OF  SALMON 

FORT   B 1  DWELL 

.75 

FORT  BRAGG 

4.24 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  OICK    1  NNE 

8.95 

FORT  JONES  RS 

2.12 

FORT  ROSS 

6.18 

FRENCH  GULCH 

3.71 

FRESNO  WB  AP  R 

1.52 

FR I  ANT  GOVT  CAMP 

1  .77 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

.96 

FULLE R TON  HlLLCREST  RES 

1.16 

GARBE  R V  I  LL  £ 

6.59 

GARDEN  VALLEY  2  S 

2.01 

GASOUET  RS 

8.70 

GEM  LAKE 

.50 

GEORGETOWN 

2.42 

GEORGETOWN  RS 

2.35 

GERBER  RANCH 

1  .55 

GIANT  FORFST 

1  .56 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

2.67 

GILLESPIE  FIELD 

.97 

GILROY 

1.79 

G  I  L  ROY    1*.  ENE 

2.85 

GLENDALE  STAPENHORST 

1.50 

GLENDORA  WEST   F   C  185 

1.57 

GLENNVILLE 

1.12 

GOLD  RUN 

3.26 

GOOSE  LAKE  WEST 

.91 

GRANT  GROVE 

2.74 

8   1  9 

10  [ 

11 

 L 

12 

13  1 

 L 

14  1 



15 

16  [  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



.25 

.17 

1  .  35 

.70 

.10 

■  67 

.63 

.90 

•  52 

.17 

•  30 

1.28 

.40 

2  .  80 

.11 

.30 

.04 

T 

1  .66 

.05 

■  39 

•  21 

1  .09 

.21 

.02 

.0 

.31 

.03 

1.41 

•  12 

•  70 

•  11 

.84 

.02 

.23 

.14 

1.51 

.03 

.02 

.25 

.40 

.15 

•  45 

.35 

•  30 

.  40 

•  20 

1.7Q 

•  02 

.14 

.35 

.03 

.  18 

.  1  9 

.19 

.19 

■  62 

.84 

T 

.66 

.  iO 

.53 

•23 

1  .47 

.02 

•  53 

.05 

.75 

•  36 

1.50 

.10 

.03 

•  03 

.  0  I 

.01 

* 

* 

' 

* 

* 

.01 

!  23 

1  '  77 

•  34 
* 

"  5ft 

*61 

*5? 

*  26 

1*37 

*  1  9 

*08 

.08 

.68 

.36 

.78 

1.22 

.05 

•  06 

.13 

.02 

.87 

* 

2.05 

•  20 

4^70 

.08 

.03 

■  42 

1.20 

■  23 

.65 

•  58 

.43 

.45 

■21 

.14 

.10 

•  02 

.02 

.37 

■  01 

.70 

•  21 

.01 

1.04 

.28 

1.50 

.09 

1.25 

•  10 

.05 

•  10 

.04 

.37 

.05 

.40 

.80 

-  3  i 

.33 

.25 

•  01 

1.02 

.01 

.03 

■  02 

1.19 

1.32 

1*64 

•  29 

•  55 

03 

98 

22 

59 

06 

1  .02 

■  07 

.73 

.33 

3.10 

T 

T 

.08 

1.50 

.15 

.26 

.12 

.05 

2.49 

■  10 

.17 

1.11 

.15 

.03 

•  1  3 

.03 

.06 

.02 

T 

T 

.63 

.25 

.41 

.02 

.32 

2.00 

•  47 

3.09 

.30 

1  .26 

.03 

■  10 

.70 

.41 

1.76 

.16 

.03 

T 

1,61 

.07 

.06 

.01 

T 

.17 

.02 

.06 

1.00 

1.25 

.17 

.17 

2.12 

•  21 

.  50 

.78 

T 

•  01 

.01 

01 

T 

.01 

.07 

•  15 

1  .62 

.26 

.18 

.60 

.77 

.04 

.03 

* 

T 

•  0 

•  0? 

.30 

T 

•  02 

.80 

.06 

.72 

.64 

1.97 

.36 

•  62 

# 

1  !40 

(.0 

05 

•  01 

.24 

1 .00 

•  01 

.63 

.  1  5 

•  23 

.70 

.27 

1 

•  20 

•  02 

.01 

•  77 

.  0 1 

3.23 

.02 

.02 

.59 

.05 

•  89 

,3'. 

1.64 

T 

.23 

.28 

.02 

.18 

.59 

.40 

.11 

•  01 

•  02 

.55 

.50 

•  15 

1.63 

2.41 

.13 

1.33 

.06 

.08 

.28 

■  18 

T 

1  .00 

2  .16 

T 

.28 

.05 

•  37 

T 

T 

T 

.37 

T 

.08 

.05 

.64 

.18 

.1 : 

1.43 

•  06 

.23 

.10 

•  28 

.09 

.14 

1  .86 

.18 

i  .  1  3 

.60 

.17 

.05 

•  04 

T 

.27 

•  42 

.13 

.44 

.  10 

.31 

.45 

1.33 

2.37 

.14 

■  04 

.07 

■  09 

1.56 

•  03 

m 

1,25 

T 

•  20 

.34 

T 

.23 

.05 

1.85 

■  24 

.48 

.55 

.21 

16 

.78 

02 

T 

T 

*  15 

•  07 

•  82 

•  22 

■  14 

•  1( 

•  49 

■  34 

1  .36 

T 

.05 

•  61 

.46 

.21 

.41 

.76 

.68 

.04 

•  02 

1.46 

•  68 

1 .83 

■  24 

.22 

.08 

■  24 

16 

1.  12 

.50 

.61 

.33 

.64 

.73 

.01 

T 

1  .09 

.18 

.02 

•  23 

.01 

.41 

■  OS 

T 

.13 

.26 

•  08 

•  11 

.05 

.46 

1.78 

.80 

•  05 

1.14 

.04 

.24 

.17 

.19 

03 

* 

.24 

•  43 

1.23 

.01 

.74 

.0? 

1  .31 

•  05 

.64 

■  41 

.06 

.07 

T 

T 

.55 

T 

•  62 

.57 

.55 

.67 

.92 

.20 

.30 

1.22 

T 

.04 

.08 

.90 

.18 

2.00 

.33 

.48 

.22 

.30 

•  05 

1  .05 

•  05 

.08 

.07 

•  01 

T 

.04 

.27 

■  01 

•  40 

1.17 

.0-4 

•  05 

.80 

.40 

1.30 

•  11 

.91 

■  14 

.03 

•  17 

.  0  i 

T 

.15 

T 

T 

.38 

.03 

•  03 

.68 

■  25 

•66 

.83 

•  05 

1.51 

.  04 

.88 

.02 

.76 

.17 

.06 

.05 

1.05 

T 

.51 

.20 

.02 

1.58 

1.22 

3.47 

.35 

.36 

.54 

1.10 

.09 

•  09 

.06 

.25 

.04 

•  02 

.87 

■  10 

1.70 

T 

T 

.18 

T 

.45 

.06 

.02 

.01 

.08 

•01 

.64 

.02 

.29 

.77 

.50 

1.76 

.01 

.04 

.10 

.66 

.26 

.15 

•  04 

1.37 

.foC 

1.11 

.13 

•  99 

•  18 

.52 

.29 

.14 

.11 

.28 

.13 

.48 

•  13 

1.76 

•  30 

3.23 

T 

.05 

.19 

•  11 

1.44 

.05 

.64 

1.00 

.19 

•  14 

•  03 

1.96 

•  22 

1.70 

.16 

.03 

.52 

.46 

.37 

T 

.35 

.28 

1.54 

T 

T  T 

T 

.51 

.84 

.12 

.05 

T 

.01 

.02 

.97 

.60 

T 

.12 

.03 

.09 

.60 

•  27 

.13 

.57 

.46 

.27 

.15 

.01 

•  16 

.63 

■  20 

•  1; 

1  .40 

.58 

3.06 

T 

.41 

.43 

•  47 

.70 

.46 

.52 

.05 

.95 

.19 

1.07 

1.03 

.05 

1.22 

.22 

2.74 

•  20 

■  06 

.24 

T 

.40 

57 

1  02 

T 

.37 

.3: 

•  65 

1  loo 

.071 

1.23 

•  01 

.  04 

•  16 

.58 

*bj 

T 

■  IS 

•  03 

2.55 

.09 

.02 

T 

•  90 

.05 

.09 

1.10 

■22 

.38 

.01 

T 

2.02 

■  15 

.10 

.33 

.24 

.09 

1.41 

.02 

1.50 

.05 

.18 

.94 

.65 

.09 

.45 

.39 

1.66 

.15 

.06 

T 

.13 

T 

.57 

■  94 

1.35 

.06 

.39 

S^e  refeience  notes  lollowing  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


CAL IFORNIA 

i  Continued   January  i<?6i 


Station 

Day  of  Month 

0 
E- 

1    |    2    |  3 

4  5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  1  12 

13     14  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRA  TON  1  M 
GREENLAND  RANCH 
GREENV IEW 

.36 

7.77 
.14 
2.50 

T 

.20 

T 

.15 

T 
T 

.  4  3 

T 

T 

.01 

.04 

T 
T 

.60 
.10 

.02 

T  .45 
.98  .88 
.  0! 

.36 

•  07 

.45 

T 

2.45 

1*40 
•  40 

.20 

1.31 
1.99 

1.32 

GREENVILLE  RS 
GROVELAND  RS 
GUERNEV1LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

2.40 

7.9* 
2.45 
2.82 

.19 

.19 
.15 

.40 

.09 
.91 
1.52 
.06  2.34 
.07  2.69 

•  31 

.76 

.26 
- :  ■ 

■  06 

.07 

.34 
1.19 

•  10 
.34 

2.42 

1  .37 
.12 
1  .74 

HAIWEE 

HAMILTON  AF8 
HANFORD 
HAPPY  CAMP  RS 

.20 

2.68 
1.34 
5.54 

.04 

T 

T 

.01 
.31 

T 

T 

.45 

.02 

.18 

T 

.11  .24 

T 

.22 

T 

.20 

.07 
.02 

.12 
1.80 
1.18  .23 
1.  10 
.02 

.08 
•  06 

.01 

T 

.68 
.60 

.61 
.16 

.29 
.58 
.08 

2.78 

HARRIS  GAGING  STA 
HARR I  SON  GULCH  RS 

marry  l  englebr 1ght  dam 
hat  creek  ph  1 
hayf i eld  pump  plant 

1.06 

2.79 
1  .02 
.10 

.01 

.05 
•02 

T 

.14 

.02 
.01 

.05 
•  02 

.88 

.01  .54 
.36 
.02 

■  62 
.23 
.19 
•  10 

.02 

1.02 
.08 

1.37 
.95 
•  51 

.18 

1  .44 

1  .03 
.22 

HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HE  MET 

HENSHAH  DAM 

4.86 
7.64 
7.08 
.70 
1.64 

.10 

.12 
.10 
.23 

.03 

.07 

.09 

.03 

.05 
.07 

.02 
.03 

.39 

.41 

•  01 

•  01 

.34 

.47    1 . ! 1 

1.44 

.07 
•  30 

.19 
.03 
.05 
.63 
1.34 

.01 

1.24 

.*o 

.52 
.95 
1.98 

1  .94 

1.90 
1.86 

HERNANDEZ  2  NW 
HESPER I A 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

3.12 
■  36 
1.68 
6.02 
1.43 

.27 
.10 

.08 

.06 

T 

.36 
.09 

T 

.28  2.35 
.13  .23 
.76 
.20  • 

•  03 

.54 
1.34 

T 

.02 
.03 

.04 

.06 
1.50 

.33 
.25 

.40 

.03 
2.07 
1  .04 

HOBERGS 
HODGE  S  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOL I  I  STEP 
HONEYDEW  2  WSW 

7.92 

3.50 
1.22 
17.57 

.10 
.66 

.07 
•  26 

.13 

.31 

T 

.38 
T 

1.92 

.06  2. 51 
.22 
.18  3.16 
.15  .80 
.33 

.55 
.16 

.06 

.02 

.98 
2.73 

1  .10 

•03 
1 .78 

.13 
9.35 

HOOP  A 

HOOP A  2  SE 
HOPL AND  LARGO  STA 
HUNTER  DI5T  GRAVE 5  RCH 
HUNTERS  DAM 

5.08 

4.75 
4.18 
1.90 

.16 
.15 
.23 

.28 
.30 
.06 

.11 
.10 

.12 
.15 

.09  .08 
.05     .06  T 

.29 
.25 

.33 

.04 

.04 
.04 
.84 

1.53 
1.30 

.  1  6 

-05 
.  0  - 

.03 

1.21 
1.38 

.52 
1,02 

.10 

•  22 
.36 
.45 

•  23 

•  13 

2.44 
1  .94 
1.96 
1.02 
.34 

HUNTINGTON  LAKE 
IDR1A 

IDYLLWILD  RS 
IMPER IAL 

1.88 

1  .64 
1.37 
.20 

.20 

• 

• 

1  .  C  2 

.08 

.62 

,23     .8  a 

.71 

1.42 

•  05 

.11  1.40 

.48 
.20 

.07 
.04 

.89 

T 

T 

.26 
.86 

.13 
3.44 
.13 

INDEPENDENCE 

I ND 10  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

I NYOKERN  ARM  I T AGE 
I  ONE 

.57 

.36 
.35 
2.09 

.35 

.  14 

.36 
.35 
.83 

.06 
.35 

.47 

IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

2.35 

.49 
.94 
•  46 

T  .04 

T 

.0  ? 

.37 
T 

.36 

•20 
T 

.02 

.10 

•  94 
T 

1  .04 
.32 

JUL  IAN  WYNOL A 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYV1LLE 

1.50 

.64 

7.37 
3.26 

.26 
.08 

.13 
.07 

.01 

.04 

.41 

.19 

.0, 
.01 

1.15 
.10  2.13 

1.71 
1.09 

.64 

.13 
.01 

.06 

.03 
.01 

1.01 
.52 

1.52 
.14 

.06 

2.14 
1  .14 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

1.93 

1.12 
.72 
1.24 

.07 

.03 

1  .00 
.31 
.98 
.69 
.72 

•  32 
.  5  ■■ 
.  3* 
-0  . 
.  i5 

.09 

.05 

.08 
.02 
.08 

KE TTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  FERRY   2  SE 

1.24 

1.52 
8.14 

2.55 

T 

.15 

.33 

.28 
.20 

•  01 

.74  .67 

.35  .14 

.21 

.29 

1.04 

.03 
.01 

.01  .74 
.06 
.19  1.02 
.08 
1.37 

.54 

.01 
.32 

.10 

.07 
.20 

1.02 

1.41 

2.18 
.54 

.39 
1  .54 

.31 
1.25 

.  i2 

KORBEL 

LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 

4.59 

2.63 
.67 
2.75 

.39 

.50 
.04 

.39  .07 

.04 

.30 
.07 
.22 

.20 

.07  .21 
.13  2.12 

1.64 

.04  .62 
.36  1.17 

.01 
-01 

.51 
.22 
.58 

.51 
.20 
.0 

1.60 
.26 
.35 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE   2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

2.64 

8.37 
1.05 
3.57 

.08 
.07 

.03 
.02 

T 

.20 
.03 

T 

T 

T 

.01 
.03 

.16 
.50 

.01  2.26 
.24  1.11 
.04  .63 
.33  .72 
.58 

.35 
T 

.13 

.96 
1.86 

.27 

.14 

2.44 

T 

2.29 
1  .95 

LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NM 
LEBEC 

.96 
■  24 
5.62 
.28 
.63 

.14 
.04 

.04 

T 

.02 

.08 

.10 

T          .  80 
T  .24 
.65 

.43 

.10 

.06 

T 
..■ 

.70 

T 

.60 

T 

3.13 
•  22 

LECHUZ A  PT   STA  FC  352  B 
LEESV1LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINOSAY 

2.30 

1.62 
1  .40 
1.34 

.06 

.02 

.02 

.02  .02 

.26 

.28  2.02 
1.67 

.19  .75 
1.31 

T  1.08 

.15 
.05 
.02 
.05 

:3 

■  83 

.06 
.0 

.92 
.20 
.01 
.10 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE   2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 

LOCK WOOD  MESA 

.64 

.20 
2.15 
.92 

.07 

.13 

T  .09 
.99 
.20 
1  .68 
.16 

T 

.0! 
•  72 

.02 

.06 

..  c 

.65 

.35 
.13 

T 

.47 

LOO  I 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  w8  AP 

3.43 

1  .52 
1.26 
1.28 

.07 

T 

T 

.07 

.02 

T 
T 

.41  1.81 
.03  1.28 
.92 
.11  1.14 
.10  1.18 

•  ■■ 
.03 

•  12 
.01 

.69 

.05 
.41 

.33 
.06 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
LOS  BANOS 

.57 

1.27 
1.28 
1.62 

.02 

•02 

.01 

I 

T 

T 

T 

.34 
.89 
.05  1.22 
.24  1.04 
.82 

.15 
.01 

•  40 

.20 

.08 

.15 

LOS  8AN0S  ARBURUA  RCH 

LOS  GAT OS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LOY ALTON 

1.07 
2.23 
4.32 
2.45 
.64 

T 

.07 
.10 

.85  .05 
.88  .20 
2.15 
•  Z.45 

.23 
.36 

.22 

.24 

.08 
.23 
.82 

.18 

.09 
.02 

.28 
.89 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYRE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

.08 
1.97 
2.83 

•  24 
1.90 

.01 

T 

.01 

.08 
.11  1.65 
.06  .91 
.03  .10 
1.15 

.21 
1.86 

.23 

.03 
.05 

.02 
•  33 

.04 
.  14 

See  itleicnce  nolss  iollowing  Station  [ndei 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MAD  RIVER  RS  6.36' 

MANDE  V I  LLE  ISLAND  2.41 
MANZ AN  1 T A  LAKE                //  2.59: 

MARCH  FIELD  .39 

MARE    ISLAND  2.53 

MARICOPA  .32 

MARIPOSA  2.36 

MART  INEZ   3  SSE  2.52' 

MARTINEZ  FIRE    ST  A  2.50 

M ARYSV I LLE  2.85 

MATHER  1.83 

MC  CLOUD  4.55 

MEADOW  LAKE  2.61 

MECCA  3   SE  .08 

MENDOTA  0AM  1 .85 

MERCED  FIRE   STA  2  2.14 

MERCEY  HOT    SPRINGS  1.36 

MEYERS   INSPECTION  STA  .81' 

M  1  DDLETOWN  7.32j 
M I  DOLE  WATE  R 

MILL  CREEK  2 

MINERAL  I  5 

MIRANDA   SPENGLER  RCH  ]  6 
MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO  I  2 

MOJAVE 
MONO  LAKE 

MONTEREY  1 

MONT ICELLO  DAM  j  4 

MOOR PARK    1    SSE  1 

MORGAN  HILL  2  E  1 
MORONGO  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT  1 

MORRO  Bay  3  N  2 

MOUNTAIN  PASS  1 

MOUNT  8ALDY  FC   85G  2.56i 

MOUNT  DANAHEP  2. 291 
MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE  3.16: 

MOUNT  HAMILTON  1.04 

MOUNT  HEBRON  RS  .34 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL  6.19, 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R  2.73^ 
MT  WILSON  FC   3386         //  1  2.72 

MUIR  WOODS  j  4.26 

NACIMIENTO  DAM  2.17 

NAPA  J  4.161 

NAPA  STATE  HOSPITAL  4.10 

NEEDLES  FA A  AP  I  .14 

NEENACH  .6S| 

NEVADA  CITY  3.65| 

NEWARK.  |  3 

NEWBURY  PARK.  4  SW  1  1.82 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C  1.60 

NEWMAN  2  NW  3 

NEW  PINE  CREEK  2   E  D  1 .17 


NEWPORT   BEACH  HARBOR 
N  ICOLAUS 
N I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OAK  V I LLE   1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEANS  I DE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OL INOA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK    10  SE 

ORL AND 
ORLEANS 
OROVI LLE 
OROVlLLE    7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARO 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAIC1NES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MT  N  OBSY  R 
PALOS  VEPDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  Ap 
P AT  T I WAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  F IRE   STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  S 
PITTS  RANCH 
PLACERVI LLE 
PLACERV I LLE  IPG 
PLYMOUTH 


.73 


1.91 
2.35 
1  .75 
2.63 


3.49 

1.21 
1.34 
1  .63 
1  .39 
1.38; 

.3*! 


.29j 

1.62; 

1.51 


13  14 


15 


.47   1.02  .03 


1.39 
1.53 
1.69 


1.17 
.05 
1.27 


.01  .01 
.05  .18 


2.21 
.81 
.06 

1.59 


.29 
.97 


.06     .82  T 


1.41 
1.43 
1.50 


1.63 
1.09 
1.95 


31 

2.44 
.12 

1.32 
T 

•  26 


.19 
.35 
.24  .20 


1.79  1.28 


.03     .02  .29 


.75 
1.78 


•  42 
.04 


.02    1.09  2.30 


1.39  1.85 


1.85 
1.85 
1  .68 


T  I 


s  following  Slat  ion  lndex. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CAL  tFORNIA 

Continued  January  1961 


Station 

Day  of  Month 

To 

1    |    2    |  3 

4      5  6 

7  ] 

8 

9 

10 

11  12 

13     14  15 

16  17 

IS 

19  |  2o[ 

21 

22 

23 

24 

25 

i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

6.81 
1.10 
2.03 
3.01 
1.16 

.19 
.01 

.05 
T 

.05 

.  10 

.02 

.95 
T 

T 

.0  = 

T 

1.39 

.62 

1  .63 
.88 
.17 

.66 

.40 

.33 
.93 

T 

■  06 

.12 

.01 

.02 

.64 

!  .62 

1.98 
.06 

.07 

T 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

POP  TOLA 
POSEY  4  ENE 
POTTER  VALLEY  PH 

2.10 
1.15 
1.16 
1.72 
5.54 

.07 

.19 

.  1  1 

.07 
.45 

.18 

T 

.40 

1.25 

.42 

.25 
.31 
.  74 

.03 
.73 
.24 
1.25 
.07 

.01 

.11 

.04 
.16 

1.32 

.17 

.08 
.57 

2.01 

POWAY  VALLEY 

OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULD1NG 
RANCH  I T  A 

.90 
2.85 
3.59 
1.18 

.84 

•  16 

.02 

T 

.29 
T 

.90 
1.81 
.  17 
.88 
.64 

.04 

.40 
.26 

T 

.02 

.09 
.03 

.46 

.62 
2.37 

RANDSBURG 

RAYMOND  MH I PPLE   P ANCH 
RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDOING  FIRE    STA  2 
REDLANDS 

.13 
2.40 
2.62 
2.90 

.66 

.06 
•  04 

.01 

.01 
•  10 

T 

T  T 

T 

.03 

.10 

.42 

.27 

T 

.13 
1.42 
.42 
.39 

.63 

.16 
.22 

.01 

.76 

.23 
•  24 
.72 

.09 
.30 
1  .49 

REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

1.95 
2.91 
1  .91 
2.74 
•  65 

T 

T 

T 

.19 

.09 
.06 

•  09 

.46 

.40 

.82 
.60 
1.06 
1.21 
.43 

T 

T 

.29 
.63 
.21 
.16 

•  j 

.25 
.73 

.  19 
1  .04 

.24 

.37 

RIVERS 10E   CITRUS  E  S  R 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 

.78 
1  .94 
7.84 
3.47 
3.11 

.25 

T 

.  5  8 

.06 

T 

T  T 

T 
T 

T  I 
T 

T 

.30 
.33 
.  16 

.10 
.03 

.67 
.64 

.30 
.  35 
.04 
.95 
.72 

.48 
.52 
■  65 

.35 
.70 
.74 

.65 
.  .  .0 
.05 
.07 

.  32 
3.48 
.77 
.78 

SAGE HE N  CREEK 

SAINT  JOHN 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

1.76 
5.89 
4  .  0  2 
3.02 
1.50 

.18 

.20 

T 

.01 

.09 

T 

.24 

.56 
.33 
.02 

.15 
.05 

.66 

.45 
.19 

.52 
1  .53 

.71 
1.22 

.78 

.14 
.20 

.08 
1.56 
.75 
.63 
.05 

.11 
.13 
.84 
.06 
.02 

.91 

1  .49 

.61 
.33 
.39 

SAL INAS  FAA  AP 
SAL  I NA$  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

1.53 
1.80 
1.81 
1.52 
3.88 

.19 

.08 

.09 

.19 

.02  .03 

.08 
.29 

.36 
.09 

.61 
1.58 
1.73 

.85 

.22 

.12 
.06 

.07 

.05 
.64 

T 

.22 
.27 

.41 

T 

.08 
.26 
1  .93 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

1.62 
1.92 
3.19 
.75 
1.91 

.16 

.03 
.60 

T 

1.32 
1.64 
.73 
1.43 

.53 
.57 

.02 

.35 

.  10 

T 

.75 
.32 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

SAN  OIEGO  WB  AP  R 
SAN  OIMAS  FIRE  WON  FC  95 
SAN  EMIGDIO  RANCH 

1.57 
1.24 
1.21 
1.27 
.27 

.12 

T 

.04 
.  16 

T 

.01 

1.52 
1.08 
.97 
.73 
.  12 

.12 
.53 
.15 

.01 

T 
T 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANC  1  SCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

1.15 
2.42 
2.63 

:  .79 

2.00 

T 

.02 

T 
T 

T 

.  15 

.14 

.16 

.13 
1.20 
1.32 
1.28 

.06 

1.02 
.33 
.58 

.48 

1  .67 

.02 
.27 

T 

.01 

.62 
.40 
.67 

■  01 
.02 
.01 

.11 
.15 
.16 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 

2.26 
1.43 
2  .54 
.71 
1.36 

T 

.02 

T 

.22 
.08 

T 

.13 
.43 

.42 

2.18 
1.19 
1.02 
.69 
.33 

.08 
.11 
.02 
.02 

.53 
.47 

.04 

T 

.28 
.04 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

1.97 
1.33 
1  .34 
4.68 
.69 

T 

.28 

.13 
1.00 
.11 

1.92 
•  86 
1.21 
1.45 
.58 

.04 

T 

.01 

.45 

.02 
.59 

.01 
1.35 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC   43  2 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

1.09 
2.82 
1.61 
1.23 
3.54 

.10 
.09 
.52 
.40 

.75 
2.62 
1.69 

.70 
3.12 

■  34 
.10 

.01 

.03 
.01 
.01 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  W6  AP  R 

1.30 
3.92 
3.51 
2.92 
.91 

.03 

T 

.01 

.09 
.04 

T 

.01 

.22 
.76 
.21 

.21 

.52 
1.25 
2.59 
2.69 

.60 

.15 
.03 

.38 
.35 
.01 

T 

.16 

.06 
1.20 
.69 
.20 
.10 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

1.43 
1.56 
1  .31 
5.22 
.84 

.09 

.05 

.02 

.0* 

.41 

.04 

.19 
.16 
.12 

1.22 
1.38 
1.19 
1.94 
.47 

.02 
•  02 

.25 
.37 

T 

.51 

.69 

1.18 

saugus  power  plant  1 
sawye r s  bar  r s 

SCOT  I A 

SEARSV I LLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

1  .10 
3.45 
4.48 
2.43 
.29 

T  T 

.09 

.20 

.55 
.02 

.09 
.11 

.02 
T  .21 

T 

.03  .18 
T 

T  T 

.01 

T 

.22 
.56 
.10 

.10 

.10 

.65 

.03 
1.31 
.08 

.35 

.04 
.05 

T 

.65 
.10 

.56 
.08 
.47 

1.71 
2.58 
.30 
.20 

SHASTA  DAM 
SHELL   A8S  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SH I NGLETOWN  2  E 

8.70 
1.00 
6.32 
2.38 
3.69 

.29 

.06 
.35 

-10 
.13 

.05 

.61 

.55 

T 

.17 

.07 

.08 
1.42 

.  18 
.64 
.  36 
.78 
.06 

•21 
.03 
.33 
.65 

.07 
.01 

.57 
1.55 
.22 

3.22 
.9: 

3.24 

2.06 
.81 
1.10 

SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SKAGGS  SP6S  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SE 

2.89 
1.02 
1.16 
8.44 
1.97 

.17 

.19 
•  IB 

T 

.06 

.45 

T 

,  .10 
.06  .20 
.08 

.22 
.09 
1.06 
1.86 
.67 

.3: 

.26 
.31 

.15 

.87 
.07 

.85]  1.30 
.04  .45 

1.331  2.85 
.421  .42 

1 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA     / /R 

SOLEOAD 

SOMESBAR   1  w 

SOMIS  3  NE 

1.02 
2.33 

5.17 
1.07 

.16 

.06 
.34 

.03 

.15 

.14  .28 

T 

T 

.22 

.12 

.42 
.33 
1.16 
.07 
.82 

.60 

.40 

•  13 
.14 
.13 

.03 
.18 

.63 

.68 
.43 

2.57 

ISOM1S  3  NW 
SONOMA 
1  SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 

1.16 
5.22 
1.70 
2.70 
2.49 

•  IB 

.04 

.12 

.25 

.09 
.53 

1.07 
1.38 
.77 
1.97 
2.00 

.5C 
■  1C 
.49 

.02 
• 

.72 

.26 

1.56 
.15 
.19 

SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  bridge 
|SPR INGVILLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 

1.05 
1.47 
1.59 
1.27 
2.10 

T 

.It 

.09 

1 

.91 
.91 
.37 
.37 
1.91 

.05 

1.15 
.22 
.19 

.01 

.08 

.01 
.06 
•29 

.25 
.43 

SQUIRREL    INN  2 
j  STAND  1 SH  +  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 

2.27 
8.87 
1.37 
5.01 
3.06 

.37 

.14 
•  85 

T 

T 

•  1C 
.05 

T 

.02 

.69 

T 

.02 

•  1( 

.02 

1 

;  .01 
.75 

2.05 
.27 
.92 
.20 
.89 

•  2C 
.13 
.02 
.4! 

1.49 
.13 

1.00 

1.1! 

•o: 

1.53 
.01 

.26 

2.02 

.34 

See  refeience  notes  following  Station  lndax 


-    11  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

O 

1 

3 

4 

1 

5  o 

[ 

c 

in  I  it  1 

1  1 

1  9 

13     14  15 

16  j  17 

,8 

19  |  20  21 

22  23 

24 

25  [ 

26  | 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

3.25 

| 

T 

.01 

1.65 

.46 

.03 

.80 

.30  . 

STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

3.01 

1 

*4A 

.43 

\  *  S7 

*  °^ 

*nn 

"?? 

STONYFORD  COOLEy  PANCH 

7.10 

STONYFORD  PS 

3  »99' 

.03 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

3.77 

* 

.09 

.48  . 

STRAWBERRY  VALLEY 

6.38 

T 

.19 

T 

T 

.  79 

.14 

.95 

1.67 

2.64  . 

SUEY  RANCH 

SUNL AND 

SUSANA  KNOLLS 

1.53 

SUSANVILLE 

.31 

.01 

.0 

* 

.06  . 

SUSANVILLE  AP 

•69 

.04 

.06 

.  1  7 

.02 

.07 

.29  . 

SUT  TER  HILL  RS 

1.95 

*  nn 

*  1 1 

.  ..  7 

.51  ■ 

TABLE  MOUN T A  1 N 

1.11 

T 

*  i  i 

* 

* 

T  AHOE  C  t  T  Y 

T  EHACMAP 1 

.62 

* 

T E JON  RANCHO 

.89 

.  76 

.08 

.03  . 

THERMAL   FAA  AP 

■  10 

THOU5AND  OAKS 

1  .  1A 

07 

*95 

12 

THREE  R|V  EDISON  PH  2 

1.28 

1*13 

*  4 

T I GER  CREEK  PH 

1  .97 

1  *02 

*  12 

1  5 

"l  5 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

2.82 

.57 

2.25 

T  ORR ANCE 

1.09 

•  05 

TRACY  CAR80NA 

2  .26 

"no 

'  * 

■  06  . 

TRACY  PUMPING  PLANT 

• 

T 

TRINITY    DAM  VISTA  POINT 

3*88 

22 

14 

T 

17 

*20 

09 

• 

121 

1*85  " 

TRONA 

.45 

.21 

.22 

.02 

* 

.0 

tm   ri  a*c 

* 

.0 

"  1  B  ' 

TURLOCK  ' 

2  26 

01 

T 

1  26 

03 

*  19  ' 

TURNTABLE  CREEK 

9.36; 

.10 

.22 

.09 

.31 

T 

.10 

■  78 

.02 

.53 

3.47 

3.74  . 

TwFnt^Inf'pai  MtNCH 

.01 

**n 

•  52 

Y  ^ 

1  V 

* 

* 

l  ft 

•  0 

UK1AH 

08 

36 

21 

*  75 

"  05 
* 

65 

* 

*  21 
* 

1  *  36  * 

UK  I  AH  4  W 

5.18 

.27 

.08 

T 

.55 

■  04 

.74 

■  05 

.03 

.73 

.49 

2.20  . 

UNION  OIL   STEARNS  A6S 

•  55 

■  02 

1**7 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE   7  W 

ft. IS 

.06 

.09 

•  06 

T  .39 

* 

.26 

.70 

T 

1.00 

.46 

1.11  . 

UPPER  LAKE  RS 

4.91 

• 

• 

.28 

.38 

■  42 

1.10 

• 

1.40 

1.33  . 

UPPER  MATTOLE 

11.37 

.  72 

.33 

.37 

.06 

*  *6 

1.93 

3.43  • 

UPR   SAN  LE  ANDRO  FILTERS 

2  .99 

.12 

1  *  a? 

■  06 

*°? 

■  16  • 

V AC AV 1 L  LE 

.05 

VALLEY  CENTER   3  NE 

.92 

.20 

"  2 

VALyERMO  RS 

.26 

.26 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  IS 

VENTURA 

1  .23 

.04 

1  .08 

•  11 

VICTORV1LLE  PUMP  PLANT 

"io1 

*  39 

" 

VINTON 

.75' 

.18 

.30 

.27  . 

V  I  SAL  I  A 

1  "do 

.80 

.4] 

■  04 

.01  • 

V'ST_*    1  W 

i  *■» 

.85 

•  01 

•  02 

VOLCANOV I L  L  E 

T 

T 

*37- 

'V 

.45 

7*55 

.28 

.15 

.  6 

.  6 

1.6 

\mi*t  * 
.1  . 

VOLT  A  PH 

3.37 

.34 

.07 

.27 

.35 

.25 

.54 

•  47 

1.08  . 

.05 

.30 

WALNUT   CREEK  2  ESE 

2.36 

T 

•  1 1 

•  It 

1  .50 

•  1 3 

•  3( 

•  16  • 

WALNUT  CREEK  4  E 

'  °| 

.16 

■  07 

1.39 

•  03 

.17 

.18 

.  10  • 

WALNUT  GROVE 

2  .99 

.24 

.05 

1.44 

.76 

.50  . 

.07 

.  86 

WARNER  SPRINGS 

*65t 

*w 

.82 

LL     W  RWORK 

2.  0. 

.02 

1.39 

.01 

T 

.26 

WEAVE RV I LLE  RS 

4.84 

.25 

.14 

.05 

.28 

.08 

■  13 

.65 

.78 

•  37 

2.11  . 

T 

WESTHAVE  N 

WEST  POINT    3  SW 

.25 

■  3  S 

.04 

.59 

T 

.51 

.  6 

3.7C 

3.08  . 

WHITE   MOUNTAIN  1 

.41 

.09 

.26 

.04 

T 

WHITE    MOUNT A I N  2 

.521 
•** 

.11 

.18 

T 

■02 

.64 

.35 

•  02 

■6: 

•  45  ■ 

WH ITT  I E R  FC    106  D 

1*37 

WILLIAMS 

4.02' 

T 

19 

02 

42 

02 

1  *97 

■  03 

41 

W 1 L  L I T  S    1  NE 

•  07 

.02 

.03  .47 

.25 

.05 

1  .46 

■  16 

2  .  06  • 

WILLOWS 

3.45 

.02 

.11 

•  04 

.03 

.02 

.41 

.09 
.08 

1  .16 

.12 

.64 

.61 

.14  . 

WINTERS 

4.77 

.02 

.11 

2.46 

.12 

.40 

.81 

.77  • 

WOFFORD  HE IGHTS 

.59 

.59 

T 

T 

WOODFORDS 

■  74 

.51 

■oe 

.09 

.06  . 

WOODLAND   1  WNW 

3.34 

.06 

.02 

.12 

.14 

1.39 

.09 

.  35 

.41 

.70  ■ 

WRIGHTS 

3.63 

.05 

.56 

1.62 

■2] 

.22 

.10 

.87  . 

YORBA  LINDA 

1  .56 

■  01 

1.55 

YOSEMITE  NP 

1  .72 

1.13 

.05 

.05 

.33 

.14  . 

YREKA 

1  .37 

.01 

.18 

.05 

•  05 

.07 

•  Qt 

•  95  . 

a  following  Slalion  |nd( 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2$ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

43 

50 

47 

53 

55 

57 

5  1 

48 

58 

58 

50 

44 

55 

52 

59 

6  0 

6  1 

59 

6  1 

58 

b0 

49 

48 

54 

55 

46 

48 

43 

5  3 

52 

MIN 

13 

14 

17 

12 

18 

24 

28 

31 

32 

29 

31 

22 

23 

29 

21 

24 

16 

25 

26 

27 

26 

31 

26 

35 

33 

31 

25.5 

MAX 

56 

50 

51 

50 

60 

50 

57 

55 

55 

55 

58 

61 

5  1 

56 

58 

60 

58 

57 

48 

62 

61 

61 

56 

56 

58 

58 

57 

60 

35 

28 

22 

23 

26 

30 

32 

38 

41 

41 

33 

35 

40 

39 

35 

33 

28 

J  8 

27 

27 

36 

45 

45 

42 

47 

45 

4 1 

51 

52 

36.5 

MAX 

80 

80 

82 

80 

78 

71 

71 

65 

70 

66 

68 

55 

57 

61 

65 

70 

66 

71.3 

33 

34 

35 

40 

39 

40 

42 

45 

43 

43 

48 

45 

43 

47 

47 

52 

50 

48 

54 

55 

47 

52 

45 

40 

44 

47 

47 

43 

37 

42 

44.2 

MAX 

50 

60 

62 

6  3 

64 

63 

62 

69 

62 

66 

47 

56 

59 

56 

53 

50 

49 

52 

56.7 

5 

4 

8 

5 

5 

10 

16 

19 

33 

25 

20 

12 

16 

!  1 

16 

11 

12 

8 

9 

9 

13 

18 

29 

22 

16 

20 

25 

7 

8 

20 

38 

15.5 

MAX 

60 

5  3 

59 

5  7 

56 

60 

64 

62 

61 

59 

51 

51 

56 

48 

51 

50 

54 

46 

51 

54 

38 

37 

35 

40 

34 

37 

36 

43 

43 

45 

42 

40 

36 

38 

42 

33 

43 

47 

53 

46 

44 

45 

43 

44 

44 

40 

40 

45 

46 

48 

41.6 

MAX 

51 

44 

44 

39 

34 

42 

50 

58 

62 

57 

56 

5  5 

45 

49 

43 

40 

41 

42 

42 

41 

44 

54 

53 

54 

57 

59 

56 

52 

56 

62 

49  4 

29 

24 

30 

30 

28 

29 

29 

37 

37 

36 

37 

36 

37 

40 

40 

37 

37 

35 

34 

32 

32 

29 

42 

37 

37 

43 

39 

41 

46 

45 

35 

35.5 

MAX 

46 

49 

38 

36 

42 

33 

42 

47 

53 

63 

58 

45 

54 

48 

48 

43 

40 

40 

41 

41 

41 

43 

55 

50 

52 

54 

62 

56 

51 

52 

61 

28 

22 

24 

30 

29 

25 

29 

29 

38 

36 

34 

40 

37 

38 

40 

37 

36 

35 

34 

32 

28 

30 

32 

34 

37 

43 

35 

37 

47 

50 

34.5 

MAX 

59 

61 

60 

6  1 

58 

55 

62 

68 

65 

61 

64 

73 

61 

50 

50 

55 

59 

64 

63 

67 

64 

71 

71 

70 

66 

67 

61 

59 

60 

59 

68 

62  3 

32 

31 

31 

34 

26 

27 

33 

42 

35 

36 

38 

40 

30 

31 

32 

27 

27 

28 

38 

43 

41 

44 

43 

40 

49 

38 

37 

39 

42 

36.1 

MAX 

51 

58 

62 

59 

55 

64 

68 

6  3 

58 

63 

73 

60 

49 

56 

64 

69 

70 

68 

70 

69 

70 

68 

61 

63 

63 

58 

56 

57 

56 

64 

62 

62.2 

21 

22 

26 

25 

21 

23 

28 

28 

27 

28 

34 

29 

23 

29 

27 

22 

30 

29 

31 

31 

29 

34 

3  3 

30 

35 

44 

35 

30 

33 

35 

40 

29.4 

MAX 

56 

53 

54 

59 

5  1 

43 

43 

5  3 

61 

66 

60 

b  5 

62 

52 

45 

44 

47 

50 

6  4 

60 

65 

68 

68 

58 

64 

62 

52 

54 

59 

49 

60 

56.0 

MIN 

30 

31 

33 

33 

23 

23 

26 

32 

44 

43 

38 

35 

33 

32 

32 

32 

29 

29 

28 

35 

38 

38 

43 

42 

43 

46 

43 

39 

37 

45 

48 

35.6 

MAX 

70 

66 

6  6 

6  5 

60 

66 

64 

62 

65 

60 

62 

6  5 

66.4 

44 

42 

42 

45 

44 

43 

45 

46 

47 

48 

47 

45 

47 

51 

56 

50 

4? 

51 

6' 

52 

54 

48 

48 

54 

56 

51 

48 

47 

48 

47 

49 

48.4 

MAX 

40 

63 

60 

40 

4 

60 

65 

b  0 

59 

60 

54.4 

21 

24 

26 

27 

25 

19 

36 

31 

26 

34 

36 

31 

31 

2: 

27 

26 

39 

41 

41 

41 

37 

45 

31.4 

MAX 

56 

55 

55 

55 

5  7 

64 

63 

59 

61 

65 

65 

65 

58 

67 

69 

70 

72 

69 

65 

64 

64 

64 

6  7 

68 

62 

53 

5  3 

56 

54 

61 

65 

62  .0 

32 

21 

20 

19 

19 

21 

21 

21 

25 

27 

29 

28 

30 

30 

30 

32 

30 

29 

33 

32 

31 

35 

29 

33 

43 

46 

40 

33 

29 

33 

33 

29.5 

MAX 

58 

58 

57 

60 

59 

64 

6  3 

64 

67 

70 

7  1 

68 

70 

68 

6  5 

68 

6  3 

66 

67 

60 

6  3 

58 

59 

63 

62  .7 

MIN 

30 

29 

27 

24 

24 

24 

25 

26 

24 

27 

28 

27 

27 

30 

32 

35 

32 

32 

33 

40 

32 

35 

33 

3  1 

44 

47 

41 

32 

35 

35 

31.9 

MAX 

39 

37 

43 

42 

38 

40 

57 

60 

60 

61 

7  1 

44 

42 

42 

44 

45 

41 

43 

44 

46 

65 

66 

72 

6  1 

69 

60 

6  1 

63 

65 

71 

63 

53.5 

MIN 

25 

29 

29 

31 

26 

27 

26 

27 

32 

34 

34 

34 

37 

)8 

38 

32 

28 

29 

28 

28 

27 

34 

39 

39 

4  0 

46 

40 

41 

41 

42 

46 

33.8 

MAX 

65 

65 

68 

66 

67 

67 

74 

75 

75 

76 

79 

75 

75 

77 

77 

79 

78 

83 

7  9 

7 1 

66 

68 

65 

69 

66 

65 

5  3 

57 

59 

63 

68 

70.1 

MIN 

22 

23 

23 

24 

27 

26 

24 

24 

25 

27 

29 

27 

26 

26 

31 

33 

35 

32 

32 

49 

37 

37 

34 

31 

31 

45 

48 

36 

32 

33 

36 

31.1 

MAX 

64 

60 

60 

65 

6b 

7  0 

72 

70 

69 

61 

68 

67 

6E 

64 

6  1 

64.0 

MIN 

25 

24 

21 

20 

21 

20 

23 

22 

23 

26 

31 

29 

28 

29 

34 

33 

32 

30 

31 

34 

34 

37 

37 

34 

40 

47 

41 

36 

37 

31 

32 

30.4 

MAX 

61 

60 

59 

60 

58 

61 

70 

70 

65 

69 

71 

68 

70 

74 

71 

70 

75 

75 

74 

72 

69 

6  5 

62 

65 

62 

62 

5  1 

52 

56 

56 

66 

65.1 

MIN 

33 

35 

35 

36 

39 

36 

39 

36 

38 

44 

44 

43 

42 

43 

47 

46 

42 

42 

47 

45 

45 

43 

42 

36 

40 

41 

41 

41 

32 

37 

36 

40.2 

MAX 

60 

58 

59 

60 

60 

70 

6  5 

65 

67 

70 

66 

73 

7  3 

71 

72 

75 

7  5 

75 

67 

6  5 

6  ? 

66 

5  3 

65.2 

26 

39 

41 

41 

42 

28 

39 

43 

45 

45 

60 

41 

32 

43 

50 

52 

48 

44 

55 

51 

46 

42 

37 

32 

4; 

45 

39 

38 

36 

32 

32 

41.2 

MAX 

57 

57 

55 

60 

62 

60 

54 

60 

64 

65 

66 

67 

60 

62 

63 

64 

72 

70 

71 

69 

68 

67 

65 

6  5 

59 

56 

5  7 

56 

52 

5  2 

56 

61.7 

MIN 

29 

26 

27 

28 

30 

35 

37 

38 

37 

33 

34 

33 

32 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

30 

29 

36 

35 

42 

47 

50 

45 

46 

47 

48 

50 

35.8 

MAX 

52 

57 

51 

53 

48 

48 

56 

55 

62 

59 

55 

52 

53 

54 

54 

50 

53 

64 

60 

58 

59 

59 

55 

56 

56 

59 

58 

58 

54 

62 

62 

55.9 

MIN 

33 

35 

31 

33 

30 

32 

32 

41 

47 

41 

40 

43 

41 

42 

38 

35 

35 

36 

37 

36 

36 

43 

50 

42 

49 

51 

47 

44 

49 

52 

52 

40.4 

MAX 

60 

59 

57 

50 

54 

47 

50 

53 

53 

60 

62 

58 

61 

55 

53 

53 

54 

54 

5  7 

58 

59 

60 

6  1 

60 

5  7 

52 

58 

60 

56.3 

MIN 

32 

30 

29 

30 

31 

30 

30 

30 

46 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

37 

36 

35 

32 

33 

33 

3 ! 

33 

35 

42 

49 

43 

44 

45 

44 

50 

37.0 

MAX 

44 

44 

44 

45 

46 

49 

56 

64 

54 

53 

56 

55 

51 

54 

59 

5u 

50 

51 

50 

5  1 

53 

56 

65 

65 

65 

65 

65 

55 

55 

55 

5  5 

54.2 

MIN 

26 

2  1 

20 

19 

19 

2  3 

28 

3  1 

36 

39 

37 

37 

38 

39 

37 

36 

33 

29 

26 

24 

24 

27 

43 

39 

36 

35 

35 

39 

39 

38 

38 

32.0 

MAX 

48 

49 

51 

50 

45 

53 

56 

59 

6  1 

55 

60 

55 

54 

52 

30 

58 

61 

57 

5C 

45 

52 

47 

50 

5  1 

46 

40 

40 

38 

45 

52 

46 

51.0 

MIN 

14 

12 

7 

1 1 

7 

8 

8 

8 

1  0 

16 

15 

17 

12 

16 

21 

22 

15 

14 

32 

21 

28 

21 

21 

17 

23 

26 

19 

17 

15 

19 

23 

16.6 

MAX 

53 

53 

53 

53 

53 

57 

58 

56 

58 

60 

62 

57 

55 

58 

59 

64 

66 

66 

60 

59 

57 

56 

54 

5  5 

5 1 

45 

42 

45 

55.4 

MI  N 

37 

34 

35 

35 

35 

35 

43 

40 

40 

42 

42 

39 

40 

35 

41 

36 

46 

46 

41 

41 

41 

40 

39 

39 

37 

32 

31 

28 

34 

35 

38 

38.0 

MAX 

53 

57 

54 

59 

59 

63 

58 

55 

54 

66 

60 

62 

66 

66 

69 

71 

66 

7  1 

69 

62 

60.1 

MI  N 

16 

15 

13 

15 

1  7 

19 

17 

14 

15 

26 

19 

18 

18 

24 

28 

23 

19 

23 

2C 

21 

15 

2C 

IE 

2C 

21 

32 

38 

25 

25 

22 

26 

20.9 

MAX 

42 

41 

43 

40 

41 

50 

45 

48 

49 

51 

55 

5  3 

4b 

48 

54 

54 

5  1 

5C 

50 

43 

43 

45.9 

MI  N 

21 

20 

19 

21 

19 

25 

31 

30 

34 

28 

31 

26 

27 

27 

26 

32 

30 

29 

28 

27 

22 

24 

27 

25 

J  8 

24 

21 

15 

26 

24 

27 

25.6 

MAX 

49 

52 

52 

54 

59 

57 

53 

49 

52 

65 

57 

54 

52 

56 

63 

3? 

46 

36 

42 

44 

53.3 

MIN 

29 

33 

34 

36 

37 

43 

33 

36 

36 

38 

37 

38 

40 

45 

46 

44 

47 

46 

45 

35 

36 

4C 

37 

36 

32 

29 

28 

30 

35 

37 

37.7 

MAX 

68 

65 

65 

66 

65 

71 

70 

72 

73 

76 

73 

72 

74 

7  8 

78 

70 

69 

66 

64 

65 

74 

71.3 

MIN 

32 

30 

32 

31 

38 

3  1 

29 

2  B 

30 

32 

37 

32 

32 

34 

38 

40 

31 

37 

34 

45 

47 

45 

45 

43 

43 

49 

50 

34 

33 

45 

39 

37.3 

MAX 

6"" 

64 

65 

67 

66 

71 

71 

72 

73 

76 

74 

74 

75 

76 

78 

79 

7  7 

62 

65 

72 

70.7 

M  I  N 

36 

35 

36 

34 

4  1 

38 

33 

30 

36 

38 

43 

4  1 

41 

43 

48 

40 

44 

5C 

5: 

45 

4G 

4S 

52 

46 

52 

45 

43 

38 

48 

42.7 

MAX 

50 

38 

41 

45 

48 

49 

55 

55 

53 

50 

55 

58 

56 

51 

55 

53 

54 

62 

52 

45 

5  0 

50.5 

MIN 

2  3 

2  1 

1 0 

12 

15 

11 

1  4 

8 

4 

; 

8 

5 

15 

19 

16 

2! 

31 

2C 

22 

27 

33 

12.7 

MAX 

63 

67 

75 

74 

72 

75 

79 

82 

80 

82 

84 

77 

77 

85 

82 

88 

88 

83 

BE 

73 

72 

6  7 

7 1 

75.5 

MIN 

4  1 

34 

33 

35 

38 

38 

35 

3  5 

37 

40 

40 

39 

35 

39 

47 

45 

44 

42 

48 

51 

47 

54 

42 

41 

4S 

51 

51 

45 

42 

44 

45 

42.2 

MAX 

68 

66 

75 

68 

69 

62 

77 

76 

75 

76 

80 

78 

77 

80 

83 

82 

8  1 

83 

8  3 

78 

6  3 

58 

68 

60 

72 

73.0 

MIN 

29 

3  i 

33 

31 

32 

29 

32 

32 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

40 

41 

40 

40 

39 

44 

43 

4! 

45 

4C 

4t 

5C 

51 

47 

36 

38 

39 

38.1 

MAX 

46 

52 

50 

48 

55 

55 

52 

48 

48 

62 

61 

62 

6  0 

56 

60 

60 

60 

6 1 

62 

41 

42 

43 

52.7 

M  I  N 

1  9 

1 8 

25 

25 

28 

32 

30 

32 

34 

39 

31 

29 

2  8 

32 

33 

35 

33 

36 

40 

44 

32 

30 

3: 

31 

32 

31 

31 

22 

29 

31 

31 

30.8 

MAX 

65 

68 

67 

68 

66 

63 

76 

74 

73 

76 

78 

76 

77 

78 

7  B 

79 

8 ': 

80 

8  C 

61 

68 

67 

66 

65 

72.2 

MIN 

3  2 

3  3 

36 

36 

33 

34 

36 

40 

40 

38 

39 

39 

44 

44 

4! 

41 

41 

4: 

49 

51 

4  6 

36 

46 

44 

38.8 

MAX 

40 

42 

47 

46 

47 

53 

57 

56 

53 

55 

58 

53 

54 

52 

In 

5! 

5E 

54 

5 : 

52 

50 

54 

54 

51.1 

MIN 

2 

-  2 

0 

0 

3 

10 

1  8 

; 

5 

4 

1  c 

1C 

i; 

21 

21 

2 

18 

16 

32 

10.3 

MAX 

59 

54 

49 

41 

38 

50 

50 

63 

61 

53 

44 

53 

49 

51 

54 

59 

56 

63 

59 

59 

54 

54 

54 

59 

53.6 

MIN 

22 

17 

27 

27 

29 

31 

43 

34 

42 

49 

36 

28 

29 

26 

24 

26 

38 

32 

46 

37 

39 

39 

48 

50 

34.  1 

MAX 

66 

69 

70 

70 

74 

75 

75 

77 

77 

79 

79 

76 

77 

82 

83 

84 

82 

84 

78 

73 

73 

69 

72 

68 

5  9 

59 

63 

67 

64 

73 

69 

73.1 

MIN 

41 

38 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

42 

45 

47 

46 

49 

52 

5  0 

5C 

47 

51 

54 

49 

51 

43 

44 

54 

53 

45 

43 

43 

45 

45.4 

MAX 

51 

52 

51 

47 

47 

44 

47 

51 

57 

56 

53 

54 

50 

49 

49 

58 

5C 

53 

52 

51 

54 

54 

57 

53 

52 

59 

59 

55 

55 

62 

65 

53.1 

MIN 

35 

31 

32 

31 

32 

32 

30 

46 

46 

40 

39 

43 

40 

42 

40 

41 

34 

32 

32 

33 

34 

41 

49 

42 

48 

51 

44 

45 

50 

52 

56 

40.1 

ALDERPO INT 


ALTURAS  RS 


ANGW I N  PAC   UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL   9  SSE 
BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD   WB  AP 
BARRETT  DAM 


BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  CREEK  PH  1 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

BLUE  CANYON  WB  AP 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

80NITA 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

BOWMAN  DAM 

8RAWLEY   2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

BURBANK  WB  AP 

BURL  I NGAME 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

L— - 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

IS 

BURNE Y 

MAX 

~4~r 

5  3 

58 

50 

5  2 

50 

43 

5  o 

44 

5  5 

MIN 

10 

8 

8 

7 

8 

12 

16 

16 

35 

30 

23 

20 

20 

23 

20 

BUTTONWl LLOW 

MAX 

58 

58 

66 

MIN 

27 

31 

31 

31 

30 

29 

24 

25 

25 

25 

27 

29 

34 

39 

-0 

C ABR I L LO  NM 

MAX 

73 

72 

MIN 

8  6 

44 

43 

50 

52 

50 

49 

50 

49 

54 

54 

52 

49 

51 

60 

CACHUMA  DAM 

MAX 

78 

70 

MIN 

28 

33 

35 

-.8 

32 

38 

34 

33 

29 

36 

44 

38 

35 

38 

IB 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

MIN 

23 

23 

24 

26 

26 

30 

29 

28 

27 

28 

32 

28 

26 

28 

30 

CALLAHAN  RS 

MAX 

49 

46 

61 

5 1 

50 

52 

49 

MIN 

12 

11 

10 

11 

18 

27 

30 

32 

28 

29 

23 

22 

27 

25 

20 

CAMPO 

MAX 

62 

60 

69 

71 

67 

74 

71 

7 1 

69 

MIN 

21 

28 

36 

33 

43 

31 

25 

23 

30 

37 

45 

25 

23 

29 

3  9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

MIN 

12 

31 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

38 

3  9 

36 

30 

28 

33 

37 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

MIN 

32 

3  2 

36 

36 

49 

45 

30 

32 

34 

52 

42 

31 

49 

48 

44 

CANT  I  L 

MAX 

MIN 

19 

17 

13 

15 

15 

13 

16 

15 

18 

2  5 

23 

21 

2  0 

26 

2  6 

CANYON  DAM 

MAX 

35 

45 

54 

47 

49 

46 

45 

46 

MIN 

13 

I  0 

10 

10 

11 

16 

18 

31 

32 

26 

21 

21 

21 

22 

21 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

61 

64 

67 

70 

66 

7 1 

63 

69 

78 

73 

6  7 

66 

67 

75 

MIN 

30 

33 

33 

37 

34 

37 

35 

38 

40 

40 

43 

36 

34 

35 

80 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

55 

52 

50 

59 

50 

4 1 

59 

7 1 

62 

57 

55 

72 

57 

51 

40 

MIN 

25 

23 

25 

25 

18 

21 

25 

30 

32 

31 

33 

31 

26 

31 

31 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

5 1 

5  3 

53 

54 

64 

58 

50 

48 

5 1 

62 

47 

5  5 

55 

5  3 

MIN 

1  8 

20 

21 

21 

25 

33 

34 

33 

30 

31 

24 

34 

24 

26 

30 

CEDARV I LLE 

MAX 

36 

36 

35 

37 

42 

42 

42 

52 

46 

49 

47 

56 

48 

43 

54 

MIN 

1* 

12 

13 

13 

14 

17 

20 

27 

36 

27 

25 

25 

26 

29 

28 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

58 

59 

5  1 

54 

49 

38 

56 

52 

63 

6 1 

63 

60 

52 

86 

MIN 

22 

21 

19 

23 

24 

26 

26 

40 

39 

30 

29 

32 

32 

32 

3  5 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

56 

5  6 

5  3 

5. 5 

59 

59 

59 

57 

58 

63 

58 

59 

'  9 

MIN 

24 

21 

24 

27 

25 

29 

26 

28 

3  1 

28 

28 

26 

29 

30 

CHESTER 

MAX 

MIN 

10 

6 

5 

7 

14 

14 

32 

33 

2  5 

18 

18 

1  7 

22 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

56 

MIN 

27 

25 

26 

26 

28 

30 

36 

36 

45 

3  9 

33 

37 

3  6 

41 

36 

CHULA  VISTA 

MAX 

65 

MIN 

38 

37 

36 

3  9 

41 

42 

38 

-3 

43 

43 

81 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

70 

78 

78 

MIN 

35 

35 

37 

38 

38 

40 

39 

8  2 

44 

42 

42 

44 

87 

CLARKSBURG 

MAX 

6  2 

40 

34 

33 

34 

45 

MIN 

29 

26 

29 

29 

28 

28 

30 

31 

38 

3  5 

32 

38 

39 

39 

40 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

53 

53 

5  7 

54 

52 

5  8 

5  3 

50 

MIN 

19 

17 

17 

17 

18 

23 

2  1 

43 

44 

30 

25 

29 

32 

29 

28 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

'  6 

59 

62 

5  0 

56 

45 

8  5 

56 

52 

60 

66 

56 

MIN 

34 

34 

30 

31 

2  8 

28 

31 

32 

46 

39 

37 

37 

36 

35 

3  6 

COAL  1 NGA 

MAX 

55 

52 

40 

8  1 

41 

39 

7  0 

60 

65 

47 

43 

MIN 

3  5 

21 

22 

<  8 

24 

23 

21 

27 

24 

35 

30 

27 

32 

28 

3  8 

COLFAX 

MAX 

55 

5  8 

57 

6  1 

59 

62 

62 

54 

6  5 

68 

67 

MIN 

31 

31 

34 

3  3 

29 

33 

38 

36 

44 

41 

42 

39 

33 

38 

88 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

49 

48 

42 

4  C 

34 

3  7 

MIN 

25 

21 

25 

2  8 

28 

29 

28 

34 

41 

37 

35 

39 

38 

39 

36 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

52 

42 

37 

35 

35 

35 

39 

56 

56 

57 

60 

MIN 

2  7 

31 

31 

31 

29 

29 

22 

24 

25 

29 

27 

29 

38 

39 

40 

CORONA 

MAX 

6  3 

69 

69 

69 

71 

75 

77 

79 

77 

8  0 

79 

75 

78 

8  1 

MIN 

3  7 

30 

48 

41 

52 

38 

32 

31 

35 

51 

48 

36 

35 

45 

5  8 

COVELO 

MAX 

5  2 

48 

52 

5  0 

52 

50 

6 1 

57 

48 

58 

59 

5  8 

55 

MIN 

2  1 

18 

17 

17 

20 

25 

25 

27 

36 

8  5 

27 

22 

2  9 

29 

28 

COW  CREEK 

MAX 

65 

63 

63 

60 

61 

6  1 

59 

60 

59 

64 

66 

64 

.5 

66 

72 

MIN 

35 

36 

35 

35 

31 

34 

30 

32 

32 

35 

37 

37 

36 

36 

41 

CRESCENT   CITY    1  N 

MAX 

54 

5  3 

52 

53 

56 

56 

5  7 

58 

52 

MIN 

29 

2  9 

36 

50 

42 

49 

49 

44 

39 

35 

44 

49 

8  6 

CROCKETT 

MAX 

46 

47 

44 

5  8 

39 

3  5 

42 

48 

53 

MIN 

34 

33 

34 

3  1 

31 

30 

'8 

34 

42 

43 

39 

41 

40 

41 

40 

CULVER  CITY 

MAX 

6  5 

64 

72 

7  5 

75 

MIN 

1 

39 

34 

8  8 

40 

40 

39 

43 

45 

43 

47 

46 

39 

49 

48 

CUYAMA 

MAX 

6  3 

64 

62 

61 

MIN 

21 

22 

24 

25 

21 

22 

26 

25 

29 

33 

31 

25 

27 

29 

CUYAMACA 

MAX 

59 

g  o 

49 

8  5 

61 

60 

MIN 

19 

17 

23 

21 

21 

2  1 

14 

20 

2  3 

43 

1 9 

24 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

',9 

57 

56 

58 

61 

66 

64 

60 

63 

66 

65 

68 

71 

69 

72 

MIN 

26 

25 

22 

26 

25 

30 

2  7 

25 

27 

30 

30 

32 

36 

35 

38 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

54 

52 

36 

36 

38 

32 

35 

45 

50 

6t 

57 

46 

5  8 

45 

46 

MIN 

24 

28 

30 

28 

29 

30 

35 

40 

35 

33 

41 

39 

40 

41 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

47 

45 

44 

8  7 

46 

44 

54 

50 

51 

5  8 

54 

55 

56 

57 

62 

MIN 

24 

11 

12 

18 

14 

12 

13 

12 

1 1 

17 

19 

1  3 

13 

12 

22 

43  50  59 
15     16  13 


43  43  40 
38     29  35 


60  61  60 

81  82  83 

45  48 

68  68 

32  34  34 

48  55  52 

22  24  19 

70  76  73 

42  38  34 

41  40  40 

36  34  30 

85  83  82 

49  40  38 

74  74  67 

23  26  22 


18     17  16 


80  82  83 
43     46  44 


42  42  53 
28     24  22 


59  63 
25  24 


54  54  63 
24     29  21 


45  50  55 
31     25  26 


66  68  68 
31     34  35 


54     54  55 


42  45  43 
39     36  29 


72  82  76 
42     49  48 


82      83  82 


44  42  40 
39      36  34 


54  53  58 
23     24  21 


50  58  60 
39     38  39 


33     30  30 


65  73  69 
39     44  38 


46  45  46 
39     36  31 


45  44  41 
38     36  35 


53  60  61 
24     24  21 


73      69  69 


58  61  63 
13     16  18 


26     30  28 


69  67 
54  57 


82     73  72 


68  64  60 
32     28  28 


50  50  53 
19     18  21 


65  60  61 
53     45  43 


38  45  47 
30     25  25 


76  74  73 
59      57  45 


69  66  69 
23      28  25 


15     19  20 


77  75  73 

45  42  41 

51  70  69 

26  32  29 

60  61  61 

24  25  30 

50  50  50 

18  18  18 

47  52  56 

23  25  26 

68  62  62 

30  29  28 


59  58  67 
42     49  36 


45  41  42 
38     37  36 


30     34  31 


56  57  64 
32     24  23 


72  70  70 
35     34  35 


61  58  47 

18  22  30 

57  65  70 

29  34  36 

62  63  64 
56  52  49 

72  69  71 

43  41  43 

60  58  52 

30  30  30 

56  57  54 

22  25  24 

59  68  66 

45  31  27 

52  62  56 

33  40  40 

73  75  68 
49  38 

65  69 

32  26 

41  46 

19  26 

74  66 

44  49  45 

69  70  65 

36  35  34 

59  56  57 

33  38  27 

43 

32 


50  50 
19  20 


54  54  55 
18     22  21 


38  40  52 
31     27  29 


75  82  66 
51     53  53 


79  69  72 

46  49  47 

40  40  40 

34  32  30 

58  60  69 

21  23  24 

55  55 

31  30 

47  47  59 
27  26  24 

68  66  69 

36  34  35 

45  40  48 

34  30  32 

43  40  38 

32  32  28 

80  71  76 
54  57  45 

62  62  63 

20  21  22 

76  73  72 


42      39      37      49     46  39 


64  70  72 
35     35  38 


43     41  39 

34     33  35 


42     51  49 


71  71  70 
32     33  32 


63  56  49 
42     40  36 


64  66 
35 


45  46 
21  34 


57  59 
38  34 


58  62 
54  52 


57  40 
30  32 


48  51 
35  38 


61  53 
40  45 


58  61  54 
40     46  44 


60  65 
53  42 


54  59 
45  40 


64     64  57 


60  59  56 
29     27  27 


53  44 
17  25 


60     54  59 


66  73  66 
49      41  40 


44  59  51 
30     31  39 


64  54  55 
37     45  31 


30  41  43 

69  72  60 

34  34  37 

65  64  63 

42  45  39 

59  55  58 

34  46  35 

68  68  68 
28  36  42 

69  78  69 

43  38  39 

69  64  61 
26  47  35 

66  64  67 
38  43  38 

67  62  57 
43  51  40 

48  46  50 

37  38  42 

70  70  69 

52  43  50 

68  67  68 
42  31  35 

53  54  58 
37  26 

65  70 


40  44 
32  31 


66  62 
50  41 


60  56 
48  36 


53  57 
39  36 


48  41 
25  13 


58  55 
45  32 


57  39 
31  28 


44  48 

34  32 


55  57 
49  46 


67  59 
53  52 


57  60 
52  42 


53  58 
46  37 


51  53 
39  32 


54  57 
48  46 


45  39 
28  33 


61  59  68 
38  36 


64  63  62 
48      50  50 


48  42  44 

24  32 

51  55  56 

37  41 

61  69  6 

29  36 

58  54  64 

42  47 

64  75  75 

38  40  41 

58  65  64 

28  28 

42  43 

31  30 

60  67  71 

45  43  50 

57  58  66 

40  36  46 

46  53  58 
36  35 

41  44  51 

32  34  42 


49  42 
26  28 


41  45 

32  31 


54  59 
47     48  52 


65  64 
45  47 


70  63 
41  41 


60  66 
48  48 


49  50 
45  42 


59  58  56 
49     44  38 


68  61 
45  36 


59  61 
53  45 


52  55  55 
41     39  35 


64  68 
48  47 


59  62  58 
51     47  44 


63  61 
42  41 


63  63 
54  46 


54  52 
39  48 

55  49 
41  41 

61  52  56 

48  50  52 

58  66  65 

41  37  47 

53  54 

42  42 

52  59  59 

48  48  52 

60  57  62 

41  39  40 

63  71 

38  36 

58  53 

37  44  50|' 

67  69 

41  41 


56  59 
52  51 


50  54  61 
44     48  50 


65  69  68 
45      46  45 


44  43 
39  38 


43  43  43 
29)     34     32  30 


46  62 
29  45 


61     63  60 


55     56  55 


18     19     18     17     19     18  18 


54|  48 
20  22 


65  55 
48  32 


55  46 
37  36 


60  64  60 
47     45  33 


44  45|  43 
32      31  20 


57  56 
32  31 


54  58  53 
26  21 


58  63  67 
28  31 


57  51  60 
47     49  50 


46  47  47 
22  23 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


DEER  CREEK  PH 
DENA I R 
DE   SAB  LA 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOWN IEVI LLE  RS 
DOYLE  5  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RES 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FIVE   POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORT  B I  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 


Day  Of  Monlh 

age 

1    |  2 

3 

4 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MIN 

37 
18 

34 
17 

3  5 
19 

34 
19 

36 
18 

38 
24 

42 
24 

42 
26 

43 

32 

40 

29 

40 
27 

40 

25 

40 
24 

43 
27 

25 

41 
25 

41 
25 

<*  l 

24 

L,  2 

24 

42 

23 

24 

24 

28 

28 

29 

37 

35 

25 

31 

48 

35 

48 
39 

41.2 
26.1 

MIN 

50 
27 

43 
27 

27 

28 

34 
27 

34 
27 

48 

27 

50 
26 

60 
29 

57 
41 

46 
30 

45 
35 

45 

35 

43 
37 

43 
37 

42 
35 

40 
35 

40 
32 

40 
31 

40 
31 

46 

27 

63 
27 

62 
33 

56 
42 

39 

59 
49 

34 

33 

40 

40 

46 

48.9 
33.4 

MAX 
MIN 

53 
23 

54 
22 

56 
24 

61 
26 

57 
28 

54 
31 

48 
31 

55 
31 

66 
34 

60 
33 

59 
29 

54 
28 

63 
32 

62 
31 

63 
31 

67 
32 

73 
31 

66 
33 

66 

34 

62 
31 

61 
31 

58 
31 

57 
33 

55 
34 

54 
41 

46 
38 

52 
28 

27 

27 

41 

57.7 
30.9 

MIN 

6  3 
32 

32 

58 

25 

50 

27 

55 
3  5 

56 
42 

65 
45 

61 
44 

69 
39 

64 

35 

58 
31 

45 
29 

52 
28 

62 
32 

60 
33 

64 

35 

65 
35 

*,  9 
35 

67 

39 

41 

46 

3  3 

43 

45 

49 

59.2 
36.8 

MAX 
MIN 

47 

37 
3 

43 
3 

45 
5 

48 

2 

48 

53 

2 

57 
17 

46 

24 

48 

22 

56 
14 

54 
15 

51 
15 

49 
17 

53 
16 

53 
18 

50 
13 

56 
10 

53 
10 

49 
9 

49 
11 

53 
14 

52 
16 

46 
21 

51 

22 

47 
29 

36 
30 

43 
18 

47 
19 

4 1 
28 

33 

48.7 
15.0 

MAX 
MIN 

45 
2  1 

43 
18 

45 
18 

45 
19 

46 
19 

46 
19 

57 
25 

60 
24 

50 
32 

53 
32 

53 
27 

59 
26 

50 
24 

53 
25 

56 
26 

51 
26 

54 
25 

54 
23 

56 
23 

55 
25 

58 
26 

55 
25 

6  0 

26 

50 
27 

28 

35 

39 

27 

27 

35 

39 

51.7 
26.2 

MIN 

43 
13 

40 
9 

11 

12 

38 
8 

38 
11 

40 
18 

60 
26 

56 
36 

52 
26 

50 
20 

49 
20 

49 
23 

53 
29 

52 
23 

50 
25 

50 
24 

56 
19 

49 
20 

47 
17 

49 
20 

49 
19 

50 
24 

46 

25 

5  0 
26 

5 1 
31 

32 

12 

16 

35 

42 

47.2 
21.7 

MAX 
MIN 

58 
16 

60 
18 

61 
16 

19 

63 
18 

62 
22 

63 
24 

65 
20 

63 
24 

65 
25 

68 
24 

62 
22 

61 

22 

63 
22 

67 
24 

72 
23 

73 
25 

72 
22 

65 
1  9 

60 
24 

66 

20 

60 
24 

5  I 
24 

60 
25 

5  9 
32 

39 

52 
32 

23 

34 

' 

33 

61.2 
24.0 

MIN 

25 

30 

43 
28 

36 
28 

52 
29 

61 
40 

54 

35 

46 
38 

51 
40 

46 
40 

45 
36 

47 
36 

46 
33 

46 
31 

30 

57 

56 
39 

59 
40 

55 
46 

60 
44 

50 

MIN 

61 
39 

63 
3  9 

6 1 
39 

39 

62 
42 

61 
46 

70 
44 

70 
40 

70 
43 

71 
43 

73 
47 

72 
42 

71 
45 

73 
50 

74 
52 

74 
51 

76 
49 

78 

50 

75 
52 

70 
52 

65 
53 

65 
43 

65 
42 

73 
49 

70 
48 

67 
50 

59 
51 

6  7 
51 

6 1 
39 

59 
40 

44 

67.8 
45.6 

MIN 

54 

22 

S3 
21 

22 

22 

61 

23 

57 
28 

52 
27 

53 
30 

46 

37 

60 
32 

67 
28 

62 
29 

62 
30 

52 
31 

62 
22 

48 
28 

58 
27 

61 

27 

67 
28 

66 

27 

69 

28 

62 

32 

58 
41 

52 

33 

63 

37 

46 
45 

54 

35 

54 
34 

56 

38 

5  1 

45 

56 

50 

57.3 
30.9 

MIN 

67 
31 

64 
31 

36 

39 

73 
41 

73 
43 

77 
42 

80 
40 

82 
42 

80 
43 

62 
41 

84 
45 

79 
44 

SO 
44 

86 
47 

85 
47 

36 
47 

68 
50 

85 
47 

83 
51 

73 
49 

75 
50 

70 
41 

75 
42 

72 
43 

72 
44 

6  5 
50 

63 
49 

43 

46 

72 
45 

75.6 
43.6 

MIN 

67 
33 

67 

32 

31 

12 

62 
37 

74 

37 

75 
34 

71 
33 

75 
37 

77 
37 

75 
40 

76 
37 

77 
38 

77 
38 

79 
39 

81 
43 

79 
39 

80 
42 

77 
43 

70 
49 

70 

67 

42 

76 
46 

74 
42 

72 
45 

67 
49 

51 

39 

36 

<i  3 

43 

72.2 
39.6 

MIN 

56 
24 

57 
23 

23 

24 

47 

22 

49 
25 

51 
25 

65 
27 

67 
31 

65 
29 

67 
29 

60 
27 

54 
26 

47 
35 

49 
35 

50 
33 

51* 

31 

56 
28 

64 
26 

66 
26 

71 
28 

33 

6j 
39 

65 
34 

6  5 
39 

56 
46 

3? 

3C 

48 

4* 

46 

59.4 
31.5 

MIN 

41 

23 

38 
16 

16 

16 

49 
26 

57 
37 

62 
32 

50 
39 

48 
32 

52 
31 

60 
26 

49 
33 

48 
33 

55 
44 

52 
36 

48 

32 

49 
34 

45 

29 

i. c 

23 

46 

23 

49 
24 

52 
27 

53 
37 

46 
34 

43 
36 

50 
36 

56 
43 

52 
32 

52 
43 

57 
49 

5  7 
41 

49.7 
31.8 

MIN 

70 
25 

68 
26 

31 

28 

69 
34 

75 
29 

77 
22 

77 

25 

79 
26 

80 

33 

79 
32 

78 

30 

80 
26 

80 
33 

79 
46 

84 
36 

H5 

32 

79 
42 

66 
48 

74 

39 

70 
47 

72 
36 

72 
35 

70 
36 

59 
46 

60 
43 

63 
35 

63 
34 

73 
35 

68 
34 

73.0 
34.1 

MIN 

67 
32 

67 
29 

28 

31 

65 
34 

71 
31 

72 
29 

78 
28 

74 
31 

77 
34 

60 
41 

75 
34 

73 
32 

82 
35 

61 
39 

84 
38 

83 
39 

83 
38 

60 
35 

71 
52 

72 
43 

68 
51 

69 
40 

67 
39 

67 
48 

58 
50 

61 
46 

63 
46 

64 

42 

66 
37 

65 
40 

71.6 
37.8 

MIN 

49 
34 

50 
34 

35 

35 

55 
37 

56 
43 

58 
40 

57 
50 

61 
51 

62 
44 

55 
39 

57 
39 

58 
44 

59 
48 

59 
45 

57 
42 

55 
44 

59 
38 

58 
38 

59 
42 

66 
41 

69 
49 

57 
46 

52 
41 

61 
45 

55 
49 

60 
45 

64 
48 

61 
54 

61 

56 

60 
46 

57.7 
43.3 

MIN 

51 
24 

48 

22 

26 

31 

36 
28 

36 
29 

44 

29 

53 
40 

63 
44 

60 
35 

50 
35 

51 
39 

50 
38 

46 
41 

46 
41 

45 
40 

45 
36 

43 
36 

45 
35 

43 
33 

47 
29 

57 
33 

55 
47 

58 
36 

53 
47 

63 
49 

58 
39 

57 
38 

52 
47 

60 
49 

60 
52 

50.1 
37.1 

MIN 

63 
37 

52 
34 

34 

32 

48 
34 

52 
33 

57 
37 

60 
35 

55 
35 

58 
37 

60 
42 

59 
40 

62 
40 

66 
40 

61 
42 

63 
44 

65 
45 

65 
43 

64 

40 

60 
36 

55 
36 

59 
43 

62 
40 

61 
38 

60 
45 

53 
47 

51 
40 

52 
39 

53 
35 

54 
34 

54 
34 

57.5 
38.5 

MIN 

52 
27 

49 
28 

30 

31 

38 
29 

37 
24 

54 
21 

58 
27 

56 
26 

57 
35 

53 
27 

47 
35 

44 
37 

46 
34 

42 
35 

42 
35 

44 

35 

41 
28 

40 
30 

53 
26 

53 
26 

69 

28 

s5 
34 

56 
45 

65 
36 

60 
51 

59 
38 

58 
37 

54 
43 

65 
38 

65 
48 

51  .6 
33.0 

MIN 

41 
8 

38 

5 

6 

40 
7 

39 
4 

43 
9 

58 
14 

57 
30 

55 
30 

52 
22 

51 

51 
16 

53 
19 

50 
15 

55 
11 

50 
9 

50 
10 

50 
9 

11 

5  0 

54 

22 

51 
22 

47 
34 

32 

41 
20 

49 
19 

56 
30 

53 
38 

48.8 
17.4 

MIN 

54 
36 

50 
28 

26 

27 

34 
27 

32 
27 

35 
29 

49 
30 

54 
40 

65 
41 

56 
38 

49 

35 

48 
35 

43 
37 

44 
40 

43 
36 

41 
35 

45 
34 

44 
35 

45 
29 

48 
26 

52 
28 

63 
38 

52 
38 

55 
36 

60 
47 

55 
45 

5  9 
43 

56 
41 

55 

41 

63 
51 

49.  3 
35.8 

MIN 

64 

33 

39 

37 

73 
45 

74 
47 

76 
39 

77 
41 

76 
39 

80 
46 

79 
50 

75 
44 

77 
44 

81 
45 

80 
67 

84 
61 

85 
47 

82 
46 

79 
66 

74 

55 

75 
49 

71 
52 

70 
45 

66 
42 

6  E 
51 

58 
51 

60 
47 

6  1 
44 

62 
43 

7( 
42 

67 
44 

72.7 
46.8 

MIN 

40 
15 

40 
14 

40 
15 

41 
14 

4  3 
14 

46 

20 

50 
24 

58 
25 

45 
29 

52 
35 

51 

25 

55 
26 

5  ;i 
29 

53 
30 

52 
29 

47 
25 

46 

22 

50 
21 

48 
19 

48 

20 

50 
21 

52 

23 

52 
30 

52 
35 

52 
3 

3f 

50 
40 

54 
35 

54 
36 

48 
41 

53 
45 

49.2 
26.6 

MAX 
MIN 

40 
12 

39 
9 

41 
11 

40 
10 

44 
13 

49 
12 

54 
20 

47 
33 

46 

32 

52 
26 

62 
23 

47 

22 

42 
28 

54 

29 

50 
24 

55 
20 

6  2 
22 

5  1 
16 

52 
18 

52 
14 

54 
18 

55 
16 

47 
23 

53 

32 

47 
24 

41 

28 

45 
10 

43 
20 

42 
30 

55 
37 

52 
30 

48.8 
21.4 

MAX 
MIN 

54 
34 

54 
34 

56 
31 

5  5 
32 

56 
33 

56 
39 

56 
39 

55 
43 

57 
44 

60 
44 

71 
43 

55 
42 

59 
42 

57 
43 

59 
42 

55 
39 

55 
40 

61 
40 

62 
38 

60 

39 

70 
43 

77 
47 

67 
52 

57 
43 

59 
44 

60 
51 

63 
45 

59 
46 

65 
49 

56 
51 

58 
53 

59.5 
42  .  1 

MAX 
MIN 

54 

30 

55 
29 

54 
29 

55 
30 

37 

36 

53 
40 

56 
44 

46 

39 

37 

39 

38 

42 

55 
37 

55 
36 

58 
39 

54 
32 

60 
33 

65 
34 

75 
36 

67 
53 

58 
44 

55 
39 

5  9 
47 

61 
50 

57 
45 

64 
47 

56 
51 

e 

53 

61 
44 

58.0 
40.0 

MAX 
MIN 

44 
14 

41 
13 

42 

13 

45 

13 

21 

24 

55 
27 

41 
32 

29 

32 

26 

26 

29 

34 

27 

36 
28 

55 
24 

51 
20 

53 
19 

54 
16 

52 
17 

57 
22 

48 

33 

49 
26 

46 

27 

51 
34 

53 
36 

46 

32 

47 
33 

56 
34 

56 
37 

48.6 
25.8 

MAX 
MIN 

55 
40 

55 
38 

53 
36 

55 
37 

36 

39 

57 
41 

59 
46 

48 

43 

39 

5  7 
40 

43 

55 
42 

52 
45 

55 
43 

56 
43 

57 
37 

56 
38 

70 
38 

71 
47 

65 
57 

61 
49 

61 
45 

58 
49 

57 
52 

56 
51 

59 
49 

55 
51 

55 
52 

60 
54 

57.9 
44.  1 

MAX 
MIN 

39 
27 

36 
31 

35 
29 

35 
30 

29 

25 

61 

22 

56 
27 

30 

32 

29 

37 

42 
38 

42 
39 

43 
39 

42 
37 

40 
35 

39 
34 

48 

31 

47 
29 

55 
28 

69 
36 

66 
34 

54 
41 

66 
41 

57 
47 

59 
41 

57 
41 

55 
41 

66 
39 

63 
47 

50.3 
34.4 

MAX 
MIN 

56 
22 

43 

22 

40 
27 

38 
27 

36 
27 

35 
27 

40 
24 

65 
24 

57 
26 

55 
30 

55 
31 

64 

32 

i*  0 

32 

41 
36 

42 
36 

42 
34 

4: 
33 

42 
32 

4] 
31 

53 
27 

48 

24 

57 

24 

68 
28 

68 
40 

55 
39 

67 
49 

58 
36 

59 

35 

59 
35 

56 
39 

67 

42 

51.3 
31.3 

MAX 
MIN 

43 
25 

42 
24 

43 
25 

43 
25 

25 

26 

46 
27 

48 
26 

46 

27 

48 

29 

49 

32 

5  i 
30 

47 
28 

45 
30 

48 
30 

47 
34 

52 
34 

51 

34 

51 

33 

51 
32 

46 
31 

45 
30 

43 
29 

43 
29 

43 
29 

43 
30 

36 

22 

33 
2C 

35 
16 

37 
25 

40 

28 

44.5 
28.0 

MAX 
MIN 

65 
39 

68 

33 

72 
28 

71 
29 

32 

30 

76 
28 

80 

27 

79 
30 

32 

83 
33 

78 
33 

8  C 

5  :j 

86 

33 

64 
38 

87 
36 

85 
36 

85 
38 

84 
44 

81 

52 

72 
41 

69 

52 

72 
38 

70 
38 

70 
49 

62 
51 

63 
50 

64 

64 
36 

70 
41 

68 
43 

74.8 
37,6 

MAX 
MIN 

57 
25 

59 
24 

58 
24 

52 
26 

24 

27 

54 
26 

61 
30 

30 

6  5 

30 

68 
31 

66 
31 

55 
31 

55 
31 

54 

33 

50 
33 

55 
33 

57 
28 

66 

27 

64 

27 

68 

27 

71 

36 

74 
46 

57 
42 

70 
41 

60 
41 

62 
44 

61 
38 

65 
39 

56 
38 

68 
51 

60.7 
32.7 

MAX 
MIN 

59 
23 

59 
25 

60 
23 

58 
20 

58 
20 

67 
20 

66 
24 

65 
24 

60 

23 

66 

25 

70 
34 

61 

25 

57 
22 

62 
23 

66 
26 

74 
26 

74 
28 

72 
26 

66 
28 

62 
26 

64 
30 

62 
27 

63 
24 

59 
26 

62 
31 

55 
41 

48 
37 

54 
36 

56 
28 

61 
31 

53 
31 

61.9 
26.9 

MAX 
MIN 

49 

26 

47 

25 

43 
25 

46 

25 

46 

25 

48 

27 

53 
29 

51 
27 

52 
25 

53 
31 

56 
33 

56 
31 

48 

29 

49 
30 

54 
31 

55 
34 

62 
35 

61 
33 

62 
33 

56 
34 

56 
30 

50 
29 

48 
28 

49 
26 

49 
29 

45 
29 

35 
21 

36 
20 

39 
19 

39 
23 

47 
27 

49.7 
28.1 

MAX 
MIN 

56 
28 

55 
28 

58 
29 

56 

33 

60 
30 

60 
31 

61 
34 

60 

37 

55 
40 

60 
40 

56 
38 

66 
36 

63 
33 

66 
33 

62 
33 

67 
36 

67 
37 

72 
41 

69 
38 

69 
35 

65 
35 

66 
36 

66 
40 

54 
38 

56 
37 

57 
37 

48 
40 

47 

30 

54 

30 

45 
40 

53 
45 

59.6 
35.4 

MAX 

50 

52 

39 

40 

35 

42 

45 

48 

57 

57 

46 

56 

48 

46 

45 

44 

49 

49 

5C 

48 

55 

54 

57 

60 

53 

56 

55 

55 

51 

5: 

61 

50.4 
-*7  .  1 

MIN     26     24     25     27     26     26     29     40     44     40  35 


39     33      40     41       39      36      33      29     28     26      39     47     44     45      51  42 


See  Beierence  Notes  Following  Station  Index 
-    15  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

 '- 

IS 

16 

17 

18 

GREENLAND  RANCH 

6  5 

63 

6  : 

t : 

61 

60 

59 

61 

60 

61 

66 

6  - 

65 

66 

72 

69 

69 

Ml  N 

35 

36 

3  2 

31 

29 

31 

30 

30 

32 

31 

31 

35 

33 

36 

39 

41 

36 

36 

HA  I  WEE 

50 

47 

45 

45 

45 

52 

49 

55 

55 

46 

56 

57 

52 

56 

60 

58 

55 

MIN 

29 

24 

23 

24 

25 

28 

: 

26 

27 

28 

32 

30 

29 

31 

35 

36 

31 

29 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

59 

64 

63 

57 

59 

60 

58 

59 

65 

63 

69 

65 

62 

60 

60 

60 

58 

65 

MIN 

38 

39 

47 

42 

34 

38 

43 

53 

52 

45 

46 

44 

41 

41 

42 

41 

40 

50 

HAMILTON  AFB 

49 

44 

39 

41 

37 

35 

44 

49 

59 

52 

46 

50 

45 

45 

44 

42 

45 

44 

MIN 

27 

29 

32 

29 

31 

32 

33 

41 

45 

41 

37 

43 

38 

43 

40 

39 

39 

37 

HANEOR  d 

48 

40 

36 

35 

35 

37 

56 

MIN 

24 

33 

30 

29 

30 

29 

23 

29 

29 

30 

28 

28 

38 

38 

29 

25 

33 

35 

MAX 

42 

44 

42 

41 

42 

45 

55 

55 

48 

48 

50 

MIN 

19 

17 

18 

20 

29 

32 

34 

36 

37 

38 

37 

37 

38 

40 

40 

38 

32 

HAT   CREEK   PH  1 

32 

48 

48 

49 

5  3 

60 

51 

43 

42 

5  1 

MIN 

10 

10 

10 

15 

18 

18 

29 

25 

20 

20 

22 

15 

18 

13 

HAYFJELD  pump  plant 

69 

64 

63 

63 

65 

64 

73 

7  1 

70 

71 

72 

72 

73 

77 

77 

MIN 

29 

37 

45 

40 

48 

50 

41 

28 

30 

39 

50 

42 

50 

51 

58 

51 

41 

42 

HE  Ai_  DS9URG 

56 

56 

43 

40 

36 

43 

42 

49 

60 

58 

48 

59 

47 

46 

MIN 

28 

26 

26 

27 

26 

31 

31 

42 

47 

38 

36 

35 

36 

41 

42 

41 

38 

34 

HENSHAW  DAM 

63 

59 

60 

58 

61 

55 

69 

71 

65 

71 

72 

66 

70 

70 

70 

MIN 

16 

18 

24 

23 

27 

19 

16 

16 

24 

24 

26 

21 

18 

19 

24 

2  7 

28 

26 

hetch  hetchy 

MAX 

56 

54 

49 

54 

52 

55 

60 

54 

55 

58 

62 

57 

59 

59 

MIN 

26 

25 

26 

25 

28 

29 

26 

26 

27 

28 

29 

29 

29 

.  9 

3: 

3: 

36 

-I 

41 

46 

5  1 

56 

46 

50 

58 

40 

MIN 

16 

14 

14 

25 

28 

25 

28 

28 

30 

25 

25 

28 

31 

32 

2'. 

21 

19 

MOLL  I STER 

MAX 

61 

62 

54 

62 

60 

67 

72 

60 

59 

MIN 

27 

25 

24 

27 

23 

24 

27 

32 

35 

33 

31 

32 

34 

35 

29 

21 

3( 

26 

HOOPA 

MAX 

45 

52 

MIN 

29 

22 

23 

24 

25 

27 

30 

32 

38 

38 

35 

35 

41 

43 

43 

4C 

36 

33 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

MIN 

22 

19 

19 

21 

20 

23 

27 

23 

24 

30 

29 

25 

24 

28 

28 

3C 

2< 

29 

I  OR  1  A 

MAX 

MIN 

31 

32 

34 

J9 

35 

37 

46 

36 

41 

39 

51 

41 

39 

38 

37 

4i 

45 

47 

IDYLLWILO  RS 

MAX 

60 

66 

67 

66 

MIN 

:  - 

28 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

26 

25 

26 

24 

30 

32 

3  3 

31 

31 

33 

IMPERIAL 

MAX 

80 

80 

3  0 

MIN 

■•. 

38 

36 

36 

41 

40 

35 

35 

39 

39 

42 

38 

40 

41 

45 

41 

4! 

45 

INDEPENDENCE 

MAX 

62 

50 

52 

59 

58 

56 

61 

59 

3  8 

7C 

65 

MIN 

16 

17 

20 

22 

19 

21 

26 

25 

23 

23 

21 

25 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

MAX 

72 

7  3 

76 

75 

75 

67 

84 

78 

81 

85 

86 

84 

83 

83 

8° 

85 

87 

MIN 

29 

30 

36 

30 

40 

36 

32 

36 

37 

35 

39 

38 

39 

35 

45 

46 

42 

41 

I NYOKERN 

MAX 

55 

57 

5  5 

3  7 

57 

61 

59 

60 

61 

65 

65 

64 

64 

69 

70 

7  2 

65 

72 

MIN 

23 

21 

18 

16 

20 

21 

21 

20 

21 

22 

27 

26 

27 

29 

32 

33 

28 

30 

IRON  MTN 

MAX 

65 

63 

61 

61 

62 

60 

62 

68 

72 

71 

73 

71 

6  ^ 

70 

74 

7  3 

71 

77 

MIN 

36 

42 

46 

47 

48 

46 

46 

37 

39 

40 

54 

38 

38 

49 

53 

56 

52 

50 

JESS  VALLEY 

MAX 

"  7 

46 

47 

54 

55 

46 

54 

57 

5  3 

«u 

54 

57 

6  7 

62 

61 

MIN 

6 

8 

15 

12 

15 

20 

32 

32 

35 

27 

27 

20 

22 

26 

25 

22 

24  16 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

53 

54 

52 

3  3 

53 

67 

64 

58 

64 

65 

69 

65 

67 

65 

65 

66 

69  67 

MIN 

27 

38 

40 

41 

43 

31 

34 

36 

47 

45 

38 

37 

33 

45 

52 

53 

52 

42 

KERN  RIVER  Ph  1 

MAX 

c  ' 

45 

40 

46 

69 

58 

52 

60 

74 

65 

46 

45 

57 

55 

6C 

48 

MIN 

32 

29 

28 

28 

27 

22 

: ' 

38 

38 

39 

45 

40 

31 

37 

36 

36 

32 

32 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

-  I 

62 

7  - 

65 

65 

6  - 

68 

65 

72 

72 

68 

62 

68 

73 

75 

7  = 

73 

MIN 

22 

27 

34 

33 

25 

22 

24 

24 

26 

43 

29 

2  ? 

25 

31 

29  36 

31 

KETTLEMAN  C I TY    1  SSW 

MAX 

58 

60 

46 

44 

44 

46 

47 

41 

MIN 

24 

22 

26 

28 

28 

22 

32 

40 

27 

28 

39 

39 

40 

38 

35 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

45 

49 

MIN 

26 

24 

:  = 

27 

32 

27 

:: 

32 

33 

42 

35 

32 

37 

38 

40 

37 

33 

34 

KING  CITY 

MAX 

70 

7  J 

67 

70 

72 

76 

3  <. 

65 

'0 

7. 

79  79 

MIN 

:- 

22 

23 

23 

20 

23 

'3 

33 

37 

30 

33 

27 

3  3 

29 

29 

3C 

30 

KLAMATH 

MAX 

58 

55 

5  7 

64 

53 

52 

3  2 

58 

61 

60  67 

MIN 

29 

28 

28 

32 

43 

3  = 

44 

42 

40 

37 

34 

-2 

40 

44 

7" 

40  37 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

60 

55 

49 

-  3 

40 

42 

- : 

40  41 

MIN 

23 

23 

:  3 

;  ^ 

28 

28 

:  v 

24 

23 

30 

26 

30 

3  2 

33 

33 

36 

33 

35 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

59 

5  = 

E  6 

7  - 

69 

66 

71 

70 

70 

73 

72 

66 

75 

78 

82 

81 

75 

MIN 

4: 

37 

35 

:■ : 

37 

36 

34 

36 

38 

41 

38 

33 

39 

45 

46 

45 

45 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

41 

- . 

41 

47 

3  3 

54 

56 

52 

52 

54 

54 

53 

53 

58 

60  55 

MIN 

27 

25 

22 

22 

24 

28 

2  " 

29 

29 

30 

30 

33 

3  0 

30 

44 

36 

33  32 

LAKEPORT 

MAX 

52 

53 

54 

;  - 

52 

57 

6  8 

67 

60 

59 

62 

58 

60 

64 

58 

55 

61 

63 

MIN 

26 

23 

:  :■ 

: 1 

25 

32 

:-: 

43 

45 

31 

30 

33 

32 

33 

31 

2S 

29  27 

LAKESHORE 

MA) 

60 

62 

57 

c : 

60 

60 

-7 

48 

47 

66 

61 

60 

55 

65 

54 

60 

63  73 

MIN 

37 

36 

:: 

2  5 

28 

29 

27 

34 

41 

37 

33 

34 

30 

34 

32 

28 

26 

35 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

51 

52 

53 

54 

58 

55 

50 

50 

61 

66 

54 

52 

57 

58 

56 

63  64 

MIN 

22 

19 

21 

:: 

24 

26 

23 

25 

30 

31 

28 

24 

24 

27 

26 

28 

26 

28 

LA  MESA 

MAX 

63 

65 

71 

-: 

71 

74 

77 

79 

77 

80 

80 

77 

78 

84 

82 

87 

83 

83 

" ;  s 

43 

38 

38 

41 

44 

41 

43 

42 

45 

43 

46 

46 

43 

46 

51 

4S 

52 

51 

LANCASTER 

MAX 

57 

57 

55 

53 

58 

62 

61 

60 

62 

66 

66 

65 

67 

67 

69 

72 

70  66 

MIN 

26 

17 

15 

16 

14 

16 

15 

19 

19 

23 

24 

22 

24 

24 

27 

21 

24  22 

LAS  PLUMAS 

MAX 

56 

58 

-  J 

50 

42 

46 

56 

53 

61 

64 

60 

61 

53 

54 

50 

3  1 

54  50 

75  70 
47  43 


60  56  58 
35     38  38 


68  69  66 
48     51  54 


48  45  61 
34  29 

50  51 


65  63  67 
35     44  38 


66     63  68 


57  63 
13  16 


78  71 
57  57 


52  50  56 
33     30  28 


74  68  59 

25  48  36 

63  61 

28  28 

53  56  61 

20  23 

68  70 

27  26  29 


54  54 

31  32 

57  56 

30  31 

71  68 

49  46 

65  62 

33  34 

77  72 

45  50 


82  80 

45  45 


64  62 
31  30 


MIN     30     30     30     30     28     32     30     43  46 


35     39     35  39 


77  72  63 
49     55  55 


59     60  58 


48  41  45 

54  69 

30  29 

74  68  68 

42  40  40 

47  40  46 

30  29  26 


36     36  36 


42  43  43 
31     28  25 


52  48  52 
36     30  35 


67     68  66 


75  78 
40  36 


64     63  61 
43  42 


83  72  72 
51     54  51 


28     29  31 


34     34     31     30     30  32 


56 

53 

5  2 

58 

55 

32 

58 

60 

60 

66 

60 

43 

54 

50 

53 

55 

51 

61 

42 

44 

42 

46 

70 

66 

60 

71 

64 

52 

52 

57 

50 

50 

60 

47 

40 

48 

64 

65 

71 

72 

68 

35 

44 

39 

51 

54 

59 

63 

55 

60 

40 

48 

42 

43 

51 

64 

62 

67 

63 

61 

41 

30 

25 

25 

37 

61 

62 

59 

60 

61 

27 

28 

29 

30 

34 

64 

56 

54 

52 

47 

26 

25 

26 

26 

28 

74 

65 

71 

61 

61 

37 

43 

4C 

45 

52 

54 

57 

61 

57 

54 

33 

36 

43 

39 

41 

47 

43 

45 

47 

36 

26 

25 

25 

25 

28 

65 

62 

62 

60 

60 

45 

45 

48 

44 

43 

60 

58 

57 

57 

53 

33 

35 

28 

28 

38 

68 

76 

74 

72 

64 

46 

48 

43 

46 

53 

60 

60 

61 

56 

2  5 

24 

26 

29 

75 

72 

81 

76 

73 

39 

48 

3g 

39 

65 

65 

66 

60 

56 

70 

65 

72 

73 

71 

41 

43 

48 

45 

49 

57 

44 

50 

50 

52 

26 

34 

26 

23 

32 

55 

64 

62 

60 

34 

42 

34 

68 

72 

65 

71 

64 

48 

51 

43 

50 

51 

67 

67 

67 

65 

65 

43 

31 

29 

36 

45 

52 

69 

70 

57 

66 

36 

41 

45 

40 

42 

72 

69 

60 

68 

62 

38 

43 

42 

40 

50 

73 

69 

73 

69 

63 

39 

48 

37 

49 

52 

70 

60 

57 

65 

58 

37 

39 

41 

42 

54 

65 

56 

58 

63 

38 

36 

36 

42 

47 

68 

64 

65 

65 

61 

45 

51 

50 

49 

45 

43 

32 

30 

29 

39 

39 

62 

58 

53 

53 

54 

41 

46 

36 

41 

47 

53 

56 

64 

50 

51 

29 

40 

36 

35 

36 

55 

50 

52 

48 

45 

25 

28 

26 

28 

33 

68 

71 

69 

67 

60 

51 

46 

44 

52 

52 

61 

69 

67 

64 

55 

35 

23 

27 

46 

46 

66 

57 

64 

60 

56 

39 

44 

40 

42 

52 

69  66 
40  40 


34     34     31  31 


57  61 
53  54 


59  64 
51  51 


66  65 
40  45 


59  52  48  48 
37     40     42  43 

45  47  57 


60  66 

38  40 

55  65 

51  53 

57  65 

31  31 

45  56 

32  32 

46  53 
36  38 

70  64 

49  50 

54  59 

47  49 

50  45 
22  25 

65  64 

41  48 

60  58 

26  25 

65  76 

47  46 

55  56 
26  27 


71  72  68  74 
48      34      39  40 

58     56     61  53 


65.5 
37.4 


53.1 
30.7 


61.7 
46.4 


52.2 
33.4 

49.1 
32.6 

51.3 
20.7 

69.2 
44.0 

52.4 
38.2 

64.7 
26.7 

56.5 
28.9 

49.6 
25.6 

63.8 
33.6 

54.2 
35.7 

48.2 
24.7 

62.0 
41.3 

62.5 
28.9 

73.4 
42.7 


61  61 
42  42 


4  8     44  46 


28  26 
53  65 


77.7 
39.3 


51.1 
23. 


36     35     35     34  40. 


63     63  68 


57  60 
34  33 


62 

50  38.3 
59  66. 


42     42     42  43 


57  68 
46  46 


63  70 
45  40 


59     55  65 


64  54. 
45  35. 


68  69. 
48  33. 


58. 

49|-    39. C 


37     33     40     39  43 


48     42      42  43 


53  54 
46     4  7 


69 
44|  41 


53|  49. 
31 

58 


49 


34. 


•i  "> 

I 

V. 


54  58 
42  32 


20     29  32 


55  58. 
49  34. 


44  53. 
35  27. 


69|  73. 
46. 


•Ill 


46      43  46 

57     57  62 
34     28     28  29 


Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  Of  Month 

1 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-— 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

35 

3  7 

39 

4  3 

4  5 

-g— 

"50- 

45 

40 

5  0 

52 

5  1 

5  8 

56 

55 

55 

55 

46 

4  3 

4  1 

47 

44 

45 

48.3 

MI  N 

12 

12 

19 

18 

26 

32 

34 

29 

32 

31 

33 

25 

27 

32 

29 

27 

30 

27 

29 

30 

31 

28 

37 

30 

30 

30 

2  7 

2  n 

26 

27.7 

LE  GRAND 

MAX 

48 

38 

35 

34 

35 

33 

54 

65 

58 

64 

60 

62 

60 

54 

67 

64 

50.3 

MIN 

30 

30 

30 

30 

29 

27 

29 

25 

25 

39 

28 

35 

37 

39 

39 

37 

36 

35 

34 

31 

29 

32 

35 

45 

40 

49 

39 

35 

43 

50 

34.9 

LEMON  COVE 

MAX 

45 

38 

45 

42 

37 

46 

64 

56 

5  8 

60 

67 

5  0 

50 

59 

66 

69 

57 

70 

59 

61 

61 

61 

70 

65 

53.5 

MIN 

27 

25 

29 

31 

30 

29 

22 

28 

29 

32 

32 

33 

34 

37 

39 

37 

35 

35 

30 

30 

29 

33 

39 

35 

42 

52 

38 

42 

43 

42 

34.4 

L INDSAY 

MAX 

43 

41 

46 

5C 

48 

58 

68 

69 

58 

69 

60 

60 

60 

61 

69 

67 

53.4 

MIN 

25 

29 

30 

31 

29 

28 

23 

25 

28 

29 

27 

35 

38 

38 

38 

36 

35 

33 

31 

28 

32 

35 

35 

38 

48 

49 

39 

33.9 

L I VERMORE   2  SSW 

MAX 

54 

50 

50 

5  3 

63 

51 

63 

54 

56 

59 

56 

53 

64 

53.4 

MIN 

26 

24 

21 

21 

18 

20 

25 

26 

35 

36 

27 

31 

27 

28 

31 

32 

33 

23 

25 

22 

2  1 

24 

35 

36 

37 

40 

35 

39 

42 

29.7 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

60 

60 

61 

61 

60 

64 

62 

63 

66 

6  5 

65 

60 

56 

59 

57 

60 

63 

59 

55 

54 

51 

50 

57 

61 

58.2 

MIN 

38 

30 

33 

2  9 

31 

37 

35 

35 

34 

38 

39 

39 

39 

38 

47 

50 

41 

42 

41 

43 

41 

41 

38 

38 

43 

37 

34 

33 

38.2 

LODI 

MAX 

45 

50 

42 

4  1 

39 

40 

43 

61 

60 

52 

52 

60 

59 

„e 

58 

62 

63 

49.1 

MIN 

29 

26 

30 

29 

29 

28 

29 

34 

38 

41 

36 

40 

39 

40 

39 

38 

39 

35 

34 

30 

29 

28 

41 

42 

40 

52 

38 

38 

49 

47 

53 

36.8 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

70 

8  C 

72 

7  1 

64 

64 

63 

62 

67 

64 

67 

62 

69.9 

MIN 

39 

34 

35 

31 

26 

30 

27 

35 

37 

34 

39 

31 

43 

49 

39 

37 

41 

40 

42 

40 

43 

40 

41 

43 

52 

55 

41 

40 

44 

40 

46 

39.2 

LONG  BEACH 

MAX 

8C 

70 

7  3 

68 

70 

65 

62 

61 

67 

65 

64 

74 

70 

73.0 

MIN 

48 

44 

43 

45 

45 

45 

43 

47 

49 

47 

52 

50 

45 

51 

52 

53 

54 

51 

50 

59 

53 

55 

47 

49 

56 

56 

54 

49 

48 

49 

49 

49.6 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

59 

64 

69 

72 

76 

69 

73 

81 

74 

7  3 

6  7 

70 

65 

6  3 

60 

64 

64 

63 

70 

66 

72.1 

MIN 

42 

40 

34 

39 

37 

40 

35 

38 

40 

38 

46 

42 

38 

41 

47 

48 

4! 

44 

43 

52 

45 

51 

42 

47 

56 

53 

49 

46 

45 

45 

45 

43.8 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

?2 

70 

80 

74 

66 

66 

65 

62 

60 

6  1 

63 

61 

64 

6  3 

70.0 

MIN 

46 

41 

42 

44 

44 

43 

40 

44 

46 

43 

52 

48 

41 

50 

48 

50 

54 

50 

45 

56 

51 

53 

45 

52 

57 

55 

50 

49 

46 

49 

47 

47.8 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

80 

7  1 

66 

61 

60 

64 

65 

64 

71 

67 

72.5 

MIN 

47 

41 

45 

48 

46 

47 

49 

51 

52 

50 

57 

53 

49 

55 

54 

54 

58 

57 

53 

58 

56 

5  4 

51 

50 

55 

54 

51 

50 

50 

49 

50 

51.4 

LOS  8ANOS 

62 

63 

59 

52 

65 

65 

49.5 

MIN 

23 

24 

30 

31 

29 

30 

29 

27 

30 

44 

35 

37 

36 

39 

38 

38 

37 

36 

34 

31 

29 

28 

36 

37 

1 : 

51 

34 

41 

42 

38 

47 

34.8 

LOS  GATOS 

MAX 

61 

59 

50 

57 

51 

54 

58 

66 

65 

69 

59 

57 

50 

50 

54 

58 

68 

64 

67 

67 

70 

70 

59 

60 

68 

59 

61 

64 

57 

62 

61 

60.5 

MIN 

31 

29 

28 

30 

26 

28 

29 

29 

42 

36 

36 

35 

36 

36 

42 

31 

31 

30 

31 

34 

40 

42 

51 

48 

41 

48 

44 

40 

47 

48 

51 

37.1 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

MAX 

67 

6  8 

65 

66 

7 1 

70 

69 

72 

63 

58 

62 

64 

66 

68 

64 

60 

57 

58 

55 

66 

65 

63.9 

MIN 

22 

17 

15 

15 

16 

13 

17 

18 

15 

22 

23 

22 

24 

25 

27 

28 

25 

23 

34 

34 

35 

29 

32 

28 

3  0 

41 

38 

34 

20 

25 

27 

25.0 

MADERA 

MAX 

60 

45 

5 : 

7  1 

67 

5E 

67 

60 

60 

59 

53 

67 

50.4 

MIN 

28 

29 

29 

28 

28 

27 

25 

25 

29 

3? 

26 

33 

37 

38 

37 

37 

34 

33 

33 

3C 

27 

28 

33 

38 

38 

43 

37 

38 

38 

41 

43 

33.0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

52 

45 

45 

42 

60 

60 

47.7 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

58 

57 

57 

56 

61 

39 

43 

47.5 

MIN 

13 

16 

17 

17 

18 

23 

26 

31 

32 

28 

28 

20 

20 

27 

24 

24 

26 

27 

26 

28 

27 

26 

30 

22 

2< 

31 

31 

16 

18 

32 

36 

24.6 

MARICOPA 

MAX 

52.7 

MIN 

29 

25 

27 

27 

26 

23 

18 

29 

36 

36 

37 

30 

34 

38 

37 

35 

31 

31 

26 

26 

29 

35 

46 

41 

44 

45 

41 

42 

44 

4( 

47 

34.3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

5 1 

36 

34 

43 

5 1 

60 

54 

53 

45 

46 

47.5 

MIN 

29 

28 

31 

32 

30 

30 

30 

31 

40 

39 

39 

40 

40 

40 

39 

18 

37 

35 

3: 

3; 

32 

31 

35 

37 

4C 

45 

39 

40 

42 

47 

48 

MARYSV I LLE 

MAX 

55 

46 

5  0 

38 

36 

33 

35 

4 1 

61 

55 

46 

51 

45 

48 

48.6 

MIN 

25 

27 

28 

30 

30 

31 

31 

32 

40 

37 

33 

38 

38 

40 

42 

41 

37 

38 

35 

30 

31 

31 

41 

'iC 

4! 

41 

4i 

35 

36 

45 

52 

MC  CLOUD 

MAX 

46 

48 

55 

54 

55 

58 

55 

48 

40 

40 

58 

55 

52 

48 

57 

60 

62 

66 

64 

6  7 

62 

42 

40 

52.1 

MIN 

14 

16 

15 

13 

15 

24 

20 

21 

31 

29 

24 

21 

22 

28 

23 

It 

20 

21 

26 

26 

30 

21 

2' 

26 

2E 

34 

36 

15 

20 

35 

38 

MECCA  3  SE 

MAX 

66 

72 

73 

73 

69 

73 

77 

80 

84 

74.1 

MIN 

31 

31 

30 

34 

34 

39 

30 

31 

36 

35 

40 

34 

34 

36 

41 

47 

41 

43 

44 

42 

45 

4C 

4; 

35 

4  0 

42 

4£ 

35 

36 

39 

43 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

50 

50 

35 

35 

34 

51 

57 

60 

46 

45 

62 

59 

51.3 

MIN 

33 

31 

30 

28 

29 

29 

26 

33 

31 

37 

37 

34 

33 

33 

37 

34 

34 

34 

32 

31 

3f 

48 

41 

3S 

36 

43 

41 

52 

MIDDLEWATER 

MAX 

45 

4  1 

38 

38 

6  1 

56 

60 

57 

65 

6  1 

46 

46 

70 

60 

60 

53.8 

Ml  N 

28 

22 

22 

25 

25 

22 

22 

32 

30 

37 

34 

28 

34 

36 

3  4 

34 

3C 

3C 

2! 

2; 

26 

3E 

42 

37 

4! 

45 

37 

37 

41 

18 

44 

32.4 

MILL  CREEK  2 

MAX 

62 

61 

61 

60 

62 

68 

69 

70 

71 

70 

76 

75 

66.1 

MIN 

40 

41 

40 

43 

42 

43 

50 

49 

50 

49 

50 

50 

47 

52 

50 

51 

55 

55 

53 

4? 

46 

41 

46 

41 

43 

47 

4; 

38 

35 

4  1 

47 

46  •  4 

MINERAL 

MAX 

4  3 

39 

46 

48 

50 

52 

53 

46 

40 

45 

52 

54 

50 

5  4 

5  3 

5E 

48.2 

MIN 

17 

16 

18 

17 

18 

24 

25 

32 

33 

29 

26 

22 

22 

23 

25 

22 

23 

24 

2? 

2E 

27 

2« 

26 

25 

27 

34 

33 

15 

24 

3; 

37 

25.3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

53 

53 

52 

52 

56 

61 

63 

60 

62 

63 

61 

6  1 

64 

63 

65 

68 

66 

69 

62 

6C 

59 

56 

6C 

58.6 

MIN 

38 

34 

36 

36 

39 

42 

45 

45 

43 

45 

44 

45 

49 

50 

51 

53 

52 

47 

46 

45 

40 

44 

44 

35 

41 

35 

35 

34 

36 

41 

42.6 

MODESTO 

MAX 

51 

35 

34 

35 

33 

34 

49 

50 

61 

62 

44 

48 

43 

44 

48.7 

MIN 

28 

26 

29 

29 

28 

29 

29 

32 

32 

40 

35 

38 

38 

39 

40 

36 

35 

34 

33 

33 

3C 

3C 

36 

43 

42 

47 

38 

1  1 

45 

44 

5C 

35.6 

MONO  LAKE 

MAX 

35 

38 

40 

40 

39 

43 

51 

50 

54 

46 

47 

49 

49 

48 

45 

45.5 

MIN 

16 

15 

15 

18 

15 

1  7 

21 

29 

25 

23 

21 

23 

20 

23 

21 

2C 

2  3 

19 

21 

IE 

IS 

2C 

2; 

23 

25 

3C 

27 

18 

23 

24 

33 

21.5 

MONTEREY 

MAX 

64 

65 

65 

68 

61 

68 

62 

69 

65 

77 

72 

62 

61 

65 

65 

71 

76 

8C 

6C 

67.0 

MIN 

37 

36 

40 

42 

36 

36 

42 

45 

45 

41 

46 

42 

4  0 

40 

40 

43 

45 

45 

45 

54 

52 

45 

52 

48 

5C 

53 

46 

44 

45 

47 

5C 

44.5 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 

56 

58 

55 

45 

50 

42 

41 

51 

52 

b4 

60 

57 

62 

52 

54 

4  7 

53 

52 

60 

53.9 

MIN 

31 

29 

25 

28 

27 

28 

30 

30 

41 

38 

38 

37 

37 

39 

38 

3  8 

35 

32 

3; 

3C 

29 

31 

4C 

4C 

42 

47 

42 

42 

44 

48 

50 

36.  1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

57 

60 

60 

69 

67 

64 

60 

62 

69 

74 

70 

68 

62 

63 

63 

62 

6  1 

67 

62 

61 

61 

66.6 

MIN 

35 

34 

34 

35 

41 

38 

36 

35 

40 

5  3 

43 

39 

47 

45 

48 

54 

44 

43 

4  4 

4; 

46 

46 

48 

44 

51 

55 

43 

43 

46 

43 

47 

43.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

45 

44 

44 

48 

52 

57 

56 

56 

53 

54 

5  7 

56 

48 

53 

52.6 

MIN 

21 

22 

25 

26 

27 

26 

29 

29 

32 

28 

28 

32 

3. 

32 

3. 

36 

35 

10 

2< 

33 

33 

37 

34 

27 

30 

30.0 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

56 

56 

54 

54 

58 

57 

64 

56 

56 

6  0 

64 

54 

61 

60 

60 

68 

68 

65 

53 

52 

63 

56 

54 

56 

57 

50 

57 

59.8 

MI  N 

37 

35 

34 

40 

38 

37 

44 

44 

44 

4  0 

50 

38 

40 

35 

34 

41 

4f 

46 

45 

46 

48 

49 

46 

43 

42 

41 

39 

40 

42 

46 

41.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

50 

52 

56 

54 

61 

55 

51 

63 

60 

53 

55 

64 

69 

67 

65 

62 

57 

53 

47 

55 

46 

44 

49 

43 

49 

48 

MIN 

42 

42 

42 

43 

46 

40 

42 

51 

47 

40 

42 

50 

37 

44.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

44 

43 

44 

47 

52 

47 

46 

58 

42 

49 

53 

62 

54 

52 

58 

51 

51 

40 

43 

47 

48 

MIN 

5 

4 

8 

19 

22 

18 

14 

15 

12 

10 

11 

10 

12 

10 

19 

17 

22 

30 

10 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 

38 

41 

54 

55 

56 

57 

48 

44 

48 

59 

55 

53 

44 

56 

55 

64 

62 

50 

52 

65 

61 

49 

50 

56 

45 

45 

46 

49 

40 

42 

53 

51.4 

MIN 

17 

18 

19 

17 

22 

29 

31 

30 

34 

32 

29 

23 

27 

30 

27 

23 

27 

24 

25 

25 

30 

29 

31 

27 

31 

38 

29 

23 

35 

38 

27.7 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

55 

52 

54 

55 

50 

61 

60 

60 

62 

61 

63 

60 

64 

63 

58 

67 

64 

67 

62 

55 

55 

53 

56 

54 

52 

42 

41 

43 

50 

55 

55 

56.4 

MIN 

41 

37 

37 

38 

37 

38 

45 

43 

46 

48 

46 

43 

45 

44 

47 

50 

48 

43 

42 

40 

40 

38 

40 

38 

35 

28 

29 

34 

37 

40 

40.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

6  0 

61 

56 

66 

6  6 

66 

6S 

65 

63 

68 

67 

65 

62 

62 

MIN 

27 

26 

26 

26 

25 

30 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

62 

58 

54 

54 

43 

47 

51 

55 

59 

57 

55 

53 

55 

52 

MIN 

2 

26 

23 

24 

37 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

60 

60 

59 

59 

62 

67 

66 

64 

67 

70 

69 

67 

71 

72 

3 

39 

35 

42 

NEVADA  CITY 

MAX 

50 

49 

49 

53 

53 

51 

55 

59 

52 

55 

60 

61 

55 

53 

19 

35 

30 

25 

26 

25 

26 

NEWARK 

MAX 

59 

61 

62 

47 

50 

47 

56 

58 

60 

60 

66 

55 

56 

50 

36 

37 

39 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

49 

35 

37 

35 

35 

50 

52 

60 

58 

55 

48 

48 

45 

tt 

36 

36 

38 

37 

39 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

64 

58 

62 

66 

67 

63 

68 

68 

65 

68 

72 

69 

67 

71 

39 

43 

43 

42 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

61 

60 

59 

58 

64 

65 

71 

62 

54 

2 

3  i 

25 

23 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

73 

71 

78 

78 

77 

76 

81 

73 

80 

82 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

42 

47 

39 

33 

32 

30 

32 

43 

49 

55 

49 

44 

40 

28 

34 

35 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

55 

54 

49 

51 

*7 

47 

57 

56 

60 

60 

55 

49 

49 

52 

30 

31 

1 

OCEANS  I DE  PENDLETON 

MAX 

57 

58 

64 

66 

64 

68 

63 

66 

67 

64 

77 

65 

63 

72 

37 

40 

OJA1 

MAX 

67 

70 

73 

7] 

79 

75 

77 

79 

B5 

82 

78 

81 

84 

32 

35 

32 

39 

ORANGE  COVE 

MAX 

55 

45 

36 

37 

37 

36 

43 

64 

55 

57 

59 

67 

42 

42 

28 

34 

36 

38 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

51 

51 

51 

49 

48 

57 

54 

58 

51 

51 

50 

50 

50 

59 

M  I  N 

31 

39 

35 

33 

39 

34 

ORLAND 

MAX 

58 

58 

56 

55 

44 

34 

42 

38 

51 

53 

67 

49 

59 

45 

MIN 

36 

32 

42 

ORLEANS 

MAX 

47 

48 

47 

47 

45 

58 

62 

55 

50 

55 

49 

49 

50 

55 

MIN 

23 

2  1 

20 

2 1 

25 

34 

35 

40 

43 

40 

43 

42 

OROVILLE 

MAX 

55 

53 

53 

39 

35 

34 

37 

49 

56 

63 

53 

48 

51 

47 

M  I  N 

27 

28 

27 

29 

29 

3 1 

32 

33 

45 

38 

3 1 

36 

34 

42 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

59 

62 

62 

46 

36 

39 

42 

43 

49 

52 

58 

50 

44 

43 

MIN 

3  I 

28 

26 

27 

25 

26 

26 

26 

29 

31 

28 

35 

32 

33 

OX NARD 

MAX 

63 

68 

70 

70 

72 

72 

75 

73 

75 

80 

60 

71 

73 

82 

35 

3  3 

37 

34 

47 

43 

49 

PALMDALE 

MAX 

58 

55 

55 

53 

5  7 

60 

61 

59 

62 

65 

65 

65 

6  6 

64 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

57 

54 

57 

51 

57 

59 

60 

57 

62 

65 

64 

64 

64 

64 

PALM  SPRINGS 

MAX 

68 

70 

70 

71 

69 

80 

74 

75 

78 

80 

78 

77 

77 

84 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

50 

57 

56 

47 

5 1 

46 

44 

54 

59 

60 

65 

56 

53 

51 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

55 

56 

52 

51 

49 

62 

6  1 

60 

65 

65 

64 

60 

65 

64 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

54 

48 

36 

37 

41 

36 

50 

55 

58 

51 

49 

42 

4  J 

42 

30 

PARADI SE 

MAX 

56 

56 

55 

58 

59 

55 

57 

52 

53 

59 

67 

62 

6. 

52 

M 1  N 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

68 

62 

60 

61 

62 

63 

67 

69 

69 

68 

71 

70 

68 

66 

MIN 

39 

39 

40 

43 

3  8 

39 

PASADENA 

MAX 

66 

69 

72 

72 

7* 

76 

77 

78 

79 

81 

81 

77 

79 

84 

MIN 

40 

40 

38 

38 

38 

39 

43 

41 

PASO  ROBLES 

MAX 

60 

64 

59 

65 

65 

65 

66 

65 

69 

73 

70 

64 

61 

MIN 

20 

1 8 

1 8 

17 

1 7 

1  7 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

58 

60 

56 

62 

62 

62 

66 

61 

64 

6  6 

70 

64 

60 

57 

MIN 

24 

2 1 

22 

22 

21 

30 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

53 

51 

43 

45 

44 

42 

47 

51 

61 

57 

52 

56 

51 

49 

MIN 

30 

° 

42 

41 

35 

39 

41 

PINNACLES  NM 

MAX 

64 

62 

62 

68 

68 

71 

7  0 

69 

69 

74 

77 

68 

6R 

67 

M I  N 

2  6 

30 

PISMO  BEACH 

MAX 

59 

57 

60 

6  i 

71 

66 

59 

60 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

40 

40 

53 

45 

40 

46 

47 

PLACERVILLE 

49 

49 

49 

54 

53 

49 

52 

59 

54 

58 

55 

61 

56 

51 

MIN 

30 

29 

27 

28 

PL ACER V I LLE  IFG 

MAX 

55 

52 

56 

59 

59 

55 

6  2' 

66 

59 

6  1 

61 

67 

60 

58 

MIN 

36 

34 

37 

38 

35 

38 

45 

40 

42 

44 

44 

42 

16 

39 

POINT  ARENA 

MAX 

54 

55 

57 

55 

56 

56 

55 

52 

57 

6  0 

61 

56 

57 

60 

MIN 

32 

32 

32 

30 

32 

36 

42 

43 

41 

39 

38 

40 

39 

40 

POINT    ARGUELLO  WB 

MAX 

62 

59 

68 

61 

66 

68 

57 

60 

70 

72 

80 

60 

6  6 

64 

MIN 

38 

34 

36 

35 

30 

35 

34 

35 

36 

38 

41 

35 

5  0 

49 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 

61 

62 

62 

63 

61 

63 

63 

69 

63 

60 

62 

62 

65 

MIN     44      40     44      45     44     44     41      48     49     49  45 


70  73  75 
31     33  30 


68  60  64 
36      33  34 


58  57  64 
25     26  25 


53     50  52 


45  42  41 
39     37  36 


50     47  46 


67  72  72 
30     34  32 


84  85  88 
52     51  52 


41  40  40 
35     35  33 


51  53  62 
37     35  31 


54      54  50 


38     38  37 


43     42  40 


55  59  56 
39     39  35 


39     37  28 


53     54  55 


44  43  43 
40     37  35 


44  44  43 
35     32  31 


86  85  85 
49     51  51 


70     69  68 


69  68 
29  28 


87  81  83 
53      45  46 


49      49  51 


65  66  68 
43     43  43 


40      41  45 


25     29  36 


73  75  74  72 

47  47  48 

85  86  86 

51  50  48 

71  76  75 

23  23 

69  73 

26  25  25 

45  48  47  48 

39  37  36 

77  81  80 


75  75  72  78 
50      49     44  44 


47  54  59 
27     28  27 


60  64  68 
45      49  46 


58  53  57 
38      39  38 


79  76  72 
42      44  43 


48     46      4  7  48 


74  72  70 

28  29  32 

55  56  57 
30  27  27 

69  66  67 

54  50  43 

62  62  64 

25  24  24 

61  58  57 

34  31  39 

40  40  42 

34  32  29 

80  71  69 

50  56  52 

71  68  66 
32  31  27 

81  75  71 

51  53  50 

38  39  38 

32  31  27 

60  56  56 

36  32  33 

72  72  70 
43  43  51 

85  78  78 

45  42  43 

40  53  46 

30  28  25 

56  58  67 
36  36  36 


32  28 
66  69 


46  45 
29  29 


55  55 
30  32 


40  48 
29  30 


46  48 

32  33 


73  73 
52  53 


61  65 
33  37 


61  64 

30  35 


74  74 
57  51 


55  59 
28  29 


56  54 
38  37 


36  50 
25  21 


67  66 

33  33 


70  64 
53  44 


78  73 
53  49 


69  74 
22  26 


66  70 
26  28 


50  50 
33  31 


73  72 
30  31 


71  69 
45  50 


60  60 
27  28 


68  64 
45  43 


63  64 
36  43 


72  71 
43  44 


69|  67 
50  51 


65  64 

52  51 


64  70 
41  39 


61  61 
50  38 


61  65  66 
42  40 


62 

62 

58 

65 

60 

61 

60 

60 

60 

39 

3  9 

38 

42 

<*  1 

38 

43 

49 

53 

69 

71 

70 

58 

62 

58 

61 

64 

69 

48 

47 

45 

49 

48 

39 

34 

42 

<t  3 

60 

52 

59 

57 

47 

47 

52 

46 

53 

28 

29 

30 

39 

39 

27 

27 

40 

45 

65 

56 

57 

62 

61 

59 

60 

62 

64 

38 

43 

46 

43 

44 

42 

43 

43 

55 

55 

55 

53 

59 

60 

56 

52 

63 

63 

36 

35 

40 

50 

37 

37 

43 

41 

49 

64 

63 

63 

61 

63 

63 

63 

63 

62 

45 

51 

56 

54 

50 

47 

46 

46 

49 

67 

64 

62 

61 

47 

49 

53 

51 

62 

33 

34 

32 

37 

31 

30 

32 

33 

32 

71 

68 

64 

58 

64 

49 

50 

49 

52 

47 

62 

55 

57 

59 

54 

60 

57 

51 

63 

30 

43 

42 

45 

36 

33 

34 

39 

45 

56 

58 

55 

59 

60 

61 

54 

62 

64 

46 

40 

47 

49 

44 

43 

51 

52 

54 

62 

63 

65 

61 

62 

62 

63 

64 

62 

46 

45 

53 

53 

48 

46 

39 

47 

42 

74 

70 

70 

61 

66 

67 

66 

73 

67 

37 

38 

52 

51 

37 

34 

38 

36 

39 

66 

69 

63 

67 

54 

60 

59 

57 

68 

34 

37 

39 

49 

36 

39 

41 

38 

44 

62 

55 

60 

56 

59 

61 

59 

53 

54 

49 

40 

40 

36 

44 

40 

49 

47 

47 

58 

54 

59 

54 

55 

58 

58 

50 

55 

34 

36 

45 

45 

37 

39 

47 

49 

62 

53 

53 

55 

57 

57 

55 

50 

63 

44 

43 

39 

40 

47 

41 

46 

45 

48 

61 

56 

61 

56 

56 

58 

59 

60 

61 

44 

38 

40 

50 

47 

35 

48 

48 

53 

49 

48 

48 

50 

55 

62 

50 

59 

59 

31 

30 

29 

32 

35 

34 

42 

45 

46 

70 

69 

64 

65 

65 

67 

67 

69 

64 

44 

4: 

53 

55 

42 

42 

45 

44 

67 

67 

63 

58 

60 

56 

58 

60 

67 

32 

36 

38 

42 

38 

32 

32 

32 

34 

67 

67 

64 

58 

60 

56 

58 

60 

67 

26 

30 

46 

45 

38 

29 

29 

29 

30 

72 

71 

69 

65 

69 

70 

67 

70 

74 

50 

41 

41 

53 

45 

42 

38 

40 

41 

61 

55 

58 

57 

62 

61 

60 

54 

65 

51 

41 

50 

51 

40 

43 

52 

53 

54 

55 

53 

54 

50 

41 

48 

50 

60 

5  a 

37 

37 

35 

37 

33 

28 

30 

36 

40 

56 

56 

62 

56 

56 

55 

50 

61 

62 

i.0 

39 

37 

49 

37 

43 

43 

41 

63 

55 

61 

58 

49 

50 

55 

55 

54 

42 

39 

37 

44 

43 

34 

38 

42 

<>5 

68 

70 

70 

70 

59 

64 

59 

61 

59 

43 

5: 

52 

54 

50 

■  48 

40 

39 

48 

72 

6; 

64 

58 

65 

66 

64 

74 

71 

44 

4: 

54 

53 

44 

44 

43 

42 

45 

64 

69 

64 

60 

62 

63 

61 

70 

63 

37 

3: 

46 

51 

3( 

35 

40 

37 

42 

62 

70 

65 

62 

59 

61 

58 

67 

62 

30 

36 

47 

40 

3( 

35 

41 

35 

43 

55 

61 

54 

60 

59 

57 

53 

60 

62 

47 

44 

44 

50 

41 

43 

46 

50 

53 

65 

72 

66 

59 

61 

62 

59 

67 

64 

40 

37 

44 

48 

35 

33 

40 

36 

16 

64 

63 

64 

64 

63 

68 

69 

67 

60 

48 

47 

52 

52 

43 

40 

40 

41 

41 

61 

56 

60 

60 

49 

51 

50 

48 

59 

36 

33 

34 

44 

40 

28 

35 

43 

45 

63 

56 

62 

61 

46 

50 

53 

50 

58 

45 

4C 

42 

44 

40 

37 

37 

40 

45 

61 

56 

57 

54 

58 

56 

59 

55 

55 

50 

43 

44 

51 

50 

50 

50 

52 

54 

58 

55 

60 

59 

57 

61 

58 

62 

61 

42 

42 

49 

44 

39 

39 

44 

40 

45 

62 

58 

60 

64 

64 

58 

61 

57 

6  0 

52 

S3 

50 

46 

48 

51 

49 

50 

51 

65.6 
32.8 

57.4 
35.5 

66.3 
42.3 

55.2 
27.3 

57.3 
36.3 

49.1 
35.2 

67.3 
46.3 

62.2 
29.8 

75.4 
48.8 

46.4 
32.1 

55.5 
38.8 

66.6 
45.4 

75.5 
36.7 

51.9 
33.1 

56.5 
37.8 

51.4 
35.5 

53.5 
36.9 

50.2 
36.8 

49.1 
31.6 

72.9 
45.2 

62.2 
31.3 

61  .6 

26.9 

74.4 
43.1 

55.3 
37.6 

57.7 
37.6 

48.9 
32.9 

57.9 
34.  <! 

66.9; 
♦4.1 

7*9 
45.1 

66.1 
27.  V 

64.: 
29.  < 

52.(1 
38.] 

69. ( 
33.1 

67. 

43.(1 

54. 
30. 


See  Reference  Notes  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  Ol  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

— - 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averi 

POMONA 

MAX 

62 

68 

7  1 

6  9 

73 

76 

75 

76 

7  9 

70 

74 

61 

63 

59 

62 

64 

61 

70 

65 

MIN 

40 

31 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

33 

37 

41 

3ft 

34 

38 

41 

42 

40 

40 

39 

48 

42 

48 

36 

37 

50 

53 

42 

43 

38 

37 

38 

38.4 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

49 

52 

45 

42 

42 

37 

34 

50 

52 

62 

59 

47 

54 

5  5 

52 

57 

5  5 

64 

60 

54 

55 

62 

MIN 

21 

18 

29 

28 

27 

27 

27 

31 

40 

34 

40 

40 

33 

32 

38 

35 

35 

32 

33 

34 

2  i 

32 

44 

34 

43 

40 

27 

35 

45 

43 

46 

33.9 

PORTERVI LLE 

MAX 

56 

40 

39 

43 

38 

36 

42 

60 

56 

58 

66 

47 

46 

58 

66 

71 

59 

6  9 

55 

61 

62 

62 

70 

52  6 

MIN 

2* 

29 

31 

31 

31 

29 

23 

24 

29 

31 

30 

32 

33 

39 

38 

37 

37 

35 

32 

31 

28 

29 

39 

37 

42 

49 

40 

43 

39 

40 

43 

34.0 

PORT OLA 

MAX 

50 

46 

4  4 

45 

48 

50 

50 

53 

48 

66 

55 

L  ', 

55 

50 

55 

52 

48 

43 

46 

41 

46 

46 

MIN 

7 

3 

4 

7 

4 

10 

13 

22 

28 

20 

12 

i  i 

12 

18 

12 

14 

10 

£ 

24 

18 

18 

10 

20 

15 

20 

3C 

28 

1  1 

26 

28 

34 

16. C 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

55 

59 

56 

6  5 

55 

7 1 

69 

67 

58 

52 

64 

57 

59 

60 

57 

5  5 

65 

MIN 

23 

21 

23 

3  3 

31 

40 

45 

28 

34 

30 

32 

29 

25 

2! 

25 

26 

27 

41 

47 

36 

43 

47 

37 

42 

47 

48 

5C 

34.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

58 

6  1 

55 

68 

70 

6  5 

65 

64 

66 

55 

56 

58 

52 

63 

56 

MIN 

18 

18 

18 

18 

17 

:  7 

21 

18 

22 

26 

22 

21 

20 

25 

23 

20 

24 

21 

20 

20 

21 

26 

32 

28 

38 

29 

31 

37 

30 

37 

24.6 

QUINCY  RS 

MAX 

52 

49 

i,  ft 

48 

50 

57 

58 

5  8 

4£ 

4  7 

45 

45 

54 

51 

41 

52 

51.9 

MIN 

12 

11 

12 

12 

10 

15 

16 

32 

35 

30 

25 

21 

21 

24 

22 

21 

18 

15 

16 

15 

16 

19 

28 

29 

30 

32 

36 

26 

35 

35 

38 

22.8 

RAMONA  SPAULD1NG 

MAX 

66 

70 

68 

71 

65 

75 

78 

74 

80 

7  0 

60 

63 

62 

68 

69 

72.2 

MIN 

20 

25 

36 

41 

35 

31 

30 

39 

44 

43 

41 

34 

32 

41 

53 

49 

46 

45 

46 

57 

53 

52 

35 

3. 

40 

4  5 

45 

43 

37 

37 

36 

40.1 

RANDSBURG 

MAX 

A  5 

50 

50 

51 

54 

52 

59 

59 

56 

65 

68 

5  1 

5  8 

57 

MIN 

35 

32 

31 

29 

31 

33 

26 

37 

36 

39 

40 

37 

37 

40 

43 

45 

42 

42 

48 

42 

46 

40 

41 

39 

41 

33 

28 

32 

33 

34 

37 

37.1 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 

56 

60 

58 

46 

35 

46 

36 

50 

5 1 

66 

60 

45 

53 

43 

47 

52 

50 

5  5 

52.4 

MIN 

30 

26 

28 

26 

30 

31 

31 

36 

45 

39 

41 

35 

40 

38 

3  9 

37 

33 

27 

27 

26 

31 

35 

43 

3! 

46 

49 

41 

39 

47 

49 

51 

36.5 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

58 

6  1 

59 

59 

49 

51 

45 

5 1 

50 

66 

60 

62 

55 

61 

48 

57 

66 

6 1 

68 

65 

65 

57.6 

MIN 

61 

29 

27 

25 

26 

30 

30 

33 

45 

46 

33 

39 

38 

34 

38 

35 

35 

i5 

25 

27 

2  8 

36 

45 

35 

44 

43 

41 

37 

46 

46 

4< 

36.4 

REDLANDS 

MAX 

69 

68 

68 

67 

69 

75 

75 

76 

77 

78 

77 

77 

79 

8  0 

B  o 

83 

85 

83 

78 

70 

72 

69 

72 

69 

72.2 

MIN 

30 

35 

33 

35 

34 

36 

37 

38 

37 

41 

41 

41 

40 

43 

46 

44 

44 

46 

45 

46 

46 

45 

40 

49 

5  1 

4  7 

44 

39 

39 

41 

41.2 

REDWOOD  CITY 

MAX 

59 

56 

48 

54 

48 

48 

56 

62 

63 

68 

58 

57 

55 

54 

5  1 

5  1 

5  3 

63 

58 

61 

5  9 

63 

57.7 

MIN 

28 

28 

27 

27 

27 

30 

30 

46 

43 

39 

34 

40 

35 

43 

38 

39 

34 

29 

30 

30 

31 

40 

50 

4L 

47 

5C 

42 

43 

50 

49 

5ft 

37.9 

RICHMOND 

MAX 

52 

54 

54 

5 1 

49 

47 

42 

5 1 

56 

57 

60 

60 

6 1 

6  1 

59 

5  8 

63 

55.1 

MIN 

32 

33 

31 

33 

29 

29 

32 

35 

46 

39 

41 

42 

42 

41 

4  0 

29 

37 

38 

37 

35 

35 

40 

45 

41 

42 

49 

45 

43 

45 

53 

57 

39.2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

63 

70 

78 

79 

81 

79 

76 

64 

73 

66 

74  .  0 

MIN 

37 

30 

33 

39 

44 

32 

30 

32 

34 

41 

39 

36 

40 

37 

46 

41 

41 

41 

46 

57 

44 

48 

40 

3  1 

51 

54 

46 

43 

37 

36 

3  8 

40.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

72 

75 

70 

7  0 

69 

66 

62 

65 

63 

72 

73.2 

MIN 

32 

34 

32 

35 

38 

36 

32 

32 

32 

44 

37 

15 

40 

39 

47 

40 

40 

42 

45 

45 

40 

44 

40 

36 

44 

5; 

4" 

43 

34 

36 

38 

39.1 

ROCKLIN 

MAX 

5 1 

4 1 

33 

35 

32 

34 

50 

43 

39 

47.7 

MIN 

21 

20 

20 

24 

26 

25 

22 

28 

32 

38 

29 

32 

34 

35 

38 

37 

35 

34 

32 

26 

26 

26 

28 

35 

34 

41 

40 

32 

32 

39 

4! 

31.4 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

AO 

35 

36 

35 

3 1 

53 

47 

43 

45 

47.4 

MIN 

30 

26 

30 

30 

29 

29 

30 

38 

39 

38 

36 

42 

39 

41 

41 

40 

37 

36 

30 

33 

31 

31 

42 

40 

46 

4  5 

39 

37 

48 

50 

s; 

37.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

45 

36 

37 

37 

33 

35 

45 

5  i 

63 

52 

48 

50 

45 

45 

4  3 

46 

63 

52 

3  2 

59 

62 

48.5 

MIN 

30 

25 

29 

30 

29 

30 

30 

37 

40 

40 

36 

38 

38 

41 

41 

39 

37 

35 

34 

33 

31 

33 

43 

40 

46 

47 

43 

37 

48 

5  0 

52 

37.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

59 

57 

45 

45 

39 

48 

52 

62 

56 

57 

56 

5g 

61 

62 

67 

60 

57 

66 

55 

55.3 

MIN 

25 

24 

21 

27 

24 

28 

27 

44 

44 

36 

31 

39 

39 

39 

3  9 

34 

31 

29 

29 

27 

26 

36 

46 

39 

45 

50 

44 

40 

48 

50 

53 

35.9 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

5J 

47 

43 

48 

'8 

50 

56 

5J 

49.6 

MIN 

30 

26 

26 

29 

23 

28 

27 

34 

35 

37 

34 

36 

32 

ifl 

3  1 

36 

34 

31 

32 

25 

27 

30 

40 

35 

41 

47 

34 

35 

44 

49 

4! 

34.0 

SALINAS  2  E 

MAX 

76 

80 

81 

78 

78 

72 

74 

62 

62 

63 

59 

62 

68.9 

MIN 

28 

34 

29 

33 

27 

33 

33 

36 

45 

38 

43 

31 

31 

32 

3  0 

34 

41 

37 

44 

43 

40 

45 

45 

42 

48 

51 

41 

40 

46 

47 

4  9 

38.6 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

78 

79 

7? 

67.3 

MIN 

28 

35 

n 

35 

29 

35 

37 

35 

41 

39 

39 

33 

32 

34 

3  1 

35 

42 

38 

43 

42 

42 

46 

47 

42 

51 

49 

43 

45 

48 

47 

52 

39.6 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

62.4 

MIN 

18 

30 

29 

33 

25 

35 

39 

35 

34 

39 

41 

34 

40 

37 

)9 

40 

44 

40 

38 

36 

38 

39 

31 

30 

35 

3  l 

4C 

35.6 

SALYER  RS 

MAX 

02 

62 

53 

54 

53 

5  5 

53 

52 

54 

57 

58 

59 

56 

56 

55 

60 

58 

50 

56 

53.1 

MIN 

27 

22 

21 

21 

21 

26 

29 

35 

38 

38 

33 

33 

40 

41 

40 

36 

31 

25 

25 

24 

24 

28 

37 

40 

35 

38 

45 

34 

45 

44 

46 

33.0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

79 

81 

79 

79 

73 

68 

67 

69 

ft  I 

62 

56 

54 

59 

59 

66 

ft  G 

69.9 

MIN 

37 

44 

43 

44 

40 

46 

50 

52 

53 

49 

54 

50 

52 

5b 

51 

52 

54 

57 

53 

54 

48 

50 

47 

42 

47 

46 

36 

40 

43 

43 

47.8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

62 

67 

70 

08 

74 

73 

74 

70 

69 

69 

68 

67 

6  9 

6 1 

60 

60 

65 

65 

66.9 

MIN 

22 

22 

24 

23 

22 

21 

26 

22 

1  7 

29 

28 

27 

24 

2  5 

24 

25 

26 

28 

27 

27 

2o 

26 

27 

2  5 

42 

49 

33 

32 

32 

38 

43 

28.2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

83 

65 

82 

76 

70 

74 

70 

70 

6  9 

63 

58 

6 1 

65 

63 

72 

65 

72.4 

MIN 

26 

28 

27 

27 

27 

29 

29 

30 

31 

35 

34 

35 

36 

37 

51 

39 

37 

39 

43 

42 

41 

41 

39 

35 

49 

5  0 

47 

41 

36 

35 

36 

36.5 

SANDBERG  WB 

MAX 

61 

62 

6 1 

56 

5 1 

55 

53 

5  7 

5ft 

4  5 

47 

47 

50 

56 

52.2 

MIN 

36 

35 

35 

35 

34 

39 

44 

42 

41 

43 

46 

40 

40 

43 

45 

45 

51 

48 

42 

42 

43 

44 

41 

42 

42 

35 

34 

34 

37 

36 

43 

40.5 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

61 

82 

60 

80 

70 

70 

66 

69 

66 

66 

ft  0 

64 

65 

65 

70 

67 

71.1 

MIN 

AS 

43 

63 

46 

46 

47 

47 

45 

47 

49 

51 

50 

46 

47 

5  1 

53 

53 

53 

56 

57 

53 

57 

51 

50 

57 

57 

54 

50 

49 

51 

52 

•  50.3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

69 

69 

69 

70 

71 

80 

65 

73 

78 

73 

/  4 

70 

7  3 

67 

58 

59 

ft  4 

65 

66 

73 

70 

72.3 

MIN 

36 

47 

49 

48 

50 

50 

53 

47 

53 

53 

54 

49 

53 

57 

61 

61 

61 

56 

62 

57 

47 

49 

42 

39 

53 

53 

42 

40 

38 

40 

43 

49.8 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

5A 

58 

62 

62 

46 

39 

52 

56 

60 

64 

56 

5  3 

53 

52 

55 

56 

56 

65 

54 

61 

55.2 

MIN 

38 

38 

34 

35 

36 

34 

36 

50 

48 

43 

43 

45 

39 

42 

41 

39 

37 

38 

38 

45 

43 

47 

49 

46 

49 

51 

47 

54 

50 

51 

55 

43.3 

SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP 

MAX 

56 

53 

47 

48 

45 

45 

51 

54 

59 

56 

55 

52 

50 

50 

58 

55 

5  4 

56 

5  9 

58 

57 

55 

63 

65 

53.9 

MIN 

37 

32 

34 

32 

34 

34 

33 

47 

45 

41 

39 

47 

42 

42 

4  2 

39 

37 

34 

35 

35 

3  6 

44 

47 

44 

49 

51 

46 

47 

51 

52 

5  5 

41  .4 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

56 

55 

it  6 

48 

44 

43 

53 

57 

54 

60 

56 

61 

55 

59 

ft  1 

56 

54 

62 

63 

54.0 

MIN 

39 

40 

37 

37 

35 

35 

37 

47 

48 

46 

45 

4  5 

44 

4  3 

42 

40 

39 

4  2 

40 

41 

4  2 

49 

50 

46 

51 

5  2 

4  9 

47 

51 

52 

55 

44.1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

68 

72 

7  B 

77 

78 

79 

80 

89 

90 

90 

65 

81 

77 

7  1 

75 

70 

67 

61 

ft  7 

73 

67 

78 

TO 

78.0 

MIN 

41 

33 

43 

36 

35 

35 

35 

37 

38 

40 

47 

41 

39 

43 

4  5 

45 

45 

4  3 

44 

45 

46 

49 

45 

43 

54 

54 

4  3 

43 

42 

40 

4  2 

42.4 

SAN  GREGOR 10  3  SE 

MAX 

60 

65 

63 

67 

70 

76 

74 

77 

77 

?4 

71 

6  1 

70 

59 

5  9 

62 

64 

55 

62 

63 

65.7 

MIN 

34 

32 

39 

30 

27 

3 1 

34 

49 

45 

44 

38 

36 

34 

35 

34 

34 

36 

42 

41 

37 

40 

46 

52 

42 

50 

53 

43 

40 

49 

51 

54 

40.4 

SAN  JACINTO 

MAX 

69 

70 

68 

69 

65 

75 

75 

76 

78 

76 

79 

75 

79 

80 

60 

83 

85 

81 

79 

67 

It, 

68 

71 

70 

66 

59 

58 

61 

61 

72 

67 

72.2 

MIN 

22 

25 

22 

25 

23 

24 

25 

28 

28 

30 

33 

33 

28 

31 

34 

40 

33 

35 

41 

45 

38 

34 

36 

'0 

39 

48 

4ft 

41 

34 

33 

34 

32.8 

SAN  JOSE 

MAX 

57 

58 

4V 

56 

48 

50 

62 

63 

64 

65 

57 

54 

53 

54 

53 

54 

53 

62 

60 

62 

62 

71 

58 

5  5 

59 

64 

63 

66 

57 

66 

ft  ft 

59.1 

MIN 

33 

31 

91 

32 

29 

32 

30 

42 

42 

41 

38 

42 

37 

42 

41 

39 

35 

32 

34 

34 

35 

42 

51 

45 

51 

55 

49 

44 

52 

52 

55 

40.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

61 

63 

67 

69 

66 

68 

72 

63 

68 

70 

73 

79 

70 

69 

66 

72 

76 

82 

60 

84 

74 

74 

72 

66 

67 

64 

62 

63 

67 

62 

70 

69.8 

MIN 

32 

34 

94 

34 

38 

46 

37 

35 

36 

54 

42 

39 

40 

43 

47 

55 

45 

45 

44 

42 

44 

44 

44 

46 

45 

54 

42 

42 

42 

41 

42 

42.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Continued 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

— 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Ave: 

SAN  MATEO 

58 

58 

50 

54 

50 

48 

55 

56 

69 

~54 

53 

61 

61 

61 

58 

58 

57 

5  5 

58 

61 

58 

57 

64 

67 

57.6 

MI  N 

33 

32 

31 

31 

32 

31 

31 

46 

46 

39 

3  9 

33 

38 

41 

40 

39 

38 

34 

35 

33 

34 

41 

49 

41 

48 

51 

44 

45 

45 

50 

55 

39.5 

SAN  PEDRO 

56 

58 

64 

67 

71 

69 

66 

70 

78 

76 

76 

76 

66 

65 

65 

62 

61 

60 

60 

61 

63 

67 

62 

68.3 

M  I  N 

49 

44 

48 

53 

53 

51 

50 

51 

54 

51 

60 

55 

4  8 

55 

60 

61 

59 

55 

55 

61 

58 

56 

48 

52 

57 

56 

54 

51 

50 

51 

52 

53.5 

SAN  RAFAEL 

MAX 

55 

54 

56 

56 

44 

41 

47 

5  2 

62 

62 

57 

52 

52 

50 

52 

55 

57 

55 

62 

60 

59 

58 

54 

60 

64 

54.2 

M I  N 

31 

30 

33 

33 

31 

33 

32 

43 

46 

41 

41 

42 

41 

42 

4  2 

39 

38 

35 

35 

34 

34 

42 

49 

41 

4t 

49 

46 

45 

48 

50 

54 

40.2 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

61 

63 

71 

71 

77 

72 

87 

83 

83 

76 

76 

71 

71 

70 

67 

62 

65 

67 

65 

71 

6  8 

74.2 

M  1  N 

45 

41 

35 

37 

3« 

37 

36 

36 

38 

41 

44 

42 

38 

41 

84 

54 

46 

46 

51 

55 

47 

51 

44 

4  9 

55 

55 

48 

45 

44 

42 

46 

44.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

64 

67 

72 

72 

72 

76 

8  0 

85 

86 

8  0 

80 

77 

76 

72 

70 

67 

61 

65 

67 

68 

66 

70 

65 

73.5 

MIN 

40 

37 

37 

37 

37 

38 

39 

40 

40 

43 

45 

42 

42 

48 

46 

47 

47 

45 

46 

50 

49 

49 

49 

50 

SO 

56 

41 

44 

46 

43 

46 

44.2 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

79 

73 

7  4 

78 

78 

76 

72 

69 

68 

67 

64 

64 

60 

61 

63 

6] 

61 

62 

61 

67.5 

MI  N 

41 

37 

33 

32 

28 

27 

31 

3  1 

32 

34 

34 

31 

37 

39 

36 

36 

37 

35 

37 

41 

43 

42 

37 

4  9 

50 

45 

39 

39 

42 

38 

39 

37.2 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

5 7 

55 

53 

53 

54 

63 

59 

62 

61 

71 

63 

66 

60 

66 

50 

66 

58 

66 

67 

59.2 

MIN 

31 

28 

28 

29 

28 

30 

30 

35 

41 

38 

37 

42 

30 

40 

40 

39 

35 

30 

31 

30 

3  3 

42 

40 

41 

50 

50 

46 

43 

51 

50 

54 

37.8 

SANTA  CRUZ 

MAX 

60 

6  4 

67 

74 

7  3 

76 

74 

71 

69 

68 

65 

56 

65 

60 

62 

58 

60 

59 

64.3 

MIN 

30 

30 

29 

39 

2  7 

30 

39 

38 

40 

38 

37 

35 

33 

34 

33 

34 

34 

36 

36 

36 

35 

43 

51 

61 

52 

50 

43 

38 

48 

50 

52 

38.7 

SANTA   MARIA   W8  AP 

MAX 

62 

64 

68 

67 

69 

71 

78 

80 

7  9 

83 

74 

74 

73 

69 

64 

67 

62 

61 

68 

63 

69 

61 

70.1 

MIN 

29 

31 

32 

30 

29 

32 

33 

3  3 

30 

41 

39 

33 

47 

43 

37 

39 

40 

38 

41 

40 

43 

41 

43 

42 

50 

46 

39 

37 

42 

38 

44 

38.1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

56 

5  8 

70 

69 

82 

80 

7  3 

85 

79 

73 

66 

65 

68 

61 

59 

60 

62 

64 

64 

62 

70.2 

MIN 

40 

48 

45 

50 

47 

42 

39 

40 

50 

52 

55 

43 

48 

55 

58 

56 

53 

53 

52 

50 

64 

56 

50 

62 

57 

56 

50 

50 

49 

48 

58 

50.2 

SANTA  PAULA 

MAX 

62 

69 

71 

82 

85 

86 

84 

8( 

76 

78 

69 

72 

62 

62 

63 

68 

71 

67 

74.5 

MIN 

34 

34 

38 

33 

42 

45 

45 

47 

35 

43 

5  2 

51 

49 

50 

41 

5  1 

51 

45 

42 

48 

SANTA  ROSA 

MAX 

50 

45 

52 

55 

56 

57 

56 

58 

55 

6  8 

63 

53 

60 

60 

62 

53 

59 

54.0 

MIN 

24 

23 

23 

25 

25 

25 

2  9 

30 

44 

40 

36 

35 

32 

33 

38 

39 

35 

34 

31 

28 

25 

25 

40 

43 

42 

46 

40 

40 

44 

49 

51 

34.6 

SCOT  I  A 

MAX 

55 

58 

58 

65 

63 

66 

67 

66 

60 

61 

61 

56 

64 

62 

59 

59 

58.5 

MIN 

31 

30 

29 

30 

3  2 

33 

40 

45 

47 

46 

42 

41 

4  1 

44 

44 

42 

39 

36 

37 

36 

37 

37 

51 

47 

46 

48 

45 

46 

51 

52 

49 

41.2 

SHASTA  DAM 

MAX 

43 

50 

6  2 

68 

70 

71 

61 

52 

54 

60 

51 

52 

53 

56 

47 

52 

55.3 

MIN 

36 

40 

35 

36 

28 

28 

30 

31 

41 

44 

41 

41 

39 

38 

35 

32 

32 

39 

41 

50 

33 

34 

42 

35 

45 

46 

46 

39 

40 

45 

46 

38.3 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 

59 

56 

60 

62 

61 

66 

70 

65 

63 

64 

59 

55 

62 

58.3 

MIN 

45 

44 

43 

42 

43 

46 

4  3 

52 

52 

46 

43 

44 

47 

45 

46 

47 

43 

44 

49 

47 

52 

51 

52 

52 

51 

46.8 

SIERRA  CITY 

MAX 

5  5 

63 

67 

67 

70 

67 

68 

64 

61 

49 

60 

53 

45 

48 

52 

42 

47 

58.2 

MIN 

28 

26 

26 

28 

29 

32 

28 

30 

35 

35 

31 

28 

26 

28 

34 

36 

32 

33 

41 

42 

34 

29 

34 

31 

31 

38 

36 

26 

32 

35 

33 

31.8 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

55 

58 

59 

58 

54 

58 

58 

61 

67 

59 

56 

58 

56 

60 

4  9 

58 

52 

42 

47 

46 

54.1 

MIN 

12 

7 

10 

9 

5 

10 

1  7 

21 

30 

23 

15 

16 

19 

20 

15 

1  8 

16 

11 

1  5 

1  3 

16 

15 

12 

16 

19 

29 

30 

19 

35 

17.0 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

52 

52 

52 

46 

46 

47 

46 

45 

39 

46 

41 

34 

34 

39 

34 

36 

42.7 

MIN 

9 

5 

8 

1  I 

12 

12 

19 

2  3 

26 

32 

19 

16 

15 

17 

19 

19 

18 

19 

24 

2  3 

21 

19 

20 

22 

25 

32 

27 

10 

1 1 

29 

32 

19.2 

SONOMA 

MAX 

50 

47 

49 

53 

61 

57 

56 

52 

47 

46 

51 

51 

50 

51 

52 

54 

57 

55 

61 

56 

60 

60 

58 

53 

59 

61 

52.8 

MIN 

2  2 

22 

24 

2  8 

27 

29 

30 

42 

45 

40 

32 

42 

37 

41 

40 

40 

36 

35 

31 

28 

27 

45 

47 

40 

45 

51 

40 

43 

48 

50 

53 

37.4 

SONORA 

MAX 

55 

60 

69 

69 

70 

68 

59 

69 

63 

64 

64 

52 

58 

56 

52 

64 

61.0 

MI  N 

28 

27 

26 

31 

28 

28 

31 

33 

34 

3  3 

36 

35 

30 

32 

2  9 

29 

31 

32 

33 

34 

34 

34 

37 

39 

42 

49 

40 

32 

33 

42 

42 

33.7 

SO  ENTRANCE    YOSEMITE  NP 

MAX 

67 

69 

69 

62 

61 

60 

58 

57 

57 

50 

44 

39 

46 

41 

53 

50 

57.1 

MIN 

2  3 

22 

23 

24 

25 

26 

3  0 

26 

27 

33 

3  0 

27 

28 

31 

30 

32 

32 

30 

31 

28 

26 

29 

27 

29 

31 

32 

30 

24 

27 

30 

31 

28.2 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

48 

50 

49 

52 

55 

50 

47 

50 

48 

51 

45 

48 

48 

34 

39 

44 

40 

46 

47.0 

MIN 

6 

2 

5 

4 

16 

33 

29 

21 

11 

17 

16 

20 

1  1 

19 

16 

13 

1 1 

10 

16 

12 

22 

20 

23 

30 

28 

3 

24 

32 

32 

17.5 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

43 

56 

53 

53 

58 

61 

57 

50 

48 

50 

49 

49 

52 

42 

42 

49 

40 

46 

52 

52 

50.0 

MIN 

32 

30 

33 

29 

27 

33 

3  6 

41 

39 

35 

37 

42 

37 

37 

40 

40 

4-4 

40 

37 

34 

38 

37 

35 

37 

38 

38 

30 

31 

30 

34 

31 

35.7 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

42 

40 

39 

39 

40 

40 

58 

51 

53 

60 

62 

60 

56 

51 

62 

63 

47.6 

MIN 

28 

26 

31 

31 

30 

30 

3  0 

35 

34 

4  3 

3  8 

39 

40 

41 

40 

38 

37 

36 

34 

31 

31 

29 

39 

41 

41 

44 

37 

38 

48 

46 

52 

36.7 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 

43 

42 

42 

40 

40 

42 

40 

58 

52 

52 

60 

62 

58 

59 

51 

63 

47.4 

MIN 

25 

2  3 

28 

28 

27 

27 

27 

32 

34 

37 

36 

37 

37 

38 

3  7 

35 

35 

33 

31 

31 

27 

27 

31 

41 

39 

46 

37 

35 

39 

45 

4E 

34.0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

60 

42 

40 

41 

41 

40 

39 

56 

51 

53 

51 

59 

58 

54 

51 

60 

6' 

47.8 

MIN 

25 

25 

30 

!] 

20 

30 

SO 

34 

34 

36 

39 

40 

39 

41 

39 

38 

37 

36 

35 

33 

29 

29 

39 

37 

41 

50 

37 

38 

47 

46 

5] 

36.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

70 

60 

5  0 

52 

60 

67 

66 

70 

66 

59 

54 

63 

56 

54 

56 

55 

50 

55 

5! 

57.1 

MIN 

26 

26 

22 

20 

2  1 

30 

25 

32 

42 

16 

28 

30 

32 

32 

31 

32 

31 

27 

26 

30 

27 

38 

44 

36 

44 

47 

42 

36 

46 

47 

51 

33.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

69 

67 

6C 

61 

68 

62 

61 

57 

5£ 

51 

4 

4 

43 

50 

40 

46 

4- 

58.3 

MIN 

27 

27 

26 

2  8 

32 

32 

3  2 

35 

35 

35 

36 

33 

31 

31 

34 

37 

37 

37 

38 

39 

37 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

26 

32 

36 

3< 

33.2 

SUNLAND 

MAX 

86 

84 

8" 

82 

73 

72 

70 

74 

65 

58 

55 

64 

65 

62 

74 

6' 

74.0 

MIN 

'■1 

40 

37 

4  1 

4  2 

40 

4  7 

5  0 

50 

4  5 

45 

51 

4  2 

56 

59 

48 

56 

51 

62 

53 

4E 

49 

43 

4C 

50 

49 

4C 

37 

41 

40 

4( 

46.3 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

36 

36 

38 

38 

39 

42 

56 

49 

5  3 

5  0 

47 

50 

53 

52 

48 

54 

53 

48 

48 

5C 

51 

49 

51 

49 

48 

3f 

40 

42 

51 

5, 

47.2 

MIN 

10 

7 

8 

8 

7 

12 

14 

38 

36 

26 

19 

24 

26 

23 

20 

18 

16 

IS 

14 

13 

1! 

19 

18 

22 

26 

28 

2! 

25 

33 

36 

31 

'  20.4 

TABLE  MTN 

MAX 

4  2 

38 

42 

43 

49 

5  7 

49 

56 

50 

47 

43 

50 

57 

5( 

47 

45 

41 

41 

46 

4E 

48 

38 

4C 

35 

50 

52 

4 

)  46.8 

MIN 

3  0 

28 

25 

26 

25 

28 

28 

38 

40 

36 

36 

40 

35 

36 

32 

35 

40 

3( 

33 

32 

3C 

30 

30 

3< 

32 

29 

21 

22 

27 

32 

3 

>  31.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

45 

45 

47 

51 

47 

4: 

49 

48 

4' 

52 

51 

4! 

48 

45 

3! 

42 

43 

37 

*• 

r  46.8 

MIN 

1  1 

13 

14 

16 

15 

16 

2  3 

28 

29 

26 

22 

24 

21 

23 

23 

25 

23 

i< 

20 

18 

21 

22 

26 

2< 

25 

31 

3( 

18 

22 

26 

3< 

.  22.3 

TEHACHAP I 

MAX 

52 

52 

5  2 

56 

62 

59 

67 

69 

7C 

58 

58 

SI 

59 

59 

5' 

58 

50 

4! 

54 

52 

58 

5 

)  57.6 

MIN 

26 

21 

32 

2  5 

28 

26 

31 

25 

24 

2  1 

34 

24 

30 

24 

36 

35 

35 

3< 

42 

40 

3! 

34 

25 

2! 

31 

38 

3< 

31 

29 

31 

3 

)  30.4 

TE JON  RANCHO 

MAX 

45 

45 

52 

58 

47 

47 

4" 

59 

59 

6! 

66 

69 

6; 

70 

61 

5' 

58 

59 

66 

6 

)  55.3 

MIN 

26 

27 

22 

20 

19 

16 

27 

3C 

33 

34 

36 

36 

28 

32 

31 

30 

28 

2- 

30 

31 

V 

41 

3" 

43 

48 

4' 

39 

39 

40 

4' 

J  33.0 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

74 

84 

81 

7' 

79 

72 

7! 

68 

77 

It 

68 

59 

It 

72 

67 

71 

7 

(  75.3 

MIN 

32 

32 

30 

35 

33 

39 

3  3 

32 

35 

3  5 

4C 

34 

35 

36 

46 

46 

43 

«; 

42 

43 

4! 

40 

51 

3- 

39 

51 

4< 

48 

35 

39 

4 

L  39.2 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

52 

56 

5! 

63 

64 

6f 

70 

69 

6! 

69 

70 

y 

r  58 

61 

68 

6 

1  61.2 

MIN 

26 

2  4 

24 

2  2 

22 

22 

>6 

30 

28 

3  1 

34 

31 

3; 

37 

36 

34 

27 

21 

26 

31 

31 

35 

34 

3 

38 

49 

3 

r  38 

37 

39 

4 

]  31.7 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

50 

48 

49 

52 

55 

51 

65 

6  0 

56 

6  1 

63 

59 

58 

62 

60 

61 

64 

6 

61 

61 

6< 

>  65 

60 

6 

60 

56 

5 

»  54 

52 

60 

5 

7  58.0 

MIN 

2  8 

27 

28 

29 

27 

30 

34 

30 

33 

34 

34 

32 

30 

34 

34 

36 

36 

3' 

.  33 

29 

3< 

)  35 

36 

3< 

>  38 

46 

41 

)  31 

37 

40 

4 

3  33.7 

TORRANCE 

MAX 

6  2 

61 

72 

72 

75 

75 

70 

78 

75 

8  2 

82 

75 

76 

75 

84 

87 

83 

8 

!  82 

78 

7 

i  67 

69 

6 

r  64 

62 

6 

>  61 

63 

68 

6 

<  72.5 

MIN 

42 

37 

36 

4  2 

40 

39 

39 

43 

44 

44 

49 

45 

3  8 

49 

45 

48 

49 

4 

i  45 

53 

9' 

.  43 

48 

4 

i  55 

55 

5( 

J  43 

43 

53 

4 

5  45.6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

48 

51 

50 

34 

37 

34 

36 

48 

56 

59 

59 

45 

53 

42 

47 

41 

42 

4 

44 

41 

3 

i  46 

54 

i 

1  56 

57 

5 

jj  58 

53 

61 

6 

t|  48.4 

MIN 

23 

18 

28 

30 

26 

29 

30 

33 

36 

44 

38 

44 

39 

39 

37 

38 

37 

35  34 

33 

28  29 

42 

38  42 

49 

38  40 

45 

47 

49  36.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

— - 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

52 

44 

35 

37 

35 

34 

47 

53 

60 

60 

55 

5  5 

43 

50 

50 

59 

54 

54 

52 

62 

64 

49 

.0 

MIN 

23 

IB 

29 

3" 

29 

30 

30 

34 

38 

39 

35 

40 

37 

41 

36 

38 

37 

35 

35 

31 

29 

29 

42 

37 

43 

48 

36 

41 

45 

42 

51 

35 

,7 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

44 

44 

45 

49 

46 

41 

45 

45 

44 

5 1 

40 

46 

50 

48 

48 

MIN 

19 

19 

19 

24 

28 

33 

31 

30 

30 

28 

27 

24 

24 

24 

25 

33 

33 

35 

42 

36 

39 

TRONA 

MAX 

56 

60 

57 

55 

53 

54 

56 

54 

56 

56 

59 

62 

63 

63 

64 

69 

66 

63 

66 

69 

67 

63 

60 

9 

MIN 

22 

22 

19 

17 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

27 

26 

25 

25 

30 

29 

24 

25 

31 

31 

32 

28 

36 

28 

35 

43 

38 

40 

33 

34 

33 

27 

.5 

TRUCKEE  RS 

MAX 

47 

32 

38 

41 

44 

42 

51 

52 

48 

47 

53 

53 

5  l 

47 

51 

50 

49 

58 

50 

47 

.0 

MIN 

4 

0 

4 

5 

2 

4 

13 

27 

28 

23 

15 

16 

17 

19 

15 

16 

15 

12 

11 

10 

1  1 

14 

16 

20 

20 

26 

28 

16 

17 

25 

31 

15 

,5 

TULELAKE 

MAX 

40 

42 

44 

42 

44 

54 

56 

46 

48 

54 

57 

49 

51 

47 

46 

60 

54 

51 

49 

,4 

MIN 

9 

9 

9 

5 

14 

20 

23 

24 

30 

25 

21 

18 

21 

29 

17 

13 

23 

10 

1C 

14 

16 

13 

31 

20 

18 

32 

25 

9 

30 

3C 

37 

19 

>6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

55 

55 

60 

58 

59 

52 

52 

42 

48 

50 

63 

58 

60 

50 

62 

48 

58 

6  1 

71 

70 

?3 

65 

56 

,4 

MIN 

36 

42 

33 

34 

38 

31 

33 

33 

42 

44 

45 

39 

37 

38 

39 

37 

36 

38 

51 

54 

40 

4  0 

43 

45 

43 

46 

46 

39 

40 

44 

46 

40 

.4 

TUST1N    IRVINE  RANCH 

MAX 

67 

68 

71 

71 

76 

74 

74 

79 

77 

84 

82 

78 

74 

82 

8t* 

90 

86 

64 

63 

?5 

74 

■  3 

MIN 

38 

38 

37 

42 

32 

34 

33 

31 

31 

43 

41 

35 

32 

36 

46 

50 

40 

40 

43 

39 

36 

47 

46 

41 

50 

53 

46 

42 

39 

■8 

4C 

40 

,2 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

6 1 

59 

59 

58 

63 

6  7 

66 

64 

65 

69 

68 

67 

74 

7  2 

7  3 

6  7 

65 

65 

65 

65 

.9 

MIN 

28 

26 

24 

25 

28 

32 

28 

27 

27 

36 

33 

30 

37 

36 

48 

39 

36 

38 

41 

37 

43 

31 

44 

35 

39 

46 

40 

38 

26 

35 

35 

34 

.6 

TWIN  LAKES 

MAX 

42 

43 

46 

46 

47 

53 

53 

41 

57 

54 

51 

48 

50 

58 

61 

54 

5  5 

57 

50 

4C 

47 

.5 

MIN 

7 

7 

9 

14 

15 

17 

20 

29 

27 

24 

17 

18 

14 

20 

18 

24 

20 

23 

23 

23 

16 

18 

19 

20 

16 

28 

23 

3 

11 

11 

29 

16 

.2 

UK  I  AH 

MAX 

56 

59 

58 

58 

58 

62 

52 

55 

56 

6  1 

63 

63 

66 

63 

6  5 

68 

70 

70 

7 1 

7  i 

61 

58 

61 

,4 

MIN 

27 

25 

25 

24 

26 

26 

30 

44 

48 

35 

30 

30 

36 

36 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

29 

43 

48 

38 

46 

4S 

41 

42 

48 

5C 

52 

35 

,9 

UCLA 

MAX 

61 

60 

70 

71 

74 

73 

71 

78 

76 

76 

80 

75 

74 

84 

82 

85 

84 

84 

80 

77 

75 

69 

66 

68 

59 

59 

6  2 

65 

69 

67 

72 

.2 

MIN 

46 

45 

54 

54 

55 

57 

54 

56 

60 

57 

62 

50 

54 

61 

66 

63 

66 

65 

60 

63 

59 

56 

53 

51 

55 

55 

50 

49 

52 

51 

52 

55 

.8 

UPLAND   3  N 

MAX 

64 

67 

69 

69 

71 

74 

74 

7  5 

76 

79 

78 

76 

77 

82 

8  2 

82 

82 

82 

82 

71 

70 

67 

69 

67 

61 

55 

61 

62 

70 

71 

■  6 

MIN 

32 

33 

35 

34 

36 

36 

36 

38 

35 

42 

42 

41 

39 

44 

41 

45 

43 

44 

46 

47 

43 

47 

38 

37 

45 

51 

39 

39 

36 

38 

39 

40 

.0 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

63 

60 

54 

60 

69 

65 

63 

59 

63 

67 

70 

69 

69 

6  5 

59 

54 

56 

5  3 

55 

65 

MIN 

19 

20 

22 

29 

28 

30 

27 

30 

24 

25 

23 

24 

24 

26 

39 

41 

47 

35 

36 

50 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

52 

52 

52 

52 

51 

49 

45 

5  7 

59 

61 

65 

59 

54 

51 

49 

49 

54 

59 

58 

60 

6  1 

66 

5  3 

60 

61 

61 

54 

62 

56 

.3 

MIN 

33 

32 

29 

30 

26 

26 

31 

30 

43 

41 

38 

38 

40 

38 

37 

36 

35 

34 

36 

33 

32 

32 

42 

43 

43 

46 

44 

43 

44 

49 

51 

37 

.3 

VACAVILLE 

MAX 

44 

40 

36 

41 

35 

35 

43 

52 

62 

53 

48 

52 

45 

42 

45 

45 

47 

44 

48 

56 

54 

59 

50 

58 

50 

59 

46 

.5 

MIN 

25 

23 

23 

29 

27 

28 

28 

39 

42 

33 

34 

39 

37 

38 

39 

38 

36 

35 

33 

30 

27 

33 

46 

36 

44 

46 

38 

35 

46 

41 

51 

35 

.7 

VALYERMO  RS 

MAX 

64 

53 

53 

5  J 

54 

62 

60 

61 

62 

63 

63 

62 

63 

65 

65 

67 

67 

68 

58 

65 

65 

53 

60 

.5 

MIN 

25 

21 

19 

19 

21 

29 

21 

22 

21 

29 

26 

27 

27 

29 

38 

39 

30 

30 

35 

31 

33 

36 

29 

30 

32 

44 

31 

27 

26 

30 

3  0 

28 

.6 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

67 

60 

55 

56 

58 

55 

65 

66 

62 

62 

66 

65 

65 

67 

68 

b  7 

7  1 

66 

69 

65 

62 

65 

6  1 

6  3 

68 

62 

55 

5  7 

57 

54 

6  3 

62 

■  7 

MIN 

22 

19 

16 

17 

12 

12 

18 

18 

19 

23 

24 

23 

23 

27 

29 

31 

27 

25 

33 

32 

36 

33 

30 

30 

39 

45 

35 

31 

26 

28 

28 

26 

.2 

VISALIA 

MAX 

58 

39 

37 

37 

37 

33 

43 

67 

5  1 

59 

60 

68 

42 

43 

43 

46 

43 

4 1 

5C 

48 

5  b 

69 

7  i 

57 

72 

59 

62 

62 

61 

7  ] 

52 

.5 

MIN 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

24 

27 

31 

32 

33 

37 

37 

39 

40 

38 

37 

38 

35 

32 

28 

29 

40 

42 

43 

52 

40 

43 

42 

33 

45 

35 

.5 

VISTA   1  W 

MAX 

61 

64 

72 

69 

72 

79 

79 

80 

79 

79 

82 

74 

73 

84 

84 

86 

85 

85 

84 

82 

72 

6V 

69 

65 

68 

61 

61 

64 

64 

69 

65 

73 

.5 

MIN 

39 

34 

38 

49 

44 

36 

37 

38 

41 

to 

45 

41 

36 

42 

5* 

49 

45 

46 

45 

58 

45 

51 

41 

43 

49 

52 

46 

45 

42 

41 

42 

43 

.7 

VOLTA  PH 

MAX 

54 

58 

59 

60 

61 

59 

56 

50 

51 

6  7 

6  ? 

6  1 

59 

62 

61 

62 

66 

73 

71 

70 

69 

6] 

54 

6C 

60 

54 

49 

54 

51 

51 

57 

59 

.5 

MIN 

33 

27 

27 

27 

31 

31 

29 

26 

40 

40 

35 

36 

33 

38 

33 

35 

36 

39 

38 

37 

37 

36 

47 

36 

40 

45 

43 

32 

41 

42 

36 

35 

.7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

46 

56 

41 

42 

44 

36 

40 

5  i 

52 

61 

62 

48 

62 

43 

50 

49 

46 

46 

50 

41 

46 

48 

57 

52 

60 

51 

6  1 

60 

57 

53 

63 

50 

.8 

MIN 

26 

23 

29 

29 

28 

30 

29 

29 

39 

35 

35 

35 

35 

28 

32 

36 

37 

32 

31 

28 

29 

31 

31 

35 

36 

45 

36 

36 

41 

44 

43 

33 

.3 

WALNUT  GROVE 

MAX 

50 

38 

35 

37 

32 

52 

59 

57 

48 

56 

43 

55 

45 

42 

41 

39 

39 

43 

59 

51 

50 

52 

54 

59 

57 

51 

61 

62 

48 

.6 

MIN 

26 

25 

29 

29 

28 

28 

28 

38 

38 

29 

27 

35 

28 

39 

40 

31 

31 

34 

34 

31 

30 

29 

42 

38 

35 

38 

37 

36 

32 

37 

52 

33 

"* 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

59 

70 

70 

68 

68 

73 

70 

70 

7J 

76 

75 

75 

66 

63 

64 

61 

66 

64 

61 

56 

52 

59 

60 

66 

64 

65 

.5 

MIN 

19 

15 

21 

24 

26 

23 

20 

25 

29 

31 

32 

26 

24 

28 

34 

37 

32 

31 

31 

42 

33 

37 

30 

23 

29 

41 

36 

28 

28 

26 

25 

28 

.6 

WASCO 

MAX 

47 

42 

46 

40 

7 1 

57 

72 

58 

70 

60 

6C 

62 

59 

68 

52 

.1 

MIN 

29 

31 

30 

30 

30 

28 

22 

25 

30 

29 

34 

36 

38 

3  7 

30 

35 

25 

27 

26 

26 

43 

40 

43 

37 

38 

40 

37 

42 

32 

.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

60 

64 

62 

56 

62 

62 

61 

5  5 

68 

6  8 

69 

71 

6  1 

6 1 

6  0 

60 

61 

68 

73 

74 

75 

74 

73 

60 

70 

5  8 

60 

61 

63 

63 

65 

64 

.5 

MIN 

30 

31 

27 

27 

26 

28 

30 

34 

38 

40 

35 

34 

34 

35 

33 

34 

36 

38 

38 

32 

33 

36 

40 

41 

44 

52 

42 

39 

43 

47 

48 

36 

.3 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

49 

58 

40 

45 

5C 

54 

58 

62 

64 

58 

55 

54 

50 

51 

52 

48 

43 

49 

51 

.5 

MIN 

14 

13 

13 

12 

18 

22 

24 

25 

32 

37 

29 

34 

28 

31 

31 

30 

28 

25 

22 

22 

20 

27 

31 

36 

33 

36 

43 

36 

41 

40 

41 

28 

.3 

WEED  1  S 

MAX 

37 

41 

40 

45 

5  5 

48 

43 

48 

51 

53 

50 

45 

50 

35 

52 

61 

49 

52 

54 

57 

52 

52 

50 

47 

47 

41 

49 

43 

46 

47 

.5 

MIN 

10 

10 

10 

10 

10 

24 

26 

31 

34 

32 

32 

22 

25 

30 

25 

17 

19 

17 

17 

19 

19 

24 

37 

23 

23 

29 

35 

22 

22 

36 

39 

23 

.5 

WH I SKEYTOWN  RES 

MAX 

56 

59 

58 

65 

72 

71 

74 

55 

61 

52 

51 

56 

51 

MIN 

25 

31 

33 

28 

27 

4) 

34 

35 

3  3 

30 

30 

32 

39 

36 

32 

40 

38 

42 

45 

36 

45 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

38 

36 

39 

39 

34 

37 

37 

40 

41 

44 

39 

44 

34 

3  5 

36 

37 

35 

37 

29 

26 

33 

34 

35 

35 

.4 

MIN 

2 

3 

0 

2 

1 

3 

8 

9 

12 

15 

10 

10 

10 

18 

10 

9 

12 

6 

8 

6 

2 

6 

6 

8 

6 

15 

12 

-  5 

3 

10 

13 

7 

■  4 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

38 

34 

24 

27 

32 

41 

35 

35 

33 

24 

28 

30 

30 

22 

30 

21 

15 

25 

21 

27 

27 

.8 

MIN 

10 

4 

9 

8 

8 

13 

17 

16 

16 

16 

17 

14 

13 

15 

17 

18 

20 

19 

20 

16 

1  1 

11 

14 

12 

14 

16 

5 

-  3 

8 

11 

13 

•  12 

.8 

WILLIAMS 

MAX 

50 

52 

50 

45 

45 

45 

47 

49 

5  0 

5  7 

54 

6C 

53 

59 

56 

57 

53 

58 

51 

.1 

MIN 

27 

28 

26 

28 

30 

30 

31 

33 

36 

40 

37 

39 

4  0 

39 

40 

4  0 

38 

31 

29 

30 

33 

32 

36 

34 

41 

43 

41 

40 

41 

38 

51 

35 

.5 

WILLITS   1  NE 

MAX 

53 

53 

56 

58 

61 

66 

67 

66 

68 

66 

6C 

56 

62 

6C 

65 

5  3 

57 

50 

55 

65 

58 

■  6 

MIN 

23 

19 

19 

19 

20 

28 

28 

37 

43 

35 

28 

37 

1 3 

32 

33 

3  1 

28 

21 

23 

23 

23 

42 

45 

40 

40 

45 

34 

36 

45 

47 

50 

32 

.5 

WILLOWS 

MAX 

48 

59 

54 

46 

51 

42 

46 

44 

57 

51 

54 

59 

53 

56 

56 

57 

50 

56 

51 

.2 

MIN 

30 

24 

28 

28 

28 

31 

30 

31 

41 

43 

37 

34 

37 

41 

38 

39 

38 

32 

33 

29 

30 

34 

40 

34 

36 

45 

45 

35 

40 

47 

49 

35 

■  7 

WINTERS 

MAX 

6  2 

56 

49 

5  5 

45 

46 

45 

43 

49 

49 

5  1 

47 

50 

59 

55 

61 

52 

60 

60 

55 

52 

61 

50 

.7 

MIN 

29 

23 

25 

26 

28 

28 

29 

30 

42 

36 

34 

39 

39 

39 

39 

40 

37 

35 

34 

30 

28 

30 

43 

35 

46 

39 

36 

39 

48 

49 

35 

>5 

WOODFORDS 

MAX 

54 

56 

54 

62 

61 

63 

51 

47 

46 

46 

53 

54 

55 

48 

41 

34 

43 

42 

53 

55 

50 

.1 

MIN 

15 

14 

16 

23 

20 

27 

28 

31 

38 

31 

29 

31 

33 

30 

30 

36 

36 

29 

25 

24 

23 

28 

28 

29 

31 

31 

28 

13 

23 

35 

40 

27 

.6 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

45 

47 

44 

51 

47 

48 

45 

45 

48 

63 

53 

53 

51 

59 

56 

59 

51 

60 

49 

.8 
.1 

MIN 

23 

24 

29 

29 

29 

29 

30 

31 

41 

36 

34 

41 

40 

40 

41 

40 

38 

31 

35 

32 

30 

31 

44 

35 

37 

47 

40 

40 

42 

49 

50 

36 

YORBA  LINDA 

MAX 

61 

63 

74 

74 

77 

77 

78 

82 

80 

85 

85 

76 

76 

86 

86 

88 

89 

90 

78 

74 

78 

71 

74 

69 

68 

62 

62 

66 

65 

73 

69 

75 

,4 

MIN 

38 

31 

42 

49 

52 

40 

36 

37 

38 

45 

58 

40 

38 

42 

59 

56 

44 

45 

57 

51 

45 

50 

40 

46 

52 

53 

46 

41 

39 

39 

41 

44 

.8 

YOSEMITE  NP 

MAX 

48 

46 

46 

49 

49 

52 

55 

49 

52 

57 

56 

56 

5  3 

56 

57 

58 

61 

60 

58 

60 

58 

62 

56 

57 

55 

50 

49 

48 

30 

54 

46 

53 

.5 

MIN 

25 

26 

24 

24 

23 

25 

26 

23 

25 

30 

25 

29 

28 

27 

28 

28 

31 

35 

25 

26 

25 

30 

27 

27 

31 

37 

34 

30 

32 

32 

28 

.0 

YREKA 

MAX 

46 

41 

43 

44 

44 

45 

50 

57 

45 

5* 

52 

46 

38 

46 

53 

39 

35 

36 

46 

54 

55 

59 

56 

56 

52 

55 

51 

51 

50 

49 

57 

48 

25 

.5 

MIN 

15 

15 

15 

15 

16 

27 

27 

2  9 

32 

90 

25 

27 

2  8 

30 

29 

31 

25 

18 

20 

20 

2  1 

2  5 

29 

26 

28 

30 

39 

25 

26 

34 

'.  1 

,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  of  month 


Station 


- 

1 

2 

3 

4 

 1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

EVAP 

.01 

.00 

.01 

.01 

.01 

* 

» 

.05 

.04 

* 

.04 

* 

.05 

.02 

.02 

.04 

.03 

.02 

.  02 

.02 

.00 

.01 

WIND 

6  08 

02 

03 

02 

.  15 

1  0 

.06 

.  06 

* 

.  12 

.  11 

.  07 

04 

.04 

.03 

* 

* 

WIND 

25 

.  06 

.  08 

.  05 

.05 

.  05 

06 

.  10 

.  08 

.  11 

.  10 

.  12 

.24 

.  13 

.  11 

.  13 

.11 

.  12 

.  14 

.09 

.  12 

.10 

WIND 

107 

S 

6 

5 

1 

4 

0 

9 

6 

11 

8 

40 

131 

57 

11 

7 

9 

5 

18 

5 

12 

4 

MAX 

48 

44 

12 

42 

40 

42 

4  6 

47 

46 

49 

52 

51 

52 

51 

55 

56 

55 

54 

53 

50 

54 

51 

M  IN 

30 

28 

27 

28 

29 

30 

28 

29 

29 

28 

29 

29 

33 

30 

30 

33 

31 

30 

31 

30 

32 

34 

13 

12 

12 

10 

1 4 

13 

.  17 

.  12 

.  29 

.  16 

.  06 

.  1 1 

.  15 

.  17 

.  20 

.  26 

.09 

.  12 

.  17 

.  16 

WIND 

12 

44 

25 

29 

'31 

35 

7 

20 

42 

32 

24 

29 

30 

16 

24 

30 

41 

24 

43 

12 

57 

11 

EVAP 

.06 

.05 

.05 

.00 

.  00 

.00 

.02 

* 

* 

.09 

.05 

.  04 

.05 

.00 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

WIND 

35 

37 

26 

21 

28 

44 

47 

52 

11 

23 

25 

24 

29 

33 

33 

32 

56 

27 

32 

16 

27 

12 

46 

51 

47 

50 

52 

53 

60 

59 

55 

56 

54 

54 

53 

52 

52 

56 

64 

62 

58 

MIN 

33 

31 

31 

32 

33 

32 

33 

33 

47 

44 

42 

42 

42 

42 

41 

40 

40 

39 

30 

32 

32 

33 

EVAP 

.02 

03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

00 

.03 

.01 

.04 

.02 

.04 

.02 

.  03 

.06 

.06 

.01 

.03 

.06 

.  06 

.00 

WIND 

3 

13 

5 

9 

17 

13 

13 

7 

3 

3 

10 

22 

24 

19 

15 

40 

20 

7 

8 

10 

12 

3 

MAX 

56 

54 

51 

52 

50 

50 

47 

58 

63 

61 

57 

57 

57 

57 

57 

55 

55 

58 

57 

56 

56 

55 

MIN 

37 

30 

31 

31 

32 

31 

31 

45 

48 

48 

40 

47 

43 

45 

43 

41 

35 

31 

31 

31 

34 

43 

EVAP 

.  06 

.  07 

.  09 

.10 

10 

.  1 1 

12 

.  09 

.  09 

.  12 

09 

.  12 

.08 

.  13 

.  11 

.  13 

.  15 

17 

.  16 

.09 

.15 

.  15 

WIND 

26 

36 

49 

49 

37 

52 

47 

43 

29 

42 

47 

39 

60 

52 

42 

47 

63 

64 

47 

40 

39 

45 

MAX 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

62 

61 

64 

66 

63 

61 

63 

66 

67 

68 

67 

59 

62 

62 

MIN 

36 

37 

33 

36 

32 

34 

40 

40 

36 

37 

41 

42 

37 

41 

40 

47 

45 

44 

44 

44 

45 

46 

EVAP 

.02 

.02 

.03 

.00 

.00 

.02 

.01 

.00 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.03 

WIND 

10 

15 

19 

13 

15 

14 

12 

14 

19 

17 

12 

31 

19 

17 

16 

15 

14 

14 

13 

15 

15 

24 

EVAP 

.04 

* 

.04 

.  01 

.  00 

.  00 

• 

.  11 

.  04 

.02 

.01 

.02 

• 

.03 

* 

* 

.03 

.00 

♦ 

* 

WIND 

12 

32 

19 

14 

13 

» 

* 

73 

26 

18 

23 

17 

* 

» 

14 

25 

14 

14 

13 

• 

* 

EVAP 

.07 

.06 

.  08 

.11 

.  10 

.  10 

* 

* 

.36 

.  12 

.13 

.  14 

.11 

* 

* 

.37 

.  18 

.  15 

.  11 

.  26 

.13 

* 

WIND 

53 

47 

52 

38 

36 

38 

• 

* 

118 

38 

28 

37 

4  8 

• 

* 

106 

46 

31 

29 

61 

49 

* 

MAX 

61 

61 

58 

60 

56 

57 

- 

62 

62 

64 

65 

64 

67 

68 

69 

65 

67 

61 

MIN 

38 

38 

36 

36 

37 

38 

- 

37 

39 

40 

40 

38 

- 

- 

38 

41 

43 

44 

49 

47 

- 

EVAP 

.  09 

.  06 

0H 

08 

08 

.  10 

.  '.'9 

.  06 

.  09 

.  09 

.  09 

.  10 

.06 

10 

10 

10 

.  11 

08 

.  23 

.  15 

1  5 

.  12 

WIND 

38 

18 

'  2 

2 

5 

0 

2 

* 

8 

3 

4 

4 

0 

12 

14 

16 

16 

6 

3 

MAX 

58 

53 

54 

57 

57 

56 

55 

56 

55 

59 

60 

61 

61 

62 

!? 

66 

6n 

64 

72 

66 

64 

62 

MIN 

35 

34 

32 

31 

29 

30 

31 

31 

32 

34 

37 

38 

38 

41 

41 

43 

42 

40 

48 

44 

4  0 

39 

EVAP 

.  03 

01 

.  01 

.  00 

.  00 

.  00 

.  00 

.02 

.01 

.  05 

.02 

.  00 

.  04 

.01 

.  02 

.  01 

02 

.01 

.  02 

01 

.00 

.  01 
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ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (a) 


CHICO  EXP  STA 


CHULA  VISTA 


COW  CREEK 


DAVIS  1  WSW 


DUTTONS  LANDING 


FOLSOM  DAM 


FRIANT  GOVT  CAMP 


INDIO  US  DATE  GARDEN 


KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 


KNIGHTS  FERRY   2  SE 


LAKLSHURE 


MANDEV ILLE  ISLAND 


MONTICELLO  DAM 


NACIMIENTO  DAM 


OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  (c) 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WHISKEYTOWN  RES 


MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUT,  MOUNTED 
0  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

See  reference  notes  fol loving  1 


ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND . 
Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 
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H 

7 

2.0 
9 

9 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

1 1 

1 1 

1 1 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14,0 
23 

1.0 
21 

T 
20 

T 
19 

3.0 
21 

1.0 
21 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
4 

3 

0  5 
4 

0.5 
2 

1 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
cm  (~im  fun 

3.0 
3 

2 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

72 

72 

69 

68 

70 

4.5 
72 

T 
72 

72 

T 
72 

T 
70 

70 

68 

68 

66 

66 

64 

62 

60 

60 

60 

3.5 
63 

63 

1.5 
63 

3.0 
66 

65 

3.0 
68 

5.0 
73 

44.0 
117 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
S  N  ON  GN  D 

0.6 

1 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

P ALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
cm  nw  run 

39 

38 

T 

38 

T 
38 

37 

38 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

1.1 
34 

4.  1 
38 

T 
39 

36 

4.2 
41 

4.9 
44 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

0.5 

T 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
S  N  ON  GND 

T 

7 

7 

2.0 
7 

6 

T 

6 

6 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
cm  om  rwn 

on    Un    ijli  u 

4.0 
3 

1.0 
3 

3 

2 

2 

1 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  0 
1 

1.0 
1 

1.0 
1 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

6  0 

1.5 

0  5 

T 

2.0 

2.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

1 

4 

1.2 

3 

2.5 
8 

'  5 
9 

8 

T 

8 

8 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

1  0 

6 

2.0 
8 

2.0 
10 

10 

I  0 

1 1 

11 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA  California 

^  W  TAMII4DV  1QC1 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m   p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 
a 

© 
o 

•i' 

10:00A  PST 

b 
2 

Bi 
o 
a 

•* 

10: OOP  PST 

Trace 

01-09 

10-49 

66-0S 

1  00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

E 

8 

3.9 

++17 

N 

26 

92 

83 

65 

87 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

7.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

36 

20 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

6.8 

31 

SSE 

7 

40 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

8 

5.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

4 .  8 

++21 

N 

15 

50 

38 

30 

47 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

3 

3.8 

EUREKA  WB  CITY 

JE 

5.0 

36 

SE 

7 

1 

4 

7 

1 

1 

0 

14 

6.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

27 

4 .  7 

20 

SW 

26 

95 

89 

71 

93 

5 

1 

1 

2 

0 

0 

9 

35 

8.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

5.2 

++21 

WSW 

31 

59 

42 

37 

66 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

4 

4.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

12 

5.  6 

++14 

SE 

26 

50 

39 

48 

59 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

4 

4.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

JN 

6 . 5 

17 

w 

26+ 

55 

40 

40 

56 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

4 

80 

3.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

67 

58 

4 

3 

3 

1 

1 

0 

12 

5.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

6 .  4 

++22 

SSE 

31 

88 

78 

66 

82 

4 

2 

2 

3 

0 

0 

11 

6.4 

POINT  ARGUELLO  WB 

6  .  5 

++25 

SSE 

26 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

3.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

15 

8  .  2 

40 

SE 

31 

91 

84 

67 

90 

4 

4 

6 

1 

0 

0 

15 

44 

7.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

97 

88 

SANDBERG  WB 

ENE 

15.3 

++38 

£ 

19 

35 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

3 

3.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

N 

9 

4.1 

22 

SE 

26 

56 

43 

45 

58 

3 

0 

2 

1 

0 

0 

6 

75 

4.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

5.5 

22 

SSE 

30 

87 

86 

4 

2 

3 

1 

1 

0 

11 

6.8 

SAN  FRANC  I SCO  FED  OFFICE  BLDG 

t» 

6.0 

21 

SE 

31 

88t 

1 

3 

3 

1 

1 

0 

9 

68 

SAN  JOSE 

ts 

34 

3.4 

18 

SE 

31+ 

72«i 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

6 

51 

4.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

5.3 

++26 

ESE 

25 

71 

48 

46 

73 

3 

0 

2 

1 

0 

0 

6 

3.6 

t  8:00  A.M.    -  6  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  OI  Month 

rage 

Depth  in 

Soil 

9 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  J 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

BRAWLEY 

2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

M. 

50 

49 

47 

49 

51 

48 

47 

48 

49 

50 

52 

50 

50 

51 

53 

54 

54 

55 

54 

57 

55 

57 

57 

56 

58 

60 

57 

54 

51 

56 

55 

52 

7 

MAX 

66 

66 

66 

65 

62 

59 

67 

67 

66 

68 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

74 

72 

72 

70 

66 

67 

68 

73 

73 

72 

63 

67 

69 

65 

65 

68 

0 

MIN 

49 

48 

46 

47 

49 

47 

46 

47 

47 

49 

50 

49 

49 

50 

51 

53 

53 

54 

53 

54 

54 

55 

56 

55 

56 

58 

57 

54 

50 

51 

54 

51 

3 

8 

Inches 

9:00 

A 

M. 

57 

57 

56 

55 

56 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

59 

60 

59 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

59 

58 

59 

59 

58 

1 

MAX 

62 

62 

61 

60 

59 

59 

6  (J 

60 

60 

61 

61 

62 

61 

62 

63 

64 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

62 

62 

63 

61 

62 

61 

9 

MIN 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

59 

59 

59 

58 

57 

58 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

57 

57 

58 

57 

2 

12 

Inches 

9:00 

A 

M. 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

4 

20 

Inches 

9:00 

A 

M. 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

63 

3 

39 

Inches 

9:00 

A 

M. 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

8 

79 

Inches 

9:00 

A 

M. 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

3 

DAVIS  1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

15 

42 

38 

38 

38 

36 

36 

40 

44 

50 

49 

45 

49 

44 

45 

44 

43 

44 

43 

42 

42 

42 

48 

46 

50 

48 

52 

53 

52 

48 

53 

44 

8 

MIN 

33 

33 

36 

35 

34 

33 

34 

36 

40 

41 

40 

42 

42 

42 

42 

42 

40 

40 

39 

38 

36 

35 

42 

39 

46 

48 

42 

4  4 

48 

48 

48 

39 

9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  Cc) 

MAX 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

51 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

48 

48 

48 

47 

46 

48 

6 

MIN 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

4  4 

44 

45 

46 

46 

46 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

49 

50 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

45 

44 

44 

46 

4 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

47 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

46 

52 

55 

55 

53 

51 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

49 

49 

49 

49 

48 

49 

48 

48 

48 

48 

46 

48 

5 

MIN 

46 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

52 

53 

51 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

46 

46 

47 

5 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM  INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.   COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.    J.   GREEN  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH .      EQUIPMENT  AT  THE  12-INCH  DEPTH  MOVED  0.5  MILE  SW  TO  A     NON- IRRIGATED  AREA  ON  MAY  1,  1960. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE ,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  A.M. 
JANUARY  9  TO  8:00  A.M.   JANUARY  11   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 


ilei-ence  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "CI ima to logical  Data"  Table ,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  mi les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat ive  departures  of  average  daily  temperatures  from  65° F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose )  are  based  on  the  period  1921  -  1950 ,  adjusted  to  represent*  observat ions  taken  at  the  present  locat ion .  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice . 

Data  in  the  "Dai ly  Precipitat  ion"  Table ;  "Dai ly  Temperature"  Table ;  and  "E vapor at  ion  and  Wind"  Table ,  and  snowfall  in  the  "Snowf al 1  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  day  light  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowing : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  St at  ion .   Hourly  prec  ipi  tat  ion  values  are  processed  for  special  purposes ,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement ,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of   Documents,   Government   Printing  Office,    Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  wasnington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
to logical  Dat a,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 
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JANUARY  1961 


JANUARY  1961 
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JANUARY  1961 


JANUARY  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 

W 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

U 
0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

SPECIAL ! 

ABBOTT  MINE 

0006 

LAKE 

23 

39  02 

122  26 

1965 

8A 

CLARENCE  0  REED 

ACTON  ESCON0ID0  FC261SE 

K  1  w 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

J  C  FASSQLD 

ADC LAN TO 

15 

34  35 

2845 

SS 

ADIN  RANGER  STATION 

21 

37  52 

405 

ALDERPO INT 

AL  I  SO  CN  OAT  MT  FC  446 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

32  50 

1735 

ss 

1  3 

At.  TURAS  RANGEP   ST  AT  1  ON 

MODOC 

21 

41  29 

6A 

AM80Y 

0176 

SAN  BEROINO 

115  45 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

SP 

ANGIOLA  ELE V  t  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

1  7 

3B  34 

1815 

cp 

ANT IOCH  FIBRE8DARP  MILL 

Z  1 

36  01 

26 

27 

U  S  BUR  RECLAMATION 

i  i 

33  33 

3915 

34  52 

IS 

35  07 

ARROYO  5ECO  RS  FC  SOB  C 

0  ?  Z  ) 

LOS  ANGELES 

118  10 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

l\ 

36  29 

118  50 

1708 

9A 

BA 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC   OIL    ANAHEIM  NO  1 

33  55 

340 

7  A 

38  25 

1735 

AVALON   PLEASURE  PIER 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0418 

KERN 

118  11 

"p 

GEORGE  L  TURCOT! 

BAOGER 

0422 

TULARE 

\ 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

14 

37  40 

noo 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BARSTOW 

05  1  9 

SAN  8ERDIN0 

117  01 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

--'*' 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

VAfl 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

9 

3t 

6800 

s 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

122  14 

0 

HARVEY  O  FRYER 

BESWICk  7  S 

l'i  7  1  5 

12 

41  52 

122  14 

„  | .-,  |) 

<A* 

U   S  WEATHER  BUREAU 

21 

41  07 

4130 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

8IG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

121  47 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  OAM  FC46D-E 

07  96 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  18 

118  11 

2315 

5  P 

WILLIAM  L  CROKE 

1  3 

34  11 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

OS  9  i 

PLACER 

120  42 

MJD 

u  s  weather  Bureau 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

,  j 

40  55 

123  49 

975 

V  A 

W   FRANK  SWOPE 

b 

33  37 

268 

4P 

4P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULOER  CREEK 

LOCATELLl  RANCH 

SANTA 

* 

37  09 

122 

2175 

LOCATE 

G 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

122  oa 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8REA  CITY 

L056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

345 

e  a 

BREA  FIRE  DEPT 

26 

33  53 

275 

8RUSHY  SPRGS  GUARD  ST A 

1133 

PLACER 

120  35 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

2] 

35  48 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERL ING 

2] 

40  52 

3771 

3P 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226E 

BURBANK   WB  AIRPORT 

BURNEY 

121* 

Shasta 

121  40 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

L215 

TRINITY 

3! 

40  48 

123  28 

2150 

8A 

PAUL   F  KAUT 

37  52 

560 

6; 

MRS  M  A  R  ST IRTON 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

SP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

L2B1 

ALAMEOA 

121  49 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS 

35  53 

2950 

CAL 1 STOGA 

1  7 

38  35 

365 

7» 

12 

41  18 

3136 

?p 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGEL  US 

28 

34  09 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

32  37 

2630 

SP 

*,P 

CAMP  PARDEE 

10 

36  15 

656 

e* 

BA 

8A 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEI 

39  38 

5565 

3 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

35  20 

615 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONV 1 LLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

1 

39  27 

121  02 

2760 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

1470 

TULARE 

36  11 

118  40 

3800 

PUB  DISCONTINUED  l/2l/61 

CANBY  11  sw 

LA- 7! 

21 

41  22 

121  03 

4500 

10 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  ranger  station 

14  It 

MODOC 

21 

120  52 

4312 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

i  -> 

118  34 

794 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT  1 L 

i-.ee 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  OAM 

i49i 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

be 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON   CANYON  WORKMAN 

152C 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1»22 

PLUMAS 

8 

40  05 

121  09 

2986 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

IAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZ  ADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

DAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARV I LLE 

CENTERV I LLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 

SWORTH  FC  2*  0 
CHAT SWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

ICO  EXPERIMENT  STA 
I TTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 

:HUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
I  SCO  RANGER  STATION 

ITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 
CLOVERDALE  11  H 
CLOVER  MEAOOWS  GS 
COAL ING A 

,  I NGA   1  SE 

COAL  I NGA   14  NW 
IYS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

GATE   POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COL YEAR  SPRINGS 
CONCORO  3  E 
COPCO  NO  1  OAM 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC  ST 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 


CUYAMA  RANCH 
C UY AM A  RANGER  STATION 
DAGGETT    1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 

DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DENAIR 

DE  SA8LA 

DESCANSO  RANGER  STATIO 
OIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOREBA 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

D0U8LEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C 
DOWN IEV ILLE  RANGER 


OOrLE 


5SE 


ESERVOIR 
OUOLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STAT 
OUT  TONS  LANDING 
EAGLE  LAKE   STONE  RAN 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 


EAST 


IDETTE  ME A 


El  centro  2  ssw 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
EL  I  2 ABE  TH  LAKE  CANYON 

FC   126  6 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MODE N A 

ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 
ET  I  WANDA 
ETNA 
•EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SISKIYOU 

FRESNO 

MAR  I POSA 

M000C 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
PLACER 


SISKIYOU 

SONOMA 

MADERA 
FRESNO 
FRESNO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 


SANTA  CRUZ 

YOLO 

MODOC 

MODOC 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 
SAN  OtEGO 


MENDOC I  NO 

TULARE 

LO  ,    ANGE  L  £  S 


LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 


2  7  56 

2760 
2775 

2805 
2812 
.'8  6,? 

2695 
2899 
2910 
2920 
2922 
2933 


A  |P 


'  POLICE 


FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILLS  IN 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
F1DDLETOWN  LYNCH  RANCH 
F1GUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNH 


INLEY 
INLEY   1  i 
INLEY  5  : 


NNE 


IVE  POIN 
FLEMING  FISH  * 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 


3113 
3116 
3120 
3130 


38  32 
1  l  36 


COLUSA 


KINGS 

LAKE 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

INYO 

MENDOC 1  NO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
INYO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 


TULARE 
SAN  01 EGO 
IMPERIAL 
AMADOR 

LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 

HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 


LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 


3  00  0 
4650 
32  30 


120  51 
19  15 

121  52 
121  23 


39  52 

32  51 

33  59 


117  50 
121  12 
120  14 
123  21 

118  36 
118  08 
120  50 
120  I 


33  40 

33  37 

33  07 

33  07 


39  00 
38  56 
36  21 

40  22 

38  42 
34  11 
34  05 


120  09 

120  19 
118  58 

121  09 
117  27 
117  30 
123  20 


ICE 


1975 

1922 
3320 


.  A  COLL  INS  JR 


CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVI' 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SER' 


LONN1E  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASKLN 
EVERETT   C  HATCH 

FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
CHANGE  END  OF  INDEX 

JAMES  D  GOOOR1DGE 
F  P  BRACKETT  OBSY 
AM£R  CRYSTAL  SUG  CO 
i  R  JARDINE 
/AN  GLEND I NN 1 NG 
JOHN  R  BYRD 
RANK  S  ORNBAUN 
i  S  FOREST  SERVICE 
COAL  I NGA  FIRE  DEPT 
INION  01 L  COMPANY 

IRS  CHARLES  HOWELL 
ROBERT  L  CHANDLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 


i  STEPi 


CORONA  F IRE  DEPT 
HE   DIV  OF  FSTRY 
•T  WATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 

FOREST  SERVICE 
.  I  AM  8  TEMPLE 
«T  PARK  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
THE  CAL-ORE  PWR  CO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  DIV  Of  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
*H  SUGAR  REFINING  CO 
i  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  BUS  LINE 
DONALD  E  INGRAM 

M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUER8URG 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

*  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAO  SCHOOL 
STANI SLAUS  COUNTY 

:  MOORE 

i  +  E  COMPANY 
i  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

♦  E  COMPANY 
IF  DIV  BEACH  *  PKS 

STUARI    T  PRICHEIT 

PS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 


FOREST  SERVICE 
STEELE 
ALBERT  STONE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UN  I T  WU  ASSN 

Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 

OIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
♦  E  COMPANY 


ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWlNG 
DARWIN  M  T I Nd 

y  of  8scondido 
corps  of  engineers 
lawrence  e  buchner 
weather  bureau 
merced  irrig  dist 
charles  0  coulter 
solano  co  surveyor 

police  department 
wtr  *  pwr  dept 
us  soil  con  service 
pub  discontinued 
wheeler  jr 
lisa  ferguson 
h  s  hieronymus 
wentworth  lynch 
i  s  forest  service 
ventura  co  fire  dept 


MRS  HIL 


MELVIN 
f  BOAI 


.  GRAI 


1972 
1090 
2340 


RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
l  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCKELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

S 

U 

a 

LONGITUDE  1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

TEMP. 

PEIECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

FORE'iTHlll    RANGER  STA 

3134 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

SI  SK  1  YOU 

i; 

123  19 

1270 

fort  61 Dwell 

FORT  BRAGG 

MENDOC 1  NO 

FORT  8RAGG  AVIATION 

MENDOC 1  NO 

FORT  DICK   1  NNE 

DEL  NORTE 

FORT   JONES  6  ESE 

S 1 SK I  YOU 

FORT   JONES  RANGER  STA 

SI SK I  YOU 

FORT  ROSS 

FREEDOM  8  NNW 

SANTA  CRUZ 

ROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

32*2 

SHASTA 

23 

40  *2 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WS  AIRPORT 

3257 

27 

119  42 

331 

MID 

MID 

J 

F R 1  AN T    GOVERNMENT  CAMP 

FULLER TON  ARROUES  RANCH 

ORANGE 

FULLERTON  OAM 

FULLER TON  HI LLCREST  RES 

GAHBERV I  LLE 

HUMBOLDT 

GARDEN  VALLEY  2  S 

EL  OORADO 

38  50 

GASOUE  T  RANGER  STATION 

DEL  NORTE 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

1 

38  5* 

120  31 

2701 

6A 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGE  R  STA 

3384 

EL  DORADO 

1 

120  48 

3001 

8A 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DOR  AO1 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELO 

SAN  DIEGO 

SANTA  CLARA 

GILSOy  8  NE 

SANTA  CLARA 

GILROY   14  ENE 

SANTA  CLARA 

GLENOALE  STAPEN  FC  295G 

3*50 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST   FC  IBS 

3*32 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

622 

SP 

GLENNVlLLE 

K£RN  CO  FSTRY  *  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

35  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

36  33 

GOOSE  LAKE  WEST 

MODOC 

1   C  EvEOLY 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

hETCh  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWV  MNTC  STA 

356'. 

SISKIYOU 

12 

41  38 

122  12 

5075 

6P 

MRS  ALBERTA  GOOOE 

GRASS  VALLEY 

15  71 

NEVADA 

8 

121  02 

2693 

8A 

8A 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  NID 

NEVADA 

GRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 

GREENV 1 Ew 

GREENV 1 LLE  RANGER  STA 

GR 1 ZZLY  FLATS 

EL  DORADO 

GRIZZLY  PEAK 

CONTRA  COSTA 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

DUANE  J  COX 

GROVE  LAND  RANGER  STA 

36  72 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV1LLE 

36  S3 

22 

123  00 

115 

7A 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOS  ANGELES 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

HA  I  WEE 

HALF   MOON  SAY    2  NNW 

SAN  MATEO 

37  29 

SAN  MATEO  DEPI  AGR 

HAMILTON  BRANCH  Ph 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANFORD 

37*7 

KINGS 

11 

36  20 

119  *0 

242 

5P 

5P 

STATE  D1V  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3791 

LOS  ANGELES 

13 

1  IB  25 

1110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SI SK I  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

SN1A  BARBARA 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L  ENGLEBR 1GHT  OAM 

corps  of  engineers 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STAT  ION 

HAYWARD  6  ESE 

3663 

4 

37  39 

121  58 

925 

: 

MRS  ABB  I E    S  DRENNAN 

HEALDS8U0G 

3875 

SONOMA 

22 

122  52 

102 

6P 

HEALOSBURG  2  E 

SONOMA 

WALDO  F  IVERSON 

HEMET 

RIVERSIDE 

LAKE  HEMET   MUN  WATER 

HEME T  RESERVOIR 

R 1  VERS  IDE 

: 

LAKE    HEMET    MUN  WATER 

HEN SHAW  DAM 

SAN  DIEGO 

HERNANDEZ  2  NH 

SAN  BENITO 

HERNANOEZ  7  SE 

SAN  BENITO 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER 1 A 

SAN  BERDINO 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  9* 

1480 

12M 

MRS  BEVERLY  A  1GO 

HILTS 

)9B  i 

SI SK 1  YOU 

12 

122  38 

2900 

8A 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

HOC K E T T  MEADOWS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLL ISTER 

SAN  BENITO 

HOLL ISTER  2 

SAN  BENITO 

hONEyOEw  2  WSW 

H00PA  2  SE 

•»oa* 

HUMBOLOT 

35 

41  02 

123  39 

315 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

6097 

23 

123  00 

2510 

mrs  Christine  h  huff 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOC 1  NO 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  08P0 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

TEHAMA 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

CALAVERAS 

P  G  ♦   E  COMPANY 

HUNT INGTON  LAKE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HYAMPOM 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

*202 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

1290 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

*20* 

SAN  BENITO 

27 

120  40 

2650 

4P 

4P 

NEW   IDRIA  O-S  MIN  CO 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

R 1  VERS  1 DE 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

I MPER 1 AL 

IMPERIAL    [RRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VL  Y 

L   A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

R I  VERS  1 DE 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

inyokern  armi tage 

I  ONE 

AMADOR 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

*28B 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

8A 

I  E  ROSE 

1  RON  MOUNTAIN 

*297 

6 

115  08 

922 

7A 

7A 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 

JUNCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

32 

KAISER  MEADOWS 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

6 

3*  10 

116  32 

4325 

94 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

22 

122  40 

BA 

mrs  Ruth  f  rubinow 

KELSEYVJLLE 

448E 

23 

122  50 

1365 

9  a 

JOSEPH  j  GLEBE 

KELSEYVILLE  a  5w 

4*93 

23 

122  53 

1480 

MRS   KAREN   V   8ACC I 

KENTF IELD 

69<X 

17 

122  33 

45 

6A 

BA 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

KERLINGER 

651  1 

SAN  JOAQUIN 

27 

121  26 

172 

BA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

15  i  g 

10 

UB  29 

3650 

7A 

ALGOT   T  LOFBERG 

(KERN  RIVER  PH  NO  1 

6920 

10 

118  *7 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  J 

4523 

10 

116  26 

2703 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY   )  SSW 

tg  H 

11 

119  56 

310 

•  A 

BA 

8A 

KETTLEMAN  STATION 

6936 

KING5 

11 

36  0* 

120  05 

506 

6P 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

494* 

SHASTA 

23 

40  *1 

121  92 

2646 

1  la 

P  G  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

45  55 

2* 

36  12 

121  08 

5P 

5P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

*377 

DEL  NORTE 

12 

*1  31 

124  02 

25 

SP 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEEL ANO  10  SSE 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

*»90 

STANISLAUS 

37  48 

120  39 

315 

8A 

8A 

RAYMOND  WlLLMS 

KORBEL 

*602 

HUMBOLDT 

*0  92 

123  57 

145 

6P 

DENNI S  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

46 16 

EL  DORADO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

13 

3*  14 

116  15 

1565 

SP 

CRESCENTA  VL Y  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  95 

122  06 

535 

ROSS  R  SANBORN 

STATION 


IL  AG UNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE PORT 
LAKE PORT  SCS 

LAKE  SABRINA 


LAKESIOE   2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA   PANZA  RANCH 
LA  PORTE 


LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  8 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 
NDSAY 

TTLE   TUJUNGA  GOLO  CR 

TTLE  VALLEY 

VE  OAK  CANYON  FC  230C 

VERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCK WOOD  2  N 
LOCKWOOO  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOW 


LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
(LONG  BEACH 
LONG  8EACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    I NSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  W8  C ITY 
LOS  BANOS 

LOS   BANOS   ARBURUA  OANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIB8EY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYAL TON 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEV I LLE  ISLAND 
MANZ AN  I T A  LAKE 
MARCH  F | ELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ    3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ    FIRE  STATION 


MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  F IRE   STAT  ION  2 


MERCEY  MOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 

CHIGAN  BLUFF 

DDLETOwN 

DDLEWATER 

L FORD  L  AuF MAN  RS 

LL  CREEK  NO  2 

LL  CREEK  INTAKE 

LO  5  NE 

NERAL 

NERAL  KING 

RANDA  SPENGLER  RANCH 

TCHELL  CAVERNS 

TCHELL  MEAOOW 
M00EST0 
MODESTO  2 

MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 
MONT 1CELLO  DAM 
MOOR PARK    1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN   HILL    6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORON GO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 


MOflRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  85G 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT    SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WS  CITY 
MOUNT    TAMALPAIS   2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  8 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC IMIENTO  DAM 


COUNTY 


ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROINO 

MODOC 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 
SISKIYOU 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 
MERCED 
TULARE 
FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOAQUIN 

MADERA 


TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
MERCEO 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  8ERDINO 

MONTEREY 

SAN  8ERDIN0 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
LASSEN 
MADE  RA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 


san  joaquin 
Shasta 

riverside 

KERN 

MARIPOSA 
ALP  I NE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  OORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LA5SEN 

SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLOT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 


VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SISK I  YOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 


MARIN 

TRINITY 
SAN  LUIS  OBPO 


MENDOC I  NO 


41  38 

37  58 
40  01 

39  02 

37  13 

40  53 

32  52 
39  19 
39  20 

33  10 
3Z  46 


34  07 
37  39 

34  28 

35  58 


34  03 
37  03 
36  53 


34  33 

35  37 
38  01 


36  58 
40  27 
34  24 


33  54 

35  05 

37  29 

38  42 
37  58 

37  58 

38  01 


37  05 

33  33 
41  35 

36  47 

37  18 

37  19 

36  42 

38  51 

39  03 
38  45 
35  30 

40  08 
3*  05 

34  05 


37  08 

34  03 

35  22 


22  16 
20  01 
17  12 
20  13 
19  53 

23  24 
22  55 
22  55 


20  38 
20  36 
17  00 


21  29 
21  31 
23  29 
18  52 


22  26 
20  15 
19  02 
18  41 


19  19 

20  29 
18  03 

21  23 
20  01 
18  12 
18  09 
20  01 
18  26 
20  17 
18  23 

16  14 

20  51 

20  56 

21  59 

22  02 


19  ' 


1  41 


20  15 

16  56 

21  27 

17  20 
17  27 

17  29 
20  26 

20  04 
23  32 

18  17 

22  47 

19  02 

21  34 
21  34 


22  06 
22  06 
22  06 

21  36 
19  51 
21  61 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT   WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
CLOSED  10/13/60 

hetch  hetchy  wtr  sup 
leonard  m  miller 
joseph  c  harris 
u  s  soil  con  service 

calif  elec  power  co 
u  s  bur  reclamat ion 
helix  irrig  dist 
p  g  +  e  company 
p  6  ♦  e  company 
escond1do  mtl  wtr  co 
la  mesa  fire  dept 
so  calif  edison  co 
abe  e  zimmerman 
michael  c  l1bbey 

p  g  +  e  company 
us  nat  park  service 
eowaro  e  downing 
kern  co  fire  dept 

l  a  co  f ire  dept 
matthew  j  keegan 
merceo  co  fire  dept 
k awe  ah  lemon  co 
u  s  weather  bureau 

frank  de  lhaine 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 
change  end  of  index 
mrs  m  |  ou arte rman 
mrs  e  a  eberle 
archie  m  weferl i ng 
san  0iego  water  co 
lod1  sewage  treat  pl 
so  calif  edison  co 

lompoc  sew  treat  pl 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
edward  c  gerlach 
u  s  forest  service 
john  w  teed 

u  s  weather  bureau 
charles  h  gray 
Charles  w  poole 
henry  r  gewe 
u  s  weather  bureau 

u  s  weather  bureau 
roger  c  rice 
arburua  ranch 
city  fire  department 
isador  miller 
u  s  forest  service 
kern  co  fstry  +  f  d 
hetch  hetchy  wtr  sup 
san  diego  wtr  dept 
rollo  larsen 

roy  a  fletcher 
state  div  of  hwys 
san  bernard  i  no  fco 
so  calif  eoison  co 
u  s  forest  service 
robert  p  lesley 
state  div  of  fstry 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 
mrs  m  e  mahnke 

dept  water  resources 
jesse  f1erro 
us  nat  park  service 
u  s  air  force 
bankline  oil  company 
mrs  ga8r1elle  wilson 
el01se  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
charles  p  weaver 
city  fire  department 

marysv i lle  f|re  dept 
city  san  franc  i  sco 
u  s  weather  bureau 
thomas  w  ill iams 
radio  stat  ion  krfm 
0  b  w  alexander 
dept  water  resources 

FRANK  f  MOITOZA 
CITY  OF  MERCEO 
MERCED   IRRIG  0 1  ST 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CAL  IF  EDI  SON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 


CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILL  I AMS 

ROBERT  W  JOHNSON 

AARON  SMITH 

US  BUR  RECLAMATION 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

US  SOIL.  CON  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN   PASS  SCHOOL 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

JOHN  L  PARSONS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 


DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH 
U  S  WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORATION 


PKS 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 


CT  &  TinM 

INDEX  NO.  1 

rniiNTV 

L. \J  U  n  i  I 

DRAINAGE  \  \ 

U 
3 

LONGITUDE  \ 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP-  '■ 

EVAP. 

SPECIA1 

MioCzi  

•AN  eEPOINO 

5 

34  50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEOLES 

NEEDLES  FA  A  A  [RPORT 

SAN  8ERDINO 

34  46 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

LOS  ANGELES 

34  48 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

NEVADA  CITY 

NEVADA 

39  16 

121  01 

CITY  OF   NEVADA  C I TY 

NEWARK 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

8A 

So 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEWBURY   PARK   4  SW 

VENTURA 

34  09 

RANCHQ  SIERRA  VISTA 

NEWHALL   SOLEOAO  FC  32  C 

LOS  ANGELES 

34  23 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  ST  A 

LOS  ANGELES 

34  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  NW 

STANISLAUS 

37  21 

RICHARD  A  SMITH 

NEW  PINE  CREER  2  E 

MODOC 

M  59 

5290 

8A 

ARTHUR  A  LENKEIT 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

33  36 

117  53 

SP 

NEWPORT   HARBOR  DEPT 

NICOLAUS 

V 11 

SUTTER 

38  54 

47 

9  A 

RECLAMAT ION  OIST  1001 

N  I  LAND 

IMPERIAL 

33  17 

IMPERIAL    1RR1G  DIST 

NIPOHO  2  NW 

SN  LUIS  OBPO 

35  04 

360 

BA 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

8A 

:<a 

U  S  FOREST  SERVICE 

'NORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  10 

UB  23 

5P 

5P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVATO  8  WNW 

MARIN 

38  08 

122  43 

350 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKOALE  WOOjWARO  DAM 

STANISLAUS 

37  52 

120  52 

215 

8A 

5 

S  5N  JOAQUIN   IR  0 1  ST 

OAK  KNOLL  RANGE**  STA 

SISKIYOU 

1  2 

41  -50 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLANO  WS  AIRPORT 

633S 

ALAMEDA 

3  7  44 

122  12 

3 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE    1  WNW 

NAPA 

38  27 

12* 

ALLARO  A   CALKINS  JR 

OAK V  1  LLE  4  SW 

635* 

17 

38  23 

122  29 

1465 

RICHARD  PLEINEP 

OCCIDENTAL 

6  3  7  c 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

ffOCEANSlDE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

4P 

U    S  MARINE  CORPS 

OCEANS  IDE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33  13 

117  21 

30 

OCEANS  1 DE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  06 

175 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJA  I 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

119  15 

750 

5P 

5P 

ventura  co  fire  dept 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

2  6 

33  55 

117  51 

490 

BA 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ONO 

SHASTA 

40  29 

MPS  BEATRICE  RYAN 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

LOS  ANGELES 

2b 

34  15 

118  06 

4250 

5P 

LONG  BEACH  SCH  OIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

2  b 

33  56 

662 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

64  76 

FRESNO 

--> 

36  37 

119  18 

10A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  prairie  CREEK  Pk 

6496 

HUMBOLDT 

1  7 

41  20 

124  02 

161 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

ORICK   10  SE 

6499 

HUMBOLDT 

123  55 

2475 

8A 

AUSTIN  E  LYONS 

ORLAND 

6506 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

BA 

8A 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

ORLEANS 

6  5  OS 

HUMBOLDT 

1  2 

41  18 

123  32 

5P 

5P 

E   J  ANDERSON 

OROVILLE 

652] 

BUTTE 

8 

39  30 

121  33 

171 

L 1 A 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE   7  SE 

65Z3 

BUTTE 

a 

39  26 

121  29 

530 

6P 

MRS  ALBERTA  FOOTE 

OROVILLE  BRIDGE 

BUTTE 

39  31 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGE"  STATION 

6528 

BUTTE 

a 

39  32 

121  34 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANOEP  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

37  38 

119  33 

8600 

VAR 

i 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARO 

6569 

VENTURA 

34  12 

119  II 

49 

6P 

8A 

CITY  OF  OKNARD 

OZENA 

6576 

VENTURA 

3a 

34  42 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

21 

3  7  04 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIF  IC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

i 

38  45 

120  30 

3440 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  OAM  FC  33  A-E 

66  02 

LOS  ANGELES 

34  20 

118  24 

1500 

SP 

E  K  8ARR 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6><  :  : 

SAN  BENITO 

121  22 

950 

BA 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

662* 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  07 

2655 

5P 

SP 

PALMDALE    1RRIG  DIST 

PALMOALf.  2  NE 

LOS  ANGELES 

34  36 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6621 

LOS  ANGELES 

34  38 

lie  os 

2517 

MID 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIOE 

33  49 

116  32 

5P 

SP 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

Santa  Clara 

37  27 

122  08 

23 

8A 

8A 

ENGINEER ING  OEPT 

PALOMA 

665C 

MONTEREY 

2  4 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

P ALOMAR   MTN  OBSERVATORY 

66  57 

SAN  DIEGO 

3  3 

33  21 

1  16  51 

5560 

IP 

P ALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEflOES  EST  FC  43D 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  4fl 

118  23 

216 

U 

GEORGE  TALLY 

PANOChE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOChE  junction 

6678 

FRESNO 

27 

36  32 

120  27 

420 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE 

6685 

BUTTE 

39  46 

121  37 

1750 

a* 

BA 

PARADISE  CEMETERY 

PAR  AO  I S  E  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  03 

■  5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

66  9* 

SAN  BE  RD 1  NO 

5 

34  17 

114  10 

738 

7A 

7* 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF IELD 

6  7  03 

MONTEREY 

35  53 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKF 1  ELD  7  NNW 

6  roe 

MONTEREY 

36  00 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

PA  5 ADEN  A 

6719 

LOS  ANGELES 

1  3 

lie  09 

86  4 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

Ik 

35  38 

120  41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  45 

995 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  08PO 

24 

120  36 

803 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATHWAY 

754 

KERN 

34  56 

119  23 

3868 

'A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1850 

?A 

MRS   ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

TULARE 

36  36 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA   FIRE    STATION  2 

&82f 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

SP 

5P 

PETALUMA  F IRE  DEPT 

PETALUMA    1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38  15 

122  38 

30 

VICTOR  E  CHAIX 

PIEDRA 

11 

36  48 

119  23 

580 

'A 

MRS    IDA    H  AKERS 

PIEDRA  BLANC A  GUARD  STA 

6B62 

VENTURA 

29 

34  31 

119  11 

3065 

VAR 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINE   CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

3286 

5F 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

-■  ■• :  ( 

SAN  BENITO 

2  3 

36  29 

121  11 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PIP.U  2  ESE 

VENTURA 

29 

34  24 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

P1SM0  BEACH 

SHA5TAS  06P° 

5P 

PIT  RJVEP  POWER  HOUSE  5 

21 

40  59 

121  59 

1458 

3P 

P  G   *    E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

6  S  5 1 

LAKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

BA 

AUBREY  w  PITTS 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

120  48 

1890 

P  G  *  E  COMPANY 

PLACE  RV  1  LLE    I FG 

6962 

EL  DORADO 

38  44 

120  44 

2755 

BA 

8A 

8A 

INST  FST  GENETICS 

PLACCRVILLE   1  V 

S  ■"•  fi  3 

EL  DORADO 

120  49 

1785 

CITY  OF  PL ACERV ILLE 

PLYMOUTH 

7  joe 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

MENOOC [NO 

17 

38  55 

123  42 

197 

8  A 

8A 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SN  T  A  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

367 

" ; ' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  APGUELLO 

roie 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANC AS 

■'  2* 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  40 

121  17 

59 

hp 

l  IP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

It 

34  04 

117  46 

855 

5P 

J  E  ADAM  SON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

8A 

8A 

U   S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTEPV 1 LLE 

7077 

TULARE 

36  04 

119  01 

393 

an 

s; 

JOHN   H  DAYBELL 

POR  TOLA 

7085 

PLUMAS 

8 

39  46 

120  28 

4838 

REUBEN  G  OALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35  46 

118  34 

7000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

IC 

35  46 

1  IB  36 

4920 

6P 

7A 

CLOSED  Vl/60 

POTTER  VALLEY   3  NNw 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1055 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC I  NO 

22 

39  18 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  MOUSE 

MENDOC 1  NO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7  111 

SAN  DIEGO 

32  57 

a! 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

PRAOO  OAM 

7123 

RIVERSIDE 

2E 

33  53 

117  38 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2300 

ss 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

Ti  T9 

TULARE 

10 

36  07 

118  32 

7200 

/AR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

39  56 

U  S  FOREST  SERVICE 

R A MON A  SPAULDING 

7 ,?  i  i 

SAN  DIEGO 

3? 

33  04 

LOUIS  B  SPAULDING 

BANC  H 1 T  A 

7244 

SAN  DIEGO 

3? 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANOSBURG 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

12  H 

MARIPOSA 

:  7 

37  22 

119  54 

6a 

ROBERT  H  WHIPPLE 

pep  Bluff  wb  airport 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  IS 

341 

MID 

MIO 

■  J 

u  s  weather  Bureau 

REDDING  1  SE 

729! 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

SP 

5P 

RE0D1NG  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

7306 

SAN  BEflO I  NO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

« i  r 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

5P 

SP 

CITY  FIRE  OEPT   STA  2 

REDWOOD  /ALLEY 

7351 

22 

39  16 

123  12 

718 

Thomas  m  jameson 

BEPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

] 

36  42 

121  10 

FOLSOM  STATE  PRISON 

»R ICMMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

Sft 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

SOLANO 

23 

38  09 

121  41 

22 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  F | RE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

PIVER5IDE 

28 

33  56 

117  20 

101  S 

8A 

8A 

3fl 

CG 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

J  4  9  2 

PLACER 

2 

39  10 

120  30 

6250 

'/AP 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

75  LC 

INYO 

19 

37  27 

9670 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

PLACER 

36  46 

POSE  MARIE  MEADOW 

'561 

FRESNO 

2" 

lie  52 

10000 

l/AF 

! 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7S79 

TULARE 

IC 

35  58 

118  21 

9000 

VAfl 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

?<■(>: 

SHASTA 

23 

121  5* 

2117 

7A 

MRS   MARIAN   L   BE  R  T  AGN A 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

n,  it 

SAN  BERDINO 

34  12 

117  05 

5965 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

ft  i  ■ 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

/AH 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  W8  AIRPORT 

76  30 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

SACRAMENTO 

2  i 

38  35 

121  29 

23 

Mil 

-  1  ! 

U   S  WEATHER  BUREAU 

5AD0LE  CAMP  RANGER  STA 

76  17 

TEHAMA 

23 

122  48 

3850 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

76<a 

NEVADA 

36 

120  14 

6337 

5F 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

38  30 

122  28 

255 

6P 

EOWIN   L  PAULSON 

SAINT    HELENA   4  W5W 

7646 

17 

38  30 

122  32 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

2  3 

38  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

1*5 

Ji 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT    MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  SO 

122  06 

625 

5P 

BROTHER  U  BENEOICT 

SALINAS 

766 

MONTEREY 

2  4 

36  40 

121  39 

G 

CLOSED  e/l/60 

STATION 

O  In  1  l\s  11 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  » 

< 

J 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP. 

si 

> 

SPECIAL 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

36  40 

SALINAS  RURAL  F  0 

SALINAS   FAA  AP 

7669 

MONTERY 

2  4 

36  40 

121  36 

74 

M|D 

M  1  C 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

35  20 

120   .3  0 

1375 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

SP 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

i 

P  G  +  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

854 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

5P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

77  16 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

435 

BA 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

36  31 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARD  1  NO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BER01NO 

28 

34  08 

117  16 

112  5 

6? 

OP 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STAT  ION  FC  130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

2  9 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  F IRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

4517 

MID 

M  1  C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•  SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

774D 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  F I  RE  WRD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  46 

955 

BA 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIG010  RANCH 

7753 

KERN 

35  00 

119  11 

1450 

BA 

K£RN  COUNTY  LANO  CO 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

37  01 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

77  59 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  16 

118  28 

965 

CP 

6P 

S   F   HEIGHTS   LEHON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANC  I  SCO 

37  46 

122  30 

32 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

U  5  WEATHER  BUREAU 

•  SAN   FRANC [SCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

"■![' 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

77  r& 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  OEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4258E 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

5P 

E  K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

77B5 

LOS  ANGELES 

l3 

34  06 

118  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5 AN  GREGORIO   3  SE 

78  :  7 

SAN  MATEO 

4 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1550 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7  Si  3 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN   JOAQUIN   EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

•  SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MID 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

MRS  GAYE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

78  3  7 

ORANGE 

V; 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

"SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

5P 

CITY  F IRE  DEPARTMENT 

SAN  N [COLAS   1 SLAND 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

WEATHER   SERVICE  OFF 

•  SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

3: 

33  43 

118  16 

10 

SP 

5P 

marine  exchange 

•SAN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

rB8fl 

28 

33  45 

117  52 

SP 

5P 

SANTA  ANA  F IRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

28 

34  07 

117  07 

1980 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

50  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

:  3 

34  12 

lie  oi 

2035 

5P 

LOUIS  LUE6KERT 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  F IRE  DEPT 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

'.  M  T  A    H  A  B  p  A  R  ft 

32 

34  32 

119  57 

4000 

5C 

TV  STATION  KEYT 

santa  Clara  university 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

ee 

5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

T9U 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   MARGARITA   2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

.'4 

35  22 

120  38 

1200 

JOSEPH  C  MC  KU51CK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  36 

1100 

8A 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MAR | A  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

3i 

34  54 

120  27 

238 

MIO 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7951 

LOS  ANGELES 

34  01 

118  29 

64 

CITY   SANTA  MONICA 

•SANTA   MONICA  PIER 

79  S3 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

SP 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

34  21 

119  05 

263 

SP 

5F 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

2  2 

38  27 

122  42 

167 

1A 

Clarence  s  newberry 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SAN  T J  AGO  OAM 

ORANGE 

33  47 

6A 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8  01  4 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

6A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR   RANGER  STA 

* 

SISK 1  YOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SCOT IA 

a 

HUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

139 

8  A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SE ARSV I LLE  LAKE 

s   6  9 

SAN  MA  I EO 

37  24 

122  14 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

Bl  7? 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAMMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

B  f5 

LASSEN 

16 

40  40 

120  15 

4662 

SP 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

SEPULVEOA  DAM 

A  92 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  10 

118  26 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Shasta  dam 

Bl  3! 

SHASTA 

2  3 

40  43 

122  25 

1076 

8A 

8A 

BA 

:  h 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8156 

LOS  ANGELES 

33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8161 

HUMBOLDT 

1  7 

40  02 

124  04 

55 

SP 

SP 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  OORADO 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

TMEOOORE  b  heusner 

SHI NGLE  TOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

2 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

3 .? : ; 

SIERRA 

e 

39  34 

1 2  o  i  a 

4182 

HA 

8ft 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

8U 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

82  3C 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

ua  10 

100 

5P 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

S.  6f 

SNTA  BARBARA 

v 

34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAG&S  SPRINGS 

8272 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

38  41 

123  08 

1930 

8A 

H 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

B29! 

8 

39  52 

120  44 

4115 

CLARENCE   F  ELWORTHY 

SLOU&HHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

It 

38  28 

121  05 

160 

8A 

MRS  MABEL    VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

1 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

3  7  50 

119  30 

8700 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

932' 

NEVAOA 

8 

39  19 

120  22 

SA 

&A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

9331 

NEVADA 

G 

39  19 

120  23 

6750 

SP 

5P 

SOLEDAD 

B338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

8A 

JAN  M  JACOBSEN 

SOME  SBAR   I  W 

B  J  41 

SISKIYOU 

i  < 

41  23 

123  29 

550 

BA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

-■><.. 

VENTURA 

34  17 

lie  58 

490 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

B34' 

VENTURA 

? 

34  17 

119  03 

510 

6A 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

B3S1 

SONOMA 

1  7 

3B  17 

122  27 

20 

SP 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

B353 

TUOLUMNE 

3  7 

37  59 

120  23 

1830 

P  G  +   E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

B35! 

MONO 

3r 

38  21 

119  27 

STATE    01 V  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

33  lb 

SAN  FRANC  1 SCC 

37  42 

123  00 

27 

u  s  coast  guard 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NF 

8380 

MARIPOSA 

37  30 

119  38 

5120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

S39C 

SAN  BERDINO 

34  04 

116  49 

7120 

SP 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

=14  f 

INYO 

1' 

37  11 

118  34 

9580 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

2t 

34  03 

117  49 

680 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  Hwy  BRIDGE 

8446 

26 

36  36 

121  41 

60 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGV1LLE  7  ENE 

TULARE 

36  10 

116  42 

2470 

7ft 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGV1LLE  RANGER  STA 

TULARE 

36  08 

118  46 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

8463 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

P  G  +  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

B474 

PLACER 

ii- 

39  12 

120  14 

SP 

1ft 

SOUAW  VLY  OEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

B476 

SAN  BEROINO 

lS 

34  14 

117  15 

5239 

SF 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL   INN  2 

SAN  BERDINO 

1 1 

34  14 

117  14 

St 

5C 

LEROY  KEMP 

STAND  I SH  *  HICKEY  ST  PK 

MENDOC [NO 

39  53 

123  44 

850 

8fl 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

849' 

3  8    0  8 

120  22 

1130 

5  F 

P  G  +  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

851C 

FRESNO 

1 

36  56 

118  35 

10300 

/AS 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

2 

36  55 

121  13 

2975 

MRS  H  C  CUSHINGHAM 

ST  I RL  ING  CITY  RS 

8544 

BUTTE 

e 

39  54 

121  32 

3518 

8ft 

STATE  ,OIV  OF  FSTtfY 

STOCK  TON  DISPOSAL  PLANT 

35  54 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

95  Sfi 

SAN  JOA0U1N 

2' 

37  54 

121  15 

M|C 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCK  TON  FIRE   STATION  * 

856! 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  58 

121  18 

11 

aft 

a! 

STOCK  TON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

9562 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  51 

121  23 

15 

SP 

5F 

SF 

MART  IN  P  MUHS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

357F 

COLUSA 

2! 

39  15 

122  40 

3015 

a* 

FREO  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

65  8. 

COLUSA 

2 

39  23 

122  33 

1168 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

958 

GLENN 

39  35 

122  32 

600 

S<= 

SF 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

9  5  -< 

2 

121  56 

5  3 CIO 

/AC 

: 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

YU8A 

F 

39  34 

121  06 

3764 

5P 

: ' 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

35  00 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

. 

118  18 

1460 

FRANK   T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

«fr  8', 

SANTA  CRUZ 

2< 

36  54 

121  50 

B5 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

SURF  2  ENE 

86  97 

SNTA  BARBARA 

3. 

34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

870C 

VENTURA 

3 

34  16 

us  40 

1065 

SUSANA  KN  F IRE  STA 

SUSANVILLE 

8  7C 

LASSEN 

11 

40  25 

120  39 

4170 

Bl 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANV1LLE  AIRPORT 

8  7  0. 

IE 

40  23 

120  33 

4148 

MIC 

DAVIC  8ARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

>; !  - 

LASSEN 

LI 

40  26 

120  40 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

87  1 

AMADOR 

H 

38  23 

120  48 

1586 

8/ 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNT A  1 N 

874E 

117  41 

7500 

SP 

5F 

SMITHSONIAN  OBSY 

8752 

KERN 

35  09 

119  28 

102! 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE  CITY 

6758 

PLACER 

3t 

39  10 

120  09 

8ft 

6i 

a* 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

/  A  P 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAP I 

8826 

KERN 

li 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6F 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

9S3S 

KERN 

35  06 

lie  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TE JON  RANCHQ 

883- 

KERN 

!■ 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6F 

TE JON  RANCH  COMPANY 

32  - 
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STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

i 

s 

TERMO 

LASSEN 

SULO  E  LAKSO 

TERMO  8RIN  MARP  RANCH 

-  *  7  S 

18 

*0  55 

120  16 

5  36  0 

BA 

THE  CEOARS 

B8B1 

39  IS 

120  21 

5900 

l/AR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

H*H< 

SONOMA 

21 

38  48 

122  49 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

H8  92 

33  38 

116  10 

M  1  D 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

dv 'J' 

VENTURA 

S3 

3*  11 

118  51 

310 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

9 

36  22 

119  51 

2200 

three  rivers  eoison  phz 

a  n« 

36  28 

lie  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EOISON  PHI 

8917 

9 

36  28 

118  52 

1140 

SO  CALIf  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

38  28 

120  27 

2355 

P  G  ♦  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  36 

745 

iP 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

B973 

33 

3  3  *6 

118  20 

102 

4P 

UP 

TORRANCE  MUN  A IRPORT 

TRA8UC0  CANYON 

99  92 

13 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

8997 

SAN  JOAQUIN 

."7 

37  *3 

121  25 

105 

AAGE  R  TuGEL 

27 

37  *2 

121  25 

140 

l  2M 

1  ,  - 

BANT  A  CaRBONA   IR  CO 

TRACY  PUMPlNC  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  *8 

121  35 

61 

6f 

p 

91  23 

35 

*1  00 

122  41 

2295 

CLOSED  11/7/60 

3  5 

*0  *8 

122  46 

2500 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  8ER0INO 

h 

35  47 

117  23 

1695 

RA 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STAT  ION 

9^  ii,3 

NEVADA 

:<-. 

39  20 

120  11 

5960 

6A 

fsA 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

()  |.  9 

LOS  ANGELES 

3*  23 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

10 

3  5  09 

119  01 

265 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

9053 

12 

*1  58 

121  26 

4035 

iP 

5P 

TULELAKE    IRRIG  01ST 

TUNNE  L  RANGER  STATION 

10 

36  22 

118  17 

8950 

V  A  R 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

3  7 

37  53 

v  UP 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

90  7  3 

STAN  1 SLAUS 

1  - 

120  51 

104 

BA 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9 

I 

122  18 

1080 

8  A 

%  A 

HA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUST IN   IRVINE  RANCH 

ORANGE 

THE    IRVINE  COMPANY 

9i  99 

SAN  BERDINO 

}'l 

34  OS 

116  02 

197  5 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9  i ,.?  5 

ALPINE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

•URIAH 

9122 

MENOOCINO 

2  2 

39  09 

123  12 

623 

if 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9126 

MENDOC I NO 

2  2 

39  09 

123  16 

1550 

6A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

PETER  V  PEDRONC1N1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

LAKE 

23 

39  10 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

91  '7 

HUMBOLDT 

1  7 

40  15 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

9185 

* 

37  *6 

122  10 

387 

7A 

91 B9 

20 

36  38 

121  02 

2050 

ELDON  FANCHER 

9200 

23 

38  22 

175 

SP 

VALLE  TON 

922  1 

2* 

35  53 

120  42 

950 

MP  S  AMY  CURT  1  S 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

6P 

VALYEPMO  RANGER  STATIOF> 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

3*  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

13 

34  11 

113  27 

695 

8A 

VENADO 

9273 

SONOMA 

;  2 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN       HA  P  R 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

9301 

27 

37  22 

118  59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

victopvillE  pump  plant 

9325 

SAN  BERDINO 

15 

34  32 

117  18 

2858 

8A 

VINCENT  F IRE  STA  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

2  -> 

34  29 

118  08 

3135 

9351 

6 

39  49 

120  11 

49*5 

9367 

36  20 

119  18 

354 

6A 

IULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  1  W 

9379 

SAN  DIEGO 

33  12 

117  15 

400 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  OORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

BA 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

23 

40  57 

122  26 

1359 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

VOLTA     OWER  HOUSE 

9  > 

23 

40  26 

121  52 

2200 

Y 

WALLACE 

9618 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

£  J  FOOTE 

9420 

* 

37  57 

122  05 

115 

12M 

WALNUT  CREEK  2  E SE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

BA 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

9*27 

37  54 

121  59 

320 

9A 

9*28 

23 

38  14 

121  31 

23 

5P 

9*31 

LOS  ANGELES 

34  00 

117  52 

*88 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

WARNER  SPRINGS 

9**7 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

WASCO 

9*52 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

8A 

KERN  CO  TRY 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9*58 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  5* 

2370 

PHOENIX  RANCH 

WAT  SONV  I  LLE  WATE  RWQRK  S 

36  56 

121  46 

95 

8A 

6A 

WAWONA   RANGER    STAT  ION 

9*8; 

1* 

37  32 

119  40 

3965 

WE AVER V ILLE  RANGER  STA 

35 

2050 

5  ISK  I  YOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

CHESTER    I  K1MREY 

WE  LOON   1  WSW 

9512 

10 

35  40 

118  18 

2680 

WE NOEL   1C  SE 

9526 

18 

120  0* 

*035 

WEST   BIG  PINE  LOOKOUT 

9  5  32 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6280 

7AP 

s 

9560 

11 

36  13 

119  59 

2B5 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

16 

36  22 

120  33 

2*00 

WESTVI LLE 

9597 

PLACER 

39  11 

120  39 

5200 

VAP, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

96  o; 

TULARE 

10 

36  22 

118  32 

9200 

! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

a 

39  02 

121  2* 

113 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

1 1 

33 

34  29 

119  18 

875 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

2  9 

34  36 

119  20 

*150 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

2  3 

122  32 

1310 

8A 

96  32 

37  30 

118  11 

10150 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE    MOUNTAIN  2 

9633 

37  35 

118  1* 

12*70 

BA 

96  19 

lb 

38  34 

121  05 

353 

7A 

FC  106  0 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

118  02 

320 

5P 

WHITTIER  WATER  DEPT 

WILLI AMS 

96  '  1 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

9  A 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

968* 

MENDOC 1NO 

39  25 

123  21 

1348 

RANGER  STAT  1  ON 

9(,85 

MENOOC 1  NO 

22 

39  21 

123  19 

1925 

969S 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

8A 

9722 

13 

33  42 

117  05 
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COUNTY 


BUTTE 
TULARE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


EUGENE  E  SMITH 

B  THRELKEL 
SUGAR LOAF  SKI  LODGE 


1  AMER1CAI 
COAST,  18 

MAR GAR  I T  A , 


,  2  CALAVERAS, 
N.E.  INTERIOR, 
32  SANTA  YNEZ , 


3  CARSON 
19  OWENS, 
33  SOUTH 


4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO ,  6  DESERT,  7  EEL, 
20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO, 
COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,  3 


FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGEI 
SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANT< 
TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1961 


February  was  warm  and  dry  over  most  of  California.  Mean  temperatures  for  the  various 
divisions  averaged  from  2.5°  to  more  than  6°  above  normal,  with  only  a  few  isolated  points 
reporting  subnormal  monthly  means.  The  greatest  excesses  were  found  in  the  northeast  cor-  | 
ner  of  the  State,  with  some  stations  reporting  averages  as  much  as  7°  above  normal.  Bur- 
bank  reported  the  second  warmest  February  of  record,  and  Sacramento  measured  a  maximum 
reading  of  72°  on  the  21st,   to  equal  the  all-time  record  for  that  date. 

Precipitation,  on  the  other  hand,  was  below  normal  over  the  entire  State  except  for  the 
North  Coast  Drainage,  which  was  above  normal.  Negative  departures  of  the  several  divisions 
ranged  up  to  3.3  inches  in  the  South  Coast  Drainage.  Both  Burbank  and  Los  Angeles  reporte 
the  second  driest  February  of  record,  and  Sacramento  experienced  the  driest  February  since 
1953.  At  Norden  there  was  only  13  inches  of  snow  on  the  ground  at  the  end  of  the  month 
This  was  the  lightest  snow  cover  for  late  February  at  that  point  since  records  were  started 
in  1898. 
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Burbank  reported  that  the  three-month  period    December  through  February  was  the  warmest 
and  driest  such  period  in  the  records. 

STORMS 

Heavy  rains  during  the  period  from  the  11th  through  the  14th  resulted  in  numerous  land-(|w 
slides  in  the     north  coast  area.       One  slide  of     500,000  cubic  yards  of  earth    closed  U.S 
Highway  No.   101  for  almost  a  week.       Strong  winds  in  parts  of  southern  California  capsize 
a  number  of  small  boats  and  drove  others  ashore,   downed  trees  and  utility  lines,   and  sand- 
blasted automobiles.       One  person  was  killed    when  a  tree  was  blown  down    on  a  parked  car 
other  persons  were  injured  by  flying  debris. 
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C.   Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  89     on  the  22d  at  Indio  U  S  Date  Garden. 

Lowest  Temperature  -3°  on  the  17th  at  White  Mountain  #1  and  on  the  23d  at  White  Mountain  | 
Greatest  Total  Precipitation  24.47  inches  at  Honeydew  2  WSW. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  105  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  9.78  inches  on  the  11th  at  Honeydew  2  WSW. 
Greatest  Total  Snowfall  76.0  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
Deepest  Snow  on  Ground  138  inches  on  the  14th+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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41.5 
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56 
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18 
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27 
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12 
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7 
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62.0 

44.1 
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3.2 

70 

22 

36 

1  9 

329 
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0 
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1.26 
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26 
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0 
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12.0 
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11 
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TICELLO  DAM 

61.5 

41.4 

51.5 

73 

21 

34 

18 

373 

0 

0 

0 

1.69 

•  61 

11 

.0 

0 

13 

6 

1 

0 

NT   SHASTA  WB  CITY   / /R 

48.2 

31.5 

39.9 

3.0 

62 

21 

21 

23 

697 

0 

0 
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4.60 

.62 

1.55 

10 

3.0 

1 

9 

7. 

1 

ADA  CITY 

52.9 

31.9 

42.4 

0.9 

65 

22 

24 

26  + 

623 

0 
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19 
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5.51 

3.59 

1.10 

10 

•  0 

0 

1  1 

6 

1 

AND 

60.  1 

41.5 

50.8 

1.9 

70 

21 

33 

17 

391 

0 
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0 

2.72 

.08 

.95 
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0 
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2 

0 
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61.6 

42.3 

52.0 

69 

22 

31 

26 

357 

0 
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3.28 

1.25 

9 
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0 

5 

2 

1 

VILLE  7  SE 

61.8 

41.1 

51.5 

67 

21  + 

33 

26 

373 

0 

0 

0 
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2.81 

2.02 

1.55 
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•  0 

0 

3 

3 

1 

ADISE 

56.4 

38.9 

47.7 

68 

5 

29 

26 

479 

0 

0 

2 

0 

6.95 

1.81 

10 

.0 

0 

5 

3 

CERV1 LLE 

55.4 

34.6 

45.0 

1  .6 

64 

25  + 

27 

26 

553 

0 

0 

12 

0 

3.43 

3.44 

.70 

11 

.0 

0 

8 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 
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PLACERV I LLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDOING  FIRE   STA  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

S I ERRAV I LLE  RS 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA     / /R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAV I LLE 

VOLTA  PH 

WALNUT  GROVE 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 
DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE   5  SSE 
FLEMING  FISH  GAME 
FORT  B I  DWELL 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TRUCKEE  RS 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL INGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HOLLISTER 

KING  CITY 

L  I VERMORE  2  SSW 

LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

OAKLAND  WB  AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

P1SMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS   2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGORI 0  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PL T  3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Temperature 


23S 
leg 
Q  ^ 


Precipitation 


MTN 
ERRY 

NAL  9  SSE 

ERSFIELO  WB  AP  R 

CREEK  PH  1 
TONWILLOW 
AVERAS  BIG  TREES 

PARDEE 
HAY  BULL  RUN  RCH 
RRY  VALLEY  DAM 
LINGA 

CORAN   IRRIG  DIST 

AIR 

LEYS 

CTRA  PH 

POINTS   5  SSW 
SNO  WS  AP  R 
IANT  GOVT  CAMP 
|NT  FOREST 
INNV1LLE 
NT  GROVE 
FORD 

ICH  HETCHY 

Itington  LAKE 
IA 

N  RIVER  PH  1 

N  RIVER  PH  3 

TLEMAN  CITY   1  SSW 

TLEMAN  STA 

GHTS  FERRY   2  SE 

GRAND 

ON  COVE 

IDSAY 

I 

BANOS 

iERA 

DEVILLE  ISLAND 
ICOPA 

CED  FIRE   STA  2 

DLEWATER 

ESTO 

MAN  2  NW 

TH  FORK  RS 

DALE   WOODWARD  DAM 

NGE  COVE 

OCHE  JUNCTION 

TERVILLE 

SPRINGS  PH 
ORA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
CKTON  FAA  AP 

KTON  FIRE   STA  4 
ICKTON  MOWRY  BRIDGE 
ACHAPI 
ON  RANCHO 

EE  RIV  EDISON  PH  2 

ER  CREEK  PH 

[CY  CARBONA 

CY  PUMPING  PLANT 

ALIA 

CO 

EMITE  NP 
DIVISION 

UTH  COAST  DRAINAGE 
INE 

LON  PLEASURE  PIER 
RETT  DAM 

UMONT  PUMPING  PLANT 
BEAR  LAKE 
I  TA 

BANK  WB  AP  R 
RILLO  NM  R 
HUMA  DAM 
PO 

OGA  PARK  PIERCE  COL 
LA  VISTA 

REMONT  POMONA  COLLEGE 
ONA 

VER  CITY 

AMA 

AMACA 

CAP  I  TAN  DAM 
INORE 
ONDIDO 
TANA  KAISER 
LESPIE  FIELD 
ISHAW  DAM 
LLWILD  RS 
I  AN  WYNOLA 
UNA  BEACH 
MESA 

POC   SEWAGE  PLANT 

IG  BEACH 

IG  BEACH  WB  AP 


66.2 

50.7 

64.7 

51.3 

59.8 

60.4 

53. OM 

66.0 

63.8 

62.7 

59. OM 

63.4 

64. 8M 

63.0 

62.9 

41.1 

57.7 

45.4 

65.2 

55. 6M 

44.6 

59.5 

65.6 

66.1 

64.5 

66.2 

62.0 

64. 9M 

65.0 

64.9 

62.3 

65.8 

65.  1M 

62.4 

65.8 

64.  3 

64.5 

63.8 

63.4 

58.0 

60.8 

63.8 

61.8 

66.1 

58.3 

60.6 

52.5 

61.6 

62.1 

63. 6M 

55.3 

62.2 

65.1 

59.7 

62.7 

63.5 

66.3 

66.2 

54.3 


70.8 

66.7 

68.6 

64.2 

51.0 

72.6 

72.1 

64.  4M 

68.6 

66.9 

73.7 

65. 4M 

70.1 

72.5 

71.4 

60.4 

57.4 

73.9 

72.31 

69.9 

71.7 

72.3 

65.0 

64. SM 

62.6 

68. 4M 

70.9 

66.5 

71.1 

70.1 


34 


42.2 
35.2 
40.0 
30.2 
41.6 
37.9 
26. 7M 
39.1 
38.4 
38.7 
28. 6M 
36.9 
39. 3M 
40.0 
37.4 
27.4 
30.4 
26.9 
39.9 
30. 7M 
23.6 
39.1 
47.9 
33.9 
42.8 
45.5 
38.7 
40. 2M 
41.7 
39.0 
42.0 
41.1 
38.  8M 
M 

45.1 

40.4 

40.3 

41.8 

40.3 

32.8 

39.9 

38.6 

42.4 

40.8 

35.1 

37.4 

28.1 

41.3 

41.7 

42. 8M 

31.3 

42.3 

39.7 

35.9 

43.4 

43.2 

42.6 

40.2 

30.0 


42.5 

48.5 

33.6 

37.7 

23.4 

43.9 

47.5 

48. 7M 

39.5 

31.1 

44.6 

45. 6M 

42.9 

43.1 

46.8 

34.0 

29.0 

43.7 

35.  8M 

39.5 

47. 7M 

41.1 

29.4 

29. 5M 

35.5 

43. OM 

46.0 

4  1.4 

49.9 

44.6 


51.6 
47.7 

M 

54.2 
43.0 
52.4 
40.8 
50.7 
49.2 
39. 9M 
52.6 
51.1 
50.7 
43. 8M 
50.2 
52. 1M 
51.5 
50.2 
34.3 
44.  1 
36.2 
52.6 
43. 2M 
34.1 
49.3 
56.8 
50.0 
53.7 
55.9 
50.4 
52. 6M 
53.4 
52.0 
52.2 
53.5 
52. OM 
M 

55.5 

52.4 

52.4 

52.8 

51.9 

45.4 

50.4 

51.2 

52.1 

53.5 

46.7 

49.0 

40.3 

51.5 

51.9 

53. 2M 

43.3 

52.3 

52.4 

47.8 

53.1 

53.4 

54.5 

53.2 

42.2 

49.6 


56.7 

57.6 

51.1 

51.0 

37.2 

58.3 

59.8 

56. 6M 

54.1 

49.0 

59.2 

55. 5M 

56.5 

57.8 

59. 1 

47.2 

43.2 

58.8 

54.  1M 

54.7 

59. 7M 

56.7 

47.2 

47. 2M 

49. 1 

55. 7M 

58.5 

54.0 

60.5 

57.4 


2.3 
2.0 

1.7 
1.9 


1.4 
2.9 
1.0 

0.8 

0.5 


3.1 
3.3 
4.1 
1.7 
3.3 


3.3 
2.4 
2.0 
3.7 
3.6 
2.2 

3.2 
3.7 
2.2 
3.8 
1.1 

1.8 
1  .4 

3.0 

1.9 


1.5 
3.1 
3.4 


2.7 
0.5 


4.2 
5.8 


2.2 
4.0 
5.0 


2.0 
1.9 


10 
76  ilO 
78  25 
80  10 
69  111 


22  + 
23 
1  1 
22 
24  + 

21 
21 

5 
22 
21 
21 

6 
21 
21 
22 
11 
11 
21 
21  + 
28  + 
21 
21  + 
20+ 
15 
21  + 

5  + 
21 
24 
28  + 
22 


1  9 

24+ 

27+ 

20 

17 

24  + 

17 

23 

23+ 

16 

19 

19 

19 

23 

23  + 

27  + 

23 

2b  + 

19  + 

23+ 

18 

27  + 

19  + 
1  8 

1  8  + 
19 

20  + 
19 
19 
27 
23  + 

23  + 

24  + 
1  9 
19 
23 
20 
2u  + 
27 
20 
19 

1  9 

20  + 

26 

23 

19 

27 

26+ 

1  8 

1  8 

19 

19 

19 

19 

27 

19 

23 

1  7 

24+ 

23  + 

26  + 

19 


367 
479 

296 
610 
346 
676 
390 
436 
694 
339 
383 
393 
585 
408 
354 
369 
409 
852 
578 
801 
340 
605 
858 
432 
225 
413 
310 
251 
400 
342 
320 
360 
3  54 
317 
357 

261 
348 
346 
334 
360 
543 
404 
378 
355 
317 
506 
443 
682 
371 
3  57 
324 
600 
350 
348 
478 
328 
318 
290 
325 
629 


228 
199 
380 
386 
772 
182 
140 
229 
300 
438 
157 
251 
231 
195 
159 
493 
603 
169 
299 
284 
162 
226 
492 
496 
441 
255 
177 
302 
120 
209 


.70 
1.16 
.39 
.12 
1.47 
.26 
3.54 
1.46 
1.16 
2  .84 
.49 
.33 
.72 
2.00 
1  .91 
.51 
.40 
.64 
1.11 
.48 
1.69 
.22 
2.64 
1.64 
.39 
.29 
.00 
.46 
.34 
1.05 
.95 
.  16 
.21 
1.03 
.83 
.69 
.80 
.33 
.85 
.16 
.61 
.42 
1.74 
.83 
.28 
.29 
.27 
3.35 
2.48 
2.39 
.69 
.83 


.30 
.89 
.41 

'.74 
.73 
.58 
.11 
.24 

>.45 


.00 
.02 
.02 
.00 
.01 
.33 
.28 
.18 
.10 
.08 


5.73 
2.21 


1  .23 
5.12 
3.41 

1  .26 

7.48 


1.39 
3.17 
4.08 
2.82 
1.58 


1.38 
2.50 
1.89 
1.72 
.64 


.58 
1.37 

.75 
1.37 
1.25 
4.53 
1.46 
2.25 


1  .62 
3.36 


1  .21 
3.67 
5.13 


1  .88 
.93 
4.06 

2.53 


2.70 
3.23 


.17 
.08 
.76 


.32 
.17 
.35 
.93 
.67 
.23 
.24 
.31 
.82 
.10 
1.35 
.19 
1.04 
.87 
.28 
.12 
.00 
.24 
.20 
.43 
.48 
.10 
.12 
.56 
.39 
.30 
.38 
.22 
.43 
.15 
.41 
.35 
.83 
.43 
.14 
.22 
.12 
1.36 
1.29 
1.27 
.47 
.54 
.44 
.21 
.43 
.19 
1.08 
.45 
.32 


.10 
.00 
.07 
.44 
.00 
.03 
.02 
.06 
.11 
.09 
.00 
.01 
.02 
.00 
.01 
.13 
.28 
.13 
.10 
.05 
T 

.12 
.15 
.00 
.33 
.00 
.19 
.04 


.0 
.0 
.0 
.0 

5.5 
.0 
.0 

5.8 
.0 
.0 
.0 
T 

.0 
.0 
.0 
.0 

2.0 
.0 
1.0 


6.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
3.5 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


-  39  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Slanon 

§>  | 
%  % 
<  5 

ST  = 

5  E 

i  S 

? 
< 

Term  Means 

2 

-%, 

I 

2 
Cl 

3 
° 

1 
a 

No.  ol  Days 

Tolal 

c 

g  3  < 

a  £  § 
o  u:  * 

° 

Snow,  Sleet 

No.  ol  D 

& 

° 

Tolal 

Max  Depth 

!' 

: 

° 

Q 

: 

0 

:: 

o 

; 
c 

-  J 

-  - 

^  J 

' 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

67.5 

48.2 

57.9 

79 

22 

44 

27+ 

193 

0 

0 

0 

0 

J 

-  2.75 

T 

16  + 

.  0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

70.9 

51.1 

61.0 

4  6 
* 

81 

21 

46 

19 

111 

0 

0 

0 

0 

.15 

-  3.22 

.15 

16 

•  0 

0 

1 

0 

MILL  CREEK  2 

67.3 

43.5 

55.4 

77 

22 

36 

17 

262 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  3.96 

.13 

17 

•  0 

0 

1 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

55.1 

37.3 

46.2 

65 

10 

29 

18 

522 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

NEWPORT   8EACH  HARBOR 

66.4 

48.1 

57.3 

2.2 

78 

23  + 

44 

14 

209 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.57 

T 

16  + 

•  0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

72. 3M 

49. OM 

60. 7M 

78 

24  + 

44 

18 

116 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

OCEANS  I OE  PENDLETON 

65.5 

44.6 

55.1 

78 

23 

37 

21 

270 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

OJAI 

73.9 

39.4 

56.7 

4.8 

85 

21 

33 

19 

228 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  4.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

OXNARD 

71.5 

43.0 

57.3 

3.6 

83 

22 

35 

20 

210 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  2.94 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

59.  1 

35.8 

47.5 

69 

28 

26 

19 

484 

0 

0 

s 

0 

.14 

.  14 

16 

T 

0 

1 

0 

PASADENA 

72.8 

46.2 

59.5 

5.1 

83 

21 

41 

27 

151 

0 

0 

0 

0 

T 

-  4.48 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

60.9 

A3. 7 

52.3 

75 

24 

32 

27 

347 

0 

0 

1 

0 

.16 

.08 

11 

.0 

0 

0 

0 

POMONA 

71.3 

40.2 

55.8 

4.0 

83 

21 

34 

19 

249 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  3.65 

.04 

12 

.0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

70.8 

36.9 

53.9 

82 

21 

30 

19  + 

307 

0 

0 

5 

0 

.45 

.23 

16 

.0 

0 

2 

0 

REDLANDS 

72.4 

42.6 

57.5 

5.7 

84 

21  + 

37 

27+ 

205 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.81 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

72.4 

42.8 

57.6 

4.7 

85 

21 

37 

24+ 

201 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

71.9 

40.3 

56.1 

84 

10 

34 

17+ 

243 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

67.5 

44.1 

55.8 

77 

21 

38 

19+ 

251 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  5.50 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

71.8 

40.2 

56.0 

2.9 

84 

10 

32 

24 

246 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  3.83 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

51.4 

36.6 

44.0 

3.2 

66 

21  + 

29 

19  + 

582 

0 

0 

9 

0 

.52 

-  2.20 

.  39 

3 

T 

T 

16 

1 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

68.3 

49.7 

59.0 

2.7 

75 

21  + 

45 

19 

160 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  2.20 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

72.5 

47.1 

59.8 

5.6 

86 

21 

38 

18 

151 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  3.74 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

74.° 

44.0 

59.5 

86 

21 

38 

27 

149 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

72.5 

34.0 

53.3 

2.1 

83 

21 

29 

27+ 

322 

0 

0 

12 

0 

.23 

-  2.37 

.23 

17 

.0 

0 

1 

0 

SAN  PEDRO 

66.7 

52.2 

59.5 

4.1 

78 

22 

48 

18  + 

151 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

72.6 

46.8 

59.7 

5.5 

83 

28  + 

42 

14 

151 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

72.2 

45.9 

59.1 

5.4 

84 

22 

40 

27 

165 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  3.54 

.01 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67.0 

39.2 

53.1 

80 

22 

30 

27 

332 

0 

0 

1 

0 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA   W6  AP  R 

66.0 

4  1.4 

53.7 

1.9 

75 

28  + 

34 

27+ 

311 

0 

0 

0 

0 

•  16 

-  2.31 

.11 

1 1 

•  0 

0 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

66.9 

51.3 

59.1 

79 

22  + 

41 

15 

167 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

73 .  7M 

41 .  1M 

57.  4M 

86 

21 

33 

19 

215 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

73.4 

43.9 

58.7 

86 

21 

36 

13 

175 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

12 

.  0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

70.  1M 

44.  5M 

57.  3M 

2.9 

8 1 

22 

37 

22 

2  08 

0 

0 

0 

0 

.00 

—  2.85 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

73.0 

41.6 

57.3 

3.3 

85 

20 

35 

28 

208 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  2.85 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

UCLA 

68.9 

53.6 

61.3 

76 

21  + 

49 

18 

107 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

70.1 

40.3 

55.2 

83 

21 

33 

17 

266 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

VISTA   1  W 

70.4 

43.4 

56.9 

79 

21  + 

37 

20 

221 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

•  0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

66. 9M 

28. 1M 

47. 5M 

2.0 

75 

21  + 

23 

7 

485 

0 

0 

24 

0 

.00 

-  3.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

73.2 

43.3 

56.3 

3.4 

85 

21 

37 

28+ 

187 
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NTERVILLE  PH 
ALLENGE  PS 
ATSWORTH  FC  24  D 

2.57 
1 .69 
5.14 
6.34 
.00 

.38 
.57 
.94 

.57 
.07 
.39 
.57 

.23 
.42 

T 

.02 
T  .11 

T 

.07 
.06 

.09 
1.03 
.03 

.13 
1.43 
•  96 

.60 
1.23 

1.65 
.35 
.16 
.98 

.13 
.21 

•  09     T  T 

.49  .29 
.03  .02 

.35 
.02 

.72 

T 

•  Of 

•  Of 

.03  T 

.05 

.02 

T 

tERRY  VALLEY  DAM 
ESTER 

IICO  EXP  STATION 
IITTENOEN  PASS 
AJLA  VISTA 

2.84 
4.52 
3.70 
1.52 
.02 

.27 
.05 

.20 

T 

1.13 
•  61 
.28 

.59 
.02 
.0< 

.oe 

.09 
.05 

.01 

.03 

.02 
.22 
.04 
.06 
.01 

.12 

l  •  i ; 

1.84 
T 

•  01 

.17 
.99 
.29 
.73 

1.12 
.01 

.0< 

T 

.16     .08  .36 

.39 

.54 
.03 
.22 
.05 
.01 

.02 

T 

.08 

.1! 

1 

See  releience  noiei  loUowmg  Suton  bide*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  ot  Month 

1 

2  1 

3 

4  ; 

5  1 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16  | 

17 

CITRUS  HEIGHTS 

70 

.53 

T 

.02 

.51 

.02 

.23 

T 

.37 

.02 

CLAREMONT  FC  230D 

"oc 

CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

Io2 

.02 

CLARK  S8URG 

1.16 

.14 

.34 

.15 

.07 

T 

.25 

.02 

• 

.09 

.10 

.15 

CLEAR  CREEK 

12.29 

.80 

.07 

.33 

.65 

1.27 

1.90 

3.03 

.81 

1.36 

.17 

.84 

.08 

CLEAPLAKE  HIGHLANDS 

2.35 

.55 

T 

T 

.60 

T 

.45 

.52 

.05 

.18 

CLOVERDALE   3  SSE 

4.19 

.07 

.53 

.03 

.07 

.02 

1.12 

.29 

1.32 

•  14 

.11 

.14 

•  32 

.03 

COAL INGA 

.49 

.32 

T 

.17 

COAL  I NGA   14  NW 

.31 

.25 

.06 

COHA  SSET 

.65 

.25 

.04 

.40 

1.20 

1.25 

.25 

.20 

2.00 

.30 

.60 

COL B  YS  F C 5 3D 

.01 

T 

.01 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

3.55 

.07 

.97 

.11 

.02 

.15 

.02 

.92 

.18 

.49 

.16 

.06 

.26 

.14 

COLFAX 

4.75 

.06 

.78 

.14 

.07 

.06 

1.82 

.03 

1.22 

.04 

.02 

.51 

COLGATE  PH 

4.91 

.09 

.76 

.18 

.05 

.03 

2.03 

.02 

.86 

.07 

.60 

COLU5A   1  SSW 

1  .  77 

.71 

.01 

•  04 

.78 

.07 

.09 

.07 

COLYEAR  SPRINGS 

3  .  47 

.04 

1.15 

.06 

1  .14 

.14 

.60 

.04 

.01 

.04 

.14 

.11 

CONCORD  3  E 

.85 

.07 

.16 

.06 

.20 

.18 

T 

.06 

.12 

COOL 

3.16 

.50 

.19 

.22 

.60 

.49 

.45 

.28 

.02 

.41 

COPCO  NO   1  DAM 

2.97 

.42 

.01 

.21 

■  17 

.35 

.20 

.81 

.06 

.23 

.03 

.05 

CORCORAN    1RRIG  DIST 

.  in 

.17 

.06 

CORDES 

4.78 

.50 

* 

* 

» 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

3.30 

.37 

1  .04 

.04 

T 

T 

T 

1.03 

.05 

.52 

T 

.10 

.15 

CORONA 

.00 

C^VELO 

6.62 

.02 

1.11 

.07 

.05 

.13 

1.61 

.26 

1.65 

.37 

.45 

.  39 

■  29 

.08 

.03 

COVINA   TEMPLE  FC  193 

.00 

COW  CREEK 

.04 

T 

■  04 

COYOTE  CANYON 

.on 

COYOTE  WELLS 

.00 

CRESCENT  CITY   1  N 

15.14 

.ni 

.95 

.17 

.62 

.55 

1.56 

3.48 

1  .48 

.74 

2.65 

.59 

•  98 

.02 

.31 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

16.66 

T 

1  .06 

.15 

.65 

T 

.10 

1.15 

3.00 

4.02 

.94 

1.96 

1.29 

1.83 

.48 

.40 

CROCK  t  T T 

1  .38 

.06 

.09 

.06 

.01 

T 

.20 

T 

.76 

.20 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

.00 

CULVFP  CITY 

.01 

.01 

CUMM I NGS 

10.79 

.02 

1  .35 

.02 

.17 

.01 

.26 

2.54 

.31 

2.84 

.34 

1.30 

.41 

1.10 

.07 

CUNN INGHAM 

2.99 

.10 

.39 

.18 

.04 

.57 

.05 

1.11 

.13 

.08 

.10 

.22 

CUYAMA 

.  33 

.13 

.07 

-  13 

CUYAMACA 

.29 

.28 

DAGGETT   FAA  AP 

.11 

.11 

OANA   2  SE 

4.64 

.05 

.31 

.38 

.06 

.10 

.43 

.48 

1  .35 

.52 

.15 

.56 

.17 

.04 

DAVENPORT 

1.10 

.15 

.22 

.06 

T 

.03 

.05 

.22 

* 

.17 

.15 

.05 

DAVIS  1  WSW 

1  .44 

.07 

.55 

.28 

.01 

.02 

.01 

.29 

.03 

.11 

T 

.02 

•  01 

.04 

DAVIS  CREEK 

3.  10 

.24 

.05 

.45 

.05 

.05 

.50 

.10 

.05 

.90 

.20 

.04 

.03 

.02 

T 

T 

.05 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.40 

.09 

.31 

DEER  CREEK  PH 

5.93 

.06 

.61 

.67 

.13 

.10 

1  .64 

.  34 

1.33 

.  14 

.05 

.06 

DFL  ANO 

.13 

.13 

T 

DEL    PUERTO  ROAD  CAMP 

.50 

.40 

.10 

DENAIR 

.72 

.04 

.35 

.11 

.01 

.21 

DF  SARLA 

7.93 

.05 

1.11 

•  21 

.12 

.45 

3.21 

1  .47 

.02 

1.03 

.15 

DFSCANSO  RS 

.  14 

.01 

.09 

.04 

D08B INS  COL  GATE 

5,11 

.  10 

.79 

.28 

.05 

.05 

2.09 

.01 

.93 

.02 

.04 

.62 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

4.17 

T 

.47 

T 

T 

.21 

.79 

.53 

1.23 

.41 

.01 

DOS  RIOS 

6.16 

.05 

1.16 

.06 

.04 

.14 

1  .71 

.52 

2.78 

.43 

.43 

.35 

.39 

.04 

T 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

.00 

6.15 

.58 

.46 

.66 

.06 

•  10 

.60 

.99 

.64 

.62 

.03 

.03 

.01 

1.09 

DO  LE 

.79 

.27 

T 

.02 

T 

.33 

.09 

.02 

.01 

DOYLE  5  SSE 

1  .52 

.29 

.22 

.09 

T 

.02 

.09 

.45 

.16 

T 

.04 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.00 

DUDLEYS 

2.00 

.73 

.05 

.06 

.93 

.17 

.06 

1  .72 

.74 

.05 

.03 

.02 

.51 

.06 

.08 

.03 

.20 

G 

.00 

DUNSMUIR  RS 

6.84 

.06 

.41 

.32 

T 

.01 

.70 

1.48 

1.23 

2.26 

.05 

.54 

.64 

1.05 

.07 

DUTTONS  LANDING 

1.40 

.Ofi 

.16 

•  12 

.02 

T 

.41 

.02 

T 

.10 

.05 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

2.01 

.72 

.16 

• 

.72 

■  11 

.14 

.10 

EAGLE  mtn 

•  00 

east  park  re  se Rvo i r 

1.61 

.03 

.68 

•  05 

T 

.58 

.05 

.11 

.04 

.05 

.02 

ei  cap i tan  dam 

.18 

T 

.03 

.13 

.02 

EL  CENTRO  2  SSW 

.00 

ELECTRA  PH 

1  .Ql 

.02 

.64 

•  01 

.01 

.10 

.67 

.01 

.37 

.03 

ELlZARETH  LAKE  F  C  ]  2  8  B 

ELK  VALLEY 

16.50 

.04 

1.03 

•  08 

.74 

.82 

2.45 

1.82 

2.63 

.95 

1  .88 

.30 

1.83 

.35 

ELLERY  LAKE  // 

1.38 

.24 

.16 

.78 

.08 

.12 

ELLIOTT 

•  65 

.39 

.10 

•  13 

.07 

.02 

T 

.14 

EL  S I NORE 

.10 

.10 

•  03 

.05 

EUREKA  WB  CITY  R 

7.53 

.  47 

.31 

•  01 

T 

.42 

T 

.07 

.74 

2.01 

.42 

.25 

1.46 

.36 

.33 

.08 

E XCHEQUER  RESERVOIR 

1  .  34 

.57 

.01 

.03 

.33 

.13 

.27 

FAIRFIELD  POL  ICE  STA 

.96 

.07 

.25 

.33 

.19 

T 

•  12 

FAIRMONT 

.00 

4.7? 

.12 

1.19 

.27 

T 

.06 

1.05 

.20 

.55 

T 

.15 

.34 

.25 

FERNOALE  8  SSW 

14.11 

.51 

.23 

.08 

* 

2.60 

3*63 

.24 

2.41 

1.10 

1.34 

.56 

F I DOLETOWN  LYNCH  RCH 

2.51 

.15 

.54 

.08 

.13 

.07 

.55 

.44 

.55 

FILLMORE   1  WNW 

.05 

.05 

FINLEY   5  SW 

3,79 

.44 

.08 

•  06 

.07 

.56 

.05 

1  .72 

.06 

.24 

.01 

.48 

.02 

T 

.51 

.23 

.02 

.10 

.05 

.11 

L  -    ING     I SH  ♦  GAME 

•  74 

.46 

T 

.02 

T 

.23 

.03 

FOLSOM  OA" 

2.07 

.26 

.30 

.20 

.01 

.02 

.32 

.16 

.16 

.38 

.01 

.23 

FONT  ANA    S  N 

.07 

.07 
T 

FONT  ANA  KAISER 

T 

forest  glen 

10.11 

.OR 

1  .05 

.14 

.26 

1  .59 

.83 

3.35 

.80 

.33 

.25 

■  81 

.12 

.06 

FqrF  c.TH |  LL  RS 

5.  52 

.80 

.20 

.52 

.02 

.70 

1.25 

.92 

* 

.70 

.51 

forks  of  salmon 

7.07 

.05 

.66 

.06 

.19 

.40 

.83 

.35 

2.38 

.85 

.45 

.13 

.05 

.04 

.03 

FORT  RIDWELL 

1  .36 

.29 

T 

.12 

.10 

.32 

•  15 

T 

•  12 

.01 

•  10 

FORT  BRAGG 

7.03 

.01 

1.02 

.17 

.25 

.06 

1.31 

.16 

2.36 

.19 

.48 

.62 

.26 

■.06 

.02 

FORT   CMCK^l  *nNF 

.03 

.95 

.04 

.23 

.38 

1  .32 

2.08 

1.62 

.03 

.98 

.22 

.22 

.06 

17.15 

1  .43 

1.73 

.72 

4.05 

3.67 

.48 

2.10 

.54 

.25 

1.91 

FORT  JONES  RS 

3.55 

.75 

.10 

.43 

.54 

1.14 

.04 

.05 

.20 

FORT  ROSS 

6.56 

.60 

.01 

.05 

.85 

2.30 

.20 

1.54 

.15 

.57 

.26 

.01 

FRENCH  GULCH 

3.72 

.04 

I  .04 

•  23 

.05 

.21 

.90 

.43 

.46 

.04 

.05 

.11 

.16 

T 

FRESNO  WB  AP  R 

T 

.24 

T 

T 

T 

.03 

.13 

T 

F9  I  ANT   GOVT  CAMP 

.64 

.06 

.07 

T 

.31 

FULL ERTON  ARROUES  RCH 

.00 

FULL ERTON  HILLCREST  RES 

.01 

.01 

GAPBfRviLLE 

1 1  .24 

.95 

.15 

.03 

.23 

1  .88 

.79 

4.79 

•  29 

.96 

.06 

■  69 

.30 

3.  34 

.55 

.28 

•  40 

.05 

.02 

•  45 

.52 

.49 

.01 

.57 

19.94 

.82 

.25 

.69 

.05 

.14 

1.44 

3.35 

3.84 

1.16 

1.98 

1.10 

1.55 

.63 

.31 

GEM  LAKE 

1  .24 

.90 

.08 

.16 

.08 

GFORGETOWN 

5.46 

.7? 

.25 

.49 

.05 

.55 

1  .05 

.91 

.74 

T 

.01 

•  69 

GEORGETOWN  RS 

5.53 

.80 

.21 

.47 

.06 

.03 

.50 

1.10 

.83 

.57 

GFRRFR  RANCH 

.82 

.07 

•  30 

.14 

.06 

.14 

.09 

.02 

GIANT  FOREST 

1  .1  1 

.11 

T 

.12 

_T 

.82 

.06 

T 

GIBRALTAR  OAM  NO  7 

.02 

.01 

.01 

GILLFSPIE  FIELD 

.  24 

.12 

.06 

.06 

GtLROY 

.97 

.09 

.33 

.03 

.02 

T 

.33 

.07 

T 

.10 

GILROY  14  ENE 

1.05 

.  10 

.36 

T 

.05 

.32 

.15 

.07 

GL  FN  DAL  E  ST  APENHOR  S  T 

.00 

.12     .03  .16 


.24     .04  .05 


.16     .01  .45 


.04  .39 


T  .42  .36 


.03     .04  .06 


1.26      .04  .25 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

optinued   February  i96i 


Station 

"*3 

Day  of  Month 

O 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7  .] 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14  15 

16 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22     23  24 

25  | 

26 

27 

28  29 

|  30 

31 

.LENDORA  WEST  F  C  185 

.LENNV  IL  LE 

.OLD  RUN 

>OOSE  LAKE  WEST 

.RANT  GROVE 

T 

.46 

5.22 
2.39 
1.69 

.06 

.10 

.56 
.19 

•  10 

T 

.10  .01 

.10 

.29 

•  13 

1.33 

.40 

T 

T 

•  06 

.30 
1.35 

.07 

.60 
.30 

.09 
.06 

.02 

.20 
.03 

T 

T 

T 
T 

.21 

iRASS  LAKE  HWV  MNTC  ST* 
SRASS  VALLEY 
.RATON  1  W 
iREENL  AND  RANCH 
.REENVIEW 

3.04 
fc.4; 

T 

3.56 

T 

1.00 
.02 

1.27 
.48 

.70 

.51 

T 

.07 

.22 
T 

.05 
.07 

.10 

T 

.76 

.50 

1.20 
.15 

.91 
.90 

1.50 

T 

.55 
■  03 

.06 

.02 

.34 

.02  .02 
T  .35 

.  30 

T 

.52 

.01 

.  14 

T 

T 

.28 

.03 
• 

.  1  6 

T 

■  20 

iREENV ILLE  RS 
iROVELANO  RS 
iUERNEvI  LLE 

JAINES  CYN  LOWER  FC  36* 
IAINES  CYN  UPPER   FC  367 

4.86 
1.96 
6.27 
.00 
.00 

.  16 
•  06 

.59 
.05 

•  14 
.56 

.21 
.02 

.02 

.52 
.06 

.55 
.54 

.73 
1  .42 

•  43 
.71 
.09 

.03 
.22 

.10 
.47  .31 

.78 
.40 

T 

.34 

IIAIWEE 

IALF  MOON  BAY  2  NNW 

JAM  I  L  TON  AFB 

tANFORD 

IAPPY  CAMP  RS 

.03 
1  .89 
1.00 

.22 
10.63 

*04 

T 

.42 

.19 
.86 

.27 
■  07 

.29 

.13 

.03 
.33 

.09 
.95 

1.25 

.09 
2.73 

-  31 

... 

.  02 
.78 

.10  .28 
T  .26 
•  03 
.89  .67 

.12 
.05 

T 

.07 

.  ?4 

.19 

.45 

T 

.08 

.09 

'ARRIS  GAGING  ST  A 
IARRISON  GULCH  RS 
IARRY  L   ENGLE8R I GHT  DAM 
(AT  CREEK  PH  1 
IAYFIELD  PUMP  PLANT 

.07 
4.81 
3.57 
2.77 

.00 

.03 
.20 

1.26 
.14 

.12 
.16 

T 
T 

T 

.04 

.27 
T 

.0  3 
1.37 

.32 

.61 
.45 

.02 
.77 

.76 

.07 
.  If) 

.04 
.04 

.02 
.08  .17 

.45 

.03 

.01 

T 

.01 

IAYFORK  RS 
IEALDS6URG 
IIEALDSBURG  2  E 
IEMET 

lENSHAW  DAM 

4.90 
4.17 
3.96 
.23 
•  15 

.08 
.02 
•  08 

1.10 
.44 
.  39 

•  12 

.02 
.0  = 

.01 
.12 

.06 

L.31 
l  .31 

.33 
.22 

1.06 
1.27 

•  26 
.0  1 

.10 
.34 
•  09 

.09  .17 
.39 
.23  .36 

.02 
.  06 

T 

.23 
.15 

.02 

.10 

.02 

.01 

IERNANDEZ   2  NW 
IESPERIA 
IETCH  HETCHY 
IT6HLAND  SPRINGS  RCH 
1 1  L  T  c. 

.59 
.00 
2.64 
3.32 
3.75 

T 

.13 

T 

.30 
.30 

•  54 
.10 

.  1  3 

.06 
.16 

.54 
.23 

.07 
.50 

.15 

1.30 
1.46 

.  1  7 

.14 

.10 

.08 

.09  .30 
.05  .22 

.  53 
.07 
.05 

.02 

T 

.02 

•  28 

.11 

YOSERGS 
IODGES  DAM 
IOEGEES  FC  60A 
IOLLISTER 
IONEYDEW  2  WSW 

4.16 
.03 
.00 
.63 
24.47 

.14 

.01 
.03 

.35 

.35 
.71 

T 

.01 
.30 

.01 

.07 

.05 
.61 

.56 

*  .40 

.20 
3.91 

1  .94 

.13 
9.78 

.16 

T 

.02 
.35 

.  16 

2.25 

.14  .35 

.06 
.54  1.83 

.05 
.25 

.03 
.07 

.03 

.03 

.27 

.10 

IOOPA 

lOOPA  2  SE 
IOPLAND  LARGO  STA 
IUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IUNTERS  DAM 

12.35 
10,96 
4.  14 
2.80 
2.74 

.09 
•  00 
.08 

.89 
.82 
.54 
1.05 
.82 

.06 

.07 

.02 

.25 
■  2] 
•  1 1 

T 

.07 
.04 

.05 

.55 
.62 

.05 

1.43 
1.45 

1.03 
•  13 

.47 
.45 

3.30 
2.75 

.41 
1  .28 

.95 
1.10 

.02 

1.97 
1.30 

•  14 

.48  .70 
.32  .60 

.07 

T 

.36 
.33 

.11 

.  38 

.09 
.10 

.05 
.07 
.10 

.04 

.02 

.12 
.08 

.46 
.40 

.  1  1 
.11 

.05 

IUNT  INGTON  LAKE 
OLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
DRIA 

DYLLWILD  RS 
MPERIAL 

1.64 
17.24 

•  39 

•  00 
.00 

T 

.23 
.63 
•  28 

.71 

.13 
.01 

.22 

T 

1.15 

3.45 

.87 

.51 

6.  18 

.70  1.23 

.03 
•  42 

.25 

.76 

1.12 

.29 

NDEPENDENCE 

NDIO  US  DATE  GARDEN 

NYOKERN 

NYOKERN  ARM  1 T AGE 
ONE 

.01 
.00 
.02 

T 

1.34 

.07 

.24 

.37 

.01 
T 

.02 

T 

.  14 

T 

.18 

.  1  I 

T 

.21 

T 

OWA  HILL 
RON  MTN 

IESS  VALLEY 
IOHNSONDALE 
IOSHUA  TREE 

5.59 
.00 

2.00 
.16 
T 

.46 

T 

.75 

•  44 

.07 

.10 

•  60 

1.10 

.73 

.45 
.16 

.87 

!o2 

llULIAN  WYNOLA 
IUNCAL  DAM 

EE  RANCH  // 
.ELLOGG 
ELSEYVILLE 

.46 

T 

.00 
5.45 
2  .64 

.19 
.11 

.60 
.53 

.07 

.02 
.09 

.15 

.04 

.03 

1.27 
.61 

.45 
.03 

T 

1.48 
.87 

.14 
.06 

.16 
.04 

.40  .59 
.08  .16 

.33 

.04 
.02 

T 

.01 

ENTFIELO 
jiERLINGER 

L'ERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  I 
: ERN  RIVER  PH  3 

1.13 
.53 
.04 
.29 
•  00 

.02 

.38 
.09 

•  09 
.06 

T 

.04 

.02 

.02 

.16  • 

.97 
.  12 

LETTLEMAN  CITY  1  SSW 

;ettleman  STA 

:ILARC  POWER  HOUSE 
.  ING  CITY 

ILAMATH  r 

.46 

.34 
7,75 
.23 
15.18 

.24 
.06 
.41 

.20 
■  70 
.19 
1.07 

.18 
•  67 

.06 

•  27 
.45 

.09 

T 
T 

.21 
.32 

1  .50 
1  .59 

2.90 

.01 
.62 

.82 

2.30 

.03 

1.47  .61 

.04 
.14 

T 

.50 

•  39 

.11      T  1.05 

.OB 

.14 

:NI6HTS  FERRY  2  SE 
:ORBEL 

A  CRESCENTA  FC  251 
.AFAYETTE  2  NNE 
.AGUNA  BEACH 

1.05 
9.44 
.00 
.97 
.00 

.02 
•  22 

.08 

.16 
.78 

.12 

.43 
.06 

.05 

.01 

.38 

.01 

.03 
.66 

.06 

1.07 
T 

.06 
2.08 

.52 

.12 
.27 

1 .60 

.20  .75 
.03 

.23 
.09 

.27 

... 

.10 

.75 

.15 

.05 

.A  HONDA 
.AKE  ARROWHEAD 
.  AKEPORT 
.AKESHORE 
i.AKESIDE  2  ENE 

2.33 
T 

3.21 
8.80 
.24 

T 

.06 

.55 

.62 
.90 

.05 

.05 
.13 

T 

.13 
.17 

•  09 
.81 

.08 

1.13 
2.36 

1.74 

.96 

T 

.32 

•  17 

.o; 

.59 

.04  .42 

T 

.15  1.55 
.07 

.  : 

.04 

.02 

.03 

.AKE  SPAULDING 
.A  MESA 

lancaster 
Las  plumas 
.ava  beds  nm 

6.08 
•  33 
.00 
5.53 
1.81 

.02 

.02 
T 

.60 
.91 

.14 

.62 

.06 
.18 

T 

.09 

.01 
T 

.19 

.04 
.01 

.20 
.12 

1.78 

2.62 
.15 

.32 
T 

1  .45 

1  .04 
1  .00 

.25 
.04 

.06 
.06 

.67 

.65 
.14 

.14 

T 

T 
T 

.or 

.01 

T 

.01 
.06 

T 

T 

.06 

.EBEC 

i  .ECHUZA  PT   STA  FC   352  B 
-EESVILLE  KEEGAN  RANCH 
.E  GRANO 

Lemon  cove 

.63 
.00 
2.33 
.95 
•  16 

.03 

•  17 
.02 

.66 

.48 

.10 

.16 
•  01 

.01 

.02 

.22 
.12 

.18 
.06 

.15 
.03 

.19 

.  12 

.03 

.14 

.INOSAY 

.  I  TTLE  VALLEY 

.  IVERMORE  2  SSW 

.LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.OCKWOOD  MESA 

•  21 
2.19 
1.04 

.00 

•  05 

■  04 

.12 
.10 
.  40 

•  25 
.04 

T 

.03 
■  03 

.24 

.09 
.92 

j 

'oi 

.05 

.00] 

.OMPOC  SEWAGE  PLANT 
.ONE  TREE  CANYON 
l-ONG  BEACH 
-ONG  BEACH  WR  AP 

1.03 
.06 
.52 

T 
T 

.01 

.56 

.04 

.01 

.02 
T 

.10 
•  06 

.10 
.03 

T 

.1  1 

.09 
T 

T 

vONG  VALLEY   INSP  5TA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
L05  ANGELES  WB  CITY  (5 
LOS  BANOS 

•  61 

•  12 
T 

.15 
.83 

.11 

.16 

.30 
.06 

•  39 

T 

.09 

T 

T 

T 

.31 

T 

.0] 

T 

T 

.  15 

.13 

T 

T 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  A  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LOYAL TON 

■  5( 
1  .2E 
2.31 

•  0( 
1.82 

■  05 
.12 

.14 

.38 
.19 
■  36 

.32 

.04 

.06 

T 

T 

.04 

.05 
.10 

.65 
1.32 
.08 
.46 

.O- 
.OE 

.2* 

.11 
.31 

\  .48 

.12 

Se«  reference  notes  following  Station  inde« 
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DAILY  PRECIPITATION 


oration 

Total 

0  1 
1 

r. 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RS 

■  0( 

MADELINE  mntNC  STA 

1.80 

.  21 

.10 

•  32 

MADE RA 

.69 

.02 

.03 

.30 

MAD  RIVER  PS 

10  •  1  8 

.15 

1.09 

.12 

MANDEVILLE  ISLAND 

.36 

.19 

MAN.Z  AN  I  T  A  LAKE  // 

8  "  Ti 

.  74 

1.01 

.42 

MARCH  FIELD 

,00 

MARE  ISLAND 

1.59 

.05 

.17 

MARICOPA 

.11 

MARIPOSA 

1  .3. 

.04 

.14 

.37 

MARTINEZ    3  SSE 

•  08 

.13 

MARTINEZ   FIRE  STA 

'M 

.04 

.15 

.  ■:  ?■ 

MARYSV I LLE 

2.37 

.15 

.60 

•  05 

MATHER 

.63 

MC  CLOUD 

7*09 

•  10 

.41 

.36 

MEADOW  LAKE 

2 *  21 

.22 

.29 

.37 

MECCA  3  SE 

.00 

MENDOTA  DAM 

•** 

.05 

•  53 

MERCED  FIRE  STA  2 

.02 

.43 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

*  i  * 

.04 

.12 

MEYERS   INSPECTION  STA 

4  *  32 

.65 

•  03 

M I  DOLE  TOWN 

3*24 

■  07 

.26 

.13 

middlewater 

.16 

.15 

MILL  CREEK  2 

*  ' 

MI NERAL 

.68 

1.10 

•  40 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 

9*  1U 

•  90 

M I TCHELL  CAVERNS 

.15 

MODESTO 

.61 

.05 

.4] 

MOJAVE 

00 

MONO  LAKE 

"  35 

.02 

MONTEREY 

1,17 

.53 

•  02 

MONT ICELLO  DAM 

1.69 

.10 

.28 

•  IB 

MOORPAPK    1  5SE 

.00 

MORGAN  HILL   2  E 

.98 

.07 

.40 

•  OS 

MORONGO  VALLEY 

.14 

MORRO  8AY   FIRE  DEPT 

.32 

•  13 

MORRO  BAY  3  N 

.12 

.12 

MOUNTAIN  PASS 

.04 

MOUNT  BALDY  FC  85G 

.00 

MOUNT  OANAHER 

3.51 

.29 

.28 

.54 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

1  .24 

.12 

.25 

•  06 

MOUNT    HAM  I LTON 

1  .67 

MOUNT  HEBRON  RS 

1  .65 

.33 

•  06 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

11  .56; 

.63 

.42 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

4.60 

.10 

.40 

T 

MT  WILSON  FC   3388  tt 

.00 

HUIR  WOODS 

5.48 

.23 

•  52 

.02 

N AC  I M 1  EN  TO  DAM 

.30 

.30 

NAPA 

1.91 

.26 

.26 

.06 

NAP A  STATE  HOSPI TAL 

1.63 

.05 

.29 

NEEDLES  FAA  AP 

.  00 

NEENACH 

.00 

NEVADA  CITY 

5.51 

.59 

.33 

•  29 

NEWBURY  PARK  4  SW 

.06 

.04 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

.00 

NEWMAN    2  NW 

.42 

.05 

•  35 

NEW  PINE  CREEK    2  E 

2.91 

.30 

.25 

.31 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

T 

NICOLAUS 

2.15 

.10 

.46 

.27 

NIL  AND 

.00 

NIPOMO  2  NW 

.48 

.33 

•  05 

NORTH  FORK  RS 

1.74 

.07 

T 

•  27 

NORTH  HOLLYWOOD 

.09 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.83 

.05 

.43 

•  09 

OAK  KNOLL  RS 

4.55 

.62 

•OS 

OAKLAND  WB  AP  R 

.88 

.06 

.17 

OAKV1LLE    ]  WNW 

2.36 

.01 

OCC I  DENTAL 

7.10 

.20 

•  52 

■  OB 

OCEANS  I DE  PENDLETON 

.01 

OCOTILLO  WELLS 

•  00! 

.00 

OLINDA 

.00 

ONO 

4.65 

.09 

1  .02 

•  19 

OPIDS  CAMP  FC    57  BE 

ORANGE  COVE 

.26 

.01 

.13 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

14.77 

1  .74 

•  13 

ORICK  10  S E 

11.23 

.  99 

.09 

ORL  AND 

2.72 

.  17 

.77 

•  10 

ORLEANS 

11.12 

.11 

.99 

■  04 

OROV I LLE 

3.28 

.70 

OROvILLE  7  SE 

2.81 

.7? 

OROVILLE  BRIDGE 

3.74 

.  39 

•  51 

24 

OXNAPD 

.01 

.01 

OZENA 

T 

T 

T 

PACIFIC  HOUSE 

4.?? 

.26 

.16 

•  55 

PACOI**A   DAM  FC  33  AE 

.03 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

.78 

.33 

•  05 

PALMDALE 

T 

PALMDALE  FAA  AP 

.07 

PALM  SPRINGS 

.00 

palo  alto  city  hall 

.65 

.01 

.30 

PALOMA 

.81 

.48 

.02 

P ALOMAR   MT N  OfiSY  R 

■  14 

PALOS  VERDFS  EST   FC  43D 

.no 

PA NO CHE 

.26 

-01 

.21 

PANOCHE  JUNCTION 

.29 

T 

.22 

PA  RAD  I SE 

6.95 

1.10 

.56 

■  36 

PARKER  RESERVOIR 

.00 

park  f i el  d 

.5" 

.25 

PASADENA 

PA5KENTA  RS 

3.47 

.12 

1  .29 

.05 

PA  so  ROBLES 

.20 

.0] 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

.42 

T 

PATT IWAY 

.  84 

.18 

•  1  5 

PAYNES  CREEK 

4.12 

.80 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

1  .99 

.09 

■  43 

PIEDRA 

.41 

.03 

•  16 

PIEDRA  RLANCA  GUARD  STA 

.01 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.00 

PINNACLES  NM 

•  63 

.  33 

P|RU  2  ESF 

.00 

PISMO  BEACH 

.12 

.10 

P  1  T   ° 1 vF R  RH  S 

9.68 

•  01 

.63 

.33 

Day  of  Month 


.05 
.06 


.37  1.53 
.03  1.25 
1.55 

.02      .01  .82 


.09     .06  1.28 


.30     .20  .51 


13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23  24 


.17  .60 

.61  3.00 
.02 

1.03   1.08  2.06 


.22     .06  .02 


1.16  2.17 


3.11  .42 


1.82 
.28 
1  .54 
1.24 


.97  2.55 
1.81      .74  .90 
.07  .43 


.70     .47  1.14 
.01 
.21  .09 


.07 

.08     .08  .02 


.65 
.03 


2.60  .51  1 .26 1  .03  .36 
.50    1.48  1.10; 

.16  .07 


.09     .06  .42 


28     29     30  |S 


1    .30  .18 
•31  .21 
.23  .01 


.15     .87   2.56,    .04  2,52     .3*1     .39     .53     .74  . 

See  reference  notes  following  Sialion  |n<j, 
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itinued 


■a 

Day  of  Month 

Station 

1 





H 

 r 

1 

— L 

 r 

2 

3 



 1  1  j 

4      5  6 

 1  1 — — 

7 

— :  L 

8 



9 

—  ' 

 r 

10 



 r 

11 
 L 

12 

1 

13 

1 

14  15 



16 

 1- 

17 

 L- 

18 

19     20  21 

 1  

22  23 

 1  

24 

9 ^       OR  97 
ZO        ZD  Z/ 

90      90  on 
Zb  JU 

31 

'TS  RANCH 

— rr~ 

*  2  7 

•  09 

1  'in 

.05 

.0?  .31 

— «~ 
* 

VCERVI LLE 

3  *  43 

T  ^ 

*  29 

05 

02 

33 

"  55 

T 

T 

ICERVl LLE  IFG 

3.33 

.17 

.36 

■  40 

T 

.03 

f 

.28 

.56 

1 51 

T 

NT  ARENA 

7.06 

.05 

.42 

•  12 

.13 

•  13 

1  .70 

.36 

2.93 

.  0  6 

' 

.04 

.01 

.03 

.02 

NT  ARGUELLO  W8  R 

•  02 

NT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.13 

PIEDRAS  0LANCAS 

•  *  ^ 

*  1 

*  1 

.01 

10NA 

•  04 

.04 

(T  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

.96 

.20 

.10 

T 

.02 

.18 

.02 

.21 

.01 

T 

.22 

(TERVl LLE 

.02 

1  *87 

•  18 

.65 

•  38 

.04 

'EYL*  ENE 

.16 

* 

*42 

.17 

TER  VALLEY  PH 

7.00 

1.06 

.09 

.22 

2.22 

2.19 

.26 

* 

•20  .34 

.02 

IAY  VALLEY 

.07 

.04 

.03 

EST  VALLEY 

*  57 

T 

•  25 

•  05 

.17 

.10 

NCY  RS 

4.  00 

*  56 

•  37 

.  I  3 

•  03 

•  40 

.48 

1.03 

.11 

T  .07 

*  66 

.  1  4 

IONA  SPAULDING 

' 

.23 

ICHITA 

.00 

IDSBURG 

T 

BLUFF  Wo  AP  P 

.01 

.03 

.01  .35 

DING  FIRE  STA  2 

5  32 

04 

1  00 

06 

"  || 

2*30 

01 

*74 

.19 

.43  .37 

LANDS 

T 

T 

WOOD  CITY 

.83 

.07 

.21 

.01 

T 

.30 

.11 

- 

T 

RESA 

1.61 

.55 

.06 

•  11 

.43 

.22 

•  2 

T 

HMOND 

.08 

.0  1 

•  02 

T 

.58 

.31 

* 

1  85 

*  * 

*1o 

.4 

" 

03 

ni 

* 

'  14 
*  * 

* 

•02  .11 

ERS IDE  FIRE  STA  3 

.00 

ERS IDE  CITRUS   E  S  R 

.00 

KLIN 

2.27 

•  80 

.05 

•  40 

.40 

.20 

.10 

.  12 

T 

*  20 

.49 

I  1 

1.20 

.06 

.08 

.95  .73 

.  22 

RAMENTO  WB  AP  R 

1*25 

02 

63 

06 

22 

14 

09 

•  09 

T 

RAMENTO  WB  CITY  R 

1.19 

T 

.64 

.03 

.21 

.12 

.09 

T 

EHEN  CREEK 

2.97 

.27 

T 

.03 

.03 

.51 

T 

1  .23 

.23 

*  \  9 

T 

.46 

NT  HELENA 

2  .78 

.03 

.47 

•  03 

.05 

•  74 

.02 

1  .06 

24 

14 

* 

NT  JOHN 

16 

5? 

* 

OS 

• 

1  07 

19 

* 

05 

.37 

_ 

1*25 

*  09 

*  13 

02 

*07 

.23 

INAS  2  E 

.95 

T 

.52 

.01 

T 

.01 

•  35 

•  03 

INAS  FAA  AP 

•  93 

T 

.52 

T 

T 

.01 

T 

.35 

.0 

I NAS  DAM 

T  SPRINGS  PH 

3*35 

74 

_ 

18 

13 

16 

06 

1  '  36 

15 

.14 

32 

T 

YER  RS 

9.24 

.07 

1.18 

"l3 

.08 

.02 

.26 

1.10 

■  45 

3.02 

.94 

72 

.08 

.08 

.08 

.09 

.24 

ANDREAS  2  S 

1.84 

.26 

.07 

.76 

T 

.06 

T 

# 

* 

.33 

.36 

ANTONIO  CN  MOUTH 

ANTON 1 0  M I S5 I  ON 

•  30 

*39 

.31 

on 

* 

BERNARDINO  CO  HOSP 

.00 

CLEMENTE  DAM 

.91 

.43 

.06 

.05 

.17 

.10 

.  in 

DBERG  PTL  STA  FC130B 

1 .02 

T 

•  46 

.53 

.03 

DBERG  WB  //R 

.05 

•  39 

.08 

T 

T 

DIEGO  WB  AP  R 

*06 

* 

.  4 

DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

.00 

EMI6DI0  RANCH 

.50 

.08 

•  12 

.03 

.02 

.24 

.01 

FERNANDO 

•  04 

T 

.04 

T 

.11 

FRANCISCO  FOB  R 

*  5 

.11 

.04 

.01 

.14 

.16 

.26 

.19 

GABRIEL  DAM  FC425BE 

.00 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

T 

i  GREGORIO  3  SE 

2.10 

•  04 

•  37 

•  03 

•  04 

•  02 

*  11 

T 

•  74 

•  26 

.05 

JOSE  R 

80 

■ 

'  1 

* 

22 

01 

.21 

J 

LUIS  OBISPO  POLY 

.91 

.61 

.10 

.01 

.18 

.01 

MATEO 

1.01 

.08 

.16 

.03 

.03 

•  03 

.42 

.17 

T 

.01 

PEDRO 

.00 

•  1  1 

.14 

•  07 

*  3 

.21  .63 

T A  ANA   FIRE  STA 

00 

TA  ANA  RIVER  PH  1 

loo 

TA  ANITA  FERN  FC  432 

•  00 

ta  Barbara  tv  peak 

.35 

TA  CLARA  UNIVERSITY 

.54 

.03 

.02 

.17 

.13 

•  19 

TA  CRUZ 

1.27 

.05 

.34 

.03 

.01 

.05 

T 

T 

.26 

.17 

TA  MARGARITA  2  SW 

•  01 
* 

La  u.n.- 

TA  MARGAPITA  BOOSTER 

•  33 

•  08 

T 

.19 

*  1< 

*  5 

T 

TA  MONICA 

!oc 

TA  MONICA  PIER 

T 

T 

3.29 

■  26 

•  33 

•  12 

•  04 

T 

■  86 

•  23 

■ 

.15 

.07 

•20  .17 

*  1 

T 

[  1  AGO  DAM 

•  02 

.02 

jus  power  plant  i 

.00 

.26  .12 

•  07 

'ERS  BAR  RS 

8.24 

.05 

1.60 

.10 

.12 

■  25 

1  .05 

.44 

# 

3.45 

.04 

.05 

.02 

.07 

TIA 

7.91 

.04 

.47 

•  02 

■  12 

.05 

•  05 

■  82 

.49 

3.41 

.31 

.61 

40  *39 
*  * 

.17 

.09 

.07 

T 

* 

.20     .10  .01 

.04 

'SV I LLE  L AK E 

*  03 

.33 

•  01 

T 

.01 

.14 

.14 

" 

'ET  VALLEY  MNTNC  STA 

1  *06 

.63 

02 

05 

'  31 

.02 

03 

STA  DAM 

6*51 

.09 

.81 

.36 

.07 

.37 

i  !so 

.92 

.75 

.11 

.03 

.87  .52 

.09 

-L  ABS  PLANT 

.00 

.08 

1.42 

■  36 

.09 

.02 

H     £  j     14  2  E 

9  *42 

'M 

1  *02 

56 

30 

1  *9C 

1*10 

1  *27 

.55 

.02 

.48  .67 

"  62 

.48 

?RA  CITY 

6.68 

.60 

.43 

.72 

.18 

.07 

.62 

1.12 

1.14 

.69 

•  05 

.75 

.03! 

'RAVILLE  RS 

2.34 

.13 

.10 

.32 

.02 

.06 

.36 

.52 

.40 

.24 

.01 

.18 

jG5  5PGS  LAS  LOMAS 

7.31 

■  10 

.63 

.03 

•  10 

.08 

1  *  w 

.55 

.12 

.33 

.58  .58 

JGHHOUSE  6  SE 

.04 

.24 

.21 

* 

1 

.08 

"  14 

•1  CREEK  UPPER 

loo 

•73  .02 

4  LAB  CEN  SIERRA  //ft 

6.72 

.78 

.11 

•  62 

.05 

•  16 

■  52 

1.12 

.34 

1.61 

.02 

•  0 

.52 

.04 

iiDAD 

•  38 

.  19 

•  15 

•  02 

.02 

12,  19 

.03 

.93 

.15 

.34 

.12 

•  37 

1  .30 

•  84 

3.35 

1.23 

.97 

.70  .74 

•  ?° 

•  16 

.05 

T 

,40                .12i  .07 

•  00 

[S  3  NW 

.00 

»U 

2*42 

.10 

.44 

•  03 

.97 

.50 

.18 

2.48 

.  12 

.04 

.48 

•  01 

T 

.07 

T 

•  01 

1.29 

.01 

iNTRANCE  YOSEMITE  NP 

2.39 

T 

.43 

T 

T 

1  .27 

.40 

.  29 

TH  FORK   CAB  I N 

•  00 

)RA  PAC  FC   356  C 

T 

T 

.09 

•  in 

INGVILLE  7  ENE 

.86 

.08 

.02 

.06 

.51 

.15 

.04 

»W  VALLEY  LODGE 

4.39 

.39 

.07 

•  47 

T 

T 

.13 

.84 

.33 

1.16 

.61  T 

IRREL   INN  l 

T 

T 

T 

[RREL    INN  2 

.02 

.02 

.02 

1DISH  *  HICKEY  ST  PK 

12.31 

1  .66 

.04 

.14 

.28 

3.10 

.34 

2.98 

.45 

1.23 

.89  .93 

.14 

.04 

.01 

T 

.06  T 

1ISLAUS  PH 

2.62 

.89 

.01 

.02 

.10 

.96 

.19 

.38 
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DAILY  PRECIPITATION 


STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FA A  AP 
STOCK  TON  FIRE   ST  A  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 

STONYFORO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANV1LLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 

TAHOE  CITY 

T  EH A  CHAP  I 

T E JON  RANCHO 

THERMAL   FA A  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

T I GE R  CREEK  PH 

TOPANGA   PATROL   ST A  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
T  RON  A 

TRUCK  EE  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  // P 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

UK  I  AH 

UK  I  AH  4  W 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 


.03 
.17 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


.03 
.05 


.47 
.36 


1.58   1.25  .20 


.30  2.40 
.02  1.66 
.15  2.36 


16     17  18 


.28      .37  .57 


1.45      .46  .24 


,12     .77  .71 


22    ,    23    I  24 


UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS  : 

VACAVI LLE 

VALLEY  CENTER    3  NE 

VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15, 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT   FIRE  STA   FC   120  ■ 

VINTON 

VISALIA 

VISTA  1  W 

VOLCANOVILLE 
VOL  L  ME  RS 
VOLT  A  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

<"  T  HtV:", 

WEST  POINT  3  SW 

WHI SKEYTOWN  RES 
WHI TE  MOUNT  A  I N  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  »OC< 
WHITTIER   FC    106  D 

WILL  IAMS 
WILLITS  1  NE 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

WO00FORDS 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 

YREKA 


.17     .02  1.18 


1  .65 
1.23 
1  .68 


.10  1.65 
,03  • 

5.45  3.16  .35 


1.07  .78  .74 
1.21  1.66 

1.02  .17 


.02  T 
.52      .50  .75 
.21  1.07 
.40 

T  T  .09 


1.14     .46  .91 


1.15  .05 


1.16  .01 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN IA 
FEBRUARY  1961 


DERPOINT 
PINE 

TURAS  RS 

IGWIN  PAC  UN  1  ON  COL 
ITIOCH  F I BREBOARD  MILLS 
ITIOCH  PUMP   PL  T  3 

H  MTN 
'BERRY 

BURN 

ALON  PLEASURE  PIER 

ENAL  9  SSE 

CKUS  RANCH 

KER  9  NNW 

KERSFIELD  WB  AP 

RRETT  DAM 

RSTOW 

AUMONT  PUMPING  PLANT 
AUMONT    1  E 
N  LOMOND 
RKELEY 

RRYESSA  LAKE 

5  BAR  RS 

G  BEAR  LAKE 

G  CREEK  PH  1 

SHOP  WB  AP 

SHOP  UNION  CARBIDE 

UE  CANYON  WB  AP 

YTHE 

YTHE  FAA  AP 
>CA 
IN1TA 

IRREGO  SPRGS  3  NNE 
JWMAN  DAM 
I AWLEY   2  SW 
1DGEPOPT 
?OOKS  FARNHAM  RCH 
JRBANK  W8  AP 
IRLINGAME 


Day  01  Monlh 


2 

g 

A 

5 

g 

g 

g 

in 

1 

1 2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

MAX 

53 

48 

49 

63 

53 

50 

46 

51 

56 

50 

49 

50 

50 

48 

42 

43 

42 

66 

60 

63 

M  N 

32 

40 

24 

33 

36 

31 

32 

26 

24 

33 

30 

2  R 

2 1 

31 

28 

30 

MAX 

64 

62 

64 

60 

63 

61 

57 

50 

55 

60 

60 

53 

53 

52 

58 

52 

53 

5  3 

55 

61 

63 

42 

40 

43 

45 

4  1 

1  5 

47 

MAX 

69 

69 

68 

74 

71 

66 

63 

64 

72 

79 

73 

65 

67 

77 

70 

69 

62 

6  7 

68 

79 

78 

36 

41 

47 

7  7 

46 

MAX 

45 

53 

47 

60 

56 

53 

57 

51 

45 

52 

60 

52 

48 

44 

4fl 

47 

45 

4R 

6' 

53 

59 

42 

40 

27 

33 

34 

2  3 

2  7 

MAX 

56 

53 

57 

63 

64 

55 

52 

46 

53 

51 

48 

48 

47 

49 

49 

5  6 

5C 

54 

61 

68 

67 

40 

41 

31 

35 

40 

43 

36 

MAX 

64 

65 

59 

60 

67 

58 

63 

61 

5  9 

62 

64 

60 

58 

59 

5  6 

59 

61 

59 

63 

65 

68 

40 

45 

46 

48 

36 

MAX 

64 

66 

59 

62 

66 

55 

62 

62 

59 

6  3 

63 

61 

59 

61 

6  0 

5  9 

63 

60 

6C 

66 

68 

40 

* 

42 

45 

39 

MAX 

65 

65 

58 

63 

63 

69 

67 

60 

62 

68 

76 

62 

56 

57 

64 

62 

45 

58 

55 

6C 

67 

35 

39 

40 

39 

38 

40 

MAX 

59 

54 

61 

58 

67 

65 

57 

61 

69 

71 

67 

56 

54 

60 

59 

5  8 

56 

58 

5' 

58 

64 

38 

37 

35 

33 

30 

32 

30 

7  0 

MAX 

56 

65 

53 

61 

63 

66 

56 

58 

56 

55 

61 

55 

56 

59 

59 

5C 

6C 

56 

59 

62 

65 

M I  N 

49 

46 

48 

42 

40 

35 

MAX 

63 

66 

67 

70 

72 

73 

68 

61 

63 

62 

64 

63 

62 

61 

65 

6  4 

65 

65 

61 

65 

70 

MI  N 

50 

51 

53 

51 

50 

50 

48 

45 

MAX 

65 

63 

59 

63 

66 

67 

70 

59 

62 

65 

62 

45 

48 

5  J 

3  8 

40 

30 

MAX 

67 

61 

60 

64 

65 

65 

60 

65 

69 

76 

65 

57 

52 

65 

69 

52 

6C 

57 

62 

7C 

75 

41 

MAX 

62 

65 

60 

66 

69 

68 

68 

67 

70 

72 

75 

75 

67 

62 

69 

74 

77 

69 

63 

65 

74 

41 

45 

39 

37 

8 

42 

MAX 

67 

60 

62 

64 

72 

70 

62 

67 

74 

79 

70 

60 

6  0 

65 

70 

SS 

6- 

60 

65 

66 

72 

41 

39 

40 

40 

42 

37 

MAX 

67 

68 

70 

69 

69 

66 

65 

60 

65 

75 

79 

73 

63 

66 

77 

71 

55 

61 

66 

66 

77 

30 

30 

45 

33 

7  6 

MAX 

68 

66 

68 

67 

65 

62 

63 

70 

70 

75 

73 

71 

6  8 

68 

71 

69 

68 

59 

64 

71 

76 

4  1 

34 

37 

36 

32 

MAX 

62 

70 

63 

69 

65 

63 

59 

57 

60 

69 

74 

67 

58 

60 

70 

67 

52 

54 

57 

64 

73 

37 

37 

36 

40 

7  1 

34 

40 

MAX 

71 

67 

70 

65 

62 

62 

60 

63 

70 

71 

70 

62 

63 

70 

70 

57 

56 

61 

65 

72 

76 

30 

39 

36 

37 

2( 

3] 

40 

MAX 

59 

60 

62 

66 

66 

62 

59 

58 

59 

6  0 

55 

56 

58 

58 

52 

56 

58 

57 

59 

60 

72 

3f 

36 

32 

30 

34 

36 

MAX 

64 

58 

61 

66 

66 

61 

57 

59 

62 

61 

57 

57 

57 

57 

58 

60 

57 

59 

62 

66 

67 

50 

43 

41 

4  1 

4  1 

44 

46 

MAX 

61 

60 

61 

62 

68 

64 

64 

64 

56 

60 

57 

57 

56 

55 

57 

57 

60 

65 

67 

68 

74 

41 

42 

39 

36 

36 

36 

37 

40 

MAX 

63 

63 

56 

58 

61 

55 

54 

49 

47 

55 

53 

48 

48 

49 

51 

51 

54 

51 

56 

62 

66 

MIN 

36 

41 

40 

44 

6 

37 

40 

40 

39 

34 

7 

38 

38 

34 

33 

31 

32 

37 

36 

MAX 

55 

51 

50 

43 

45 

46 

42 

48 

57 

62 

56 

52 

52 

56 

53 

47 

48 

43 

47 

53 

55 

23 

25 

30 

28 

19 

22 

19 

23 

° 

30 

24 

19 

20 

21 

17 

21 

35 

29 

MAX 

49 

47 

53 

50 

55 

52 

47 

52 

58 

62 

54 

43 

48 

53 

48 

41 

43 

43 

47 

57 

61 

40 

32 

27 

28 

3C 

34 

42 

MAX 

53 

55 

61 

61 

67 

53 

63 

62 

64 

65 

68 

57 

56 

62 

65 

54 

65 

49 

67 

72 

73 

3  3 

20 

25 

18 

3C 

33 

MAX 

39 

39 

41 

42 

45 

49 

42 

43 

44 

49 

49 

31 

34 

43 

36 

34 

33 

4C 

52 

52 

17 

]  7 

14 

11 

14 

29 

2  8 

MAX 

49 

42 

49 

58 

58 

44 

46 

37 

45 

49 

45 

33 

37 

48 

37 

46 

37 

43 

52 

65 

57 

31 

25 

28 

23 

33  44 

43 

MAX 

77 

76 

76 

75 

70 

71 

72 

75 

77 

79 

76 

73 

75 

79 

79 

T, 

73 

7  0 

71 

77 

60 

MIN 

45 

40 

40 

53 

34 

43 

36 

37 

4  0 

40 

42 

36 

40 

45 

4  1 

51 

39 

41 

MAX 

77 

72 

77 

73 

69 

70 

70 

72 

77 

79 

84 

72 

74 

78 

79 

75 

73 

70 

72 

78 

82 

MIN 

54 

47 

50 

54 

40 

45 

40 

45 

44 

46 

54 

47 

50 

46 

46 

5  2 

51 

47 

MAX 

48 

51 

47 

48 

50 

54 

51 

51 

45 

52 

56 

37 

37 

40 

5  0 

44 

41 

39 

3  ■ 

55 

59 

MIN 

2 

28 

26 

22 

22 

23 

2 

25 

33 

35 

32 

19 

14 

1  F 

11 

14 

14 

18 

19 

MAX 

70 

64 

68 

77 

78 

70 

66 

69 

73 

77 

72 

67 

77 

77 

71 

64 

66 

63 

T. 

78 

81 

MIN 

56 

50 

53 

45 

39 

9 

49 

41 

44 

44 

50 

50 

36 

40 

41 

46 

43 

34  3S 

44 

MAX 

79 

81 

78 

79 

77 

75 

74 

70 

75 

78 

82 

86 

82 

75 

79 

79  69 

74 

77     76  80 

M  N 

* 

43 

46 

41 

38 

39 

43 

50 

50 

'  ' 

45 

48 

43 

75 

4C 

42 

MAX 

48 

44 

48 

54 

59 

55 

46 

40 

44 

49 

48 

34 

74 

47 

42 

41 

48 

38 

55  61 

60 

M  N 

33 

* 

31 

3 

37 

34 

27 

30 

34 

2  1 

19 

21 

26  32 

31 

MAX 

77 

79 

77 

77 

73 

72 

70 

71 

75 

78 

82 

82 

74 

77 

76 

79  69 

73 

70  72 

78 

35 

3 

39 

41 

52  45 

43 

51 

39  40 

MAX 

49 

49 

47 

49 

54 

56 

52 

51 

60 

63 

51 

42 

4  3 

55 

52 

4C 

45 

37 

53  5S 

63 

MIN 

16 

20 

25 

20 

12 

28 

23 

30 

U1 

31 

14 

1  8 

15 

23 

15  S 

17 

i 

11 

14 

MAX 

62 

66 

62 

65 

70 

62 

65 

62 

60 

63 

58 

56 

58 

58 

54 

60  60 

58 

59     65  75 

MIN 

49 

51 

38 

79 

36 

47 

33 

44 

49 

47 

48 

36 

39 

37 

46 

33  30 

30 

29     32  34 

MAX 

69 

68 

71 

76 

76 

66 

66 

67 

74 

10 

68 

68 

65 

77 

69 

69  66 

67 

75  8C 

63 

MIN 

52 

49 

57 

50 

53 

47 

48 

45 

47 

50 

52 

47 

47 

44 

45 

49  44 

42 

45      46  49 

MAX 

62 

61 

59 

60 

61 

61 

56 

58 

63 

62 

60 

55 

60- 

59 

56 

57  55 

57 

59     64  63 

MIN 

53 

54 

51 

43 

43 

48 

41 

46 

55 

51 

51 

41 

43 

47 

50 

40  42 

38 

37     40  42 

50  53 
26  19 


62  57 
43  34 


79  74 
47  40 


66  37 
19  12 


60  59 
36  40 


71  64 
34  39 


73  65 
45  45 


69  66  63 
41     3  5  36 


66  6  3 
33  34 


73  77 
52  49 


46  47  49 

31  17  24 

57  56  58 

41  32  34 

74  65  69 

44  40  46 

57  48  50 

16  18  24 

54  54  60 

38  32  38 

63  61  65 

50  44  41 


62  63 
40 


43      37  36 


68  67  56 
35     37  29 


59  60 

35 


68     71  71 


33 

3  0 

42 

37 

2  7 

40 

41 

2  6 

47 

47 

35 

40 

45 

40 

4  7 

39 

37 

44 

40 

37 

'4 

32 

35 

31 

33 

7  7 

41 

43 

2  8 

33 

31 

3  0 

44 

35 

7  6 

42 

if. 

3  8 

7  9 

35 

43 

31 

38 

40 

60 

66 

66 

40 

34 

35 

34 

33 

31 

46 

45 

46 

44 

42 

43 

41 

45 

39 

42 

36 

43 

6  7 

56 

61 

78 

30 

3C 

36 

7  8 

38 

52 

46 

6  2 

57 

53 

22 

24 

17 

24 

7  8 

15 

54 

48 

5  7 

52 

45 

49 

40 

33 

37 

40 

35 

32 

68 

58 

60 

68 

53 

58 

34 

29 

23 

26 

31 

2  0 

55 

39 

46 

46 

36 

4  2 

32 

14 

28 

20 

7  0 

7  0 

45 

57 

50 

40 

44 

44 

29 

28 

35 

30 

25 

32 

81 

78 

70 

77 

75 

72 

39 

53 

34 

32 

51 

42 

81 

69 

71 

77 

76 

67 

44 

51 

43 

35 

55 

48 

62 

43 

48 

56 

42 

3  9 

27 

13 

19 

24 

1  5 

1  7 

78 

80 

80 

77 

68 

73 

42 

44 

39 

40 

47 

78 

83 

86 

72 

71 

79 

75 

45 

32 

34 

46 

4  6 

58 

52 

52 

43 

39 

44 

28 

27 

32 

30 

22 

26 

82 

83 

71 

73 

77 

7  6 

41 

46 

33 

34 

4  8 

38 

60 

48 

59 

48 

41 

51 

26 

6 

20 

27 

13 

10 

70 

63 

63 

62 

61 

61 

36 

38 

31 

40 

27 

32 

77 

74 

77 

72 

73 

70 

51 

50 

45 

44 

48 

43 

58 

64 

67 

64 

56 

58 

50 

42 

40 

45 

43 

40 
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-  47  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
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Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

54 

53 

52 

50 

57 

60 

52 

49 

41 

53 

65 

43 

42 

44 

48 

50 

44 

43 

45 

59 

62 

30 

35 

30 

26 

25 

30 

22 

* 

39 

34 

25 

28 

32 

31 

29 

20 

23 

64 

65 

61 

62 

59 

64 

65 

61 

66 

71 

7B 

67 

59 

60 

64 

65 

54 

63 

59 

64 

67 

44 

50 

52 

49 

37 

42 

42 

40 

43 

47 

39 

38 

35 

37 

42 

33 
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58 
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48 

53 

65 
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34 

32 

30 

32 

35 

30 

30 

38 

42 

36 

28 

28 

26 

3  0 

26 

2: 

24 

26 

28 

30 

53 

55- 

52 

54 

53 

55 

47 

50 

58 

56 

46 

45 

49 

54 

65 

47 

46 

48 

54 

58 

58 

32 

42 
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30 

34 

40 

26 

38 

40 

45 

36 
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64 

60 

65 
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65 

70 
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70 
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69 

7  7 

35 

34 

30 

37 

43 

29 

24 

28 

28 
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36 
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25 
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60 

56 
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65 
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57 
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54 

52 

62 

65 

46 

48 

48 

44 
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43 

42 

47 

50 

48 

42 

39 

41 

41 

36 

36 

37 

39 

41 

42 

73 

72 

71 

72 
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73 

67 

69 

74 

84 

75 

68 

70 
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75 

69 

67 

66 

71 

SO 

85 

49 

53 

51 

56 

54 

41 

42 

40 
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44 

46 

40 

35 

47 

38 

48 

36 

35 

51 

51 

45 

68 

65 

67 

68 

67 

68 

65 

70 

72 

74 

71 

65 

57 

71 

74 

62 

63 

67 

68 

73 

79 

32 

35 

36 

28 

32 

28 

33 

3  3 

38 

33 

42 

34 

31 

24 

29 

45 

37 

42 

32 

26 

28 

42 

47 

40 

45 

50 

51 

40 

39 

44 

56 

45 

36 

43 

47 

40 

42 

39 

38 

42 

55 

59 

32 

30 

27 

25 

25 

31 

28 

30 

33 

32 

30 

24 

21 

29 

30 

21 

18 

16 

IS 

23 

2  5 

69 

64 

68 

70 

72 

61 

61 

62 

67 

64 

60 

60 

62 

64 

61 

60 

60 

60 

66 

73 

68 

48 

51 

50 

41 

43 

44 

45 

4  1 

4  7 

52 

44 

38 

39 

39 

40 

40 

36 

37 

35 

40 

43 

64 

59 

56 

56 

59 

66 

66 

60 

63 

68 

72 
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65 
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58 
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56 

55 
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62 

68 

67 

4  B 

53 

45 

39 

42 

49 

37 

47 

49 

54 

46 

40 

43 

40 

49 

35 

33 

31 

31 

37 

40 

63 

65 

58 

76 

66 

62 

62 

65 

69 

61 

65 

64 

61 

64 

65 
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30 

19 

26 
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35 

28 

30 

23 

24 

32 
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29 

32 

31 
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63 

70 

66 

66 

63 

65 

72 

69 

74 

76 

67 

60 
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72 

67 

71 
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40 

41 
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37 
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66 

60 
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61 
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60 
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59 
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63 

67 

52 

48 

48 

42 

38 

48 

38 

45 

51 

50 

49 

35 

41 

37 

46 

40 

31 

3S 

31 

35 

36 

56 

52 

50 

54 

55 

56 

50 

53 

55 

55 

62 

49 

50 

52 

52 

48 

58 

48 

55 

64 

64 

19 

22 

23 

21 

28 

23 

33 

30 

32 

32 

32 

26 

22 

22 

26 

34 

17 

25 

14 

26 

30 

BUTTONWILLOW 


CABRILLO  NM 


CACHUMA  DAM 


CALAVERAS   BIG  TREES 


CALLAHAN  RS 


CAMP  PARDEE 


CANOGA  PARK    PIERCE  COL 


CANYON  DAM 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY   BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR V I LLE 
CENTERVILLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
COAL  I  NGA 
COLFAX 

COLUSA    1  SSW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT   CITY   1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DAVIS    1  WSW 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 


49  51 
17  23 


67  67 
48  54 


77  73 
40  39 


52  55 
24  30 


60  62 
2  7  46 


62  59 
33  34 


72  80 
49  41 


63  69 
41  25 


44  54 

25  20 


69  74 

35  39 


63     62  60 


59  55 
24  35 


51  50 
26  15 


40  56 
19  24 


65  67 

31  39 


56  55 
23  27 


54  51 
16  21 


68  70 
46  44 


76  71  76 
46     41  40 


63  64 
40  39 


60  59 
27  31 


64  66 

39  37 

77  67 

37  34 

63  60 

39  41 

63  58 

40  38 

70  64 

34  34 

75  78 

54  49 

55  58 
27  32 

77  73 
54  45 

56  56 
37  48 

64  65 

42  40 

78  78 
51  45 

64  57 
34  28 

65  50 
24  37 

61  67 

36  30 

63  63 

43  37 


75 

67 

62 

66 

38 

40 

34 

37 

64 

66 

64 

52 

49 

45 

75 

71 

67 

70 

40 

42 

34 

37 

56 

52 

52 

52 

32 

30 

2  8 

26 

46 

49 

54 

57 

30 

22 

2  7 

25 

74 

63 

6B 

66 

29 

27 

35 

29 

67 

56 

60 

62 

47 

34 

35 

37 

76 

72 

73 

78 

36 

40 

46 

50 

71 

66 

64 

71 

32 

45 

27 

28 

44 

43 

48 

51 

27 

19 

23 

24 

68 

63 

60 

71 

38 

34 

35 

39 

71 

61 

56 

60 

41 

36 

36 

34 

47 

52 

58 

62 

27 

30 

30 

27 

56 

43 

43 

42 

28 

23 

27 

23 

62 

64 

62 

64 

30 

32 

34 

35 

61 

52 

52 

53 

32 

22 

23 

24 

49 

51 

56 

29 

IS 

21 

62 

60 

63 

70 

42 

33 

38 

34 

69 

64 

42 

43 

74 

67 

70 

75 

43 

42 

39 

39 

65 

60 

60 

64 

42 

34 

37 

37 

58 

59 

58 

58 

41 

37 

37 

29 

61 

61 

63 

63 

44 

44 

43 

42 

65 

66 

62 

67 

34 

32 

31 

36 

59 

57 

57 

66 

42 

40 

41 

38 

63 

60 

63 

70 

45 

38 

40 

41 

74 

67 

62 

66 

38 

38 

31 

35 

77 

69 

71 

81 

37 

40 

47 

39 

55 

55 

59 

56 

34 

25 

28 

29 

74 

74 

70 

80 

44 

57 

47 

45 

54 

51 

56 

56 

37 

32 

40 

39 

62 

61 

64 

65 

46 

37 

44 

44 

72 

67 

71 

71 

49 

47 

42 

42 

72 

67 

54 

62 

32 

37 

25 

28 

54 

59 

63 

58 

25 

32 

35 

26 

76 

67 

64 

70 

35 

43 

3C 

37 

62 

61 

6C 

64 

40 

36 

3! 

42 

57 

54 

58 

22 

21 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    48  - 


DAILY  TEMPERATURES 


EER   CREEK  PH 
iNA  I  R 
:  SABUA 

3BBINS  COLGATE 

INNER  MEMORIAL   ST  PK 

5WN1EVILLE  RS 

)YLE   5  SSE 

JDLEYS 

ITTONS  LANDING 

»GLE  MTN 

>ST  PARK  RES 

CAP  I  TAN  DAM 

CENTRO   2  SSW 
.ECTRA  PH 

Ik  valley 

SINORE 

.CONDIDO 
REKA  WB  CITY 
IRFIELD  POLICE  STA 
IRMONT 

VE  POINTS  5  SSW 

EMING  F ISH  +  GAME 

LSOM  DAM 

NTANA  KAISER 

REST  GLEN 

RT  B I  DWELL 

RT  BRAGG 

RT  BRAGG  AVN 

RT  JONES  RS 

RT  ROSS 

ESNO  WB  AP 

IANT  GOVT  CAMP 

ANT  FOREST 

LLESPIE  FIELD 

LROY 

ENNVILLE 
ANT  GROVE 
ASS  VALLEY 
ATON  1  W 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Day  Ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

MAX 

50 

46 

46 

45 

54 

49 

<*  8 

44 

49 

56 

52 

~42~ 

MI  N 

35 

33 

34 

30 

31 

35 

29 

36 

40 

40 

35 

33 

30 

31 

MAX 

65 

62 

59 

60 

61 

61 

61 

64 

67 

68 

63 

58 

61 

MIN 

49 

46 

47 

38 

36 

42 

36 

44 

51 

45 

48 

38 

36 

33 

MAX 

55 

53 

56 

65 

63 

57 

53 

47 

49 

48 

47 

46 

44 

51 

MIN 

39 

40 

33 

32 

34 

40 

30 

36 

44 

41 

40 

35 

31 

31 

MAX 

65 

59 

61 

67 

65 

59 

59 

54 

53 

62 

56 

56 

50 

60 

MIN 

48 

46 

46 

40 

41 

47 

36 

45 

47 

49 

44 

39 

36 

38 

MAX 

46 

49 

44 

47 

49 

56 

43 

47 

38 

47 

50 

32 

3? 

38 

MIN 

29 

28 

27 

21 

21 

23 

21 

22 

32 

36 

32 

24 

15 

20 

MAX 

49 

54 

48 

53 

61 

63 

53 

54 

45 

50 

58 

42 

43 

MIN 

39 

39 

39 

31 

31 

31 

30 

30 

39 

43 

33 

33 

31 

32 

MAX 

51 

50 

50 

48 

52 

51 

54 

51 

52 

59 

61 

42 

48 

MIN 

31 

33 

32 

26 

29 

34 

27 

30 

37 

44 

35 

25 

29 

31 

MAX 

56 

50 

56 

60 

64 

54 

55 

56 

65 

62 

63 

66 

MIN 

33 

37 

33 

28 

32 

32 

28 

35 

32 

34 

28 

26 

MAX 

60 

64 

61 

67 

63 

57 

56 

59 

60 

56 

MIN 

51 

53 

46 

40 

37 

48 

48 

51 

37 

44 

MAX 

73 

74 

70 

73 

69 

67 

67 

67 

70 

75 

75 

74 

67 

72 

MIN 

47 

50 

53 

54 

55 

46 

46 

46 

47 

51 

52 

54 

48 

52 

MAX 

62 

60 

55 

61 

67 

67 

60 

58 

53 

60 

58 

53 

54 

55 

MIN 

47 

49 

39 

38 

38 

46 

34 

37 

45 

50 

43 

31 

38 

38 

MAX 

71 

72 

73 

70 

78 

75 

70 

64 

72 

77 

82 

76 

68 

70 

MIN 

46 

45 

43 

46 

50 

43 

43 

40 

43 

46 

42 

49 

41 

42 

MAX 

79 

76 

77 

74 

71 

70 

74 

74 

78 

82 

83 

76 

76 

78 

MIN 

42 

41 

44 

45 

39 

35 

38 

40 

42 

43 

42 

59 

43 

43 

MAX 

64 

62 

63 

64 

69 

64 

60 

62 

61 

72 

67 

57 

59 

MIN 

41 

41 

43 

36 

37 

43 

39 

44 

49 

46 

46 

40 

36 

34 

MAX 

54 

58 

53 

57 

66 

53 

45 

52 

58 

60 

53 

43 

48 

55 

MIN 

35 

49 

41 

35 

36 

44 

31 

39 

45 

50 

35 

32 

36 

45 

MAX 

72 

70 

73 

74 

72 

68 

66 

69 

77 

82 

75 

66 

67 

78 

MIN 

45 

36 

34 

35 

35 

31 

35 

32 

35 

40 

39 

44 

31 

33 

MAX 

67 

65 

65 

67 

75 

68 

64 

64 

70 

75 

73 

65 

65 

72 

MIN 

45 

43 

48 

44 

40 

36 

44 

38 

39 

41 

43 

49 

36 

37 

MAX 

67 

59 

57 

61 

61 

59 

52 

61 

61 

62 

53 

52 

53 

59 

MIN 

46 

52 

47 

47 

48 

43 

38 

48 

56 

51 

43 

42 

46 

49 

MAX 

62 

60 

64 

70 

65 

66 

60 

60 

62 

61 

59 

60 

60 

62 

MIN 

50 

51 

44 

40 

41 

49 

43 

45 

45 

51 

50 

37 

44 

41 

MAX 

62 

61 

58 

52 

58 

58 

59 

60 

59 

63 

73 

58 

55 

55 

MIN 

41 

42 

42 

39 

39 

41 

42 

42 

43 

44 

46 

39 

37 

37 

MAX 

62 

59 

61 

63 

60 

66 

68 

75 

72 

67 

61 

63 

MIN 

45 

46 

50 

37 

36 

43 

47 

46 

45 

42 

37 

43 

MAX 

54 

51 

51 

52 

53 

55 

51 

51 

57 

65 

55 

42 

48 

MIN 

29 

34 

34 

25 

24 

31 

27 

37 

38 

42 

31 

26 

27 

MAX 

61 

65 

56 

61 

63 

66 

60 

58 

59 

59 

60 

6  1 

61 

MIN 

52 

51 

52 

41 

44 

45 

43 

44 

48 

50 

48 

42 

42 

44 

MAX 

65 

67 

69 

73 

73 

72 

64 

64 

73 

81 

75 

71 

65 

77 

MIN 

49 

48 

40 

42 

62 

49 

43 

44 

45 

49 

49 

50 

42 

42 

MAX 

57 

56 

56 

57 

58 

57 

52 

48 

49 

53 

54 

46 

46 

52 

MIN 

37 

39 

39 

38 

35 

35 

33 

35 

40 

42 

35 

33 

35 

35 

MAX 

49 

45 

47 

50 

50 

55 

48 

46 

55 

61 

55 

47 

43 

48 

MIN 

27 

33 

35 

23 

26 

35 

26 

34 

37 

40 

33 

24 

30 

37 

MAX 

64 

59 

58 

59 

64 

64 

57 

54 

57 

61 

59 

58 

55 

59 

MI  N 

48 

52 

50 

45 

49 

46 

38 

40 

48 

54 

47 

41 

42 

48 

MAX 

60 

58 

60 

62 

58 

60 

54 

57 

60 

58 

56 

56 

56 

56 

MIN 

44 

52 

48 

42 

40 

47 

36 

47 

52 

48 

47 

40 

45 

50 

MAX 

58 

54 

50 

55 

52 

49 

46 

49 

52 

46 

47 

46 

53 

57 

MIN 

32 

43 

34 

33 

34 

33 

26 

37 

39 

42 

36 

32 

33 

36 

MAX 

60 

60 

61 

61 

62 

59 

54 

53 

56 

55 

59 

56 

57 

57 

MIN 

53 

54 

45 

45 

45 

48 

40 

48 

52 

52 

47 

42 

45 

48 

MAX 

61 

56 

57 

63 

68 

65 

59 

65 

70 

75 

64 

59 

59 

62 

MIN 

44 

46 

47 

44 

40 

44 

40 

45 

46 

48 

46 

38 

35 

36 

MAX 

67 

64 

58 

58 

63 

69 

65 

57 

65 

70 

73 

62 

59 

58 

MI  N 

45 

43 

43 

42 

40 

42 

36 

38 

45 

45 

51 

35 

31 

35 

MAX 

41 

42 

39 

39 

42 

45 

43 

36 

43 

47 

52 

43 

32 

32 

MIN 

28 

29 

26 

26 

29 

30 

29 

29 

31 

36 

37 

23 

23 

25 

MAX 

69 

66 

6a 

78 

75 

70 

64 

67 

73 

80 

75 

67 

68 

77 

MIN 

50 

47 

51 

40 

37 

37 

48 

38 

41 

41 

47 

54 

36 

37 

MAX 

63 

65 

65 

62 

66 

69 

70 

63 

66 

70 

65 

62 

59 

63 

MIN 

50 

49 

49 

45 

39 

38 

39 

44 

50 

49 

49 

37 

36 

36 

MAX 

57 

53 

52 

54 

65 

61 

52 

55 

66 

71 

66 

47 

47 

60 

MIN 

24 

39 

45 

34 

30 

31 

41 

30 

31 

30 

38 

30 

35 

27 

MAX 

45 

46 

40 

44 

49 

51 

45 

38 

47 

52 

57 

39 

38 

41 

MIN 

28 

28 

25 

25 

28 

29 

27 

27 

31 

36 

36 

22 

22 

26 

MAX 

50 

57 

49 

55 

65 

60 

51 

54 

49 

51 

57 

57 

49 

44 

MIN 

45 

42 

40 

37 

40 

40 

34 

36 

41 

45 

40 

36 

31 

35 

MAX 

62 

62 

65 

69 

64 

66 

55 

52 

57 

57 

57 

55 

55 

54 

20  21 


42  42 

28  25 

59  60  5 

37  32 

53  53 


29 

58 
30 


60  58  58 
33     32  34 


40     41  39 


44  50  45 
29     26  26 


48  44 

27  23 


37  36  34 

75  69  69 

48  49  49 

59  57  58 

31  31  28 


74     68  67 


76  75  70 

43  43  43 

58  58 

28  32 

42  45 

30  32  30 

64  64  65 

40  31  35 

62  63  63 

50  38  41 

50  52  52 

42  42  36 

64  62  63 


62  45 
39  36 


52  62 

28  31 

65  69 

32  36 

67  67 

34  40 

64     67  72 

37     36  43 

37     53  60 

10     15  18 

50     67  68 

27     29  29 

42     53  58  . 

22     24  28 

62  68 


66  68  75 
50     51  52 


56  66  72 
31     36     3  8 


65  72  84 
37     44  46 


70  77  81 
42     41  42 


59  60  61 
42     34  37 


26     20  20 


54     60  57 


50  40  41 

48  49  50 

34  31  28 

45  40  40 

24  25 

57  54 
45  39 

60  57  58 

45  36  36 

50  49  50 

28  30  23 

58  57  58 
41  41 

52  60 


63  51 

34  35  30 

44  32  34 

29  22  21 

65  65  65 

52  43  43 

57  61 

42  34 

52  48 

33  31 

45  32  43 

30  21  19 

44  55  50 


53  57  53 
29     24  29 


65  61  69 
39  36 


58  45  50 
22     12  14 


61  46  49 
35     18  23 


59  55  66 
28     20  26 


69  66 
43  40 


78  82 

55  53 


66  69 
34  34 


57  61 
33  32 


73  60  62 

40  35 

83  80 

49  44  41 

85  78  72 

44  46  36 

68  61 

35  28 

50  52  57 

36  29  39 


70  79  82 
49     30  36 


78  78  75 
34      38  38 


55  54  58 
39     45  49 


70  72  72 
33      34  39 


56  63 
32  41 


66  70 
35  39 


55  60  68 

22  22  25 

58  63  66 

37  41  45 

73  80  84 

64  62  59 

50  58  62 

26  28  29 

54  54  60 

30  25  39 


57     58  59 


60  60  57 
34  38  48 

51  57  60 

21  27  32 

59  63  59 

40  43  45 

63  65  69 

34  36  37 

57  62  64 

30  35  41 

30  39 
21  22 

71  81  81 

33  35  38 

61  67  70 

31  34  33 

57  64  65 

23  25  28 

35  45  58 
20  24  32 

55  59  68 


52  57  61 
42     38  44 


68  68  65 
46  46 


73  56  53 
43     37  32 


70  63 
41  33 


68  62 
40  40 


78     73  78 


63  50  57 

30  25  27 

52  48  58 

32  16  37 

56  55  58 
49  37  43 

57  56  59 
47  35  40 

51  51  55 


59  62 
38  43 


66  64  73 
39     33  38 


67      64  64 


50  45 
30  25 


77  78  79 

37  40 

71  62  67 

34  36  34 

58  56  68 

30  23  26 


48  43 
24  25 


69     55  62 


47  49 

34  25 

65  61 

42  34 

52  53 
37  33 

63  61 

41  33 

53  41 

24  13  15 

51  51  52 

25  25  27 

61  48  44 

36  21  25 


35 

69  71  70 
45     48  48 

61  59  56 
38     26  33 


80  80  68 

45  41  39 

79  77  71 

36  56  37 

64  64  64 

43  29  30 

45  52  51 

29  31  33 

78  68  70 

33  37  37 

71  68  74 

35  35  34 

52  50  55 

38  37  43 


61  64  66 
44     43  39 


31  31  291  29  33  37 
62     58     62     65     70  71 


60  64 
38  38 


65  63  65 
38     35  33 


5  ! 
22 


64  61  61 
46     37  37 


44     44     5  2 


30     25  30 


45  42  43 
28     22  23 


60  55  55 
39     40  39 


57     57  55 


26     24  34 


58  57  58 
44     39  41 


63      59  64 


72  64 
35  30 


50  43 
31  26 


77  67  71 
38      45  36 


72     61  63 


53  47  39 
31     25  25 


58  53  54 
41     28  30 


64     65  60 


MIN     52     53     44  39 


46      35      45      51      51      47      33     40      44  47 


32     32     32     37     38  39 


36     40     34     36  35 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

65 

64 

68 

77 

75 

75 

74 

73 

76 

76 

84 

81 

73 

75 

75 

71 

74 

73 

73 

85 

85 

83 

81 

73 

74 

74 

69 

78 

MIN 

38 

42 

36 

41 

59 

45 

55 

48 

52 

49 

50 

56 

48 

42 

45 

54 

49 

53 

45 

46 

48 

51 

55 

43 

42 

56 

44 

44 

HA  t  WEE 

MAX 

47 

52 

50 

58 

58 

61 

53 

56 

58 

61 

61 

66 

55 

55 

60 

61 

52 

61 

48 

53 

68 

67 

58 

53 

57 

68 

51 

53 

MIN 

32 

32 

34 

34 

37 

38 

36 

40 

38 

38 

39 

39 

33 

33 

36 

41 

32 

32 

29 

29 

40 

42 

36 

33 

3* 

40 

29 

29 

HALF   MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

61 

62 

57 

60 

66 

66 

58 

57 

58 

61 

59 

61 

57 

59 

59 

57 

58 

58 

54 

64 

60 

59 

57 

63 

66 

55 

56 

58 

MIN 

54 

53 

51 

46 

46 

50 

42 

44 

50 

50 

51 

42 

44 

45 

50 

41 

44 

40 

39 

43 

45 

50 

42 

44 

47 

37 

40 

41 

HAMILTON  AFB 

MAX 

60 

61 

6  0 

62 

59 

61 

55 

55 

59 

58 

57 

54 

56 

59 

58 

59 

57 

60 

62 

67 

66 

60 

63 

61 

58 

60 

63 

67 

MI  N 

52 

51 

45 

43 

42 

46 

40 

46 

53 

54 

43 

35 

43 

44 

44 

43 

40 

41 

34 

38 

40 

45 

36 

33 

44 

41 

40 

42 

HANFORD 

MAX 

63 

58 

59 

66 

66 

62 

60 

66 

70 

76 

72 

69 

60 

63 

65 

56 

62 

56 

65 

66 

71 

69 

66 

73 

70 

64 

66 

67 

MIN 

47 

46 

49 

45 

40 

41 

39 

47 

43 

46 

53 

38 

38 

38 

39 

38 

39 

43 

30 

39 

30 

37 

33 

34 

38 

43 

30 

34 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 

58 

50 

60 

53 

6  0 

54 

55 

44 

46 

57 

54 

43 

48 

48 

56 

53 

54 

48 

54 

56 

59 

56 

55 

57 

57 

51 

57 

59 

MIN 

39 

39 

42 

43 

43 

42 

34 

35 

37 

44 

40 

35 

36 

36 

40 

33 

32 

32 

31 

35 

40 

33 

31 

33 

34 

33 

35 

36 

HAT   CREEK    PH  1 

MAX 

55 

54 

50 

54 

61 

51 

50 

42 

48 

59 

44 

44 

44 

50 

50 

45 

46 

59 

62 

62 

53 

52 

50 

54 

MIN 

30 

35 

31 

26 

25 

25 

26 

37 

37 

33 

27 

30 

33 

33 

27 

22 

18 

20 

25 

18 

21 

27 

19 

21 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

74 

75 

71 

75 

70 

66 

69 

68 

71 

74 

80 

78 

70 

70 

74 

69 

78 

68 

65 

69 

74 

78 

82 

65 

68 

77 

70 

65 

MIN 

51 

51 

53 

55 

55 

36 

36 

35 

43 

40 

43 

41 

44 

40 

38 

49 

50 

45 

49 

54 

56 

52 

52 

37 

34 

48 

48 

41 

HEAL  DSBURG 

MAX 

62 

61 

69 

73 

69 

64 

57 

53 

58 

56 

56 

56 

55 

55 

60 

53 

58 

66 

69 

79 

75 

66 

68 

62 

64 

66 

66 

75 

MIN 

53 

58 

44 

45 

42 

49 

38 

45 

51 

53 

48 

36 

41 

48 

48 

43 

39 

41 

35 

39 

40 

48 

37 

40 

43 

33 

41 

43 

HENSHAW  DAM 

MAX 

63 

69 

68 

69 

65 

64 

59 

57 

61 

71 

76 

68 

60 

64 

51 

56 

56 

65 

70 

76 

72 

61 

63 

70 

71 

68 

60 

66 

MIN 

30 

32 

29 

30 

33 

26 

26 

28 

31 

30 

32 

34 

28 

28 

29 

31 

31 

30 

33 

30 

26 

32 

25 

2B 

28 

28 

30 

26 

HETCH  HETCHY 

MAX 

51 

53 

45 

56 

5R 

62 

59 

52 

55 

55 

64 

46 

49 

59 

51 

49 

49 

52 

60 

62 

68 

59 

64 

55 

57 

55 

MIN 

35 

34 

32 

31 

31 

33 

31 

32 

39 

40 

41 

7  0 

28 

29 

29 

26 

26 

26 

27 

30 

27 

29 

29 

27 

28 

27 

HILTS 

MAX 

54 

54 

52 

47 

54 

64 

46 

43 

46 

51 

52 

55 

44 

44 

51 

47 

42 

42 

46 

45 

55 

53 

44 

47 

53 

55 

46 

50 

MIN 

31 

36 

36 

33 

34 

35 

25 

26 

37 

40 

37 

33 

32 

35 

36 

30 

30 

24 

28 

28 

30 

30 

25 

27 

23 

24 

32 

27 

HOLLISTER 

MAX 

65 

64 

63 

67 

70 

63 

61 

62 

62 

58 

58 

60 

62 

65 

60 

61 

60 

61 

68 

71 

73 

65 

70 

72 

63 

63 

63 

70 

MIN 

51 

49 

50 

43 

3B 

45 

38 

50 

48 

47 

35 

37 

37 

47 

41 

33 

36 

32 

33 

37 

44 

35 

36 

39 

33 

31 

45 

HOOPA 

MAX 

65 

60 

61 

60 

63 

59 

57 

52 

54 

62 

62 

46 

52 

49 

58 

53 

56 

50 

57 

60 

61 

55 

57 

60 

39 

57 

58 

62 

MIN 

41 

50 

45 

45 

43 

48 

40 

42 

45 

51 

43 

38 

40 

41 

44 

37 

38 

36 

36 

40 

44 

41 

35 

39 

39 

36 

38 

41 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

40 

4  0 

47 

50 

47 

♦7 

38 

42 

50 

52 

47 

32 

36 

49 

44 

34 

37 

38 

47 

56 

53 

51 

44 

51 

44 

37 

41 

55 

MIN 

22 

26 

20 

24 

25 

27 

20 

25 

28 

33 

31 

13 

17 

22 

27 

25 

15 

11 

20 

30 

29 

30 

18 

28 

29 

20 

21 

24 

IDRIA 

MAX 

56 

55 

59 

60 

60 

60 

54 

60 

66 

70 

60 

51 

54 

58 

58 

51 

57 

52 

59 

64 

69 

65 

57 

68 

61 

55 

62 

64 

MIN 

43 

4  5 

41 

41 

40 

45 

36 

39 

44 

46 

45 

32 

33 

35 

40 

34 

34 

32 

3S 

40 

46 

44 

34 

38 

45 

38 

34 

37 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

67 

65 

66 

68 

68 

69 

65 

65 

67 

68 

67 

64 

67 

69 

63 

56 

61 

59 

64 

65 

67 

65 

65 

64 

61 

58 

64 

MIN 

30 

31 

30 

32 

32 

33 

32 

29 

31 

33 

32 

30 

28 

25 

27 

29 

28 

29 

32 

30 

23 

26 

27 

32 

31 

24 

30 

IMPERIAL 

MAX 

79 

76 

79 

75 

73 

70 

72 

73 

77 

81 

80 

75 

76 

79 

80 

71 

75 

72 

73 

79 

82 

82 

73 

73 

76 

78 

69 

76 

MIN 

46 

47 

46 

53 

49 

41 

41 

43 

46 

46 

47 

59 

46 

46 

45 

43 

48 

47 

46 

44 

46 

46 

50 

40 

38 

55 

42 

41 

INDEPENDENCE 

MAX 

55 

58 

58 

66 

54 

59 

58 

77 

55 

62 

64 

54 

65 

74 

72 

58 

69 

55 

M  I  N 

28 

29 

28 

29 

34 

35 

35 

27 

28 

28 

32 

25 

27 

40 

29 

30 

24 

26 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

80 

88 

77 

85 

78 

77 

73 

74 

76 

82 

85 

85 

81 

79 

86 

80 

71 

76 

75 

78 

85 

89 

84 

75 

78 

78 

80 

74 

MIN 

52 

46 

47 

48 

44 

37 

41 

43 

47 

45 

44 

50 

50 

43 

41 

53 

54 

53 

42 

42 

41 

44 

49 

33 

36 

40 

34 

38 

INYOKERN 

MAX 

63 

55 

64 

68 

67 

68 

63 

63 

69 

73 

6  8 

64 

63 

68 

72 

63 

66 

64 

65 

72 

77 

76 

69 

67 

72 

64 

60 

68 

MIN 

40 

30 

37 

35 

33 

34 

38 

37 

38 

46 

36 

31 

30 

34 

39 

37 

36 

35 

31 

36 

41 

43 

27 

34 

42 

31 

30 

IRON  MTN 

MAX 

72 

73 

69 

75 

69 

65 

68 

71 

73 

74 

78 

82 

69 

69 

75 

80 

70 

72 

65 

70 

73 

74 

78 

65 

70 

75 

71 

65 

MI  N 

48 

50 

5  2 

53 

44 

39 

49 

41 

42 

45 

50 

51 

46 

46 

46 

46 

52 

53 

48 

49 

49 

45 

44 

39 

41 

43 

45 

46 

JESS  VALLEY 

MAX 

46 

42 

42 

51 

56 

50 

46 

41 

51 

52 

46 

33 

38 

47 

42 

39 

35 

42 

47 

52 

59 

50 

47 

51 

42 

42 

42 

49 

MI  N 

26 

33 

30 

23 

26 

33 

33 

23 

32 

38 

28 

22 

20 

31 

29 

22 

1  7 

9 

26 

22 

27 

28 

14 

28 

24 

15 

22 

23 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

69 

64 

66 

69 

56 

68 

55 

58 

64 

71 

66 

57 

61 

65 

66 

50 

53 

55 

62 

66 

71 

69 

63 

66 

62 

58 

63 

60 

MIN 

35 

40 

34 

49 

37 

35 

27 

29 

34 

48 

37 

39 

28 

36 

35 

36 

37 

28 

29 

34 

43 

36 

37 

37 

31 

33 

37 

32 

KENTF I  ELD 

MAX 

54 

45 

49 

44 

40 

62 

63 

71 

64 

71 

MIN 

21 

28 

28 

28 

32 

45 

35 

26 

40 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

66 

61 

61 

63 

72 

67 

63 

65 

74 

79 

7* 

60 

.56 

65 

68 

60 

61 

55 

62 

68 

69 

65 

63 

75 

70 

63 

64 

67 

MIN 

53 

52 

52 

50 

49 

52 

49 

48 

51 

59 

56 

45 

43 

44 

48 

45 

43 

42 

41 

45 

48 

50 

44 

45 

52 

45 

45 

41 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

68 

59 

65 

68 

70 

66 

59 

62 

69 

76 

70 

59 

55 

69 

68 

59 

61 

57 

64 

75 

75 

72 

66 

73 

69 

62 

64 

71 

MIN 

34 

37 

34 

33 

35 

36 

38 

33 

36 

36 

44 

34 

32 

27 

31 

38 

35 

30 

29 

27 

30 

36 

30 

40 

38 

34 

30 

31 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

63 

64 

60 

61 

61 

61 

62 

61 

66 

68 

76 

66 

60 

60 

63 

65 

58 

62 

61 

63 

66 

70 

71 

62 

78 

68 

63 

66 

MIN 

46 

48 

50 

48 

44 

38 

41 

44 

45 

48 

53 

44 

39 

40 

45 

46 

39 

39 

33 

42 

41 

40 

41 

38 

44 

42 

36 

45 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

62 

61 

62 

63 

64 

63 

62 

70 

70 

80 

71 

60 

62 

65 

66 

66 

64 

63 

65 

68 

72 

72 

64 

76 

66 

63 

66 

68 

M 1  N 

48 

48 

50 

46 

44 

49 

40 

48 

48 

50 

52 

4  4 

45 

47 

4  6 

45 

41 

45 

39 

46 

47 

48 

40 

43 

44 

46 

42 

44 

KING  CITY 

MAX 

67 

65 

6  5 

69 

72 

71 

64 

67 

71 

72 

66 

6  1 

64 

67 

66 

60 

62 

62 

69 

75 

75 

72 

76 

73 

64 

64 

M I  N 

54 

45 

50 

39 

38 

4  1 

33 

41 

46 

50 

41 

32 

33 

38 

45 

38 

30 

34 

28 

31 

34 

32 

32 

35 

32 

28 

KLAMATH 

MAX 

65 

62 

58 

64 

63 

58 

54 

55 

6  0 

65 

54 

50 

51 

58 

55 

54 

53 

53 

60 

60 

56 

55 

60 

59 

56 

54 

55 

57 

MIN 

42 

4  1 

37 

44 

46 

51 

35 

4  5 

49 

53 

44 

40 

43 

48 

4  6 

36 

39 

33 

38 

40 

46 

42 

35 

44 

36 

35 

40 

37 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

MAX 

64 

64 

5o 

59 

60 

65 

64 

61 

64 

65 

69 

58 

58 

62 

61 

62 

58 

59 

59 

61 

65 

68 

63 

61 

67 

60 

61 

63 

M I  N 

46 

46 

51 

38 

37 

45 

37 

41 

48 

46 

50 

41 

37 

39 

42 

39 

33 

33 

38 

33 

34 

39 

30 

34 

39 

29 

28 

31 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

65 

62 

67 

77 

77 

70 

64 

66 

65 

64 

63 

64 

67 

65 

64 

63 

73 

70 

70 

72 

76 

76 

72 

65 

69 

72 

M  I  N 

50 

45 

49 

45 

46 

42 

43 

44 

44 

48 

43 

40 

39 

41 

42 

41 

46 

39 

41 

42 

43 

43 

39 

45 

37 

40 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

53 

52 

50 

49 

48 

47 

46 

49 

57 

63 

60 

49 

52 

57 

54 

47 

45 

44 

50 

56 

60 

59 

52 

59 

56 

49 

54 

56 

MIN 

32 

34 

35 

37 

36 

2  8 

34 

29 

32 

35 

40 

36 

26 

28 

33 

33 

25 

27 

29 

36 

37 

34 

31 

29 

35 

31 

28 

31 

LAKEPORT 

MAX 

61 

61 

60 

67 

65 

63 

53 

50 

59 

56 

52 

50 

51 

58 

54 

57 

55 

55 

65 

71 

70 

64 

60 

63 

59 

57 

61 

66 

MI  N 

45 

49 

)8 

36 

36 

46 

32 

42 

48 

49 

42 

32 

38 

39 

43 

31 

30 

28 

31 

34 

35 

48 

29 

42 

36 

30 

34 

32 

LAKESHORE 

MAX 

57 

52 

6  1 

71 

70 

60 

59 

47 

55 

55 

51 

46 

45 

51 

55 

57 

55 

59 

68 

74 

69 

59 

64 

52 

62 

61 

59 

71 

MIN 

45 

47 

41 

39 

43 

4  0 

36 

41 

42 

49 

40 

33 

40 

42 

40 

33 

29 

27 

34 

44 

40 

32 

29 

32 

30 

27 

34 

33 

LAKE    SPAULD  I NG 

MAX 

48 

46 

50 

56 

61 

55 

48 

42 

46 

51 

48 

36 

36 

50 

44 

44 

43 

41 

57 

63 

60 

58 

54 

54 

42 

42 

44 

58 

MIN 

32 

32 

10 

28 

31 

33 

26 

31 

36 

40 

30 

26 

22 

29 

30 

16 

17 

20 

23 

28 

30 

26 

27 

28 

32 

21 

26 

25 

LA  MESA 

MAX 

68 

65 

69 

77 

75 

68 

63 

66 

72 

78 

74 

66 

67 

75 

69 

61 

65 

62 

70 

78 

80 

77 

77 

78 

76 

65 

69 

76 

MIN 

52 

47 

51 

47 

46 

43 

49 

44 

44 

49 

47 

51 

41 

44 

43 

52 

45 

44 

42 

43 

48 

47 

44 

45 

45 

49 

43 

43 

LANCASTER 

MAX 

67 

62 

63 

66 

65 

65 

63 

66 

71 

78 

66 

6  0 

60 

68 

70 

56 

64 

59 

64 

72 

76 

62 

60 

68 

71 

60 

67 

67 

MIN 

34 

34 

39 

31 

29 

29 

41 

34 

38 

36 

47 

39 

33 

28 

29 

40 

30 

30 

24 

25 

29 

42 

30 

26 

30 

40 

24 

24 

Sue-  Reference  Notes  Following  Slaliou 

-  50  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Day  Of  Month 


2 

3 

4 

5 

6 

56 

61 

68 

65 

61 

51 

48 

48 

45 

52 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

60 

56 

60 

66 

62 

58 

53 

59 

57 

64 

58 

61 

62 

66 

68 

43 

48 

49 

50 

48 

38 

43 

42 

49 

40 

38 

42 

42 

39 

49 

42 

46 

43 

50 

47 

38 

37 

43 

44 

40 

37 

7  7 

42 

47 

57 

25 

33 

33 

32 

33 

29 

30 

35 

31 

25 

30 

30 

62 

64 

69 

7  0 

68 

60 

70 

69 

66 

59 

63 

62 

64 

67 

70 

39 

40 

45 

46 

53 

40 

46 

45 

35 

35 

35 

33 

33 

39 

58 

65 

72 

78 

65 

60 

59 

62 

64 

52 

61 

61 

63 

68 

68 

46 

43 

47 

50 

54 

37 

4  0 

40 

43 

45 

40 

38 

40 

59 

65 

70 

78 

67 

59 

62 

64 

64 

56 

61 

6  0 

63 

66 

71 

43 

39 

43 

45 

51 

36 

37 

38 

38 

45 

35 

34 

35 

33 

3  6 

60 

60 

59 

65 

62 

60 

57 

58 

60 

56 

59 

57 

59 

65 

69 

40 

39 

42 

47 

48 

35 

36 

40 

42 

40 

32 

33 

29 

37 

57 

63 

66 

74 

67 

55 

53 

64 

66 

54 

61 

51 

57 

64 

70 

40 

37 

43 

46 

45 

36 

32 

35 

40 

36 

31 

30 

62 

62 

63 

62 

60 

58 

62 

60 

54 

59 

62 

60 

65 

65 

70 

41 

48 

54 

50 

50 

40 

42 

41 

47 

38 

34 

30 

37 

63 

63 

67 

62 

59 

61 

63 

66 

62 

61 

60 

63 

65 

72 

72 

39 

39 

39 

48 

43 

33 

42 

43 

41 

40 

39 

45 

31 

33 

35 

64 

66 

71 

77 

69 

61 

66 

76 

64 

70 

63 

65 

70 

81 

80 

49 

48 

51 

53 

54 

51 

46 

47 

50 

55 

48 

46 

48 

46 

64 

66 

69 

75 

66 

65 

65 

74 

64 

66 

64 

64 

71 

80 

78 

46 

44 

47 

49 

50 

46 

43 

42 

45 

46 

45 

38 

40 

63 

62 

67 

67 

62 

63 

62 

67 

66 

63 

63 

63 

70 

74 

72 

50 

47 

50 

50 

52 

47 

45 

4  6 

47 

52 

49 

44 

44 

65 

66 

73 

76 

66 

67 

64 

76 

69 

66 

66 

65 

73 

79 

81 

51 

50 

52 

56 

53 

51 

48 

49 

6  0 

53 

50 

46 

49 

63 

67 

69 

71 

66 

62 

65 

68 

66 

63 

64 

6  2 

66 

69 

73 

40 

45 

50 

48 

47 

38 

37 

40 

45 

39 

34 

32 

35 

64 

63 

65 

6.' 

63 

58 

62 

65 

56 

63 

62 

63 

70 

73 

71 

36 

44 

52 

51 

48 

37 

37 

43 

46 

39 

35 

35 

38 

63 

67 

72 

75 

74 

60 

58 

70 

73 

62 

66 

59 

63 

71 

75 

31 

28 

33 

33 

36 

38 

32 

26 

28 

39 

34 

34 

28 

27 

3  3 

67 

68 

69 

70 

76 

60 

60 

63 

64 

65 

56 

6  8 

62 

65 

68 

38 

35 

40 

51 

52 

37 

40 

33 

33 

33 

36 

34 

34 

36 

39 

62 

60 

63 

63 

60 

57 

61 

60 

59 

60 

60 

60 

58 

68 

69 

51 

43 

46 

45 

36 

4  1 

37 

35 

36 

38 

41 

42 

45 

45 

31 

33 

35 

45 

36 

34 

33 

36 

50 

55 

21 

25 

30 

37 

29 

21 

18 

21 

29 

21 

10 

9 

15 

23 

2  8 

64 

67 

72 

76 

71 

59 

58 

63 

67 

60 

64 

57 

64 

67 

72 

*« 

45 

46 

52 

52 

45 

43 

41 

43 

47 

42 

4  7 

39 

39 

45 

62 

60 

60 

63 

62 

60 

57 

oO 

58 

57 

6 1 

5S 

62 

63 

69 

40 

42 

48 

46 

48 

37 

39 

46 

48 

38 

40 

36 

39 

64 

66 

58 

62 

61 

60 

59 

56 

58 

52 

61 

62 

60 

64 

68 

4  1 

48 

52 

52 

50 

40 

44 

42 

47 

44 

37 

39 

36 

38 

4  1 

54 

49 

40 

47 

46 

37 

35 

37 

41 

43 

46 

46 

48 

58 

63 

24 

26 

34 

1  7 

32 

27 

31 

32 

34 

28 

22 

1( 

20 

26 

2  8 

70 

70 

73 

7  1 

77 

77 

78 

78 

83 

77 

74 

75 

75 

82 

40 

44 

46 

44 

44 

45 

50 

44 

44 

45 

52 

4  7 

46 

52 

61 

66 

70 

71 

69 

59 

62 

63 

64 

59 

62 

59 

63 

66 

70 

40 

36 

42 

49 

50 

44 

3  8 

35 

45 

43 

36 

4( 

32 

35 

33 

60 

64 

70 

74 

73 

57 

58 

62 

65 

60 

63 

61 

62 

65 

6  9 

46 

41 

43 

47 

53 

32 

32 

32 

40 

44 

36 

4] 

31 

30 

1  9 

69 

60 

70 

76 

75 

64 

59 

70 

70 

67 

56 

57 

65 

74 

76 

J7 

38 

43 

60 

49 

41 

39 

45 

50 

40 

36 

37 

38 

46 

50 

42 

44 

41 

45 

47 

34 

33 

37 

43 

35 

40 

53 

69 

24 

27 

33 

36 

31 

25 

26 

28 

32 

17 

11 

13 

20 

25 

2  7 

66 

58 

63 

66 

65 

60 

61 

63 

62 

56 

5« 

53 

60 

65 

40 

39 

43 

51 

52 

42 

41 

43 

43 

44 

28 

4C 

29 

39 

60 

64 

66 

68 

70 

63 

59 

6: 

61 

62 

61 

61 

61 

65 

67 

72 

39 

47 

53 

47 

46 

39 

39 

39 

39 

40 

35 

32 

36 

41 

4  7 

54 

58 

61 

55 

45 

42 

46 

51 

43 

46 

3' 

50 

55 

59 

29 

30 

33 

45 

35 

21 

2  5 

24 

30 

24 

18 

16 

23 

p  5 

60 

66 

61 

60 

60 

60 

63 

62 

56 

61 

61 

6: 

62 

69 

62 

44 

46 

50 

50 

51 

42 

44 

46 

49 

44 

43 

43 

43 

4  3 

64 

59 

57 

59 

57 

58 

55 

56 

58 

57 

61 

5! 

60 

65 

7  3 

38 

38 

49 

48 

48 

36 

40 

44 

45 

38 

36 

3* 

35 

39 

42 

6  0 

60 

63 

59 

60 

59 

6: 

65 

59 

60 

59 

6 

62 

71 

7  0 

45 

44 

44 

55 

47 

40 

43 

46 

43 

42 

42 

40 

44 

49 

54 

51 

56 

60 

66 

61 

61 

53 

56 

57 

38 

33 

33 

37 

30 

33 

39 

30 

26 

66 

56 

52 

56 

56 

46 

50 

5C 

52 

51 

53 

5 

)  55 

62 

70 

36 

4C 

40 

42 

41 

33 

35 

35 

41 

36 

33 

3 

t  36 

42 

50 

54  47 

38 

42 

50 

42 

40 

4 

)  53 

62 

36 

47 

30  29 

3C 

36 

30 

31 

2 

)  36 

48 

42 

45 

43 

38 

45 

3-2 

32 

18 

21 

1 

60      40  46 

46      43  41 

58 

41 

45 

41 

44 

4 

♦1  49 

58 

62 

26 

34  39 

43  3; 

27 

32 

36  35 

28 

27 

26  28 

30 

35 

AS  PLUMAS 
*VA  BEDS  NM 
|E  GRAND 
MON  COVE 
INDSAY 

I VE  RMORE  2  SSW 
ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
JDI 

5MPOC   SEWAGE  PLANT 

)NG  BEACH 

i3NG  BEACH  WB  AP 

)S  ANGELES   WB  AP 

)S  ANGELES  WB  CITY 

)S  BANOS 

OS  GATOS 

iJCERNE  VALLEY   1  WSW 
ADERA 

ANDEVILLE  ISLAND 
4NZANITA  LAKE 
ftRICOPA 

VRTINE2  FIRE  STA 
ARYSVILLE 
:  CLOUD 
CCA  3  SE 
RCED  FIRE   STA  2 
llODLEWATER 
ILL  CREEK  2 
1NERAL 

[ITCHELL  CAVERNS 
50ESTO 
3 NO  LAKE 
ONTEREY 
3NTICELLO  DAM 
ORRO  BAY  FIRE  DEPT 
OUNTAIN  PASS 
T   DIABLO  NORTH  GATE 
3UNT  HAMILTON 
3UNT  HEBRON  RS 
OUNT   SHASTA  WB  CITY 


MAX 
Ml  N 

MAX 
Ml  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Ml  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M  I  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MSN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


50  45 
37  30 


57  58 
49  51 


60  61 
46  46 


59  5  9 
43  45 


68  60 
49  49 


57  59 
40  43 


66  68 
52  53 


59  66 
52  51 


61  67 
47  46 


63  75 
52  51 


63  72 
52  51 


59  64 
48  48 


70  62  65 

35  29  37 

63  63  58 

44  45  48 

63  59  59 


40  38 
31  19 


61  63 
50  50 


64  60 
53  50 


64  56 
50  52 


41  48 
38  35 


75  81  73 
46     45  46 


57  59 
48  50 


63  60 
48  52 


MAX  68 
MIN  41 


67  68 
52  43 


45  43 
31  30 


58  59 
47  45 


67  57  60 

52  49  46 

45  41  42 

24  23  25 


60  63 
53  50 


62  59 
50  43 


63  65 
51  50 


55  58 
32  34 


60  58 
45  40 


50  50 
42  35 


♦2  50  52 

51  33  39 

>1  67  67 

\2  39  41 

15  69  68 

46  42  43 

54  70  68 

40  40  40 

bl  65  65 

35  39  40 

58  57  62 

38  43  38 

52  65  63 

37  40  47 

72  72  68 

47  41  41 

79  79  62 

52  50  49 

77  75  64 

44  46  44 

72  71  65 

50  46  47 

76  73  65 

53  51  53 

65  62  67 

38  38  45 

72  69  60 

40  40  46 

65  65  60 

32  27  25 

57  63  67 

44  40  43 

65  65  62 


50  56 
29  31 


MAX  I  48 
MI  N  38 


66  66 

42  46 

66  56 

42  45 

67  66 
41  51 

59  63 

31  32 

76  74 

50  41 

64  60 

34  46 

64  63 

40  43 

67  64 

44  46 

52  57 

29  35 

50  55 

38  40 

64  63 

43  45 

47  50 

22  26 

71  61 

50  50 

69  64 

41  42 

65  61 
46  48 


65  63 

46  44 

59  49 

47  34 


60  52 
33  36 


66  66  62 
40      36  44 


57  41  38 
28     20  28 


70  63  70 
40     33  38 


68  66  75 
34     34  37 


68      64  74 

37     36  33 


69  62  62 
37     36  35 


65  57  63 
46     33  41 


65  63  66 
45      39  42 


70  74  76 
42     45  42 


81  77 

50  49 

81  75  78 

45  45  43 

79  73  75 

49  51  48 

78  74  77 

53  54  52 

67  66  72 

43  43  36 


65  67 
42  35 


69  61 
41     33  25 


71  67  65 
39     32  39 


69  65  68 
51     49  38 


53  37  46 
24     21  26 


63  76 
40  42 


62  65 
39  40 


70  63  64 
41     40  42 


24  18  25 
85     79  73 


40  38  37 
68     67  73 


77  66 
52  43 


57  43  46 

25  24  26 

66  58  57 

47  35  38 

64  64  69 


60  62  64 
46      38  46 


48  36  40 
20  21 


67  63  65 
43     35  38 


70  58  60 
36     31  31 


71  55  61 
42     35  37 


62  60  63 
45     34  37 


74  62  60 

36  47  30 

77  67 

49  50 

73  66  70 

44  46  41 

66  66  67 

47  50  44 

72  69  69 


63  64  67 
42  42 


70  64 
39  34 


75  63 
27  38 


61  61  61 
50     49  37 


42  39  38 
26     16  19 


70  62  66 
45     42  41 


63  60  63 
43     37  40 


63  63  62 
47     41  41 


46  48  49 
27     16  24 


72  73  78 
40     39  36 


67  68  65 
44     38  30 


72     62  65 


70  68  64 
49      38  39 


45  44  42 
30     15  25 


63  58  54 
45     37  32 


61     62  65 


52  44  59 

36  15  25 

60  68 

47  41 

70  63 

44  45  38 

64  70  70 

48  43  42 

65  61  49 
31  30  24 

69  59  61 

40  39  41 


51  45  50 
26     23  19 


60  62  59 
46     41  41 


63  61  62 
42     36  38 


62  64  64 
40     43  42 


64  55  57 
42     39  38 


57  48  48 
36     30  36 


43     49     52  56 
29     21     32     29     28     31  30 


See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN 
FEBRUARY  19'i 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

g 

7  |  8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

MT   WILSON   FC  338B 

62 

56 

51 

50 

54 

51 

60 

65 

61 

47 

54 

0  0 

57 

49 

46 

44 

55 

63 

62 

58 

54 

60 

59 

52 

53 

62 

M I  N 

42 

32 

34 

* 

31 

32 

29 

30 

41 

45 

47 

32 

39 

43 

32 

34 

36 

NACIMIENTO  DAM 

62 

63 

68 

66 

67 

69 

71 

73 

70 

60 

62 

66 

66 

61 

62 

62 

68 

72 

75 

73 

69 

71 

67 

64 

66 

70 

M I  N 

36 

40 

43 

36 

34 

34 

33 

31 

37 

41 

36 

33 

35 

33 

32 

39 

65 

62 

67 

69 

66 

67 

63 

60 

59 

60 

57 

55 

60 

62 

5  0 

60 

62 

63 

6  5 

71 

71 

65 

68 

66 

63 

65 

66 

73 

MI  N 

39 

36 

35 

35 

36 

33 

37 

40 

39 

45 

44 

41 

33 

37 

40 

NEEDLES  FAA  AP 

72 

69 

73 

66 

66 

67 

70 

75 

75 

80 

73 

69 

74 

78 

71 

70 

63 

67 

72 

76 

79 

64 

69 

76 

69 

65 

70 

MIN 

38 

49 

39 

48 

53 

4  3 

42 

50 

46 

44 

47 

44 

55 

46 

45 

37 

40 

52 

44 

39 

NEVADA  CITY 

MAX 

51 

54 

50 

53 

60 

60 

50 

50 

51 

57 

45 

47 

44 

53 

45 

52 

48 

51 

55 

62 

65 

53 

58 

57 

51 

53 

54 

MIN 

42 

32 

32 

29 

30 

32 

27 

27 

28 

27 

28 

30 

30 

24 

25 

34 

24 

28 

27 

NEWMAN   2  NW 

63 

60 

60 

63 

60 

60 

62 

65 

70 

65 

58 

62 

63 

65 

60 

61 

59 

64 

67 

70 

69 

63 

68 

65 

62 

64 

67 

MIN 

43 

49 

40 

39 

39 

45 

38 

45 

52 

46 

52 

37 

39 

37 

32 

35 

31 

35 

36 

39 

45 

35 

43 

41 

33 

38 

NEWPORT   8EACH  HARBOR 

63 

64 

04 

78 

77 

66 

64 

64 

62 

63 

62 

64 

63 

61 

63 

61 

68 

66 

68 

.  78 

78 

75 

65 

63 

66 

69 

MIN 

55 

49 

5  J 

51 

52 

5  o 

50 

46 

47 

47 

48 

53 

46 

46 

48 

45 

47 

48 

45 

48 

45 

51 

46 

45 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

68 

55 

51 

57 

62 

66 

62 

59 

65 

68 

50 

52 

52 

56 

57 

45 

52 

54 

56 

63 

64 

61 

57 

67 

60 

52 

59 

MI  N 

35 

36 

34 

33 

31 

32 

35 

38 

36 

30 

27 

26 

26 

33 

34 

27 

34 

37 

29 

28 

31 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

72 

70 

78 

77 

74 

70 

62 

64 

72 

76 

76 

73 

77 

78 

72 

70 

71 

76 

MIN 

4  H 

s  H 

54 

52 

4  H 

50 

47 

52 

48 

4  4 

46 

47 

49 

49 

51 

47 

47 

49 

46 

47 

OAKDALE   WOODWARD  DAN. 

62 

62 

55 

59 

56 

63 

61 

64 

66 

61 

57 

60 

60 

58 

58 

56 

58 

61 

64 

67 

63 

60 

66 

58 

60 

62 

MIN 

47 

46 

45 

39 

43 

45 

39 

42 

48 

48 

36 

38 

31 

32 

36 

43 

38 

33 

33 

43 

30 

36 

35 

OAKLAND  WB  AP 

63 

56 

63 

64 

64 

62 

63 

62 

59 

58 

59 

59 

58 

61 

57 

63 

63 

68 

64 

60 

67 

67 

57 

59 

61 

65 

MIN 

54 

54 

47 

43 

43 

44 

41 

49 

54 

51 

46 

45 

45 

42 

39 

39 

37 

41 

44 

44 

44 

41 

47 

42 

40 

41 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

64 

66 

62 

75 

74 

72 

63 

64 

62 

61 

68 

64 

63 

61 

61 

61 

64 

65 

67 

68 

76 

71 

65 

61 

66 

65 

MIN 

42 

43 

46 

45 

47 

45 

46 

44 

36 

43 

54 

43 

42 

43 

55 

44 

40 

42 

42 

37 

48 

45 

50 

40 

50 

45 

42 

OJA  I 

MAX 

74 

72 

77 

78 

77 

70 

67 

68 

72 

80 

69 

69 

69 

79 

72 

67 

67 

67 

73 

83 

85 

82 

74 

79 

75 

72 

72 

81 

MIN 

40 

44 

43 

44 

40 

43 

37 

40 

40 

44 

46 

37 

36 

38 

4  0 

42 

34 

34 

33 

36 

40 

50 

40 

35 

36 

39 

34 

39 

ORANGE  COVE 

MAX 

65 

62 

56 

59 

63 

69 

66 

5  7 

65 

70 

76 

64 

59 

58 

62 

62 

55 

61 

59 

62 

66 

70 

68 

65 

73 

65 

61 

65 

MIN 

44 

43 

42 

41 

40 

42 

42 

40 

43 

46 

50 

35 

36 

37 

39 

41 

35 

33 

34 

35 

36 

39 

32 

36 

39 

34 

34 

34 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

60 

55 

56 

63 

61 

56 

5  3 

54 

60 

62 

53 

53 

57 

55 

52 

51 

55 

59 

60 

60 

60 

60 

55 

54 

54 

56 

58 

MI  N 

43 

43 

42 

44 

44 

50 

33 

43 

49 

52 

42 

36 

49 

4  5 

36 

39 

31 

38 

39 

36 

36 

34 

43 

36 

33 

39 

38 

OR LAND 

MAX 

56 

63 

54 

62 

68 

60 

60 

59 

56 

56 

59 

62 

56 

55 

53 

57 

58 

59 

59 

64 

70 

69 

63 

62 

69 

62 

61 

63 

MIN 

52 

52 

44 

45 

41 

46 

36 

38 

47 

51 

46 

H 

38 

44 

48 

37 

33 

35 

39 

39 

41 

37 

43 

36 

40 

4C 

40 

39 

ORLEANS 

MAX 

57 

64 

58 

62 

57 

59 

55 

50 

55 

55 

54 

51 

45 

54 

53 

56 

55 

56 

59 

61 

56 

58 

59 

60 

57 

56 

54 

61 

MIN 

43 

46 

47 

44 

45 

49 

42 

42 

47 

49 

42 

37 

39 

35 

37 

36 

38 

41 

41 

40 

32 

41 

38 

35 

38 

41 

OROV I LLE 

MAX 

59 

65 

58 

66 

68 

68 

6  1 

60 

56 

59 

62 

59 

57 

56 

56 

57 

60 

57 

59 

63 

67 

69 

63 

64 

63 

62 

61 

65 

MIN 

51 

52 

49 

41 

44 

42 

40 

49 

51 

52 

49 

39 

45 

4  1 

49 

36 

36 

35 

34 

36 

40 

41 

33 

43 

45 

31 

41 

38 

OROVILLE   7  SE 

MAX 

64 

58 

61 

65 

60 

62 

56 

55 

56 

60 

61 

60 

60 

56 

57 

60 

64 

64 

66 

67 

67 

65 

66 

64 

66 

63 

63 

62 

M  I  N 

46 

48 

47 

48 

47 

46 

36 

35 

35 

46 

50 

48 

47 

43 

47 

37 

37 

36 

35 

42 

39 

37 

36 

37 

37 

33 

37 

36 

OXNARD 

MAX 

69 

70 

73 

75 

77 

66 

68 

67 

72 

67 

66 

67 

68 

72 

67 

69 

67 

66 

73 

76 

80 

83 

71 

78 

70 

70 

71 

79 

MIN 

50 

46 

45 

46 

46 

47 

43 

43 

41 

47 

43 

43 

43 

44 

41 

38 

41 

39 

37 

35 

47 

47 

39 

42 

4( 

42 

46 

^2 

PALMDALE 

MAX 

68 

64 

62 

64 

63 

65 

63 

66 

69 

77 

72 

61 

59 

67 

70 

62 

60 

64 

62 

69 

75 

72 

63 

68 

71 

64 

66 

67 

MI  N 

36 

38 

40 

32 

31 

32 

43 

39 

41 

40 

52 

35 

30 

31 

37 

41 

33 

29 

30 

32 

36 

46 

32 

29 

4  1 

4C 

3C 

32 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

64 

62 

62 

65 

63 

65 

6  1 

67 

66 

72 

69 

58 

58 

63 

71 

57 

66 

57 

61 

68 

73 

63 

58 

64 

72 

60 

66 

67 

MIN 

32 

34 

36 

27 

31 

30 

37 

37 

40 

37 

48 

34 

29 

27 

30 

34 

27 

35 

29 

27 

3  i 

40 

21 

25 

3* 

36 

27 

28 

PALM  SPRINGS 

MAX 

83 

79 

80 

75 

72 

71 

74 

74 

77 

80 

82 

77 

78 

82 

79 

75 

73 

69 

77 

81 

88 

84 

79 

72 

75 

76 

73 

79 

MIN 

46 

49 

45 

55 

53 

42 

40 

40 

44 

45 

47 

49 

44 

46 

43 

50 

41 

42 

54 

50 

47 

48 

55 

39 

3{ 

46 

45 

4C 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MAX 

71 

6  4 

64 

60 

67 

64 

61 

58 

62 

67 

68 

61 

55 

60 

59 

60 

60 

58 

60 

63 

70 

67 

60 

63 

66 

67 

69 

61 

MIN 

55 

54 

48 

39 

41 

47 

39 

47 

50 

47 

54 

39 

40 

47 

60 

41 

35 

38 

34 

37 

41 

45 

37 

37 

41 

38 

35 

39 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

65 

63 

60 

59 

55 

57 

47 

60 

60 

67 

67 

60 

56 

61 

62 

59 

45 

48 

54 

61 

63 

64 

61 

56 

61 

61 

54 

69 

MIN 

39 

43 

39 

35 

35 

34 

30 

30 

37 

44 

44 

34 

32 

38 

39 

32 

29 

29 

26 

36 

43 

45 

36 

35 

41 

3 1 

29 

35 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

61 

56 

58 

58 

62 

62 

5  7 

65 

66 

72 

60 

56 

60 

60 

61 

57 

58 

57 

60 

64 

69 

67 

66 

71 

6t 

5! 

63 

65 

MIN 

45 

45 

46 

43 

39 

45 

43 

45 

49 

46 

37 

40 

38 

42 

36 

42 

36 

PARAD I SE 

MAX 

51 

60 

50 

60 

68 

59 

5  3 

52 

5  0 

55 

58 

50 

50 

47 

55 

62 

57 

53 

56 

60 

67 

60 

56 

61 

58 

56 

56 

57 

MI  N 

44 

47 

39 

42 

43 

47 

35 

43 

33 

30 

33 

37 

38 

44 

36 

31 

37 

3{ 

36 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

72 

71 

7G 

73 

67 

68 

69 

70 

71 

75 

78 

80 

72 

74 

75 

78 

67 

70 

65 

67 

73 

77 

78 

65 

69 

76 

70 

67 

MI  N 

47 

48 

46 

50 

5  3 

43 

45 

46 

47 

46 

57 

54 

48 

48 

50 

49 

51 

51 

53 

43 

49 

50 

47 

44 

PASADENA 

MAX 

68 

65 

73 

76 

74 

72 

66 

68 

75 

81 

73 

69 

65 

78 

74 

68 

66 

66 

73 

81 

83 

78 

76 

77 

74 

69 

71 

78 

MIN 

48 

47 

45 

47 

47 

47 

48 

45 

47 

49 

51 

50 

42 

43 

52 

46 

42 

42 

47 

50 

49 

46 

45 

46 

45 

41 

43 

PASO  ROBLES 

MAX 

64 

64 

66 

67 

71 

69 

63 

6  5 

74 

71 

68 

60 

62 

67 

65 

60 

62 

62 

67 

72 

74 

72 

69 

71 

69 

66 

67 

71 

MIN 

48 

45 

51 

45 

35 

42 

33 

40 

39 

45 

45 

33 

33 

33 

29 

30 

24 

30 

34 

39 

3  1 

28 

3( 

30 

25 

39 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

MAX 

61 

65 

63 

66 

70 

62 

6 1 

65 

72 

71 

59 

57 

61 

65 

60 

59 

60 

61 

64 

70 

73 

67 

66 

73 

63 

63 

65 

70 

MIN 

47 

46 

45 

42 

37 

43 

34 

42 

42 

43 

38 

33 

34 

37 

41 

36 

30 

31 

27 

31 

36 

36 

30 

31 

32 

31 

27 

31 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

63 

61 

66 

71 

70 

63 

5  g 

56 

60 

60 

59 

58 

59 

59 

59 

61 

57 

62 

65 

70 

66 

62 

65 

63 

62 

63 

64 

68 

MIN 

51 

53 

45 

39 

39 

47 

36 

46 

51 

53 

49 

35 

35 

36 

34 

33 

35 

37 

42 

34 

34 

41 

39 

37 

PINNACLES  NM 

MAX 

62 

61 

66 

68 

70 

61 

62 

73 

70 

69 

59 

62 

56 

63 

58 

59 

60 

68 

73 

77 

67 

67 

73 

67 

61 

66 

68 

MIN 

47 

45 

44 

39 

37 

4 

34 

38 

45 

40 

37 

29 

34 

29 

34 

42 

41 

3  7 

31 

35 

33 

28 

35 

PISMO  BEACH 

MAX 

75 

71 

6  9 

71 

69 

68 

65 

62 

58 

63 

65 

71 

66 

63 

60 

64 

69 

77 

81 

77 

75 

71 

64 

67 

69 

76 

MIN 

58 

50 

49 

50 

47 

47 

43 

44 

50 

47 

45 

43 

46 

4C 

46 

50 

5C 

4  7 

45 

42 

PL ACER V I LLE 

MAX 

56 

55 

54 

55 

57 

■  9 

55 

54 

60 

48 

49 

50 

54 

49 

52 

52 

56 

55 

60 

64 

56 

59 

6« 

55 

54 

57 

MIN 

43 

41 

45 

33 

34 

40 

32 

32 

44 

45 

43 

36 

32 

31 

29 

28 

29 

29 

30 

30 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

54 

57 

51 

55 

60 

61 

55 

55 

52 

54 

61 

47 

51 

47 

55 

45 

53 

49 

53 

58 

62 

67 

54 

60 

61 

52 

53 

56 

MIN 

44 

44 

42 

41 

43 

4  5 

37 

40 

45 

48 

40 

34 

3  5 

32 

35 

34 

38 

39 

44 

42 

37 

39 

35 

37 

39 

POINT  ARENA 

MAX 

62 

58 

60 

59 

64 

6] 

58 

54 

55 

56 

54 

58 

56 

54 

57 

58 

54 

55 

55 

56 

59 

58 

56 

58 

60 

55 

55 

59 

MIN 

48 

53 

4« 

42 

42 

44 

37 

40 

49 

49 

46 

37 

42 

49 

47 

42 

41 

40 

40 

46 

47 

46 

34 

41 

39 

41 

39 

43 

POINT    ARGUELLO  WB 

MAX 

60 

62 

62 

65 

69 

60 

57 

58 

62 

57 

59 

55 

58 

60 

58 

56 

56 

59 

58 

65 

67 

58 

67 

75 

60 

56 

59 

67 

MI  N 

52 

53 

5] 

47 

41 

45 

46 

43 

4  2 

46 

47 

41 

44 

47 

48 

43 

43 

41 

41 

37 

38 

48 

42 

38 

37 

45 

32 

44 

PT  P1EDRAS  BLANCAS 

MAX 

62 

63 

-.2 

63 

61 

62 

60 

65 

60 

60 

60 

62 

60 

63 

61 

60 

60 

62 

65 

61 

61 

65 

70 

62 

59 

60 

62 

64 

MIN 

50 

52 

50 

49 

50 

43 

46 

50 

51 

50 

42 

44 

45 

48 

42 

41 

43 

43 

47 

47 

50 

48 

49 

45 

48 

42 

45 

46 

See  Reference  Notes  Following  Station  [adex 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2d 

29 

30 

31 

Aver, 

POMONA 

MAX 

68 

64 

70 

75 

74 

69 

65 

66 

74 

80 

69 

66 

63 

77 

71 

65 

65 

65 

71 

60 

83 

77 

71 

76 

76 

68 

71 

77 

71  .3 

MI  N 

49 

42 

43 

41 

41 

40 

39 

3  9 

43 

43 

46 

50 

36 

37 

39 

48 

36 

38 

34 

37 

42 

41 

38 

37 

37 

39 

36 

36 

40.2 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

55 

64 

65 

63 

69 

59 

62 

60 

66 

65 

60 

60 

59 

61 

60 

59 

61 

59 

62 

65 

70 

70 

64 

67 

63 

60 

64 

62.7 

MIN 

45 

52 

49 

45 

38 

45 

38 

43 

46 

48 

49 

35 

35 

43 

46 

* 

36 

36 

31 

36 

37 

43 

37 

35 

40 

34 

35 

39 

PORTERVILLE 

MAX 

65 

68 

60 

60 

66 

70 

68 

62 

66 

72 

79 

70 

60 

60 

65 

65 

53 

64 

61 

65 

69 

73 

70 

66 

75 

70 

62 

66.1 

MIN 

47 

46 

48 

43 

40 

42 

43 

41 

44 

47 

53 

38 

39 

40 

40 

*Z 

37 

35 

36 

36 

39 

41 

39 

36 

42 

37 

34 

38 

40. S 

PORTOLA 

MAX 

53 

50 

51 

52 

55 

55 

50 

45 

51 

53 

49 

36 

40 

48 

48 

42 

39 

39 

56 

62 

61 

60 

48 

55 

45 

41 

47 

49.5 

MIN 

25 

28 

25 

20 

22 

27 

1  5 

30 

32 

40 

29 

19 

15 

22 

28 

13 

11 

1 2 

14 

1 3 

21 

25 

1  4 

20 

25 

15 

18 

18 

21.3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

66 

62 

64 

67 

67 

66 

60 

5  1 

60 

58 

55 

50 

51 

57 

58 

57 

60 

65 

71 

61 

59 

61 

60.3 

MIN 

45 

50 

39 

37 

37 

46 

29 

46 

47 

42 

33 

41 

40 

30 

30 

27 

3 1 

2  9 

36 

37 

29 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

S7 

59 

62 

62 

66 

61 

57 

61 

68 

67 

59 

56 

58 

59 

55 

55 

55 

55 

63 

68 

72 

65 

63 

64 

61 

58 

62 

61.2 

38 

40 

36 

33 

35 

38 

38 

40 

40 

27 

27 

26 

32 

32 

23 

25 

23 

23 

30 

30 

36 

24 

28 

30 

21 

28 

30.9 

OUINCY  RS 

MAX 

52 

58 

49 

56 

57 

62 

57 

58 

52 

55 

59 

48 

45 

47 

55 

43 

53 

47 

52 

61 

66 

66 

66 

60 

39 

54 

51 

54.9 

37 

37 

34 

30 

29 

36 

40 

40 

33 

30 

27 

33 

36 

33 

26 

24 

23 

24 

26 

23 

20 

25 

28 

21 

26 

23 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

68 

70 

69 

72 

70 

66 

61 

67 

73 

79 

74 

65 

67 

77 

73 

59 

63 

61 

71 

80 

82 

79 

70 

71 

78 

68 

72 

70.8 

40 

36 

35 

40 

49 

35 

35 

39 

39 

44 

30 

32 

34 

43 

39 

35 

30 

34 

39 

36 

32 

54 

33 

34 

38 

32 

RANDSBURG 

MAX 

60 

57 

66 

59 

60 

67 

57 

62 

64 

71 

65 

59 

53 

64 

65 

59 

61 

54 

60 

66 

72 

69 

65 

63 

65 

58 

57 

62.1 

MIN 

38 

40 

31 

36 

41 

41 

36 

3  7 

41 

45 

45 

36 

33 

35 

40 

37 

36 

36 

30 

40 

45 

49 

34 

34 

41 

40 

31 

37 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

62 

54 

62 

69 

61 

61 

58 

54 

58 

58 

57 

54 

52 

53 

56 

58 

57 

60 

65 

71 

66 

63 

64 

60 

61 

61 

62 

71 

60.3 

MI  N 

51 

50 

45 

45 

45 

45 

38 

4  7 

50 

51 

45 

38 

43 

48 

42 

40 

35 

37 

39 

42 

45 

46 

40 

39 

43 

3  7 

44 

41 

43.3 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

60 

57 

64 

70 

69 

60 

66 

55 

55 

57 

58 

54 

51 

52 

57 

59 

61 

61 

70 

76 

75 

63 

66 

63 

63 

61 

64 

72 

62.1 

MIN 

50 

50 

44 

47 

50 

50 

43 

46 

46 

52 

47 

36 

45 

45 

46 

37 

34 

36 

4  1 

48 

50 

4  5 

40 

40 

44 

37 

42 

42 

REDLANDS 

MAX 

67 

67 

74 

75 

74 

66 

65 

67 

76 

82 

73 

67 

64 

78 

74 

62 

63 

68 

75 

84 

84 

76 

72 

77 

76 

70 

71 

79 

72.4 

MIN 

46 

44 

42 

45 

48 

40 

4 1 

40 

41 

45 

46 

49 

36 

40 

42 

45 

39 

44 

46 

42 

46 

4  6 

43 

37 

40 

4  1 

37 

40 

42  .6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

65 

65 

64 

68 

67 

64 

63 

62 

67 

65 

63 

60 

61 

61 

60 

62 

60 

61 

65 

71 

71 

63 

66 

69 

64 

62 

63 

70 

64.4 

M I N 

55 

54 

47 

40 

42 

46 

55 

49 

51 

40 

41 

46 

49 

40 

37 

37 

35 

38 

39 

44 

39 

38 

44 

3fi 

36 

39 

43,0 

RICHMOND 

MAX 

62 

64 

60 

63 

69 

65 

61 

58 

61 

63 

63 

59 

58 

59 

62 

58 

62 

57 

61 

64 

71 

70 

61 

65 

65 

59 

61 

65 

62.4 

54 

55 

49 

44 

47 

49 

54 

54 

50 

45 

46 

50 

50 

44 

40 

40 

41 

44 

47 

50 

4  7 

42 

46 

44 

45 

46 

46  .  9 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

68 

66 

70 

74 

73 

66 

67 

6  7 

75 

83 

73 

69 

67 

80 

73 

66 

64 

67 

72 

80 

85 

77 

71 

78 

78 

69 

70 

80 

72.4 

47 

40 

39 

50 

50 

39 

40 

43 

44 

51 

38 

37 

40 

* 

38 

42 

57 

42 

49 

42 

46 

37 

39 

42 

4  1 

40 

42.8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  5TA 

MAX 

66 

66 

73 

73 

72 

66 

66 

67 

76 

84 

73 

67 

65 

79 

73 

64 

65 

67 

71 

81 

83 

75 

70 

76 

77 

69 

70 

71.9 

43 

42 

37 

44 

43 

36 

39 

42 

42 

47 

37 

38 

40 

44 

34 

41 

49 

41 

48 

4C 

45 

35 

3 

39 

37 

38 

40.3 

ROCKL1N 

MAX 

60 

63 

56 

60 

62 

66 

60 

60 

57 

60 

60 

60 

58 

57 

58 

55 

59 

58 

68 

62 

63 

7  0 

61 

63 

63 

58 

60 

63 

60.4 

50 

45 

48 

35 

35 

38 

38 

39 

40 

48 

47 

38 

37 

38 

37 

32 

32 

29 

30 

36 

38 

34 

34 

40 

26 

28 

30 

36.9 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

62 

57 

62 

64 

61 

62 

60 

58 

59 

60 

61 

57 

57 

58 

56 

60 

6C 

55 

62 

66 

69 

64 

63 

63 

60 

61 

62 

66 

61.2 

MIN 

49 

49 

48 

42 

40 

48 

4  1 

52 

50 

46 

40 

43 

43 

44 

40 

40 

40 

42.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

64 

57 

62 

65 

64 

63 

61 

60 

60 

61 

60 

58 

57 

59 

58 

60 

60 

59 

63 

66 

72 

63 

63 

64 

61 

61 

67 

69 

62  .0 

M I  N 

51 

49 

50 

45 

44 

48 

49 

11 

50 

48 

41 

43 

43 

47 

* 

37 

39 

5 

41 

44 

41 

41 

44 

47 

41 

41 

41 

44.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

t) 

58 

66 

73 

68 

64 

58 

53 

60 

57 

57 

57 

53 

55 

58 

63 

57 

62 

67 

74 

74 

66 

66 

63 

62 

63 

66 

75 

62  .9 

M I  N 

51 

51 

43 

40 

38 

48 

34 

45 

51 

49 

47 

32 

39 

48 

48 

36 

32 

31 

36 

42 

38 

41 

31 

35 

40.3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

65 

61 

60 

66 

68 

64 

56 

59 

62 

60 

57 

55 

55 

56 

54 

59 

56 

59 

5E 

68 

68 

60 

62 

66 

5? 

61 

62 

68 

60.8 

MIN 

49 

49 

47 

35 

45 

38 

52 

50 

48 

40 

35 

40 

46 

3 

30 

30 

29 

30 

31 

33 

36.5 

SALINAS  2  E 

MAX 

67 

61 

63 

69 

74 

63 

61 

63 

66 

66 

62 

69 

62 

64 

59 

60 

59 

62 

64 

71 

66 

62 

71 

72 

65 

61 

61 

69 

64  .  9 

M I  N 

53 

50 

50 

38 

41 

47 

37 

42 

49 

52 

45 

35 

38 

38 

44 

38 

34 

35 

32 

35 

37 

* 

35 

39 

19 

37 

32 

35 

40.4 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

67 

61 

63 

69 

70 

61 

59 

62 

67 

61 

61 

59 

61 

64 

58 

59 

59 

61 

63 

72 

67 

61 

68 

75 

61 

60 

64 

68 

63.6 

MIN 

53 

51 

50 

41 

44 

43 

39 

44 

50 

48 

44 

37 

38 

41 

47 

4  0 

34 

35 

* 

37 

37 

43 

35 

39 

4C 

40 

34 

35 

41.2 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

58 

58 

57 

63 

63 

62 

55 

49 

50 

66 

60 

49 

48 

59 

56 

51 

51 

49 

62 

70 

71 

66 

64 

63 

57 

53 

56 

65 

56.3 

MIN 

39 

37 

37 

31 

38 

40 

42 

43 

33 

32 

35 

34 

38 

27 

3C 

3C 

30 

36 

43 

32 

34 

37 

42 

31 

35.1 

SALYER  RS 

MAX 

60 

58 

60 

63 

58 

58 

50 

50 

59 

60 

46 

50 

50 

55 

50 

55 

56 

61 

63 

55 

57 

61 

58 

53 

56.1 

MIN 

40 

44 

45 

40 

47 

43 

47 

41 

35 

36 

38 

43 

34 

34 

35 

39 

37 

39 

36 

3 

38 

39.1 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

66 

67 

68 

71 

68 

68 

60 

62 

70 

75 

74 

65 

56 

71 

71 

61 

55 

57 

67 

74 

77 

76 

68 

70 

70 

67 

63 

72 

67.5 

MIN 

40 

51 

46 

46 

49 

45 

40 

44 

53 

47 

43 

39 

44 

44 

4C 

39 

38 

38 

5C 

49 

49 

43 

46 

46 

39 

43 

44 

44.1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

64 

64 

64 

69 

69 

67 

61 

65 

72 

72 

67 

66 

61 

66 

62 

60 

61 

60 

60 

74 

77 

75 

73 

75 

70 

68 

67 

68 

MIN 

41 

44 

43 

32 

35 

42 

29 

44 

42 

41 

40 

31 

3? 

37 

29 

27 

28 

9 

27 

1 

30 

33 

32 

° 

° 

29 

34.1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

67 

67 

74 

71 

71 

67 

65 

66 

77 

84 

72 

67 

65 

80 

73 

62 

62 

66 

71 

79 

83 

75 

71 

78 

75 

7C 

71 

80 

M  N 

41 

39 

38 

57 

54 

36 

38 

40 

43 

49 

34 

36 

37 

45 

33 

39 

48 

43 

43 

32 

37 

40.2 

SANDBERG  WB 

MAX 

57 

53 

44 

52 

52 

54 

51 

56 

58 

66 

51 

40 

40 

54 

57 

35 

47 

40 

52 

57 

66 

51 

46 

56 

57 

4  0 

52 

55 

MIN 

40 

43 

40 

38 

40 

41 

42 

50 

35 

32 

31 

35 

33 

3 

29 

31 

9 

34 

36.6 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

67 

63 

65 

74 

75 

67 

65 

65 

69 

73 

67 

64 

65 

68 

66 

64 

65 

64 

67 

72 

75 

70 

74 

73 

71 

6S 

68 

71 

MIN 

54 

52 

54 

50 

47 

48 

52 

48 

50 

50 

51 

52 

47 

47 

49 

5 

51 

45 

46 

C 

47 

49.7 

SAN  FERNANDO 

MAX 

63 

69 

69 

73 

73 

69 

66 

70 

73 

81 

75 

68 

70 

79 

71 

68 

67 

66 

73 

81 

86 

76 

7C 

79 

7; 

'0 

73 

78 

MIN 

45 

51 

52 

53 

54 

43 

43 

41 

42 

50 

45 

46 

42 

45 

41 

46 

39 

38 

♦7 

53 

59 

53 

47.1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

62 

61 

61 

66 

64 

60 

58 

59 

63 

60 

59 

57 

60 

57 

58 

58 

57 

59 

60 

66 

60 

5£ 

62 

67 

56 

58 

59 

63 

M  I  N 

54 

53 

51 

44 

45 

50 

43 

49 

54 

52 

47 

43 

46 

50 

48 

41 

44 

4C 

39 

42 

46 

41 

40 

46.0 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB 

MAX 

63 

59 

62 

69 

64 

59 

58 

57 

62 

60 

58 

56 

58 

58 

56 

59 

56 

60 

62 

66 

64 

57 

64 

64 

57 

5E 

62 

67 

55 

52 

52 

50 

52 

50 

* 

54 

55 

49 

48 

50 

52 

50 

4( 

47 

47 

48 

50 

51 

° 

50 

50.3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

71 

63 

74 

81 

78 

75 

70 

70 

77 

83 

78 

70 

68 

83 

76 

68 

67 

69 

72 

83 

86 

B  i 

79 

8C 

75 

7C 

72 

79 

74  9 

M  I  N 

49 

45 

48 

44 

43 

43 

44 

44 

46 

46 

49 

49 

40 

42 

42 

52 

45 

40 

41 

40 

44.0 

SAN  GREGOR 10  3  SE 

MAX 

66 

59 

61 

69 

69 

56 

56 

61 

63 

60 

59 

56 

59 

61 

57 

57 

56 

60 

60 

70 

59 

58 

64 

72 

58 

59 

56 

67 

M I  N 

51 

51 

49 

39 

40 

47 

37 

52 

46 

50 

39 

38 

40 

48 

36 

35 

34 

32 

37 

34 

37 

40.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

71 

68 

73 

75 

74 

64 

65 

66 

76 

81 

74 

67 

66 

71 

78 

74 

62 

65 

72 

80 

83 

76 

75 

77 

77 

68 

71 

80 

72  •  5 

MIN 

39 

37 

34 

36 

35 

32 

32 

37 

34 

39 

40 

43 

33 

30 

36 

33 

32 

32 

29 

30 

34 

30 

34.0 

SAN  JOSE 

MAX 

68 

64 

62 

68 

69 

61 

63 

63 

68 

64 

61 

59 

62 

63 

58 

60 

60 

60 

66 

70 

67 

61 

66 

73 

60 

6C 

61 

68 

63.8 

MIN 

55 

54 

52 

48 

45 

50 

42 

48 

55 

54 

52 

43 

42 

50 

49 

45 

40 

40 

39 

42 

45 

47 

40 

45 

46 

46 

46.1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

60 

70 

67 

68 

69 

72 

62 

64 

64 

68 

62 

60 

62 

64 

69 

62 

60 

61 

63 

66 

74 

78 

69 

69 

75 

63 

67 

67 

66.3 

MIN 

50 

52 

53 

52 

47 

46 

46 

44 

45 

47 

48 

41 

45 

46 

45 

46 

43 

43 

41 

45 

54 

52 

47 

43 

41 

43 

47 

47 

46.4 

SAN  MATEO 

MAX 

63 

65 

65 

70 

68 

68 

69 

61 

65 

63 

62 

66 

62 

68 

62 

64 

59 

61 

64 

71 

64 

68 

66 

68 

61 

61 

61 

68 

64.8 

MIN 

53 

52 

50 

45 

44 

48 

42 

46 

55 

49 

49 

41 

43 

47 

49 

40 

41 

39 

34 

40 

43 

48 

42 

43 

41 

40 

41 

41 

44.5 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Day  Of  Month 


28     29     30  31 


SAN  PEDRO 


SAN  RAFAEL 


60  71 
53  51 


64  64 
54  49 


74  72  66 
55      56  51 


67  65  63 
44     47  49 


62  61  62 
52     49  53 


60  54  60 
41      47  53 


70  63 
53  55 


56  62 
53  50 


67  65 
49  51 


60  60 
41  49 


61  61  61 
54     50  48 


63  57  64 
44     39  40 


50     50  53 


78  76 
53  57 


68  69 
44  41 


64  64  64 
43     43  42 


SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 

69 

63 

70 

80 

80 

70 

67 

68 

75 

76 

68 

68 

68 

76 

69 

66 

67 

66 

75 

83 

81 

80 

77 

77 

73 

67 

72 

83 

M I  N 

55 

4  7 

50 

49 

65 

46 

47 

44 

46 

44 

4fl 

49 

44 

42 

45 

53 

43 

43 

44 

47 

43 

45 

43 

49 

49 

43 

SANTA  BARBARA 

MAX 

69 

77 

76 

75 

7S 

70 

68 

68 

70 

72 

64 

68 

67 

74 

69 

70 

67 

68 

70 

81 

8  2 

84 

73 

78 

73 

70 

69 

75 

MIN 

48 

51 

5  2 

50 

45 

48 

46 

46 

46 

48 

49 

43 

42 

43 

42 

55 

53 

43 

42 

46 

40 

45 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

63 

73 

73 

69 

68 

6  3 

61 

62 

63 

69 

59 

66 

61 

66 

6  5 

65 

61 

6  3 

62 

73 

74 

80 

68 

73 

71 

72 

64 

70 

M I  N 

42 

45 

47 

41 

* 

4  1 

38 

40 

41 

43 

43 

40 

33 

36 

43 

34 

3  3 

34 

35 

3  6 

56 

4 1 

34 

33 

41 

30 

36 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

68 

64 

64 

67 

67 

61 

61 

64 

68 

63 

63 

63 

63 

64 

63 

62 

59 

62 

66 

72 

61 

63 

66 

73 

65 

62 

61 

70 

M  I  N 

54 

53 

51 

44 

42 

4M 

40 

41 

32 

51 

49 

41 

40 

42 

32 

32 

36 

40 

4  1 

45 

39 

4  3 

45 

35 

3  6 

36 

SANTA  CRUZ 

MAX 

64 

60 

62 

64 

68 

64 

60 

60 

64 

60 

60 

59 

61 

64 

58 

61 

59 

61 

64 

68 

67 

66 

67 

69 

60 

62 

6  2 

67 

M  I  N 

54 

52 

42 

39 

47 

46 

37 

43 

52 

52 

51 

39 

39 

38 

45 

36 

36 

34 

33 

37 

39 

42 

42 

37 

40 

36 

34 

37 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

66 

65 

66 

71 

72 

61 

62 

62 

66 

59 

58 

61 

65 

66 

60 

61 

59 

62 

65 

74 

74 

69 

72 

75 

67 

67 

66 

75 

MIN 

46 

49 

51 

47 

* 

45 

39 

41 

41 

44 

41 

35 

39 

43 

42 

39 

34 

4  1 

39 

36 

40 

45 

4  1 

37 

39 

46 

34 

43 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

62 

61 

75 

73 

79 

75 

65 

61 

64 

63 

61 

61 

62 

6  1 

62 

61 

63 

60 

71 

70 

69 

79 

78 

76 

65 

63 

64 

66 

MIN 

55 

46 

* 

58 

* 

1 

51 

50 

51 

33 

50 

55 

49 

48 

50 

52 

52 

53 

58 

52 

49 

52 

60 

48 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

72 

75 

76 

79 

74 

68 

72 

74 

65 

68 

80 

72 

67 

71 

74 

83 

8  6 

84 

72 

69 

71 

M I  N 

43 

46 

42 

41 

39 

4  5 

39 

4  1 

39 

42 

40 

38 

43 

35 

33 

40 

42 

44 

42 

47 

42 

SANTA  ROSA 

MAX 

60 

64 

61 

68 

71 

60 

65 

57 

54 

59 

58 

59 

58 

55 

56 

60 

64 

58 

66 

68 

75 

75 

67 

66 

62 

65 

66 

67 

M I  N 

50 

5 1 

45 

39 

39 

36 

36 

47 

48 

34 

34 

43 

46 

35 

33 

33 

32 

33 

36 

38 

35 

35 

36 

31 

31 

36 

SCOTIA 

MAX 

66 

65 

63 

61 

67 

63 

56 

51 

57 

61 

59 

52 

51 

54 

58 

53 

61 

52 

52 

56 

58 

59 

53 

62 

61 

51 

51 

53 

MIN 

47 

52 

47 

45 

44 

46 

38 

39 

45 

41 

44 

46 

46 

36 

40 

35 

35 

43 

47 

43 

37 

38 

39 

36 

40 

40 

SHASTA  DAM 

MAX 

54 

56 

52 

59 

65 

68 

57 

57 

48 

54 

54 

51 

51 

46 

50 

55 

54 

53 

55 

65 

71 

67 

58 

60 

53 

58 

57 

61 

MIN 

49 

44 

45 

° 

48 

43 

43 

41 

41 

41 

36 

37 

38 

4  4 

4  9 

45 

41 

42 

43 

39 

40 

43 

SHELTER  COVE 

MAX 

61 

57 

6C 

59 

59 

57 

57 

57 

6  2 

54 

55 

56 

54 

56 

60 

61 

58 

57 

53 

52 

53 

43 

46 

42 

45 

47 

45 

44 

41 

40 

42 

SIERRA  CITY 

MAX 

48 

55 

45 

55 

6  3 

67 

48 

52 

45 

52 

56 

38 

42 

43 

52 

42 

47 

4  2 

42 

63 

7  0 

69 

55 

60 

58 

45 

49 

63 

25 

22 

23 

26 

34 

37 

27 

30 

30 

31 

24 

28 

29 

SI  ERRAVI LLE  R5 

MAX 

50 

54 

5  4 

54 

67 

50 

55 

46 

58 

56 

38 

43 

47 

53 

44 

43 

44 

43 

56 

65 

65 

48 

50 

61 

47 

45 

49 

2  H 

17 

20 

18 

20 

21 

24 

30 

1  5 

22 

29 

18 

21 

21 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

38 

41 

36 

40 

44 

60 

39 

40 

35 

41 

4  1 

28 

28 

3] 

39 

32 

34 

30 

32 

48 

53 

50 

3? 

43 

45 

33 

34 

38 

30 

27 

27 

23 

26 

2  8 

1  7 

1  7 

27 

33 

10 

8 

12 

12 

20 

22 

26 

18 

19 

24 

6 

13 

19 

SONOMA 

MAX 

64 

64 

61 

69 

65 

64 

61 

56 

62 

59 

59 

59 

57 

60 

59 

63 

60 

66 

67 

74 

73 

69 

68 

64 

62 

66 

67 

73 

50 

52 

37 

38 

45 

45 

5 1 

32 

34 

33 

31 

30 

34 

36 

45 

44 

34 

40 

30 

34 

34 

SONORA 

MAX 

62 

63 

60 

60 

59 

69 

61 

59 

60 

60 

71 

51 

56 

58 

6  0 

57 

58 

84 

60 

62 

66 

68 

61 

60 

70 

59 

59 

61 

32 

34 

31 

32 

34 

38 

38 

32 

33 

44 

33 

33 

34 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

47 

44 

53 

57 

58 

52 

45 

49 

58 

59 

54 

44 

44 

54 

50 

46 

44 

48 

55 

64 

65 

57 

55 

59 

53 

47 

S3 

57 

6 

30 

27 

23 

21 

24 

29 

3  1 

32 

23 

28 

32 

25 

24 

26 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

46 

42 

43 

47 

52 

42 

46 

44 

49 

50 

34 

37 

48 

39 

39 

33 

34 

50 

57 

57 

42 

45 

49 

38 

37 

41 

49 

° 

6 

6 

13 

1 0 

15 

1  6 

2  5 

1  4 

21 

27 

8 

1  4 

13 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

55 

53 

50 

49 

48 

49 

44 

46 

56 

60 

55 

4  6 

50 

55 

52 

45 

44 

41 

45 

54 

58 

57 

49 

53 

54 

46 

50 

53 

30 

40 

32 

28 

27 

26 

37 

4C 

42 

2  8 

34 

42 

33 

29 

32 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

62 

57 

60 

61 

61 

6  2 

60 

60 

6  4 

63 

61 

59 

60 

5  9 

56 

61 

59 

60 

62 

67 

70 

63 

62 

66 

60 

62 

62 

65 

52 

40 

32 

35 

31 

34 

38 

44 

41 

39 

41 

36 

33 

40 

STOCK  TON  FIRE   STA  4 

MAX 

63 

63 

56 

61 

61 

6  2 

63 

61 

61 

65 

63 

63 

58 

60 

60 

63 

60 

61 

59 

63 

66 

70 

64 

63 

67 

60 

61 

63 

40 

36 

36 

33 

38 

42 

45 

39 

44 

45 

38 

39 

44 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

63 

59 

62 

64 

60 

65 

61 

61 

64 

65 

61 

6) 

54 

62 

60 

62 

67 

71 

75 

66 

64 

68 

63 

69 

41 

34 

36 

33 

34 

36 

47 

40 

39 

42 

39 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

62 

57 

62 

67 

6  t 

5  9 

59 

53 

59 

61 

60 

54 

51 

66 

61 

59 

59 

59 

65 

75 

69 

63 

62 

58 

60 

58 

60 

70 

33 

34 

29 

34 

39 

39 

37 

31 

35 

40 

27 

33 

34 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

50 

47 

53 

60 

62 

53 

57 

44 

47 

52 

47 

43 

37 

49 

42 

48 

41 

55 

66 

68 

67 

54 

60 

52 

51 

50 

51 

66 

29 

26 

27 

26 

25 

31 

31 

SUNLAND 

MAX 

71 

70 

7  5 

74 

76 

65 

66 

71 

74 

82 

68 

69 

67 

78 

71 

68 

67 

68 

75 

83 

86 

78 

72 

78 

76 

73 

73 

81 

36 

41 

42 

48 

39 

37 

37 

44 

47 

47 

43 

39 

50 

42 

39 

41 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

52 

49 

46 

49 

51 

52 

50 

45 

48 

59 

50 

41 

47 

52 

44 

46 

58 

47 

44 

52 

51 

MIN 

30 

36 

32 

24 

0 

28 

26 

32 

17 

22 

20 

TABLE  MTN 

MAX 

52 

42 

43 

44 

46 

43 

41 

47 

52 

57 

45 

4  9 

48 

46 

50 

38 

45 

3( 

38 

46 

50 

48 

40 

54 

52 

40 

50 

52 

M  I  N 

34 

32 

31 

30 

.0 

24 

24 

26 

19 

30 

36 

38 

20 

27 

36 

25 

20 

28 

TAHOE  CITY 

MAX 

45 

42 

44 

45 

49 

46 

49 

38 

46 

51 

45 

10 

40 

40 

47 

38 

36 

3" 

44 

47 

5  3 

58 

56 

54 

46 

32 

46 

52 

MIN 

30 

29 

28 

25 

75 

2  9 

30 

15 

1  5 

12 

16 

21 

24 

29 

20 

25 

26 

17 

If 

21 

TEHACHAP I 

MAX 

55 

52 

50 

60 

60 

58 

47 

54 

64 

68 

60 

44 

41 

60 

5  8 

45 

53 

45 

53 

65 

64 

49 

54 

63 

59 

54 

52 

62 

M  I  N 

31 

38 

4  1 

33 

35 

34 

30 

34 

20 

26 

2( 

37 

2  7 

32 

28 

26 

2" 

26 

TE JON  RANCHO 

MAX 

65 

57 

54 

61 

65 

6  5 

58 

63 

69 

76 

68 

54 

54 

61 

66 

58 

58 

56 

59 

63 

66 

61 

61 

73 

68 

58 

6  1 

64 

MIN 

48 

47 

50 

43 

38 

42 

36 

36 

4  1 

43 

37 

36 

43 

39 

35 

39 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

86 

75 

83 

77 

77 

77 

72 

75 

79 

80 

81 

80 

77 

84 

78 

75 

75 

75 

78 

83 

88 

80 

74 

74 

75 

80 

71 

80 

M  I  N 

47 

44 

46 

55 

47 

39 

39 

45 

45 

42 

44 

54 

50 

42 

41 

57 

55 

51 

50 

52 

46 

45 

44 

36 

35 

40 

41 

38 

THREE   RIV  EDISON   PH  2 

MAX 

66 

63 

62 

63 

66 

68 

66 

62 

68 

75 

76 

60 

56 

62 

63 

61 

58 

58 

60 

66 

69 

70 

67 

74 

73 

64 

63 

65 

MIN 

40 

44 

40 

45 

36 

40 

48 

41 

43 

44 

49 

36 

40 

42 

39 

45 

40 

40 

32 

35 

36 

39 

33 

36 

40 

38 

35 

35 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

57 

54 

58 

65 

64 

6  2 

56 

56 

55 

66 

64 

54 

52 

55 

56 

57 

53 

58 

62 

68 

70 

68 

62 

64 

57 

58 

58 

62 

MIN 

40 

41 

4  0 

36 

34 

40 

34 

42 

47 

48 

44 

36 

32 

32 

34 

30 

.0 

30 

30 

31 

38 

36 

28 

34 

42 

30 

33 

32 

TORRANCE 

MAX 

65 

64 

75 

79 

75 

64 

67 

61 

70 

70 

65 

65 

72 

68 

63 

65 

63 

74 

79 

79 

81 

75 

70 

71 

68 

69 

77 

MIN 

54 

49 

50 

47 

45 

53 

48 

45 

46 

46 

45 

41 

42 

40 

45 

42 

42 

39 

39 

38 

37 

52 

43 

43 

46 

43 

42 

TRACY  CARBONA 

MAX 

62 

64 

59 

60 

63 

58 

62 

62 

63 

65 

65 

6  1 

61 

62 

60 

59 

61 

61 

60 

65 

68 

72 

64 

63 

68 

62 

62 

64 

MIN 

53 

51 

44 

44 

38 

45 

46 

46 

51 

49 

50 

38 

40 

41 

46 

43 

35 

39 

38 

40 

40 

49 

43 

36 

42 

42 

36 

45 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

66 

60 

61 

66 

59 

64 

64 

60 

64 

65 

61 

60 

59 

61 

59 

63 

59 

61 

65 

70 

72 

64 

66 

68 

62 

63 

64 

71 

MIN 

48 

51 

51 

41 

39 

46 

44 

43 

51 

50 

48 

41 

44 

41 

44 

42 

38 

4C 

34 

35 

37 

50 

48 

34 

45 

41 

42 

42 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Continued  February  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

J 

2 

3 

4 

g 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRINITY  DAM   VISTA  POINT 

MAX 

50 

49 

51 

53 

53 

42 

4  1 

48 

49 

37 

45 

49 

48 

54 

53 

57 

52 

49 

52 

49 

•  1 

35 

36 

32 

36 

38 

29 

32 

30 

29 

29 

26 

31 

33 

.0 

TRONA 

MAX 

59 

61 

57 

to 
69 

68 

68 

62 

65 

66 

69 

74 

72 

66 

61 

68 

73 

65 

65 

60 

64 

75 

77 

78 

62 

68 

77 

64 

62 

M I  N 

32 

34 

31 

41 

39 

4  1 

39 

42 

44 

36 

41 

32 

34 

32 

30 

36 

34 

33 

37 

.  1 

TRUCKEE  RS 

MAX 

47 

46 

46 

48 

54 

46 

48 

40 

46 

51 

33 

38 

39 

47 

42 

40 

39 

35 

50 

58 

58 

43 

45 

54 

40 

37 

43 

M I  N 

25 

26 

26 

20 

20 

20 

30 

34 

29 

1  9 

14 

18 

20 

11 

8 

1  l 

10 

15 

2  0 

16 

15 

19 

.0 

TULELAKE 

MAX 

53 

5  3 

55 

55 

49 

46 

49 

52 

49 

40 

42 

44 

45 

40 

39 

40 

47 

55 

5  3 

45 

45 

51 

43 

44 

50 

M I  N 

27 

37 

32 

27 

31 

35 

32 

22 

24 

27 

1  6 

28 

21 

20 

25 

.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

53 

56 

51 

61 

66 

7  1 

58 

56 

49 

54 

55 

51 

49 

48 

« 

54 

54 

54 

55 

61 

72 

66 

56 

60 

51 

57 

56 

60 

45 

46 

50 

42 

43 

43 

48 

45 

36 

38 

41 

34 

38 

43 

40 

41 

36 

38 

42 

42 

.  3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

69 

65 

70 

76 

76 

70 

67 

67 

73 

75 

75 

76 

69 

75 

71 

65 

66 

66 

74 

85 

83 

77 

78 

79 

73 

69 

72 

84 

73 

•  0 

46 

44 

44 

40 

40 

4  0 

40 

41 

40 

39 

36 

50 

36 

37 

47 

37 

38 

39 

5 1 

42 

35 

41 

.6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

70 

67 

70 

65 

65 

64 

64 

70 

71 

74 

78 

69 

67 

68 

74 

70 

68 

67 

65 

71 

7  6 

79 

70 

66 

71 

67 

62 

69 

45 

46 

34 

40 

44 

40 

4  1 

32 

38 

40 

.3 

TWIN  LAKES 

MAX 

44 

38 

43 

43 

55 

48 

56 

38 

43 

45 

40 

32 

35 

45 

38 

34 

31 

20 

50 

55 

55 

47 

44 

35 

33 

39 

53 

•  5 

17 

11 

23 

24 

29 

37 

2 1 

1  5 

5 

0 

0 

2 

12 

18 

16 

.2 

UK  I  AH 

MAX 

62 

64 

66 

71 

69 

6  6 

55 

54 

60 

57 

53 

53 

53 

58 

57 

67 

55 

62 

65 

75 

70 

63 

63 

6C 

61 

61 

62 

71 

42 

40 

40 

33 

44 

50 

52 

45 

38 

34 

34 

30 

33 

37 

3  7 

32 

35 

40 

.0 

UCLA 

MAX 

64 

61 

73 

76 

75 

68 

67 

63 

71 

71 

66 

63 

63 

72 

66 

64 

65 

64 

73 

74 

76 

75 

74 

73 

68 

69 

66 

70 

55 

58 

5  1 

52 

57 

52 

5 1 

5  0 

53 

50 

49 

52 

56 

60 

56 

56 

52 

53 

.6 

UPLAND  3  N 

MAX 

66 

65 

70 

74 

72 

66 

63 

65 

73 

80 

70 

62 

63 

76 

69 

60 

60 

62 

70 

80 

83 

75 

71 

77 

74 

68 

70 

78 

70 

MIN 

39 

41 

41 

37 

38 

41 

45 

44 

4  7 

35 

37 

46 

33 

34 

35 

43 

46 

45 

37 

40 

.  3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

62 

61 

61 

67 

54 

50 

55 

56 

59 

54 

57 

55 

73 

70 

63 

57 

60 

70 

37 

35 

30 

4  1 

48 

49 

31 

42 

30 

30 

26 

34 

27 

33 

2b 

30 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

64 

66 

58 

63 

66 

66 

60 

57 

60 

62 

61 

58 

58 

59 

58 

55 

61 

59 

60 

63 

70 

66 

62 

67 

67 

58 

61 

53 

61 

49 

43 

46 

39 

39 

48 

48 

48 

38 

36 

36 

36 

37 

41 

45 

39 

42 

.8 

VACAVILLE 

MAX 

62 

58 

65 

70 

62 

67 

63 

62 

62 

60 

60 

57 

57 

61 

59 

64 

61 

62 

65 

71 

72 

66 

69 

65 

63 

63 

66 

75 

63 

.  8 

41 

39 

37 

* 

38 

43 

5  0 

5  1 

36 

35 

33 

35 

33 

36 

38 

42 

43 

35 

43 

40 

40 

.9 

VALYERMO  RS 

MAX 

65 

64 

58 

60 

60 

61 

61 

63 

65 

73 

72 

66 

54 

62 

67 

67 

62 

60 

60 

65 

70 

70 

70 

63 

72 

68 

61 

64 

64 

.  4 

MIN 

32 

35 

30 

42 

1 1 

3  5 

29 

36 

36 

35 

23 

25 

26 

30 

34 

37 

28 

25 

34 

3  0 

27 

27 

31 

.6 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

65 

67 

61 

66 

64 

61 

64 

61 

66 

66 

81 

69 

59 

58 

65 

68 

58 

65 

55 

61 

68 

74 

69 

58 

68 

74 

60 

64 

64 

.  8 

MIN 

32 

30 

32 

28 

37 

30 

40 

32 

° 

41 

36 

32 

24 

26 

30 

36 

34 

25 

30 

39 

28 

32 

.0 

VI  SAL  I  A 

MAX 

65 

67 

59 

61 

64 

72 

67 

60 

67 

73 

79 

65 

62 

62 

65 

64 

58 

o  3 

64 

65 

69 

72 

71 

7  6 

67 

63 

68 

68 

66 

.3 

MIN 

49 

49 

44 

42 

45 

44 

45 

47 

50 

55 

4  1 

39 

41 

4  2 

44 

40 

42 

36 

37 

41 

44 

36 

4  4 

40 

3  8 

37 

37 

42 

.6 

VISTA    1  W 

MAX 

67 

62 

61 

77 

75 

70 

65 

66 

69 

74 

72 

65 

65 

72 

70 

66 

64 

64 

69 

79 

79 

74 

78 

77 

73 

69 

70 

78 

70 

.4 

50 

44 

41 

42 

43 

46 

50 

39 

40 

40 

51 

44 

46 

39 

37 

42 

43 

45 

47 

39 

49 

40 

40 

43 

.4 

VOLTA  PH 

MAX 

55 

55 

5  8 

65 

66 

62 

55 

5  1 

52 

57 

57 

49 

50 

52 

50 

52 

6 1 

70 

68 

65 

56 

6  / 

56 

55 

56 

67 

57 

42 

45 

38 

40 

30 

32 

37 

31 

35 

37 

30 

38 

33 

31 

3  3 

35 

41 

35 

35 

33 

36 

36 

35 

36 

37 

36 

.3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

68 

66 

62 

62 

68 

58 

63 

62 

61 

63 

62 

62 

59 

61 

62 

60 

66 

60 

61 

66 

70 

75 

63 

65 

65 

66 

63 

64 

63 

.7 

MIN 

50 

50 

44 

36 

3 

4  2 

36 

39 

47 

46 

49 

37 

39 

4  1 

48 

33 

32 

30 

31 

36 

37 

38 

30 

32 

39 

29 

35 

34 

38 

.5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

62 

60 

62 

63 

60 

62 

60 

59 

6  4 

65 

61 

61 

58 

59 

57 

60 

61 

59 

62 

68 

69 

66 

64 

61 

65 

63 

64 

70 

62 

,3 

52 

47 

41 

38 

* 

41 

40 

4  1 

40 

40 

3  8 

42 

39 

47 

38 

34 

35 

34 

32 

33 

30 

41 

4  1 

41 

35 

35 

40 

39 

.7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

72 

68 

70 

69 

62 

56 

61 

69 

75 

74 

65 

65 

70 

69 

63 

55 

58 

63 

72 

75 

74 

65 

65 

70 

65 

67 

68 

66 

,9 

MIN 

28 

31 

30 

33 

25 

28 

23 

2  8 

33 

32 

32 

24 

31 

25 

26 

35 

36 

28 

25 

25 

24 

2  8 

25 

26 

28 

.  1 

WASCO 

MAX 

64 

65 

59 

63 

63 

65 

65 

65 

67 

71 

79 

68 

61 

60 

64 

68 

66 

64 

61 

65 

69 

73 

70 

65 

77 

63 

67 

67 

66 

,2 

MIN 

48 

47 

50 

45 

40 

42 

41 

42 

38 

45 

42 

38 

34 

33 

36 

36 

33 

33 

37 

37 

40 

.2 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

61 

52 

54 

57 

59 

54 

54 

43 

45 

51 

51 

46 

44 

40 

48 

51 

51 

48 

52 

62 

65 

62 

54 

58 

53 

51 

55 

56 

52 

»8 

MIN 

4 1 

42 

33 

34 

36 

35 

29 

30 

32 

25 

28 

31 

30 

33 

22 

25 

32 

2  i 

30 

27 

32 

.4 

WEED   1  S 

MAX 

54 

52 

52 

50 

55 

55 

50 

46 

43 

48 

47 

40 

40 

42 

47 

49 

42 

45 

44 

44 

57 

60 

44 

50 

50 

46 

47 

51 

48 

.2 

MIN 

39 

4 1 

29 

29 

28 

30 

23 

23 

34 

28 

24 

20 

20 

24 

26 

27 

1  8 

19 

26 

23 

27 

23 

28 

.0 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

55 

56 

53 

7  0 

60 

57 

48 

53 

54 

45 

49 

52 

59 

67 

73 

71 

64 

60 

59 

58 

,2 

MIN 

47 

47 

39 

39 

3  7 

38 

43 

46 

31 

40 

41 

36 

37 

32 

44 

34 

36 

3  3 

38 

38 

.8 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

34 

32 

33 

30 

32 

41 

36 

36 

36 

40 

43 

33 

27 

32 

3  8 

34 

25 

28 

24 

35 

42 

41 

32 

30 

37 

14 

30 

33 

33 

.9 

MIN 

13 

20 

9 

1 0 

1  2 

2 1 

1  2 

26 

26 

27 

7 

6 

7 

18 

6 

-  3 

4 

-  1 

18 

1  3 

1  3 

-  2 

10 

20 

9 

4 

3 

11 

.3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

22 

25 

24 

17 

22 

28 

24 

29 

25 

30 

30 

20 

16 

22 

28 

22 

20 

15 

21 

24 

32 

35 

18 

24 

28 

21 

20 

26 

23 

.9 

M  N 

16 

8 

9 

1  3 

1  4 

1 2 

12 

1 5 

1  5 

20 

0 

5 

13 

17 

4 

2 

2 

1 

16 

17 

14 

-  3 

13 

14 

4 

3 

14 

10 

.0 

WILLI AMS 

MAX 

61 

65 

61 

61 

63 

69 

62 

60 

61 

60 

61 

62 

60 

57 

53 

64 

60 

62 

66 

69 

70 

70 

68 

63 

62 

63 

6  1 

65 

62 

.8 

M I  N 

5 1 

5 1 

48 

40 

41 

38 

41 

33 

35 

36 

36 

37 

40 

41 

36 

35 

36 

40 

40 

39 

>6 

WILLITS  1  HE 

MAX 

57 

59 

59 

68 

63 

60 

51 

50 

57 

54 

51 

48 

49 

54 

51 

53 

50 

56 

59 

70 

64 

56 

61 

56 

56 

55 

5  6 

67 

56 

8 

MI  N 

40 

49 

37 

45 

29 

40 

40 

29 

29 

25 

29 

33 

3  3 

38 

27 

33 

35 

28 

31 

30 

36 

.2 

WILLOWS 

MAX 

58 

62 

55 

63 

69 

61 

58 

60 

56 

57 

60 

61 

56 

57 

53 

59 

59 

60 

60 

64 

7  0 

68 

63 

63 

58 

63 

60 

69 

60 

>8 

MIN 

51 

51 

40 

49 

37 

36 

32 

36 

36 

36 

39 

39 

36 

35 

40 

38 

40 

39 

41 

.3 

WINTERS 

MAX 

61 

65 

58 

64 

69 

65 

69 

63 

5V 

60 

64 

60 

61 

59 

59 

61 

62 

6  3 

64 

68 

73 

75 

68 

67 

67 

66 

66 

64 

.3 

M I  N 

51 

5  1 

40 

46 

40 

38 

35 

39 

36 

36 

39 

48 

42 

38 

48 

39 

42 

43 

42 

.7 

WOODFORDS 

MAX 

49 

50 

48 

49 

54 

54 

53 

50 

59 

59 

51 

42 

47 

54 

50 

39 

44 

37 

54 

59 

59 

55 

49 

6  1 

49 

42 

5  1 

52 

50 

■  7 

MI  N 

30 

33 

32 

31 

30 

32 

20 

22 

2  2 

20 

31 

32 

37 

18 

31 

29 

22 

24 

25 

28 

.9 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

59 

63 

57 

61 

66 

62 

62 

62 

57 

57 

60 

61 

61 

57 

55 

60 

58 

6  0 

58 

62 

69 

74 

62 

62 

60 

61 

6  0 

68 

61 

.2 

MI  N 

52 

49 

38 

42 

40 

39 

32 

35 

32 

34 

35 

41 

41 

35 

42 

35 

40 

40 

,9 

YORBA  LINDA 

MAX 

69 

62 

69 

77 

76 

67 

68 

68 

73 

80 

68 

69 

68 

77 

72 

68 

67 

69 

75 

82 

8  5 

80 

79 

7  0 

82 

73 

2 

MIN 

48 

42 

42 

47 

55 

40 

39 

40 

42 

46 

48 

47 

38 

37 

40 

50 

37 

3  9 

40 

40 

44 

43 

52 

6  2 

40 

44 

43 

37 

43 

3 

YOSEMITE  NP 

MAX 

50 

45 

53 

55 

56 

55 

51 

53 

55 

62 

56 

43 

46 

55 

5  5 

46 

49 

52 

54 

56 

65 

60 

56 

63 

53 

65 

5  1 

60 

54 

,3 

M  I  N 

3 1 

32 

31 

28 

27 

32 

29 

35 

38 

39 

33 

27 

29 

28 

3  4 

29 

27 

27 

24 

26 

30 

29 

25 

30 

38 

28 

28 

27 

30 

0 

YREKA 

MAX 

58 

59 

56 

50 

51 

57 

52 

46 

50 

56 

56 

47 

41 

51 

52 

51 

46 

46 

49 

50 

57 

52 

48 

49 

51 

47 

4  9 

54 

51 

.1 

MIN 

34 

39 

3  6 

35 

33 

36 

27 

38 

41 

45 

39 

31 

34 

36 

36 

27 

28 

26 

29 

29 

30 

32 

23 

29 

27 

26 

33 

28 

32 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Day  of  month 


Station 


8      9     10     11     12     13    14     15     16     17     18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28  29 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
A VENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (a) 


CHICO  EXP  STA 


CHULA  VISTA 


DAVIS  1  WSW 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  (c) 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WHISKEYTOWN  RES 


02 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP I .00 
WIND  55 


EVAP | .03 
WIND  - 


.  04  | .  02  . 03 


EVAP  .03 
WIND  - 


EVAP  . 13 

WIND  72 

MAX  59 

MIN  38 

EVAP  . 09 

WIND  20 

EVAP  .02 

WIND  42 

MAX  62 

MIN  52 

EVAP  . 05 
WIND 
MAX 
MIN 


.18 
89  229 

51  '  58 


14  .11 
57 

58  59 

35  35 


11 


14 

18     31  11 


13  .22 
10  108 
67 


.08 
33 

65  I  65    64  63 


08 1 .07 
11  18 


07  .01 
53  56 


53     50     46  45 


04   .06  .05 


.07  .07 

35  92 

68  65 

48  49 


11  .05 

80  42 

66  59 

53  52 


61  67 
44  40 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP  .05 

WIND  84  35 

MAX  65  62 

MIN  4b  49 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


11  .14 
30  16 
68  76 


70  i  70 
45  I  44 


25  84 

56  63 

48  51 

.08 j . 14 

13  32 

66  76 

49  50  I  47 


.09 
102 


EVAP  .01 
WIND 


EVAP 
WIND 


02  .05  .08 
51     50  72 


01  ,00  .05 
14     23  28 


.05 
8 


0  3.01  .08 
58      55  27 


EVAP  .13  .03  .00  .06 
WIND    90     70    60  50 


49     45  41 


,13  I .09  .09 
39 I  42  36 


03  .03 
55  29 


MAX  64 
WIND  52 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


651  61 
45  48 


03  .02  .04  .05  .06 

11     17  12  10  li 

60  |   62  59  65  66 

51     52  ' 


EVAP! .00 
WIND  32 


EVAP  .06 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND  38 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


00  .02 
18 


22 


.06  .05 
25  20 
611  57 
40  46 


,09  .08 
37  23 
68|   69  72 


12 
67 

65  67 
45 


.18 
151 

74 
52 

.04 
1  29 


,00  .02 
41  33 


,02  .06 
31  25 


35  45 
59  63 


.22 
23', 

.36 
214 
69 
42 


.20  .19 
203  151 
61  58 
32  35 

.02  .07 
11  44 


18  ,33  .20 
50  259  36 

53  !  58 
38    36 I  28 


12 
62 

63  64  65  68 
38     37     36  40 


.15 
67 


17  .19 
17  18 


.05 
26 


.13  .09  .10  .11 

96  38  39 

62  64  69 

40  39  42 


15  .12  .13< .15 
62     46     38  56 


65 
35 


73  65 
38  40 


.04  .07  .05 
21      22  13 


11 i . 16 
96  102 
681  68  64 
44     45  43 


.15  .18 
46  56 


08  .08 
48  34 


42      41  42 


05  .09 
15  22 


30  .19  .12; .15 


73  72 
51  47 


.29  .24 

80  48 

68  73 

52  47 


.28 
144 


10  .06 
84  20 


.22 
331 


00  .  16 
48  34 


.03 
51 


03  .03  .16 
71     76  127 


.07  .09 
92  62 


.32  .26 
85  7 


5b  62  - 
40     39  - 


.08  .13  .08 

64  57  23 

60  63  63 

42  40  40 


.20' .21 
69  13 


.04  .02 

44  49 

.07  .12 

53  68 

68  66 

43  42 


08  .08  .15 
47    67  70 


,  18 
20 
79 


42     46     52  53 


.18  .09 
125  13 


09  .09 
23  18 


05  .08 

33  28 

62  66 

42  40 


,12  .13 
45  73 


,06  .04 
7  22 


.05  .07 
47  10 


60  30  80 1 
60  62  61 1 
52    50  41! 


.03  .05 
16  20 


12 | .04 
50  40 
601  60  60 
40    36  45 


.19  .30 

62  62 

78  74 
53 


.32  .08 

193  37 

64  69 

36  41 

.05  .10 

39  36 

.11  .09 

51  59 

67  70 

41  44 


18  .15 

45  69 

71  75 

42  43 

.08  .05 

23  13 


74 


13  .21 

62  57 

70  7  1 

45  41 

42  .21 

74  21 

78  70 

45  43 


.  12 


26 
193 
68  68 
41  41 


08  .14  .10 
37    531  31 


.23 
78 
63 
33 

.16 
10 

.12 
58 
65 
42 


.23 
64  65 


.08  .07 
24  15 


07 
107  22 


.08  .07  .15  .10 
21    21     65  37 


16  .12  .14  .09 


.25   .21   .18  .18  .10 


38    41|  39 
62  66 
41  41 


3  78 

431    46!  49 


.15  .22 
60  48 


.10  .09 
7  12 


.10  .08 
28  24 


23  26 
74!  75 
50  41 

22  .15 
101  91 


.15  .20 

19  20 

74  74 

43  45 


12  .07 
36  19 


09  .16 
78  105 


52 


.271  .25  .25  .19 
75  106    92  64 


.08  .07  .11  .08 
18     19     28  20 


.08  .08  .09  .08 
17    20     12  21 


.01 
17 


54  58  57  63  58 
51     50     49    39  39 


02  .05  .15   .20  .05 

30  100  110  190  50 

61     62     64    61  58 

48     45     40     43  40 


.  12 


15  .08! .20  .20 
50    30  160!  200 

72.  71  74!  75| 
46     50     43  44 


.15  .09 
79  39 

i 


.09 


.04  .07 
581  40 


32 


.07' .08! .08 


.05  .07  .06  .02 
68 


.08  .06  .13 
26     60  177 


.00  .00 
29  37 


.02  .00 
18  22 


in 


.10  .07 
28  27 
62 
37 


24  14 
62  65 
37     36  35 


.15  .17 
145  125 


06 


29 


.12  .  1S| 

60  100  110  130 

76    63  71  68 

50    44  42  46 


.08  .11 
11  23 
71  72 


.11  .10 
38  16 
69  62 


.30 


77 


23  .  12 


27 


28 


.16  .12 
73  101 


.  09 

401 


.22 
128 


.07 


12 


.15  .22 
125 


.23 


.27  .07 
110 


MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  PAN   IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUT,   MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND. 
6  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

1.0 
1 

0.6 

T 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

0.6 
T 

9.8 

0.3 
6 

0.4 
5 

5 

4.6 
3 

7 

0.1 
4 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

8.0 
8 

5 

3 

2 

1.0 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

5.0 
5 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
2 

2.0 
3 

1.0 

2 

4.0 
2 

0.5 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

3.0 
3 

1.5 
1 

4.5 
1 

T 
T 

T 

T 

0.5 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

T 

T 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

7 

T 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
20 

2.0 
21 

20 

20 

19 

IS 

18 

17 

16 

14 

1.0 
14 

3.0 
16 

16 

15 

15 

T 
15 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

7.0 
7 

5 

3 

2 

1.0 
2 

2 

1  5 

3 

2 

1 

T 

1.0 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

1.0 
3 

T 

2 

1 

1.0 
1 

8.0 
8 

14.0 
22 

1.0 
23 

20 

3.0 
19 

11.0 
30 

28 

1.0 
29 

28 

24 

21 

19 

18 

17 

T 
17 

17 

T 
17 

16 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

2.0 
2 

2.0 
4 

0.5 
4 

2 

0.5 
1 

4.0 
4 

2 

0.5 
2 

2 

2 

1 

0.5 
1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

117 

6.0 
104 

4.0 
99 

99 

97 

T 
95 

95 

7.0 
102 

18.0 
113 

6.0 
115 

L9.0 
134 

4.0 
136 

3.0 
138 

3.0 
138 

2.0 
128 

128 

120 

118 

118 

116 

116 

us 

116 

114 

3.0 
115 

115 

1.0 
116 

116 

MOUNT  SHASTA  WB  C ITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

0.4 

1.9 
1 

T 

T 

0.2 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

3.0 
4 

2 

1 

4.0 
4 

1 

1.0 

1 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

3.0 
5 

2 

1.5 
2 

0.5 

T 
T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
45 

0.6 
45 

2.0 
44 

44 

44 

44 

T 
43 

1.0 
44 

1.7 
44 

42 

3.3 
44 

10.7 
54 

T 
50 

0.6 
50 

48 

5.2 
52 

50 

0.3 
51 

50 

48 

48 

47 

46 

47 

8.1 
54 

52 

0.5 
50 

48 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

T 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

T 

5 

4 

5.0 
5 

16.0 
17 

14 

11 

10 

5.0 
15 

12 

10 

10 

9 

8 

6 

6 

6 

10. 0 
16 

10 

T 

6 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

0.5 
T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
2 

13.0 
15 

10 

8 

6 

3.0 
10 

9 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

6.0 
10 

6 

6 

4 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

2.0 
18 

1.0 
19 

19 

18 

T 
18 

1.0 
19 

1.0 
19 

0.5 
18 

18 

15.0 
30 

5.0 
31 

T 
30 

29 

3.0 
31 

2.5 
32 

32 

32 

32 

31 

30 

28 

28 

3.0 
29 

29 

0.5 
29 

29 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 

8 

T 

8 

8 

8 

7 

1.5 
8 

7 

7 

7 

T 

6 

T 

6 

T 

6 

0.5 
6 

6 

T 

6 

T 

6 

T 

5 

T 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

3.0 
13 

T 
13 

T 
13 

13 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

2.0 
13 

13 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
1 

T 

T 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1961 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

10:00A  PST 

4: OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

01-09 

10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2  00 

and  over 

Total 

d  a  virncir  ipi  n  urn   a  t  DDHDT 
bAllLttof  LCulJ  tits  ftint^jni 

NNW 

12 

5.6 

++21 

NW 

15+ 

83 

63 

46 

73 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

- 

5.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34 

21 

- 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

5.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

- 

8.9 

45 

ssw 

11 

- 

63 

- 

- 

2 

4 

2 

1 

3 

0 

12 

- 

6.7 

nilORlUV    ItfR    i  r  DDflRT 
DUKDrtlilV   ID  rti  wvni 

NW 

11 

6.8 

++33 

NW 

22+ 

61 

42 

34 

52 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

ts 

- 

7.7 

29 

SW 

10 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

8 

1 

1 

1 

21 

45 

8.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

23 

6.3 

30 

SE 

2 

90 

73 

51 

82 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

8 

76 

6.0 

LONG  BEACH  WB  A I RPORT 

W 

15 

5.9 

++39 

NW 

22 

73 

53 

41 

70 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

17 

6.6 

++22 

N 

23 

71 

49 

54 

67 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

- 

6.7 

40 

NW 

22 

71 

51 

46 

64 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

87 

3.8 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75 

64 

- 

5 

4 

6 

2 

1 

0 

18 

- 

8.0 

HAITI  A  Nil    WR    A  I RDClRT 

WNW 

14 

7.8 

++29 

SSW 

11 

85 

72 

57 

79 

1 

6 

3 

0 

0 

0 

10 

6.5 

POINT  ARGUELLO  WB 

" 

9.5 

++26 

NW 

22 

- 

- 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

4.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

s 

20 

10.9 

42 

SE 

10 

76 

64 

51 

69 

2 

5 

3 

1 

1 

0 

12 

66 

7.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

12 

6.0 

29 

NW 

26 

89 

82 

60 

81 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

68 

6.5 

SANDBERG  WB 

N 

15.7 

++44 

N 

27+ 

55 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

4.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

5.8 

22 

NW 

19 

69 

48 

55 

69 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

84 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

9.1 

36 

S 

11 

85 

75 

65 

81 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

12 

6.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

6.8 

26 

SE 

11 

82t 

0 

3 

5 

0 

0 

0 

8 

75 

SAN  JOSE 

|NW 

29 

4.6 

17 

SE 

9+ 

63«i 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

8 

54 

4.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

8.1 

++25 

WNW 

22 

79 

57 

57 

79 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

4.0 

t  8:00  A.M.    -  d  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 
J  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Depth  In 

Soil 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29 

30 

31 

Ave: 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

U. 

57 

55 

57 

58 

56 

53 

55 

55 

56 

57 

58 

63 

60 

60 

57 

62 

58 

58 

59 

57 

58 

59 

61 

56 

55 

61 

57 

57 

57 

7 

MAX 

72 

73 

71 

75 

71 

71 

69 

72 

73 

75 

77 

77 

75 

77 

77 

78 

72 

76 

75 

73 

75 

79 

80 

75 

76 

77 

77 

76 

74 

8 

MIN 

54 

54 

55 

56 

55 

52 

53 

54 

55 

56 

56 

58 

59 

59 

57 

58 

57 

58 

59 

56 

56 

58 

59 

54 

54 

55 

56 

55 

56 

0 

8 

Inches 

9:00 

A 

U. 

61 

60 

61 

62 

61 

59 

60 

60 

61 

64 

63 

65 

63 

64 

63 

65 

63 

63 

63 

62 

63 

64 

65 

62 

62 

64 

63 

62 

62 

1 

MAX 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

63 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

67 

66 

67 

68 

67 

65 

9 

MIN 

58 

59 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

61 

62 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

63 

61 

61 

0 

12 

Inches 

9:00 

A 

M. 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

64 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

66 

65 

0 

20 

Inches 

9:00 

A 

M . 

64 

h4 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

65 

7 

39 

Inches 

9:00 

A 

M. 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

4 

79 

Inches 

9:00 

A 

M. 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

0 

DAVIS  1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

54 

56 

54 

56 

56 

55 

57 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

52 

53 

54 

52 

52 

51 

54 

55 

58 

56 

54 

53 

55 

53 

57 

54 

5 

MIN 

52 

51 

50 

46 

46 

49 

46 

49 

52 

50 

50 

45 

47 

45 

49 

45 

41 

42 

41 

42 

44 

47 

46 

45 

48 

46 

46 

48 

46 

7 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

47 

■17 

47 

48 

4  8 

48 

48 

48 

49 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

52 

54 

53 

52 

53 

53 

52 

52 

53 

50 

3 

MIN 

45 

45 

44 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

48 

49 

49 

47 

48 

49 

48 

48 

48 

49 

52 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

48 

0 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

47 

47 

47 

47 

47 

52 

53 

53 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

47 

48 

49 

SO 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

49 

2 

MIN 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

51 

52 

50 

50 

50 

49 

49 

48 

4H 

48 

47 

47 

47 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

3 

(a)  H0LTVILLE  SILTY  CLAY ,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM  INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.   COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.    READINGS  ARE  FROM  H.   J.   GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS 

(b)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL 
FEBRUARY  6  TO  8:00  A.M.   FEBRUARY  8   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  A.M. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and.  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  iDdex  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly    from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW.     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  Publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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FEBRUARY  1961 


FEBRUARY  1961 


FEBRUARY  1961 


FEBRUARY  1961 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  I 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

SPECIAL 

AB80TT  MINE 

0006 

23 

39  02 

122  26 

1  965 

BA 

AC  TON  ESCONDIDO  FC261 BE 

001* 

LOS^ ANGELES 

2V 

34  30 

lie  17 

2  920 

J  C  FASSOLD 

AOELANTO 

SAN  BERDINO 

34  35 

117  25 

2845 

F"sNf orfst'ser 

ADIN  RANGE"  STATION 

D029 

21 

41  12 

120  57 

4193 

SP 

1064 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

405 

ALDERPOINT 

OOBB 

7 

40  11 

123  3ft 

415 

AL1S0  CN  OAT  MT  FC  b*6 

01 15 

LOS  ANGELES 

3*  19 

118  33 

2367 

50 

T  J  WALL 

0116 

SAN  DIEGO 

S3 

32  50 

1  ?  35 

ss 

SS 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALT ADENA 

01*.  * 

1  3 

34  11 

1 1  a  ob 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

A L.  T uft AS  RANGER  STATION 

0161 

21 

41  29 

120  32 

4365 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

01  70 

6 

3*  3* 

115  45 

635 

STATE  0|V  OF  HWYS 

ANG 10LA 

020^ 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

ANG  1 0 L A  ELEV  +  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA 

17 

bP 

PACIF  IC  UNION  COL 

ANT IOCH  FJBREBOARD  MILL 

02  2  7 

27 

3B  o: 

121  *6 

28 

10A 

■  FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

antjoch  pumping  plant  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  4* 

60 

8  A 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

0235 

R I  VERS  IDE 

33 

33  33 

116  *0 

3915 

MA 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

30  3*  52 

119  20 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

024* 

i  i 

3*  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE    VALLEY  RANCHOS 

APR.OYO  GRANOE 

0320 

SN  LUIS  08PO 

35  07 

120  34 

105 

BA 

COUNTY  ROAD  OEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONT ERE  Y 

36  14 

121  29 

800 

MRS   IRMA  V  GOULD 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  13 

118  10 

1220 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASM  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

9 

36  29 

118  50 

l3*0 

*A 

8  A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 

ORANGE 

26 

33  55 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

S  3  7  2 

1  7 

38  25 

122  15 

1735 

1  GLADYS  A  OUTRA 

ATwELL  ccc  camp 

0374 

3b  28 

1  1  8  *0 

6*00 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRt 

0379 

27 

37  05 

119  29 

2005 

5P 

PETE  E  DUBOSE 

AUBURN 

0383 

1297 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

0 

BA 

BA 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

03  9S 

35  5* 

120  03 

550 

BA 

8i 

T I0EW ATER  OIL  CO 

A2USA  CITY  PARR  FC  1*3 

0410 

3*  08 

CORNELIUS  SMITH 

0418 

118  11 

5D 

GEORGE  L  TURCOTT 

6A0GER 

0422 

TULARE 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

119  40 

7300 

04  36 

116  04 

940 

L  E  METHENY 

0437 

116  07 

10*5 

0442 

119  03 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0449 

1 1 

36  55 

I  7  20 

P  G  *  E  COMPANY 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

0609 

ORANGE 

2b 

117  SI 

575 

5P 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

0514 

SAN  DIEGO 

116  bO 

1  r%2  3 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

0519 

SAN  BERDINO 

117  01 

2142 

bp 

SO  CAL  IF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

0543 

SN T A  BARBARA 

119  5* 

5300 

U  S  FOREST  SERVICE 

BE ARTRAP  MEADOW 

TULARE 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0606 

RIVERSIDE 

116  59 

2613 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

8EAUMONT    PUMP  I  N&  PLANT 

0607  RIvERSlOE 

lit,  58 

3045 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

0604  RIVERSIDE 

116    5  7 

26  00 

bP 

U  S  WB  OBSERVER 

37 

38  00 

6  500 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

1*  05 

118  27 

540 

SP 

vt  7* 

SANTA  CRUZ 

■:  p 

UNIVERSITY  OF  CAL IF 

BESWICK  7  S 

BIEBER 

121  08 

4130 

123  15 

1272 

BA 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MRS  MARGIE  A  SIMPSON 

B IG  CREEK  Ph  NO  1 

27 

37  12 

SO  CALIF  EDISON  CO 

07  5S 

LOS  ANGELES 

2b 

3*  10 

5P 

D  E  WILSON 

0767 

INYO 

JAR 

-  S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  15 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-E 

1  3 

34  18 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

13 

3*  11 

118  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

19 

37  15 

118  35 

8154 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOw  COURSE 

37  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  wB  AIRPORT 

37  22 

u  s  weather  Bureau 

11 

37  22 

UNION  CARBIDE  CO 

0850 

SANTA  CLARA 

37  18 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

0867 

LASSEN 

2  i 

*0  *6 

121  12 

7200 

■J1.0 

U  S  WEATHER  BUREAU 

40  44 

CLOSED  8/ 1/60 

39  17 

u  s  wEai her  Bureau 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

17 

*0  55 

W  FRANK  SWOPE 

BLYTHE 

5 

33  37 

114  36 

268 

4P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

5 

33  37 

11*  43 

390 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

R  I  VERS  IDE 

5 

33  37 

FED  AVIATION  AGENCY 

36 

39  23 

HAROLD  M  PABST 

SAN  DIEGO 

32  *0 

R  M  ALLEN 

MENOOC I  no 

11 

39  01 

123  22 

3*2 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

097? 

KERN 

35  00 

117  39 

2456 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

D983 

SAN  DIEGO 

1 

33  16 

116  25 

7*5 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

0986 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLl  RANCH 

1  1  IS 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  D  LOCATELLl 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  1  7 

3350 

9a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOS  ANGELES 

:>: 

34  35 

L    A   WTR    *    PWR  OEPT 

1011 

NEVADA 

8 

39  27 

5P 

NE  V AO A  IRRIG  DIST 

1031 

RIVERSIDE 

3  i 

33  29 

116  *8 

8A 

corps  of  engineers 

L  0  34 

HON  TERE Y 

35  $2 

MARVIN  0  S IMS 

10*6 

MENDOC INO 

39  41 

1480 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

L048 

JMPER 1 AL 

32  57 

115  33 

-100 

8A 

8A 

Q 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

SISKIYOU 

*1  3* 

122  08 

5759 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

L05< 

ORANGE 

24 

33  55 

117  54 

34  5 

BREA  FIRE  DEPT 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26    33  53 

117  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  06  0 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

VERNON  R  CAKE8READ 

I  J7i 

MONO 

II 

38  16 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

1076 

MONO 

38 

3B  16 

U  S  FOREST  SERVICE 

L0B1 

HUMBOLDT 

40  32 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

l  91 

PLACER 

! 

39  16 

120  04 

7200 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1112 

38  46 

122  09 

350 

9A 

MRS   JOYCE    A  FARNHAM 

1130 

BUTTE 

e 

39  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

1133 

PLACER 

i 

39  00 

120  35 

4800 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B  R  Y  SON 

:  i 

MONTEREY 

24 

35  *8 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

:  I  49 

SHASTA 

2  ' 

40  52 

121  51 

37-1 

MRS  ANNA   M  DAVIDSON 

I  1  5<5 

e 

39  5* 

121  20 

1760 

P  G  +  E  COMPANY 

PLUMAS 

i 

39  5* 

121  12 

5200 

MRS  FAYE  D  MC  HUGH 

i ,  n 

SAN  BENITO 

121  11 

16*0 

MRS  LOLA  F  GALL  I 

1 180 

YUBA 

39  25 

1800 

P   &   ♦   E  COMPANY 

1192 

LOS  ANGELES 

3*  11 

l\ 

CHIEF   W   J  TAYLOR 

BUPBANK  W5  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

l : 

3*  12 

118  22 

699 

MIC 

"If 

u  s  weather  bureau 

1  2  Jb 

SAN  MATEO 

bD 

CITY  OF  BuRl 1NGAME 

\n\ 

SHASTA 

21 

*0  53 

121  40 

3127 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT   RANCH  1  S 

TRINITY 

3C 

40  *8 

123  26 

2150 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

121ft 

CONTRA  COST  A 

37  52 

122  05 

MRS  MAR  STIRTON 

124* 

KERN 

1> 

36  2* 

119  28 

268 

>5A 

BUENA  VISTA  w  S  DIST 

iz5i 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1615 

JAMES  A  WAKELAND 

1252 

SAN  01 EGO 

3 

3  2  *0 

51- 

US  NAT  PARK  SERVICE 

1253 

SN  I  A  BARBARA 

3*  35 

761 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1272 

3*  23 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

; 

38  17 

PC 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

33*3 

U  S  FOREST  SERVICE 

11 

37  29 

S  F  WATER  DEPT 

CALExICO  2  NE 

1  2Bi 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPR&S  R< 

1  3  0i 

TULARE 

35  53 

118  41 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

C AL 1 STOGA 

I  51. 

1 

38  35 

122  35 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  ST AT  1  OP 

1311 

SISK IVOU 

I  i- 

*1  18 

122  48 

3136 

5P 

if 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

136S 

SAN  BERDINO 

3*  09 

116  59 

5  .'  70 

STATE  DIV  OF  HWYS 

142* 

SAN  DIEGO 

i 

32  37 

116  28 

BP 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMp  PARDEE 

1421 

CALAVERAS 

38  16 

120  51 

658 

a, 

•A 

a* 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEI 

1432 

SIERRA 

39  38 

120  3* 

55fe5 

VAf. 

; 

U  S  FOREST  SERVICE 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  *1 

615 

81 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YUBA 

1 

39  27 

121  02 

2760 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  wISHON 

1*71 

TULARE 

36  11 

118  *0 

3800 

PUB  DISCONTINUED  1/21/6 

CANBY   11  SW 

147' 

2 

41  22 

121  03 

*500 

6( 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

147* 

MODOC 

2 

120  52 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1*9* 

LOS  ANGELES 

1 

4F 

4| 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT IL 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

6F 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1-9 

PLUMAS 

121  06 

4555 

5F 

51 

P  G  ♦   E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

15  1 

ORANGE 

2< 

33  55 

117  47 

1626 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

.'( 

33  57 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2  9  9b 

P  C  ♦  E  COMPANY 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVES 

ELEV  J 

TEMP. 

;  PHECIP. 

si 

m  • 

£  B 

MONTEREY 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

MAR  1 POSA 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

lb.'  2 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BORO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISK 1  YOU 

41 

3000 

b" 

MOUNTAIN  VIEW  RAN' 

CEDAR  GROVE 

US  NAT  PARK  SERV1 

CEDAR  POINT  RANCH 

MAR  I POSA 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEN'ERVILLE  POWER  HOUSE 

p  G  *  E  COMPANY  ! 

Challenge  ranger  sta 

ChATSWORTH  FC  2*  D 

LOS  ANGELES 

LONN1E  BATWAY 

CHAT SWORTH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEER 

CHERRY  VALLEY  DAM 

lb  07 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

BA 

BA 

METCM  HETCH  WTR  Si 

1700 

8 

40  18 

121  13 

4530 

*p 

MRS  C  B  KROEKER 

CH1CO  EXPERIMENT  STA 

bP 

US  PLANT    INTRO  GRM 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

VICTOR  L  HASKIN 

ChOlAHE   HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE   RANGER  STA 

VENTURA 

U  S  FOREST  SERVIC! 

SAN  DIEGO 

BA 

WESTERN  SALT  COMPil 

CISCO  RANGER  STATION 

NAMF 

CHANGE  END  OF  ;•■ 

SACRAMENTO 

JAMES  0  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

i 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

BA 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  < 

1799 

12 

123  27 

7  '5 

9A 

38  58 

BA 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

JOHN  R  SYRD 

CLOVERDALE    11  W 

clover  meadows  gs 

MADERA 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL  1 NGA 

120  21 

COAL INGA  F IRE  0EP1 

COAL  1 NGA  1  SE 

27 

SP 

mrs  Charles  hohell 

COLBYS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLO  SPRINGS  CAMP 

l  905 

MONTEREY 

ll 

36  13 

121  *1 

3280 

VAR 

U  S  FOREST  SEftVlCf 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

19  0  7 

23 

122  09 

*20 

7A 

39  06 

SOUTHERN  PACIFIC  < 

COLGATE    POWER  HOUSE 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

IVAN  J  STEPHENS 

COLYEAR  SPRINGS 

TEHAMA 

FRANK  WATSON 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  0AM 

SI SK 1  YOU 

CALIF  OREGON  P0WE4 

CORCORAN    IRRIG  DISTRICT 

S  S  WHITEHEAD 

CORDES 

LAKE 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

8« 

FRANKLIN  K  REEO 

CORONA 

2031 

R I VER  S I DE 

28 

33  52 

117  34 

710 

4P> 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  1 TOS 

SANTA  CRUZ 

COT  TONWOOO  CREEK 

MENDOC 1  NO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

WILLIAM  8  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

36  30 

116  52 

-125 

- 

US  NAT  PARK  SERVIC 

COYOTE  CANYON 

2 ;  o< 

R I  VERS  1 DE 

33  26 

116  30 

2300 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

250 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRA8TREE  MEAOOW 

211* 

ti- 

36 3* 

1  18  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORO  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORO 

CRESCENT   CITY   1  N 

2147 

ll 

l\  46 

124  12 

40 

*P 

4P 

THE  CAL -ORE  PwR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

12*  06 

120 

CAL  DIV  BEACH  *  Pk 

CRESCENT   CITY  MNTNC  STA 

2160 

DEL  NORTE 

17 

124  12 

50 

STATE  DIV  OF  HWYS  J 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

117  16 

4  625 

CLUB  SAN  MOR 1 TZ 

CROCKETT 

8A 

C*H  SUGAR  REFINING, 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

2194 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

117  51 

5370 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

■CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

75 

CULVER  CITY  BUS  Li 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  36 

1265 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

2: 

38  57 

122  52 

1421 

BA 

MRS  M  V  CUNNINGHAM  , 

2236 

SN  T  A  BARBARA 

119  37 

2240 

a  a 

BA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  01 EGO 

25 

32  59 

116  35 

BA 

HA 

CUYAMA  RANCH 

2  Z4( 

SN  LUIS  OBPO 

3< 

34  59 

119  *0 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

22*9 

SNTA  BARBARA 

3( 

34  61 

119  29 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    1  ENE 

SAN  BERDINO 

COOL    WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2251 

SAN  BERDINO 

FEO  AVIATION  AGENC 

aj 

hARLEy  NEUCR6URG 

DAVENPORT 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGA 

DAVIS  1  WSH 

YOLO 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIi 

DAVIS  CREEK 

22  9* 

MODOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

BA 

RICHARD  F  HUGHES  ; 

2  306 

2 

41  13 

121  23 

36  50 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLE' 

DEER  CREEK  POWER  MOUSE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DELANO  F IRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTE RE  t 

USN  POSTGRAO  SCHOOi 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

STAN  1 SLAUS 

STANISLAUS  COUNTY 

STAN  1 SLAUS 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

24  V 

LOS  ANGELES 

2ft 

33  59 

117  50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

8 

39  21 

121  12 

1530 

*' 

P  6  +  E  COMPANY 

DONNE  R   MEMORIAL    ST  PK 

CAL IF  DIV  BEACH  •  1 

MENDOC I  NO 

STUAR  T    T  PR  ICHE  T  T 

double Bunk  meadow 

CORPS  OF  ENGINEERS  , 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC10TC 

LOS  ANGELES 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWN  1 E V 1LLE  RANGER  STA 

SIERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUN IUS  M  D 1 KON 

DOYLE  5  SSE 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

JAMES  B  RAT 

OUDLEYS 

2  5  39 

MARIPOSA 

lb 

37  45 

120  06 

3000 

bF 

6F 

W  D  MC  LEAN 

DUNN IGAN 

25bt 

2 

38  63 

63 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

SAN  BERDINO 

116  26 

EARL   K  WOBSER 

OUNSMU | R  RANGER  ST  AT  I Of 

S I SK I  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUTTONS  LANDING 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

RIVERSIOE 

METRO  WATER  DISIRK, 

EAST  PARK  RESERVOIR 

9* 

ORLANO  UNIT  wu  ASS^l 

EAST  V  IDE  T IE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPIIAN  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  0IEGO  WATER  OEP 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPER 1 AL 

32  46 

115  34 

-30 

SF 

51 

EL  CENTRO  WATER  OEP 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2 

AMADOR 

It 

id  20 

120  40 

715 

if 

5F 

P  G  ♦  E  COMPANY 

Elizabeth  lake  canyon 

E  E  STUDLEY 

Elk  valley 

DEL  NORTE 

ROBERT  E  BOTTEL 

ellery  lake 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SAN  JOAQUIN 

C    NORMAN  ADAMS 

El  modena 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELS  1 NORE 

S  1  VERS  1 DE 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

RIVERSIDE 

JOHN  L  EWING 

E5CONOIDO 

2962 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  05 

660 

6F 

6F 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

286' 

SA  N  DIE  GO 

\ 

33  07 

117  04 

850 

CITY  OF  E  SCOND I DO 

E  T IWANDA 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 1 SK I  YOU 

LAWRENCE  E  BuCHNER 

►EUREK  A  WB  CITY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ElCMEQUER  RESERVOIR 

MAR  I POSA 

MERCED  IRRIG  DIST 

E  KE  TEfi  F AUVER  RANCH 

CHARLES  0  COULTER 

F A  I RF 1 E  LD 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

POLl't  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

FALL BROOK 

2951 

SAN  01EGO 

3 

33  21 

117  15 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

296* 

2 

41  01 

121  28 

3340 

8/ 

B' 

PUB  01 SCONT INUCO 

FEATHER  FALLS 

2994 

39  36 

121  15 

JOE  WHEELER  JR 

FERGUSON  RANCH 

30  2  C 

TEHAMA 

2 

40  21 

122  27 

800 

7J 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

JO  2' 

HUMBOLDT 

1 

124  20 

lbb5 

MRS  H  S  HIERONYHUS 

FIDDlETOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

l 

38  31 

120  42 

2100 

6> 

WENTWORIH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

30  *e 

SNTA  BARBARA 

3 

34  *4 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

3051 

VENTURA 

2 

34  24 

118  56 

435 

1/ 

VENTURA  CO  FIRE  OEP 

F  INLET   1  NNE 

305' 

2 

39  01 

122  62 

1340 

JAMES  T  MEL V  IN 

F1NLEY   1  W 

30  5t 

LAKE 

2 

39  00 

122  55 

1330 

7* 

LESTER  W  80ARDMAN 

F1NLEY  6  SH 

30  5 

LAKE 

2 

38  58 

122  67 

1750 

bf 

MRS  HILOA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3082 

FRE SNO 

1 

36  21 

120  09 

205 

6F 

6F 

RAYMOND  THOMAS  RANCI 

FLEMING  FISH  +  GAME 

109 

LASSEN 

1 

40  22 

120  19 

4000 

5F 

5F 

5P 

CAL  DEPT  F  1SH  +  GAMi 

FLORENCE  LAKE 

3092 

FRESNO 

2' 

37  16 

110  58 

7  3*4 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  b2 

121  09 

350 

tt 

B< 

B< 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

il  If 

SAN  BERDINO 

2 

34  11 

117  27 

1972 

bf 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

312C 

SAN  BERDINO 

2 

34  05 

117  30 

1090 

4f 

*f 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

31 3< 

TRINITY 

3 

40  23 

123  20 

23*0 

81 

BJ 

MRS  B  £  ESLICK 

-  64  - 
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SISKIYOU 

1 

120  50 

u  s  forest  service 

FORKS  OF  SALMON 

1151 

12 

41  15 

123  19 

1270 

HOMER  L  WERTS 

FOOT  8 [DWELL 

3157 

MODOC 

41  31 

4498 

L  J  FEE 

FORI  BRAGG 

3161 

MENOOC I  NO 

39  27 

80 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  8RAGG  AvIAT 1  ON 

MENDOC 1  NO 

39  24 

61 

U  S  W6  OBSERVER 

FORI  DICK  1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

41  52 

OA 

WILLIAM  R  PATON 

FORI  JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

41  35 

3324 

CARL  C  CRAMER 

FORI  JONES  RANGER  STA 

11  Si 

41  36 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORI  ROSS 

71  91 

SONOMA 

38  31 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

1495 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

23 

122  38 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  wB  AIRPORI 

3251 

FRESNO 

27 

36  46 

119  42 

jjj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FR| AMI   GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

36  59 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLER TON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

3]  54 

330 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLE  RTON  OAM 

3285 

ORANGE 

33  54 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLER I ON  HILLCREST  RES 

3286 

ORANGE 

33  S3 

330 

SP 

FULLERTON  HUN  W  DEPT 

GARBERVILLE 

HUMBOLDT 

- 

40  06 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  vALLE V  2  S 

J33t 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

7A 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

J357 

DEL  NORTE 

n 

41  52 

364 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

37  45 

8970 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

i 

120  51 

w 1 LL 1  AM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

EL   DORAC  1 

i 

38  55 

120  48 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

6ERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

37  22 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

38  59 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

36  34 

118  46 

6375 

g  a 

US  NAI  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

34  31 

1550 

6P 

Santa  Barbara  wtr  dep 

GILLESPIE  FIELD 

341C 

SAN  DIEGO 

33 

S2  49 

116  58 

367 

it 

SP 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

G1LR0Y  FIRE  DISTRICT 

GILROT  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

2< 

37  02 

121  26 

WILLIAM   J   K 1 CK  HAM 

GILROY  1*  ENE 

3422 

SANTA  CLAPA 

37  06 

121  20 

1350 

8A 

SETH  E  AuSER 

13 

ue  16 

5P 

RALPH  STAPENhORST 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3453 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

KERN 

35  43 

118  42 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

35  44 

ue  40 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

US  . 

PLACER 

1 

120  52 

3240 

JOHN   F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  16 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

41  52 

7P 

I   C  EVERLY 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

31 

38  09 

8900 

VAR 

HETCH  HE  TCHY   WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

36  52 

10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

6580 

s; 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  KWY  MNTC  STA 

12 

122  12 

MRS  ALBERTA  GOODE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

BA 

BA 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  NlD 

3574 

NEVADA 

\ 

39  13 

2422 

NEVADA  1RR1G  DIST 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

38  26 

122  53 

210 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

36  27 

-168 

be 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENVlEw 

SISKIYOU 

41  33 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  SI A 

3621 

PLUMAS 

40  08 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

EL  DORAOO 

38  38 

3930 

MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

1754 

CLOSED  6/1/60 

GROVELAND  z 

3669 

TUOLUMNE 

37  50 

2825 

OUANE  J  COX 

GROVE LAND  RANGER  STA 

3472 

TUOLUMNE 

37 

120  06 

U  S  FOREST  SERVICE 

GuERNEvIllE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

3U5 

7A 

JOSEPH  E  BUITNER 

MAINE  S  CANYON 

LOWER  FC  36k 

3703 

LOS  ANGELES 

2450 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

34  16 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HA  1  WEE 

3710 

INYO 

36  08 

3810 

H 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3714 

SAN  MATE  0 

37  29 

7A 

7A 

SAN  MAI SO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  Ph 

3725 

40  16 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

38  04 

-2 

U  S  AIR  FORCE 

11 

119  40 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  25 

1110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HARPY  CAMP  RANGER  SIA 

SISKIYOU 

|] 

41  48 

1090 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STAT  ION 

1787 

SNTA  BARBARA 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

-1  ? 

40  22 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   L    ENGLEflR 1 GHT  DAM 

3800 

NEVADA 

39  14 

580 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

SHASTA 

40  56 

3015 

8* 

... 

P  6  +  E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

185! 

RIVERSIDE 

33  42 

1370 

METRO  WATER  OISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

40  33 

2340 

U  S  FORES!  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

4 

121  58 

MRS  ABB  IE    S  DRENNAN 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDS6URG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

WALDO  F  IVERSON 

HEME  l 

3896 

33  45 

116  57 

1630 

8A 

LAKE    HEME I    MUN  WATER 

HEME  I  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33  40 

4355 

LAKE  HEME  I  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

391'. 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2  700 

8A 

8A 

VISTA    IRR1G  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BEN  1  TO 

36  25 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

36  18 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

SAN   HERD  I  NO 

34  25 

ROY  E  WALTERS 

hETCh  hetcmy 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

3670 

HETCH  HE TCHY   WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

23 

122  54 

8A 

HILTS 

)98  ' 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

3B  51 

2960 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

36  22 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

31 

33  03 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

34  13 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERI 

HOLLISTER 

4  >22 

SAN  BENITO 

36  51 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLL I STER  2 

4025 

SAN  SEN  I  TO 

36  51 

284 

CITY  OF  HOLLISTER 

HONEYDEw  2  wSw 

4074 

HUMBOLDT 

40  U 

375 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

HOOP  A 

4082 

HUMBOLDT 

M  03 

345 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  E 

HUMBOLDT 

35 

123  39 

MRS  OOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

4091 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS  CHR 1  ST  1 NE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4 ;  oe 

MENDOC 1  NO 

39  01 

550 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

36  11 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HIM  SNA 

41  44 

SN  LUIS  OBPO 

35  05 

710 

MPS   ANN  ROT  T A 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

38  06 

7800 

VAR 

S  HETCH  HEICHY  WIR  SUP 

HUNTER  D1ST  GRAVES  RCH 

4166 

TEHAMA 

40  11 

770 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

38  12 

3220 

P  G  *  E  COMPANY 

HUNT 1NGI0N  LAKE 

4176 

FRESNO 

37  14 

7020 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HYAMPOM 

4191 

TRINITY 

40  37 

1260 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEH    D  hwy  m  I 

DE  L   NOR  T  E 

17 

123  46 

STATE   DIV  OF  HWYS 

IDA  I A 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

NEW    1  OR  I  A  O-S  M IN  CO 

IDYLLWlLD  RANGER  SIA 

421  1 

RIVERSIDE 

33  45 

5397 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

IMPERIAL    1RRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

36  48 

3950 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

36  46 

91  75 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33  44 

11 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INTOfESN 

4278 

35  39 

2440 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARM  1 T AGE 

4280 

KERN 

2220 

U  S  N  0  T  S 

4283 

38  20 

280 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  MILL 

1 

120  51 

1  E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BE  RD 1  NO 

34  08 

115  06 

922 

METRO  WATER  OEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  DORADO 

38  42 

6180 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

4374 

5290 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSON DALE 

4389 

TULARE 

35  56 

4680 

U  S  FORESI  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

SAN  BE  RD 1  NO 

34  08 

2730 

5P 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO 

33  05 

4215 

ZENOS   Y  COLEMAN 

JULIAN  WVNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33  06 

3650 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAW 

4422 

SNTA  BAP6APA 

2060 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

37  18 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

SAN  8ERDIN0 

34  10 

116  32 

4325 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEYV ILLE 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1385 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

KELSEYV1LLE  4  Sw 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

MRS  KAREN  V  8ACC 1 

kentf i eld 

MARIN 

122  33 

45 

Ml SS  BETSY  A  KLE IN 

KEftLINGER 

45  Of 

SAN  JOAQUIN 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

ALGOT   T  LOFBERG 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

118  47 

5P 

it 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

4534 

KINGS 

1  1 

36  00 

119  58 

310 

OA 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

120  05 

508 

6P 

P   G  +   E  COMPANY 

K  IL ARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

i  ■ 

121  52 

2648 

P   G  ♦   E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

36  12 

121  08 

5P 

5F 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

-.^77 

DEL  NORTE 

41  31 

124  02 

25 

HID 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

123  54 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRt  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

120  39 

315 

6A 

6A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

40  52 

123  57 

145 

6P 

OENNI S  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

46  16 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

LA  CRESCENT A  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

i: 

118  15 

1565 

5P 

CRE  SCENT A   VLY   CO  w  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

STATION 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABRINA 
LAKE  SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULOING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA   PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

LAY  TONV | LLE 

LE8EC 

LECMUZA  PATROL 

STAT  ION  FC  352  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 
NDSAY 

T  T  LE   IUJUNGA  GOLD  CR 

TTLE  VALLEY 

VE  OAK  CANYON  FC  230C 

VERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKtfOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
■LONG  BEACH 
LONG  BEACH  we  AP 
LONG  VALLEY   1NSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WO  CITY 
LOS  8AN0S 

LOS  BANDS  ARBU«UA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KI6BEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  SIA 
MADELINE  MNTNC  STA 
HADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE V 1 LLE  ISLAND 
MANZAN1 TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MAR  I COP A 
MARIPOSA 
marklEE V 1 LLE 

MARTINEZ    3  S 
MART  INEZ    3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAR YSV 1 LLE 
MATHER 

MC  CAR  THY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 


MERCEY  HOT  SPRINGS 
YEPS   INSPECTION  STA 
CHI GAN  BLUFF 
DOLE T  OWN 
OOLEWATE  R 
LFORD   LAUFMAN  »S 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NERAL 

NERAL  KING 

RAND A    SPENGLEP  RANCH 

TCHELL  CAVERNS 

TCHELL  MEAOOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONT ICELLO  DAM 
MOORPAPK    1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   F|RE  DEPI 

MORRO   BAY    3  I 


MO  I.  IN 
Ml  M  l  IS 

MOUN 

MOUN 
MOUN 

Mr",  IN 

MOUN' 
MOUNT 


A1N  PASS 
BALDY  FC  85G 
DANAHER 

DIABLO  NORTH  GATE 
HAMILTON 

HEBRON  i; 

HEBRON  RANGER  STA 
MADONNA 

SHASTA  SKI  BOWL 


SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
TAMALPA | S    2  SW 
WILSON  FC  338  6 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC I M IENT0  DAM 


COUNTY 


ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BE  RD I  NO 

MODOC 

TUOLUMNE 

TRINI IY 

LAKE 


INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 
SISKIYOU 
MENDOC  I  NO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 


MADE  PA 


TUOLUMNE 
L05  ANGELES 
LOS  ANGELES 

KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

MERCED 

MERCEO 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SN T  A  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  BE  RD 1  NO 
MONIEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 
SHASTA 
R I  VERS  I OE 
KERN 

MAR IPOSA 
ALP  I  NE 

CONTRA  COST  A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 


FRESNO 
MERCED 
MERCEO 

FRESNO 

EL  OORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 


SAN  8ERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 
HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
STAN  I  SLAUS 
STANISLAUS 
KERN 
TULARE 

SI SK I  YOU 


VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COST  A 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SISK I  YOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 


18  09 
20  10 
20  58 


16  52 

18  53 
22  26 
20  15 

19  02 
18  41 


16  58 

21  27 

17  20 
17  27 


21  36 
19  51 
21  41 


21  37 

20  22 

20  29 

20  29 


21  00 
21  00 
18  10 


21  54 

21  56 

22  07 
18  53 
16  31 
21  37 
21  46 


22  14 

22  19 

22  36 

18  04 

22  34 

22  32 

20  53 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L   6  WATER  DISTRICT 

james  c  Allen 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
CLOSED  10/13/60 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 

ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LI66EY 

P  G  +  E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCEO  CO  F | RE  DEPT 

KAWEAH  LEMON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK    DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHER I NE  E  HJNOS 
SEF  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX 
MRS  M    |    OUART E RM AN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE    M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE   TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEW  IRE  A I  PL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
EDwARO  C  GERLACh 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEEO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEwE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 

ROY  A  FLETCHER 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARD  I NO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
ROBERT  P  LESLEY 
STAIE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 

DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  F  lERRO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
BANKL INE  OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY    FIRE  DEPARTMENT 

MARYSV ILLE  F IRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KRFM 
0  B  W  ALEXANDER 
DEPT  WATER  RESOURCES 

FRANK    f  MOITOZA 

CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
IF  CO  I  SON  CO 
IF  EDISON  CO 
MEL  WALKER 

PARK  SERVICE 


CAL  D 

:  :>bp  s 

MODES 
CITY 
KERN 
CORPS 
MONC 
TOM  W 

ROBER 
AARON 
US  BUR 
US  S 
SAN 


OF  ENGINEERS 
■  R  CH ACE 
V  BEACH  *  PKS 
OF  ENGINEERS 
0  IRRIG  DIST 
MODES 10 
F  I  RE  DEPT 

ENGINEERS 


ThELMA 

MANUE 

US  so 
CORPS 
MORRO 


WILLIAMS 

W  JOHNSON 
SMITH 

RECLAMATION 
L  CON  SERVICE 
EGO  WATER  CO 
DOWNER 

ROSE 
L  CON  SERVICE 
OF  ENGINEERS 
BAY  F  P  OIST 


STAND. 
MOUNT 

U  S  FOREST 


U  S  FOREST 
JACK 
MOON1 


RD  OIL  OF  CALIF 
IN  PASS  SCHOOL 

SERVICE 
DIV  OF  FSTRY 
BEACH  •  PARK 
OBSERVER 
PARSONS 

SERVICE 
SCHELL 
SHASTA  SK I  BOWL 


IV  BEACH  *  PKS 

OBSERVER 

PARK  SERVICE 
ATER  RESOURCES 
EY  CO  FCWCO 

GIPSON 

ALLEM1NT 
IE  CORPORATION 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  %  1 

LATITUDE  ! 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

% 

E 

SPECIAL 

NEEDLES 

6)  15 

5 

3<. 

50 

114  36 

480 

NEWMAN  2  NW 

STAN  1 SLAUS 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEW  PINE  CHEEK  2  E 

6173 

MODOC 

Z! 

41 

59 

120  16 

5290 

8A 

ARTHUR  A  LENKE 1 T 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

RECLAMATION  DIST  1001 

IMPERIAL    [RRIG  DIST 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SN  FERNOO  VLY  TIMES 

edward  l  Thompson 

S  SN  JOAQUIN    IR  01  ST 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

SISK I  YOU 

1 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  W6  AIRPORT 

6  1  3 ;. 

ALAMEDA 

37 

44 

122  12 

3 

HID 

Mir 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RICHARD  PLEINER 

ANOREW  J  BLANEY 

6377 

U  S  MAR [ NE  CORPS 

6379 

OCEAN5I0E  WATER  DEPT 

SAN  OIEGO 

MRS  AILEEN  M  LEWIS 

[  J9; 

U  5  WEATHER  BUREAU 

OJA1 

6399 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINDA 

5432 

ORANGE 

26 

33 

55 

117  51 

490 

8A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

6455 

122 

MRS  BEATRICE  Ryan 

OP  1  OS  CAMP   FC    57  8E 

6465 

LOS  ANGELES 

LONG  BEACH  SCH  DIST 

6473 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OR  1  C*  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

ORICK   1 0  SE 

6499 

ORL AND 

6506 

GLENN 

ORL AND  UNI  I  WU  ASSN 

ORLEANS 

6509 

HUMSOLDT 

E    J  ANDERSON 

OROV1 LLE 

BUTTE 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE   7  SE 

6523 

BUTTE 

t 

39 

26 

121  29 

530 

6P 

-'.f 

MRS  ALBERTA  FOOTE 

OROV 1  LL  E  BR  1  DOE 

6525 

8UTTE 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGE"  STATION 

6529 

BUTTE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

CI TY  OF  OXNARD 

6576  VENTURA 

JEFF  BUTLER 

6  5  «  i 

MERCED 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

EL  DORADO 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

L05  ANGELES 

PAICINES   OMftW ALL  RANCH 

SAN  BENITO 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE    IRRIG  OIST 

PALMOALE   2  NE 

LOS  ANGELES 

PALMOALE    IRRIG  OIST 

ENGINEERING  DEPT 

6650 

MONIEREY 

JAMES  A  BELL 

6657 

SAN  DIEGO 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  ES'   FC  43D 

PANOCHE 

SAN  6EN]T0 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

OEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE 

23 

39 

46 

121  37 

1750 

BA 

8* 

PARADI5E  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

SAN  8ERDIN0 

MONT ERE  Y 

PARkF IELD  7  NNW 

24 

36 

67  H 

LOS  ANGELES 

13 

PAS'ENTA   RANGER  STAT1QH 

6726 

TEHAMA 

23 

PASO  R08LES 

SN  LUIS  OBPO 

24 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

24 

35 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  06P0 

24 

35 

FEO  AVIATION  AGENCY 

PAT  T  1  WAT 

10 

34 

HUDSON  RANCH 

TEHAMA 

23 

20 

121  51. 

1850 

.  ;  .■ 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36 

PE  T  ALUM A  FIRE   ST  A  I  1  ON  2 

6626 

SONOMA 

17 

38 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA    1  N 

6B29 

SONOMA 

I  7 

38 

FRESNO 

36 

MRS   IDA  H  AKERS 

PIEORA   BLANC A  GUARD  STA 

686! 

VENTURA 

29 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINE    CANYON  PATROL 

STATION  EC   321  E 

6B91 

LOS  ANGELES 

29 

3*. 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36 

PIRU  2  ESE 

VENTURA 

29 

34 

24 

ua  as 

730 

7A 

CAMULOS  RANCHE 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

35 

POL  ICE  DEPARTME  NT 

PIT   RJVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40 

P  G  *  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

LAKE 

23 

38 

AUBRE  Y  w  PITTS 

PL ACERV 1 LLE 

g  ;  s  ■ 

El  dorado 

1  38 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

1 

INST  FST  GENET  ICS 

PLACERVILLE    1  W 

6963 

EL  DORADO 

1 

38 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

38 

?.,.,■- 

17 

POINT   ARGUE  LLO  WB 

7015 

SN T A  BARBARA 

33 

40 

MI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120  39 

92 

IIP 

PO  I  NT   P  1  EDRAS  BLANC AS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35 

POMONA 

7  l5( 

LOS  ANGELES 

26 

34 

POR  T  CH|  CAGO  NAVAL  DEP 

707( 

CONTRA  COST  A 

38 

PORTERv 1 L  LE 

7077 

TULARE 

36 

PORTOLA 

1  \B<. 

PLUMAS 

f 

39 

REUBEN  G  DAlTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

Tulare 

ic 

s 

t  " 

TULARE 

i : 

35 

POTTER    VALLEY    3  NNW 

7107 

MENOOC INO 

22 

19 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7106 

MENDOCINO 

22 

ie 

123  04 

1100 

c 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

71  19 

MENOOC INO 

22 

39 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIOE 

26 

33 

PRIEST  VALLEY 

rise 

MONTEREY 

24 

36 

OUAK [NO  ASPEN 

71  79 

TULARE 

10 

s 

OU I NC Y    RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

8 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

RANCH  1 T  A 

7244 

SAN  OIEGO 

33 

RANDSBURG 

7253 

KERN 

15 

35 

6P 

KERN  CO  F IRE  DEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

27 

'  ' 

22 

119  54 

1380 

8  A 

ROBERT  H  WHIPPLE 

PED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

<■ 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

7296 

SHASTA 

REOLANDS 

7  J  0  £ 

SAN  BE  RD 1  NO 

28 

REDWOOD  CITY 

7331 

SAN  MATEO 

REOWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

21 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38 

»R  ICHMOND 

7414 

CONTRA  COST  A 

*  ! 

PIO  VISTA 

7446 

SOLANO 

2  3 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE   STA  NO  3 

7*  i 

RIVERSIOE 

2  8 

117  24 

820 

5P 

RIVERSIOE  F IRE  OEPt 

E  xPER IMENT  STAT  ION 

7473 

RIVERSIDE 

2  8 

3  i 

58 

117  20 

1015 

8  A 

CG 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

I 

Vi 

10 

120  30 

6250 

s 

ROCK  CREEK 

7510 

37 

27 

9670 

</A| 

s 

POCKL  IN 

7516 

PLACER 

1 

38 

48 

121  14 

239 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

2  7 

37 

19 

118  52 

10000 

s 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

35 

58 

118  21 

9000 

/Al 

s 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7580 

2  3 

2117 

7A 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BERDINO 

12 

5965 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

3  7 

38 

06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

2  3 

38 

31 

121  30 

17 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

rSACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

2 

38 

35 

121  29 

23 

Ml( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

2 

10 

122  48 

3850 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGE MEN  CREEK 

761. ; 

NEVAOA 

3* 

39 

26 

120  14 

6337 

SP 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76  4  3 

17 

38 

30 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWIN   L  PAULSON 

SAINT    HELENA   4.  WSW 

7646  NAPA 

i  1 

3  8 

30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT    HELENA    7  NE 

7649 

34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  6  ABREU 

SAINT  JOHN 

7f.  bt 

GLENN 

23 

3  9 

122  00 

145 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

"■.(.; 

CONTRA  COSTA 

5  0 

122  06 

626 

5P 

51 

BROTHER  U  BENEDICT 

SAL INAS 

7667 

MONTEREY 

.'<. 

40 

121  39 

G 

CLOSED  6/1/60 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNI I 

DRAINAGE  t_J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLnvLn 

ELEV) 

6 

S 

PHECIP. 

EVAP. 

p  i 

ii 

SALINAS  2  E 

SALINAS  RURAL  F  D 

MONTERY 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO 

8A 

SALS1PUEDES  GAGING  STA 

JOE  CABRAL  JR 

3P 

s 

P  G  +  E  COMPANY 

SALYEfl  RANGER  STATION 

TRINITY 

123  35 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

654 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

ZP 

SO  CALIF  E01S0N  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

b" 

SAN  ANTONIO  Ml SSION 

SAN  AROO 

7716 

MONTEREY 

ih 

36  01 

120  54 

435 

*A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BEN  1  TO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARD  1  NO  CO  HOSP 

SAN  8ER0INO 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

121  42 

■a 

CALIF  WTR  *  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC    130  B 

LOS  ANGELES 

118  43 

4025 

L  A  CO  F IRE  WARDEN 

SANOBERG  WB 

LOS  ANGELES 

lie  44 

4517 

MID 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'SAN   DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WfiO  FC95 

LOS  ANGELES 

BA 

SAN  DIMAS  F IRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

2  7  20 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIG010  RANCH 

7753 

HERN 

\o 

35  00 

119  11 

1450 

8A 

KERN  COUNTY  LAN  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

»o 

37  01 

121  20 

365 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

118  28 

965 

6P 

6P 

5  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  30 

1246 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANC  I  SCO 

37  46 

122  30 

3  2 

CITY   SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  47 

122  25 

52 

-if 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

lb 

34  09 

117  54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4258E 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  F |RE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  06 

118  06 

450 

4P 

SAN  GREGORJO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

78K 

RIVERSIDE 

33  48 

116  59 

1550 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  EKP  RANGE 

MAOERA 

27 

37  06 

119  44 

1 100 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SAN  JOSE 

7821 

SANIA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

ML' 

MID 

:  j 

E  0  8 ILLWI LLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

MRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STAT  ION 

78  37 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

300 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

•  SAN  MATEO 

7864 

SAN       T  0 

4 

37  34 

122  19 

30 

SP 

5P 

CITY  FIRE  D  PA  TMENT 

SAN  NICOLAS    1 SL AND 

7670 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

WEATHER  SERVICE  OFF 

•  SAN  PEDRO 

7h  7^ 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

116  16 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

•  SAN  RAFAEL 

78  8( 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA   ANA    F |R£    STAT  ION 

7888 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA   ANA  F 1  RE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

34  07 

117  07 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

26 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SANTA   ANITA   FERN    FC  432 

'M' 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

ue  01 

2035 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

»P 

5P 

S  BARBARA  F [RE  DEPT 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

32 

34  26 

119  50 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

34  32 

119  57 

4000 

SP 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

. 

37  21 

121  36 

SB 

5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

792* 

LOS  ANGELES 

12 

34  07 

117  58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   MARGARITA   2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  38 

1200 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  08PO 

24 

35  22 

120  38 

RICHARD  S  PILECKI 

SANIA  MARIA   WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

34  54 

120  27 

238 

MIO 

MID 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

CITY    SANTA  MONICA 

•SANTA  MONICA  PIEP 

LOS  ANGELES 

32 

34  00 

118  30 

15 

5P 

5P 

S  M  L 1 FEGUARD  SEP 

SANTA  PAUL  A 

7951 

VENTURA 

34  21 

119  05 

263 

VENTUPA  CO  F IRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

2  2 

38  27 

122  42 

167 

7A 

CLARENCE  S  NEW8ERRY 

SANTA  YNEZ 

SNTA  BARBARA 

SNTA    YNEZ    HIGH  SCHL 

SANT I  AGO  DAM 

798^ 

ORANGE 

2( 

33  47 

117  43 

655 

BA 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SAUGUS  POwER  PLANT   NO  1 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

6A 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

802! 

SISK 1  YOU 

12 

41  18 

123  06 

2169 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

•  SCOT  1  A 

s  u,' 

HUM8OL0T 

1 

40  29 

124  06 

139 

8A 

BA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEAR  SV 1 LLE  LAKE 

H  t,M 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

AUST IN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

ft  ■  7? 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

ft.:  .'• 

LASSEN 

18 

120  15 

5P 

Russell  r  rose  jr 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

81  35 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

BA 

8A 

BA 

u  s  bur  reclamat ion 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

1  17  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

1  7 

40  02 

124  04 

55 

SP 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

81  T. 

SHASTA 

21 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

82  0  7 

SIERRA 

8 

39  34 

120  38 

4162 

BA 

HARRY  H  ROE BE R 

S  1  ERRAV I LLE  RANGER  STA 

82  18 

SIERRA 

H 

39  35 

120  22 

4975 

8/ 

8A 

:  h 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

a:  3 1 

LOS  ANGELES 

1  3 

3  3  48 

118  10 

5P 

GEORGE  I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGED  STA 

8243 

ORANGE 

2  8 

33  45 

117  40 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

3C1 

34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAS    LOMAS  RANCH 

62  7? 

SONOMA 

22 

38  41 

123  OB 

1930 

BA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

92  7* 

MONTEREY 

36  05 

120  40 

1730 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

6292 

plumas 

8 

39  52 

120  44 

<.l  15 

Clarence  f  elworthy 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

82'»3 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 

160 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

37  50 

119  30 

8  7  00 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

NEVADA 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOOA  SPRINGS 

8  3  31 

NEVADA 

8 

39  19 

120  23 

7 

5P 

5| 

SOLEOAD 

8338 

MONTEREY 

36  26 

121  19 

204 

BA 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR   1  W 

fH',1 

S I  SKI  '.'OU 

i : 

41  23 

123  29 

550 

BA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

3 : 

34  17 

118  58 

490 

8A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

8A 

BE R Y LWOOO   INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

1 7 

38  17 

122  27 

20 

5P 

SP 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

6353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

8A 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

MONO 

38  21 

STATE   DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

837) 

SAN  FRANC  I SCC 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NF 

MARIPOSA 

37  30 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BERDINO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

INYO 

VAI 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

LOS  ANGELES 

26 

R  S  HUTCHISON 

SPRECkELS  hwy  bridge 

MONTEREY 

2u 

36  36 

121  41 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPR1NGVILLE   7  ENE 

TULARE 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

TULARE 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HE AOWORK  S 

TULARE 

118  39 

P  G  +  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

it 

39  12 

6226 

5P 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

SAN  BERDINO 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

SAN  BEROINO 

1! 

34  14 

117  14 

5680 

5F 

5F 

LEROY  K£MP 

STANOISH  *  H1CKEY  ST  PK 

MENOOC 1  NO 

39  53 

123  44 

850 

Bt 

CAL   OIV   BEACH  ♦  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

649' 

TUOLUMNE 

120  22 

1  1  3  0 

51 

P  G  ♦   E  COMPANY 

STATE  LAKES 

F  RE  SNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  mine 

MERCED 

MRS  H  C  CUSHlNGHAM 

STIRLING  CITY  RS 

BUTTE 

8* 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STOCK  TON  DISPOSAL  PLANl 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF   STOCK  TON 

•STOCKTON   FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

"  1 : 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCK  TON  F[R£   STATION  4 

SAN  JOAOUIN 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

5P 

MART  IN  P  MUHS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8571 

COLUSA 

2 

39  15 

122  40 

3015 

8A 

FREO  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

858C 

COLUSA 

2 

39  23 

122  33 

1168 

8i 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

858 

2 

39  35 

122  32 

BOO 

5F 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

4'.  'j 

SHASTA 

2 

41  10 

121  56 

5  300 

.■At 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

SP 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

HI,; 

SN  LUIS  OBPO 

3( 

35  00 

120  23 

390 

SI 

SUEY  RANCH 

SUNLANO 

«tt,, 

LOS  ANGELES 

1  - 

34  16 

118  18 

1460 

7P 

FRANK   T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

JU.H. 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  54 

121  50 

65 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

i,,  g 

SNTA  BARBARA 

3. 

120  34 

103 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

HI  ii 

VENTURA 

3 

ue  40 

1085 

BA 

SUSANA  KN  F 1  RE  STA 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

It 

40  25 

120  39 

4170 

e« 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANV1LLE  AIRPORT 

8701 

1  6 

40  23 

120  33 

1.146 

MIC 

DAVID  6ARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

LASSEN 

It 

40  26 

120  40 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

Sutter  hill  Ranger  sta 

•7i: 

\.h 

38  23 

120  48 

8A 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

B74C 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5F 

SMITHSONIAN  OBSY 

8752 

KERN 

*S  r.v 

119  2B 

1025 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE  CITY 

8751 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

622B 

6* 

8A 

6/ 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

39  12 

120  22 

6000 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAP 1 

662< 

KERN 

1< 

35  08 

ue  27 

3975 

6P 

61 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

6832 

KERN 

li 

15  06 

ue  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TE JON  RANCHO 

883S 

KERN 

1' 

35  02 

ue  45 

1425 

6F 

TE  JON  RANCH  COMPANY 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

rr\TTMTV 
UUUIN  1 1 

8 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDsLnVLn 

DRAIN. 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

a 

SPECIAL 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

SULO  e  lakso 

TERHO  8R1N  MARR  RANCH 

98  7S 

LB 

40  55 

120  16 

5360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SONOMA 

MRS  FATE  DEWEY 

THERMAL  ^AA 

R  1 VERSIDE 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

THREE   RIVERS  EDISON  PH2 

TULARE 

SO  CAL  IF   EDI  SON  CO 

THREE    R 1 V£R  i  EDI SON  PHI 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

P   G  +   E  COMPANY 

TOPANjA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  3b 

745 

SP 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

970 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

SAN  JOAOUIN 

AAGE   R  TUGEL 

SAN  JOAOUIN 

BANT A  CARBON A    ]»  CO 

TRACY   PUMPING  PLANT 

ALAMEDA 

6P 

U  S  BUR  RECLAMAT 1  ON 

|lRINITY  CENTER  RS 

TRINITY 

CLOSED  11/7/60 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

TRINITY 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BE  RD 1  NO 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

TRUC*  EE   RANGER  STATION 

NEVADA 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEF IELC 

I 

KERN 

i0 

35  09 

119  01 

265 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SISK I  YOU 

TULELAKE    IRR1G  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEAOOWS 

TUOLUMNE 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STAN  I SL AUS 

CARL   A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

8A 

u  s  bur  rec  lamat i on 

ORANGE 

THE    IRVINE  COMPANY 

Itwentynine  palms 
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33 
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5P 

5P 
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LAKE 
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20 
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LOS  ANGELES 

6a 

H  F  KING 
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BA 
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EL  DORADO 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 
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SP 
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PHOENIX  RANCH 
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BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT  3  SW 

CALAVERAS 

W  B  HANKER 

WEST V 1 LLE 
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9665 
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2 

39  32 
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8A 

8A 
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33 
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: 
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i 
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S 
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lie  54 
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ALPINE 

3 
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2! 
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69 

9i 
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51 
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ORANGE 

2< 

117  49 

405 

6P 
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MRS   LOLA   A  HUL8ERT 
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YREKA 

41  43 

122  38 

2625 
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NEW  STATIONS 


COHASSE T 
COOL 

POSEY  4  El 


NAME  CHANGE 


COUNTY 


BUTTE 

EL  DORADO 

TULARE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


39  55 
36  53 
35  50 


2520 
1525 
5490 


EUGENE  E  SMITH 
I  6  THRELKEL 
SUGAR LOAF  SKI  LODGE 


1  AMERICAN, 
COAST ,  18  N. 
MARGARITA,  3 


?  CALAVERAS,      3  CARSON, 

.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN 
SANTA  YNEZ ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35   TR IN  I 


K INGS,      12  KLAMATH, 


CENTRAL  COAST.      5  COLORADO,     6  DESERT,      7  EEL,     8  FEATHER.      9  KAWEAH,  10 

24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAM  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN,      28  SANTA 
38  WALKER. 


37  TUOLUMNE. 
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ASHEVILLE:  1961 


CALIFORNIA  -  MARCH  1961 


The  month  of  March  1961  was  generally  drier 
than  normal,  except  for  the  north  coast  area,  and 
temperatures  were  above  normal  east  of  the  Sierras 
and  south  of  the  Tehachapis  and  below  normal 
elsewhere . 

Precipitation:  With  the  exception  of  the  North 
Coast  Drainage  all  of  the  State  has  had  deficient 
precipitation  through  most  of  the  season.  Of  the 
nine  months  since  July  1  only  November  had  sig- 
nificantly above  normal  precipitation  totals.  On 
the  north  coast,  however,  both  February  and  March, 
as  well  as  November,  had  more  precipitation  than 
normal.  In  spite  of  these  periods  of  generous 
moisture  the  seasonal  total  since  July  1  is  still 
below  normal  for  this  division  as  well  as  for  the 
rest  of  the  State.  The  deficiency  now  amounts 
to  40  to  60  percent  of  normal  in  the  Central  and 
South  Coast  and  San  Joaquin  Drainages  and  the 
Desert  Basins.  In  the  south,  San  Diego  has  re- 
ceived only  3.45  inches  of  precipitation  since 
July  1,   the  fifth  smallest  total  on  record. 

During  March  Mt .  Shasta  City,  in  the  northern 
part  of  the  State,  received  more  than  three  times 
as  much  snow  as  they  had  received  in  the  months 
of  December,  January,  and  February  combined,  but 
their  snowfall  was  still  far  short  of  the  record 
fall  of  March  1904.  Since  that  time  there  have 
been  seven  years  in  which  March  snowfall  was 
greater  than  that  received  this  year. 


Temperature :  Temperatures  continued  abc 
normal  during  March  in  the  northeast  interic  " 
the  southeastern  desert  basins,  and  the  sou 
coast.  Over  the  rest  of  the  State,  however,  1 
above  normal  trend  of  January  and  February 
reversed,  and  temperatures  averaged  near  or  1 
low  normal  during  March. 


Storms :  Local  wind  damage  was  reported  in  i 
Palm  Springs  -  Mojave  areas  on  the  3d.  Hail  fj 
on  the  5th  in  the  vicinity  of  Red  Bluff.  Ra: 
around  the  14th  of  the  month  resulted  in  la* 
slides  that  closed  the  coast  highway  in  the 
cinity  of  Pacifica.  They  also  resulted  in  I 
flooding  of  a  part  of  Highway  101  in  the  vicinj 
of  Willits  where  temporary  repairs  to  earl| 
flooding  provided  inadequate  drainage  facilit 
Winds  over  much  of  the  State  on  the  16th  and 
damaged  utility  lines  and  buildings  in  many  pa 
of  the  State.  Wave  action  caused  some  damage 
the  Santa  Cruz  area.  Highways  were  closed 
southern  California  and  damage  was  reported 
that  area  from  sand  blasting.  Wind  on  the 
resulted  in  the  sinking  of  three  fishing  bo 
near  the  mouth  of  the  Noyo  River,  but  there 
no  loss  of  life. 


C.   Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologi 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  92°  on  the  22d  at  Greenland  Ranch  and  on  the  31st+  at  Cow  Creek, 

Lowest  Temperature  -7°  on  the  28th  at  White  Mountain  #2. 

Greatest  Total  Precipitation  23.27  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Hayfield  Pumping  Plant  and  Imperial. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.60  inches  on  the  15th  at  Honeydew  2  WSW. 

Greatest  Total  Snowfall  116.4  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  172  inches  on  the  17th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 


: 
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See  Reference  Notes  Following  Slahon  Index 
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0 

0 

0 

0 

3.25 

.90 

15 

•  0 

o 

HOLLISTER 

64.1 

40.5 

52.3 

- 

2.8 

74 

1 

32 

7 

388 

0 

0 

1 

0 

3.06 

1  .09 

1.65 

15 

.0 

0 

7 

K I NG  CITY 

68. 8M 

39. 8M 

54. 3M 

0.4 

76 

13  + 

30 

7 

325 

0 

0 

1 

0 

.93 

- 

.77 

.49 

15 

.  0 

0 

4 

LIVERMORE  2  SSW 

61.9 

38.2 

50.1 

- 

2.2 

73 

30 

33 

21  + 

457 

0 

0 

0 

0 

1.92 

- 

.14 

.58 

15 

.0 

0 

7 

LOS  GATOS 

65.8 

39.9 

52.9 

- 

0.1 

78 

29 

35 

12  + 

367 

0 

0 

0 

0 

3.  32 

- 

.82 

1  .46 

15 

.  0 

o 

9 

MARTINEZ   FIRE  STA 

63.4 

43.5 

53.5 

75 

30 

36 

7 

351 

0 

0 

0 

0 

2.78 

.87 

15  + 

•  0 

o 

6 

MONTEREY 

62.7 

44.5 

53.6 

70 

29 

40 

25+ 

346 

0 

0 

0 

0 

2.58 

1  .24 

15 

•  0 

o 

6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

62.1 

43.4 

52.8 

75 

1 

37 

25+ 

371 

0 

0 

0 

0 

.85 

.48 

15 

.  0 

o 

2 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

56.5 

37.0 

46.8 

68 

30 

31 

8 

557 

0 

0 

1 

0 

3.62 

1.20 

15 

.  0 

1 1 

MOUNT  HAMILTON 

46.  8M 

33. 5M 

40. 2M 

- 

2  .  5 

60 

30+ 

27 

3 

763 

0 

0 

0 

3.13 

_ 

1  .03 

.74 

6 

T 

T 

24 

9 

NAC IMIENTO  DAM 

67. 8M 

37.4 

52. 6M 

79 

1 

32 

10 

377 

0 

0 

1 

0 

.83 

.56 

15 

•  0 

o 

2 

OAKLAND   WB   AP  R 

60.7 

45.1 

52.9 

- 

0.5 

72 

29 

39 

18  + 

365 

0 

0 

0 

0 

2  .47 

.16 

.90 

14 

•  0 

o 

8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

62.9 

42.4 

52.7 

75 

30 

34 

13  + 

373 

0 

0 

0 

0 

1.89 

.83 

15 

.  0 

o 

6 

PASO  ROBLES 

68.8 

36.8 

52.8 

78 

13  + 

29 

7  + 

369 

0 

0 

7 

0 

.88 

.77 

15 

.0 

0 

1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

66.9 

37.1 

52.0 

77 

22 

29 

10+ 

395 

0 

0 

6 

0 

.87 

.49 

15 

.0 

0 

2 

PINNACLES  NM 

65.7 

36.8 

51.3 

79 

31  + 

30 

7 

419 

0 

0 

2 

0 

1.79 

.87 

15 

•  0 

0 

5 

PISMO  BEACH 

65.7 

45.0 

55.4 

81 

1 

37 

5 

292 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.75 

15 

.0 

o 

4 

PT  P  IEDRAS  BLANCAS 

60.7 

45.2 

53.0 

67 

27 

39 

2 

365 

0 

0 

0 

0 

2.93 

1  .94 

14 

.  o 

o 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

63.5 

40.3 

51.9 

75 

30 

35 

29+ 

399 

0 

0 

0 

0 

2.10 

.93 

15 

.  0 

o 

5 

PRIEST  VALLEY 

62.0 

31.7 

46.9 

74 

1 

23 

7 

555 

0 

0 

21 

0 

1.97 

_ 

1.28 

.83 

15 

.0 

0 

6 

REDWOOD  CITY 

64.7 

42.5 

53.6 

- 

0.1 

78 

29 

37 

21  + 

345 

0 

0 

0 

0 

2.70 

.01 

1  .32 

15 

.0 

0 

7 

RICHMOND 

62.0 

46.6 

54.3 

75 

30 

40 

7 

324 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.01 

15 

.0 

0 

9 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

60.0 

38.8 

49.4 

74 

29 

30 

7 

477 

o 

o 

4 

0 

4.21 

1.53 

15 

.0 

0 

9 

SALINAS  2  E 

63.2 

41.0 

52.1 

- 

1.3 

72 

29 

31 

3 

392 

0 

0 

1 

0 

1  .67 

_ 

.55 

.69 

1  5 

.0 

0 

7 

SALINAS   FAA  AP 

63.5 

42.0 

52.8 

72 

29 

34 

1 

372 

1.59 

.39 

14 

.0 

0 

6 

SAN  ANTONIO  MI SSION 

68.0 

34.1 

51.1 

79 

1 

28 

8  + 

42  4 

0 

0 

15 

0 

1.13 

.79 

15 

2 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

58. OM 

44. 2M 

51. 1M 

69 

28 

39 

7 

424 

o 

2.59 

.65 

14 

.  o 

o 

9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

60.5 

46.0 

53.3 

0.5 

70 

29 

40 

7 

357 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.95 

1.23 

14 

.0 

0 

9 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

59.3 

49.2 

54.3 

- 

0.6 

70 

29 

46 

4  + 

327 

0 

0 

0 

0 

2.27 

_ 

.51 

.66 

14 

.0 

0 

9 

SAN  GREGORIO   3  SE 

59.8 

39.8 

49.8 

70 

29 

33 

3 

466 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1  .44 

15 

.0 

0 

11 

SAN  JOSE  R 

0.7 

75 

29 

40 

318 

0 

0 

0 

0 

2.03 

.  1  4 

.45 

14 

.0 

0 

7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

65.5 

44.6 

55.1 

0.4 

78 

2 

38 

8  + 

299 

0 

0 

0 

0 

1.74 

- 

1.54 

1.16 

15 

.0 

0 

3 

SAN  MATEO 

63.0 

75 

29 

39 

7  + 

353 

0 

0 

0 

0 

2.88 

•  95 

1  5 

•  0 

0 

10 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65.3 

42.5 

53.9 

- 

0.2 

76 

30+ 

37 

7 

335 

0 

0 

0 

0 

2.05 

- 

.19 

.85 

15 

.0 

0 

6 

SANTA  CRUZ 

62.7 

4  0.6 

51.7 

1.2 

69 

29+ 

35 

3 

407 

0 

0 

0 

0 

3.97 

- 

.37 

.91 

15 

.0 

0 

11 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

60.9 

41.1 

51.0 

74 

30 

36 

4  + 

42  4 

0 

0 

0 

0 

3.76 

1.14 

1  5 

.0 

0 

10 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

64.3 

38.4 

51.4 

76 

30 

30 

3 

417 

0 

0 

2 

0 

2.59 

_ 

.29 

1.10 

15 

.0 

0 

7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

61.9 

39.5 

50.7 

70 

29 

33 

3  + 

434 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.92 

15 

.0 

0 

7 

D I V I S ION 

51.9 

0.4 

2.51 

.  73 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT  IOC H  F I BREBOAPD  MILLS 

65.0 

44.9 

55.0 

1  .  1 

75 

30 

36 

7 

305 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.68 

.42 

15 

.0 

0 

5 
8 

ANT  IOC H  PUMP  PLT  3 

65.5 

41.3 

53.4 

79 

30 

32 

7 

352 

0 

0 

1 

0 

1  .56 

.45 

15 

.0 

0 

ASH  MTN 

61.9 

40.7 

51.3 

1.5 

75 

15 

34 

7 

417 

0 

0 

0 

0 

4.75 

.23 

1  .06 

16 

.0 

0 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  72  - 
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7 
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0 
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0 
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0 
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43.6 
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79 

14+ 

36 

5 
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0 

0 

0 

0 

.38 

- 

.73 

.17 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

REEK  PH  1 

49. 7M 

33. 8M 

41. 8M 

-  2.0 

63 

1 

23 

7 

714 

0 

0 

1  3 

0 

4.05 

- 

.68 

1.35 

15 

12.0 

3 

15 

7 

3 

1 

NWILLOW 

67.2 

41.9 

54.6 

81 

31 

33 

5 

315 

0 

0 

0 

0 

.30 

.08 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

liRAS  BIG  TREES 

49.8 

29.1 

39.5 

-  2.0 

62 

30+ 

22 

7 

789 

0 

1 

29 

0 

7.94 

- 

.56 

1.26 

25 

31.8 

12 

18  + 

14 

6 

3 

PARDEE 

61.6 

41.9 

51.8 

-  1.2 

73 

30 

37 

18  + 

402 

0 

0 

0 

0 

2.39 

- 

.95 

.77 

15 

.0 

0 

9 

1 

0 

|r  BULL  RUN  RCH 

61.7 

37.1 

49.4 

74 

15 

29 

18  + 

476 

0 

0 

5 

0 

2.32 

.90 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

K  VALLEY  DAM 

51.1 

26.2 

38.7 

66 

2 

14 

7 

810 

0 

0 

3  I 

0 

5.28 

1  .04 

15 

26.4 

9 

7 

1  1 

4 

1 

>IGA 

68.0 

39.7 

53.9 

-  0.4 

81 

14 

30 

6 

337 

0 

0 

1 

0 

.68 

- 

.45 

.21 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

?AN   IRRIG  DIST 

67.1 

40.2 

53.7 

80 

31 

33 

7 

343 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.40 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

b 

65.8 

38.7 

52.3 

-  1.3 

75 

30 

32 

7 

385 

c 

0 

1 

0 

1.25 

.79 

.56 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

Irs 

56.9 

29.3 

43.1 

-  1.0 

69 

1 

22 

7 

671 

0 

0 

25 

0 

5.06 

- 

.95 

1.54 

15 

1.0 

0 

9 

4 

1 

RA  PH 

64.3 

38.5 

51.4 

-  1.3 

75 

29 

28 

28 

418 

0 

0 

3 

0 

3.79 

- 

1.03 

1.01 

15 

T 

o 

11 

1 

1 

f>OINTS  5  SSW 

68. OM 

39. 8M 

53. 9M 

79 

30 

33 

7  + 

338 

0 

0 

0 

0 

.17 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

3  WB  AP  R 

65.7 

41.1 

53.4 

-  2.1 

77 

30 

34 

10  + 

352 

0 

0 

0 

0 

1.04 

.59 

.39 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

T  GOVT  CAMP 

65.4 

36.3 

50.9 

77 

31 

28 

10 

434 

0 

0 

4 

0 

1.39 

.47 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

FOREST 

40.2 

24.6 

32.4 

-  5.1 

52 

2 

17 

26  + 

1001 

0 

5 

2  8 

0 

5.15 

1  .96 

1.00 

16 

38.0 

10 

18  + 

1  2 

5 

1 

L/ILLE 

57.7 

31.1 

44.4 

71 

14 

22 

7 

630 

0 

0 

22 

0 

3.32 

.82 

28 

2.5 

0 

6 

3 

0 

GROVE 

44.  1 

24.9 

34.5 

58 

22 

16 

25  + 

940 

0 

3 

2  8 

0 

5.19 

1.28 

25 

31.0 

1  4 

18  + 

10 

2 

2 

»D 

68.3 

39.5 

54.2 

-  0.2 

79 

30+ 

31 

7 

328 

0 

0 

1 

0 

.67 

- 

.73 

.38 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

! HETCHY 

54.  3 

31.3 

42.3 

-1.3 

69 

30 

22 

7 

681 

0 

0 

!  7 

0 

4.79 

- 

.29 

.90 

15 

15.3 

b 

6 

1  2 

4 

0 

MGTON  LAKE 

44.5 

22.3 

33.7 

1.4 

59 

1  4 

9 

7 

964 

0 

2 

31 

0 

4.43 

.04 

1.15 

15 

48.0 

?  3 

15 

10 

4 

1 

59.4 

38.0 

48.7 

-  2.5 

72 

31  + 

31 

7 

497 

0 

0 

2 

0 

2.06 

- 

.70 

.48 

15 

.0 

0 

8 

0 

0 

RIVER  PH  1 

67.4 

47.5 

57.5 

-  0.7 

82 

14  + 

40 

5 

230 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.45 

.57 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

j!IVER  PH  3 

65.7 

36.9 

51.3 

^7 

1 

28 

5 

416 

0 

0 

4 

0 

1.77 

.49 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

5  1: MAN  CITY   1  SSW 

67.7 

43.7 

55.7 

80 

31 

36 

5 

280 

0 

0 

(1 

0 

.55 

.  32 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

!  :MAN  STA 

69.3 

44.9 

57.1 

81 

30 

36 

7  + 

238 

0 

0 

0 

0 

.47 

.30 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

t  "S  FERRY  2  SE 

63.3 

38. 7M 

51. OM 

73 

31 

33 

5 

428 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1.09 

15 

.0 

0 

8 

1 

1 

;  VND 

67.4 

40.6 

54.0 

0.6 

78 

30 

32 

7 

333 

0 

0 

1 

0 

1  .94 

- 

.03 

.88 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

1  1  COVE 

67.5 

42.2 

54.9 

-  0.7 

80 

14 

35 

7 

307 

0 

0 

0 

0 

1.15 

- 

1  .04 

.49 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 
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66.9 

39.7 

53.3 

-  1.2 

79 

14 

34 

7 
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c 

c 

0 

0 

1.27 

- 

.68 

.44 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

0 
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42.0 

53.4 

0.8 

74 

29 

37 

18  + 

352 

0 

0 

0 

0 

2.60 

.08 

.89 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

!  Mos 

68.6 

41.6 

55.1 

0.5 

78 
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34 

7 
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0 

0 

0 

0 

1.12 

- 
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15 

.0 

0 

4 

0 

0 

k 

68.3 

40.7 

54.5 

0.2 

80 

31 

32 

7 
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0 
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0 

1.25 

- 

.58 

.78 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

6  1'ILLE  ISLAND 

64.1 

43.6 

53.9 

74 
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34 

7 
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0 

0 

0 

0 

1.35 

.  56 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 
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67.7 

45.9 

56.8 
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81 

30 

37 

7  + 

244 

0 

0 

c 

0 

.40 

.51 

.25 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

!  1  FIRE   STA  2 

67.0 

41.5 

54.3 

1  .  1 

76 

30 

35 

10+ 
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0 

0 

0 

0 

1  .74 

- 

.10 

.95 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

5  :WATER 

68.1 

42.4 

55.3 

0.2 

79 

30 

35 

5 

295 

0 

0 

0 

0 

.44 

.31 

.15 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

0 

66.0 

41.6 

53.8 

0.2 

76 

29 

34 

7 

337 

0 

0 

0 

0 

.95 

1.00 

.25 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 
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66.6 

39.5 

53.1 

-  2.6 

75 

30+ 

33 

21  + 
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0 

0 

0 

0 

.70 
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6 

.0 
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3 

0 

0 
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34. OM 
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68 
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24 

7 
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0 
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9 

0 

3.56 
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0 

8 
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0 
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71 
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34 

3 
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0 

0 

0 

0 

1.62 
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.0 
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0 
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7 
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7 
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0 
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.0 
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1 
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51.4 
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66 

1 
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7 
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0 

26 

0 
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25.7 
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1 
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75 

29 

32 

7 
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0 
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0 

1  .44 
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T 

.32 

j 

.01 

.02 

1.31  .20 

.65 

y 

.05 

.03 

.38 

.19 

HAPPY  CAMP  RS 

12.  8* 

.47 

.31 

1.64 

.29 

.24 

.45 

.78 

.90 

.12 

1.13 

.30  .80 

.04 

1.45 

HARRIS  GAGING  STA 

1.06 

.02 

•  05 

■  09 

HARRISON  GULCH  RS 

A. 99 

.10 

.71 

T 

.15 

.  3  3 

.37 

.35 

.01 

1 59 

1.02 

4AT  CREEK  PH  1 

2.70 

•  01 

■  20 

T 

.  31 

.05 

T 

.  l  1 

.  32 

HAYFORK  RS 

5.8* 

.02 

.17 

.41 

.46 

.12 

.29 

.37 

.23 

.06 

.10 

.01  .86 

.01 

1.00 

IEALDS8URG 

5.79 

.02 

.31 

.13 

1  .11 

.01 

.06 

.04 

■98  .94 

.15 

.97 

IEALDSBURG  2  E 

5.73 

T 

.03 

.40 

.02 

1.08 

.06 

.03 

1.96 

.03 

.96 

.  IEMET 

•  61 

.06 

.06 

ENSHAW  DAM 

2.37 

.16 

.02 

.48 

.23 

ERNANDEZ  2  NW 

1  .86 

.18 

.25 

.68 

.19 

ESPERIA 

.26 

.04 

T 

ETCH  HETCHY 

A. 79 

.16 

.13 

.02 

.77 

.23 

.39 

T 

.90 

.17 

.33 

IGHLAND  SPRINGS  RCH 

5.01 

.06 

.57 

.07 

T 

.73  1.85 

.08 

1.00 

2.78 

.05 

.03 

.52 

• 

.14 

T 

.19 

.35 

.15 

.28 

.24 

.26 

ODGES  0AM 

2.00 

.03 

.32 

.12 

.03 

OEGEES  FC  60A 

1.A3 

.09 

.77 

.03 

XLISTER 

3.06 

.17 

•  23 

.07 

1  .65 

.18 

3NEY0EW  2  WSW 

22.48 

.17 

.05 

1.75 

.07 

1.50 

•  36 

1.97 

1.20 

.01 

.69 

1.09  4.60 

.65 

2.  35 

1  3  .62 

.28 

T 

.57 

1.29 

.36 

.19 

.28 

.58 

.20 

1  .04 

.80 

.23  1.12 

.28 

1.52 

50PA  2  SE 

13.73 

.27 

.40 

1  ,42 

.40 

.14 

.27 

.59 

1.04 

•  40 

.71 

.32  1.60 

.28 

1.30 

JPLANO  LARGO  STA 

6.29 

.04 

T 

.71 

.17 

.22 

.57 

.15 

.  18 

1  .96 

.21 

1.02 

JNTER  DIST  GRAVES  RCH 

2.73 

.13 

.14 

.24  1.09 

.14 

.59 

INTERS  DAM 

6.20 

T 

.09 

.21 

1.19 

.02 

.18 

T 

1.34 

.19 

.78 

INT1NGTON  LAKE 

T 

.25 

.17 

T 

.S3 

T 

1.15 

.36 

H.EWILD  HWY  MNTNC  STA 

20.87 

.72 

.07 

2.4  0 

.54 

.22 

.8  * 

1.05 

• 

• 

2.68 

•51  .90 

• 

2.26 

iRI  A 

2.06 

.27 

•  15 

.48 

.02 

.13 

1YLLWILD  RS 

2.27 

.13 

.22 

.24 

.07 

,  IPERIAL 

.00 

(DEPENDENCE 

T 

T 

T 

.02 

010  US  DATE  GAROEN 

-03 

YOKERN 

.02 

.02 

,    YOKERN  ARM I T AGE 

T 

T 

NE 

3.24 

.01 

-20 

.07 

•  11 

1.11 

.40 

.65 

WA  Hi LL 

7.40 

.21 

.33 

.32 

.53 

.10 

1.97 

.06 

.89 

I    ON  MTN 

.15 

.15 

I[SS  VALLEY 

1.57 

T 

.11 

.17 

.13 

.05 

•  01 

T 

.03. 

.01 

.04 

.01 

HNSONDAIE 

4.05 

.13 

.91 

T 

.46 

.62 

.51 

H5HUA  TREE 

.16 

I    LlAN  WYNOLA 

•  43 

.71 

.13 

.38 

.12 

.14 

f  HCAL  DAM 

.76 

.02 

.58 

!  E  RANCH  // 

.10 

.LOGG 

7.72 

.0* 

.04 

•  70 

.02 

.02 

1.10 

.17 

.06 

T 

T 

T       1  .85 

.  18 

1.21 

.SEYVILLE 

3.14 

•  03 

.  31 

.03 

•  06 

•  23 

.04 

1  .24 

.07 

.54 

a 

.94 

i  .on 

.08 

.11 

•  04 

.02  1.26 

.06 

.73 

'  (LINGER 

1.05 

.10 

.05 

.25 

.14 

[  I IN  RIVER   INTAKE  3 

2.51 

•  60 

.02 

.28 

.47 

.31 

|f(N  RIVER  PH  1 

1.51 

.03 

.23 

.57 

.09 

.16 

1    IN  RIVER  PH  3 

1  .77 

•  34 

.49 

.03 

.20 

t     TLEMAN  CITY   1  SSW 

.02 

T 

T 

T 

.16 

.32 

.03 

H  TLEMAN  STA 

.47 

.02 

.05 

.30 

.06 

1   ARC  POWER  HOUSE 

7.23 

.26 

.34 

.11 

.02 

■  98 

.51 

.10 

.78 

.15 

.84 

Ik  CITY 

.93 

.10 

.04 

■  10 

.18 

MATH  R 

20.93 

.95 

1.00 

•  63 

.86 

1*31 

.62 

.55 

1  .90 

1.18 

1.15  1.00 

.93 

.52 

■ GHTS  FfPPY  2  SF 

•  42 

.19 

•  14 

1.09 

.06 

.39 

BEL 

11.05 

.50 

.50 

.95 

.40 

.54 

.11 

.62 

.37 

.13 

1.04  .77 

.Ofl 

1.19 

| | CRESCENT*  FC  231 

•  87 

.68 

■  'AYETTE  2  NNE 

3.19 

.15 

•  20 

T 

•  42 

.13 

1.17 

.07 

.43 

II  UNA  BEACH 

.71 

.08 

.10 

.15 

.28 

•  25 

.31 

.18 

.07  1.46 

T 

.  35 

■IE  ARROWHEAD 

3.03 

.01 

.05 

1.40 

t  tPORT 

3,65 

.04 

.15 

.38 

.63 

•  02 

.10 

.06 

.27     .73  .04 

.47 

1  "SHORE 

9.34 

.89 

.02 

1.09 

.73 

.05 

.26 

.02 

.01 

1.50  .74 

1  .2  7 

.15 

IIS  IDE  2  FNE 

2.12 

.02 

T 

.39 

.12 

•  OS 

1  :  SPAULDING 

•12 

.01 

.55 

.80 

.17 

•69 

.  44 

1.33 

.28 

.89 

I  HESA 

1.71 

.36 

.03 

,09i  .04 

.03 

i  :aster 

•  34 

.15 

III,  PLUMAS 

8.46 

T 

1.06 

•  01 

.07 

•  68 

•  04 

.04 

T 

2.14  .11 

1.03 

t  I  BEDS  NM 

.41 

.05 

T 

T 

•  01 

T 

T 

.04 

.08 

.01 

.01 

I  C 

•  03 

.03 

•  26 

.10 

.56 

.10 

t  (UZA  PT   STA  FC    352  B 

.86 

T 

.67 

.03 

i  .VILLE  KEEGAN  RANCH 

2.64 

•  22 

.36 

.93 

.52 

L  .RAND 

1.94 

.31 

.88 

.09 

Hfl  COVE 

1.15 

T 

•  04 

•  OS 

.49 

.14 

L  SAY 

T 

•  02 

.26 

.44 

.18 

L  LE  VALLEY 

1 1*7 

T 

T 

T 

•  25 

.23 

•  01 

.02 

.11 

T 

L  RMORE   2  SSW 

1.92 

.09 

.  09 

.12 

.07 

T 

.58 

•  25 

.27 

L  0  SHAWNEE  HILLS  RCH 

•  49 

.11 

L  WOOD  2  N 

.9* 

.70 

.10 

.14 

L  WOOD  MESA 

.26 

.09 

■ 

2.6G 

.17 

.08 

.09 

.  1  1 

.89 

.43 

W  OC  SEWAGE  PLANT 

.55 

■  02 

.02 

.40 

.10 

l>    TREE  CANYON 

.91 

.10 

.02 

.01 

.19 

.17 

It  BEACH 

•  36 

■  01 

■  01 

.20 

L'    BEACH  wB  AP 

•  04 

T 

.23 

T 

LI    VALLEY  INSP  STA 

.8( 

•  10 

T 

.13 

•  02 

.25 

T 

.13 

LI  *LAMOS 

•  86 

■  Of 

.58 

.10 

H  VNGELES  WB  AP  fi 

.46 

T 

.04 

.36 

T 

U  WGELES  WB  CITY  fi 

.51 

T 

•  4C 

T 

•  02 

•  03 

.11 

T 

.3C 

.09 

.07 

L<  1ANOS   ARBURUA  RCH 

•  6« 

.08 

.05 

.15 

.17 

U  .ATOS 

3.32 

•2( 

1  .46 

.53 

W  .ATOS  A  SW 

5.81 

.7; 

.07 

•2! 

2.32 

1.02 

U  'RIETOS  R S 

.61 

.01 

.46 

.08 

U  NE  VALLEY   1  wsw 

•  3< 

.02 

.0^ 

VI     CREEr  Ph 

3.01 

•  24 

.30 

•  04 

.75 

1  .09 

.03 

VI     CREEK  PS 

2.12 

.0' 

.14 

.1? 

.78 

W  A 

1.2' 

.01 

.08 

.02 

.78 

.06 

•W  IVER  PS 

12.1" 

.15 

•  25 

1.81 

.35 

.41 

.3< 

.78 

.65 

•  55 

.04  1.65 

1 

1  .48 

"*  VlLLE  ISLAND 

1.3! 

.09 

•  04 

.56; 

.  1 1 

**  NITA  LAKE  // 

6.1 

T 

•o* 

.03 

.05 

•  S< 

•  30 

.62  .05 

.22 

T 

.01 

■41 

.39 

•**  FIELD 

.6. 

T 

T 

.03 

.02 

•*  ISLAND 

1.8 

•11 

.14 

.0* 

.03 

.67     .10  -30 

.02 

See  feleience  tioles  following  Slauon  | 

-  77  - 


.03      .17  1. 


.28 
.38 
.10 


.03  .28 
1.40  1 


.77 

T 


25  1.7S 
11  T 
45  .34 

09  .01 

.19 


1  .30 
.03 

.21  1. 


.02] 
1  .04 

.03 

.07, 

.10 

.17j 

H 


.06)     .58  .01 


.10 
.06 
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•  05] 

.021  .01 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
HAJJCh  1961 

Continued  .  


Station 

Day  of  Month 

2  | 

3 

4 

5 

b 

0 

: 

10 

11 

13  | 

14  15 

16  1 

17 

18 

19 

-■ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

MARJCOPA 

40 

.25 

07 

.01 

•08 

03 

MAP  IPCS* 

3*09 

T 

•  39 

.  11 

•  13 

1.0B 

.05 

•  40 

.14 

.07 

.01 

.25 

.39 

•0*                            j  7 

"ASTINEZ   2  SSE 

2.31 

.15 

.08 

.12 

•  90 

.09 

•  30 

.03 

.22 

.01 

-  :3 

10  X 

"AOTINE2   *1*Z  STA 

2. 76 

.87 

.04 

" 

.06 

2.75 

•  10 

•  06 

.54 

1.11 

* 

.12 

.01 

"AOvsvlLLE 

«iTH*B 

.98 

■  28 

.42 

.51 

.20 

.06 

.33 

.21 

•02                               1  .. 

"C  CLOUD 

- 

.22 

.59 

T 

.Z-Z 

.64 

.63 

T 

.07 

.05  1.75 

.20 

1.08 

T 

.02 

■  53 

•  45 

-EADOW  LAKE 

3.66 

.08 

.11 

.20 

.18 

.38 

.35 

•  45 

.67 

•  84 

T 

•  12 

.08 

MENOOT A  DAM 

.89 

.24 

•  07 

•  04 

•  05 

•01 

T 

.04 

"EPCE3  FIRE  STA  2 

.95 

•  11 

.05 

.01 

.11 

•ol  [■?.' 

»£PCEY  mQT  SPRINGS 

.10 

•  12 

.74 

.20 

"FY-RS   INSPECTION  STA 

4*76 

.19 

•  12 

.03 

.12 

1.03 

.08 

.28 

.13 

■  47 

.62 

.23 

■Of 

.33 

.13 

.17 

mjDDlEwATEP 

.09 

■  06 

.15 

.06 

•01 

"ILL  CSEtK  2 

2.14 

•  IB 

•  11 

■  35 

.46 

.23 

"INEOAL 

.06 

.91 

.52 

-25 

H  II  i 

MIRANDA  SpEmGLeR  PCX 

.06 

.90 

.8 

* 

.05 

.64 

•06 

.09 

1.60  1.38 

29 

1  15 

81 

76 

.27 

•  5C 

.29 

.40 

.10 

m  i  TCHELL  CAVERNS 

1  09 

-331 

.06 

.04 

.64 

.05 

•  02 

.02 

•  IS 

MODESTO 

.95 

T 

T 

.04 

.01 

.08 

.02 

•03 

.10  -15 

.25 

T 

T 

T 

**0J  *v" 

.07 

.02 

T 

.05                             JI  , 

.59 

_ 

.04 

. 

.  04 

.06 

T 

.01  Mg(r 

2.58 

18 

1.24 

05 

09 

01 

.25 

.02 

.03  .0«" 

MONT I  CELLO  DAW 

2.76 

*02 

T 

.09 

.44 

.03 

1.23 

.06 

.40 

.12 

.02 

•  04 

•i< 

.14 

.06 

.01 

-OOPPiPt    1  SSE 

.51 

.40 

.08 

•  03 

WGM  MILL  2  E 

1  .94 

* 

.02 

.80 

08 

.27 

05 

* 

.06 

.21 

•05 

•02                         il  - 

MOPONGO  VALLEY 

.  "  £ 

*03 
* 

T 

.03  jB, 

MOPPO  BA*  FIRE  D'PT 

.35 

07 

.48 

■  11 

. :  ■ 

.09 

.02 

mqrro  lay  3  N 

1.13 

.06 

.15 

.20  .44 

.02 

.17 

•OS 

•01 

.03 

MOUNTAIN  PASS 

.52 

.12 

.2« 

.15 

MOUNT  9ALDY  FC  85G 

1.43 

•  20 

.40 

.78 

•  05  | 

MOUNT  DANAKEP 

6.04 

.84 

, 

T 

66 

62 

08 

•86 

T 

.41 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

3  .62 

32 

1.20 

16 

2R 

•  03 

•  16 

•  12 

.24 

.03 

.09 

.30 

MOUNT  mA-IlTON 

3.13 

•  16 

.02 

.74 

j 

.13 

.02 

.16  .53 

.35 

•  16 

.08 

.38 

.08 

.05 

.26 

MOUNT  HEBRON  cS 

.32 

* 

.09 

T 

.04 

T 

• 

• 

.15 

T 

.03 

.10 

* 

* 

* 

•  41 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

D1L.33 

.95 

•30 

1*10 

■  70 

1  .00 

* 

T  D2.40 

1  .70 

•  20 

.80 

.97 

•  52 

T 

MOUNT  SHASTA  w3  CITv  / /a 

A. 42 

.49 

•  05| 

.67 

•  37 

.07 

•  30 

•  01 

1.55  .57 

.22 

" 

* 

* 

•02 

.22 

.13 

MT  4 1 LSON  FC  336B  // 

.36 

.43 

.01 

MUJP  WOODS 

.09 

.01 

.36 

.05 

.45 

.02 

•  OS 

.03 

T  .71 

.38 

•  06 

.40 

.16 

•  23 

.38 

.54 

.33 

•  36  C 

naci-iento  DAM 

.83 

.03 

.04 

.56 

•  13 

.07 

T 

T 

T 

N4P* 

3.8C 

•  05 

•  57 

.03 

•  12 

1.32 

■  11 

■  1  8 

.27 

.38 

•**                              IE  * 

NAPA  state  mOSPJTAL 

1.39 

.33 

.26 

•07 

T  T 

NEENACH 

.64 

j 

.28 

•  02 

NEVADA  CITY 

8.30 

.09 

.12 

.06 

.97 

.07 

.74 

.02 

.20 

•  01 

2.14 

.05 

.81 

.03 

.62 

.67 

•25 

•  61 

.32 

.37 

•  15 

NEWHALL   SOLE DAD  FC  32  C 

.65 

.62 

.03 

NEwMAN  2  Nw 

.70 

.19 

•  11 

.06  ! 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

3.00 

06 

03 

07 

T 

38 

.03 

T 

.07 

.07 

43 

.54 

.25 

.15 

.08 

NEWPORT  B£acm  hapbOR 

.64 

.05 

. 

.11 

T 

T 

.05 

n::^_a,-; 

2.40 

.09 

.04 

.52 

1.13 

.31 

.06 

.11 

•  14 

.30 

•02 

.30 

NI  OMO  2  NW 

1  .42 

•  02 

.12 

.81 

.16 

•  20 

.05 

HO0 T H  FQPf    P  3 

3.56 

07 

07 

T 

35 

" 

.76 

■  15 

•  75 

•  07 

T 

•  20 

.68 

.17 

•09 

NORTH  HOLLYWOOD 

.45 

.34 

.05 

•  06 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

1.62 

T 

.14 

.09 

.54 

.04 

.30 

.05 

•  36 

.02 

.06 

■  02 

4.06 

.55 

.64 

.16 

* 

.35 

■  a 

2.47 

.90  .10 

.08 

.05 

*c 

DACVlLLE   1  WNW 

4.79 

05 

39 

35 

10 

01 

* 

.75  .74 

06 

10 

02 

04 

.02 

.32 

•oe 

OCCIDENTAL 

8.99 

.03 

1.04 

1.11 

•  30 

•  23 

.03  1.36 

1.29 

.21 

.49 

.28 

•  64 

.82 

.88 

•20  u. 

OCEANS  1 DE  PENDLETON 

1.39 

I 

.50 

.50 

.oil 

.05 

•03 

.15 

.15  , 

OCOT I LLO  WELLS 

.05 

.05  |^ 

.45 

.39 

.09 

OL I NDA 

.90 

T 

.04 

* 

.20 

.06  .31 

ONO 

5.67 

.69 

.55 

.15 

T 

1.33 

1.05 

.28 

•  06 

.04 

•ie 

.37 

.43 

.62 

OPIDS  CAMP  FC  57  Be 

1.21 

T 

.73 

T 

.47 

•01  \'_ 

1  .27 

.42 

■  02 

•41 

•01 

•  75 

•  02 

.73 

•  98 

•  67 

•  70 

•  16 

1  «6( 

.88 

1.38  1.21 

.33 

1.60 

•02 

1.64 

.22 

•  99 

.63 

1*35 

1.38 

.52 

•31 

OPICK  10  SE 

19.11 

.40 

,18 

* 

1.01 

.98 

.68 

2.1C 

.85 

.50 

1.5G 

.76 

0»LAND 

2.57 

.05- 

.72 

1*01 

.61 

■  02 

.05 

.01 

.04 

.04 

T 

•02 

ORLEANS 

12.20 

.53 

T 

.80 

1,17 

.30 

•  46 

.17 

.37 

•  92 

.45 

•47  .71 

.10 

1.56 

•01 

.91 

.07 

.62 

.23 

•  5S 

.65 

.40 

•21 

4.78 

•  10 

1-56 

.33 

•  68 

.27 

.53 

•0! 

.26 

.27 

4.85 

1.52 

.31 

.69 

.28 

•  50 

•  03 

.33 

.28 

•02 

OXNAPD 

.86 

.61 

* 

.04 

T  .06 

OZENA 

.71 

T 

T  1 

.30 

.20 

.04 

T 

T 

T 

•Of 

.09  . 

PACIFIC  MOUSE 

8.04 

T 

.32 

- 

.84 

.52 

•  78 

.13 

.97 

.43 

.73 

•2C 

.36 

■  43 

•  1C 

1.17 

.27 

.41 

.28 

PACOIMA  DAM  FC   33  Ac 

■  61 

.51 

T 

.07 

.03     7  , 

.08 

PAIClNES  OmPWALL  PCM 

.15 

.12 

.04 

.95 

.37 

.11 

■  12 

.04 

•0! 

.26 

.02 

.oe 

PALMDALE 

.47 

.22 

.02 

.23 

PALMDALE  FAA  AP 

.53 

.33 

T 

.20 

PALM  SPRINGS 

.05 

.05 

PALO  AlTO  CITY  MALL 

1.89 

•  15 

.18 

.02 

•  13 

T 

.07 

.83 

•  02 

.25 

T 

.06 

•o: 

.10 

.01 

•  04 

PALOMA 

2.59 

1 

.01 

.45 

1.26 

T 

.23 

T 

.05 

. : 

.29 

.01 

-Of 

.11 

PALOMAR  MT N  03SY  P 

2.27 

.04 

.38 

.62 

.04 

•  2! 

.33 

•02 

.62 

PALOS  VE»D£S  EST  FC  430 

.38 

.29 

.07 

.02 

PANOCME 

.76 

.15 

.01 

T 

.25 

•  02 

.01 

.03 

.0< 

.04 

T 

.0* 

.19 

PANOCHE  JUNCT ION 

.59 

.06 

■  05 

T 

.10 

•01 

T 

T 

■02 

.21 

PARADISE 

7.58 

T 

.04 

.86 

•99 

.06 

.03 

.03 

1.86 

.09 

•  65 

.62 

•  61 

1.00 

.50 

.16 

.08 

PACKER  PESERVOIP 

.28 

.12 

•  04 

.04  l 
.17  T 

RAorFIELD 
PASADENA 

.97 
.88 

.20 
.03 

.05 

•  09 

.37 
.57 

.02 

•  09 

•  03 

T 

.10 
.09 

PASO  R08LES 

.88 

.02 

.12 
•  01 

.38 

•  08 

.82 
.77 

.71 
.08 

•oe 

.10 

T 

.31 

.oe 

PASO  R03LES  FAA  AD 

.87 

•06 

T 

.22  .49 

•05 

.05 

T 

T 

T 

P ATT [WAv 
PAYNES  CREEK 

1.61 
5.46 

•  02 

.04 
T 

I 

.38 

.80 

T 

T 

.07 

.20 
1.13 

.44 
.09 

.10 
.64 

.0? 

T 

.27 

.33 

•  13 

111 

.16 
.89 

.12 

•41 

.38  .06 

.17 

PETALUMA  FIPE  STA  2 
PIEDRA 

3.25 

.05 

.17 

•  02 

.21 

•32 

.06 

.01 

.17  1.06 

.51 

T 

.06 

.09 

.01 

.1' 

.03 

.16 

•  14 

.01 

1.41 

T 

.01 

.14 

.27 

.21 

.35 

.35 

■  01 

.01 

PIECRA  9LANCA  GUARD  STA 

.46 

- 

.38 
.53 
.87 
•  36 
.75 

.01 

.14 
.21 
.26 

.0" 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
RISu0  BEACm 

1.79 
.61 
1.46 

.23 
.  ■ 

.24 

.21 

.04 

•  03 

.04 

•  If 
•11 

•  04 

.02 
T 

.02 
•  05 

PIT  R ] v£R  Ph  5 

pitts  ranch 
placerville 
placerville  ifg 
point  arena 

13.18 
4.67 
5.59 
5.44 
8.24 

■  5 

•  01 

.22 
.21 

.  ■ 

.04 

1.36 
.23 

.58 

.40 

•  51 
.50 
.79 

.05 
.03 
.05 
.12 

.80 
.28 

•  33 

•  58 

•  53 

.46 

1.16 
•  09 

.12 

.70 

•  06 

•  11 
.13 
.27 

.05 

2.21 
1.91 
1,20 
.96 
T  2.09 

.14 

•  01 
.05 
.12 

1.40 
*57 
.55 

1.15 

*  * 

.1! 

.40 

.52 
*47 

.53  T 

.41 

.07 
.06 

.09 

*57 
.60 
.15 

1.6* 

•  0 
.0 

•33 

.20 
.17 
.78 

.42 

1.39 
.09 
.12 

.80 

•  0< 

•  2C 
1.0C 

•  2C 

:..      !  \ 

.14  ■ 

POINT  AOG'JELLO  wS  P 

.57 

.03 

.06  .32 
.10  .55 
1.94  .04 

.02 

-04 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.68 

.04 

T 

.04 

T 

T 

•o; 

PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

2.93 
1.22 

■  06 

-  ' 

.18 

.03 

•  03 

-16 

.0' 
•0! 

.03 

.03 

.42                    1  |  S 
.09 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

- 

.04 

.31 

T 

T 

.49 
.93 

•  04 

.22 

T 

.11 

.07 

.0. 

.22 
•  07 

.02 

.02 

POPTEPVILLE 

- 

2.31 
6.33 
9.37 
1.79 

T 

.02 
.13 

.60 

.06 
.34 
.96 
•  81 

.04 

•61 
.01 

ROPTOLA 
POSEY  4  £NE 
POTTEP  VALLEY  Ph 
POWAY  VALLEY 

.26 

.32 

.12 
.  . 

.32 

.05 

.74 

•  48 

•  08 

.46 

.47 

.24 
.21 
.62 
.28  1.80 
.11 

.23 

.68 
.14 

.12 
.32 
.65 
1.23 

•01 

T 

.63 

T 

.31 

.15 
.30 

•  6i 

.26 
.37 
1.66 

•  27 

.05 
.61 

■  03 

•  71  W 
•98     ,11  1 

3«  f  elerence  notes  lollowiog  Suiios 
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DAILY  PRECIPITATION 


mlinued 


Day  of  Month 


13     14  IS 


1 

1 

17 

18 

■ 

19 

1 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25  ] 

1 

26 

27 

1 

28  | 

1 

29  30 

31 

.29 

T 

T 

•  30 

.10 

.03 

T 

.03 

.02 

.72 

.36 

.58 

•  15 

.44 

.05 

.17 

.05 

.06 

.05 

•  01 

.40 

.84 

.01 

.23 

.73 

.05 

.14 

.49 

.08 

T 

.20 

.43 

T 

.09 

.08 

.42 

T 

.27 

.04 

.01 

.12 

T 

.18 

.  C 

.28 

.30 

.38 

.02 

.34 

1  . 0  ' 

.02 

.85 

•  16 

•  06 

T 

T 

.40 

.35 

T 

.37 

.02 

.02 

.04 

•  12 

.18 

.02 

.05 

•  30 

.25 

.13 

.45 

.09 

.26 

.06 

•  03 

•  03 

.41 

.02 

.15 

.12 

.01 

.13 

.0*. 

•  24 

T 

.22 

.04 

.17 

.15 

.04 

.07 

.20 

.01 

.17 

.24 

.09 

.17 

.20 

.66 

.10 

.VI 

.24 

.10 

.16 

.91 

1.10 

.23 

1.16 

.66 

.81 

.90 

.10 

■  28 

.06 

.12 

.14 

.02 

.01 

•  32 

T 

.04 

.10 

•  IT 

.02 

.01 

T 

.58 

.18 

.25 

.  1  7 

.41 

.06 

.13 

T 

.06 

•64 

.16 

.09 

.03 

.31 

.02 

.57 

.13 

.72 

.07 

.09 

.12 

.in 

T 

r 

.46 

.23 

.12 

.46 

.13 

.01 

.14 

.10 

.03 

.05 

•  OA 

.07 

.10 

.10 

.01 

T 

.12 

.08 

.02 

.03 

.11 

T 

.07 

.07 

.02 

.05 

.09 

T 

.11 

T 

•  05 

.10 

.28 

•  79 

.06 

.  39 

.27 

.90 

.21 

•  22 

.21 

1.47 

.23 

.02 

.68 

.43 

.18 

.  34 

1.46 

■  01 

.43 

.79 

* 

.46 

.05 

T 

.59 

* 

•  04 

.06 

.07 

.01 

.09 

.66 

.31 

.04 

.33 

.01 

.11 

.02 

T 

.02 

.65 

.42 

T  T 

T 

.11 

.22 

.03 

.06 

.  .  I 

.28 

.03 

T 

.04 

.13 

.06 

.05 

.10 

.04 

.31 

.04 

T 

T 

.02 

T 

.29 

T 

T 

.01 

.07 

.11 

.15 

.23 

•  01 

.25 

.24 

.34 

.06 

.23 

T 

.25 

.01 

.02 

T 

.24 

.01 

.12 

.15 

.05 

.16 

.04 

.08 

.22 

.37 

T 

.04 

.  16 

.20 

.41 

.06 

T 

.20 

.10 

.10 

.01 

.15 

.04 

.04 

•  c 

.01 

.40 

.21 

.01 

T 

.01 

.62 

.15 

.04 

.01 

•  09 

.14 

.01 

.37 

.12 

.15 

.09 

.17 

.  2; 

.37 

.02 

•  13 

.09 

.14 

.27 

.13 

.09 

.06 

.05 

.04 

.17 

•  01 

.02 

.C 

.02 

.07 

.26 

•  03 

T 

.01 

.31 

.04 

.01 

.10 

.23 

.34 

.01 

.10 

.03 

.24 

.13 

.02 

.91 

.27 

.02 

.08 

.46 

.1^ 

.4] 

•  14 

•  04 

.08 

.13 

.18 

.13 

.04 

.76 

.60 

.05 

.01 

•  02 

.32 

.03 

.04 

.01 

•  05 

•  03 

.15 

T 

.28 

■  :  ■ 

T 

.25 

.02 

.15 

.12 

.09 

.01 

.08 

•  02 

.31 

.15 

.30 

•  03 

.03 

•  13 

.27 

.06 

.34 

.03 

.49 

•  04 

T 

.12 

.34 

T 

.01 

.  A7 

T 

T 

.10 

T 

.06 

.02 

.02 

T 

T 

.11 

T 

•  09 

.01 

.06 

.01 

T 

.08 

.71 

.05 

.22 

.10 

.09 

.20 

.16 

.43 

.  10 

.25 

.23 

•  24 

•  25 

.10 

.10 

.08 

.07 

.88 

.031 

.62 

.63 

.  37 

.23 

'11 

.40 

1  .49 

.13 

.38 

.21 

.2« 

.68 

.32 

•  26 

.07 

.04 

.44 

.01 

.23 

.05 

.04 

.52 

.16 

.58 

.12 

1.37 

.36 

T 

.06 

.82 

.65 

•  76 

.05 

.IB 

•  32 

.05 

• 

•  86 

.38 

» 

• 

.81 

.  36 

• 

.91 

.39 

* 

.20 

.52 

.05 

.24 

.41 

.63 

.05 

■  11 

•J} 

.45 

.76 

.02 

1.52 

.33 

.37 

.70 

.36 

•  67 

.07 

.14 

.95 

•  02 

.80 

T 

.53 

.31 

1.00 

.32 

.52 

.OS 

.31 

.08 

.17 

.35 

.01 

T 

.10 

.09 

■  19 

.22 

1.60 

.45 

.53 

.27 

.34 

.65 

.07 

.38 

.11 

.47 

.07 

.10 

.15 

.38 

.10 

.18 

1.03 

.07 

.52 

.50 

.31 

1.35 

.53 

■  04 

.35 

.04 

.14 

.03 

.08 

.20 

,0i 

.17 

1.47 

.24 

.22 

.96 

.51 

.46 

■  39 

1 .00 

.63 

•  22 

.04 

.04 

.05 

.02 

.26 

.15 

.05 

.22 

.83 

.24 

•  05 

.53 

.61 

.  . 

.73 

.29 

•  88 

*i' 

•  03 

.67 

•  25 

.4 

.14 

.25 

.17 

.09 

.15 

.03 

.01 

'12 

*  1( 

•  05 

.02 

.93 

.47 

■  01 

.02 

.10 

.95 

•  12 

■  34 

.20 

.20 

T 

.83 

• 

• 

.35 

T 

T 

1 

* 

* 

1.02 

•  09 

.83 

.35 

.05 

.29 

1  .44 

.18 

1.14 

.71 

.5? 

•  39 

.49 

.69 

.3] 

T 

.04 

.68 

T 

.48 

.31 

•  67 

•  04 

1.25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.08 

.17 

.01 

.02 

•  1C 

7 

.03 

.22 

.01 

.35 

.03 

.04 

7 

.2« 

T 

•  10 

.25 

.04 

.13 

.20 

.17 

.07 

1.47 

.30 

.23 

.0* 

•  40 

.50 

.05 

■ 

.52 

.03 

.16 

.  - 

.40 

.10 

.01 

T 

•  01 

.01 

.08 

1.37 

.17 

.60 

.21 

1.02 

1.43 

.41 

1.01 

.11 

.  1  7 

•Of 

.01 

.05 

■ 

•  02 

•  2f 

.01 

.33 

•02 

.15 

•  02 

.01 

.07 

11EST  VALLEY 
JINCY  RS 
AMONA  SPAULOING 
WICHITA 

WDSBURG 

VTMOND  WHIPPLE  RANCH 
!  :D  BLUFF  WB  AP 
'DDI NG  FIRE   ST A  2 
•DLANDS 

:dwood  city 

"PRE  SA 
'CHMOND 
;0  VISTA 

:  VERS  IDE  FIRE  ST  A  3 
i  VERS  I DE   CITRUS  E  S 

tCKL  IN 
<  )UND  MOUNTAIN  1  NNE 
I  iCRAMENTO  wB  AP 

kCRAMENTO  WB  CITY 
\  J3£HEN  CREEK 

I  I  NT  HELENA 

I  .INT  JOHN 

(  ,INT  MARYS  COLLEGE 

KlINAS  2  E 

'  L  IN*  S  FAA  AP 

I  LINAS  DAM 

j  LSIPUEOES  GAGING  ST A 
f.  LT  SPRINGS  PH 

LYER  PS 
I  N  ANDREAS  2  S 

Li  N  ANTONIO  CN  MOUTH 
j N  ANTONIO  MISSION 

I  N  AROO 

N  BERNARDINO  CO  MQSP 
I  N  CLEMENTE  DAM 

j  ND6ERG  PTL  STA  FC130B 

NDBERG  WB  //a 
I  N  DIEGO  WB  AP 
I  N  OIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
H  N  EM1GDIO  RANCH 

In  FERNANDO 

I F  RICHMOND  SUNSET  R 
N  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

i  I  *  FRANC  I  SCO  FOB  R 
H  GABRIEL  CANYON  PH 

|;  1  GABRIEL  DAM  FC4256E 
I  1  GABRIEL  F IRE  DEPT 
I  *  GREGORIO  3  SE 
I  1  JACINTO 

i,  1  JOSE  R 

|  4  LUIS  OBISPO  POLY 
I  4  MATEO 
|  i  PEDRO 
I  1  RAFAEL 

I  IT  A  ANA  FIRE  STA 

K  ITA  ANA  RIVER  PH  l 

Ij  ITA  ANITA  FERN  FC  432 

[  j  ITA  BARB AP A 

I I  tTA  BARBARA  FAA  AP 

I  i  ITA  BARBARA  TV  PEAK 

I  ITA  CLARA  UNIVERSITY 

II  ITA  CRUZ 

I    ITA  MARGARITA   2  SW 

►    ITA  MARGARITA  BOOSTER 

}    ITA  MARIA  WB  AP  R 

HlTA  MONICA 
I  i  ITA  MONICA  PIER 
I   ITA  PAULA 
I  ITA  ROSA 
IT  I  AGO  DAM 


,  STA  DAM 

LL  A8S  PLANT 
MLTER  COVE 

NGLE  SPRINGS 
i  NGLETOWN  2  E 

RRA  CITY 

, rraville  rs 
i nal  hill  fc  415 
Eggs  spgs  las  lomas 
ughhouse  6  se 

w  creek  upper 

'jW  LAB  CEN  SIERRA  / 

EDAD 
1 ESBAp  i  w 
llS  3  NE 


5RA  PAC  FC  356  C 
ECKELS  HWY  BRIOGE 
INGVlLLE  7  ENE 
|  AW  VALLEY  LODGE 
IRREL   INN  1 

IRREL   INN  2 

1DISH  +  HICKEY  ST  PK 

1ISLAUS  PH 

'LING  C ITY  RS 

rKTON  Faa  AP 

:kton  fire  sta  4 
:kton  nowry  br idge 
-iyford  cooley  ranch 

1YFOPD  P-S 

*Y  GORGE  RESERVOIR 

IWBERRY  VALLEY 
'  RANCH 
j  .AND 
INA  KNOLLS 
INV1LLE 


1.03 
2.70 

3.48 


4.21 
1.67 
1.59 


1.13 
.92 
1.65 


3.70 
•  69 

8.51 
.81 
10.34 
4.69 
7.65 


10.57 
1.47 
14.41 


8.26 
2.07 
1.92 


•  26 
.05  1.00 


.09  W43 
.81 


•  10 
.05 


.18  1.32 
.14  1.00 
•  1.15 


.30 
.63  .39 


82     .03  .12 


.06     .18     .40  * 
.59     .14     .59  .59 
.24  .04 


•  1.07 
.05 
.13  .20 


.79 
.17 
1.32 


.64 
.49 
1.28 


1.12 
1.07 
.39 


.47 
.46 
.01  1.08 


.12  .72| 
.02  1.96; 
T        1 .34 


.05  1.43 
1.05 
1.20 


1.16J 
.04  2.64 

1.301 
2.151 


2.00 
.93 

.56, 


.39  1.05 
.93 


1.21 
.05  1.15 
1  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SUSANV I LLE  AP 

■ 

.0 

.01 

TABLE  MOUNTAIN 

1*23 

.57 

.25 

.58 

TAHOE  CITY 

4.21 

.08 

.18 

T 

.07 

TEHACHAP I 

1.56 

.06 

.17 

TE JON  RANCHO 

2  .48 

.19 

•  27 

THERMAL  FAA  AP 

*  12 

THOUSAND  OAKS 

.37 

THRES  RIV  EDISON  PH  2 

3.22 

.05 

.04 

.43 

TIGER  CREEK  PH 

7.13 

.27 

.02 

.28 

.99 

.11 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

1.11 

TRACY  PUMPING  PLANT 

1.13 

.12 

T 

.02 

.40 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

6.15 

* 

.92 

.  10 

TRONA 

TRUCK E E  RS 

41 

TULEF IELO 

.06 

TULELAKE  //R 

1.71 

T 

.01 

.05 

TiiOLO'  > 

.98 

.03 

T 

.07 

.02 

.03 

TURNTABLE  CREEK 

9  .48 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

14 

* 

*30 

02 

TWIN  LAKES 

6.00 

.20 

.25 

.15 

.30 

1.00 

.20 

.40 

UK  I  AH 

7.35 

.02 

.42 

.87 

.86 

T 

UK  I  AH    4  W 

10.22 

.05 

.03 

1.2? 

18 

.59 

IIWIClN 

UPLAND  3  N 

1  .50 

T 

.19 

UPPER  LAKE  7  W 

7.31 

.37 

.t: 

.74 

.12 

UPPER  LAKE  RS 

5.30 

.33 

.01 

05 

90 

62 

1  07 

1.70 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAV1LLE 

2.32 

.05 

.21 

.01 

.14 

VALLEY  CENTER   3  NE 

1  .95 

.05 

.22 

VALYERMO  RS 

V  N  NUYS  C IT     W  St 

VENTURA 

55 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

.11 

T 

VINCENT   FIRE  STA  FC  120 

.70 

V  I NTON 

1.33 

.03 

.0? 

T 

*  1  5 

.34 

* 

.25 

V  I  SAL 

.67 

VISTA   1  W 

03 

10 

1  0 

VOLCANOVILLE 

7.39 

T 

.36 

.02 

T 

.74 

.16 

.45 

VOLLMERS 

11.73 

.32 

.62 

.06 

1.16 

VOLT  A  PH 

5.59 

.15 

•  16 

.  19 

.29 

•  30 

WALLACE 

•  05 

•  05 

'  1  " 

•  1  0 

WALMAR  SCHOOL 

2*0" 

.32 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

2.59 

.14 

T 

.06 

T 

.33 

WALNUT  CREEK  4  E 

1  .97 

.01 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   PAT  POL   STA  FC102E 

.58 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

.38 

T 

.05 

.05 

WAT SONV 1 LLE  WATERWORKS 

2.67 

.08 

.21 

.02 

.08 

WEAVERV1LLE  RS 

6.93 

.02 

.28 

•  83 

•  02 

.12 

.48 

WEED  1  S 

A. 42 

T 

* 

.02 

.42 

WE  STHAVEN 

.55 

02 

WEST  POINT   3  SW 

5.66 

.06 

■  04 

.42 

.28 

.02 

■  25 

WHISKEYTOWN  RES 

8.83 

.86 

T 

.71 

WHITE   MOUNTAIN  1 

.4* 

T 

■  04 

.04 

.04 

WHITE  MOUNTAIN  2 

2.3* 

■  1C 

WHITE  ROCK 

3.61 

.o; 

.32 

WHITTIER  FC   106  D 

.'.  1 

WILLIAMS 

1.59| 

.04 

•  35 

WILL  I TS  1  NE 

10.0T 

.02 

.80 

.75 

.08 

WILLOWS 

2.09| 

■  14 

.49 

WINTERS 

1 .961 

•  02 

T 

.05 

.16 

WOFFORD  HE  IGHTS 

1  .87' 

.02 

.3? 

WOODFORDS 

1  .38 

T 

.0' 

.05 

.Ot 

.05 

WOODLAND  1  WNW 

2.14 

.0' 

WR  IGHTS 

5.9C 

.12 

.25 

.30 

YORBA  LINDA 

.9, 

i 

YOSEM1TE  NP 

4.7 

tl( 

.06 

.711 

.21 

YREKA 

2.7 

.01 

■  Of 

.45 

i  I 

1 

1 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20  j  21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28  1  29  |  30 

31 

.10 

.22 

.01 

.15 

.13 

.01 

.12 

.01 

■  49 

T 

.63 

T 

.32 

.01 

•  11 

1  & 

•  05 

•  67 

•  07 
* 

•  13 

•  10 

.17 

•  02 

.33 

•*2 

.  39 

44 

•  32 

•  10 

■  06 

.71 

■  12 

02 

'  ^° 

.  1  1 

•  37 

l  .52 

.13 

.79 

1  A 

* 

29 

* 

46 

•  70 

■  17 

.62 

•  10 

•  02 

.24 

.01 

.02 

.10 

06 

■  51 

* 

.70 

.  02 

1.03 

*79 

33 

23 

28 

•  76 

T 

.0 

•  01  T 

.1-9 

.20 

.43 

.04 

.13 

.74 

.06 

■  13 

.24 

.05 

.10 

.05 

.01 

.  2  3 

.03 

.06 

.03 

01 

1  "^0 

21 

1*31 

*45 

01 

*  11 

.25 

1.05 

.78 

.75 

.06 

.08 

.26 

.03 

.28 

.13 

.28 

•  20 

.40 

.  1  0 

1  .38 

.42 

•  30 

.30 

•  07 

.10 

T 

' 

•  22 

■  63 

•  51 

■  31 

■  08 

.46 

66 

T 

.11 

.11 

.34 

.42  T 

.25 

.21 

.25 

.17 

*64 

1  'o* 

Il3 

1*04 

.  36 

.12 

.02 

■  04 

.14 

.20 

.15 

2.55 

1.65 

.54 

1.14 

1  .20 

.05 

.55 

.77 

■  80 

.36 

.17 

•  2C 

.05 

.0? 

.06 

.33 

.15 

•  04 

•  22 

■  22 

•  04 

1  *95 

^43 

.08 

•  02 

•  1( 

.05 

.05 

* 

.46 

.36 

.65 

.06 

0.10 

.25 

.05 

.03 

•  51 

•  08 

T  1 1 

T  .09 

.  30 

■  26 

T 

.25 

.04 

.14 

.16 

.02 

.18 

T 

.43 

1.12 

.02 

1.41 

.22 

.73 

.0* 

.64 

.51 

.18 

.86 

.19 

.32 

.30 

.07 

ioi 

.  -8 

.4 

07 
.07 

1.11 

.50 

.05 

.18 

•  3C 

.05 

T 

.11 

,91 

.05 

07 

31 

_ 

.10 

.10 

.26 

T 

T 

•  05 

1.0 

.<*( 

.35 

.01 

■  07 

.15 

05 

09 

* 

T 

T 

•  05 

.92 

1  8 

44 

07 

•  0' 

.01 

.  l 

.02 

.0* 

.24 

.10 

*94 

1  *  34 

_ 

I  52 

'•  25 

!  28 

.x 

•  29 

!44 

.0' 

.02 

1.75 

.12 

.34 

■02 

.30 

.  04 

.46 

T 

.05 

.06 

•  0 

.16 

"a! 

.1 

.13 

"77 

0* 

* 

46 

14 

•  13 

.05 
* 

•2 

T 

.15 

2  6' 

"  34 
* 

03 

*04 

.09 

*08 

_ 

T 

T 

i 

■  16  T 

.47 

.05 

.0* 

T 

.17 

T 

T 

.46  .85 

1.71 

■  02 

18 

.22 

•  03 

•  0 

.13 

■  2E 

*04 

.17 

.55 

*  35 

01 

02 

10 

.85 

1.65 

■22 

1.02 

.0 

.51 

.01 

.4C 

.17 

•  7 

>  .09 

.65 

■  2 

.0 

■  8C 

.47 

T 

T 

.05 

.0 

.09 

.04 

.71 

•02 

.17 

.14 

.02 

T 

.0 

J  .05 

.03 

T 

.02 

.  4 

■  04 

.21 

T 

T 

.29 

T 

T 

.49 

.16 

.37 

.13 

T 

.34 

.02 

.13 

1.19 

.22 

.0 

T 

.03 

.0 

)  .12 

.03 

T 

.02 

2.25  .11 

.87 

.07 

.18 

.14 

.4 

I  .25 

.32 

.1 

a 

.33 

.17 

.27 

•  92 

.34 

.01 

T 

.71 

.2 

L  .65 

.25 

.3 

9  .10 

.2 

.40 

.07 

.30 

.17 

.1 

.13 

.0 

S 

.27 

.12 

.06 

•  2<J     ,04  .01 

See  leterence  notes  following  Station  jnde> 
-  80  - 


DAILY  TEMPERATURES  «u™N,* 

  MARCH  1961 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2  | 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

AO  IN  RS 

MIN 

55 
30 

47 
32 

40 

14 

46 
26 

44 
30 

44 
24 

51 
18 

48 

29 

47 
20 

45 
33 

47 
32 

48 

27 

63 
33 

62 
28 

53 
36 

47 
24 

47 

36 

60 
23 

57 
30 

51 
22 

62 
31 

58 
32 

51 
32 

45 

25 

45 
31 

47 
30 

52 
28 

62 
24 

66 

30 

67 
39 

51.9 
28.3 

ALDERPOI NT 

MIN 

63 
41 

54 
41 

56 

32 

53 
32 

59 
42 

60 
38 

52 
35 

61 

45 

51 
39 

54 
42 

56 
43 

57 
43 

54 
46 

64 
51 

58 

39 

53 
40 

58 
40 

65 
42 

53 
39 

61 
40 

68 
45 

58 
45 

58 
45 

58 
45 

57 
42 

54 
42 

60 
36 

66 

39 

68 

40 

69 
40 

71 
39 

59.1 
40.9 

ALP  I  NE 

MIN 

83 
45 

74 
47 

65 
46 

53 
40 

62 
43 

60 
45 

74 
47 

79 
41 

74 
45 

72 
41 

69 
38 

73 
41 

78 
46 

77 
45 

66 
43 

60 
41 

56 
38 

64 

36 

75 
39 

75 
44 

75 
42 

75 
38 

68 

43 

58 
42 

58 
43 

62 
38 

60 
40 

54 
43 

60 
37 

64 
36 

68 
46 

67.5 
41.9 

ALTURAS  RS 

MIN 

54 

22 

55 

30 

45 

12 

45 
24 

43 
26 

37 
22 

45 
16 

50 
30 

50 
23 

49 

30 

46 
29 

43 
24 

34 

64 

26 

60 

32 

6  0 

26 

49 

27 

43 

32 

58 
34 

49 
17 

52 
25 

67 
28 

64 

34 

53 
31 

52 
26 

46 

23 

40 
24 

46 

23 

55 
21 

66 

22 

67 
29 

51.2 
25.9 

ANGW I N  PAC  UNION  COL 

MIN 

64 
42 

57 
39 

52 
36 

52 
37 

46 
36 

49 
36 

55 
32 

48 

35 

51 
32 

53 
36 

54 
38 

55 
39 

60 
42 

53 
41 

50 
38 

47 

33 

63 
36 

60 
36 

50 
36 

55 
31 

61 
38 

54 

39 

58 
41 

49 

39 

51 
33 

51 
37 

55 
40 

60 

4  1 

71 
4  9 

66 
40 

67 
40 

55.1 
37.7 

MIN 

71 
41 

73 
52 

68 
47 

60 
43 

59 
41 

62 
46 

60 
36 

63 
43 

69 
45 

61 
44 

62 
45 

64 
42 

65 
43 

66 
45 

65 
48 

60 
46 

60 
45 

60 
46 

66 
40 

67 
44 

64 

40 

67 
44 

71 
49 

65 
49 

61 
47 

62 

45 

62 
47 

61 
47 

73 
45 

75 
44 

72 
52 

65.0 
44.9 

HIT  Il^ru    OMUD    Ot  T  1 

MIN 

73 
38 

77 
40 

6". 

35 

63 
43 

58 

39 

59 
45 

61 

32 

62 
40 

69 
38 

63 
40 

63 
39 

64 

37 

67 
47 

70 
42 

66 
42 

59 
42 

60 
44 

61 
42 

67 
36 

60 
42 

63 
36 

68 

38 

73 
43 

67 
48 

69 

39 

63 

4  6 

61 

45 

60 
42 

69 
47 

79 
41 

74 
54 

65.5 
41.3 

ASH    M  T  N 

MIN 

67 
41 

72 
44 

64 
41 

55 
41 

45 

35 

57 
37 

55 
34 

64 

36 

73 
41 

61 

40 

63 
40 

65 
40 

61 
44 

70 
45 

75 
45 

54 

36 

61 
38 

56 
36 

60 
38 

67 
44 

66 
44 

67 

44 

72 
49 

52 
45 

55 
35 

51 
37 

60 
44 

54 
39 

59 
38 

66 
45 

73 
45 

61.9 
40.7 

1UBERRY 

MIN 

70 
34 

67 
38 

56 
33 

50 
38 

53 
29 

52 
32 

59 
26 

70 
38 

65 
38 

62 
39 

65 
34 

63 
34 

70 
35 

72 
41 

67 

35 

58 
28 

59 
38 

55 
27 

65 
33 

63 
40 

63 
31 

70 
38 

6  6 
46 

66 
38 

51 
28 

56 
30 

55 
42 

62 
3  6 

70 
3  5 

72 
38 

72 
38 

62.8 
35.2 

\UBURN 

MIN 

67 
40 

70 
44 

58 
36 

54 
36 

55 
40 

48 
38 

55 
36 

60 
36 

65 
38 

58 
39 

58 
42 

59 
41 

63 
44 

65 
45 

62 
40 

57 
38 

53 
38 

59 
38 

64 
38 

62 
39 

60 
40 

66 
4  3 

67 
43 

62 
43 

4  9 

39 

56 
39 

49 
42 

55 
40 

70 
41 

75 
44 

71 
45 

60.4 
40.2 

WALON   PLEASURE  PIER 

MIN 

71 

50 

75 
53 

65 

48 

63 
47 

59 
50 

63 
47 

62 
46 

64 
49 

66 
47 

65 
48 

62 
49 

63 
48 

64 
46 

63 
51 

65 

52 

62 
52 

64 
51 

63 
52 

68 
47 

68 
48 

65 
47 

60 
49 

60 
50 

59 
51 

64 
45 

61 

52 

60 
51 

67 

5  0 

66 

50 

71 
54 

65 
58 

64.3 
49.6 

WENAL   9  SSE 

MIN 

74 
34 

64 

30 

7* 
29 

71 
36 

74 
43 

63 
33 

72 
35 

76 
38 

70 
38 

75 
50 

64 
48 

iACKUS  RANCH 

MIN 

77 
33 

62 
48 

57 
41 

57 
36 

68 
38 

54 
41 

62 

32 

67 
29 

69 
35 

62 
43 

64 
45 

73 
47 

77 

44 

77 
49 

58 
43 

60 
4  0 

57 
38 

60 
41 

72 
33 

75 
46 

78 
49 

81 

40 

68 

50 

61 
45 

52 
38 

64 
41 

57 
45 

59 
38 

67 

43 

75 
49 

74 
55 

65.9 
41.8 

iAKER  9  NNW 

MIN 

71 
4? 

76 

43 

77 

48 

65 
48 

67 

35 

68 
45 

70 
38 

67 
37 

73 
42 

81 

43 

76 
51 

76 
45 

75 
46 

81 

52 

86 
58 

65 

39 

72 
50 

78 
45 

75 

46 

75 
6  3 

81 

55 

80 
54 

88 
57 

83 
51 

70 
50 

67 

39 

68 
48 

78 
44 

67 
49 

76 
43 

80 
52 

74.5 
46.7 

JAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
40 

66 
43 

60 
35 

51 
42 

66 

36 

60 
43 

67 
38 

79 
41 

59 
43 

65 
41 

66 
41 

68 
42 

72 
44 

79 
48 

66 
46 

64 
45 

62 
47 

62 
40 

72 
41 

68 
60 

69 
48 

74 
47 

59 
50 

65 
46 

60 
4  3 

65 
39 

64 
44 

63 

47 

72 
4? 

78 
47 

75 
4  9 

66.7 
43.6 

IARRETT  DAM 

MIN 

73 
33 

81 
34 

74 
35 

55 
39 

52 
44 

61 
45 

59 
33 

65 
32 

74 
35 

75 
31 

73 
33 

72 
36 

73 
37 

79 
37 

78 
41 

56 
45 

59 
37 

59 
36 

63 
33 

74 
35 

74 

36 

74 
37 

75 
37 

68 
41 

55 
45 

64 

38 

60 
40 

62 
46 

52 
38 

61 

33 

65 
38 

66.3 
37.4 

1ARST0W 

MAX 
MIN 

75 
36 

76 
46 

65 
42 

64 
44 

68 

33 

56 
44 

62 
31 

70 
32 

75 
36 

74 
39 

73 
46 

73 
38 

77 
40 

83 
44 

79 
46 

67 
40 

66 

40 

70 
41 

74 
35 

78 

50 

80 
51 

82 

44 

82 
51 

65 
47 

57 
41 

70 
37 

61 
49 

61 
41 

71 
42 

76 
40 

80 
46 

71  .4 
41.7 

(EAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
41 

75 
42 

68 
44 

57 
40 

44 

35 

55 
40 

55 
30 

63 
32 

68 
43 

72 
38 

68 

35 

63 
36 

74 
42 

78 
45 

75 
42 

51 
35 

67 

35 

47 
40 

60 
35 

69 
38 

68 

37 

68 

39 

74 

39 

65 
40 

59 
40 

50 
37 

55 
39 

48 
40 

46 

37 

62 
32 

61 
35 

62.3 
38.2 

IEAUMONT    1  E 

MIN 

75 
40 

72 
38 

61 
41 

45 
38 

58 
33 

61 
39 

63 
29 

67 

75 

70 
32 

67 
38 

75 
38 

80 
39 

78 
40 

53 
42 

61 
37 

50 
38 

65 
40 

72 
34 

72 
37 

75 
37 

77 

38 

68 
41 

53 
43 

54 
41 

59 
36 

50 
39 

50 
45 

62 
38 

62 
38 

65 
45 

64.4 
38.4 

■  EN  LOMOND 

MIN 

70 
41 

69 
36 

53 
35 

51 
46 

50 
44 

59 
40 

56 
33 

58 

35 

60 
38 

60 
36 

66 
38 

60 
36 

61 

32 

58 
38 

57 
43 

55 
37 

60 
39 

64 
36 

60 
37 

64 

35 

66 
36 

68 
34 

60 
40 

55 
44 

56 
38 

55 

44 

56 
47 

60 
40 

70 
39 

74 
40 

72 
42 

60.7 
38.7 

cor  ci  c  v 

■  t  KK  t  L  t  Y 

MIN 

58 
42 

57 
45 

58 
42 

57 
45 

53 
45 

56 
45 

59 
41 

60 
46 

58 
43 

59 
43 

59 
47 

60 
44 

63 

48 

60 
49 

57 

46 

57 
44 

60 
45 

64 
42 

61 
45 

61 
43 

61 
42 

63 
46 

59 
48 

55 
45 

58 
41 

57 
47 

58 
47 

67 
48 

71 
52 

63 
50 

62 
50 

59.7 
45.4 

ERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

73 
39 

71 
47 

65 
45 

59 
41 

60 
38 

59 

33 

60 
35 

58 
40 

57 
36 

59 
39 

60 
45 

61 
45 

62 
47 

79 
46 

58 
32 

59 
39 

55 
40 

57 
41 

66 
44 

60 
37 

61 
39 

66 
43 

64 
45 

62 
45 

54 

40 

60 
45 

58 
46 

59 

49 

65 

44 

77 
44 

73 
45 

62.5 
41.7 

I  r.     DAD  DC 

lU    OA"    H  6 

MIN 

59 
35 

52 
36 

55 
29 

50 
28 

59 
28 

52 
31 

46 
31 

56 
33 

46 
36 

50 
36 

52 
37 

52 
38 

47 
41 

65 
43 

57 

41 

50 
36 

43 

32 

52 
34 

65 
37 

47 

35 

61 

35 

72 
35 

55 
42 

60 
42 

54 
37 

54 
38 

51 
39 

60 
31 

70 
33 

77 
36 

75 
37 

56.3 
35.5 

IG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

65 
23 

60 
24 

48 
28 

39 
26 

46 
15 

41 

27 

50 
12 

58 
17 

56 

22 

57 
16 

54 
24 

60 
21 

62 
22 

59 

23 

53 
23 

47 
21 

40 
27 

44 
21 

52 
20 

57 
27 

61 
26 

64 

30 

57 
26 

48 
28 

36 
24 

48 
14 

46 

32 

42 

25 

42 
25 

54 
19 

59 
24 

51.8 
23.0 

IG  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

63 
42 

55 
41 

42 

32 

36 
30 

47 

29 

40 
29 

47 
23 

59 
36 

51 
37 

49 
35 

50 
33 

56 
36 

58 
41 

55 
30 

48 

26 

45 
31 

45 
28 

55 
33 

53 
41 

55 
41 

57 

41 

55 
37 

41 

35 

37 
24 

41 
27 

40 
34 

45 
32 

54 
31 

56 
39 

56 
41 

33^8 

ISHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 
27 

71 
35 

59 
31 

52 
27 

58 
20 

54 
29 

58 
17 

62 
19 

68 
24 

70 
24 

70 
24 

70 
27 

71 
32 

74 
31 

57 
35 

64 
28 

55 
38 

62 
34 

65 
25 

74 

30 

75 

33 

76 
33 

69 
38 

63 
29 

57 
33 

62 
2  2 

67 
38 

53 
31 

66 

35 

75 
33 

75 
36 

29^6 

ISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

54 

32 

52 
35 

36 
16 

38 

20 

30 
12 

35 
9 

35 
10 

50 

22 

35 
22 

40 
23 

41 

25 

50 
25 

53 
31 

51 

30 

42 
19 

42 
12 

42 
15 

35 
14 

42 
23 

48 

28 

52 
32 

57 
34 

58 

30 

35 

20 

32 
1  1 

32 
14 

32 
22 

31 
10 

41 
16 

53 
21 

52 
28 

n'.l 

LUE  CANYON   WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
40 

40 
27 

40 
25 

38 
24 

30 
27 

30 
25 

40 
23 

43 

30 

38 
26 

19 
29 

36 
29 

44 

33 

51 
40 

48 
31 

34 
26 

36 
26 

33 
27 

50 
27 

44 

31 

44 
31 

54 
34 

52 
36 

41 

30 

34 

25 

33 

33 
26 

33 
27 

44 
26 

57 
36 

56 
43 

56 
41 

29.8 

LYTHE 

MAX 
MIN 

78 
44 

83 
39 

79 
53 

72 
50 

72 
37 

74 

52 

73 
42 

76 
38 

80 
45 

82 
40 

83 
42 

82 
42 

85 
44 

87 
46 

86 

52 

74 
43 

78 
42 

75 
45 

79 
49 

84 
44 

85 
48 

88 
47 

88 

52 

84 
54 

73 
55 

41 

78 
51 

76 
54 

70 

49 

77 
41 

83 
46 

46.0 

LYTHE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 

50 

84 
45 

74 
56 

65 
49 

71 
40 

73 
51 

72 
48 

76 
43 

81 
49 

82 
46 

82 
49 

84 
53 

85 
50 

87 
51 

78 
54 

74 
53 

79 
45 

75 
52 

78 
54 

85 
48 

85 
53 

89 
52 

90 
56 

73 
57 

72 
51 

72 
42 

79 
49 

63 
52 

69 
50 

80 
46 

84 
51 

49.8 

OCA 

MAX 
MIN 

53 
22 

56 

28 

42 
7 

42 
15 

42 
26 

40 
23 

38 
7 

47 

13 

52 
25 

38 
24 

46 
29 

41 
27 

49 

32 

58 

23 

57 
28 

40 
19 

46 

23 

40 
15 

50 
17 

55 
28 

53 
23 

64 

25 

61 

29 

47 

29 

43 
23 

39 
22 

40 
29 

39 
24 

43 
23 

55 
18 

62 
22 

47.7 
22.5 

ON  IT  A 

MAX 
MIN 

86 
43 

75 
42 

65 

55 

59 
47 

65 
51 

65 
49 

74 
42 

71 

67 
47 

69 
45 

69 
45 

70 
47 

74 

45 

70 
48 

65 
54 

67 
46 

65 
44 

67 
42 

75 
40 

73 
45 

69 

55 

68 

52 

69 

52 

64 

54 

64 

6  2 

66 
46 

65 
47 

58 
49 

67 
42 

66 
46 

67 
54 

68.2 
47.4 

ORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

76 
39 

81 
40 

84 
48 

73 

52 

67 
41 

75 
51 

72 
38 

72 
40 

76 
41 

81 
41 

85 
48 

87 
48 

81 

44 

85 
46 

85 
51 

70 
52 

75 
53 

73 
53 

77 
44 

79 
47 

84 

50 

84 

50 

88 
54 

86 
56 

68 

52 

65 
45 

75 
54 

73 
52 

68 
4  6 

72 
49 

80 
47 

77.3 
47.5 

RAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

76 
39 

79 
39 

83 
56 

72 
47 

69 
42 

73 
49 

74 
46 

75 
40 

77 
43 

82 
42 

83 
45 

84 
46 

81 
45 

85 
47 

85 
47 

74 
47 

76 
45 

73 
44 

75 
42 

79 
45 

84 
49 

Si 
49 

89 
51 

88 
55 

72 
55 

69 
41 

75 
51 

77 
52 

68 
48 

74 
42 

80 
46 

77.9 
46.3 

RIDGEPORT 

MAX 
MIN 

62 
16 

55 
32 

49 

23 

41 

25 

49 
11 

37 
9 

47 

2 

57 
15 

46 

27 

52 
15 

52 
25 

59 
17 

61 
19 

60 
23 

51 
26 

51 
10 

45 
11 

46 
1  B 

58 
13 

60 
17 

67 
16 

65 

2  0 

58 

33 

46 

23 

41 
19 

46 

15 

46 
28 

39 
18 

51 
20 

62 
13 

63 
19 

52.4 
18.6 

ROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

71 
34 

70 
46 

67 
40 

57 
40 

60 
39 

59 
36 

59 
28 

61 

34 

61 
40 

66 
45 

65 
42 

65 
44 

69 
40 

59 
45 

59 
33 

55 
39 

61 
31 

67 
36 

62 
30 

63 
32 

67 

39 

65 
42 

66 
47 

54 
37 

62 

4' 

64 
44 

67 
35 

73 
35 

75 
38 

63.8 
38.5 

U9BANK   WB  AP 

MAX 
MIN 

49 

72 
50 

52 

48 

41 

50 

72 
44 

78 
46 

75 
45 

71 
46 

69 
45 

74 
48 

77 
49 

74 
49 

65 
51 

51 

68 
48 

74 

50 

73 

4  3 

70 
47 

70 
48 

71 
48 

60 
51 

60 
50 

64 
45 

64 
42 

63 
44 

68 
50 

74 
50 

67 
51 

66 
52 

69.4 
47.8 

URLINGAME 

MAX 
MIN 

62 
42 

5B 
49 

53 
40 

56 
45 

56 
42 

55 
46 

57 
38 

62 
44 

59 
40 

57 
44 

62 
45 

62 
40 

63 
45 

62 
48 

61 

44 

57 
43 

57 
46 

61 

40 

64 
40 

59 
40 

60 
39 

62 
40 

61 

51 

58 
49 

57 
42 

61 
47 

60 
48 

64 
52 

69 
42 

65 
46 

61 
51 

60.0 
44.1 

JRNEY 

MAX 
MIN 

59 
27 

58 
31 

49 
14 

42 
23 

49 

32 

45 
31 

45 
18 

48 

25 

42 
25 

46 

33 

46 

26 

47 
20 

49 
31 

62 
28 

56 
20 

47 
24 

45 

32 

46 

22 

58 

27 

50 
25 

52 
27 

61 

30 

48 

30 

52 
31 

49 
16 

46 
34 

48 

33 

48 

23 

56 
22 

65 
25 

67 
38 

51.0 
26.5 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUTTON* I LLOW 

MAX 

66 

73 

68 

61 

66 

66 

_ 69~ 

70 

72 

7  7 

6  1 

63 

63 

66 

71 

69 

70 

74 

65 

66 

61 

68 

66 

63 

74 

81 

67.2 

M I  N 

37 

42 

39 

42 

33 

44 

35 

78 

41 

38 

42 

41 

42 

42 

49 

41 

46 

40 

34 

47 

45 

43 

51 

50 

42 

38 

48 

44 

40 

41 

45 

41.9 

CABRILLO  NM 

MAX 

76 

67 

64 

69 

64 

61 

61 

70 

63 

63 

63 

66 

66 

64 

6  7 

61 

65 

65 

60 

64 

66 

66 

64.9 

MIN 

50 

49 

S3 

49 

51 

51 

46 

48 

49 

6  0 

50 

50 

50 

52 

52 

49 

49 

47 

50 

50 

53 

49 

44 

49 

49 

48 

46 

47 

50 

49.3 

CACHUMA  DAM 

MAX 

75 

80 

67 

65 

60 

61 

70 

77 

58 

63 

72 

68 

70 

72 

65 

63 

61 

66 

64 

67 

75 

69 

66,9 

MIN 

<t2 

42 

42 

4  0 

33 

44 

35 

14 

34 

36 

41 

39 

38 

39 

♦7 

42 

45 

42 

35 

41 

48 

42 

46 

45 

41 

36 

49 

45 

45 

46 

45 

41.3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

58 

62 

48 

4  7 

32 

50 

52 

50 

60 

62 

48 

40 

36 

40 

40 

50 

62 

60 

49.8 

MIN 

29 

36 

28 

28 

28 

29 

22 

24 

32 

25 

28 

30 

32 

34 

31 

24 

28 

25 

26 

32 

30 

32 

32 

32 

26 

28 

30 

30 

28 

30 

32 

29.1 

CALLAHAN  RS 

MAX 

55 

42 

52 

48 

45 

59 

56 

55 

62 

61 

55 

49 

50 

46 

50 

60 

69 

70 

67 

53.5 

MIN 

30 

29 

20 

25 

74 

30 

20 

38 

26 

7  0 

31 

34 

39 

40 

34 

27 

32 

24 

31 

28 

28 

41 

32 

35 

32 

37 

32 

23 

27 

29 

33 

30.7 

CAMPO 

MAX 

61 

66 

75 

79 

76 

66 

59 

55 

59 

72 

73 

73 

77 

69 

65 

52 

60 

62 

51 

59 

63 

67 

65.4 

MIN 

47 

30 

43 

33 

39 

4  7 

26 

36 

32 

27 

25 

26 

31 

33 

31 

40 

34 

35 

26 

30 

30 

33 

31 

32 

42 

37 

39 

44 

35 

27 

37 

34. C 

CAMP  PARDEE 

MAX 

56 

62 

60 

60 

61 

64 

67 

69 

57 

58 

60 

63 

63 

61. 

,  66 

70 

64 

56 

56 

52 

56 

66 

73 

71 

61.6 

MIN 

38 

48 

40 

4  0 

41 

40 

37 

40 

42 

40 

42 

42 

43 

46 

43 

41 

40 

37 

40 

45 

40 

43 

45 

46 

38 

39 

44 

42 

43 

48 

45 

41.5 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

70 

70 

68 

75 

80 

8  0 

79 

76 

77 

63 

80 

76 

72 

73 

72 

76 

76 

74 

76 

73 

63 

66 

67 

64 

67 

73 

72 

66 

73." 

MIN 

47 

45 

48 

45 

36 

44 

40 

38 

36 

41 

38 

38 

41 

42 

42 

44 

43 

48 

38 

41 

42 

43 

49 

49 

41 

35 

39 

46 

45 

49 

44 

42.: 

CANT  I L 

MAX 

58 

65 

72 

69 

70 

75 

79 

63 

69 

64 

61 

68 

75 

75 

80 

84 

72 

61 

57 

66 

64 

64 

73 

79 

80 

70.) 

MIN 

29 

29 

45 

45 

31 

34 

29 

30 

45 

45 

47 

38 

39 

46 

47 

50 

46 

32 

52 

41 

45 

45 

42 

40 

52 

43 

52 

48 

59 

42.3 

CANYON  DAM 

MAX 

57 

48 

48 

42 

40 

42 

58 

55 

46 

35 

42 

48 

48 

59 

50 

42 

43 

47 

34 

40 

48 

60 

64 

64 

48.  ( 

MIN 

25 

16 

19 

24 

24 

19 

27 

29 

27 

J0 

27 

28 

24 

24 

19 

23 

26 

25 

32 

29 

26 

27 

27 

25 

25 

30 

30 

26.1 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

69 

56 

59 

62 

63 

59 

65 

67 

63 

6  4 

66 

70 

7  1 

68 

61 

63 

62 

67 

69 

65 

66 

72 

62 

6 1 

59 

64 

60 

69 

72 

64 

67 

64.' 

MIN 

6] 

40 

38 

43 

34 

42 

36 

35 

38 

37 

78 

35 

4  0 

7  8 

44 

43 

44 

40 

39 

46 

36 

38 

48 

45 

40 

38 

45 

35 

39 

35 

42 

39.' 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

65 

69 

58 

55 

50 

53 

55 

60 

71 

6  2 

60 

62 

64 

66 

74 

54 

60 

56 

59 

65 

62 

65 

70 

60 

61 

56 

55 

56 

67 

68 

72 

61. 

MIN 

35 

42 

34 

40 

31 

38 

29 

39 

41 

34 

33 

34 

37 

44 

39 

33 

35 

29 

37 

46 

38 

39 

44 

42 

30 

34 

42 

32 

37 

40 

41 

37. 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

50 

47 

50 

49 

6  g 

44 

49 

45 

47 

4B 

48 

45 

62 

54 

46 

43 

48 

59 

49 

53 

64 

56 

52 

45 

50 

48 

52 

65 

73 

71 

68 

52.' 

MIN 

28 

28 

30 

28 

25 

26 

21 

30 

27 

31 

31 

33 

38 

38 

36 

29 

29 

25 

31 

27 

28 

41 

36 

33 

32 

34 

33 

25 

28 

32 

33 

30.' 

CEDARV I LLE 

MAX 

50 

44 

57 

57 

45 

61 

48 

59 

53 

61 

62 

56 

47 

'.7 

54 

55 

6C 

51. 

MIN 

28 

H 

19 

22 

29 

29 

24 

26 

30 

30 

30 

32 

38 

76 

35 

30 

30 

26 

30 

26 

27 

34 

36 

34 

29 

33 

31 

24 

29 

30 

32 

29. 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

76 

70 

65 

57 

50 

60 

62 

58 

58 

60 

63 

58 

67 

59 

55 

70 

63 

53 

60 

56 

59 

72 

76 

7J 

62. 

MIN 

42 

28 

28 

39 

33 

30 

34 

41 

44 

44 

41 

42 

36 

44 

33 

38 

32 

38 

33 

35 

38 

44 

45 

33 

40 

40 

31 

35 

36 

41 

43 

37. 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

38 

50 

60 

51. 

MIN 

30 

25 

27 

24 

23 

22 

14 

24 

28 

.'6 

28 

26 

31 

32 

26 

20 

22 

20 

25 

30 

27 

32 

32 

30 

21 

23 

27 

27 

31 

21 

31 

26. 

CHESTER 

MAX 

43 

49 

^7 

49.1 

MIN 

25 

37 

17 

25 

28 

24 

17 

23 

27 

30 

32 

27 

32 

25 

30 

19 

27 

14 

23 

24 

24 

24 

3C 

31 

23 

29 

30 

25 

22 

22 

29 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

68 

62 

57 

59 

60 

6.2.1 

MIN 

46 

50 

30 

4  < 

45 

40 

34 

45 

44 

49 

46 

45 

44 

46 

46 

37 

44 

33 

43 

37 

38 

46 

5C 

48 

40 

43 

46 

36 

36 

Is 

46 

42. 

CHULA  VISTA 

MAX 

68 

75 

63 

60 

6  2 

60 

65 

63 

64 

63 

60 

63. 

MIN 

46 

46 

53 

49 

52 

45 

44 

46 

48 

46 

50 

51 

51 

47 

44 

54 

54 

55 

55 

53 

47 

5t 

44 

4S 

55 

49. 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

83 

72 

65 

57 

64 

64 

72 

79 

75 

72 

68 

74 

79 

76 

64 

65 

57 

68 

73 

72 

70 

71 

62 

59 

58 

6  3 

56 

6C 

66 

6" 

62 

67. 

MIN 

46 

45 

50 

45 

41 

4fl 

38 

43 

44 

40 

4  0 

43 

44 

44 

49 

39 

40 

37 

39 

43 

43 

42 

44 

48 

43 

37 

41 

46 

44 

41 

46 

43. 

CLARKSBURG 

MAX 

69 

72 

65 

56 

60 

53 

60 

60 

67 

60 

63 

62 

66 

67 

65 

60 

57 

61 

65 

62 

62 

67 

69 

65 

57 

6 1 

55 

59 

67 

75 

7 1 

63. 

MIN 

42 

45 

41 

43 

41 

43 

35 

40 

38 

39 

4  3 

41 

45 

47 

45 

37 

42 

38 

42 

36 

35 

42 

44 

46 

36 

44 

46 

4? 

40 

42 

48 

41. 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

72 

69 

61 

57 

64 

58 

55 

61 

51 

58 

59 

61 

62 

65 

54 

55 

51 

57 

69 

53 

63 

69 

58 

62 

55 

59 

59 

6C 

72 

79 

75 

61. 

MIN 

44 

46 

39 

39 

44 

39 

35 

38 

34 

f6 

41 

46 

48 

49 

43 

44 

41 

42 

42 

36 

40 

41 

44 

46 

46 

46 

46 

42 

43 

42 

48 

4?. 

COAL  I NGA 

MAX 

75 

73 

59 

58 

66 

58 

64 

75 

67 

67 

70 

7  i 

73 

81 

64 

62 

64 

62 

71 

68 

70 

75 

69 

66 

59 

65 

62 

62 

76 

8C 

76 

68. 

MIN 

36 

33 

38 

42 

34 

30 

40 

39 

41 

33 

36 

36 

38 

45 

35 

36 

45 

41 

36 

51 

39 

41 

50 

43 

7>) 

36 

47 

39 

47 

42 

41 

39. 

COLFAX 

MAX 

68 

64 

54 

51 

46 

46 

56 

57 

55 

54 

52 

56 

66 

61 

61 

50 

53 

62 

61 

56 

65 

66 

58 

56 

50 

49 

45 

6 1 

72 

75 

68 

57. 

MIN 

44 

46 

32 

34 

35 

34 

32 

40 

37 

40 

39 

40 

41 

42 

34 

34 

37 

33 

40 

41 

41 

42 

40 

40 

34 

35 

40 

79 

36 

44 

46 

78. 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

67 

67 

59 

60 

61 

62 

60 

68 

60 

6  1 

67 

59 

66 

61 

65 

56 

64 

67 

67 

63 

68 

6C 

65 

59 

6C 

56 

55 

69 

76 

74 

74 

63. 

MIN 

42 

50 

40 

38 

43 

38 

32 

41 

35 

71 

45 

49 

45 

45 

46 

35 

39 

38 

43 

35 

34 

42 

40 

39 

78 

45 

45 

42 

42 

41 

41 

40. 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

65 

73 

68 

62 

55 

64 

62 

65 

75 

6^ 

67 

69 

69 

72 

79 

58 

62 

62 

60 

66 

68 

7C 

74 

66 

66 

62 

66 

65 

67 

72 

80 

67. 

MIN 

3* 

41 

39 

41 

36 

40 

33 

38 

40 

34 

7a 

34 

39 

43 

49 

39 

45 

36 

37 

48 

39 

40 

50 

45 

40 

38 

47 

42 

35 

43 

43 

40/ 

CORONA 

MAX 

86 

78 

69 

61 

67 

68 

74 

81 

78 

73 

71 

76 

79 

81 

69 

67 

58 

74 

72 

74 

64 

67 

64 

66 

68 

70 

71.1 

MIN 

51 

41 

48 

45 

41 

46 

37 

7') 

39 

37 

39 

41 

41 

42 

46 

37 

40 

35 

37 

40 

40 

41 

40 

47 

46 

36 

41 

4' 

45 

36 

47 

41.! 

COVELO 

MAX 

66 

62 

56 

53 

60 

54 

47 

59 

47 

53 

56 

56 

51 

64 

56 

57 

50 

72 

7* 

72 

57. 

MIN 

31 

33 

26 

29 

37 

32 

30 

31 

34 

39 

40 

42 

44 

47 

35 

34 

36 

30 

77 

32 

35 

3f 

4: 

41 

3E 

38 

40 

!! 

30 

34 

37 

35. 

COW  CREEK 

MAX 

80 

81 

79 

75 

74 

79 

75 

78 

81 

84 

84 

85 

87 

89 

89 

79 

78 

83 

83 

76 

81 

86 

86 

82. 

MIN 

51 

53 

56 

55 

46 

53 

51 

46 

45 

53 

56 

56 

58 

57 

64 

48 

57 

59 

6: 

55 

56 

6C 

7C 

60 

5S 

50 

54 

68 

61 

63 

56 

55 

CRESCENT   CITY  1  N 

MAX 

54 

52 

50 

54 

55 

54 

57 

56 

52 

52 

53 

54 

58 

55, 

MIN 

42 

38 

32 

38 

45 

41 

38 

46 

48 

42 

46 

47 

52 

50 

44 

42 

44 

38 

47 

42 

43 

4( 

4( 

44 

43 

45 

43 

3< 

4! 

43 

42 

43 

CROCKETT 

MAX 

71 

71 

61 

61 

69 

59 

60 

62 

66 

60 

60 

61 

63 

65 

64 

59 

58 

59 

67 

- 

63 

MIN 

44 

49 

41 

45 

47 

48 

38 

42 

41 

42 

44 

46 

47 

44 

47 

42 

46 

40 

45 

4C 

40 

4! 

51 

47 

47 

4f 

48 

4i 

45 

4! 

51 

44 

CULVER  CITY 

MAX 

82 

76 

66 

65 

66 

64 

73 

79 

72 

73 

66 

69 

68 

65 

62 

65 

63 

68 

M 1  N 

47 

45 

52 

50 

45 

47 

44 

49 

43 

45 

48 

47 

46 

46 

51 

48 

48 

52 

44 

46 

47 

4! 

5t 

49 

4! 

4< 

47 

5( 

51 

5] 

49 

♦7  | 

CUYAMA 

MAX 

60 

75 

62 

53 

52 

64 

57 

60 

64 

74 

59 

61 

67 

69 

78 

5  7 

58 

73 

6" 

73 

62 

M  I  N 

28 

34 

34 

34 

27 

36 

26 

31 

28 

32 

34 

33 

33 

34 

43 

37 

43 

40 

32 

31 

38 

3! 

42 

42 

40 

2t 

42 

31 

3( 

35 

35 

34 

CUYAMACA 

MAX 

57 

68 

64 

43 

40 

50 

47 

51 

57 

64 

61 

60 

64 

68 

69 

47 

40 

4( 

54 

MIN 

41 

)8 

37 

32 

31 

34 

25 

27 

28 

32 

35 

38 

29 

32 

36 

32 

32 

29 

25 

32 

36 

ft 

3( 

35 

u 

3C 

32 

3! 

3C 

30 

35 

32' 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

76 

74 

68 

64 

72 

62 

64 

71 

78 

75 

74 

73 

8  0 

85 

67 

7 1 

67 

74 

78 

80 

78 

61 

7J 

70 

73 

80 

73 

39 

47 

47 

41 

35 

46 

35 

31 

39 

40 

49 

42 

44 

52 

47 

43 

46 

44 

4: 

52 

47 

5( 

52 

5C 

44 

38 

53 

47 

46 

44 

48 

44 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

70 

72 

66 

60 

60 

56 

61 

60 

65 

60 

63 

63 

67 

68 

62 

62 

56 

61 

5  6 

60 

61 

68 

68 

67 

60 

62 

56 

59 

67 

75 

71 

63 

MIN 

40 

48 

43 

42 

43 

41 

29 

39 

34 

41 

43 

42 

46 

44 

45 

35 

41 

40 

42 

36 

35 

40 

43 

45 

33 

44 

45 

4  ' 

44 

42 

41 

40 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

60 

63 

60 

61 

50 

48 

53 

64 

58 

68 

62 

65 

61 

^4 

51 

55 

6  7" 

63 

68 

70 

59 

68 

52 

57 

45 

59 

66 

67 

59 

MIN 

25 

39 

30 

29 

19 

19 

22 

21 

29 

28 

32 

36 

38 

28 

33 

32 

776 

29 

74 

44 

31 

7  8 

22 

36 

26 

34 

27 

33 

29 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

61 

51 

46 

46 

45 

39 

42 

48 

46 

48 

42 

51 

59 

58 

50 

46 

48 

52 

53 

51 

59 

61 

49 

47 

42 

40 

40 

51 

64 

63 

58 

50 

MIN 

31 

37 

27 

31 

29 

32 

25 

31 

32 

23 

22 

31 

35 

32 

33 

29 

29 

26 

29 

35 

33 

31 

35 

33 

31 

33 

33 

27 

28 

30 

35 

30 

DENAIR 

MAX 

73 

69 

61 

56 

57 

59 

63 

72 

68 

64 

66 

68 

71 

71 

66 

6  1 

62 

65 

67 

64 

71 

73 

71 

62 

60 

56 

58 

67 

74 

75 

72 

65 

MIN     36     41     36     42     34     36     32     39     40     36     36     33     39     40     44     37     39     39     36     44     36  42 

Soe  Bolerence  Not..  Following  Station  Ind.x 

-  82  - 


45      34      39     44      39      39     40      38  38 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


Station 


DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
OOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 
EAST  PARK  RES 
EL  CAP  I  TAN  DAM 

CENTRO  2  SSW 
ILECTRA  PH 
VALLEY 
LSI  NOR E 
SCONDIDO 
!UREKA  WB  CITY 
AIRFIELD  POLICE  STA 
AIRMONT 

IVE  POINTS  5  SSW 
LEMING  FISH  *  GAME 
OLSOM  DAM 
ONT  ANA  KAISER 
EST  GLEN 
T  B I  DWELL 
T  BRAGG 
ORT  BRAGG  AVN 
3RT  JONES  RS 
T  ROSS 
ESNO  WB  AP 
?IANT   GOVT  CAMP 
IANT  FOREST 
ILLESPIE  FIELD 
LROY 

ENNVILLE 
ANT  GROVE 
SS  VALLEY 

:aton  i  w 

EENLAND  RANCH 
IWEE 


Day  Ol  Month 


1 

. 
2 

1 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

- 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

MAX 

67 

57 

52 

49 

49 

46 

52 

51 

48 

47 

49 

49 

59 

55 

48 

MIN 

37 

44 

26 

32 

32 

31 

3  0 

36 

36 

37 

37 

37 

39 

38 

36 

MAX 

72 

64 

56 

56 

51 

56 

61 

65 

59 

58 

56 

69 

63 

56 

MIN 

48 

34 

40 

39 

38 

36 

43 

41 

42 

42 

40 

46 

39 

MAX 

52 

54 

43 

41 

42 

34 

34 

46 

49 

39 

41 

42 

47 

55 

54 

MIN 

20 

28 

13 

17 

26 

24 

1 

10 

26 

27 

28 

26 

29 

24 

27 

MAX 

65 

63 

5  1 

50 

50 

39 

40 

53 

56 

50 

5  0 

48 

53 

65 

60 

MIN 

30 

34 

27 

28 

33 

33 

31 

30 

32 

33 

36 

34 

36 

33 

32 

MAX 

53 

63 

47 

37 

44 

38 

43 

48 

59 

44 

51 

50 

55 

64 

f  1  N 

27 

41 

15 

20 

28 

28 

21 

27 

33 

34 

35 

32 

37 

36 

MAX 

69 

56 

53 

58 

49 

42 

52 

64 

55 

57 

59 

62 

63 

65 

58 

MIN 

29 

24 

27 

30 

26 

30 

22 

27 

37 

26 

26 

29 

30 

33 

31 

MAX 

67 

67 

60 

59 

57 

61 

59 

60 

63 

65 

61 

MIN 

42 

43 

37 

42 

34 

37 

36 

37 

42 

48 

46 

MAX 

71 

78 

79 

70 

67 

68 

70 

66 

73 

78 

78 

82 

79 

81 

83 

MIN 

50 

50 

56 

54 

45 

48 

51 

45 

38 

54 

56 

55 

55 

57 

61 

MAX 

70 

67 

61 

55 

56 

56 

57 

57 

51 

56 

58 

60 

55 

62 

55 

MIN 

37 

43 

34 

36 

37 

38 

27 

32 

31 

34 

39 

44 

43 

42 

43 

MAX 

83 

88 

75 

60 

56 

65 

64 

77 

84 

77 

75 

72 

76 

81 

80 

MIN 

*5 

48 

51 

45 

48 

46 

42 

44 

45 

39 

43 

44 

47 

46 

51 

MAX 

■  0 

86 

74 

70 

74 

75 

75 

75 

81 

83 

85 

83 

85 

87 

80 

MIN 

42 

43 

50 

43 

42 

53 

40 

38 

43 

44 

45 

48 

4H 

49 

47 

MAX 

73 

70 

58 

56 

54 

54 

63 

70 

66 

61 

63 

66 

69 

72 

66 

MIN 

38 

44 

36 

42 

44 

42 

31 

38 

44 

33 

37 

36 

41 

38 

41 

MAX 

53 

46 

42 

49 

46 

42 

55 

54 

47 

48 

45 

50 

58 

57 

44 

MIN 

36 

35 

28 

31 

35 

33 

28 

32 

33 

33 

36 

34 

46 

41 

38 

MAX 

84 

78 

65 

71 

66 

73 

75 

80 

80 

77 

73 

78 

83 

82 

73 

MIN 

39 

34 

48 

44 

40 

33 

30 

31 

37 

33 

35 

34 

38 

36 

44 

MAX 

82 

71 

66 

62 

66 

68 

71 

60 

74 

71 

71 

70 

75 

75 

61 

MIN 

39 

39 

37 

47 

44 

44 

40 

34 

38 

35 

40 

40 

41 

41 

48 

MAX 

55 

51 

49 

52 

54 

53 

60 

57 

53 

54 

54 

56 

63 

60 

53 

MIN 

46 

44 

38 

37 

44 

42 

39 

45 

45 

44 

45 

46 

54 

49 

44 

MAX 

70 

66 

61 

59 

59 

60 

60 

65 

61 

63 

64 

66 

68 

65 

60 

MIN 

40 

49 

42 

44 

43 

43 

33 

42 

**7 

44 

45 

46 

47 

48 

47 

MAX 

60 

73 

55 

49 

50 

56 

46 

56 

61 

64 

58 

56 

68 

74 

70 

MIN 

37 

39 

37 

31 

36 

38 

35 

34 

38 

38 

40 

36 

48 

51 

41 

MAX 

73 

66 

62 

57 

64 

61 

66 

76 

70 

66 

69 

71 

72 

67 

64 

MIN 

37 

42 

40 

43 

33 

39 

33 

42 

44 

38 

37 

39 

39 

48 

35 

MAX 

64 

54 

41 

49 

45 

SO 

61 

52 

58 

65 

57 

MIN 

25 

31 

19 

30 

22 

16 

23 

26 

19 

37 

43 

MAX 

6  P. 

70 

61 

61 

60 

53 

59 

60 

65 

60 

62 

62 

65 

67 

65 

MIN 

43 

50 

38 

38 

40 

41 

42 

42 

41 

43 

45 

44 

45 

47 

43 

MAX 

83 

81 

64 

6  0 

64 

63 

74 

76 

78 

81 

69 

77 

81 

77 

72 

MIN 

62 

48 

45 

47 

40 

51 

40 

44 

46 

43 

44 

48 

44 

46 

48 

MAX 

61 

53 

52 

44 

56 

56 

42 

52 

52 

46 

50 

51 

56 

60 

55 

MIN 

29 

31 

23 

25 

28 

32 

31 

30 

33 

33 

34 

35 

40 

42 

34 

MAX 

52 

48 

38 

45 

41 

40 

48 

55 

47 

43 

45 

45 

50 

60 

56 

MIN 

39 

32 

21 

21 

33 

29 

24 

27 

29 

31 

31 

34 

33 

36 

36 

MAX 

59 

63 

56 

54 

57 

57 

57 

60 

52 

59 

59 

56 

59 

64 

58 

MIN 

42 

40 

44 

39 

42 

42 

36 

39 

41 

41 

43 

46 

49 

50 

43 

MAX 

59 

57 

55 

55 

57 

57 

57 

52 

57 

57 

58 

58 

63 

57 

56 

MIN 

41 

41 

41 

38 

43 

39 

36 

42 

40 

39 

45 

45 

48 

48 

42 

MAX 

51 

43 

41 

49 

40 

44 

51 

46 

48 

50 

51 

47 

60 

60 

49 

MIN 

29 

32 

21 

27 

35 

31 

22 

38 

29 

30 

32 

32 

4  0 

40 

37 

MAX 

60 

56 

54 

56 

55 

56 

55 

51 

56 

59 

60 

57 

58 

54 

58 

MIN 

40 

42 

39 

42 

41 

42 

3  8 

44 

41 

42 

45 

44 

49 

49 

44 

MAX 

72 

65 

60 

54 

59 

58 

64 

75 

64 

64 

67 

67 

73 

76 

58 

MIN 

38 

42 

40 

39 

35 

39 

34 

41 

43 

34 

37 

36 

38 

48 

44 

MAX 

67 

70 

64 

59 

56 

57 

58 

65 

75 

63 

65 

65 

68 

72 

75 

MIN 

35 

39 

33 

37 

33 

36 

30 

35 

42 

28 

31 

33 

34 

39 

42 

MAX 

44 

52 

42 

33 

30 

37 

30 

38 

48 

41 

41 

42 

45 

50 

50 

MIN 

27 

33 

28 

26 

22 

19 

17 

18 

28 

26 

26 

26 

30 

33 

30 

MAX 

86 

79 

64 

61 

66 

64 

75 

63 

75 

73 

69 

76 

78 

76 

69 

MIN 

39 

38 

54 

47 

50 

47 

39 

35 

41 

39 

45 

44 

43 

42 

51 

MAX 

68 

72 

72 

61 

59 

60 

58 

66 

66 

68 

63 

66 

69 

72 

73 

MIN 

36 

36 

36 

44 

37 

37 

3  2 

38 

39 

36 

38 

35 

35 

34 

34 

MAX 

6? 

60 

49 

46 

56 

55 

59 

70 

62 

55 

50 

60 

64 

71 

65 

MIN 

28 

29 

35 

27 

28 

26 

22 

32 

27 

31 

29 

28 

3  0 

30 

33 

MAX 

47 

56 

45 

36 

32 

43 

29 

43 

54 

46 

47 

46 

51 

53 

53 

MIN 

29 

34. 

27 

3  4 

22 

19 

16 

17 

27 

27 

25 

27 

31 

32 

29 

MAX 

6C 

66 

53 

49 

59 

41 

45 

55 

56 

5  2 

51 

51 

55 

64 

60 

MIN 

38 

41 

28 

33 

33 

34 

30 

32 

35 

39 

38 

36 

40 

42 

32 

MAX 

71 

64 

61 

60 

57 

59 

58 

52 

58 

60 

60 

60 

63 

55 

58 

MIN 

3P 

45 

35 

41 

39 

37 

31 

37 

33 

39 

44 

40 

« 

48 

42 

MAX 

80 

82 

78 

73 

74 

77 

74 

78 

80 

83 

83 

84 

87 

89 

87 

MIN 

4t 

51 

56 

62 

46 

56 

50 

46 

43 

63 

55 

55 

58 

54 

62 

MAX 

1  M 

68 

66 

66 

53 

59 

50 

55 

58 

59 

65 

70 

67 

68 

73 

MIN 

35 

37 

40 

41 

31 

32 

31 

32 

34 

39 

39 

40 

40 

40 

42 

40  43 
13  21 


43     48  45 

32     32  26 


46  51  46 
23     28  24 


53  50  56 
25     29  23 


73  72 
53  51 


77  74 
51  45 


59  59 

35  39 


63  62  68 
42      44  41 


48  53 
31  37 


50  50 
20  28 


66  67 
37  36 


50     46  52 


50  56 
39  42 


52  59  60 
41     43  40 


61  61  61 
38     45  40 


32  35 
17  19 


80  76  81 
46     57  58 


54  60  54 
36     39  42 


55  59 
30  35 


57  49 
37  39 


65     63  51 


57  50  51 

37  37  41 

37  36  37 

23  25  26 

43  42  45 

32  32  28 

50  44  47 

26  31  33 


65 

6  1 

65 

60 

38 

3  8 

41 

46 

47 

>'• 

47 

4  6 

53 

53 

42.3 

73 

76 

79 

82 

85 

52 

51 

57 

59 

62 

6  8 

54 

51 

54 

55 

4  8 

49 

55 

52.8 

6  3 

55 

69 

63 

58 

59 

55 

57 

59 

40 

30 

33 

38 

38 

45 

35 

42 

4  3 

45 

3  4 

36 

40 

37l5 

6P 

78 

76 

74 

77 

73 

60 

59 

6  5 

64 

5  s 

72 

72 

70  9 

42 

46 

45 

45 

49 

51 

48 

45 

46 

49 

41 

43 

51 

45.9 

80 

86 

85 

89 

88 

78 

66 

74 

79 

70 

75 

81 

83 

79.2 

44 

47 

49 

57 

50 

54 

53 

54 

50 

52 

43 

47 

4  4 

47.2 

65 

62 

68 

72 

68 

61 

57 

57 

54 

66 

75 

74 

71 

64.3 

38 

43 

37 

38 

41 

46 

37 

39 

42 

26 

35 

39 

37 

38.5 

51 

52 

61 

56 

52 

47 

44 

45 

52 

62 

69 

69 

68 

52.0 

36 

35 

36 

44 

41 

36 

33 

37 

34 

29 

30 

31 

33 

34.7 

79 

78 

79 

81 

74 

64 

60 

66 

63 

56 

68 

70 

70 

72.5 

30 

36 

40 

37 

43 

46 

45 

31 

41 

43 

37 

35 

48 

37.9 

74 

75 

70 

71 

69 

60 

63 

65 

64 

55 

67 

66 

66 

68.4 

38 

40 

50 

45 

50 

48 

44 

41 

44 

48 

39 

46 

52 

42.4 

58 

53 

58 

61 

54 

54 

52 

57 

60 

60 

57 

55.3 

45 

42 

43 

49 

48 

44 

46 

45 

43 

39 

42 

47 

48 

44.1 

63 

64 

65 

67 

60 

62 

60 

64 

68 

81 

73 

74 

64.6 

44 

40 

37 

45 

47 

48 

42 

47 

46 

49 

47 

48 

48 

44.4 

54 

66 

66 

73 

78 

62 

54 

46 

58 

54 

53 

61 

65 

59.0 

35 

39 

46 

48 

46 

42 

35 

31 

41 

34 

30 

40 

41 

38.3 

70 

67 

70 

74 

66 

65 

62 

69 

75 

79 

75 

68.0 

36 

49 

39 

41 

36 

36 

47 

43 

41 

40 

40 

39.6 

65 

fl 

54 

49 

54 

62 

70 

69 

56.5 

25 

31 

24 

30 

34 

35 

32 

24 

27 

26 

26 

27.3 

65 

62 

62 

67 

69 

64 

56 

59 

5  3 

58 

67 

75 

71 

62.7 

41 

41 

45 

44 

46 

46 

40 

41 

46 

43 

48 

49 

48 

43.3 

74 

73 

72 

75 

73 

61 

60 

63 

60 

64 

68 

68 

74 

70.5 

4  3 

53 

47 

45 

45 

49 

45 

43 

46 

48 

43 

45 

4  8 

45.2 

46 

53 

60 

74 

71 

53.4 

33 

31 

31 

34 

38 

38 

34 

36 

36 

26 

28 

29 

33 

32.4 

50 

45 

45 

40 

63 

6  7 

6  5 

50.6 

30 

28 

25 

34 

35 

33 

31 

32 

30 

27 

26 

27 

37 

30.0 

60 

55 

66 

61 

59 

62 

51 

61 

57 

56 

63 

63 

62 

58.4 

42 

39 

39 

43 

47 

46 

43 

45 

45 

36 

42 

45 

44 

.  42.5 

60 

5? 

59 

57 

56 

59 

63 

61 

60 

61 

57.5 

42 

36 

37 

41 

44 

44 

42 

45 

46 

34 

35 

43 

4  1 

41.1 

60 

54 

56 

58 

46 

48 

60 

69 

68 

70 

52.7 

34 

28 

3  2 

43 

36 

29 

33 

37 

34 

24 

27 

29 

36 

31.7 

59 

60 

89 

62 

6  2 

59 

59 

57.5 

44 

40 

40 

42 

46 

'.0 

41 

48 

47 

41 

43 

44 

44 

42.8 

77 

74 

65.7 

42 

48 

39 

43 

50 

44 

40 

40 

46 

41 

39 

43 

45 

41.1 

61 

68 

66 

70 

73 

64 

65 

60 

60 

63 

69 

72 

77 

65.4 

35 

46 

35 

39 

45 

36 

33 

34 

40 

35 

35 

43 

3  9 

36.3 

37 

43 

43 

50 

50 

37 

34 

32 

36 

37 

37 

43 

47 

40.2 

18 

28 

28 

30 

33 

2  8 

17 

17 

24 

24 

21 

22 

31 

24.6 

77 

75 

71 

72 

68 

63 

60 

65 

65 

61 

64 

65 

67 

69.7 

38 

41 

5  4 

47 

47 

51 

47 

42 

46 

49 

41 

46 

54 

44.8 

66 

69 

65 

71 

74 

64 

57 

60 

55 

59 

69 

76 

68 

65.5 

37 

46 

37 

38 

38 

46 

36 

37 

45 

44 

36 

36 

43 

38.1 

63 

60 

62 

65 

62 

51 

51 

51 

48 

51 

59 

65 

63 

57.7 

27 

32 

34 

32 

40 

38 

32 

27 

41 

33 

27 

>0 

32 

31.1 

46 

49 

48 

58 

57 

38 

36 

29 

41 

40 

38 

48 

51 

44.1 

18 

30 

2  8 

33 

34 

26 

16 

17 

26 

26 

24 

24 

31 

24.9 

60 

58 

54 

63 

64 

54 

42 

50 

42 

45 

59 

69 

67 

54.6 

36 

34 

36 

39 

39 

38 

32 

33 

32 

35 

37 

40 

43 

35.6 

55 

60 

65 

56 

63 

57 

59 

60 

61 

70 

76 

72 

72 

61.2 

39 

34 

34 

37 

42 

46 

34 

45 

46 

40 

37 

37 

40 

39.2 

83 

64 

87 

92 

91 

85 

80 

78 

60 

80 

84 

85 

91 

82.2 

58 

55 

56 

58 

67 

60 

58 

53 

55 

56 

60 

60 

57 

54.9 

59 

63 

68 

70 

72 

65 

60 

55 

60 

65 

50 

62 

59 

61.6 

38 

40 

41 

42 

44 

40 

40 

31 

34 

36 

40 

41 

41 

38.1 

68     68  64 

35      39  40 


43  56  58 
22      16  24 


59  70  66 
29     32  34 


49     58  66 

25     29  34 


63  65  65 
26     28  33 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


HALF   MOON  BAY  2  NNW 


HAMILTON  AFB 


HAPPY   CAMP  RS 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HEALDSBURG 
HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 


HOLLISTER 
HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

KETTLEMAN  STA 


KNIGHTS   FERRY  2  SE 


LAGUNA  BEACH 


LAKE  ARROWHEAD 


LAKESHORE 


LAKE  SPAULDING 


LANCASTER 


LAS  PLUMAS 


LAVA  BEDS 


26     21     21     27     24     20     30     23     26     25     30  36 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

— ^— 

54 

69 

63 

58 

60 

59 

58 

60 

6  0 

60 

59 

60 

59 

57 

60 

60 

59 

=•8 

59 

60 

60 

56 

58 

60 

58 

68 

61 

62 

59.1 

43 

41 

39 

46 

42 

44 

44 

42 

46 

44 

42 

46 

47 

48 

46 

43 

43 

42 

43 

42 

41 

42 

50 

49 

42 

46 

48 

49 

42 

50 

51 

44.6 

68 

58 

6  5 

56 

56 

56 

58 

57 

59 

58 

60 

61 

63 

62 

56 

56 

60 

64 

57 

60 

63 

61 

61 

56 

57 

58 

57 

67 

73 

66 

67 

60.2 

40 

46 

38 

43- 

45 

41 

33 

44 

33 

40 

43 

41 

46 

48 

44 

41 

43 

40 

39 

35 

37 

39 

46 

43 

40 

47 

44 

42 

42 

40 

49 

41.7 

74 

70 

63 

59 

62 

62 

65 

73 

72 

67 

69 

70 

73 

76 

71 

62 

62 

61 

69 

69 

68 

79 

77 

71 

62 

65 

64 

69 

72 

79 

78 

68.8 

34 

43 

42 

42 

34 

33 

31 

37 

43 

36 

35 

36 

36 

36 

47 

39 

39 

40 

38 

41 

39 

41 

51 

45 

39 

37 

48 

42 

38 

43 

41 

39.5 

62 

49 

64 

47 

52 

49 

42 

55 

43 

51 

52 

5  1 

47 

64 

54 

50 

47 

55 

64 

49 

59 

64 

57 

58 

49 

53 

49 

58 

70 

77 

77 

55.1 

36 

37 

29 

31 

36 

31 

32 

35 

36 

35 

36 

36 

38 

42 

39 

36 

34 

36 

38 

35 

37 

40 

43 

42 

33 

34 

38 

32 

32 

35 

35 

35.8 

59 

62 

6  ] 

43 

51 

47 

50 

44 

49 

49 

50 

62 

63 

49 

48 

46 

59 

53 

64 

46 

53 

50 

50 

47 

58 

66 

70 

53.4 

25 

30 

21 

25 

29 

18 

22 

26 

29 

34 

31 

28 

32 

26 

31 

23 

24 

26 

32 

34 

32 

29 

33 

26 

24 

27 

40 

28.0 

73 

79 

flo 

72 

66 

69 

72 

69 

76 

81 

79 

81 

79 

84 

82 

72 

73 

74 

73 

77 

79 

85 

87 

83 

70 

66 

71 

76 

62 

70 

78 

75.4 

52 

38 

54 

49 

39 

51 

48 

36 

41 

40 

44 

48 

43 

45 

57 

50 

43 

53 

44 

44 

47 

59 

62 

58 

52 

39 

48 

46 

48 

38 

45 

47.2 

71 

64 

59 

63 

59 

67 

62 

55 

60 

62 

65 

62 

65 

60 

59 

54 

60 

69 

57 

65 

69 

61 

65 

60 

58 

62 

64 

74 

80 

74 

75 

63.5 

40 

48 

42 

41 

42 

38 

34 

40 

35 

41 

45 

44 

47 

50 

43 

38 

36 

40 

41 

37 

38 

41 

46 

47 

40 

47 

47 

44 

43 

41 

43 

41.9 

67 

77 

70 

54 

47 

58 

56 

61 

66 

72 

68 

66 

72 

76 

75 

50 

56 

50 

60 

70 

70 

71 

75 

68 

57 

51 

57 

51 

50 

57 

61 

62.6 

32 

26 

32 

41 

33 

3  6 

28 

29 

79 

25 

29 

30 

32 

32 

32 

32 

34 

27 

27 

31 

31 

32 

35 

37 

41 

28 

37 

41 

32 

27 

37 

32.1 

61 

68 

52 

51 

45 

52 

36 

46 

63 

54 

57 

56 

59 

65 

65 

44 

50 

48 

58 

62 

61 

60 

67 

54 

44 

42 

40 

44 

50 

69 

66 

54.3 

30 

36 

33 

31 

29 

30 

22 

24 

33 

30 

33 

32 

35 

36 

31 

26 

30 

26 

29 

35 

32 

35 

38 

32 

27 

28 

33 

34 

33 

33 

35 

31.3 

54 

49 

42 

48 

45 

42 

44 

49 

45 

46 

48 

46 

48 

57 

55 

47 

43 

50 

55 

48 

51 

60 

54 

53 

48 

46 

46 

47 

57 

68 

65 

50.2 

27 

31 

27 

29 

27 

31 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

37 

41 

37 

29 

30 

27 

38 

30 

33 

36 

37 

37 

33 

34 

33 

26 

28 

29 

38 

31.6 

74 

64 

60 

60 

60 

55 

68 

64 

64 

65 

64 

70 

71 

66 

61 

61 

61 

65 

67 

65 

68 

72 

60 

55 

58 

57 

58 

70 

72 

64 

65 

64.1 

36 

47 

36 

43 

41 

41 

32 

39 

40 

35 

38 

35 

40 

43 

45 

40 

45 

41 

39 

46 

37 

40 

44 

46 

40 

41 

46 

40 

37 

41 

41 

40.5 

54 

49 

55 

50 

59 

52 

46 

59 

48 

53 

53 

52 

51 

67 

62 

50 

49 

52 

65 

54 

62 

69 

57 

57 

51 

53 

50 

56 

69 

73 

72 

56.5 

40 

41 

33 

35 

40 

36 

35 

38 

39 

40 

40 

38 

44 

49 

42 

40 

39 

4  1 

42 

38 

41 

46 

46 

44 

35 

39 

41 

36 

39 

39 

42 

39.9 

56 

51 

35 

32 

38 

29 

43 

50 

45 

45 

49 

52 

55 

59 

48 

40 

36 

42 

50 

47 

57 

54 

48 

35 

33 

34 

35 

34 

49 

49 

51 

44.5 

29 

30 

22 

20 

16 

19 

9 

22 

28 

21 

20 

23 

30 

30 

23 

11 

22 

15 

20 

31 

27 

30 

30 

26 

14 

12 

27 

20 

26 

26 

27 

22.8 

72 

63 

55 

49 

56 

51 

50 

55 

59 

59 

61 

65 

67 

66 

52 

51 

52 

57 

66 

62 

64 

70 

64 

54 

50 

55 

55 

57 

65 

68 

72 

59.4 

43 

44 

35 

34 

33 

33 

31 

36 

38 

46 

37 

38 

40 

44 

38 

34 

34 

35 

39 

41 

37 

43 

40 

38 

32 

36 

39 

33 

40 

42 

44 

38. C 

71 

70 

6? 

47 

48 

48 

65 

67 

66 

62 

62 

65 

69 

63 

62 

51 

50 

60 

61 

65 

68 

71 

67 

65 

57 

56 

54 

42 

47 

57 

69 

60.2' 

34 

35 

35 

28 

24 

25 

25 

24 

31 

27 

30 

30 

30 

32 

30 

25 

34 

30 

29 

31 

31 

35 

34 

29 

28 

35 

32 

32 

24 

27 

34 

30. C 

80 

85 

77 

70 

73 

76 

75 

77 

81 

83 

85 

81 

84 

87 

77 

77 

75 

77 

79 

84 

84 

88 

89 

75 

70 

74 

80 

71 

75 

81 

81 

79. ll 

46 

44 

55 

45 

47 

52 

47 

43 

49 

46 

50 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

50 

47 

49 

51 

53 

53 

56 

53 

48 

52 

52 

49 

50 

47 

49  .J 

70 

65 

73 

62 

53 

55 

60 

70 

72 

70 

78 

69 

62 

62 

68 

73 

73 

72 

64 

65 

52 

65 

72 

66.: 

32 

35 

36 

26 

26 

27 

34 

34 

33 

39 

39 

32 

39 

34 

38 

39 

48 

37 

28 

35 

36 

32 

41 

34.-, 

63 

36 

81 

77 

73 

71 

76 

7  9 

83 

88 

90 

88 

85 

88 

85 

74 

78 

78 

81 

84 

85 

89 

91 

90 

75 

71 

79 

77 

66 

76 

85 

81. (' 

44 

42 

59 

56 

50 

52 

49 

36 

42 

50 

57 

45 

45 

49 

52 

54 

55 

47 

52 

41 

56 

59 

61 

58 

52 

51 

56 

49 

50 

52 

56 

50.' 

74 

7  3 

65 

63 

67 

60 

62 

69 

73 

73 

75 

73 

77 

80 

73 

74 

66 

70 

72 

80 

79 

82 

75 

64 

59 

67 

67 

65 

73 

76 

80 

71.; 

33 

*1 

4  7 

45 

30 

44 

28 

28 

32 

32 

43 

35 

38 

42 

42 

41 

33 

43 

37 

50 

40 

42 

35 

40 

42 

37 

35 

40 

29 

41 

43 

38.' 

76 

78 

79 

70 

62 

67 

70 

70 

75 

80 

78 

81 

82 

84 

88 

77 

73 

77 

74 

76 

83 

84 

87 

87 

75 

70 

73 

79 

69 

66 

79 

76.' 

49 

44 

51 

49 

41 

48 

51 

51 

53 

48 

52 

51 

50 

52 

52 

52 

50 

55 

52 

52 

53 

55 

58 

58 

55 

52 

54 

53 

50 

47 

51 

51  . 

50 

43 

33 

35 

36 

38 

43 

52 

42 

40 

41 

42 

56 

57 

5  4 

45 

50 

62 

61 

47 

40 

35 

37 

40 

45 

57 

60 

57 

46. . 

28 

26 

14 

21 

26 

21 

17 

32 

24 

28 

28 

24 

34 

34 

32 

25 

19 

26 

31 

31 

29 

23 

26 

26 

16 

22 

27 

29 

25. 

71 

66 

47 

43 

53 

50 

56 

62 

69 

65 

62 

69 

72 

68 

55 

54 

44 

56 

66 

65 

67 

70 

61 

45 

44 

53 

48 

45 

51 

58 

60 

57. 

46 

35 

4  0 

37 

37 

38 

28 

45 

37 

29 

30 

32 

38 

42 

35 

37 

35 

32 

32 

34 

34 

38 

37 

36 

36 

31 

36 

35 

30 

27 

31 

35. 

70 

60 

60 

64 

62 

61 

62 

62 

66 

59 

61 

55 

58 

65 

60 

62 

65 

62 

64 

60 

60 

58 

62 

68 

77 

70 

62. 

46 

34 

48 

42 

44 

41 

42 

46 

46 

41 

42 

40 

40 

38 

40 

39 

46 

45 

40 

45 

47 

47 

45 

41 

43 

42. 

73 

68 

59 

55 

65 

61 

67 

82 

73 

64 

66 

68 

73 

82 

77 

61 

61 

59 

70 

66 

70 

74 

70 

61 

57 

62 

61 

59 

71 

79 

75 

67. 

48 

49 

46 

44 

40 

47 

42 

52 

45 

43 

46 

4  6 

52 

52 

48 

46 

48 

44 

48 

53 

52 

52 

52 

48 

44 

42 

51 

44 

44 

51 

52 

47. 

77 

68 

59 

58 

63 

56 

64 

71 

66 

65 

69 

70 

74 

75 

70 

60 

55 

60 

70 

70 

74 

76 

71 

57 

53 

61 

58 

58 

66 

72 

72 

65. 

32 

37 

45 

35 

28 

39 

35 

40 

32 

33 

33 

34 

35 

38 

40 

33 

42 

33 

32 

37 

36 

35 

47 

45 

36 

33 

49 

36 

36 

36 

41 

3o»j 

67 

72 

67 

62 

54 

68 

67 

65 

77 

66 

67 

69 

70 

72 

75 

61 

62 

64 

64 

70 

68 

70 

74 

66 

67 

61 

68 

64 

68 

75 

80 

67. 

43 

4  4 

4  1 

45 

36 

44 

37 

42 

44 

38 

43 

43 

49 

49 

50 

38 

48 

40 

39 

39 

45 

53 

52 

46 

39 

39 

46 

45 

41 

48 

50 

43. 

76 

70 

63 

54 

66 

61 

66 

78 

71 

67 

68 

7  0 

74 

77 

67 

63 

64 

66 

72 

72 

72 

76 

70 

67 

62 

68 

66 

69 

•  76 

81 

77 

69. 

47 

43 

41 

45 

36 

41 

36 

44 

48 

43 

42 

45 

50 

52 

49 

38 

46 

41 

42 

49 

48 

48 

50 

46 

42 

44 

48 

42 

47 

49 

50 

44. 

76 

66 

6  0 

61 

62 

64 

69 

74 

71 

69 

73 

76 

72 

66 

62 

67 

73 

70 

71 

75 

69 

64 

62 

67 

65 

70 

75 

73 

71 

68. 

34 

42 

40 

42 

38 

41 

30 

36 

41 

35 

33 

34 

42 

49 

45 

37 

38 

50 

37 

37 

46 

46 

39 

34 

44 

42 

38 

43 

42 

39. 

52 

52 

46 

55 

54 

55 

60 

56 

52 

57 

53 

51 

62 

60 

52 

51 

57 

62 

54 

55 

59 

59 

57 

51 

55 

52 

56 

63 

66 

60 

61 

In 

42 

41 

33 

33 

43 

40 

34 

42 

41 

41 

42 

43 

50 

48 

45 

41 

43 

35 

42 

42 

41 

48 

39 

42 

38 

38 

42 

35 

38 

40 

42 

40. 

63 

71 

62 

58 

56 

58 

60 

61 

68 

61 

62 

65 

66 

68 

69 

59 

61 

61 

63 

65 

62 

67 

71 

59 

58 

60 

59 

58 

66 

71 

73 

63. 

36 

36 

36 

38 

33 

36 

38 

40 

42 

38 

37 

39 

38 

41 

46 

36 

38 

35 

39 

46 

35 

40 

42 

45 

35 

38 

42 

38 

37 

40 

38. 

81 

77 

64 

61 

64 

63 

72 

64 

64 

65 

63 

65 

63 

64 

61 

64 

65 

65 

64 

62 

60 

62 

62 

67 

64 

67 

65.' 

48 

42 

5  3 

46 

44 

50 

40 

42 

44 

45 

46 

44 

51 

40 

43 

36 

40 

41 
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60 
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48 
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41 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


Station 


LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

L IVERMORE   2  SSW 
LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 
LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MAN2ANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 

MERCED  FIRE  STA  2 
MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONT  I  CELLO  DAM 
MORRO   BAY   FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT   HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  338B 
NACIM I ENTO  DAM 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
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86 
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50 
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80 
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54 

47 
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40 
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21 

2 

7 

13 
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12 
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28 

30 
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65 

64 

58 

48 
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50 

56 

61 

68 

65 

65 

69 

69 
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64 
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44 
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38 
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38 
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34 
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45 
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17 
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19 
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27 
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68 
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76 
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41 

47 
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47 
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37 
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65 
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71 

71 

?5 
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38 

47 

36 

44 
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75 
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46 
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41 
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43 

50 

40 

40 

36 

46 
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35 
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38 

42 

44 
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74 
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73 

63.9 
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46 
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36 
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43 

47 

46 

48 

50 

49 

44.5 

5( 

54 

60 

6  7 

60 

62 

64 

62 

55 

59 

7  7 

62.3 

3  8 

39 

37 

41 

36 

38 

42 

46  44 

39  44 

45 

4  3 

42 

43 

44 

41.5 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

61 

6C 

60 

58 

60 

60 

70 

63 

61 

62 

62.1 

41 

48 

43 

42 

48 

43 

45 

51 

42 

37 

38 

45 

40 

44 

50 

44 

43.4 

56 

53 

59 

65 

69 

74 

70 

29 

28 

29 

29 

42 

36 

34 

50 

53 

54 

60 

60 

63 

62 

55 

52 

48 

53 

49 

48 

60 

68 

62 

56.5 

35 

35 

37 

40 

35 

37 

41 

36 

35 

33 

35 

37 

34 

4? 

40 

41 

37.0 

39  40  49 
30     30  32 


56     61  68 


42  51  59 
31     20  28 


60     58  64 


72  70  72 
39     37  36 


60     62  67 


47     50  43 

33     32  32 


66     65  54 


75  73  61 
41      46  41 


64      61  59 


38  40  42 
29     30  31 


42  47  46 
24      28  34 


61      64  64 


59     60  60 


56  60 
36  42 


38      38      38  40 


65     78     70  69 


37     40  41 


35     37     43     44     40     46     47     48     45     44     43  42.1 


See  Relerence  Notes  Following  Sutton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


rViri  Hn  ii£wH   ■  r 

Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

76 

83 

67 

60 

67 

69 

68 

'i 

80 

82 

82 

80 

84 

86 

78 

7  5 

76 

69 

75 

82 

85 

88 

88 
59 

74 

69 

72 

78 

64 

65 

76 

63 

M  I N 

49 

45 

52 

46 

40 

51 

44 

43 

46 

47 

50 

50 

47 

52 

53 

50 

47 

53 

47 

50 

53 

50 

59 

48 

4  3 

55 

49 

49 

42 

51 

NEVADA  CITY 

MAX 

62 

64 

50 

49 

48 

41 

45 

51 

56 

50 

52 

50 

55 

62 

59 

47 

50 

49 

59 

57 

54 

61 

64 

54 

42 

47 

43 

46 

56 

67 

66 

M  N 

30 

37 

26 

29 

30 

35 

27 

30 

35 

36 

36 

33 

38 

36 

33 

30 

34 

27 

32 

36 

35 

35 

39 

39 

32 

33 

35 

34 

29 

32 

37 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

73 

71 

61 

61 

60 

59 

63 

73 

65 

64 

67 

68 

70 

73 

66 

63 

62 

66 

70 

64 

68 

74 

72 

61 

63 

59 

60 

66 

75 

75 

72 

M  IN 

38 

42 

45 

33 

35 

37 

34 

42 

39 

35 

37 

34 

42 

44 

45 

36 

39 

38 

39 

48 

33 

42 

42 

43 

34 

41 

46 

43 

42 

38 

40 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

80 

70 

61 

60 

68 

63 

63 

68 

68 

67 

64 

64 

62 

64 

61 

61 

60 

62 

63 

64 

62 

60 

63 

60 

59 

61 

63 

67 

62 

64 

61 

M  N 

49 

50 

53 

50 

41 

53 

46 

45 

44 

46 

47 

48 

49 

46 

54 

46 

50 

41 

48 

48 

50 

50 

49 

54 

52 

47 

50 

47 

49 

53 

52 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

60 

68 

57 

48 

45 

51 

44 

55 

67 

58 

59 

61 

62 

65 

66 

53 

55 

53 

57 

63 

62 

62 

65 

56 

52 

47 

51 

52 

61 

66 

MIN 

3* 

39 

37 

36 

30 

33 

24 

32 

37 

30 

33 

33 

35 

36 

33 

26 

33 

26 

30 

40 

34 

38 

45 

37 

30 

29 

39 

36 

33 

39 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

85 

77 

6  9 

80 

76 

71 

66 

68 

71 

69 

65 

70 

70 

69 

60 

61 

60 

62 

61 

TO 

71 

67 

64 

MIN 

47 

49 

50 

47 

47 

45 

45 

45 

46 

46 

47 

50 

49 

50 

49 

49 

45 

41 

47 

49 

48 

49 

50 

OAXDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

60 

71 

63 

57 

57 

55 

59 

59 

66 

60 

60 

64 

64 

68 

67 

57 

58 

60 

63 

62 

61 

65 

70 

64 

57 

57 

55 

52 

65 

71 

71 

MIN 

37 

45 

34 

39 

40 

40 

35 

41 

37 

36 

36 

37 

42 

44 

44 

37 

41 

35 

40 

42 

35 

38 

43 

44 

39 

41 

41 

36 

35 

42 

39 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

61 

58 

58 

58 

55 

57 

60 

61 

59 

60 

60 

62 

66 

61 

59 

56 

59 

65 

62 

61 

64 

64 

60 

57 

56 

57 

59 

69 

72 

61 

61 

MIN 

43 

49 

43 

45 

45 

46 

39 

43 

41 

47 

44 

43 

47 

51 

47 

43 

44 

39 

43 

41 

41 

43 

51 

46 

43 

48 

49 

48 

43 

50 

50 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 

76 

66 

63 

60 

63 

61 

63 

67 

67 

62 

63 

63 

67 

63 

63 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

60 

60 

59 

60 

60 

62 

58 

61 

60 

61 

MIN 

40 

4  3 

4  3 

50 

49 

48 

43 

37 

43 

44 

44 

47 

46 

44 

55 

44 

42 

43 

42 

41 

52 

4  8 

54 

53 

54 

4  3 

46 

46 

4/v 

49 

55 

OJAI 

MAX 

86 

79 

71 

64 

67 

68 

75 

82 

79 

78 

75 

80 

84 

78 

64 

69 

70 

73 

75 

74 

72 

71 

64 

66 

66 

69 

70 

71 

75 

70 

70 

MIN 

39 

45 

41 

42 

35 

38 

34 

39 

35 

38 

40 

42 

41 

40 

45 

41 

46 

39 

37 

41 

40 

41 

46 

43 

36 

36 

37 

45 

40 

39 

39 

ORANGE  COVE 

MAX 

67 

72 

65 

60 

56 

60 

59 

66 

75 

64 

65 

68 

69 

72 

77 

59 

61 

60 

61 

70 

68 

69 

73 

65 

66 

59 

62 

63 

66 

71 

77 

MIN 

36 

40 

41 

43 

34 

34 

30 

36 

39 

32 

35 

36 

40 

44 

44 

36 

46 

33 

39 

47 

41 

43 

50 

39 

40 

37 

47 

44 

37 

42 

42 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

56 

52 

49 

55 

54 

51 

58 

64 

54 

50 

52 

62 

55 

52 

49 

57 

61 

56 

55 

56 

60 

57 

50 

55 

53 

55 

66 

68 

62 

61 

38 

39 

29 

34 

41 

36 

35 

40 

4  0 

39 

42 

48 

46 

42 

40 

40 

37 

42 

41 

39 

46 

46 

41 

39 

43 

42 

32 

39 

42 

42 

ORLAND 

MAX 

70 

67 

65 

5o 

62 

59 

63 

61 

50 

60 

61 

64 

51 

65 

59 

62 

51 

61 

67 

55 

62 

68 

57 

66 

61 

62 

55 

62 

69 

76 

73 

39 

4  0 

41 

41 

43 

37 

31 

38 

36 

39 

44 

45 

45 

43 

44 

36 

41 

38 

41 

33 

36 

40 

41 

47 

38 

43 

44 

45 

43 

39 

44 

ORLEANS 

MAX 

56 

55 

46 

58 

51 

47 

55 

48 

50 

52 

52 

50 

65 

57 

51 

48 

51 

67 

62 

60 

63 

61 

59 

51 

54 

51 

60 

71 

76 

75 

73 

43 

41 

35 

37 

40 

38 

38 

40 

39 

40 

40 

41 

45 

47 

42 

41 

38 

37 

41 

40 

41 

49 

46 

42 

36 

41 

40 

33 

36 

41 

38 

OROVILLE 

MAX 

71 

70 

65 

58 

60 

60 

61 

62 

63 

60 

61 

65 

63 

67 

61 

61 

56 

64 

62 

62 

63 

68 

62 

64 

■56 

60 

55 

61 

69 

7S 

73 

46 

52 

35 

35 

30 

40 

37 

46 

45 

48 

48 

46 

46 

44 

47 

42 

43 

40 

44 

38 

41 

47 

50 

49 

42 

44 

47 

41 

43 

44 

47 

OXNARD 

MAX 

82 

71 

68 

62 

67 

66 

70 

72 

69 

72 

71 

72 

72 

71 

62 

66 

66 

70 

69 

68 

66 

66 

63 

65 

63 

65 

68 

69 

72 

68 

68 

MIN 

51 

43 

44 

42 

40 

45 

39 

45 

39 

42 

40 

42 

42 

42 

49 

42 

46 

39 

41 

42 

46 

42 

46 

46 

47 

38 

43 

42 

40 

41 

43 

PALMDALE 

MAX 

79 

74 

60 

57 

6: 

57 

62 

66 

74 

70 

69 

71 

78 

76 

69 

6  5 

60 

65 

74 

74 

77 

81 

75 

59 

54 

65 

63 

59 

68 

71 

78 

MIN 

37 

46 

40 

42 

31 

41 

29 

31 

35 

34 

44 

41 

38 

51 

40 

38 

44 

38 

35 

50 

44 

43 

51 

49 

37 

34 

47 

36 

36 

44 

46 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

78 

65 

5« 

59 

65 

55 

62 

65 

70 

68 

69 

71 

77 

78 

60 

63 

56 

65 

75 

75 

77 

61 

69 

62 

54 

68 

62 

58 

69 

74 

77 

MIN 

30 

43 

39 

33 

28 

36 

27 

2  6 

29 

32 

40 

34 

37 

47 

38 

37 

43 

38 

30 

45 

41 

41 

46 

44 

38 

32 

47 

37 

34 

41 

45 

PALM  SPRINGS 

MAX 

82 

79 

75 

70 

73 

74 

76 

79 

83 

86 

84 

82 

86 

85 

81 

75 

75 

78 

81 

83 

85 

89 

86 

82 

69 

74 

77 

74 

77 

84 

82 

MIN 

45 

43 

4  3 

49 

41 

47 

43 

40 

42 

43 

49 

49 

49 

50 

40 

44 

47 

45 

45 

49 

49 

50 

53 

52 

51 

41 

49 

51 

51 

46 

48 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

67 

66 

58 

62 

56 

56 

55 

62 

67 

59 

60 

63 

63 

65 

62 

61 

60 

62 

65 

69 

61 

64 

68 

63 

58 

60 

62 

62 

68 

75 

69 

MIN 

40 

48 

39 

46 

41 

46 

34 

42 

39 

42 

43 

38 

34 

45 

45 

41 

42 

39 

40 

41 

36 

41 

46 

51 

41 

41 

49 

5  3 

40 

42 

48 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

68 

69 

63 

48 

46 

46 

50 

59 

62 

61 

60 

65 

66 

67 

67 

50 

50 

46 

60 

60 

65 

69 

66 

59 

40 

46 

49 

45 

45 

54 

62 

M I  N 

44 

47 

33 

30 

28 

31 

28 

34 

41 

39 

39 

40 

43 

43 

33 

26 

33 

26 

35 

38 

40 

45 

43 

30 

29 

25 

32 

31 

27 

32 

38 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

71 

69 

60 

55 

60 

58 

60 

75 

75 

63 

65 

67 

69 

74 

60 

62 

60 

63 

69 

64 

68 

73 

73 

61 

60 

61 

58 

65 

72 

75 

74 

MIN 

42 

44 

44 

45 

36 

37 

36 

42 

46 

39 

40 

38 

45 

47 

48 

37 

43 

45 

41 

50 

44 

47 

48 

44 

43 

41 

44 

43 

52 

44 

46 

PARADISE 

MAX 

69 

64 

6  0 

52 

53 

44 

53 

55 

53 

52 

54 

55 

52 

62 

52 

53 

51 

55 

65 

59 

57 

61 

59 

58 

42 

53 

45 

S4 

65 

71 

65 

MIN 

39 

47 

35 

37 

37 

33 

32 

40 

37 

40 

42 

40 

43 

40 

40 

32 

38 

32 

37 

32 

35 

38 

42 

41 

32 

35 

35 

32 

37 

41 

41 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

70 

77 

78 

70 

60 

68 

70 

70 

75 

80 

80 

86 

84 

85 

8  5 

78 

73 

75 

71 

77 

81 

85 

90 

66 

74 

69 

72 

75 

56 

63 

76 

MIN 

47 

53 

56 

52 

44 

46 

46 

45 

51 

49 

52 

53 

53 

58 

58 

48 

49 

54 

54 

55 

57 

61 

61 

58 

55 

46 

53 

6  2 

49 

50 

54 

PASADENA 

MAX 

85 

78 

67 

63 

65 

67 

73 

79 

77 

73 

70 

76 

79 

76 

71 

68 

64 

73 

74 

73 

71 

72 

68 

62 

62 

67 

64 

67 

74 

70 

66 

MIN 

51 

48 

49 

48 

41 

50 

40 

45 

46 

43 

43 

45 

46 

47 

50 

44 

46 

45 

43 

45 

45 

47 

49 

48 

44 

41 

43 

50 

48 

45 

51 

PASO  ROBLES 

MAX 

78 

77 

65 

59 

59 

61 

tl 

72 

65 

69 

69 

75 

78 

77 

61 

64 

63 

68 

72 

70 

73 

77 

72 

64 

61 

65 

62 

69 

75 

70 

76 

MIN 

33 

41 

38 

42 

29 

35 

29 

31 

35 

30 

35 

36 

33 

40 

45 

35 

47 

37 

36 

48 

35 

36 

49 

41 

32 

31 

41 

36 

31 

38 

37 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

76 

61 

6  4 

58 

60 

59 

66 

74 

62 

67 

68 

72 

75 

70 

59 

65 

61 

65 

70 

67 

71 

77 

66 

62 

61 

68 

66 

67 

75 

66 

75 

MIN 

32 

38 

38 

38 

31 

34 

29 

32 

35 

29 

33 

34 

36 

41 

41 

38 

42 

34 

37 

44 

37 

39 

46 

43 

34 

32 

44 

4  0 

35 

40 

44 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

67 

60 

58 

60 

57 

59 

62 

56 

60 

60 

60 

63 

65 

59 

59 

57 

58 

65 

59 

61 

67 

59 

62 

56 

68 

59 

60 

71 

73 

61 

65 

MIN 

37 

45 

36 

43 

41 

38 

30 

38 

34 

42 

43 

39 

48 

48 

45 

38 

41 

36 

38 

35 

33 

38 

45 

45 

35 

45 

47 

42 

38 

35 

42 

PINNACLES  NM 

MAX 

79 

70 

61 

57 

56 

53 

66 

70 

69 

66 

65 

72 

72 

70 

62 

62 

57 

65 

70 

65 

72 

75 

73 

58 

57 

57 

55 

66 

69 

70 

79 

MIN 

37 

41 

35 

40 

33 

39 

30 

38 

38 

33 

33 

31 

36 

38 

41 

36 

38 

37 

36 

45 

33 

37 

39 

38 

41 

33 

40 

39 

36 

33 

37 

PISMO  BEACH 

MAX 

81 

66 

64 

69 

58 

62 

67 

62 

70 

71 

71 

76 

69 

65 

60 

59 

65 

68 

66 

62 

64 

69 

65 

60 

59 

60 

60 

71 

68 

64 

66 

MIN 

46 

45 

44 

44 

37 

42 

45 

38 

38 

50 

47 

47 

49 

♦7 

47 

43 

49 

45 

44 

48 

44 

47 

47 

45 

41 

39 

48 

46 

50 

49 

45 

PLACERVI  LLE 

MAX 

61 

68 

51 

51 

52 

46 

51 

55 

62 

54 

56 

56 

60 

65 

66 

52 

53 

54 

60 

62 

56 

63 

68 

58 

49 

53 

47 

50 

61 

69 

68 

MIN 

36 

42 

3  0 

37 

33 

38 

29 

35 

35 

34 

38 

35 

39 

39 

37 

32 

37 

29 

35 

41 

35 

37 

41 

41 

36 

37 

39 

34 

34 

36 

39 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

61 

67 

47 

50 

48 

43 

47 

55 

61 

53 

55 

53 

60 

63 

64 

49 

50 

52 

59 

58 

53 

63 

66 

55 

45 

50 

45 

48 

57 

68 

66 

MIN 

45 

45 

33 

33 

34 

35 

33 

36 

36 

37 

38 

39 

42 

45 

32 

34 

33 

35 

38 

39 

39 

39 

40 

38 

33 

35 

36 

37 

41 

46 

45 

POINT  ARENA 

MAX 

58 

59 

57 

54 

56 

57 

56 

55 

51 

56 

60 

59 

57 

60 

55 

58 

53 

59 

60 

58 

59 

60 

60 

59 

56 

59 

58 

57 

61 

64 

60 

MIN 

44 

44 

40 

40 

4  0 

40 

35 

45 

39 

39 

46 

44 

49 

50 

44 

40 

43 

36 

43 

37 

36 

42 

46 

45 

42 

46 

46 

34 

36 

47 

45 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

67 

57 

55 

55 

56 

56 

59 

56 

58 

59 

57 

60 

57 

61 

56 

59 

60 

58 

63 

62 

60 

60 

60 

58 

57 

61 

60 

62 

65 

59 

56 

MIN 

38 

48 

43 

44 

38 

45 

41 

34 

45 

48 

47 

46 

47 

46 

47 

43 

48 

44 

42 

48 

48 

49 

50 

50 

44 

44 

49 

45 

44 

48 

49 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

57 

58 

57 

55 

59 

60 

63 

61 

61 

63 

62 

62 

61 

59 

61 

60 

60 

62 

63 

61 

62 

60 

58 

60 

58 

60 

67 

63 

63 

63 

62 

MIN 

50 

39 

44 

43 

41 

43 

40 

47 

42 

44 

45 

45 

48 

50 

42 

48 

42 

44 

50 

45 

48 

50 

47 

41 

41 

48 

42 

48 

49 

49 

46 

POMONA 

MAX 

85 

7* 

67 

60 

67 

67 

73 

80 

78 

73 

69 

75 

79 

78 

68 

66 

59 

70 

75 

75 

72 

73 

67 

63 

62 

65 

60 

63 

70 

69 

64 

MIN 

42 

40 

51 

42 

50 

37 

41 

36 

37 

41 

41 

42 

45 

48 

44 

36 

42 

46 

46 

38 

49 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

71 

70 

62 

60 

58 

57 

60 

60 

67 

62 

60 

64 

64 

67 

62 

59 

62 

62 

66 

68 

63 

66 

61 

60 

62 

61 

62 

61 

68 

75 

69 

MIN 

37 

42 

36 

42 

35 

43 

35 

40 

37 

35 

43 

40 

37 

46 

46 

42 

42 

36 

40 

38 

36 

40 

42 

40 

42 

42 

40 

48 

35 

45 

48 

PORTERV I LLE 

MAX 

69 

75 

67 

63 

54 

65 

64 

67 

78 

63 

68 

70 

70 

74 

82 

60 

63 

63 

62 

71 

70 

72 

72 

63 

70 

61 

66 

63 

66 

74 

80 

MIN 

41 

41 

44 

45 

38 

38 

34 

40 

40 

40 

37 

38 

42 

45 

48 

39 

46 

37 

39 

41 

44 

45 

49 

43 

40 

37 

47 

43 

39 

48 

45 

PORTOLA 

MAX 

58 

52 

45 

42 

38 

36 

45 

53 

45 

45 

44 

43 

58 

58 

54 

45 

43 

50 

51 

52 

62 

63 

51 

47 

47 

41 

35 

58 

60 

62 

62 

35     12     23     19     20     11     18     23     24     29     26     27     26     28     15     23     12     19     30     19     23     28     31     26     25     28     25     18     19  27 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 
Continued   MARCH  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

1 

6 

7 

8 

9 

iO 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

61 

6  1 

58 

52 

60 

53 

57 

58 

56 

65 

5  3 

51 

=  5 

66 

6  5 

67 

59 

68 

57 

56 

59 

76 

77 

73 

60* 

6 

MI  N 

35 

39 

28 

34 

38 

34 

28 

38 

32 

33 

43 

43 

48 

40 

33 

39 

31 

40 

4  1 

43 

41 

35 

40 

43 

33 

32 

36 

37. 

1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

74 

60 

58 

58 

56 

5  3 

59 

65 

60 

64 

65 

66 

71 

65 

5  3 

56 

55 

60 

65 

63 

69 

72 

65 

56 

54 

55 

55 

60 

70 

67 

69 

62  • 

0 

MIN 

26 

31 

31 

30 

26 

34 

23 

28 

29 

24 

26 

24 

27 

32 

43 

32 

37 

29 

29 

46 

30 

32 

39 

40 

34 

28 

40 

35 

28 

31. 

7 

OUINCY  RS 

MAX 

62 

64 

56 

4fi 

53 

43 

42 

53 

56 

50 

52 

50 

51 

65 

63 

49 

48 

56 

61 

54 

61 

68 

65 

55 

4  7 

48 

43 

49 

6  0 

71 

70 

55. 

3 

MIN 

27 

32 

21 

30 

35 

30 

29 

28 

32 

32 

37 

32 

37 

29 

31 

28 

32 

27 

28 

30 

32 

30 

33 

36 

32 

32 

35 

27 

20 

27 

30. 

4 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

84 

74 

62 

52 

63 

62 

69 

77 

77 

73 

72 

76 

82 

81 

6  2 

63 

58 

67 

77 

76 

75 

78 

70 

61 

58 

64 

62 

5  3 

53 

65 

66 

68. 

5 

MIN 

45 

36 

48 

45 

42 

4  5 

33 

44 

37 

29 

34 

35 

37 

35 

41 

42 

36 

35 

32 

34 

34 

37 

42 

48 

46 

38 

38 

39. 

0 

RANDSBURG 

MAX 

73 

65 

59 

56 

59 

54 

57 

66 

66 

67 

66 

65 

74 

76 

66 

60 

54 

65 

64 

69 

74 

79 

74 

57 

51 

52 

62 

55 

66 

73 

76 

64. 

6 

MIN 

A3 

43 

39 

38 

30 

37 

31 

38 

39 

38 

42 

40 

44 

48 

38 

37 

43 

27 

41 

39 

45 

4  6 

50 

3  5 

37 

39. 

7 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

65 

64 

53 

60 

52 

59 

58 

48 

56 

60 

61 

5  3 

63 

58 

58 

51 

6  0 

68 

53 

63 

68 

5  7 

64 

56 

6  0 

52 

60 

6  9 

79 

71 

73 

60. 

5 

MIN 

42 

48 

40 

39 

39 

39 

34 

42 

35 

47 

46 

47 

47 

47 

44 

3  7 

4  1 

38 

4  2 

35 

39 

42. 

1 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

72 

64 

62 

60 

57 

5  6 

59 

58 

54 

59 

62 

63 

65 

60 

54 

53 

58 

69 

7  0 

65 

69 

6  8 

67 

56 

58 

56 

60 

71 

81 

82 

75 

63. 

3 

MIN 

44 

50 

35 

40 

44 

37 

35 

42 

36 

42 

44 

46 

47 

49 

46 

36 

36 

40 

45 

36 

35 

46 

45 

47 

37 

43 

40 

45 

42. 

3 

REDLANDS 

MAX 

85 

77 

70 

54 

66 

65 

74 

79 

81 

75 

71 

7  9 

84 

82 

61 

67 

57 

70 

77 

77 

77 

79 

67 

61 

59 

65 

59 

5  2 

71 

70 

66 

MIN 

45 

45 

50 

46 

40 

43 

38 

41 

44 

39 

41 

41 

44 

46 

44 

38 

40 

38 

39 

43 

43 

43 

43 

47 

45 

37 

44 

46 

44 

43 

49 

42 

6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

71 

60 

63 

60 

57 

58 

63 

66 

62 

63 

64 

65 

67 

67 

62 

63 

63 

63 

70 

64 

67 

70 

64 

60 

62 

60 

64 

69 

78 

70 

70 

MIN 

40 

47 

39 

44 

40 

46 

37 

41 

39 

42 

42 

3  9 

43 

46 

45 

42 

45 

39 

40 

39 

37 

41 

49 

49 

42 

44 

46 

50 

42 

41 

41 

42 

5 

RICHMOND 

MAX 

68 

64 

60 

61 

59 

55 

58 

63 

62 

60 

60 

61 

64 

66 

63 

58 

59 

60 

65 

62 

62 

70 

66 

62 

58 

59 

58 

56 

59 

75 

68 

MIN 

50 

51 

45 

43 

45 

49 

40 

45 

42 

47 

50 

46 

5  1 

53 

49 

44 

48 

42 

49 

43 

41 

41 

51 

51 

43 

4  8 

50 

49 

49 

44 

45 

46 

6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

85 

75 

68 

62 

66 

67 

75 

82 

78 

75 

71 

78 

8  1 

79 

71 

68 

58 

70 

76 

75 

74 

77 

68 

65 

65 

66 

62 

63 

71 

70 

70 

MIN 

43 

41 

52 

46 

43 

49 

38 

37 

41 

39 

41 

40 

43 

43 

50 

38 

42 

35 

37 

41 

41 

43 

44 

50 

45 

37 

42 

46 

42 

40 

48 

42 

5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

60 

86 

76 

69 

55 

65 

67 

75 

61 

80 

75 

72 

77 

82 

80 

61 

67 

57 

70 

77 

75 

75 

77 

72 

62 

61 

66 

62 

60 

70 

70 

MIN 

42 

40 

49 

44 

39 

45 

33 

35 

39 

37 

39 

40 

42 

42 

45 

37 

39 

36 

35 

39 

41 

40 

42 

46 

4  4 

34 

42 

44 

40 

42 

45 

40 

5 

ROCKLIN 

MAX 

67 

70 

62 

58 

57 

52 

60 

61 

65 

60 

60 

64 

65 

68 

66 

60 

55 

61 

63 

60 

60 

66 

70 

64 

55 

61 

53 

59 

66 

72 

73 

MIN 

30 

42 

31 

31 

39 

39 

34 

34 

36 

36 

43 

38 

40 

43 

42 

35 

3  5 

32 

32 

36 

33 

35 

41 

43 

39 

39 

42 

38 

35 

35 

42 

37 

1 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

71 

64 

60 

58 

54 

61 

60 

67 

59 

61 

64 

65 

67 

66 

61 

56 

61 

65 

62 

61 

65 

69 

65 

59 

61 

54 

60 

67 

76 

70 

70 

63 

2 

MIN 

42 

48 

41 

45 

43 

4  0 

37 

43 

38 

42 

44 

44 

48 

48 

43 

38 

42 

41 

42 

39 

39 

44 

44 

42 

38 

46 

47 

94 

42 

44 

47 

42 

7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

73 

65 

59 

61 

53 

60 

62 

66 

60 

63 

63 

67 

68 

65 

61 

67 

63 

65 

62 

62 

68 

69 

67 

57 

61 

54 

58 

68 

76 

72 

71 

63 

7 

MIN 

46 

50 

41 

44 

42 

41 

39 

45 

40 

45 

45 

45 

48 

50 

45 

40 

4-4 

41 

44 

42 

40 

46 

46 

44 

39 

47 

47 

43 

44 

47 

48 

44 

1 

SAINT  HELENA 

MAX 

71 

66 

56 

62 

56 

58 

62 

55 

56 

61 

61 

61 

66 

58 

57 

57 

59 

68 

57 

63 

68 

59 

64 

57 

6  8 

59 

62 

69 

80 

70 

72 

62 

3 

MIN 

36 

47 

35 

hi 

40 

35 

31 

36 

34 

42 

42 

43 

44 

49 

4  3 

37 

40 

34 

37 

34 

34 

38 

43 

44 

37 

46 

45 

46 

38 

39 

40 

39 

7 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

65 

58 

57 

55 

54 

54 

68 

60 

56 

56 

57 

62 

64 

68 

59 

60 

56 

64 

65 

63 

65 

64 

61 

53 

55 

55 

56 

64 

74 

69 

62 

60 

0 

MIN 

36 

47 

31 

41 

38 

43 

30 

37 

34 

35 

40 

36 

39 

37 

43 

45 

36 

32 

35 

33 

32 

38 

43 

45 

44 

38 

46 

39 

35 

48 

48 

38 

8 

SALINAS  2  E 

MAX 

64 

59 

59 

59 

58 

59 

66 

66 

63 

63 

64 

68 

69 

70 

63 

62 

60 

64 

67 

64 

64 

67 

62 

60 

69 

5  7 

56 

69 

72 

63 

63 

63 

,2 

MIN 

37 

48 

31 

43 

36 

40 

33 

37 

41 

37 

41 

36 

39 

49 

46 

40 

47 

37 

39 

48 

37 

39 

46 

46 

40 

40 

45 

38 

39 

47 

49 

41 

0 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

65 

59 

59 

60 

59 

59 

66 

66 

63 

63 

67 

69 

7  0 

69 

59 

61 

60 

64 

67 

64 

63 

70 

63 

60 

59 

57 

56 

71 

72 

65 

63 

63 

5 

MIN 

39 

49 

40 

43 

36 

39 

34 

38 

43 

37 

43 

36 

40 

50 

47 

41 

45 

38 

40 

49 

38 

41 

47 

45 

4  0 

42 

47 

39 

39 

49 

49 

42 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

67 

64 

52 

48 

45 

38 

51 

60 

57 

66 

55 

60 

63 

66 

62 

51 

50 

60 

59 

59 

65 

67 

63 

51 

41 

4  1 

45 

50 

66 

67 

70 

56 

4 

MIN 

45 

43 

32 

31 

31 

31 

28 

33 

35 

32 

34 

35 

42 

32 

31 

29 

31 

32 

31 

40 

33 

38 

36 

34 

30 

32 

32 

30 

41 

42 

34 

.2 

SALYER  RS 

MAX 

63 

48 

55 

49 

59 

51 

44 

59 

48 

52 

53 

52 

53 

65 

61 

51 

49 

49 

65 

56 

69 

56 

59 

54 

66 

70 

75 

74 

57 

5 

MIN 

37 

39 

33 

33 

40 

34 

35 

37 

36 

38 

39 

40 

42 

46 

40 

39 

37 

39 

42 

39 

39 

45 

42 

38 

16 

35 

35 

38 

36 

3 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

78 

78 

66 

55 

49 

56 

65 

72 

74 

71 

68 

70 

75 

74 

71 

59 

58 

62 

69 

69 

66 

70 

70 

58 

52 

55 

57 

56 

62 

62 

62 

64 

8 

MIN 

53 

47 

45 

39 

37 

42 

40 

49 

47 

44 

43 

43 

47 

50 

40 

37 

40 

37 

4  1 

44 

45 

46 

43 

42 

41 

36 

38 

42 

43 

37 

42 

42 

6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

79 

74 

66 

59 

60 

65 

67 

68 

66 

67 

67 

73 

75 

72 

70 

61 

62 

65 

65 

69 

71 

75 

73 

68 

63 

60 

66 

70 

70 

72 

70 

68 

0 

MIN 

32 

35 

28 

39 

30 

30 

32 

28 

36 

29 

31 

30 

34 

34 

41 

32 

32 

30 

32 

34 

31 

38 

40 

34 

30 

41 

38 

40 

19 

36 

39 

34 

.1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

86 

76 

67 

58 

66 

65 

74 

82 

80 

75 

72 

79 

84 

81 

69 

66 

58 

66 

76 

75 

76 

78 

67 

59 

58 

64 

59 

62 

70 

69 

67 

70 

,5 

MIN 

41 

40 

49 

46 

36 

47 

32 

34 

38 

35 

37 

38 

39 

4  2 

45 

35 

37 

35 

34 

38 

39 

40 

42 

47 

44 

3  4 

42 

43 

46 

38 

48 

40 

0 

SANDBERG  WB 

MAX 

67 

50 

42 

45 

51 

40 

51 

57 

50 

47 

50 

60 

68 

66 

44 

47 

41 

48 

62 

60 

66 

67 

51 

46 

40 

50 

46 

4C 

54 

61 

57 

52 

.4 

MIN 

48 

38 

29 

30 

29 

31 

31 

40 

37 

32 

34 

36 

40 

44 

31 

31 

33 

31 

41 

42 

38 

47 

38 

34 

2  9 

31 

36 

2  9 

33 

43 

42 

35 

.7 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

79 

66 

63 

61 

64 

64 

67 

75 

70 

68 

66 

67 

71 

66 

65 

66 

63 

66 

69 

67 

65 

65 

65 

63 

6  3 

64 

65 

59 

64 

65 

66 

66 

.0 

MIN 

51 

50 

53 

52 

52 

53 

49 

48 

51 

53 

54 

54 

51 

64 

55 

6  1 

51 

48 

47 

50 

55 

55 

55 

53 

5  3 

50 

52 

50 

47 

53 

55 

51 

.8 

SAN  FERNANDO 

79 

79 

69 

60 

65 

67 

78 

72 

78 

77 

78 

76 

81 

77 

67 

70 

65 

78 

74 

73 

72 

74 

67 

62 

64 

6  6 

63 

6  3 

69 

69 

66 

71 

.0 

MIN 

59 

60 

47 

45 

36 

42 

44 

53 

45 

48 

43 

51 

46 

43 

51 

47 

42 

47 

37 

42 

42 

45 

49 

46 

39 

39 

39 

47 

43 

44 

48 

45 

.6 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

60 

55 

59 

58 

52 

55 

61 

59 

57 

57 

60 

58 

56 

56 

67 

59 

59 

60 

58 

56 

59 

56 

54 

54 

56 

58 

69 

62 

59 

59 

58 

.0 

MIN 

45 

49 

45 

47 

41 

39 

43 

4 1 

46 

49 

42 

42 

48 

42 

43 

41 

43 

40 

43 

45 

49 

50 

44 

49 

45 

4  1 

46 

44 

42 

44 

.2 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

6" 

57 

56 

57 

57 

56 

59 

62 

59 

58 

61 

61 

66 

62 

59 

6  7 

60 

63 

63 

60 

61 

63 

60 

58 

6P 

62 

60 

66 

70 

62 

61 

60 

.5 

MIN 

45 

45 

4  C 

46 

42 

47 

46 

43 

48 

50 

47 

44 

50 

43 

44 

42 

42 

43 

52 

46 

46 

49 

49 

51 

45 

50 

52 

46 

.0 

SAN   FRANCISCO  FOB 

61 

55 

57 

56 

54 

56 

60 

60 

60 

57 

59 

60 

64 

61 

57 

56 

58 

62 

60 

58 

62 

62 

60 

55 

56 

59 

.3 

MIN 

48 

47 

46 

48 

50 

50 

4  6 

51 

51 

49 

49 

50 

49 

50 

49 

48 

50 

51 

47 

9  8 

49 

48 

53 

5  2 

51 

51 

49 

.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

85 

79 

68 

62 

66 

68 

76 

82 

78 

74 

71 

75 

80 

76 

71 

7C 

63 

74 

7  7 

74 

73 

72 

70 

65 

66 

71 

.7 

MIN 

45 

44 

49 

47 

40 

49 

38 

42 

42 

41 

42 

43 

44 

45 

51 

42 

45 

43 

41 

43 

43 

46 

49 

46 

45 

41 

42 

51 

46 

4< 

52 

44 

■  7 

SAN  GREGORIO   3  SE 

58 

56 

53 

59 

54 

57 

60 

61 

60 

58 

62 

62 

65 

59 

60 

60 

59 

62 

6C 

58 

59 

6  c 

57 

54 

ti 

59 

,8 

MIN 

36 

47 

33 

44 

39 

49 

36 

35 

36 

39 

38 

35 

41 

39 

43 

40 

39 

36 

35 

35 

35 

37 

48 

47 

91 

40 

44 

44 

3i 

44 

39 

.8 

SAN  JACINTO 

84 

75 

64 

55 

65 

65 

75 

81 

79 

77 

73 

78 

84 

83 

64 

67 

58 

70 

78 

77 

78 

8 : 

73 

60 

70 

■  7 

MIN 

35 

36 

37 

47 

41 

4  6 

28 

31 

34 

30 

32 

36 

36 

37 

45 

3  2 

37 

30 

)] 

35 

34 

36 

37  44 

42 

34 

31 

4  2 

31 

33 

47 

36 

.5 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

6  8 
44 

59 

50 

62 
43 

6- 
44 

58 
45 

6fl 
43 

68 

40 

67 
45 

63 
44 

60 
43 

65 
44 

67 
41 

69 
48 

67 
49 

60 
47 

6  2 
43 

62 
46 

67 
42 

67 
43 

63 
43 

41 

44 

62 
50 

59 
49 

4  3 

4  6 

48 

4( 

43 

69 
45 

65 
50 

64 
44 

.1 

.9 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

73 

48 

78 

50 

65 
.  42 

60 
43 

60 
38 

60 
39 

59 

42 

71 
38 

69 
40 

67 
47 

63 
46 

68 

50 

73 

'■0 

73 
48 

67 
47 

68 
4  2 

62 
48 

63 
45 

64 
45 

70 
47 

67 
44 

68 
44 

69 
48 

62 
45 

6  1 
40 

41 

42 

42 

41 

45 

46 

65 
44 

.5 
.6 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

68 
42 

57 
48 

57 
39 

60 
43 

57 
43 

54 
45 

6  2 
39 

65 
44 

61 
40 

61 

44 

63 
46 

65 
41 

66 
46 

65 
48 

59 

44 

59 
44 

62 
44 

66 
41 

66 
42 

64 

40 

66 
41 

6  B 
42 

63 
49 

58 
47 

59 
42 

6  1 
42 

6 1 
45 

l( 

45 

46 

41 

63 
43 

.0 
.6 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

77 
58 

72 
52 

63 
46 

62 

52 

62 
49 

62 
53 

66 
48 

69 
54 

68 

53 

64 

52 

62 
53 

64 

51 

65 
60 

65 
51 

60 
54 

6C 
47 

61 
51 

65 
50 

63 
5C 

62 
50 

60 
49 

6C 
52 

63 

53 

62 
53 

5  9 
52 

59 
47 

61 
49 

6 

5  3 

67 
57 

63 

53 

62 
54 

63 
51 

.5 
.5 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

69 
43 

65 
49 

60 
43 

61 
43 

58 
46 

59 
42 

61 

39 

60 
45 

61 
40 

61 
45 

63 
46 

63 
42 

66 
48 

63 
50 

59 
46 

56 
43 

61  68 
44  41 

64 

42 

64 
40 

66 
41 

63 
43 

64 
46 

58 
48 

60 
41 

60 
4  7 

59 
45 

7C 

48 

76 
51 

70 
44 

62 
50 

62 
44 

.9 
.5 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

85 
48 

74 
47 

67 
54 

63 
49 

66 
46 

67 

52 

71 
43 

79 

45 

73 
45 

71 
45 

70 
46 

71 
47 

73 
46 

73 
47 

67 

53 

f>h 
43 

62 
45 

69 
41 

74 

70 
46 

70 
45 

70 
49 

65 
5C 

64 
49 

6' 
48 

56 
45 

64 
48 

68 

50 

70 
45 

67 
47 

67 
50 

69 
47 

.3 
.0 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1 4 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  BARBARA 

MAX 

82 

75 

70 

70 

66 

70 

70 

75 

73 

75 

71 

74 

75 

71 

64 

68 

71 

73 

70 

70 

65 

66 

67 

69 

68 

68 

73 

72 

75 

67 

66 

70  • 

6 

MIN 

45 

54 

4  7 

43 

41 

46 

41 

41 

41 

46 

47 

46 

48 

50 

45 

46 

46 

45 

50 

46 

45 

4 1 

46 

47 

44 

47 

44 

45. 

6 

SANTA   8ARBARA   FAA  AP 

MAX 

75 

73 

68 

66 

61 

68 

64 

68 

75 

79 

67 

66 

68 

64 

63 

62 

70 

71 

63 

64 

60 

57 

62 

64 

64 

65 

68 

70 

70 

63 

60 

66 

4 

MIN 

37 

50 

45 

41 

36 

43 

33 

33 

33 

* 

40 

40 

50 

40 

39 

48 

50 

44 

36 

42 

46 

35 

44 

40 

41. 

7 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

66 

68 

62 

60 

58 

58 

68 

69 

63 

62 

66 

66 

70 

63 

66 

64 

62 

67 

68 

65 

67 

72 

65 

60 

61 

59 

59 

68 

76 

76 

67 

3 

MIN 

42 

42 

41 

44 

40 

43 

37 

44 

40 

41 

43 

38 

45 

48 

45 

40 

42 

49 

49 

41 

44 

48 

39 

41 

48 

42. 

5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

69 

60 

64 

59 

58 

58 

63 

64 

62 

63 

65 

64 

65 

61 

61 

60 

64 

65 

63 

63 

64 

68 

63 

56 

58 

57 

58 

67 

69 

66 

68 

7 

MIN 

39 

40 

36 

39 

36 

3  6 

46 

37 

39 

37 

39 

38 

41 

* 

44 

39 

39 

45 

39 

44 

40. 

6 

SANTA   MAR  I A  WB  AP 

MAX 

73 

61 

44 

59 

58 

59 

59 

69 

67 

66 

68 

66 

69 

66 

70 

59 

61 

63 

67 

62 

65 

64 

61 

60 

57 

60 

60 

68 

69 

61 

61 

5 

MIN 

38 

40 

40 

35 

40 

35 

35 

37 

45 

42 

45 

43 

43 

44 

39 

39 

3  5 

46 

40 

45 

4l! 

2 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

75 

67 

62 

60 

60 

60 

63 

65 

61 

61 

61 

61 

60 

59 

60 

60 

57 

63 

62 

62 

60 

58 

58 

58 

57 

57 

60 

66 

66 

64 

60 

4 

MIN 

53 

50 

54 

52 

46 

50 

48 

53 

47 

45 

64 

51 

48 

47 

52 

49 

47 

51 

53 

53 

54 

50. 

5 

SANTA  PAULA 

MAX 

85 

81 

71 

67 

68 

68 

72 

8  1 

71 

73 

7  0 

74 

73 

71 

65 

67 

66 

70 

67 

68 

65 

.  65 

65 

64 

66 

65 

66 

72 

72 

68 

66 

7 

MIN 

35 

40 

39 

41 

39 

40 

33 

41 

39 

38 

35 

42 

38 

39 

44 

45 

47 

36 

35 

39 

45 

38 

39 

39, 

8 

SANTA  ROSA 

MAX 

72 

73 

66 

61 

63 

58 

60 

63 

54 

63 

63 

64 

63 

67 

59 

62 

56 

60 

69 

55 

65 

67 

58 

67 

57 

60 

62 

65 

73 

77 

72 

63 

6 

MIN 

36 

39 

32 

33 

41 

31 

3  1 

32 

36 

37 

35 

36 

33 

34 

36 

42 

44 

37 

38 

46 

44 

37 

37 

40 

37! 

8 

SCOTIA 

MAX 

57 

52 

52 

50 

55 

54 

53 

59 

52 

52 

54 

56 

56 

61 

57 

51 

50 

57 

62 

55 

56 

61 

59 

55 

54 

56 

52 

53 

62 

69 

66 

56 

1 

MIN 

*  1 

43 

3* 

37 

41 

38 

39 

40 

41 

42 

41 

43 

39 

40 

41 

47 

46 

41 

42 

44 

37 

38 

40 

45 

41. 

7 

SHASTA  DAM 

MAX 

65 

63 

61 

53 

57 

51 

54 

54 

46 

48 

55 

57 

53 

62 

54 

53 

46 

56 

65 

50 

59 

67 

55 

58 

46 

54 

49 

58 

67 

77 

72 

56, 

9 

MIN 

** 

45 

38 

3 

* 

39 

36 

37 

3 

32 

42 

38 

* 

* 

39 

40 

40 

4  3 

37 

38 

44 

44 

45 

8 

40 

40 

* 

47 

51 

50 

41. 

1 

SHELTER  COVE 

MAX 

58 

55 

56 

57 

53 

58 

54 

57 

64 

56 

55 

57 

56 

55 

54 

68 

60 

61 

MIN 

43 

46 

41 

*7 

43 

45 

48 

* 

48 

45 

48 

45 

46 

46 

48 

48 

SIERRA  CITY 

MAX 

61 

63 

47 

48 

49 

36 

51 

45 

47 

46 

52 

62 

60 

4  2 

45 

44 

57 

56 

54 

64 

63 

48 

38 

40 

39 

44 

54 

65 

66 

8 

MIN 

31 

39 

27 

28 

30 

29 

23 

3  1 

31 

31 

32 

31 

36 

30 

31 

28 

30 

31 

30 

33 

30 

5 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

50 

61 

47 

42 

44 

40 

52 

44 

56 

48 

5  3 

6  2 

59 

52 

49 

47 

53 

55 

53 

65 

62 

49 

45 

42 

45 

43 

49 

62 

65 

0 

MIN 

22 

34 

1 

29 

19 

2  3 

3 

31 

38 

30 

2  2 

25 

20 

23 

34 

23 

28 

31 

32 

23 

26 

31 

24 

22 

24 

27 

26 

5 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

47 

48 

34 

33 

35 

27 

40 

32 

36 

33 

39 

47 

46 

32 

35 

33 

41 

41 

41 

52 

47 

36 

30 

30 

31 

34 

36 

40 

43 

6 

MIN 

2^ 

28 

16 

17 

20 

2 

10 

22 

21 

18 

23 

24 

23 

1  6 

21 

23 

19 

23 

19 

2 

SONOMA 

MAX 

7  2 

65 

60 

61 

57 

58 

59 

62 

62 

61 

64 

68 

6  2 

64 

58 

62 

69 

62 

64 

60 

69 

63 

59 

60 

59 

62 

71 

77 

72 

70 

63 

7 

MIN 

30 

38 

37 

33 

37 

33 

33 

36 

42 

46 

33 

45 

46 

47 

39 

37 

40 

39 

3 

SONORA 

MAX 

60 

72 

56 

56 

51 

50 

48 

60 

68 

60 

60 

60 

66 

69 

70 

49 

57 

57 

62 

63 

62 

67 

70 

59 

55 

54 

49 

60 

69 

66 

71 

60 

5 

MIN 

37 

32 

34 

33 

37 

32 

37 

44 

40 

42 

42 

44 

36 

37 

42 

39 

40 

39 

42 

38 

4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

66 

60 

44 

36 

44 

34 

45 

54 

49 

51 

54 

59 

62 

68 

52 

47 

43 

54 

55 

55 

62 

63 

59 

44 

37 

37 

39 

49 

60 

62 

60 

51 

4 

MIN 

30 

33 

3  ] 

27 

15 

27 

2  5 

27 

27 

3  0 

21 

26 

20 

27 

34 

27 

34 

36 

32 

22 

31 

23 

26 

29 

32 

27 

6 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

52 

38 

40 

39 

30 

33 

47 

46 

35 

40 

37 

46 

52 

55 

36 

36 

36 

43 

50 

47 

56 

54 

41 

33 

35 

35 

38 

39 

50 

54 

54 

42 

9 

MIN 

10 

4 

17 

11 

24 

6 

1  3 

27 

19 

24 

27 

27 

1  9 

21 

25 

19 

15 

17 

22 

20 

6 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

61 

60 

43 

39 

45 

42 

47 

56 

57 

56 

56 

60 

59 

52 

42 

40 

45 

49 

60 

61 

62 

55 

42 

35 

44 

49 

38 

46 

55 

59 

50 

6 

MIN 

40 

25 

35 

46 

29 

25 

26 

30 

36 

37 

37 

44 

38 

33 

28 

24 

32 

26 

29 

34 

35 

33 

1 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

73 

64 

61 

57 

55 

60 

66 

63 

66 

67 

70 

68 

61 

61 

62 

66 

67 

63 

67 

73 

66 

60 

63 

55 

57 

68 

75 

73 

73 

9 

MIN 

32 

43 

35 

44 

45 

42 

49 

41 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  * 

MAX 

67 

74 

64 

61 

57 

55 

71 

61 

62 

66 

68 

68 

68 

6) 

61 

63 

65 

67 

62 

67 

73 

65 

59 

62 

56 

59 

62 

74 

72 

3 

MIN 

41 

35 

46 

43 

40 

40 

* 

* 

* 

38 

46 

48 

46 

50 

43 

5 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

MAX 

75 

65 

64 

60 

58 

60 

65 

72 

64 

65 

66 

70 

69 

68 

63 

62 

64 

68 

67 

65 

69 

74 

66 

61 

61 

70 

7S 

72 

71 

7 

MIN 

37 

2 

41 

45 

37 

43 

32 

43 

40 

40 

41 

38 

*5 

44 

45 

39 

41 

51 

41 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

66 

65 

57 

58 

58 

50 

57 

58 

60 

57 

63 

60 

58 

55 

61 

65 

60 

60 

64 

61 

61 

58 

58 

60 

59 

66 

7! 

73 

72 

3 

MIN 

40 

49 

33 

39 

3 

28 

39 

33 

35 

44 

45 

44 

42 

44 

37 

43 

43 

45 

41 

39 

.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

60 

54 

5* 

55 

38 

39 

45 

45 

43 

45 

59 

64 

45 

43 

43 

54 

48 

5C 

61 

57 

61 

59 

45 

45 

44 

52 

65 

7C 

75 

.4 

NIN 

31 

29 

26 

26 

26 

29 

28 

25 

28 

31 

32 

35 

36 

31 

28 

27 

35 

29 

29 

31 

29 

34 

30 

.5 

SUNLAND 

MAX 

82 

68 

67 

56 

65 

68 

80 

76 

72 

79 

8  0 

78 

62 

70 

66 

73 

74 

72 

73 

7  6 

6f 

62 

70 

67 

63 

65 

75 

7C 

66 

6 

MIN 

** 

42 

37 

45 

36 

47 

49 

38 

40 

42 

45 

45 

4  7 

42 

40 

36 

38 

4  6 

46 

42 

•  2 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

63 

56 

43 

47 

46 

44 

47 

51 

49 

55 

58 

64 

46 

5C 

44 

53 

58 

56 

65 

6; 

53 

51 

48 

48 

47 

64 

6; 

65 

69 

,7 

MIN 

20 

30 

30 

16 

2  0 

36 

33 

35 

33 

3  5 

3  1 

32 

30 

32 

32 

28 

30 

29 

0 

TABLE  MTN 

MAX 

60 

62 

50 

38 

49 

42 

55 

53 

52 

53 

58 

58 

43 

46 

38 

38 

49 

55 

58 

59 

5C 

39 

30 

45 

40 

34 

40 

51 

55 

.3 

MIN 

22 

31 

37 

33 

34 

38 

40 

22 

1  8 

20 

28 

19 

31 

35 

28 

.8 

TAHOE  CITY 

MAX 

32 

52 

37 

44 

48 

28 

29 

38 

52 

54 

41 

38 

46 

55 

54 

46 

47 

31 

48 

44 

46 

56 

5! 

41 

3  i 

32 

37 

38 

41 

4f 

57 

.1 

MIN 

11 

20 

24 

26 

27 

25 

21 

29 

27 

21 

21 

27 

23 

.8 

TEHACHAPI 

MAX 

70 

52 

45 

39 

53 

4  5 

54 

61 

52 

50 

51 

58 

66 

68 

56 

48 

45 

44 

65 

56 

64 

63 

5; 

48 

44 

48 

44 

4  4 

5! 

61 

57 

.5 

MIN 

31 

3  2 

25 

36 

32 

36 

3 

32 

36 

28 

30 

31 

38 

30 

32 

41 

33 

,7 

TE JON  RANCHO 

MAX 

69 

66 

56 

54 

64 

5  9 

71 

61 

63 

65 

70 

78 

70 

6C 

57 

58 

66 

6! 

67 

7i 

6f 

61 

57 

61 

58 

56 

6f 

7! 

70 

.7 

MIN 

39 

36 

38 

39 

43 

43 

40 

36 

45 

40 

47 

42 

.3 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

82 

77 

78 

73 

74 

76 

77 

8  0 

83 

85 

85 

79 

85 

84 

73 

79 

78 

80 

79 

81 

86 

8( 

8" 

77 

71 

77 

78 

63 

71 

8C 

61 

.  1 

MIN 

46 

42 

46 

38 

49 

48 

49 

56 

56 

52 

55 

53 

50 

51 

.  1 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

71 

73 

62 

55 

58 

58 

70 

75 

63 

64 

66 

69 

76 

78 

58 

62 

58 

68 

70 

70 

71 

71 

56 

36 

62 

62 

6C 

67 

74 

76 

.8 

MIN 

35 

30 

16 

41 

37 

40 

40 

41 

36 

42 

42 

43 

52 

4 1 

37 

35 

46 

44 

35 

39 

42 

40 

■  0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

69 

66 

54 

49 

48 

40 

57 

59 

56 

56 

62 

64 

66 

62 

54 

52 

62 

60 

57 

66 

69 

65 

53 

49 

49 

49 

6C 

70 

66 

67 

,7 

MIN 

36 

31 

35 

36 

35 

43 

40 

34 

32 

31 

34 

42 

36 

3  9 

39 

41 

36 

37 

39 

32 

32 

36 

40 

36 

.2 

TORRANCE 

MAX 

83 

75 

67 

62 

67 

64 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

67 

65 

65 

63 

67 

7" 

73 

66 

67 

67 

64 

63 

65 

65 

67 

70 

7] 

66 

.2 

MIN 

46 

44 

50 

45 

46 

41 

43 

42 

44 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

44 

42 

43 

47 

44 

47 

44 

46 

44 

.2 

TRACY  CARBONA 

MAX 

69 

74 

64 

62 

58 

59 

60 

72 

72 

64 

71 

69 

70 

67 

61 

62 

63 

67 

68 

65 

69 

75 

68 

63 

63 

61 

63 

71 

76 

75 

66 

.5 

MIN 

37 

37 

44 

40 

40 

40 

37 

45 

45 

46 

42 

44 

44 

38 

4C 

39 

4] 

44 

4B 

40 

44 

47 

4C 

47 

41 

46 

42 

.6 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

73 

62 

63 

59 

60 

59 

62 

70 

63 

63 

65 

69 

70 

68 

62 

61 

61 

67 

69 

64 

69 

72 

64 

59 

61 

61 

58 

69 

75 

70 

67 

65 

■  0 

MIN 

51 

46 

44 

43 

45 

33 

42 

42 

44 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

53 

41 

45 

41 

38 

46 

45 

48 

43 

45 

48 

44 

43 

48 

51 

44 

.5 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

MAX 

52 

54 

53 

52 

43 

48 

38 

43 

48 

56 

49 

48 

41 

56 

50 

60 

47 

50 

49 

4^ 

61 

66 

69 

51 

.4 

MIN 

32 

34 

25 

28 

28 

3] 

31 

31 

32 

40 

37 

32 

33 

31 

32 

36 

38 

36 

31 

28 

31 

34 

39 

32 

.6 

TRONA 

MAX 

70 

78 

78 

67 

64 

66 

64 

65 

71 

77 

73 

74 

75 

80 

86 

65 

71 

67 

72 

75 

82 

81 

85 

81 

69 

65 

71 

73 

75 

78 

78 

73 

.5 

MIN 

36 

42 

51 

41 

36 

44 

31 

31 

33 

36 

38 

50 

44 

45 

51 

37 

42 

37 

39 

46 

45 

46 

53 

43 

45 

36 

44 

45 

52 

43 

47 

42 

.2 

TRUCK  EE  RS 

MAX 

51 

54 

40 

41 

38 

35 

34 

44 

48 

38 

40 

42 

47 

50 

53 

36 

40 

39 

45 

51 

43 

59 

57 

48 

38 

37 

38 

4C 

4C 

57 

44 

.1 

MIN 

19 

31 

12 

17 

25 

20 

0 

9 

23 

19 

22 

26 

22 

30 

25 

12 

20 

8 

17 

28 

21 

21 

25 

28 

20 

22 

25 

It 

22 

24 

20 

.4 

See  Relets  ace  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

CALIPORNIA 

Continued   MARCH  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4  J 

s 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

30 

31 

Avar 

TULELAKE 

MAX 
MI  N 

50 
24 

48 
27 

36 
22 

40 
24 

50 
30 

42 
29 

47 
18 

46 
34 

4  2 
19 

48 

25 

45 
28 

46 
26 

55 
37 

55 
34 

51 

33 

44 
21 

45 
30 

55 

1  8 

54 
25 

49 

22 

62 
22 

58 
36 

62 

48 

33 

4: 

28 

45 

42 

95 

63 

65 

64 

49.8 
27.1 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
M I  N 

66 
42 

62 
44 

61 

37 

52 
39 

56 
40 

50 
39 

54 
34 

57 
38 

45 

35 

48 

36 

54 

43 

57 
43 

53 
44 

64 
48 

54 
39 

53 
39 

47 
40 

55 

39 

66 
42 

48 
35 

62 
40 

61 
44 

54 
45 

59 
44 

46 
36 

54 
40 

49 
40 

53 

4  7 

66 

76 

69 

56.5 
41.0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
M1N 

89 
42 

81 
39 

66 

51 

60 
46 

66 

43 

66 

50 

71 
36 

80 
38 

73 
38 

70 
38 

70 
40 

70 
39 

75 
4  1 

75 
38 

64 

5  1 

68 
38 

62 
44 

66 

76 

71 
37 

70 
38 

70 

71 

66 

63 

62 

64 

64 

6  7 

70 

70 

71 
5  0 

69.4 
42.1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

76 
37 

78 
41 

73 
47 

65 
41 

69 
34 

65 
36 

66 
39 

70 
32 

77 
40 

77 
44 

81 
43 

76 
43 

79 
45 

84 
45 

78 
50 

69 
44 

74 
43 

73 

4  3 

76 
42 

79 
4  5 

61 

86 

84 

75 

65 

7  0 

78 

7? 

68 

78 

81 

74.9 
43.1 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

50 
21 

43 
18 

41 
1  4 

36 
16 

31 
8 

25 

46 

41 

22 

34 

20 

39 
18 

37 

21 

43 
15 

50 
23 

47 
19 

38 
19 

39 
0 

32 
\  5 

41 

49 

46 

54 

51 

39 

31 

29 

32 

33 
21 

33 

1  4 

48 

22 

51 

1  7 

52 

1  7 

40.7 
16.1 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

67 

35 

59 
44 

57 

61 
37 

55 
41 

53 

60 

58 
45 

56 

37 

58 
37 

60 
36 

61 

65 
48 

62 
49 

52 
42 

51 
36 

55 
36 

68 
32 

63 
36 

62 

7  ? 

70 
35 

d7 

60 

52 

57 

58 

39 

74 

79 

73 

71 

61.4 
39.0 

UCLA 

MAX 
MIN 

80 
52 

74 
55 

66 
52 

63 
52 

64 
49 

63 

70 

75 
55 

70 
54 

66 

49 

64 

50 

67 

52 

70 
52 

66 
51 

62 
53 

64 

52 

62 
51 

69 
54 

68 

50 

69 

52 

64 

50 

.  63 
50 

61 

5  3 

64 

52 

61 
48 

64 
49 

64 

67 

72 

6V 

63 

66.6 
51.7 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

85 
47 

72 
44 

62 
48 

55 
41 

62 
38 

64 

72 

82 
38 

78 
43 

74 
36 

70 
37 

77 
40 

80 
42 

78 
42 

67 
42 

66 

35 

59 
37 

68 
34 

74 
35 

75 
42 

72 
39 

71 
39 

65 
41 

62 
47 

59 
42 

65 
34 

61 
37 

61 
45 

66 

68 

63 

66.9 
40.0 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 
MIN 

70 
35 

59 
40 

54 

58 

33 

52 
36 

50 

59 

55 
43 

53 
32 

56 
31 

64 
41 

61 
4  1 

51 
40 

50 
31 

55 
38 

65 
30 

66 

32 

65 
36 

59 
40 

56 

67 

66 

7S 

73 

71 

60.5 
35.5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

65 
43 

62 
43 

64 

58 
36 

58 
42 

52 

56 

63 
38 

64 

39 

59 
43 

59 
42 

60 
39 

63 
41 

66 
47 

62 
45 

56 
39 

56 
40 

56 
38 

66 
39 

62 
38 

62 
38 

64 
4  1 

65 
46 

60 
45 

54 

37 

56 

39 

36 

56 

67 

74 
47 

62 

60.9 
41.1 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

75 
39 

68 
49 

62 

61 
42 

57 
44 

61 

62 

66 

39 

63 
37 

65 
40 

66 
46 

68 
42 

69 
46 

61 
45 

61 
45 

59 
36 

63 
43 

69 
35 

62 
43 

64 
35 

67 
36 

69 

38 

65 
45 

59 
49 

62 
41 

39 
45 

65 
45 

69 
49 

7» 
30 

74 
41 

73 

65.3 
42.2 

VALVE  RMO  RS 

MAX 
MIN 

72 
31 

72 
40 

61 

56 

30 

63 
24 

64 

56 

63 

25 

6R 

30 

66 
28 

65 
30 

67 
32 

72 
33 

75 
39 

72 
37 

59 
34 

59 
45 

59 

70 

69 
30 

70 
45 

72 
34 

75 
39 

75 
39 

65 
39 

57 

36 

61 
24 

39 
44 

60 

32 

40 

35 

68 

32 

70 
35 

65.6 
33.7 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

65 

30 

76 

37 

67 

37 

62 
40 

55 
25 

64 

55 

64 

25 

70 

30 

73 
29 

70 
36 

69 

33 

73 
36 

76 

39 

79 
79 

60 
35 

64 
41 

63 
36 

65 
30 

73 
40 

75 
39 

77 
39 

80 
43 

72 
42 

59 
36 

56 
26 

44 

4) 

63 
37 

55 
37 

65 
36 

74 

36 

67.3 
35.6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

68 
42 

74 

43 

69 

64 

45 

55 
38 

61 

63 

67 
41 

77 

4  9 

67 
36 

67 
40 

71 
39 

71 
41 

73 
46 

79 

6  0 

62 
42 

63 
48 

64 

40 

63 
43 

71 
51 

70 
44 

72 
47 

76 

52 

66 
45 

67 
41 

63 
41 

65 
49 

66 
44 

44 

41 

74 
46 

80 
46 

68.2 
43.6 

VISTA    1  W 

MAX 
MIN 

85 
46 

76 
42 

64 

58 
48 

64 
44 

63 

68 

76 

40 

71 
36 

68 
33 

69 
38 

73 
40 

74 
39 

72 
37 

64 
49 

63 
36 

62 
42 

64 

78 

71 
35 

73 
39 

68 
44 

69 
42 

65 
44 

61 
47 

69 

47 

66 
41 

63 
41 

65 
46 

64 

39 

65 
46 

64 
46 

67.6 
42.2 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

67 
40 

60 
43 

53 

51 
36 

53 
39 

46 

53 

53 
36 

53 
32 

53 
39 

51 
39 

50 
41 

58 
43 

56 
37 

52 
39 

46 

32 

53 
35 

6? 
74 

62 
39 

57 
32 

60 
37 

63 

40 

58 
39 

57 
41 

53 
34 

52 
38 

32 
39 

62 
35 

73 
42 

72 
42 

68 
44 

36.7 
37.4 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

71 
37 

74 
44 

63 

30 

62 
40 

58 
40 

56 

59 

62 
36 

66 
34 

62 
40 

63 
41 

63 
36 

66 
42 

70 
42 

61 
46 

60 
36 

60 
39 

62 
3  4 

67 
39 

66 
34 

63 
33 

70 
38 

71 
42 

70 
45 

57 
36 

60 
33 

64 
38 

59 
39 

67 
34 

76 
43 

66 

43 

64.3 
38.4 

WALNUT  GROVE 

MAX 
MIN 

78 
41 

65 
49 

61 

60 
43 

58 
39 

59 

60 

61 
45 

68 
35 

62 
35 

64 
36 

69 

35 

69 

35 

67 
45 

62 
44 

59 
39 

62 
39 

65 
39 

62 
41 

61 
38 

67 
37 

63 
38 

67 
36 

65 
38 

67 
38 

55 
36 

54 

32 

68 

39 

75 
52 

75 
43 

71 
48 

64.5 
39.7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
33 

75 
26 

66 

52 
35 

56 
32 

65 

60 

69 

26 

73 
25 

69 

23 

68 

25 

71 
28 

77 
30 

77 
26 

70 
31 

58 
25 

56 
27 

60 
20 

70 
21 

70 
23 

74 

25 

76 

25 

72 
22 

63 
24 

50 
31 

67 
22 

a 

27 

49 

30 

55 
24 

63 
26 

66 
33 

65.4 
26.8 

WASCO 

MAX 
MIN 

67 
36 

74 

40 

69 

64 

42 

55 
34 

68 

63 

67 

39 

70 
49 

67 

37 

69 
38 

70 
39 

71 
40 

74 

43 

80 
50 

60 
43 

65 
48 

65 
38 

65 
38 

72 
48 

70 
46 

72 
48 

76 

52 

67 
48 

68 
41 

63 
37 

68 

42 

67 
43 

66 
38 

75 
44 

81 
46 

68.6 
42.1 

WAT SONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

67 

33 

67 
40 

63 

60 
35 

59 
78 

53 

59 

64 

35 

62 
40 

62 

37 

62 
40 

63 
36 

64 
37 

66 
37 

64 
45 

56 
38 

61 
40 

61 

36 

61 
39 

65 
40 

64 
37 

6  2 
41 

66 
44 

60 
44 

56 
37 

58 

37 

54 
46 

59 
46 

70 
40 

67 
50 

61 
49 

61.9 
39.5 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

63 
29 

55 
34 

53 
2 1 

45 
24 

55 
36 

47 

45 

52 
30 

41 

33 

47 

32 

50 
34 

30 
37 

44 

36 

62 
42 

53 

39 

50 
29 

44 

32 

50 
31 

61 

33 

47 
29 

57 
29 

66 
34 

50 
37 

56 
40 

52 
36 

50 
33 

49 

36 

56 

22 

66 
27 

74 

70 

72 
35 

53.6 
32.4 

WEED  1  S 

MAX 
MIN 

55 
27 

55 
28 

42 

39 
22 

46 

25 

45 

48 

45 
28 

40 

27 

39 
31 

45 
28 

45 

30 

47 
38 

48 

42 

»8 

33 

50 
25 

39 
30 

49 

26 

55 
27 

43 
24 

53 
24 

59 
31 

50 

30 

51 
34 

47 
29 

45 
31 

43 

32 

47 

26 

56 
25 

65 
25 

68 
27 

48.6 
28.3 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

67 

37 

63 
38 

63 

58 

54 

57 
33 

46 

32 

50 
34 

59 
36 

64 
45 

52 
42 

54 

35 

46 

37 

66 

33 

61 
36 

66 
42 

55 
38 

57 
41 

32 

55 

56 
34 

67 
41 

77 
47 

72 
48 

59.3 
37.4 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

38 

52 
31 

36 

30 
1  5 

26 
U 

31 

20 

31 
8 

35 
21 

36 
1 1 

35 
12 

34 
1 1 

39 
23 

39 
20 

38 
20 

26 
2 

32 
1 1 

2  0 
1 

32 
5 

38 
22 

40 
19 

43 
1  9 

45 
24 

41 
7 

28 

5 

25 
9 

30 
9 

31 
4 

22 
3 

33 
1  1 

41 
16 

33.8 
■  12.0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

31 
19 

31 
20 

22 
3 

14 

15 
2 

18 
-  1 

10 
-  3 

20 
10 

22 

23 
9 

22 
1 1 

21 
1  j 

27 
17 

27 
1 6 

27 
1  1 

14 
1 

22 
0 

9 

—  1 

20 
9 

26 

1  4 

28 
18 

32 
19 

35 
18 

25 
6 

15 

-  4 

14 
-  2 

16 
11 

15 
-  7 

12 
-  2 

22 
10 

30 
12 

21.5 
7.8 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

71 
40 

68 

62 
40 

63 
43 

63 

60 
40 

64 

33 

60 

55 
36 

63 
37 

61 
40 

66 

59 
40 

60 

61 
4  4 

60 
43 

59 
44 

65 

39 

67 
37 

60 
35 

64 

35 

68 
41 

60 
38 

67 
44 

62 
37 

62 
34 

58 
47 

62 
39 

75 
42 

79 
46 

83 
47 

64.1 
40.2 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

62 
35 

56 

35 

51 
26 

56 
33 

49 

49 
34 

57 
30 

53 
4  1 

51 
3  5 

54 
34 

54 
41 

54 
40 

61 
44 

56 
48 

50 
38 

46 

33 

51 
36 

6? 
33 

58 

35 

55 
33 

63 
34 

62 
38 

53 
42 

51 
40 

52 
36 

50 
39 

50 
39 

69 
28 

70 
31 

66 

32 

64 

33 

56.0 
35.8 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

70 

66 

66 
40 

57 
40 

60 

61 
34 

62 
32 

60 
37 

52 

61 
37 

61 
39 

64 
44 

51 
41 

65 
4  1 

60 
46 

64 
34 

53 
37 

63 
37 

67 
41 

59 
33 

63 
35 

68 

38 

57 
39 

65 
47 

60 
37 

61 
48 

56 
44 

64 
43 

68 

42 

76 

39 

74 
42 

62.4 
39.6 

WINTERS 

MAX 
MIN 

79 
40 

77 

71 
45 

63 
42 

63 

60 
45 

63 

33 

62 
39 

67 

40 

63 
43 

66 
47 

66 
44 

70 
47 

72 
45 

63 
46 

64 
40 

59 
43 

63 
39 

69 
42 

63 
37 

65 
38 

71 

41 

72 
46 

69 
47 

60 
43 

64 
41 

62 
47 

65 
46 

72 
41 

81 
41 

79 
47 

67.3 
42.8 

WOODFORDS 

MAX 
MIN 

63 

54 

47 

22 

40 

47 

36 
26 

42 
17 

55 

47 

50 
32 

47 

33 

56 
3] 

60 
39 

59 
38 

52 
3  0 

51 
19 

42 
25 

48 
17 

57 
25 

59 
7  6 

69 
31 

64 

4  0 

54 

34 

45 

29 

40 

23 

44 

27 

44 

29 

44 

22 

53 
23 

63 
30 

64 

35 

51.5 
28.7 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

71 
42 

77 
43 

68 
41 

59 
43 

62 
43 

57 
39 

61 

30 

63 
38 

65 
38 

60 

39 

63 
42 

65 
43 

67 
45 

68 
44 

6  2 
4  5 

61 

35 

55 
43 

67 

39 

64 
43 

59 
35 

62 
34 

71 
36 

68 
42 

71 
46 

58 
35 

63 

46 

55 
46 

61 

43 

67 
44 

73 
40 

72 
42 

64.2 
40.7 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

89 
53 

77 
42 

76 

59 
45 

67 

41 

68 

76 

86 
44 

78 

41 

72 
40 

72 
39 

75 
42 

78 
43 

77 
41 

62 
52 

68 
37 

60 
44 

70 

36 

75 
36 

73 
41 

72 
41 

72 
43 

65 
44 

65 
48 

65 
45 

66 

4  0 

63 
43 

65 
48 

74 
31 

73 
38 

66 

50 

71.1 
42.7 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

68 

32 

57 
40 

60 
33 

45 
30 

4  6 

28 

35 
29 

46 

23 

60 
27 

58 
36 

59 

30 

56 

30 

60 
29 

60 

33 

65 
36 

58 
32 

48 

26 

47 

31 

56 

27 

57 
29 

62 
36 

66 
31 

68 
34 

58 
39 

42 
36 

40 

32 

36 
30 

44 

34 

49 
33 

62 
38 

65 
30 

67 
37 

54.8 
32.0 

YREKA 

MAX 
MIN 

56 
32 

55 
32 

48 

23 

41 
28 

48 

30 

48 

32 

52 
24 

54 

33 

46 
28 

50 
30 

51 
32 

58 
35 

50 
39 

63 
40 

52 
38 

48 
29 

45 
34 

51 
28 

57 
35 

52 
28 

55 
34 

62 
38 

58 
33 

55 
35 

50 
35 

50 
36 

50 
33 

57 
27 

61 
30 

69 
33 

70 

40 

53.6 
32.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


Station 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (a) 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

COW  CREEK 

DAVIS  1  WSW 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI 

MANDE V I LLE  ISLAND 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

PLACERV I LLE  IFG 

RIVERS  IDE  CITRUS  EXP  STA 

SALT  SPRINGS  PH  (c) 

SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WH I SKEYTOWN  RES 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
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18 

6 

1 

10 

28 

43 

36 

71 

59 

22 

3 

976 

.09 

.12 

.12 

* 

* 

.24 

.04 

.00 

i  .00 

!: 

.  12 

.09 

i  .00 

.00 

* 

* 

.14 

.10 

.11 

.05 

.04 

.09 

.^3 

.  16 

.15 

B  2.13 

1  17 

45 

39 

* 

102 

36 

30 

10 

1  15 

46 

22 

59 

20 

34 

67 

20 

13 

16 

20 

* 

* 

87 

42 

18 

25 

22 

80S 

(a)  EVAPORATION  PAN   IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,   MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND 
6     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  i 


1  following  Station  In< 


SUPPLEMENTAL  DATA 


8AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

8  I  SHOP  WB  AIRPORT 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BUR BANK  WB  AIRPORT 

EUREKA  WB  CITY 

FRESNO  WB  AIRPORT 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

POINT  ARGUELLO  WB 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  FRANC  I  SCO     WB  AIRPORT 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

SAN  JOSE 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

t   8:00  A.M.  /S   5:00  P.M. 


Wind  direction 


SSW 
SSE 

ts 


S 

sw 

N 

WNW 
WNW 

tW 

}NW 
WNW 


°  §  " 


17  ' 
25 


Wind  speed 

m.  p.  h 


9.4 
7.5 
8.6 
7.6 
8.  1 
9.8 
7.2 

11.9 
10.9 
11.0 
7.7 
16.7 
7.0 
10.  5 
8.8 
5.1 
9.5 


a  « 


34 
24 
++35 
++37 
34 

++40 
++28 


++46 
27 


g  o  S 

&  1 


_  a 

a  in 


23 
17+ 


Relative    humidity  averages 
percent 


73 
79t 


++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WI 
(  70  6  COMPASS  POINTS  ONLY. 


62fl 


Number  ot  days  with  precipitation 


ND  SPEED.      THIS   STATION    IS   NOT   EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC   RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


CAL IFORNIA 
MARCH  1961 


s  a , 

S  I  ! 
o-  a  ; 


S  0  2 
>  f  9 


5.9 
5.9 
7.8 
5.6 
8.3 
5.9 
5.9 
5.6 
5.3 
7.4 
6.9 
5.4 
7.2 
6.9 
4.9 
5.3 
6.7 

4.6 
4.4 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in 

Soil 

Day  Oi  Month 

age 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BRAWLEY  2 

sw 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

H. 

59 

59 

65 

61 

58 

62 

60 

58 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

67 

63 

64 

61 

62 

64 

66 

70 

68 

69 

67 

62 

66 

68 

64 

64 

67 

63.  5 

MAX 

78 

80 

79 

76 

68 

78 

77 

80 

SO 

78 

81 

83 

82 

86 

86 

78 

82 

75 

79 

84 

86 

89 

91 

87 

80 

76 

84 

80 

77 

80 

86 

80.8 

HIN 

56 

58 

59 

61 

56 

58 

59 

57 

59 

59 

61 

62 

62 

63 

65 

62 

62 

60 

61 

62 

64 

66 

68 

68 

66 

60 

61 

65 

62 

62 

64 

61.  5 

8 

Inches 

9:00 

A 

H. 

63 

64 

67 

65 

63 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

68 

69 

67 

67 

66 

66 

67 

69 

70 

71 

71 

69 

67 

68 

69 

67 

67 

69 

66.8 

MAX 

67 

68 

68 

68 

65 

68 

68 

69 

68 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

72 

72 

70 

71 

73 

69.7 

MIN 

62 

62 

63 

64 

62 

62 

64 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

63 

64 

65 

67 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

64.7 

12 

Inches 

9:00 

A 

H. 

66 

67 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

69.1 

20 

Inches 

9:00 

A 

H. 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

69.0 

39 

Inches 

9:00 

A 

M. 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68.9 

79 

Inches 

9:00 

A 

M. 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71.9 

DAVIS  1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

56 

58 

59 

56 

60 

53 

56 

57 

58 

57 

60 

59 

60 

62 

57 

60 

54 

58 

58 

54 

59 

62 

62 

hh 

58 

60 

53 

56 

59 

66 

68 

58.7 

MIN 

49 

52 

51 

50 

51 

46 

45 

49 

47 

48 

51 

51 

53 

52 

50 

45 

47 

46 

48 

45 

46 

50 

51 

53 

45 

50 

49 

46 

48 

50 

54 

49.0 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

55 

54 

54 

54 

50 

52 

52 

53 

54 

54 

54 

54 

55 

56 

55 

52 

52 

50 

52 

54 

54 

55 

54 

54 

52 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

52.9 

MIN 

51 

52 

53 

50 

48 

50 

49 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

52 

49 

50 

47 

48 

50 

51 

52 

52 

52 

50 

48 

v< 

48 

46 

48 

50 

50. 1 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

50 

50 

50 

50 

49 

55 

58 

58 

56 

54 

53 

52 

51 

52 

52 

51 

51 

50 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

49 

49 

51.3 

MIN 

49 

50 

50 

49 

49 

19 

55 

56 

54 

53 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

SO 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

49 

50.  3 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN ,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM  INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.   COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.J.GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.   „ 

M)   RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
8:00  A.M.   MARCH  6  TO  8:00  A.M.   MARCH  8    (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 
1 

T 
T 

0.5 
1 

4.5 

3 

1.0 

0.5 

1 

6 IG  BEAR    LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

T 

8.0 

8 

6 

3 

1 

T 

3.0 

3 

1 

T 

1.0 
1 

2.0 

3 

T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

T 

2.0 
1 

T 

3.5 

3 

2.0 

T 

4.0 

2 

T 

1 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

1 

0.  3 
T 

7.7 
T 

6.  3 

e 

14 

2.3 
12 

0.4 
14 

I? 

4.8 

8 

4 

3 

1.4 

3 

7.9 
a 

1.9 
12 

4.0 

14 

13 

11 

7 

5 

4 

0.5 
2 

8.5 

4 

1.6 
10 

3.0 

13 

3.2 

12 

12 

9 

7 

5 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

T 

T 

3  . 0 

3 

1.0 
1 

5.0 

5 

2 

2.0 
2 

1.0 

1 

4.0 
4 

T 

6.0 

6 

T 

2 

T 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.5 

T 

3.0 

0.  7 

4.0 

T 

0.2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

0.5 
1 

4.0 
4 

5.0 
9 

6 

1  .0 

6 

T 

6 .  0 
6 

2.8 

9 

5.0 
12 

0.5 
1  2 

T 
T 

T 
T 

5.0 

7 

0.5 
6 

1.5 
6 

5 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 
4 

2.0 
4 

2 . 0 
T 

0.5 
T 

T 

T 

2 

1 

7 

1 

Z 

1.0 
1 

1.0 

3.0 
3 

2.0 
1 

. 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

2.5 

2 

1.5 
1 

1.0 

1 

4.0 
1 

T 

T 

T 

4.0 
1 

T 

1 

9.5 
4 

2 

1 

0.5 

0.5 

1.0 

3.0 

T 

T 

COVELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0 .  5 

1 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 

3 

T 

2 

2.1 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

2.6 
2 

T 

T 

1.1 
T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

FORT  Bl DWELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

2.0 

T 
T 

1  .0 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1.5 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 

2 

T 

2 

2.0 

4 

1.0 
5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

8.0 

11 

3.0 
14 

2.0 
14 

12 

10 

6 

3 

T 

T 
T 

8.0 
8 

T 

8 

1.0 
8 

1.0 
9 

7 

4 

2 

HAPPY  CAMP  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.8 

2 

5.0 

5 

2.5 
4 

1 

4.0 
4 

1 

0  .  8 
T 

1.5 
2 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

2.0 
11 

3 .  0 

13 

T 

12 

7.0 

19 

T 
17 

16 

14 

14 

I  3 

1  2 

11 

10 

15.0 
23 

T 

20 

4.0 

22 

?0 

18 

15 

13 

11 

4.0 
13 

2.0 
15 

9.0 

20 

T 

20 

2.0 
22 

T 

22 

19 

16 

14 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2.0 

2 

2.0 

1 

1.5 
T 

T 

4.0 

2 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

T 
14 

T 

14 

T 

13 

T 

13 

5.0 
18 

2  .  0 

20 

19 

8.0 

27 

T 

27 

2  .  0 

28 

2  7 

24 

21 

^  .0 

27 

4.0 
31 

6.0 
36 

T 

35 

30 

2.0 
30 

29 

28 

1.0 

-  28 

1.0 
29 

8.0 

37 

1.0 

36 

2.0 

38 

2.0 
40 

37 

34 

32 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 

1 

3.0 

3 

'  .  o 

2 

2.0 

3 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

4.0 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

2.0 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1.0 

7 

5.0 
7 

2.0 
9 

6 

H  .  0 

13 

2.0 

10 

2.0 

9 

9 

6 

4 

5  .  0 
7 

1.0 

6 

7.0 

12 

T 

8 

7 

0.2 
4 

3 

1.0 

1 

0.5 
1 

4.0 

5 

2.0 

7 

1.5 
8 

7 

5 

3 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

MT   SHASTA   SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

114 

112 

T 
110 

109 

10.  0 

1  1  5 

11? 

113 

3.0 
116 

11.0 

1  2  ? 

8 .  0 

130 

10.0 
1  38 

I 

1  38 

138 

T 
1  38 

24.0 
162 

162 

2a  o 

172 

T 
170 

T 

170 

T 

161 

161 

1.8 
161 

2.0 
161 

3.7 
164 

8.0 

162 

9.7 
167 

5.2 

16=1 

T 
169 

167 

166 

160 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

4.4 

1 

0.5 

1 

6.6 

3.7 

3 

0  .  5 

4 

0.8 

?  .  1 
1 

3.5 

T 

7.9 

2.2 

7 

1 

1.5 

T 

1.7 
T 

0.2 
T 

2.2 
1 

1  .  3 
T 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

2 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

1 
T 

2.0 
1 

T 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
j 

2.9 
T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 . 0 

3.0 

4.0 

4.0 

1.0 

1 

6.0 

6 

1 

1.0 

1 

6.0 
6 

3.0 

5 

2 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

3.5 
4 

1 

2.0 

2 

1 

1.0 

1 

0.5 
1 

2.0 

2 

6.0 

6 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i,i 

I  .  b 

4  6 

2.5 

47 

1  .  8 

48 

0.7 

49 

:  9.  1 

60 

5.7 

64 

60 

5.9 

65 

0.7 

61 

4.6 
64 

0.5 
64 

63 

62 

8.9 

67 

1.5 

62 

9.9 

73 

70 

69 

2.8 

69 

66 

64 

3.3 

66 

2.3 
66 

12.  S 
77 

4.2 

79 

6.5 
80 

2.7 
82 

78 

74 

71 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

.0 

8.0 

0.5 

6.0 

4.0 

2.0 

3.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3.0 
8 

6 

T 

6 

T 

5 

9.0 
15 

6.0 
19 

14 

9.0 

20 

14 

3.0 
17 

15 

14 

12 

5.0 

15 

T 

15 

14 

T 

13 

12 

10 

T 

8 

T 

7 

13.0 
20 

* 

16 

16 

4.0 

18 

14 

12 

10 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

4.0 

4 

3 

2 

1 

i 

T 

2.5 

2 

1 

4.0 
4 

T 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.8 

4 

1.0 
4 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

2.0 

2 

1 

2.0 

2 

1 

T 

T 

1.5 
2 

1.0 
1 

4.0 
4 

2 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 
T 

0.5 
T 

1.5 
1 

T 

T 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

T 

2 

2 

1 

T 

1.0 
T 

6.0 

6 

4 

2 

1 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2.0 
5 

5 

5 

7.0 

12 

3.0 
14 

10 

8.0 
18 

12 

2.0 
13 

10 

9 

8 

4.0 

12 

7 

7.0 
14 

12 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

9.0 
12 

9 

8 

8 

5 

3 

TEHACHAP I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
1 

2.0 
2 

3.0 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

1.0 
28 

3.0 
30 

2.0 

31 

3.0 

33 

10.0 
39 

3.0 
38 

37 

4.0 
39 

38 

T 
37 

36 

35 

35 

12.0 
43 

1.0 
43 

'1.0 
47 

46 

T 

44 

1.0 

44 

42 

40 

1.0 
40 

1  .0 

40 

14.0 
48 

4.0 

50 

2.0 
50 

3.0 

51 

51 

48 

47 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 

4 

T 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

3.0 
4 

T 

4 

4 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 

9 

1.0 

10 

1.0 

11 

T 
1  1 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 1 

11 

11 

5.0 
16 

0.5 
14 

1.0 

15 

14 

13 

12 

11 

T 
11 

1  1 

2.0 
13 

T 
13 

T 

13 

6.0 

19 

8.0 

27 

27 

26 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
1 

2.0 
1 

1.5 

2.5 

4.0 

T 

T 

4.5 
T 

T 

2.0 
1 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

0.5 

0.5 

3.0 
1 

T 

3.0 
1 

T 

3.0 

0.3 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  93  - 


MARCH  1961 


MARCH  1961 


-  95  - 


MARCH  1961 


I 


MARCH  1961 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

5 

LONGITUDE 

Nom 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j  PRECIP. 

SPECIAL 

ABBOTT  MINE 

LAKE 

39  02 

1965 

CLARENCE  0  REEO 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

30  1  k 

LOS  ANGELES 

2  ■> 

3*  30 

118  17 

5P 

J  C  FASSOLO 

AOEL ANTO 

,".""■<- 

SAN  BERDINO 

15 

3*  35 

117  25 

28*5 

ss 

FRANK  EBERT 

A01N  RANGER  STAT  ION 

00  2  9 

MOOOC 

21 

*1  12 

120  57 

4193 

50 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006* 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

*05 

9A 

GIOVANNI    B  MJ2ZINI 

ALDERPOINT 

0088 

HUMBOLDT 

7 

*0  11 

123  36 

9A 

9A 

AL 1  SO  CN  OAT  MI   FC  4*6 

0115 

LOS  ANGELES 

i  y 

118  33 

2367 

SP 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

3  3 

32  50 

1  16  *6 

1735 

SS 

ALPINE  FIRE  DtPT 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

I  3 

3*  11 

118  08 

1125 

SP 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

AlTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MOOOC 

21 

*1  29 

120  32 

*365 

Hfl 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOV 

SAN  BERDINO 

3*  3* 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

020* 

35  59 

119  29 

205 

SP 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

1  7 

122  26 

1(315 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBPEBOARD  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

28 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

2  7 

121  ** 

eA 

HA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  *0 

3915 

Hi 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

3  0 

3*  52 

119  20 

u  ■>-,'■ 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

1  5 

3*  31 

117  13 

2935 

bp 

APPLE    VALLEY  RANCHOS 

ARR.OYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

120  3* 

105 

HA 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

36  1* 

121  29 

800 

MRS   1  RMA  V  GOULO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

LOS  ANGELES 

3*  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03«.3 

TULARE 

36  29 

ue  so 

1  70  8 

8A 

Ha 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL    ANAHE IH  NO  1 

0355 

ORANGE 

2  b 

33  55 

117  53 

3*0 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  "OAO 

0  3  72 

NAP  A 

1  7 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL    CCC  CAMP 

037* 

118  *0 

6*00 

V  A  P 

s 

AUBERRY 

FRESNO 

27 

119  29 

5P 

PETE  E  DUBOSE 

0  383 

PLACER 

121  0* 

1297 

7* 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

118  20 

B  A 

•A 

AVENAL    9  SSE 

10 

120  03 

550 

(3  A 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

LOS  ANGELES 

26 

3*  08 

117  5* 

610 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

KERN 

3*  57 

118  11 

26*5 

5P 

SP 

5P 

GEORGE  L   TURCOT T 

BADGER 

0*22 

TULARE 

9 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0*25 

1* 

119  *0 

7300 

VAR 

5 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

SAN  BERDINO 

116  0* 

9*0 

L  E  METHENY 

BAKER  9  NNW 

0*  37 

SAN  BERDINO 

116  07 

:o*5 

a  a 

8A 

bakersfield  we  airport 

041. 2 

119  03 

HI  , 

BALCH  POWER  HOUSE 

...  £,  U  ■• 

FRESNO 

1  i 

119  05 

1720 

SP 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JUt>& 

TEHAMA 

23 

6500 

VAR 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3ARNES0N  PARK 

0509 

117  51 

575 

5P 

BOY   SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

32  *1 

116  *0 

1623 

7* 

74 

SAN  DIECO  WATER  DEPT 

BAR  STOW 

SAN  BE  RO 1  NO 

3*  5* 

117  01 

2i*; 

4P 

*P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  R 1 DCE 

05*3 

SN T A  BARBARA 

30 

119  5* 

5  3  00 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEARTRAP  MEADOW 

.  5  96 

TULARE 

118  52 

te  oo 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

R 1 VERS  IDE 

116  59 

2613 

8A 

beaumont  pumping  plant 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

30*5 

It 

7A 

7A 

BEAUMONT    1 RRIG  01  ST 

BEAUMONT    I  E 

1609 

RIVERSIDE 

116  57 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

,617 

TUOLUMNE 

37 

119  *7 

6500 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  sup 

BEL  AIR  FC  10 

t  r> 

LOS  ANGELES 

3  3 

118  27 

SP 

BEN  LOMOND 

067* 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

50* 

5P 

MRS   NELSON    T  SHAW 

BERKELEY 

1693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

BP 

ep 

UN  I  VERS  1 TY  OF  CAL IF 

BERRYESSA  LAKE 

(70J 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

101 

IDA 

LOA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK   7  S 

0715 

S I SK I  YOU 

12 

122  1* 

61*0 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0731 

.'I 

121  08 

*130 

BIG  BAP  RANGER  STAIION 

TRINITY 

35 

1272 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

07*1 

SAN  BERDINO 

2  8 

116  55 

67*5 

5P 

5P 

81G  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

07*2 

SAN  BERDINO 

2  9 

116  58 

7A 

MRS  MARGIE  A  SIMPSON 

BIG  CREEK  PM  NO  1 

119  15 

4928 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-E 

26 

117  49 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

,76  7 

15 

118  2B 

10000 

s 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

LOS  ANGELES 

*  3 

117  *1 

US                 S  V 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121  *7 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6D-E 

07  96 

LOS  ANGELES 

1  3 

118  It 

2315 

5P 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

1  3 

118  30 

722 

corps  of  Engineers 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

0819 

19 

118  35 

815* 

HID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

6  I  SHOP  pass  snow  COURSE 

0821 

1  I 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  wB  AIRPORT 

1922 

1  9 

118  22 

l*ioe 

MIO 

HID 

u  s  weather  Bureau 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082* 

;  9 

lie  *3 

9390 

12M 

UNION  CARBIDE  CO 

Black  mountain  2  sw 

0850 

Santa  Clara 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

C  867 

21 

121  12 

7200 

v^R 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

blacks  mountain  branch 

0870 

LASSEN 

21 

*0  ** 

121  15 

5600 

CLOSED  e/l/60 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39  17 

5280 

MID 

MID 

- 

u  s  weather  bureau 

Blue  lake  redwood  creek 

0903 

HUMBOLDT 

17 

*0  55 

123  *9 

975 

9A 

W  FRANK  SWOPE 

092* 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

11*  36 

268 

*P 

STATE  DIV  OF  FSTRy 

0925 

R 1 VERS  1 DE 

11*  *3 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 

0927 

R I  VERS  1 DE 

5 

11*  *3 

390 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

C  9  3  l 

36 

120  06 

e  a 

HAROLD  M  PABST 

SAN  DIEGO 

33 

117  02 

105 

SP 

5P 

BOONVILLE    HWY   MNTN'l  STA 

J  "J  7  i 

MENDOC 1  NO 

17 

123  22 

3*2 

STATE  DIV  OF  HWYS 

3  97  9 

117  39 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BOPREGO  DESERT  PAR* 

983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

7*5 

CAL  DIV  BEACH  ■+  PKS 

8ORREG0  SPRINGS   3  NNE 

9B< 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

1005 

SANTA  CRUZ 

122  12 

2175 

VINCENT   0  LOC ATELL I 

BOULEVARD 

.  009 

SAN  DIEGO 

6 

116  17 

3350 

9A 

THE  OLIVE  BARREL 

I    1  3 

LOS  ANGELES 

29 

118  22 

3055 

L  A  WTA  ♦  PwR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

8 

120  *0 

SP 

5F 

NEVADA   JftRIG  D I  ST 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

13 

116  *8 

3345 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

103* 

MONT ERE  Y 

2* 

120  *8 

5*0 

BA 

MARVIN  0  SIMS 

.'"'1MB  2  NW 

10*6 

MENDOC INO 

123  *0 

1480 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEv  2  SW 

10*B 

1MPER I AL 

32  57 

115  33 

-100 

BA 

8A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

*1  3* 

5759 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

;  5( 

ORANGE 

21 

33  55 

117  5* 

3*5 

BREA  FIRE  DEPT 

ORANGE 

26 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L06C 

CONTRA  COSTA 

27 

121  *7 

325 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BR  I DGEPOPT 

1072 

3  3 

38  15 

119  1* 

6*70 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

39 

119  17 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILIE   *  NNW 

:  >B< 

HUMBOLDT 

*0  32 

123  *9 

2050 

8A 

MRS  ALBERT    R  HUNT 

8R0CKWAT  SUMMIT 

1096 

PLACER 

36 

39  16 

120  0* 

7200 

v  i  s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1112 

23 

122  09 

350 

9A 

9A 

MRS   JOYCE   A  FARNHAM 

K      ANG  STA 

1 13C 

BUTTE 

8 

39  *1 

121  20 

3560 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

*eoo 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

11*2 

2* 

121  05 

ERNEST  A  WEFERL ING 

8UCKH0RN 

11*9 

21 

*0  52 

121  51 

377  1 

9A 

MRS  ANNA  M  DAV 1 OSON 

1155 

8 

121  20 

1760 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

1  IM 

8 

121  12 

5200 

MRS  FAYE  D  MC  HUGH 

20 

121  11 

MRS  LOLA  F  GALL  1 

8 

121  09 

1800 

6A 

P  G  +  E  COMPANY 

1192 

LOS  ANGELES 

1  3 

118  18 

6  80 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

8UR8ANK  wB  AIRPORT 

119* 

LOS  ANGELES 

3*  12 

118  22 

699 

HID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  I NGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

city  of  Burl ingame 

BURNEY 

121* 

SHASTA 

*0  S3 

3127 

BA 

8A 

MRS  »UTH  C  ESTES 

Burnt  ranch  i  s 

1215 

TRINITY 

35 

*0  *B 

123  28 

2150 

8A 

PAUL  f  kaut 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

But  tonw illow 

12** 

35  2* 

119  28 

268 

HA 

BA 

BuENA  VISTA  w  S  0 1  ST 

R  1  VERS  1 DE 

33  55 

116  *7 

1815 

SP 

JAMES  A  WAKELAND 

1252 

33 

117  1* 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

-u 

781 

61 

Hfl 

*A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1272 

SAN  BERDINO 

117  3* 

*790 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

1277 

CAL AVE  RAS 

: 

120  19 

*696 

84 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

N          S  A 

128C 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

11 

3"  29 

805 

S  F  WATER  DEPT 

i  itsf 

IMPER 1 AL 

32  *1 

115  28 

12 

5>- 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  (ti 

i  30i 

'1 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  ? 

122  35 

365 

7fl 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

*1  18 

3136 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  36S 

SAN  BERDINO 

116  59 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

L424 

3 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE   C  LEACH 

1*28 

CALAvE  RAS 

120  51 

658 

HA 

BA 

SA 

E  8AY  MUN  UTL  DIST 

1*33 

S 1 ERRA 

1 

120  3* 

5565 

5 

U  S  FOREST  SERVICE 

5N  LUIS  OBPO 

120  *1 

HJ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONV I LLE  RANGER  ST* 

1*63 

YUBA 

e 

39  27 

121  02 

2760 

a* 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  wISHON 

147C 

Tulare 

118  *0 

3800 

PUB  DISCONTINUED  1/21/61 

CANBY   11  SW 

1*7! 

MODOC 

i 

41  22 

121  03 

*500 

84 

MR S  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

l*7t 

MODOC 

i 

*1  27 

120  52 

4312 

8, 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1  -fit 

LOS  ANGELES 

i 

3*  11 

118  3* 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT IL 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

6P 

6F 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

149 

PLUMAS 

*0  10 

121  05 

4555 

SF 

5F 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

ISK 

ORANGE 

it 

33  55 

117  *7 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Carbon  canyon  workman 

SAN  BERDINO 

it 

33  57 

117  *e 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

t 

*0  05 

121  09 

29B6 

5f 

P  G  +  E  COMPANY 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

\  5  3* 

MONTEREY 

37  \\ 

121  ** 

*25 

5P 

5P 

A  A  COLL  INS  JR 

1508 

27 

120  03 

1*25 

9A 

MOUNTAIN  VIEW 

CEDAR  POINT  RANCH 

MAR  1 POSA 

CEDARV I LLE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE   POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

YUBA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  2*  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  IS 

118  36 

957 

V  A  P. 

LONNIE  8ATWAY 

CHAT  SWORT  H  RE  SERVO I R 

1602 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  1* 

118  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY    VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCH  wTR  SUP 

4P 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

64 

WESTERN    SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

2  3 

38  *2 

121  18 

138 

qp 

JAMES  0  GOODRI DGE 

1779 

M 

34  06 

117  *3 

1201 

6P 

6P 

CLEAR  CREEK 

COAL1NGA  1*  NW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  3* 

1640 

SP 

MRS  CHARLES  HOWELL 

18  96 

I  3 

34  18 

118  07 

3675 

*P 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

119  3* 

200 

8A 

OA 

S  S  WHITEHEAD 

2015 

23 

38  51 

122  *7 

2610 

9A 

OEPT  WATER  RESOURCES 

20S] 

GRANT   W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  191 

209; 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

2  300 

3P 

HOWARD  F  BAILEY 

115  58 

250 

OA 

CRABTREE  MEADOW 

tiu 

1C 

S 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

CRE SCENT  CITY   1  N 

2147 

DEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21*8 

DEL  NORTE 

CAL    DIV   BEACH  *  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

21  50 

OEL   NOR IE 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2  163 

SAN  BERDINO 

CROCKE  t  t 

CONTRA  COSTA 

CRYSTAL    LAKE    FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

pCULVER  CITY 

22  1* 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

118  23 

75 

4P 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMI NGS 

2218 

MENDOC INO 

1 

39  50 

123  38 

1265 

5P 

222* 

LAKE 

2236 

SNTA  BARBARA 

2239:  SAN  DIEGO 

22*H 

SN  LUIS  OBPO 

CUYAMA  RANGER  STATION 

22*9 

SNTA  BARBARA 

SAN  BERDINO 

22ST 

SAN  BERDINO 

I  6  ■< 

SHASTA 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

4 

37  01 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

2294 

YOLO 

23 

38  32 

121  43 

51 

0A 

OA 

2296 

MODOC 

2306 

MODOC 

2331 

INYO 

2334 

NEVADA 

2346 

KERN 

2362 

MONIEREY 

2-69 

STAN  1 SLAUS 

STANISLAUS 

DE  SABLA 

1401 

BUTTE 

2  ' 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4>R 

P  0  ♦   E  COMPANY 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

OA 

DIAMOND  BAR   MORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

24  58 

2467 

NEVADA 

2*90 

MENDOC I  NO 

2492 

TULARE 

2*9' 

SIERRA 

LASSEN 

U  1 

DOYLE   5  SSE 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

3*.  29 

118  32 

1515 

7A 

25  39 

MARIPOSA 

2568 

YOLO 

257C 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

2S72 

41  13 

i  5  8  i 

1  7 

38  12 

LASSEN 

i  e 

40  39 

RIVERSIDE 

33  48 

26*C 

COLUSA 

2: 

39  22 

EAST  VIDETTE  HEADOW 

26  5 

TULARE 

1 1 

36  44 

118  23 

10*00 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2705 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

OA 

84 

2713 

IMPER 1 AL 

32  46 

2  IPC 

AMADOR 

38  20 

I  lib 

LOS  ANGELES 

25 

34  36 

2741 

DEL  NORTE 

1  7 

42  00 

2756 

MONO 

36 

37  66 

276C 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

7* 

C  NORMAN  ADAMS 

277! 

ORANGE 

26 

33  48 

HOMER  F  WANNAMAKER 

EL  S I NORE 

2805 

RIVERSIOE 

26 

33  *0 

117  20 

1285 

6P 

*P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2812 

RIVERSIDE 

26 

33  37 

117  19 

1305 

2862 

SAN  DIEGO 

33  33  07 

2861 

SAN  DIEGO 

33  07 

SAN  BERDINO 

2F 

3*  08 

2899  S  ISK 1  YOU 

*1  2B 

LAWRENCE   E  BUCHNER 

291C 

HUMBOLDT 

1  7    1,0  46 

292C 

MARIPOSA 

14 

37  35 

2922 

TULARE 

s 

36  21 

293' 

SOLANO 

23 

38  15 

L                   U  V  Y 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2  9  3-, 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

*F 

POLICE  DEPARTMENT 

29* 

LOS  ANGELES 

l' 

3*  42 

118  26 

3060 

295f 

SAN  DIEGO 

3 

33  21 

117  15 

5*2 

2961 

SHASTA 

21 

41  01 

121  2B 

3  3*0 

04 

80 

04 

2  99* 

BUTTE 

1 

39  36 

TEHAMA 

21 

60  21 

122  27 

800 

74 

3ii  2' 

HUMBOLDT 

n 

40  30 

124  20 

1*45 

04 

30  38  AMADOR 

it 

38  31 

120  42 

2100 

04 

3048  SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3150 

F 1 LLMORE    I  WNW 

3050|  VENTURA 

2< 

34  24 

118  56 

435 

F  INLET    1  NNE 

30  »i 

LAKE 

2 

39  01 

122  32 

1340 

JAMES  T  MEL V  IN 

FINLEY  1  W 

30  Si 

LAKE 

2 

39  00 

122  55 

1350 

If 

LESTER  W  BOARDMAN 

FINLEY  5  SW 

305 

LAKE 

2 

122  57 

bp 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3003 

FRE SNO 

I 

36  21 

120  09 

205 

6P 

Raymond  Thomas  ranch 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3001 

LASSEN 

If 

40  22 

120  19 

4000 

SP 

|| 

5F 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAKE 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

21 

37  16 

118  58 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOH  DAM 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

6* 

« 

U  S  BUR  RECLAHAT ION 

FONTANA  5  N 

SAN  BERDINO 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONT ANA  KAISER 

112' 

SAN  BERDINO 

2 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

31  3( 

TRINITY 

3! 

40  23 

123  20 

2340 

04 

04 

MRS  8  E  ESLICK 

STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

Ul 

O 
< 

LATITUDE 

ITUDE 

o 

OBSER\ 
TIME 
TAB 

DRAIN 

LONG 

d 

™ 

PBECIP 

F0RE5TH ILL  HANGER  STA 

PLACER 

3200 

FORKS  OF  SALMON 

S 1 SK 1  YOU 

1270 

FORI  B 1  DWELL 

314' 

MODOC 

FORT  BRAGG 

MENOOC INO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

1 1  64 

MENDOC 1  NO 

61 

FORT  DICK   1  NNE 

31  7 

DEL  NORTE 

1 1 

41  52 

FORT   JONES  6  ESE 

3176 

122  *3 

3324 

FORT   JONES  RANGER  STA 

S I SK I  YOU 

2720 

FORT  ROSS 

319: 

SONOMA 

116 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

ba 

FRESNO  W8  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

1 2  M 

FRESNO 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

ORANGE 

330 

FULLERTON  OAM 

326! 

ORANGE 

33  54 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3268 

ORANGE 

2( 

33  53 

330 

GARBERV  ILLE 

3320 

HUMBOLDT 

*0  06 

123  *8 

340 

7A 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

] 

3B  50 

120  51 

GASQUET   RANGER  STATION 

3331 

DEL  NORTE 

1" 

*1  52 

123  58 

38* 

3369 

IB 

119  OS 

89  0 

MID 

3361 

EL  DORADO 

1 

38  5* 

120  51 

2701 

BA 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3364 

EL  0ORAD0 

38  55 

120  *e 

8A 

GERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

21*0 

8A 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

] 

38  59 

120  23 

5500 

GIANT  FOREST 

339: 

TULARE 

9 

36  34 

118  46 

6375 

8A 

BA 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

14  . 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

1550 

GILLESPIE  FIELD 

3*10 

SAN  DIEGO 

33 

32  *9 

116  56 

36  7 

5P 

6P 

GILROY 

3*17 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  8  NE 

U19 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

6A 

GLENDALE   STAPEN  FC  29SG 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

116  16 

530 

'■>■ 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3*5; 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

822 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

10 

35  43 

118  *2 

3140 

5P 

^  A 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*65 

KERN 

3500 

GOLD  RUN 

PLACER 

( 

39  10 

120  52 

GONZALES  9  ENE 

3501 

SAN  BENITO 

2* 

36  33 

121  18 

2350 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

21 

*1  52 

120  30 

7P 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

8900 

GRANITE  BASIN 

3541 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

L0O00 

3551  TULARE 

118  58 

6580 

8A 

6A 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

SISKIYOU 

12 

41  38 

122  12 

5075 

6P 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

6A 

GRASS  VALLEY  HID 

3574 

NEVADA 

2422 

GRATON   1  W 

3578 

23 

3B  26 

122  53 

210 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

36  27 

-168 

GREENVlEw 

361* 

SISKIYOU 

2618 

GREENVILLE  RANGE  R  STA 

3621 

PLUMAS 

3560 

grizzly  flats 

36*9 

EL  DORADO 

GR1ZZL'  PEAK 

3652 

CONTRA  COST  A 

175* 

3669 

TUOLUMNE 

31 

37  50 

120  14 

2625 

GROVEIAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

21 

38  30 

12  3  00 

115 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36* 

3703 

LOS  ANGELES 

3*  16 

2450 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

370*  LOS  ANGELES 

13 

3*30 

HA  I  WEE 

3710 

INYO 

3810 

HALF   MOON   BAY    2  NNW 

371*.  SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

71 

7A 

HAMILTON  BRANCH  Ph 

3725 

1 

121  05 

4560 

ASE 

373* 

17 

38  0* 

122  31 

"2 

HID 

MID 

HANFORD 

37*7 

KINGS 

11 

36  20 

119  *0 

'  242 

5P 

SP 

HANSEN  DAM 

37  51 

LOS  ANGELES 

3*  16 

118  25 

1110 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

176] 

S 1 SK I  YOU 

12 

*  1  *8 

123  23 

HARRIS   GAGING  STATION 

3781 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  46 

120  25 

320 

6P 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

23 

122  58 

2Tio 

6A 

HARRY   L    ENf.LEBO  l&HT  OAM 

NEVADA 

6 

39  1* 

121  16 

580 

6A 

HAT  CREEK  RS 

3621 

SHASTA 

3348 

HAT  CREEK  PM  NO  1 

3624 

21 

40  56 

121  33 

3015 

SA 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3651 

3  3  42 

115  38 

1370 

8A 

■A 

TRINITY 

35 

*0  33 

123  10 

2340 

MAYWARD  6  ESE 

3863 

4 

37  39 

121  58 

925 

HEAlDSOuRG 

3175 

22 

38  37 

122  52 

102 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6A 

HE  MET 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

6A 

HEME  T  RESERVOIR 

IB99 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  40 

4355 

MENSHAw  DAM 

391* 

SAN  DIEGO 

33 

33  1* 

2700 

HERNANDEZ   2  NW 

J9Z5 

SAN  BENITO 

2n 

36  25 

120  55 

21  tO 

HERNANDEZ   7  SE 

392B 

SAN  BENITO 

2765 

HESPERI A 

3935 

SAN  BE  RO 1  NO 

3195 

HETCh  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

6A 

8A 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  5* 

1480 

8A 

HILTS 

39B7 

12 

122  38 

2900 

hi 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

1  3 

38  51 

122  43 

2960 

BA 

HOCKETT  MEADOWS 

TULARE 

8500 

HOOGES  DAM 

SAN  OIEGO 

33  03 

HOEGEES  FC  60  A 

*017 

LOS  ANGELES 

2650 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

285 

MOLLISTE"  2 

*025 

SAN  BENITO 

284 

HONEyOEw  2  WSW 

HUMBOLDT 

375 

*062 

HUMBOLDT 

33 

41  03 

123  *0 

345 

8A 

BA 

MOOPA  2  SE 

HUM8OL0T 

*1  02 

123  39 

313 

BA 

HOPLAND  8  NE 

*097 

LAKE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

39  01 

550 

HOSSACK 

*120 

37 

36  11 

118  37 

7100 

HUASNA 

41*4 

SN  LUIS  OBPO 

710 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*1*6 

TUOLUMNE 

38  06 

7800 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCh 

4166 

TEHAMA 

770 

HUNTERS  DAM 

*170 

CALAVERAS 

3* 

36  12 

120  22 

3220 

HUNT IN&tON  LAKE 

FRESNO 

27 

37  1* 

119  13 

7020 

SP 

*191 

TRINITY 

33 

*0  37 

123  27 

1260 

IDLEWILD  HWY   MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

41 

4 

1250 

IDRI  A 

*20* 

SAN  BENITO 

2650 

IDYLLWILD  ranger  STA 

4211 

RIVERSIDE 

6397 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

3950 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

42  35 

INYO 

9175 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4239 

RIVERSIDE 

6 

33  44 

INYOKERN 

4276 

KERN 

2**0 

INYOKERN  ARMI tage 

*  2  6  C 

KERN 

2220 

4283  AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

8A 

Iowa  hill 

*288 

PLACER 

39 

IRON  M0UNTA1 N 

4297 

SAN  BE  Rf>l  NO 

922 

7A 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

*298 

EL  OORADO 

JESS  VALLEY 

*37* 

MOOOC 

5290 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

4680 

JOSHUA  TREE 

SAN  BE  RO I  NO 

2730 

JULIAN 

*412 

SAN  OIEGO 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  DIEGO 

JUNCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

KAISER  MEADOWS 

44*2 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BE  RDI NO 

34  10 

116  32 

*  3  2  •■ 

8A 

KELLOGG 

22 

122  40 

6A 

KELSE YV  ILLE 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1385 

9A 

KELSE YV 1 LLE  A  SW 

4493 

LAKE 

23 

3  8  56 

122  53 

KENTF ie  LO 

4500 

17 

37  57 

122  33 

90 

-tA 

kerlinger 

4506 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

BA 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

4516 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

36  5  0 

7A 

KERN  RIVER  PM  NO  1 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

SP 

SP 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

116  26 

2703 

5P 

KETTLEM»N  CITY  1  S5M 

433* 

KINGS 

1 1 

36  00 

119  58 

6A 

KETTLEMAN  STATION 

4336 

11 

36  04 

120  05 

506 

6P 

K  IL ARC  POWER  MOUSE 

45*4 

SHASTA 

23 

121  52 

KING  CITY 

4533 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

5P 

5  P 

KLAMATH 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

MIO 

KNEEL  AND  10  SSE 

HUMBOLDT 

*0  38 

123  54 

2356 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

*590 

STANISLAUS 

120  39 

315 

HA 

BA 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  37 

1*5 

KY8URZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

LA  CRESCENT A  FC  251 

462B 

LOS  ANGELES 

34  14 

116  15 

1565 

5P 

LAFAYETTE   2  NNE 

46  3  3 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

335 

8A 

OBSERVER 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  R  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  5  WEATHER  BUREAU 
U  S  6UR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

WILLIAM  BREEOLOvE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORACH I 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WI  LLI  AM   J   >  KKHAM 
SETH   E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 
MRS   L   M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

I   C  EVERLY 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOOOE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA   IRRIG  DIST 
HOMER    L  PARNELL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  EMMA   R    PERE IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  8  CEDERLOF 

CLOSED  6/1/60 
DUANE  J  COX 


james  p  kindred 

james  p  k indred 
l  a  wtr  ♦  pwr  dept 
san  mateo  dept  agr 
albion  a  sargent 
u  s  air  force 

state  div  of  fstry 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
olin  lewis 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
p  g  *  e  company 
metro  water  district 
u  s  forest  service 

mrs  abb  i e  s  drfnnan 
healdsburg  f ire  dept 
waldo  f  iverson 
lake  heme  i  mun  water 
lake  heme  i  mun  water 
vista  irrig  dist 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

MRS  MARIE  F  EDWARDS 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  &  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 


CORPS  OF  I 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUI 

MRS  IRENE  GRAVES 
P  G  *  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MOSS 


STATE   DIV  OF  HWYS 
NEW    I  OR  I  A  O-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE    OIV  OF  HWYS 

I  E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALTER  CAN T R ALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

ZENOS  Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 

JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RU8INOW 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

MRS  KAREN  V   BACC I 

HENRY  H  MULLER 

PAC  COAST  AGGREGATES 

ALGOT  T  LOFBEPG 

SO  CALIF  E0ISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

P  &  +  E  COMPANY 
P  G  ♦   E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
RO'SS  R  SANBORN 


»L AGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 


STATION 


L  At  i  P  10  r 


LAKE 
LAKESHORE 
LAKES  IDE  2  ENE 
LAKE  SPAULD1NG 
LAKE  SPAUL01NG  DAM 
LAKE  WOHLFORO 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA   PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LA YTONV ILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC   352  B 
LEESV1LLE   KEEGAN  RANCH 


VERMORE   2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  I 
LOCKWOOD  2  N 


LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE   PINE  COTTONWOOD  P 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
(LONG  BEACH 
LONG  BEACH  W8  AP 
LONG  VALLEY    I NSP  STA 
LOR A INE 
LOS  ALAMOS 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORT 


LOS  GAT OS 

LOS  GATOS  *  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  K  IB6EY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYAL  TON 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 
LUC  I  A  w  ILLOW  SPR INGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTlE  CREEK  POWER  HOUSI 
LYTLE  CREEK   RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

MANOEV ILLE  ISLAND 

MANZANI TA  LAKE 

MARCH  FIELD 

MAR  I COP  A 

MARIPOSA 

MARS  L^E  v ILLE 

MAR  T  INEZ    3  5 

MART  INEZ    3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

MAR Y  SV ILLE 
MATHER 

MC    CARTHY   POINT  RS 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FJRE    STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECT  ION  STA 

CHIGAN  BLUFF 

DOLE  TOWN 

DDLEWATER 

LFORD   LAUFMAN  RS 

LL  CREEK  NO  2 

LL  CREEK  INTAKE 


■  NE 
NEPAL 

NERAL  KING 

RAN DA   SPENGLER  RANCH 

TCHELL  CAVERNS 

TCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONT 1CELLO  DAM 
MOOR PARK   I  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  MILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 


MORRO  I 


'   3  N 
PASS 
BALDY  FC 
DANAHER 
DIA6LO  NORTH  GATE 
HAMILTON 
HEBRON  11  ESE 
HEBRON  RANGER  STA 
MADONNA 

SHASTA    SKI  BOWL 


MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MOUNT    TAMALPAI5   2  SW 

WILSON  FC  338  8 
MUIR  WOODS 
MUMBO  OAS  IN 
N AC IMIENTO  DAM 
NAPA 

(NAP  A    STATE  HOSPITAL 
1  NW 
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COUNTY 
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LONGITUDE 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
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vDoLrl  V Ln 

5 

PBECIP. 

i 
s 
s 

3i 

46*7 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

4660 

SAN  MATEO 

' 

37  19 

122  16 

670 

JAMES  C  ALLEN 

4671 

ALPINE 

s 

DEPT   WATER  RESOURCES 

SAN  BEROINO 

1! 

34  15 

117  12 

5250 

SP 

LAKE    ARROWHEAD  F  D 

*675 

MODOC 

1  8 

41  38 

120  13 

:t 

2(- 

CLOSED  10/13/60 

6679 

Tuolumne 

(7 

37  56 

119  53 

4662 

t 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

*690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

i: 

122  55 

i  1*2 

ip 

JOSEPH  C  HARRIS 

*7o: 

LAKE 

39  02 

U' S  SOIL  CON  SERVICE 

*709 

INYO 

37  13 

116  37 

9065 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

.■i 

40  53 

122  2  3 

1075 

8P 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

471] 

SAN  DIEGO 

i: 

32  62 

116  5* 

44  5 

9A 

HEL  1  <    IRRIG  DIST 

NEVADA 

120  36 

5156 

5e 

P  G  *   E  COMPANY 

*71* 

NEVADA 

B 

39  20 

120  38 

4  96  0 

*r 

*726 

SAN  OIEGO 

3' 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDiDO  MTL  WTR  CO 

SAN  OIEGO 

3? 

32  46 

117  01 

530 

SP 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

1  5 

3*  42 

118  09 

MIO 

5F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

sn  luis  oepo 

2* 

35  23 

120  10 

4773 

e 

39  41 

4975 

MICHAEL  C  LIB8EY 

f 

39  41 

121  29 

5P 

5>- 

P  &  ♦  E  COMPANY 

SISKIYOU 

i : 

41  4* 

121  31 

4770 

BA 

BJ 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MENDOC INO 

7 

39  42 

123  29 

16*0 

EDWARD  E  DOWNING 

KERN 

10 

34  50 

118  52 

3585 

50 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

]3 

34  05 

ue  53 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

h86l 

COLUSA 

2\ 

39  09 

122  26 

1330 

MATTHEW  J  KEEGAN 

MERCED 

2  1 

37  14 

120  15 

255 

SP 

5C 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

/ 

36  23 

119  02 

513 

5P 

*92( 

FRESNO 

36  48 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  DE  CHAINE 

LOS  ANGELES 

34  19 

ue  ie 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

121  11 

4180 

8« 

MRS  KATHERINE  E  MINDS 

LOS  ANGELES 

5C 

SEE 

NAME 

CHANGE  END  OF  INDEX 

ALAMEDA 

37  39 

545 

7A 

7* 

MRS  M    1  OUARTERHAN 

LOS  ANGELES 

117  *5 

3820 

6P 

6C 

MRS  E  A  EBERLE 

5017 

MONTEREY 

2  m 

35  59 

121  05 

110* 

ARCHIE  M  WEFERL I NG 

50  2  3 

33 

32  59 

117  15 

200 

lA 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

303! 

SAN  JOAQUIN 

JB  07 

121  17 

40 

5P 

ti 

5P 

LODI    SEWAGE    TREAT  PL 

MADERA 

r 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SNTA  BARBARA 

>. 

3*  40 

120  29 

68 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

3067 

i  ■ 

36  27 

ue  03 

3790 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

B  M 

EDWARD  C  GERLACH 

5. .78 

TUOLUMNE 

3  7 

30  11 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES 

13 

3  3  46 

ue  12 

34 

3P 

JOHN  w  TEED 

5065 

LOS  ANGELES 

1  3 

33  49 

ue  09 

3* 

MIO 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5086 

SIERRA 

i  B 

39  41 

120  01 

Charles  h  gray 

5096 

KERN 

36  16 

116  26 

2720 

Charles  w  poole 

5101 

SNTA  BARBARA 

3 

34  *5 

120  17 

565 

8* 

LOS  ANGELES 

u  s  weather  bureau 

51  15 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

MI( 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'■lie 

MERCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

r.P 

JA 

ROGER  C  RICE 

5119 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

SS 

ARBURUA  RANCH 

5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

».'« 

SP 

CITY  F|RE  DEPARTMENT 

5125 

SANTA  CLARA 

122  02 

2215 

9* 

ISADOR  MILLER 

5  ]  (.7 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  33 

119  Ul 

1029 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3131 

KERN 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

516( 

TUOLUMNE 

3' 

38  01 

119  53 

6500 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SAN  DIEGO 

J( 

32  37 

116  56 

500 

SAN  OIEGO  WTR  DEPT 

517] 

SIERRA 

ROLLO  LARSEN 

1  8i 

SAN  BEROINO 

34  26 

116  68 

3015 

ss 

SS 

ROY  A  FLETCHER 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5212 

SAN  BEROINO 

34  06 

117  20 

1  160 

SAN  BERNARDINO  FCO 

SAN  BEROINO 

21 

34  12 

117  27 

2260 

2P 

SO  CALIF  E0ISON  CO 

5218 

SAN  BEROINO 

117  29 

2760 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

52  31 

LASSEN 

21 

41  04 

120  28 

6300 

88 

MADERA 

27 

120  0* 

268 

8A 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

52*4 

TRINITY 

1  7 

40  27 

123  32 

2775 

a* 

U  S  FOREST  SERVICE 

52St 

LOS  ANGELES 

2! 

34  24 

116  17 

4450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE 

MRS  M  E  MAHNKE 

5284 

MONO 

19 

37  37 

119  02 

9500 

VAR 

s 

DEPT   WATER  RESOURCES 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5650 

BA 

8A 

H 

US  NAT  PARK  SEHVICE 

5326 

RIVERSIDE 

28 

33  54 

117  15 

1507 

U  S  AIR  FORCE 

5336 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

680 

SP 

Bl 

BANKL  INE  OIL  COMPANY 

53*< 

MARIPOSA 

27 

37  29 

201  1 

9A 

MRS  GABR IELLE   W ILSON 

S3  56 

ALPINE 

3 

36  42 

119  <.7 

5546 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

5371 

CONTRA  COST  A 

37  58 

122  08 

225 

MARGARET   S  PLUMMER 

537J 

37  58 

122  06 

27B 

8; 

CHARLES  P  WEAVER 

OHTRA  C0S1  « 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5385 

YUBA 

39  09 

121  36 

9A 

<»A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

5*00 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4515 

5P 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

5**4 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5**9 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  08 

3300 

8A 

THOMAS  WILLIAMS 

5*96 

FRESNO 

21 

37  05 

119  26 

4485 

7A 

RAOIO  STAT  ION  KRFM 

5502 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

-175 

BA 

8A 

0   B  W  ALEXANDER 

55  .'5 

SISKIYOU 

12 

*1  35 

121  37 

6726 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

55  28 

FRESNO 

2  1 

36  *7 

120  22 

166 

7A 

FRANK  F  MOI TOZA 

5  5  12 

14 

37  18 

120  29 

4P 

55  36 

MERCEO 

14 

37  19 

120  29 

168 

MERCED  IRRIG  DIST 

'.5  51 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

1165 

5F 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5572 

EL  DORADO 

36 

36  51 

120  01 

6342 

;jp 

STATE  OF  CALIFORNIA 

5386 

39  03 

120  4* 

3500 

5S98 

LAKE 

23 

38  45 

122  37 

1122 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5602 

KERN 

119  49 

803 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

5623 

LASSEN 

120  21 

4860 

U  5  FOREST  SERVICE 

5629 

28 

3*  05 

117  02 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5632 

SAN  BE  RDI NO 

2( 

3*  05 

116  56 

49*5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5*69 

• 

36  17 

118  46 

3*00 

MRS  ETHEL  WALKER 

5679 

TEHAMA 

40  21 

at 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TULARE 

36  26 

11B  35 

7975 

VAP 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

57  13 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

400 

5P 

HAROLD  R  CHACE 

7  1 

SAN  BE RDI NO 

34  66 

115  32 

4310 

5P 

5P 

M 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

5723 

FRESNO 

1 1 

36  45 

118  43 

9700 

.'At 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5736 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MID 

MODESTO   IRRIG  OIST 

57*1 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

CITY  OF  MODESTO 

5756 

KERN 

35  03 

118  10 

2735 

6A 

KERN  CO  F [ R£  DEPT 

5  7  7  7 

TULARE 

1  ■ 

36  13 

118  10 

8000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5779 

38 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

5765 

SISKIYOU 

12 

41  45 

122  26 

TOM  W  WILLIAMS 

5795 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

5809 

SHASTA 

21 

40  49 

121  56 

2100 

AARON  SMITH 

5fl  1  H 

NAPA 

23 

38  30 

122  07 

505 

9A 

VA 

9  0 

US  BUR  RECLAMAT ION 

3823 

VENTURA 

33 

118  53 

520 

US  SOIL  CON  SERVICE 

>8*C 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

58** 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

if 

MRS  TMELMA  F  DOWNER 

5846 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

MANUEL  V  ROSE 

santa  Clara 

37  08 

121  39 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

5863 

SAN  8ERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

JAMES  A  FREEMAN 

SN  LUIS  06PO 

35  22 

120  51 

115 

SP 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

5669 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

670 

MIO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

1890 

SAN  BERDINO 

35  2B 

115  32 

4735 

L0A 

.OA 

MOUNTAIN  PASS  SCHOOL 

SAN  BERDINO 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

EL  DORADO 

38  45 

120  40 

3408 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5 -J  1 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

.2 

7A 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

1  IP 

« 

U  S  WB  OBSERVER 

59*0 

SISK I  YOU 

1 1 

41  44 

121  48 

4380 

t,P 

JOHN  L  PARSONS 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1600 

JACK    1  SCHELL 

3980 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT   SHASTA  SK|  BOWL 

3982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  1* 

7500 

v« 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

5983 

23 

41  19 

122  19 

354* 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5996 

MARIN 

1  7 

122  36 

1*75 

CALIF  OIV  6EACH  ♦  PKS 

LOS  ANGELES 

3*  1* 

116  04 

5709 

U  S  WB  OBSERVER 

6027 

MARIN 

17 

37  5* 

122  34 

171 

vl 

US  NAT  PARK  SERVICE 

Ml  12 

TRINITY 

15 

41  12 

122  32 

5700 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

61  5fc 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

120  53 

770 

*P 

MONTEREY  CO  FCWCO 

6069 

17 

38  IB 

122  17 

16 

EARL   S  GIPSON 

6.  7t, 

17 

3B  17 

122  16 

60 

5P 

5P 

JOHN  F   ALL  E  MAN  T 

6  1  0  '■ 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

MASON ITE  CORPORATION 

99  - 
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PRECIP. 

% 
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j  SPECIAL 

NEEDLES 

(.115 

SAN  8ERDIN0 

5 

34  50 

114  36 

480 

C  I TT  OF  NEEOLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BE  RD I  NO 

5 

34  46 

114  37 

913 

mi 

MID 

6122 

15 

118  35 

2890 

NEVADA  CITY 

NEVADA 

8 

39  16 

2600 

8A 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

Hi 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY    PA"*    4  SW 

S  1  4  ■■ 

VENTURA 

33 

34  09 

780 

SP 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

616; 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1243 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  ST A 

6]  64 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

NEWMAN   2  NW 

6168 

STAN  1 SLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

5P 

SP 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

6173 

MODOC 

21 

41  59 

120  16 

5290 

9A 

ARTHUR  A  LENKEIT 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

51  11 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

8 

SP 

5P 

NICOLAUS 

8 

38  54 

121  35 

47 

9A 

6197 

IMPER 1 AL 

33  17 

115  31 

-55 

N1POM0  2  NW 

6207 

30 

35  04 

120  30 

360 

8A 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

8A 

(NORTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

34  10 

118  23 

619 

5P 

6290 

17 

38  OS 

350 

OAKOALE    WOODWARD  OAM 

6305 

STAN  1 SLAUS 

37  52 

120  52 

215 

OAK   KNOLL   RANGER  5TA 

t,  ■■■  Z  B 

S 1 SK 1  YOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEOA 

4 

37  44 

122  12 

3 

M  i  D 

MID 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE    1  WNW 

6  3  5 1 

17 

38  27 

122  25 

160 

OF 

OAKVILLE  4  SW 

635* 

17 

38  23 

OCC I  DENTAL 

63  7  C 

17 

38  25 

122  59 

#OCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 

M77 

13 

33  13 

117  24 

60 

4P 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

6379 

33 

33  13 

117  21 

30 

OCOT I LLO  WELL  S 

6383 

33  09 

116  08 

175 

OILFIELDS   JOAQUIN  RIDGE 

E  395 

36  IB 

VENTURA 

33 

OLINOA 

6432 

26 

33  55 

117  51 

490 

BA 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

6455 

23 

40  29 

122  37 

980 

7A 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6465 

26 

ORANGE  COUNT T  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

(  -  | . 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORICK  10  SE 

i : 

ORL  AND 

65  K 

23 

39  45 

122  12 

6508 

12 

41  16 

OROVILLE 

6523 

8 

39  30 

121  33 

171 

OPOVILLE   7  SE 

6523 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

6P 

'"' 

MRS  ALBERT  A  FOOTE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

a 

39  31 

121  34 

220 

7A 

OROVILLE  RANGER  STATION  6528 

8 

39  32 

121  34 

300 

OSTRANDEB  LAKE 

6552 

37  38 

119  33 

8600 

VAR 

s 

OtNARD 

6569 

33 

6P 

6576 

30 

34  42 

119  19 

3705 

PACHECO  PASS 

6583 

2  7 

37  04 

850 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

1 

120  30 

3440 

«» 

PACOIMA   DAM   FC    33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

5P 

PA1CINES  OHRWALL  RANCH 

20 

36  44 

121  22 

950 

8A 

PALMOALE 

6624 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

lie  07 

2655 

SP 

5P 

PALMDALE    IRRIG  01ST 

PALMDALE   2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

34  36 

ne  06 

2583 

PALMDALE    IRRIG  01ST 

PALMOALE    FAA  AIRPOPT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  38 

ne  05 

"i 

"  I  r 

FED  AVIATION  AGENCY 

palm  SPRINGS 

6635 

R I  VERS  IDE 

33  49 

116  32 

411 

SP 

SP 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CUT  HALL 

37  27 

122  08 

23 

BA 

PALOMA 

665C 

24 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

P ALOMAR  MTN  08  SE  R V A  TORT 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

ip 

PALOS  VERDES  EST   FC  43D 

6663 

LOS  ANGELES 

33  48 

118  23 

216 

GEORGE  TALLY 

PANOCHE 

6675 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

PANOCHE  junct ion 

667B 

27 

36  32 

120  27 

420 

4P 

PARADI SE 

6685 

BUTTE 

2  3 

39  46 

121  37 

1750 

BA 

BA 

PARADISE  CEMETERY 

PAR AD  I SE  MEADOW 

....  B8 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

VAR 

s 

PARKER  RESERVOIR 

66  99 

SAN  BE  RD  i  NO 

5 

34  17 

114  10 

738 

7A 

PARKF | ELD 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1482 

7A 

PARKFIELD    7  NNW 

6706 

MONT  ERE T 

24 

36  00 

120  28 

3590 

RAULSTON   P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

ue  09 

B64 

PASKENTA  RANGER  STATION 

672C 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  R06LES 

SN  LUI S  O0PO 

PASO  ROBLES  S  NW 

SN  LUIS  OBPO 

35  41 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

120  38 

603 

6754!  KERN 

34  56 

119  23 

3668 

HUDSON  RANCH 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1850 

7A 

6767 

TULARE 

36  36 

118  40 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

17 

38  14 

122  38 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA   1  N 

6  B  Z  5 

SONOMA 

17 

38  15 

122  3B 

6857 

FRESNO 

1  1 

36  48 

119  23 

580 

7A 

piedra  blanca  guard  sta 

6862  VENTURA 

29 

34  31 

3065 

PINE   CANTON  PATROL 

STAT  ION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3266 

5P 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

PIRU  2  ESE 

VENTURA 

29 

34  24 

118  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

P1SM0  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  08 

120  38 

ao 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

3P 

PITTS  RANCH 

695C 

LAKE 

2  3 

38  56 

122  52 

1550 

8  A 

AUBRE  Y  w  PITTS 

PLACEPV ILLE 

EL  DORADO 

38  44 

120  48 

1890 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACEPVlLLE  IPG 

6962 

EL  DORADO 

1 

120  44 

2755 

BA 

8A 

6963 

EL  DORADO 

I 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7 

AMADOR 

16 

120  51 

1096 

SA 

LORRIN  L  CRA|N 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

;  7 

39  55 

123  42 

197 

8A 

8A 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARGuELLO  W6 

7015 

SN  T  A  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

367 

u  s  weather  Bureau 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

IIP 

U  S  COAST  GUARO 

POINT  P1EDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

59 

1  i  F 

U  S  COAST  GUARD 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

855 

5P 

5P 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

707C 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

SO 

8A 

U    S   NAVAL   MAGAZ 1 NE 

PORTERV ILLE 

7077 

TULARE 

36  04 

119  01 

393 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

-■  b; 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  28 

4838 

PORTUGUESE  MEADOW 

7i  93 

TULARE 

10 

35  48 

ne  34 

7000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSET  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35  48 

118  38 

4920 

6P 

7A 

CLOSED  9/l/60 

POTTER    VALLEY    3  NNW 

7101 

MENOOC 1  NO 

22 

39  22 

123  08 

1055 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLET  3  SE 

MENDOC INO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

7109 

MENDOC 1  NO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

POWAY  VALLET 

71  11 

SAN  01  EGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

BA 

POWAY    MUN  WATER  OIST 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

33  53 

117  38 

560 

PRIEST  VALLEY 

J  I  5C 

MON IE RE T 

2*. 

36  11 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

36  07 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCT  RANGER  STATION 

7  l  9! 

PLUMAS 

39  56 

120  57 

3409 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

LOUIS  8  SPAULDING 

7.  44 

SAN  01  EGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDSBURG 

7253 

KEPN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

1 2  1 . 

27 

37  22 

119  54 

1380 

8A 

ROBERT  H  WHIPPLE 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

Z; 

40  09 

122  15 

341 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING   1  SE 

r29i 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

SP 

REDOING  F 1  RE  CHIEF 

REDLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

1  J35 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

5P 

CITY  F IRE   DEPT   ST  A  2 

REDWOOD  VALLET 

.'  3  5  i 

MENOOC 1  NO 

22 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

R  E  PRE  5 a 

7370 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

305 

HID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

»R  ICHMOND 

7414 

CONTRA  COST  A 

3  7    5  6 

122  2  1 

55 

8A 

8A 

CITY   OF  RICHMOND 

R  10  VISTA 

7446 

SOLANO 

23 

38  09 

121  41 

22 

RIVERSIDE  f IRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERS  IDE  F IRE  OEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  5B 

117  20 

1015 

BA 

BA 

8A 

CG 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERT  SON  FLAT 

39  10 

120  30 

6250 

i  i  F 

! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

INTO 

19 

37  27 

118  44 

DEPT  WATER  RESOURCES 

RQCKL IN 

"  U 

placer 

38  48 

121  14 

239 

6A 

RAYMOND   H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEAOOW 

7560 

FRESNO 

2: 

118  52 

10000 

SO  CAL  IF  EDI  SON  CO 

ROUNO  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

S 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN    I  NNE 

7580 

23 

40  49 

121  56 

2117 

MRS  MARIAN   L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

S965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

71,  3. 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

?63: 

SACRAMENTO 

38  36 

121  29 

23 

Mil 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

76  37 

23 

40  10 

122  48 

3B50 

VAP 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSI TY  OF  CAL IF 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

38  30 

122  28 

EDWIN   L  PAULSON 

SAINT   HELENA   4  WSW 

7646 

17 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT   HELENA    7  NE 

2: 

38  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  A8REU 

SAINT  JOHN 

!>.<: 

GLENN 

39  43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARTS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

)7 

122  06 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

2< 

36  40 

121  39 

G 

CLOSED  6/l/60 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UobtnVhn 

TEMP. 

PRECIP 

SPECIAL 

7*.  6 11 

"montere  

24 

36  40 

121  37 

BO 

SP 

5P 

SALINAS  RURAL  F  D 

SN  LUIS  O8P0 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SNTA  BARBARA 

3P 

SALYER  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

LOS  ANGELES 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

2  4 

6  01 

1  0  54 

435 

9  A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

n\9 

SAN  8ENIT0 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

MONTERE  Y 

CALIF   WTR  ♦  TEL  CO 

SAN08ERG  PATROL 

L  A  CO  F IRE  WARDEN 

u  s  weather  Bureau 

(SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

U  S  WE  A 1  HE  R  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC96 

LOS  ANGELES 

SAN   DIMAS  F I  RE  STA 

SAN  OIMAS    TAN0ARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EM1GDI0  RANCH 

KERN 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE    HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

2  0 

37  01 

121  20 

365 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN   FERNANDO   PH  3 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

SAN  FRANCISCO  W6  AP 

SAN  MATEO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  I  SCO 

u  s  weather  Bureau 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL    DAM  FC4258E 

LOS  ANGELES 

E   K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIFE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

lie  06 

4S0 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  MATEO 

5P 

5P 

SAN  JAC INTO 

R  1  VERS  IDE 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN   EXP  RANGE 

MADERA 

u  S  FOREST  SERVICE 

(SAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

E  0  BlLLWlLLER 

SAN  JUAN  BAUT I  ST A  3  SSE 

SAN  BENITO 

MRS  GAVE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  08ISP0  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

CAL  STATE  POLY  COL 

•SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

79  T\ 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

5io 

WEATHER  SERVICE  OFF 

*SAN  PEDRO 

LOS  ANGELES 

SP 

MARINE  EXCHANGE 

(SAN  RAFAEL 

CI TY  ENGINEER 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

ORANGE 

SANTA  ANA  F IRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   ANA   RIVER    PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

S  BARBARA  F IRE  DEPT 

SNTA  BARBARA 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

TV  STATION  KEYT 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

J 

37  21 

121  56 

ee 

5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  08PO 

JOSEPH  C  MC  KUSlCK 

SANTA   MARGAR 1 T A   BOOST  ER 

SN  LUIS  OBPO 

R i Chard  s  p i lECk i 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

((SANTA   MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

S  M  L IFEGuard  S£R 

VENTURA 

VENTURA  CO  F |RE  DEPT 

SANTA  ROSA 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANT IAGO  OAM 

ORANGE 

28 

33  47 

855 

6  A 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

801' 

LOS  ANGELES 

118  27 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

9    2  5 

SI SK I  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

(SCOT  1  A 

9  4« 

HUMBOLDT 

PACIF IC  LUMBER  CO 

SEAR5VILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

S072 

SONOMA 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET    VALLEY   MNTNC  STA 

8075 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

SEPULVEOA  OAM 

8092 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  OAM 

81  35 

SHASTA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL    ABSORPT ION  PLANT 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

660 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

816i 

HUMBOI  Dl 

5P 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  OORADO 

THEODORE  B  HEUSNER 

SH1NGLET0WN  2  E 

Bl  Ti 

SMA  STA 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

8207 

SIERRA 

HARRY   H  ROEBER 

SIERRAVILLE   BANGER  STA 

8211 

SIERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL   FC  415 

LOS  ANGELES 

GEORGE   1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

82  4  J 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC    SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SK AGGS  SPRINGS 

LAS    LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

92  It 

MONTEREY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

6292  PLUMAS 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

82  9! 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

911 

RIVERSIDE 

PALM   SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

93  1* 

MARIPOSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOw  LAB  CENTRAL   SIERRA  8320 

NEVADA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

13  3  3  1 

NEVADA 

SOLEDAD 

MONTEREY 

SQMES8AR   1  w 

9  14( 

SISKIYOU 

MR  S  GE  OR  G I  A  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

6346 

VENTURA 

33 

34  17 

118  58 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS   3  NW 

8349 

VENTURA 

y.  ' 

Vt 

BE  R  Y  L  WOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONOPA 

TUOLUMNE 

P  G  +   E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

STATE    01V  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

B37( 

SAN  FRANCISCO 

u  s  coast  guard 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

938 

MARIPOSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CA8IN 

1  ?  9 

SAN  BE  RO 1  NO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

8406 

| 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGV1LLE   7  ENE 

845! 

TULARE 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

846C 

TULARE 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEAOWORKS 

TULARE 

P   G  ♦    E  COMPANY 

SQUAw  VALLEY  LODGE 

9-  7  4 

PLACER 

SQUAW  VL Y  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

84  76 

SAN  BEROINO 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL   INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

LEROY  KEMP 

ST  AND  I SH  ♦  HICKEY  ST  PK 

849C 

MENDOC [NO 

39  53 

123  44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8Mi 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STA Y TON  MINE 

8517 

MERCED 

MRS  H  C  CUSHINGHAM 

STIRLING  CITY  RS 

85*4 

BUTTE 

STATE    01V  OF  FSTRY 

STOCK  TON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAOUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

(STOCKTON   FAA  AIRPORT 

1551 

SAN  JOAOUIN 

FEO  AVIATION  AGENCY 

STOCK  TON   FIRE    STATION  4 

B56l 

SAN  JOAOUIN 

STOCK  TON  FIRE  DEPT 

STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

MART  IN  P  MUHS 

STONYFORD  COOLEy  RANCH 

8576 

COLUSA 

FREO  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

85  8C 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

90 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

2  3 

39  35 

122  32 

800 

i" 

5  5- 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

V" 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

86  it 

8 

39  34 

121 

3784 

5P 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

86  2 

SN  LUIS  OBPO 

) 

35  00 

120  23 

390 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

9  6  6 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  18 

1460 

7P 

7F 

FRANK    T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

2i 

36  54 

121  50 

85 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

96  9 

SNTA  BARBARA 

3. 

34  41 

120  34 

105 

U  S  A|R  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

3 

34  16 

118  40 

1085 

9n 

SUSANVlLLE 

9  7  Q 

LASSEN 

40  25 

120  39 

41  70 

CITY  OF  SUSANVlLLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

9  7  02 

LASSEN 

40  23 

120  33 

4148 

MM 

DAVID  BARR 

SUSANVlLLE   1  WNW 

97f 

LASSEN 

11 

40  26 

120  40 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1  59', 

9' 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5r 

875; 

KERN 

l! 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO   FSTRY   ♦  FD 

TAHOE  CITY 

PLACER 

39  10 

120  09 

6228 

9-1 

6A 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

•77; 

PLACER 

. 

39  12 

120  22 

6000 

VAP 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAP I 

8826 

KERN 

la 

35  08 

llfl  27 

3975 

bp 

MRS   ANITA  COWAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

99  3. 

35  08 

118  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TE JON  RANCHO 

KERN 

n 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

OP 

TE  JON  RANCH  COMPANY 

STATION  INDEX 


Ranch 


TEflMO 

termo  br  i  n 
the  ceoars 
the  geysers 
thermal  faa 
thousand  oaks 
three  rivers  6  se 
three  rivers  edison 
three  rivers  edison 
tiger  creek  power  house 

topanga  patrol  s t a  fc 
torrance 
tra8uc0  canyon 
tracy  2  sse 

TRACY  CADflONA 

tracy  pumping  plant 
trinity  center  rs 
trinity  cam  vista  po i n 

TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

TULEF IE  LO 

TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUST1N   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 


UK  1  AH  -W 

UNION  OIL  STEARNS 
ABSORPT ION  PLANT 

'UNIVERSITY  OF  CALIF 
AT  LOS  ANGELES 

UPLAND  1  N 

UPPER  LAKE   T  w 

UPPER  LAKE  RANGER  ST A 

UPPER  MATTOLE 

UPPER  SAN  LEANORO 

ILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 


COUNTY 


1H1? 

B  9  I! 
h  v  i  ; 
8914 
8917 
8928 

8 -if  7 

8973 
8992 


LASSEN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 
RIVERSIDE 


TULARE 
TULARE 
TULARE 


VALLE  TON 
VALLEY  CENTER  3 
VALYERMO  RANGER  STATION 

*N  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 
VENADO 

VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

VICT0RV1LLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE    STA  FC  12 

VINTON 

VISALIA 

VISTA  1  W 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLT A  POWER  MOUSE 

WALLACE 
HA  L  MA  R  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E SE 
WALNUT  CREEK  2  £NE 
WALNUT  CPEEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  B 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

WAWONA  RANGER  STATION 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

WEED  1  S 

WE  LOON   1  WSW 

WENDEL    1C  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WEST V 1LLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSw 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHI5KEYT0WN  RES 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  CITY  HALL 
FC   106  0 

WILLIAMS 

WlLLITS  1  NE 

WlLLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 
WILLOWS 
WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 

WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNw 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
VORBA  LINDA 
YORKVILLE 

VOSEMITf   NATIONAL  PARK 
YREKA 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

TRINITY 

SAN  BE  RD I  NO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BE  RD 1  NO 

ALPINE 


ORANGE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 
LAKE 

HUMBOLDT 


SOLANO 
MONTEREY 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


9S97  PLACER 
9602  TULARE 
9605  YUBA 
9615]  VENTURA 


VENTURA 

FRE  SNO 

SAN  BE  RO I  NO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  0 1  EGO 

EL  DORADO 

SHASTA 

SHASTA 

CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST  A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 
SAN  OIEGO 
KERN 

SNTA  BARBARA 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 


VENTURA 

Shasta 

MONO 
MONO 

SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


MENDOC I  no 

GLENN 

R  I  VERS  IDE 

YOLO 

KERN 

FRESNO 


ALPINE 
YOLO 

santa  Clara 
el  doraoo 

ORANGE 
MENOOC | NO 
98551  MARIPOSA 
9866  SISKIYOU 


40  52 
40  55 
39  15 
38  48 
33  38 
3*.  11 
36  22 
36  28 
36  28 
38  28 


3*.  23 
35  09 
41  58 


34  08 

39  11 

39  10 

17  (.0  15 


40  28 

38  12 
37  57 
37  53 
37  5* 

37  54 

38  14 

26  34  00 
33   33  17 

35  36 

34  59 

36  56 

37  32 


116  51 
118  53 

lie  52 

120  27 

116  36 
118  20 

117  36 

121  25 
121  25 

121  35 

122  41 
122  46 


119  01 
121  28 
118  17 


117  52 

118  27 
117  39 

123  02 
122  55 

124  11 


122  10 

121  02 

122  00 
120  42 
117  01 
117  51 


37  30 

37  35 

38  34 


39  32 
33  42 
36  32 
35  43 


2  7 


117  15 

120  47 
122  26 

121  52 


122  02 

122  01 

121  59 

121  31 


119  40 

122  56 
122  23 


121  48 
121  57 
120  14 


i  1  00 
I  3985 
2625 


OBSERVATION 
TOME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SULO  E  LAKSO 
8R1N  MAR fi 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FATE    DE  WE Y 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CAL  IF  E  0  I  SON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK.  DEPT 
AAGE   R  TUGEL 
BANTA  CARBONA   IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 

CLOSED  11/7/60 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  1RRIG  DIST 
.US  WEATHER  BUREAU 
Sj  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P   G  ♦   E  COMPANY 


UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  v  PEDRONClNI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


RS  AMY  CURTIS 
F    I VER SON 
S  FOREST  SERVICE 


JOHN  B  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 
MRS   IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 

E    J  FOOTS 

MRS  M   VIVIAN  MAZLUM 
RAY    I   WH | T  TEMORE 
TOMAS    S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
PAUL    LAC  K A  S 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

PHOENIX  RANCH 

LOUIS  BECHIS 

US   NAT   PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTER    I  KJMREY 

VERNON  J  BLOUNT 

ED  F  1  L I  PELL  I 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 

W  B  MANKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILBER 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE   A  PAyEN 

WHITTIER   WATER  DEPT 


STATE   OIV  OF  FSTRY 

JIM  M  8LACKMORE 
J  NEW  TON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  W1LMA  C  BARR 

C  AGR  E*  TEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'ORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBERT 
S  NAT   PARK  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


NEW   STAT  IONS 


COHASSET 
COOL 

POSEY  4  El 


'  BUTTE 
EL  DORAOO 
TULARE 


39  59 
38  33 

i  35  50 


2520 
1525 
5490 


.EUGENE  E  SMITH 
'  B  THRELKEL 
SUGAR  LOAF  SKI  LODGE 


NAME  CHANGE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS, 
COAST ,  18  N.E.  INTERIOR, 
MARGARITA,      32    SANTA    YNEZ , 


3  CARSON,  A  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  I 
[9  OWENS,  20  PAJARO,  21  P| T ,  22  RUSSIAN, 
33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS.      35   TR INI T 


DESERT,  7  EEL,  0  FEATHER, 
23  SACRAMENTO,  24  SALINAS, 
,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE, 


9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS, 
25  SAM  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL, 
38  WALKER. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table:  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J.   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading     "Observation  Time  and  Tables",     indicate  the 

following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
25T'dNAC  SUMMARY'   and  ST0RM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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Precipitation.  April  precipitation  averaged 
substantially  below  normal  over  all  of  the  State 
except  the  Northeast  Interior  Basins, where  there 
was  a  small  excess  over  normal.  The  month's  mois- 
ture amounted  to  only  10  percent  of  normal  on 
the  south  coast,  increasing  to  near  50  percent 
over  most  of  the  central  portion  and  to  75  per- 
cent to  100  percent  over  the  extreme  north.  San 
Diego  received  only  a  trace  of  precipitation  dur- 
ing the  month,  to  make  this  the  driest  April 
since  1918.  Their  seasonal  total  since  July  1, 
1960,3.45  inches,  is  the  second  smallest  amount 
on  record;  the  smallest  was  3.32  in  1876-77.  In 
the  north  portion  of  the  State  monthly  totals 
have  been  below  normal  for  7  of  the  last  10  months , 
while  the  rest  of  the  State  has  had  deficient 
rainfall  in  8  or  9  of  the  past  10  months. 

It  appears  that  the  snow  pack  at  the  end  of 
the  month  was  near  normal  in  the  north  coastal 
area,  but  the  moisture  supply  held  in  the  form 
of  snow  was  only  55  percent  of  normal  in  the  moun- 
tains draining  into  the  Sacramento  Valley  and  de- 
creased to  around  20  percent  in  the  uplands  of 
the  San  Joaquin  drainage.  This  appears  to  be  the 
lowest  moisture  supply  in  the  San  Joaquin  area 
since  1931. 

Temperature .  Temperatures  averaged  well  above 
normal  in  all  divisions  of  the  State.  At  the 
same  time,  however,  there  were  some  abnormally 
cold  spells  during  the  month.  At  Sacramento  new 
high  temperature  records  were  established  on  the 
2d  and  3d,  while  minimums  on  the  3d  and  4th  were 
the  warmest  ever  recorded  for  those  dates.  By 
contrast  the  maximum  of  the  22d  was  the  lowest 
ever  recorded  on  that  date,  and  the  minimum  of 
the  24th  equalled  the  record  low  for  the  date. 
Fresno  reported  a  maximum  of  91°  on  the  3d,  the 
highest  temperature  ever  recorded  so  early  in  the 
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season.  Santa  Maria  had  a  low  of  33°  on  the  20tl 
to  equal  the  lowest  ever  recorded  so  late  in  the 
season.  Warm  night  temperatures  were  equallec 
or  exceeded  at  Red  Bluff  on  the  2d,  3d,  4th,  anc 
5th,  while  minimum  records  were  equalled  or  ex- 
ceeded on  the  19th,  22d,  and  24th. 

Frosts .  Frost  or  freezing  temperatures  move< 
into  the  northern  part  of  the  State  on  the  morn- 
ing of  the  18th,  and  for  the  next  several  morn-i 
ings  struck  viciously  at  various  points  through-! 
out  the  State.  In  some  local  areas  this  year's 
fruit  crops  and  grapes  were  completely  wiped  ou" 
while  in  other  locations  but  a  short  distance 
away  the  loss  was  lighter  or  was  even  non-exist-j 
ent .  Some  of  the  crops  had  been  more  advancei 
than  usual  because  of  warm  weather  the  first  par 
of  the  month. 

Storms .  Associated  with  the  advancing  coll 
air  of  the  18th  to  the  25th  were  strong  winds  ani 
some  lightning,  particularly  in  the  central  an| 
southern  portions  of  the  State.  Damage  resulted 
to  utility  lines,  display  signs,  and  boats.  i 
wind  of  50  m.p.h.  at  Red  Bluff  on  the  21st  wai 
the  fastest  of  record  for  April.  Intense  shower 
fell  on  the  6th,  22d,  and  23d  in  the  norther 
part  of  the  State,  with  hail  being  reported  at  I 
few  locations.  Local  flooding  resulted  fro 
heavy  showers  in  limited  areas.  Heavy  snow  i 
the  Shasta  area,  beginning  on  the  21st  resulte 
in  considerable  damage  to  blooming  trees  an 
shrubs . 


C.   Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologis: 

557    Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  108°  on  the  3d  at  Cow  Creek  and  on  the  4th  at  Indio  U.S. Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -4°  on  the  24th+  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  7.30  inches  at  Orick  10  SE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  51  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.53  inches  on  the  21st  at  Orick  10  SE. 
Greatest  Total  Snowfall  49.0  inches  at  Snow  Laboratory  Central  Sierra. 
Deepest  Snow  on  Ground  157  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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0 
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0 

58.7 

30.3 

44.8 

1.0 
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24 
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0 

72.6 

44.7 
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19 
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2 
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0 
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1 

1 
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PORTOL  A 

60.4 

22.4 

41.4 

- 

2.6 

80 

2 

10 

24 

699 

<■' 

0 

29 

0 

.90 

- 

.59 

.44 

22 

4 

23 

3 

n 

OU I NCY  PS 

66.8 

31.3 

49.  1 

1.0 

86 

3 

22 

8 

470 

0 

0 

19 

0 

2.40 

- 

.91 

1.33 

22 

3.0 

1 

23+ 

4 

2 

PED  BLUFF  WB  AP  P 

74.  3 

4  7.7 

61.0 

1.0 

89 

3 

35 

19 

145 

0 

0 

0 

0 

.65 

- 

1  .14 

.40 

21 

.0 

0 

2 

0 

REDDING  FIRE   STA  2 

78. 1 

60.2 

64.2 

4.1 

Q6 

3 

35 

22 

01 

3 

0 

0 

0 

2.00 

- 

1.08 

1  .08 

29 

.0 

0 

3 

2 

POCKL I N 

72.3 

39.8 

56.1 

- 

1.3 

37 

17 

31 

19 

265 

0 

0 

2 

0 

1.35 

- 

.53 

.80 

23 

•  0 

0 

3 

SACRAMENTO  WB   AP  R 

74.3 

44.8 

50.6 

1.4 

37 

16 

35 

1  9 

172 

0 

0 

0 

0 

.46 

- 

.92 

.24 

21 

.0 

0 

2 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

73.9 

47.3 

60.6 

1  .4 

87 

16 

39 

24 

1  51 

0 

0 

0 

0 

.49 

- 

.94 

.24 

21 

.0 

0 

2 

0 

SHASTA  DAM 

71.5 

49.9 

60.7 

89 

3 

36 

23 

163 

0 

3 

0 

0 

.98 

.48 

23 

.0 

0 

3 

0 

SIERRA  CITY 

63.5 

35.8 

49.7 

83 

3 

24 

24 

455 

0 

0 

11 

0 

4.03 

1  .60 

22 

21.0 

17 

23 

4 

3 

SIERRAVILLE  RS 

61. OM 

27. 3M 

44. ?M 

0.7 

81 

3 

1  6 

24 

622 

1.51 

- 

.14 

.50 

23 

13.0 

10 

23 

3 

1 

SNOW  LAB  CEN   SIERRA  //P 

47.7 

24.2 

36.0 

66 

3 

9 

24 

864 

0 

3 

29 

° 

4.56 

1  .72 

22 

49.0 

69 

23 

4 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

73.5 

42.0 

57.8 

0.8 

34 

3 

29 

1  9 

217 

.39 

_ 

1  .09 

.39 

22 

.0 

0 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

63.7 

3  4.3 

49.0 

dO 

3  + 

2  5 

25 

471 

0 

0 

9 

0 

4.88 

1.89 

22 

15.6 

12 

23 

5 

3 

TURNTABLE  CREEK 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

4 

2 

TWIN  LAKES 

49.6 

22.0 

35.3 

1.0 

67 

2 

0 

24 

869 

0 

2 

29 

I 

3  .40 

.78 

1.45 

22 

40.5 

45 

1 

6 

2 

UPPER   LAKE  RS 

0 

0 

0 

.  0 

VACAVI LLE 

75.5 

43.8 

50.7 

1.8 

89 

3 

73 

20 

176 

0 

0 

0 

0 

.96 

.75 

.76 

22 

.0 

0 

VOLTA  PH 

0 

0 

2 

0 

1.72 

2 

.0 

0 

4 

1 

WALNUT  GROVE 

M 

M 

M 

87 

3 

75 

20  + 

0 

0 

0 

0 

.0 

c 

WHISKEYTOWN  RES 

M 

M 

M 

91 

3 

31 

22 

0 

0 

1 

0 

1.14 

.0 

0 

W I LL I AMS 

74.0 

43.3 

59.1 

90 

16 

35 

19 

175 

1 

0 

0 

0 

.25 

.22 

22 

.0 

0 

1 

0 

WI LLOWS 

74.6 

44.4 

59.5 

- 

0.1 

87 

17  + 

32 

19 

1  86 

0 

0 

1 

0 

.29 

- 

1.12 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

W I NTEP  S 

77.6 

46.7 

62.2 

91 

4 

78 

22 

130 

3 

0 

0 

0 

.68 

.48 

22 

.0 

0 

2 

0 

WOODLAND  1  WNW 

74.8 

42.5 

58.7 

- 

2  . 1 

89 

17 

33 

24  + 

204 

0 

0 

0 

0 

.64 

.68 

.37 

22 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

53.5 

0.8 

1  .81 

- 

1  .42 

NORTHEAST    INTERIOR  BASINS 

BOCA 

53.4 

23.1 

40.8 

78 

9 

24 

721 

0 

1 

29 

0 

1  .28 

.54 

23 

13.0 

10 

23 

1 

BR I0GEPORT 

61.2 

19.3 

40.3 

7fl 

3 

7 

20 

777 

0 

0 

29 

0 

.22 

.09 

22 

2.3 

T 

12 

0 

0 

CEDARV I LLE 

62.0 

33.6 

47.3 

1  t  0 

7iS 

1 7 

2  3 

22  + 

508 

0 

u 

1 4 

.  36 

.69 

.15 

I  2 

1.0 

j 

24  + 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

56.4 

24.4 

40.4 

76 

10 

24 

770 

0 

1 

29 

0 

7.20 

1  .42 

23 

35.0 

28 

23 

3 

3 

DOYLE   5  SSE 

61.7 

32.7 

47.2 

82 

L 

2  2 

20 

52  7 

0 

0 

19 

0 

.62 

.27 

I  3 

3.1 

2 

0 

FLEMING  FISH  GAMF 

66. 1M 

M 

i 

3* 
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0 

0 

.52 

.37 

23 

T 

T 

23 
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0 

FORT  BIDWELL 

61.7 

1  6 

0 

0 

14 

0 

4.0 

0 

2 

0 

MONO  LAKE 

62.8 

29.9 

46.4 

75 

3 

13 

24 

552 

0 

0 

22 

0 

.55 

.22 

22 

T 

0 

3 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

52. 1M 

23. 1M 

37.<-M 

69 

3 

4 

24 

824 

0 

1 

27 

0 

3.13 

1  .  38 

23 

42.0 

36 

23 

"J. 

SUSANVILLE  AP 

63.7 

31.7 

47.7 

- 

0.5 

82 

3  + 

20 

20  + 

513 

0 

0 

17 

0 

.64 

- 

.21 

.27 

22 

.5 

0 

3 

0 

TAHOE  CITY 

53.2 

26.8 

40. 0 

1.2 

68 

4 

1  5 

24  + 

743 

0 

1 

26 

0 

3.00 

.90 

1.31 

23 

35.0 

31 

24 

2 

TRUCKEE  RS 

55.6 

23.2 

39.4 

- 

0.4 

75 

2 

8 

24 

764 

0 

1 

28 

0 

2  .44 

.18 

1  .39 

23 

21.0 

23 

23 

3 

WOODFORDS 

61.1 

3  3.4 

47.3 

79 

3 

14 

24 

523 

0 

0 

13 

0 

.98 

.56 

22 

8.0 

4 

23 

1 

DIVISION 

43.5 

0.4 

1  .  34 

.  1  0 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

71.0 

39.9 

55.5 

90 

3 

32 

19 

284 

1 

0 

1 

0 

1.73 

1.01 

22 

.0 

0 

1 

BERKELEY 

65.8 

47.2 

56.5 

0.9 

80 

3 

40 

19 

250 

0 

0 

0 

0 

1.11 

- 

.46 

.47 

21 

.0 

0 

3 

BURL INGAME 

66.2 

4^.9 

56.1 

77 

4 

41 

27  + 

264 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.57 

22 

.0 

0 

2 

CARMEL  VALLEY 

71.1 

4  2.2 

66.7 

90 

3 

34 

19 

261 

1 

0 

0 

0 

.73 

.45 

22 

.0 

0 

2 

CROCKETT 

70.7 

47.5 

59.1 

86 

4 

41 

24 

186 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.05 

.53 

22 

.0 

0 

3 

GILROY 

75.2 

40.7 

58.0 

91 

4 

33 

20 

218 

1 

0 

0 

0 

1.37 

.59 

23 

.0 

0 

3 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

61.3 

46.4 

53.9 

77 

6 

40 

24 

332 

0 

n 

0 

0 

1  .06 

.0 

0 

HOLL ISTEP 

72.1 

4  1.5 

56.8 

- 

I  .7 

92 

7 

31 

20 

254 

1 

0 

1 

0 

1.49 

.43 

.85 

23 

.0 

0 

2 

K  I NG  CITY 

76  .4M 

4'~'.7M 

58. 6M 

0.7 

95 

3 

31 

20 

200 

3 

0 

0 

.24 

- 

.56 

.24 

22 

.0 

0 

L I VERMORE  2  SSW 

71.7 

40.9 

56.7 

- 

0.  5 

85 

16  + 

34 

30 

261 

0 

0 

0 

0 

1  .03 

- 

.02 

.50 

22 

.0 

0 

3 

LOS  GATOS 

75.8 

43.6 

59.  7 

2.9 

90 

3 

34 

20 

174 

1 

0 

0 

0 

1.24 

- 

.58 

.34 

22 

.0 

0 

2 

MARTINEZ   FIRE  STA 

72.0 

45.3 

53.7 

8  5 

5  + 

38 

20 

198 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.69 

22 

.0 

0 

2 

MONTEREY 

65.4 

45.8 

55.6 

80 

5 

40 

20 

277 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.35 

21 

.0 

0 

3 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

6  4.3 

45.2 

54.8 

91 

3 

36 

20 

312 

1 

0 

0 

0 

.35 

.  30 

22 

.0 

0 

I 

MOUNT  DIABLO  NOPTH  GATE 

66.7 

45.0 

65.9 

84 

32 

19 

286 

0 

0 

1 

0 

1.12 

.  55 

22 

0 

3 

MOUNT  HAMILTON 

58. 2M 

41.5M 

49. 9M 

2.  1 

73 

3 

24 

19 

455 

0 

0 

0 

1  .67 

_ 

.65 

1.31 

22 

5.0 

2 

23+ 

2 

NAC I M I ENTO  DAM 

77.  9M 

41.0 

59. 5M 

32 

20 

199 

6 

n 

1 

0 

.13 

.13 

21 

.0 

0 

NEWARK 

68.7 

4  4.6 

56.7 

83 

5 

38 

13 

248 

0 

0 

0 

0 

.82 

.76 

23 

.0 

0 

\ 

OAKLAND  WB  AP  o 

67.3 

47.0 

57.2 

1  .6 

84 

3 

40 

24 

234 

0 

0 

0 

0 

.96 

_ 

.50 

.  38 

21 

.0 

0 

3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

70.0 

43.7 

56.9 

84 

4 

37 

24  + 

245 

0 

0 

0 

0 

.51 

.35 

22 

.0 

0 

2 

PASO  ROBLES 

78.6 

38.9 

58.3 

97 

3 

29 

24+ 

202 

6 

0 

5 

0 

.22 

.22 

22 

•  0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

78.5 

40.3 

59.4 

96 

3 

32 

24  + 

1  34 

5 

0 

4 

0 

.20 

.14 

22 

.0 

0 

\ 

PINNACLES  NM 

77.6 

33.1 

57.9 

95 

3 

27 

20 

228 

5 

0 

5 

0 

.63 

.59 

22 

.0 

0 

I 

PISMO  BEACH 

68.5 

45.7 

57.1 

36 

2 

36 

23 

238 

0 

0 

0 

0 

.26 

.20 

22 

.0 

0 

I 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

61.3 

45.9 

53.6 

68 

2 

39 

22 

3  36 

0 

0 

0 

0 

.24 

.20 

21 

.0 

0 

1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

72.1 

45.6 

58.9 

87 

33 

21  + 

183 

0 

0 

0 

0 

.88 

.50 

22 

.0 

0 

PPIEST  VALLEY 

73.3 

32.1 

52.7 

88 

21 

20 

361 

0 

0 

18 

0 

.64 

_ 

.93 

.63 

22 

.0 

0 

1 

REDWOOD  CITY 

74.1 

44.1 

59.  1 

88 

7+ 

38 

24  + 

1  32 

0 

0 

0 

0 

.94 

- 

.28 

.66 

22 

.0 

0 

2 

P I CHMOND 

68.2 

43.5 

58.4 

85 

4 

41 

26  + 

210 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.47 

22 

.0 

0 

3 

SAINT  MAP YS  COLLEGE 

69.7 

40.3 

5  5.0 

35 

3 

3  0 

19 

296 

0 

0 

0 

1  .86 

.99 

22 

•  0 

0 

SALINAS  2  E 

68.8 

4  3.2 

56.0 

0.5 

84 

2 

31 

21 

262 

0 

0 

1 

0 

.69 

- 

.  5  1 

.50 

22 

.0 

0 

2 

j 

SALINAS   FAA  AP 

69.4 

4  3.8 

56.6 

35 

3 

35 

20 

246 

0 

0 

0 

0 

.67 

.40 

21 

.0 

0 

2 

SAN   ANTONIO  MISSION 

79.1 

17.2 

58.2 

96 

2 

26 

20 

214 

.25 

.25 

22 

.  0 

0 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

60.3 

45.7 

53.0 

76 

5 

41 

26  + 

353 

0 

0' 

0 

0 

.32 

.43 

21 

.0 

0 

3 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  P 

66  . 9 

42 

22 

231 

0 

0 

0 

0 

1  .25 

•  04 

.  33 

2  1 

.  0 

0 

4 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

63.8 

60.0 

56. a 

1.2 

79 

7  + 

45 

22 

241 

0 

0 

0 

r 

.79 

- 

.70 

.  38 

21 

.0 

0 

3 

SAN  GREGORIO   3  SE 

63.1 

4  1.3 

52.2 

7  7 

2 

34 

2  7 

3  76 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

3 

SAN  JOSE  p 

71.3 

47.3 

59.3 

1.7 

86 

40 

20 

185 

0 

0 

0 

c 

.76 

- 

.29 

.37 

21 

.0 

0 

3 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

5  3.5 

1.7 

94 

* 

38 

2  3 

?  1  4 

2 

0 

0 

0 

.49 

1  .16 

.46 

22 

.0 

0 

SAN  MATEO 

70.0 

46.0 

58.0 

85 

7 

41 

22  + 

212 

0 

0 

0 

0 

.90 

.64 

22 

.0 

0 

2 
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53.1 

83 

4 

25 

24 

361 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0  0 

PASADENA 

76.8 

49.5 

63.2 

3.2 

99 

3 

42 

23 

102 

4 

0 

0 

0 

.45 

- 

1  .06 

.28 

22 

.0 

0 

0  0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

61.1 

45.2 

53.2 

76 

3 

39 

23  + 

347 

0 

0 

0 

0 

.18 

.18 

22 

.0 

0 

] 

0  0 

POMONA 

71.1 

45.6 

61.9 

2.8 

99 

3 

35 

24 

125 

5 

0 

0 

0 

.17 

- 

1.21 

.17 

22 

.0 

0 

1 

o  a 

PAMONA  SPAULDING 

77.9 

40.5 

59.2 

96 

3 

29 

25 

186 

5 

0 

2 

0 

.06 

.03 

5 

.0 

0 

0  0 

REDLANDS 

80.4 

47.3 

63.9 

4.4 

102 

3 

37 

24 

92 

7 

0 

0 

0 

.05 

- 

1  .26 

.03 

22 

.0 

0 

o  q 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

79.5 

46.1 

62.8 

2.6 

100 

3 

38 

25  + 

102 

6 

0 

0 

0 

.02 

- 

.87 

.02 

22 

.0 

0 

0  0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

79.9 

45.2 

62.5 

103 

4 

36 

25 

127 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

o  o| 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

74.0 

47.9 

61.0 

92 

4  + 

38 

24  + 

177 

2 

0 

0 

0 

.37 

- 

1.80 

.31 

22 

.0 

0 

1 

0  ol 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

60.6 

44.3 

62.5 

1.8 

102 

3 

35 

25  + 

117 

8 

0 

0 

0 

.17 

- 

1  .43 

.10 

22 

.0 

0 

1 

o  oj 

SANOBERG  WB  //R 

63.2 

41  .6 

52.4 

1.9 

83 

3 

" 

24 

382 

0 

0 

5 

0 

.09 

- 

.65 

.06 

7 

.3 

T 

24+ 

o  r 

SAN  DIEGO  WB  AP  p 

69.6 

54.2 

61.9 

1.4 

82 

15  + 

51 

28+ 

10P 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.83 

T 

13  + 

.0 

0 

0  c 

SAN  FERNANDO 

78.2 

47.5 

62.9 

2.3 

103 

3 

40 

23 

113 

6 

0 

0 

0 

.26 

- 

1  .06 

.14 

22 

.0 

0 

o  d 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

77.5 

48.0 

62.8 

100 

•> 

40 

24  + 

105 

r' 

0 

0 

0 

.25 

.19 

22 

.0 

0 

1 

i"'  c 

SAN  JACINTO 

81.5 

41.6 

61.6 

2.5 

104 

3 

31 

25 

136 

9 

0 

0 

.00 

- 

1  .08 

.00 

.0 

0 

Q  ( 

SAN  PEDRO 

67.4 

53.7 

60.6 

1.4 

83 

2 

46 

23 

146 

0 

0 

0 

rj 

.10 

- 

.73 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0  C 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

74.2 

49.8 

62.0 

1.7 

69 

15 

44 

25  + 

107 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

1.15 

.01 

22 

.0 

0 

° 

0  f 

SANTA  8ARBARA 

72.8 

48.2 

60.5 

2.3 

92 

3 

38 

23 

1  38 

1 

0 

0 

0 

.20 

- 

1  .04 

.20 

22 

•  0 

0 

0  t 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

69.0 

44. C 

56.5 

80 

3 

37 

23+ 

247 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

22 

.0 

0 

SANTA   MARIA   W8  AP 

f,7.5 

43.1 

55.7 

0.5 

92 

3 

33 

20 

290 

1 

0 

0 

0 

.24 

.96 

.23 

22 

.0 

0 

o  t 

SANTA  MONICA  PIEP 

62.1 

52.6 

57.4 

69 

3  + 

43 

25 

221 

0 

5 

0 

0 

.15 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0  t 

SANTA  PAULA 

73.8 

4  5.1 

59.5 

89 

16 

38 

26+ 

181 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0  ( 

SUNLAND 

77.4 

47.2 

62.3 

101 

3 

37 

24 

141 

4 

0 

0 

0 

.51 

.26 

22 

.0 

0 

0  ( 

TOPRANCE 

72  •  5M 

47.5M 

60.0M 

1.3 

8  5 

4  2 

150 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0  ( 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

74.4 

44.4 

59.4 

- 

0.7 

89 

2 

36 

25 

166 

0 

0 

0 

0 

.01 

_ 

1  .06 

.01 

23 

.0 

0 

0  ( 

UCLA 

69.2 

54.3 

61.8 

87 

3 

49 

23 

125 

0 

0 

0 

0 

.28 

.28 

22 

.0 

0 

1 

o  ( 

UPLAND   3  N 

78.2 

45.1 

61.7 

100 

3 

33 

24 

140 

6 

c 

0 

0 

.22 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0  t 

VISTA   1  W 

73.0 

44.0 

58.5 

88 

3 

35 

24 

191 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

1  ( 

WAPNEP  SPRINGS 

7  5.4M 

35. 9M 

55.  7M 

2.3 

90 

3 

25 

22 

283 

1 

0 

10 

0 

.00 

- 

1  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0  1 

YORBA  LINDA 

77.0 

45.4 

61.2 

1.0 

96 

36 

24 

130 

4 

0 

0 

0 

.00 

1.11 

.00 

.0 

0 

0 

13  I 

DIVISION 

59.3 

1 .  8 

1.23 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

77.3 

48.3 

63.1 

95 

3 

37 

24 

135 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  i 

BAKER  9  NNW 

85.0 

55.2 

70.1 

100 

5 

45 

24 

21 

8 

0 

0 

0 

.11 

.11 

8 

.0 

0 

1 

0 

BARSTOW 

SI .  1 

47.5 

64.3 

97 

4 

36 

24 

97 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

3  I 

BEAUMONT   1  E 

75.0 

41.7 

58.4 

2.8 

92 

3 

30 

25 

213 

3 

0 

1 

0 

.  1 1 

- 

1  .61 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0  f 

BISHOP  WB  AP 

75.2 

37.1 

56.2 

1.5 

92 

3 

26 

23  + 

265 

1 

0 

8 

0 

T 

- 

.25 

T 

23  + 

T 

0 

0 

,3  - 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

51.1 

27.4 

39.3 

69 

3 

10 

24 

765 

0 

1 

21 

0 

.24 

.13 

7 

2.0 

1 

13 

1 

o 

BLYTHE 

89.8 

51.4 

70.6 

- 

0.2 

104 

<• 

42 

25  + 

7 

14 

0 

0 

0 

T 

- 

.13 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

88.7 

56.8 

'2.8 

106 

4 

48 

9 

1 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

BOPREGO  SPRGS  3  NNE 

84.  4M 

51. 3M 

67. 9M 

42 

25 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  1 

BRAWLEY  2  SW 

87.8 

51.1 

69.5 

- 

2.3 

101 

30 

44 

25 

8 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0  [ 

CANT IL 

80.9 

48.9 

64.9 

99 

3 

41 

1 1 

72 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0  I 

COW  CREEK 

93.  7M 

65. 9M 

79.  8M 

108 

3 

55 

23 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

82.7 

50.9 

66.8 

99 

4 

40 

24 

52 

6 

a 

0 

0 

.02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

94.  3M 

64.8 

79. 6M 

105 

17  + 

54 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

.09 

- 

.06 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0  1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

68.  1M 

35. 8M 

52.  OM 

83 

4 

23 

24 

397 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

T 

0 

0 

0  0 

EAGLE  MTN 

84.3 

61.1 

72.7 

101 

5 

51 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

68.9 

51.5 

70.2 

- 

0.7 

104 

4 

41 

25 

11 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FA  I PMONT 

69.2 

45.9 

57.6 

1.3 

91 

4 

33 

24 

251 

1 

0 

0 

0 

.17 

- 

.70 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0  J 

HA IWEE 

71.7 

46.0 

58.9 

0.5 

88 

5 

33 

23 

199 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.43 

T 

13 

.0 

0 

0 

3 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

34.4 

53.9 

69.1 

102 

5 

45 

23  + 

18 

a 

- 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  s 

IMPER 1 AL 

88.7 

55.9 

72.3 

1  .5 

103 

4 

50 

23 

1 

i  : 

a 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

•  0 

0 

0 

0  | 

INDEPENDENCE 

M 

M 

K 

88 

5 

31 

24 

0 

0 

0 

.05 

_ 

.28 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

91.0 

57.0 

74.1", 

1  .9 

109 

4 

47 

9 

0 

15 

n 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

•  0 

n 

n 

3 

INYOKERN 

80.1 

47.4 

63.8 

97 

4 

25 

24 

118 

4 

5 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

86.5 

59.1 

72.8 

104 

5 

50 

9 

2 

9 

3 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

3 

LAKE  ARPOWHEAD 

62.5 

36.7 

49.6 

83 

3 

28 

25  + 

453 

0 

0 

6 

0 

.59 

.59 

22 

T 

0 

1 

1 

LANCASTER 

77.4 

44.1 

60.6 

96 

3 

34 

24 

159 

4 

o 

0 

0 

.04 

.04 

22 

•  0 

0 

0 

'3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

74.7 

45.7 

60.2 

91 

4+ 

31 

24 

186 

2 

° 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

13 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

8  0.3 

44.1 

62.2 

96 

4 

34 

8 

126 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

3 

"ECCA   3  SE 

87.6 

54.9 

71.3 

10 '4 

4 

46 

1 

3 

11 

0 

0 

0 

.00 

•  oo 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

71.8 

50.7 

61.3 

87 

3 

34 

7 

I  73 

0 

0 

0 

0 

.82 

.82 

7 

T 

0 

1 

1 

MOUNTAIN  PASS 

M 

M 

85 

5 

33  125  + 

0 

0 

0 

0 

.20 

.16 

7 

.0 

0 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

84.4 

57.4 

71.9 

1  04 

4 

50 

25  + 

7 

X  l 

o 

o 

o 

.02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

3 

PALMDALE 

78.2 

47.2 

62.7 

4.3 

96 

4 

34 

24 

128 

3 

3 

o 

0 

.04 

.45 

.04 

22 

.  0 

0 

0 

3 

PALMDALE   FAA  AP 

77.9 

4  4.0 

61.0 

95 

4 

35 

24  + 

154 

4 

0 

n 

0 

.01 

.01 

22 

•  0 

0 

0 

° 

PALM  SPRINGS 

90.1 

53.3 

71.7 

2.2 

106 

3 

44 

23 

6 

1  -'- 

3 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

86.0 

60.5 

73.3 

5  0 

24 

f 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

8 

.0 

0 

0 

3 

RANDSBURG 

76.  3 

49.6 

63.0 

93 

3 

35 

23 

132 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SOUIRREL    INN  2 

58.7 

39.5 

49.  1 

0.7 

77 

3 

24 

24 

470 

0 

0 

1 

0 

.55 

2.85 

.51 

22 

T 

T 

22 

1 

i 

TABLE  MOUNTAIN 

i7.  1 

35.8 

46.5 

2.5 

73 

4 

17 

24 

549 

0 

0 

12 

0 

.19 

.78 

.  1 1 

22 

.5 

0 

1 

0 

THERMAL   FAA  AP 

90.0 

57.1 

73.6 

106 

49 

15  + 

0 

:  '- 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

82.6 

50.4 

66.5 

0.7 

97 

I 

38 

24  + 

68 

6 

0 

0 

0 

T 

.18 

T 

13  + 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PAL"S 

8  4.1 

51.2 

67.7 

101 

4 

42 

24  + 

3  8 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

valyermo  ps 

75.3 

38.7 

57.T 

90 

4  + 

26 

24 

248 

2 

0 

a 

0 

.01 

.51 

.0) 

24 

.0 

0 

0 

0 

V1CTORVILLE   PUMP  PLANT 

77.0 

42.3 

59.7 

94 

5  + 

32 

25  + 

187 

2 

0 

2 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

3 

WHITE  MOUNTAIN  1 

43.9 

19.1 

31.5 

59 

4 

3 

23 

1000 

2 

28 

0 

.43 

.10 

24 

5.5 

2 

24 
1 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

30.4 

14.5 

22.5 

45 

4  + 

-  4 

24  + 

1270 

s 

19 

30 

3 

.62 

.17 

13 

7.0 

25 

3 

0 

DIVISION 

62.9 

i.O 

1 

 1 

1 

.  09 

.48 

•  roi'ow.iig  Stolon  Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

* 

o 

ABBOT  T  MINE 

1.16 

ACT1N  F^C^NCIOO  FC261BE 

ADELANTO 

.00 

AD IN  PS 

.25 

ALAMO  1  N 

1 .66 

ALDERPOINT 

3.56 

ALI  SO  CN  OAT  MT  FC446 

•  68 

ALPINE 

.00 

ALTADENA 

.46 

ALTURAS  PS 

.18 

ang I  Ola 

.37 

ANGW 1 N  PAC   UNION  COL 

ANTIOCH  F | SRE BOARD  MILLS 

.65 

ANTIOCH  PUMP  PL  T  3 

.66 

ANZA 

.05 

APPLE  VALLEY 

.00 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

.54 

ASH  MTN 

.83 

ASSOC  ^IL   ANAHFIM  ] 

.09 

SUBEPRy 

1.15 

AUBURN 

*VALON  PLFASUPF  P|FR 

.01 

*VENAL  9  SSE 

.16 

*ZUSA  CITY  PARK    FC  1*3 

.17 

3ACKU5  RANCH 

•  00 

5ARFP  9  NNW 

iJAKERSFIELP  wB  ap  P 

•  04 

,)ALCH  Ph 

1,20 

IARNESON  PARK 

.13 

JARRE  TT  OAM 

.00 

IEAUMONT 

.08 

IEAUM0NT  PUMPING  PLANT 

.24 

'lEAUMONT    1  E 

.11 

L-FL  A  [  R  FC  10 

.22 

['EN  LOMOND 

1  ERKELE Y 

1.11 

Perryessa  lake 

1  .55 

1  IG  BAP  "S 

D 

1.89 

1 IG  BEAR  LAKE 

.13 

JIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

IIG  BEND  RS 

3.87 

. [G  CRFFK   PH  1 

1  .41 

|  IG  DALTnN  OAM  FC  223  BF 

•  40 

IG  PINFS  PARK  FC  836 

.20 

IG    SUP    STATF  PIPC 

L  IG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

.32 

F I  SHOP  CRFFr    INTAKE  2//P 

.12 

10 hop  WB  AP  o 

T 

I  SHOP  UNION  CARBIDE 

•  24 

[.UE  CANYON  WB  AP  //R 

4.08 

I -UF  LAkF  PFnwonn  C9 

3.60 

1  -YTHE 

T 

I.YTHF    F  A A  AP 

T 

1  .28 

WNITA 

.00 

[jXJNVI  LLE   Hwy  MNTNC  STA 

2.34 

I»REGO  DESERT  PARK 

.00 

lj>RREG0  SPRGS  3  NNE 

.00 

•  00 

pUQUET  CANYON 

.24 

I'lWMAN  DAM 

3.36 

I'ADFORD  RANCH 

.no 

I j'ANSCOMB  2  NW 

5.04 

I  AMLEY  2  SW 

■  00 

I'  EA  CITY 

.07 

1  IDGEPOPT 

.22 

I  IDGEV ILLF  4  NNW 

4.83 

IIOOKS  FARNHAM  PCH 

1.39 

1' USH  CPEE K  R S 

|  CKHOPN 

3.75 

I.CKS  CREEK  PH 

4.48 

1  LLARDS  BAR  PH 

3.41 

i  RBANK  FIPE  DEP  FC  226B 

•  50 

PBANK   WB  AP  p 

1  RLINGAMF 

1  .01 

*NEY 

2.18 

L'NT  RANCH  1  s 

2.72 

|  'TON  RANCH 

1  .65 

II3AZON 

T 

I(1RILL0  NM  o 

.04 

|,:huma  DAM 

•  44 

ILaveras  big  TREES 

3.21 

I1  -  AVE  PA  S  RESFR  VO 1  R 

1.61 

Ii-EXKO  2  NE 

.00 

1'  ISTOGA 

2.37 

I'.LAHAN  PS 

•  62 

'PQ 

T 

1  .76 

!!*>  SAN  LUIS  OBISPO 

•  45 

IPTONVIILE  RS 

2.99 

jijlBY  n  SW 

•  54 

1  IBY  RS 

•  33 

I  KJGA  PARK  pierce  col 

•  26 

■  iiTlL 

T 

r   YON  DAM 

2.43 

I, IBOU  POWER  HOUSE 

2.34 

i  B  MEL  VALLEY 

.73 

1  hay  bull  run  rch 

.80 

ADERO 

3.27 

■ ILVILLE  SAWYFR 

1  .46 

1   AR  POINT  RANCH 

1  .88 

. I  ARVILLE 

.36 

1    TERVILLE  PH 

[  LLENGF  RS 

3.71 

TSWOPTH  FC    2k  n 

J  ,'RY  VALLEY  DAM 

1  .97 

STEP 

1  .84 

[    '0  EXP  STATION 

.99 

:  1  TTENDFN  PASS 

1.10 

1*  -A  VISTA 

.00 

W  'US  HE IGHTS 

.89 

Day  of  Month 


13     14  15 


•  02 
.20 


•05  .01 


.14     .05  .55 


22     23  24 


•07  ,12 
.76  .68 

1.70  .68 


.65      .54  T 


.82      .57  T 


•39  .54 
1.55 


25     26     27     28     29     30  31 


1.20     •  1.13 
1.30  1.40 
1.90  1.12 
1.64  1.03 


1.20  U43 


■  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


7       8       9      10      11  12 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


CLARCMONT   FC  230D 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOvERDALE   3  S5E 
C04L I NGA 
COALINGA   14  WNW 
COHA5SET 
COLBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA   ]  SSW 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    I  PR  IG  Dl  ST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
COVELO 

COVINA   TEMPLE   FC  193 
COW  CRFFK 
COYOT:  WELLS 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENF 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUMMINGS 
CUNNI NGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGFTT  FA  A  AP 

DANA  2  5E 
DAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 
DAVIS  C°FrK 
D^ATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DFL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 

DE  SA8LA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATF 
OONNER  MEMORIAL    ST  PIC 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWN  I E V I LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUOLEYS 
Dl  INN  IGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
BUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  PESERVOIR 
EL  CAP  1 T AN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELS1NORF 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEOUEP  RESERVOIR 
FAIRFJFLD  POLICF   ST A 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FFRNDAlE   8  SSW 
F I DDLf  TOWN  LYNCH  PCH 
F1LLMORF    1  WNW 
FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAMF 

FOLSOM  DAM 

F  ON  T  AN A    5  N 

F ONT ANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  B 1  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 

FR I  ANT   GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GAR8ERV I LLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  R  S 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  PS 
(-.roRFo  RANCH 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELO 
GILROY 

GJLROY  14  ENF 
GLENDALE   S  T  APE NHORS T 

6LEN0ORA  WEST  F  C  185 

GLENNVILLE 

GHLD  RUN 

GOOSE   LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 


3.75 
2.22 
6.04 


3.05 
3.29 
1.02 
1.81 


.06  .41 
.30  1.21 


.92  1.84 
.74  .92 
1.39  .37 


following  Staljon  Indei 
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CALIFORNIA 

Continued   april  1961 


Station 

To 

Day  of  Month 

0 
E— 

1    |   2   |  3 

4   |   5   |  6 

7      8  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  j  IS 

16  |  17  1  18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  | 

30 

31 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  ST  A 

GRASS  VALLEY 

GRATON   1  W 

GREENVIEW 

GREENVILLE  R S 

.46 
3.70 
1.53 

.80 
2.25 

.13 
.11 
.04 

.64 

.32 

.05 

T 

T  T 

.01 

T 
T 

.60 
.20 
.  0  ?■ 

1  .20 
.45 

.28 
.07 
.17 
.40 
.96 

T 

.49 

T 

•  20 

.27 

T 

.20 
.05 

.03 
.20 

GROVEL  AND  PS 
GUERNE V 1 LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HA  I WEE 

2.51 
1 .56 
.30 
.42 

T 

.08 
.12 

T 

.37 
.04 

T 

•  10 

.97 
.75 

.22 
,3(1 

.09 
.52 

.08 

.11 

.04 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

HAMILTON  AFB 

HANFORO 

HAPPY  CAMP  RS 

HARP  I S  GAG  I NG  ST  A 

1.06 
1.01 

.22 
3.27 

.13 

T 

.03 
T 

.21 

.15 

.38 

.19 

.06 

T 

.57 

.34 

1.24 

.13 

.91 
.07 

.27 

.22 

T 

.57 

.  1  .' 

HARP  I  SON  GULCH  RS 
HARRY  L  FNGLFBR IGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  P5 

1.19 
1  .97 
1.13 

.no 

1  .46 

.01 
.06 
.08 

.04 

.09 
.03 

.01 

T 

T 

.02 
.06 

T 

.  1  8 

.09 
T 

.50 
.93 
.33 

.28 

.32 
.39 
.68 

.88 

T 

.40 

.05 

.06 

.08 

.02 
.01 

.15 

HEALDSBUPG 
HEALDSBURG  2  E 
HEME  T 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

1.64 
1.56 
.03 
.03 
.48 

.03 

.03 

.02 
T 

.02 

.64 
-  1  '"' 

.50 
.64 

.42 

.28 

.54 

.06 

.01 

.01 
.02 

.19 
.  1 1 

.07 

HFSPEP I  A 
HFTCH  HETCHY 
HILTS 
HOBERGS 
HODGES  DAM 

.00 
1  .83 

.71 
3.74 

.08 

.34 

T 

.22 

.02  T 
T 

T 

.09 

T 

.21 

.79 
.50 
1  .96 

.35 
.08 
.88 

.30 
.12 

.03 
.10 

.05 

.16 

HOEGFFS  FC  60A 
HOLL I  STEP 
HONEYOEW  2  WSW 
HOOP  A 

HOOP A  2  SE 

.73 
1  .49 
5.76 
3.49 
3.07 

.15 

T 

.01 
.20 

.46 

.45 

.04 

.17 
.15 

.20 
.25 
.22 

.03 
.36 
T 

.13 
.06 
.32 

.86 

.29 
.22 

.58 
.63 
2.00 
1  .30 
.92 

.85 
.81 
.16 
.12 

.10  .20 

1.26 
.42 
.30  .02 

■  23 
.02 

HOPL  AND  LARGO    ST  A 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWlLO  HWY  MNTNC  S T A 

1.93 
.23 
2.45 
1  .34 
3.55 

T 

.  nt, 

.04 

.30 
.26 
.51 

.06 

.17 
.17 

.20 

.54 

.16 

.27 
.04 

.54 

.68 
.08 
1  .40 
.60 

.45 

.73 
.25 

.02 
.05 
1.43 

T  .01 

.  1  1 
.07 

.32 

I  DPI  A 

IOYLLWILO  RS 

IMPFR I AL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATF  GAPDFN 

.59 
.22 
.00 
.05 
.00 

.20 

.05 

.50 

.02 

.07 

.02 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMI T  AGE 
I  ONE 

IRON  MtN 

JES5  VALLEY 

T 

1  .2° 
.00 
.6? 

T 

T 

.21 

.10 

.07 

.01 

T 

.42 
.OR 

.61 
.02 

.16 
.23 

JOHNSONDALF 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOL A 
JUNCAL  DA" 

KFE  RANCH  // 

1.14 
.00 
.10 
.54 

.on 

.22  T 
.08 

.02 

.29 

.37 
.54 

T 

.26 

KELLOGG 
i KELSE YV I LLE 
KENTFIFLD 

'j.KERL  I NGE  R 

KERN  RIVER   INTAKE  3 

2.74 
1.33 
1  .62 
.29 
.79 

.10 

.22 
T 

.01 

.02 
.04 
.04 

.21 

.01 

.02 

.11 
.07 
.17 

1.11 
.68 
.66 

.26 

.85 
.51 
.53 
.29 

.02 
.22 

T 

.01 

.22 
.01 

T  .03 

.19 
T 

.16 

KERN  RIVEP  PH  1 
KERN  RIVEP  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  \  S5W 
IcETTLEMAN  ST A 
JiCILARC  POWER  HOU5F 

.50 
.47 
.09 
.10 
2.79 

.21 
.02 

.26 

.14 

.24 

.02 

T 

.13 

.15 
.12 
.09 
.06 
.70 

.08 

.04 

1  .60 

.01 
T 

.07 

Iking  city 

KNIGHTS  FfRRY  2  SE 
f:  CORBEL 
.A  CRESCENTA  FC  251 

•  24 
4.95 
1  .05 
3.49 

.91 

.39 

.01 

.90 
.64 

.13 

.50 
.45 

.62 
.30 

1.78 
1  .40 

.24 

.65 
.41 

.35 
.51 

.27 

.24 

.50 
.35 

.AFAYFTTF   2  NNF 
. AG'JNA  RrAfH 
.A  HONDA 
.AKE  ARROWHEAD 
.  AKEPOR  T 

1  .55 

T 

1.47 
.59 
1.23 

T 

.02 
.17 
.06 

T 

T 

.08 
.27 

.  4* 

T 

.81 
.59 
.64 

.52 
.29 
.22 

.15 

T 
T 

T 

.12 

.04 

.AKESHORE 

.AKE SIDE  2  ENE 

AKF  SPAIIL^ING 

A  MESA 

ANCASTfR 

1  .73 
.00 

4.20 
.01 
.04 

.01 

.13  .91 
T 

.02 

T 

.05 

.03 

■  90 
.30 

.26 
1.52 
.04 

.  1 1 

1  .06 

T 

.21  T 

.43 

T 

AS  PLUMAS 
AVA  BEDS  NM 
FBEC 

FCHU2A  PT  $TA  FC  352  B 
EESVILLF   KEEGAN  RANCH 

2.64 
.39 
.42 
.28 
.74 

.08 

.22 

.73 
.11 

T 

.03 

.45 
.03 

.97 
.08 
.02 
•  20 
.52 

.41 
.11 
.18 

.22 

.08 
.03 

E  GRAND 
EMON  COVE 
I NDSAY 

ITTLE  VALLEY 
IVERMORE  2  SSW 

.71 
.32 
•  41 
.40 
1.03 

.04 

.08 

.01 

.18 
.12 

.02 

.28 
.19 

.50 

.25 

.13 

T 

.40 

.20 
.01 

T 

LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
OCKWOOD  2  N 
OCKWOOD  MESA 
■  ODI 

OMPOC    Sf  W  AGE  PLANT 

.00 
.24 
.00 
.89 
.18 

.02 

.01 

.03 

.24 

.75 
.17 

.09 

ONE  TREE  CANYON 
flNG  BFACh 
ONG  BFACH  WB  AP 
ONG  VALLEY   INSP  STA 
OS  ALAMOS 

.26 

.04 
.58 
•25 

T  .02 
T          T  T 
T 

T 

.02 

T 

.26 

.02 

.  14 
.05 
.02 
.08 
.25 

.08 
.22 

.04 

|9S  ANGELFS  WB  AP  R 
'OS  ANGELES  WB  CITY  R 
3S  BANOS 

.3S  BANO'i  ARB1IRUA  RCH 
'35  GATOS 

.02 
.29 
.22 
•  20 
1  .24 

T  T 

T  T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.05 

•  02 
.29 
.10 
.09 
.84 

T 

.  1  1 
.35 

•  12 

|3S  GATOS  *  SW 
3VALTON 

JCERNF  VALLFY    1  WSW 
fTLE  CREEK  PH 
' T LE  CREEK  RS 

1.71 
1.05 
•  00 
.57 
.43 

.12 

.26  -05 

.02 

.85 
.41 

.54 
T 

.74 
.33 

.02 
.41 

.01 

WoA 

XO  RIVER  RS 
1NOEVILLF  ISLAND 
IN2ANITA  LAKE  // 
«CM  FIELD 

.86 

4,35 
.62 

1  .96 
T 

T 

T  T 

T 

.14 
.29 
.02 
.21 

.24 

.05 

.20 
.29 

.10 

.49 

.03 

1  .95 
•  47 
.72 
T 

.84 
.13 
.27 

.31 

T 

.40 
T 

•  03 

•  20 

Se«  leleteoce  notes  following  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


MAPE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA  1*03 
MARTINEZ  3  SSE  1-33 
MARTINEZ   FIRE   ST  A  1.18 

MAOVSVILLF 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MCNPOTA  DAM 
MERCED  FIRE  ST A  2 
MFRCEY  HOT  SPRINGS 
MEYER  S   INSPECTION  ST  A 
M I  POLE  TOWN 

M I DOLFWA  TF  ° 
MILL  CREEK  2 
M  INERAL 

M [ RANDA    SPENGLFR  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 
MOJAVF 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONT [ CELLO  OAM 

MOOPPARK    ]  S^E 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  9 AY   3  N 

MOUNTAIN  PASS 

mount  Bald y  fc  85G 

MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT    SHAS  r A  SK I  BOWL 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC   338B  // 
MUIR  WOODS 

N AC  I M I FNTO  OAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NFEPLES  FA A  AP 
NFENACH 

NEVADA  C ITY 
NEWARK 

NFWHALL   SOLEOAD  FC  32  C 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NILANO 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 

N0D  TH  HOLLYWOOD 
OAK  DALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP  * 
OAK V  I LLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 
OCEAN  S I DE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OLINDA 

ONO 

0PID5  CAMP  FC   57  BE 
OPANGE  COVE 
ORICK  PRAIOJE  co  PARK 
ORICK    10  SE 

ORL  AND 
ORLEANS 
OROVI LLF 
OROVlLLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA   DA"  FC    13  AF 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 

PAL"DALF  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

P ALOMAR   MT N  OBSY  R 

PALOS  VF"»PFS  EST  FC 
PANOCHF 

PANOCHE  JUNCTION 
PARAOI SE 

PAPKER  RESERVOIR 

PARKF 1ELD 
PASADFNA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

P  AT  T I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PFTALU"A  F I  RE  STA  2 
PIEORA 

P I  FDR A  PLANCA  GUARD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIP'i  2  FSF 
P1SMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH  1.95 
PLACERVILLE  1 .61 

PLACERVILLE    I FG  2.52 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUELLO  WB 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  P|FP°AS  RLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
POR  TERV I LLE 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


.95   1.23  .10 
.55      .45  T 
1.31  .33 


25     26     27     28     29     30  31 


].H    1.20  ,02 


1.5H  1.47 


.02     .01  .27 


1.01 
.03  .05 


See  leleience  note*  loUowing  Station  indet 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


9      10     11  12 


13     14  15 


22     23  24 


25     26  27 


POOTOLA 
POSEY  4  ENE 
POTTED  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I T  A 
RANOSBUOG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RED  BLUFF  wB  AP 
REDDING  F[PF   ST  A  2 
REDLANOS 
REDWOOD  C I TY 
REPRESA 

RICHMOND 
»IO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  ST A  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKL IN 

ROUNO  MOUNTAIN  1  NNE 
5ACAMFNTA  WR  AP 
SACRAMENTO  w6  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HFLENA 

SAINT  JOHN 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FA A  AP 
SALINAS  DAM  ,62 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH  I  2.95 

SALYSR  RS  I  2.56 

SAN  ANOOFAS  2  S  1.79 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH  .37 


SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AODO 

SAN  «foni"i"iINO  ro  mo<;p 
SAN  CLEMEN TE  DAM 
SANDBERG  PTL   STA  FC1308  i 

SANDBERG  WB  //» 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  OIMAS  FIRE  WON  FC  95/ 
SAN  EMIGD10  RANCH 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANC  I  SCO  W8  AP  P 
SAN  FRANC  I  SCO  FOB  R  j 

SAN  GABOIFL  CANYON  PH 
SAN  GAPOIFL  DAM  FC425RF  \ 

SAN  GARP1FL  F[RF  DFPT 
SAN  CEGOR  10  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATFO 

SAN  PEDOO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  F|PE  STA 

5ANTA  ANA  0[VEP  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BAPSAPA  FAA  AP 
SANTA  BA»P.ARA  TV  PFAK 
SANTA  CLAPA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 
SANTA  MAOGARITA  BOOSTER 
SANTA  MAP  I  A  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIFP 
SANTA  PAUL  A 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWEP  PLANT  1 

SAWYERS  BAR  PS 
SCOT  I  A 

SFARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

SHASTA  DA" 

SHELL  ABS  PLANT 
SHELTFR  COVF 
SHINGLE  SPPINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIFPPAVILLF  OS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SKAGGS  SPGS  L  A^  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SF 
SNOW  CREEK  LIPPEP 

SNOW  LAB  C FN  SIEPPA  //a 

SOMESBAo   1  w 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE  NP 
SOUTH  FOPK  CABIN 
SPADPA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPR  INGVI LLE  7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SOUIRPEL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STAND  I SH  +  HICKEY  ST  PK 

STANISLAUS  PH 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCK  TON  F IPE   STA  A 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFOOD  COOLEY  RANCH 

STONYFQPD  OS 

STONY  GORGE  RESFR VO I R 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  PANCH 

5UNLAND 


.25 


1  .56 
3.23 
1.55 


2.75 

l  .no 

.00 


.  90  T 

1.86  .12 


.09     .06  .31 


1.49  .3? 


U60  1-52 


1  .33 
1  .07 


s  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 

TAHOE  CITY 

TFHACHAPI 

T E JON  RANCMO 

THERMAL    FA A  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

T  IGE»  CpEE  K  PH 

TOPANGA  PATROL   ST  A  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCK E E  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  t /« 

TURLOCK 

TUPNTABLE  CREEK 
rUSTIN    !DV!NE  oflNCH 
TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 


UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE    7  W 

UPPER  LAKE  PS 

UPPEO  MATTOLE 

UPP  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  NE 
VALYERMO  R S 
VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 

VICTOOVILLE  PUMP  PLANT 
VINCFNT   FIOF  ST  A   FC  120 
VINTON 
V  I c AL  I  A 
VISTA  1  W 

VOLCANOVILLE 
VOLLMEPS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  C°EEK   2  ESE 

WALNUT  CREEK   4  E 

WALNUT  G"OVE 

WALNUT  PATPOL   STA  FC1028| 

WAPNER  SPRINGS 

WASCO 

WAT  ^ON  V  t  LL  E  WATF«»Wf»KS 
WFAVEPVILLF  PS 
WEED  1  S 
WrSTHA VFN 

WFST  POINT  3  SW 
WH I SKE YTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITT1ER  FC   lOfc  D 
WILLIAMS 
WILLITS    1  NE 
WILLOWS 
W  INTERS 

WOFFOPO  HF IGHTS 
WOODFOPOS 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
YOR3A  L1NHA 


.66 
.64 

1  .63 


1  .91 
T 

2.44 


1.29 
.96 


1  .51 
1  .54 
I  .97 


YOSEMITF  NP 


20 

21 

22  ! 

23  1 

24 

25  |  26  1  27 

28  |  29  | 

30 

31 

.01 

.  1 1 

•  33 

.30 

•  01 

.02 

■  01 

•  27 

.21 

.81 

.78 

•  04 

.11 

.08 

.87 

1  .31 

.28 

.09 

.01 

.20 

.02 

.20 

.47 

1.22 

.99 

•  02 

.04 

.31 

.08 

.17 

.04 

.05 

.55 

.12 

T 

.26 

1.20 

.62 

T 

1  .39 

.05 

T 

.08 

.28 

.04 

.04 

.19 

.20 

1.33 

.02 

T 

T 

.50 

.01 

T 

1  .45 

1.10 

•  10 

•  10 

.03 

.74 

•  66 

.20 

25 

T 

.34 

1.17 

.82 

.01 

T 

.11 

.13 

•  01 

.0"? 

T 

.28 

.21 

.03 

.30 

1  ,15 

.70 

.05 

.28 

.03 

.27 

1.12 

.09 

2.03 

.78 

.42 

•  85 

.18 

.63 

.45 

.06 

.05 

.06 

.76 

.07 

T 

.01 

.07 

T 

.28 

T 

T 

T 

T 

.27 

.22 

.25 

•  01 

1  .06 

1  .14 

.06 

.03 

•  54 

1  .78 

.27 

.  1  7 

.57 

.  33 

•  01 

.03 

.96 

.40 

.05 

1  .32 

.50 

•  06 

•  43 

.04 

.47 

.46 

.20 

.07 

.51 

.43 

T 

.03 

■  34 

.51 

•  28 

.02 

•  12 

.03 

T 

.13 

1  .80 

.10 

T 

.28 

.04 

•  07 

1  •?* 

.61 

.08 

.72 

•  34 

.09 

.10 

.04  T 

.04 

•  15 

.14 

.40 

.45 

.04 

.27 

T 

.12 

.90 

.94 

.50 

•  01 

.30 

.04 

.21 

.05 

T 

.48 

.13 

•  07 

T 

.07 

-10 

.55 

.27 

.37 

.21 

•  03 

T 

.25 

.88 

.38 

.03 

.70 

.29 

•  01 

.06 

.65 

.05 

.02 

See  releience  noles  loUowmg  Slalion  Jndei 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  Of  Monlh 

age 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 
MI  N 

72 
34 

76 
39 

74 
38 

64 
39 

64 
24 

66 

27 

60 
27 

66 
28 

63 
34 

64 
28 

73 
31 

66 

60 
24 

64 

75 
31 

36 

70 

5  5 

53 

55 

48 

49 

57 

64 

63 
27 

66 
29 

71 
31 

65 
36 

69 
35 

64.0 

MAX 
MIN 

71 
46 

75 
43 

82 
52 

70 
50 

80 
44 

80 
39 

76 
38 

75 
37 

70 
40 

65 
45 

70 
40 

78 
46 

58 
38 

64 
41 

73 

40 

78 
45 

74 
45 

64 
41 

53 

32 

60 
40 

54 
44 

51 
33 

52 
39 

60 
34 

6  6 

45 

66 
45 

71 
38 

77 
44 

78 

50 

77 
48 

68.9 
42.1 

MAX 
MIN 

77 
42 

92 
53 

96 
58 

91 
60 

85 
51 

60 
52 

62 
48 

76 
41 

74 
43 

65 
47 

79 
43 

76 
47 

72 
47 

76 
41 

91 
50 

90 
56 

86 
56 

78 
43 

66 
50 

66 
37 

67 
41 

64 
44 

64 
41 

66 
37 

68 
36 

76 
43 

80 
45 

84 
47 

83 
50 

84 
48 

76.5 
46.6 

MAX 
MIN 

72 
34 

76 
38 

80 
38 

73 
36 

63 
23 

69 
22 

69 

30 

62 
30 

60 
28 

65 
17 

66 
22 

75 
38 

50 
25 

57 
16 

74 

26 

80 
36 

76 
34 

70 
37 

54 

24 

52 
12 

54 

32 

48 

14 

46 
24 

50 
26 

57 
18 

64 

18 

68 
21 

69 
25 

73 
33 

56 
36 

64.3 
27.1 

MAX 
MIN 

73 
43 

no 

55 

82 
60 

75 
61 

74 
56 

60 
42 

68 
40 

75 
42 

69 
42 

72 
45 

77 
48 

69 
43 

65 
36 

75 
43 

79 

43 

79 
47 

68 
42 

58 
36 

58 
28 

53 
34 

45 
39 

44 

32 

52 
35 

59 
34 

64 

36 

64 

36 

69 
37 

73 
46 

67 
46 

66 
41 

67.1 
42.3 

MAX 
MIN 

71 
48 

76 
51 

83 
57 

89 
62 

84 

62 

84 
55 

71 
48 

75 
46 

76 
47 

76 
50 

77 
52 

79 
49 

59 
35 

68 
55 

79 
48 

79 
50 

75 
50 

69 
49 

61 
43 

60 
44 

63 
42 

57 
41 

55 
41 

56 
45 

64 

50 

67 
44 

64 

69 

46 

78 

53 

70 
49 

71.1 
46.  5 

MAX 
MIN 

73 
45 

78 
47 

84 
52 

88 
59 

79 
60 

81 
50 

73 
42 

77 
40 

81 
41 

76 
48 

78 

75 
51 

62 
35 

71 
46 

83 
42 

86 
47 

84 
45 

77 
44 

6.. 

28 

65 
34 

65 
39 

59 

40 

58 
41 

59 
35 

68 
41 

71 
4  1 

71 
40 

75 
43 

81 
53 

73 
46 

73.8 
44.0 

MAX 
MIN 

70 
47 

72 
50 

86 
55 

90 
57 

83 
56 

79 
50 

73 
49 

65 
42 

75 
42 

77 
45 

71 

47 

79 
52 

75 
37 

65 

75 
50 

35 
54 

85 
57 

84 
54 

74 
37 

57 
37 

65 
40 

72 
4] 

60 

3  9 

58 
32 

63 

41 

69 
47 

74 
49 

77 

53 

84 
56 

83 

74.2 
46.9 

MAX 
MIN 

72 
40 

83 
45 

88 
48 

84 
51 

79 
48 

77 
45 

72 
41 

75 
36 

76 
42 

71 
35 

78 
40 

78 
43 

68 
30 

74 
36 

83 
43 

86 
46 

82 
47 

78 
45 

74 

35 

66 
30 

66 
31 

62 

33 

56 
33 

62 
26 

69 
34 

74 
39 

77 
44 

82 
44 

81 
47 

77 

75.0 

MAX 
MIN 

71 
46 

75 
48 

80 
54 

85 
57 

79 
56 

79 
49 

73 
47 

72 
47 

76 
46 

71 
43 

75 
44 

75 
47 

58 
43 

»,R 
44 

76 
49 

80 
49 

83 
52 

73 
45 

62 

16 

67 
36 

64 
40 

54 
36 

45 
38 

53 
35 

62 
37 

69 
40 

69 
43 

73 
45 

78 
49 

65 

70.3 

MAX 
MIN 

62 
52 

65 
53 

65 
54 

70 
55 

65 
57 

62 
55 

64 
49 

65 
50 

67 
52 

64 
50 

62 
49 

63 
47 

65 
49 

66 
50 

65 
53 

68 
52 

71 
56 

65 
52 

66 
48 

63 
47 

65 

52 

65 
46 

66 
53 

65 
47 

61 
50 

67 
49 

66 
48 

65 
50 

65 
50 

70 

65.3 

MAX 
MIN 

92 

83 

41 

92 
44 

70 
30 

MAX 
MIN 

83 
52 

90 
48 

95 
53 

92 
69 

83 
55 

65 

52 

62 
47 

77 
40 

76 
45 

70 
50 

81 
41 

74 
45 

72 
42 

80 
51 

85 
43 

89 
58 

90 
64 

80 
55 

65 
40 

69 
43 

69 
41 

61 
41 

58 
39 

65 

37 

69 
44 

75 
48 

81 
51 

B7 
57 

87 
57 

90 

77.3 

MAX 
MIN 

84 

53 

an 

54 

92 
61 

98 
65 

100 
69 

84 

62 

87 
60 

71 
52 

80 

51 

87 
=  6 

80 
54 

84 

59 

90 
50 

78 
49 

85 
52 

89 
55 

93 
60 

98 
68 

86 
57 

80 
50 

78 
50 

30 
51 

73 
49 

72 
45 

74 
47 

77 
48 

83 
52 

88 
55 

93 
59 

98 

85.0 
55.2 

MAX 
MIN 

76 
51 

87 
54 

90 
58 

86 
62 

80 
60 

77 
59 

70 
53 

79 
52 

82 
53 

75 

52 

83 
52 

79 
48 

68 
45 

76 
46 

84 
54 

89 
58 

88 
60 

77 
51 

64 
46 

67 
41 

71 
42 

63 
47 

63 
43 

66 
40 

71 
45 

37 
46 

79 
49 

85 
52 

86 
59 

79 

77.2 
51.0 

MAX 
MIN 

68 
39 

80 
43 

87 
45 

94 
48 

92 
48 

72 

50 

69 
50 

61 
38 

78 
37 

75 
45 

64 

40 

79 
37 

75 
46 

6  9 
38 

80 
39 

90 
43 

91 
43 

90 
43 

76 
50 

65 
37 

67 
41 

66 

64 
38 

64 
36 

70 
32 

67 
35 

77 
36 

81 
36 

86 

39 

87 

76.1 

MAX 
MIN 

85 
46 

89 
50 

95 
50 

97 
5° 

95 
57 

79 
53 

73 
51 

75 
38 

82 
55 

76 
50 

81 
51 

e3 

52 

74 
44 

B2 
42 

85 
45 

90 
50 

92 
56 

88 
55 

71 
46 

72 
40 

72 
43 

65 
43 

63 
39 

68 
36 

72 
39 

78 
42 

84 
44 

87 
46 

90 
50 

90 

81.1 

MAX 
MIN 

63 
40 

no 

44 

85 
56 

92 
58 

89 
47 

68 
49 

64 
45 

49 
35 

69 
40 

71 
42 

61 
36 

76 
43 

71 
42 

67 
40 

8] 
46 

83 
53 

87 
55 

86 
49 

69 
43 

64 
40 

64 
41 

64 

35 

56 
31 

59 
30 

65 
30 

65 
36 

73 
41 

78 
45 

83 
48 

83 

72.2 

MAX 
MIN 

82 
39 

n7 

92 
50 

90 
56 

69 
47 

64 
49 

55 

74 

35 

74 
39 

64 
43 

79 
36 

74 
40 

70 
43 

81 
39 

82 
42 

90 
45 

88 
49 

72 
48 

66 
46 

66 
40 

66 
41 

58 
40 

62 
37 

67 
34 

70 
30 

76 
35 

80 
36 

85 
37 

85 

82 

75.0 

MAX 
MIN 

74 
43 

n4 

41 

90 
48 

85 
50 

84 
48 

76 
49 

78 
45 

77 
37 

78 
39 

74 
41 

73 
38 

72 
37 

74 
33 

73 
36 

70 
38 

71 
36 

69 

36 

67 
35 

64 

32 

63 
34 

57 

4  0 

57 
38 

59 
42 

62 
38 

66 
35 

68 
35 

71 
36 

68 
38 

62 
47 

64 
48 

71.0 
39,9 

MAX 
MIN 

68 
47 

78 
51 

80 

55 

76 
55 

7n 

53 

64 
50 

73 
48 

74 
49 

72 
49 

68 
47 

65 
48 

59 
48 

61 
43 

71 
46 

70 
46 

73 
47 

62 
49 

58 
46 

59 
40 

58 
42 

57 
47 

55 
41 

57 
43 

59 
41 

62 
45 

59 
46 

62 
45 

70 
47 

63 
53 

64 
50 

65.8 
47.2 

MAX 
MIN 

78 
47 

80 
49 

84 
52 

87 
55 

78 
60 

80 
45 

65 
44 

73 
44 

79 
45 

75 
47 

77 
46 

82 
49 

61 
40 

71 
44 

81 
47 

86 
51 

85 
49 

73 

64 
35 

64 
39 

62 
45 

55 
37 

52 
40 

60 
38 

65 
40 

72 
43 

71 
42 

76 
47 

79 
52 

65 
47 

72.7 

MIN 

74 
40 

78 
43 

85 
46 

84 
45 

79 
32 

80 
33 

75 
34 

73 
34 

77 
40 

71 
34 

78 
37 

84 
42 

57 
34 

65 
43 

80 
44 

86 
39 

86 
40 

71 

39 

53 
30 

60 
37 

51 
42 

57 
34 

58 
33 

58 

35 

67 
42 

72 
36 

76 
39 

78 
42 

79 
49 

65 

71.9 
38.7 

"AX 
MIN 

60 
25 

69 

30 

75 
30 

76 
32 

70 
32 

62 
33 

54 
32 

58 
33 

59 
30 

53 
35 

63 
25 

59 
31 

59 
1 9 

65 
23 

66 
24 

70 
25 

69 
28 

63 
32 

56 
20 

54 

20 

47 

29 

43 
22 

48 
18 

50 
17 

58 
16 

64 
18 

69 
20 

65 
25 

73 
30 

61.3 
26.0 

MAX 
MIN 

60 
44 

72 
51 

76 
55 

74 

55 

69 
49 

62 
46 

54 
38 

58 
39 

59 

56 
41 

62 
43 

58 
36 

49 

10 

57 
38 

66 
47 

68 
50 

67 
50 

60 
47 

49 
34 

46 

31 

49 
33 

47 

25 

-40 
27 

44 

23 

62 
33 

56 
39 

59 
48 

66 

43 

66 
47 

63 
45 

58.8 
41.0 

MAX 
MIN 

81 
44 

89 
44 

92 
43 

85 
45 

74 
40 

77 

38 

61 

39 

76 
35 

73 
33 

68 
37 

81 

37 

74 
41 

7  5 
i" 

77 
42 

85 
34 

84 
38 

44 

78 
58 

70 
42 

71 
28 

69 

26 

55 
32 

54 
26 

61 

28 

66 
3  2 

71 
30 

77 
32 

82 
34 

81 
38 

86 
36 

75.2 
37.1 

MAX 
MIN 

52 
29 

62 
38 

69 
43 

67 
48 

62 
30 

55 

32 

51 
22 

45 

25 

52 
35 

44 
21 

56 
32 

58 
21 

1  0 
19 

55 
29 

56 
33 

61 

35 

59 
41 

59 
28 

42 
17 

42 
19 

38 
22 

37 
14 

21 
13 

35 
10 

40 
16 

46 
21 

52 
28 

55 
33 

52 
30 

60 
37 

51.1 
27.4 

MIN 

65 
46 

72 
56 

73 
56 

65 
47 

66 
42 

59 
44 

55 
37 

59 

40 

55 
37 

60 
if. 

64 

45 

46 
30 

,?9 

65 
37 

66 
49 

67 
50 

62 
44 

45 
28 

42 
26 

43 
27 

35 
25 

29 
21 

33 
24 

43 

26 

55 
33 

50 
36 

53 

37 

60 
42 

51 
39 

60 

39 

54.9 
37.6 

MIN 

90 
46 

92 
62 

98 

53 

104 
55 

102 
64 

87 

62 

34 

60 

82 
45 

87 
42 

86 

56 

86 
48 

91 
4Q 

53 

89 
46 

89 
48 

95 
49 

99 
52 

96 
58 

91 
61 

82 
47 

85 
48 

83 
56 

80 
48 

80 
48 

80 
42 

R6 

43 

90 
46 

95 
48 

99 
51 

98 
56 

89.8 
51.4 

MIN 

91 
52 

93 

60 

101 
61 

I  06 
60 

86 
67 

86 

65 

81 
58 

82 
53 

87 
48 

84 
57 

87 
54 

92 
53 

80 

90 
53 

89 
59 

96 
55 

99 

60 

96 
68 

87 
62 

82 
50 

84 
51 

80 
59 

79 
51 

75 
52 

80 
49 

85 
55 

91 
53 

95 
55 

98 
61 

99 
67 

88.7 
56.8 

MAX 
MIN 

62 
26 

69 
27 

78 
32 

77 
30 

60 
21 

62 
16 

62 

25 

52 
15 

65 
23 

60 

2  8 

57 
18 

73 
32 

48 
22 

58 
19 

62 
20 

71 

29 

72 
32 

66 
34 

51 
19 

48 
13 

48 
1  8 

47 
18 

31 
22 

37 
9 

47 
18 

50 
23 

56 
24 

60 
24 

66 
29 

58 
26 

58.4 
23.1 

MAX 
MIN 

73 
47 

89 
48 

89 
52 

75 
55 

6n 

58 

70 
59 

70 
55 

80 
43 

75 
43 

67 
55 

76 
46 

70 
46 

6  9 
51 

70 
45 

96 
47 

87 

50 

74 
53 

70 
55 

65 
54 

66 
47 

69 
48 

70 
47 

67 
46 

68 
41 

69 
42 

7  2 
43 

77 
43 

81 
42 

75 
45 

73 
50 

74.0 
48.5 

MAX 
MIN 

84 
59 

73 
50 

82 
49 

86 
51 

81 
48 

35 
51 

33 
48 

82 
50 

87 
50 

88 

50 

94 

56 

97 
62 

89 
58 

78 
46 

80 
50 

81 
54 

75 
47 

75 
50 

76 
42 

81 
43 

84 
46 

88 
48 

93 
61 

98 
6  1 

84.4 
51  .3 

MIN 

69 
39 

74 
45 

72 
43 

70 
42 

65 

62 
40 

52 
32 

61 
38 

58 

66 

32 

66 
44 

60 
29 

6  3 

63 

32 

68 
39 

69 
45 

65 
41 

59 
33 

42 
25 

25 

39 
28 

32 
19 

33 
23 

43 
23 

53 
30 

53 
30 

57 
31 

62 
34 

59 
38 

62 
33 

58.0 
33.8 

MIN 

82 
47 

55 

95 
54 

1  00 
5* 

1  00 
59 

86 

56 

83 
54 

75 
51 

84 
47 

87 
50 

83 
51 

86 
50 

9  3 

S2 

50 

89 
46 

90 
48 

97 

52 

97 
53 

95 
57 

85 
47 

33 
46 

84 

52 

77 
50 

81 
47 

78 

81 
61 

85 
49 

90 
51 

97 
50 

101 
57 

87.8 
51.1 

MIN 

67 
18 

77 
25 

7fl 
25 

71 

65 
1  8 

63 
15 

57 
21 

63 
19 

60 
22 

54 
15 

70 
14 

68 
31 

t.n 

l  : 

6. 

15 

69 
16 

20 

68 
31 

57 
25 

51 
33 

51 
7 

49 
9 

43 
20 

36 
20 

47 
9 

53 
17 

58 
14 

65 
15 

67 
16 

64 
27 

70 
25 

19.3 

MAX 
MIN 

73 
41 

78 
45 

86 
46 

87 
49 

79 
48 

78 

32 

7! 
37 

80 

36 

79 
40 

77 
42 

76 
42 

82 
50 

63 
33 

SO 
39 

79 
37 

87 
44 

87 
44 

77 
46 

64 
28 

67 

30 

63 
43 

59 
37 

55 
38 

61 
33 

73 
34 

74 

37 

75 
36 

76 
41 

79 
46 

67 
42 

74.4 
39.9 

MAX 
MIN 

81 
47 

89 

53 

97 
57 

84 
57 

65 

56 

55 

68 

53 

74 
47 

71 
48 

67 

53 

77 
47 

69 
49 

69 
48 

76 
47 

87 
52 

90 
55 

83 
57 

70 
56 

66 

" 

66 
52 

66 
48 

62 
50 

65 
44 

67 
47 

66 
46 

79 
47 

76 
48 

83 
49 

77 
53 

77 

53 

74.3 
50.9 

MAX 
MIN 

65 
45 

76 
48 

76 
52 

54 

76 
53 

74 

51 

71 
45 

75 

74 
47 

70 
42 

68 

65 
51 

59 
41 

70 
42 

73 
44 

67 
46 

61 
47 

58 
43 

55 
45 

62 
42 

61 
45 

5' 
41 

56 
43 

61 
45 

60 
42 

57 
46 

63 
41 

67 

66 
52 

64 
47 

66.2 
46.9 

AD  IN  RS 
ALDERP0 1  NT 
ALPINE 
ALTU9A5  9S 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTI0CH  F I BREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 


AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL   9  SSE 

BACKUS  RANCH 

BAKER   9  NNW 

BAKER  SF I  ELD  WB  AP 

BARRETT  DAM 

BARST0W 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRVESSA  LAKE 

BIG  PAR  »5 

BIG  BFAR   L A Kc 

BIG  CREEK    PH  1 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLUE  CANVON   W°  AP 

BLVTHF 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

30NIT4 

30RPCG0  3PRGS   3  NNF 


10WMJ. 


1RAWLEY  2  SW 
I'lDGEPOPT 
"OOKS   F  AON  HAM  och 
'U03ANK  WB  AO 
URLINGAME 


See  reference 


wing  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  Ot  Month 

Station 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

38 

31 

BURNEY 

MAX 

66 

74 

79 

7  8 

67 

67 

68 

63 

69 

63 

70 

52 

49 

46 

49 

70 

58 

MIN 

30 

33 

33 

38 

21 

23 

23 

23 

32 

27 

27 

39 

26 

22 

26 

32 

39 

39 

29 

24 

38 

24 

29 

30 

24 

26 

26 

28 

38 

36 

8UTT0NWILL0W 

MAX 

75 

78 

86 

90 

88 

80 

77 

72 

82 

84 

78 

86 

79 

70 

78 

87 

76 

66 

88 

MIN 

47 

50 

54 

59 

52 

53 

57 

44 

46 

47 

46 

46 

41 

45 

46 

51 

55 

56 

44 

39 

42 

49 

40 

38 

42 

44 

46 

50 

50 

53 

CABRILLO  NM 

MAX 

63 

78 

95 

70 

60 

69 

67 

64 

66 

66 

63 

66 

67 

79 

72 

67 

69 

62 

66 

MIN 

51 

53 

60 

53 

42 

55 

54 

50 

52 

50 

51 

47 

50 

52 

60 

55 

54 

52 

50 

51 

54 

51 

50 

47 

49 

52 

50 

52 

52 

CACHUMA  DAM 

MAX 

70 

83 

95 

101 

93 

74 

66 

70 

79 

70 

70 

82 

67 

76 

85 

78 

MIN 

47 

44 

52 

52 

47 

53 

52 

41 

41 

48 

39 

38 

37 

39 

40 

43 

46 

47 

42 

34 

31 

45 

34 

41 

37 

37 

41 

39 

45 

36 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

60 

64 

74 

78 

74 

70 

62 

62 

62 

60 

62 

6  8 

4  P. 

56 

64 

68 

72 

68 

62 

34 

42 

44 

46 

44 

38 

32 

40 

44 

36 

38 

39 

28 

31 

36 

40 

42 

38 

28 

23 

28 

26 

28 

20 

28 

30 

31 

34 

38 

26 

CALLAHAN  RS 

MAX 

75 

78 

70 

70 

8  1 

72 

64 

54 

55 

50 

45 

53 

60 

66 

69 

66 

69 

35 

37 

37 

44 

26 

27 

26 

27 

30 

26 

30 

38 

25 

26 

31 

35 

34 

27 

21 

26 

37 

26 

29 

37 

37 

30 

33 

49 

43 

38 

CAMPO 

MAX 

79 

82 

65 

66 

62 

62 

68 

67 

76 

84 

M I  N 

35 

40 

42 

47 

42 

51 

48 

30 

30 

43 

32 

31 

43 

31 

35 

39 

40 

36 

37 

27 

36 

34 

37 

37 

23 

27 

31 

33 

35 

32 

CAMP  PARDEE 

MAX 

69 

72 

80 

84 

81 

58 

82 

86 

73 

70 

73 

46 

49 

57 

57 

48 

48 

46 

47 

44 

43 

45 

48 

39 

42 

45 

55 

54 

46 

36 

37 

42 

40 

41 

37 

41 

43 

43 

47 

50 

47 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

MAX 

90 

97 

104 

95 

84 

68 

70 

80 

8  5 

76 

92 

92 

86 

70 

67 

67 

76 

87 

41 

49 

51 

54 

55 

54 

51 

42 

42 

50 

42 

43 

47 

41 

45 

50 

49 

53 

55 

47 

38 

48 

38 

45 

39 

41 

39 

42 

41 

47 

CANT  I L 

MAX 

85 

93 

98 

95 

87 

73 

70 

80 

75 

83 

70 

92 

45 

48 

52 

59 

59 

54 

52 

53 

53 

53 

41 

50 

45 

46 

42 

55 

55 

50 

50 

52 

42 

42 

44 

42 

46 

46 

43 

47 

50 

52 

CANYON  DAM 

MAX 

73 

62 

65 

60 

73 

68 

48 

47 

43 

35 

58 

54 

61 

64 

31 

34 

35 

25 

25 

31 

25 

26 

27 

27 

30 

26 

24 

34 

35 

23 

20 

31 

32 

24 

18 

24 

27 

25 

27 

35 

28 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

76 

87 

73 

67 

64 

59 

64 

5  6 

63 

65 

70 

74 

70 

M I  N 

39 

49 

53 

56 

49 

48 

47 

41 

39 

37 

43 

47 

37 

37 

46 

42 

41 

45 

34 

35 

37 

39 

40 

46 

39 

37 

35 

43 

41 

43 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

67 

74 

81 

85 

82 

67 

6 1 

65 

65 

60 

5  3 

65 

69 

74 

76 

84 

79 

MIN 

40 

45 

50 

5  3 

46 

44 

43 

40 

40 

36 

46 

45 

32 

37 

43 

47 

49 

52 

37 

30 

34 

37 

37 

29 

34 

36 

37 

40 

48 

42 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

75 

80 

8 1 

69 

5  8 

53 

50 

45 

44 

49 

59 

65 

66 

68 

32 

38 

38 

38 

30 

31 

29 

30 

31 

28 

29 

35 

27 

29 

35 

39 

34 

29 

27 

28 

28 

26 

29 

29 

30 

28 

34 

30 

43 

35 

CEDARV I LLE 

MAX 

63 

65 

70 

76 

72 

64 

54 

50 

54 

40 

58 

59 

64 

58 

35 

43 

41 

34 

26 

32 

31 

29 

35 

27 

33 

38 

32 

25 

36 

36 

48 

44 

26 

23 

31 

23 

26 

31 

28 

34 

38 

38 

48 

38 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

74 

85 

85 

87 

?7 

63 

63 

66 

69 

46 

47 

49 

55 

40 

39 

40 

42 

38 

44 

49 

35 

36 

42 

46 

49 

43 

30 

33 

45 

45 

41 

33 

35 

39 

38 

41 

53 

42 

42 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

64 

69 

62 

66 

70 

59 

55 

61 

?5 

66 

35 

41 

43 

44 

40 

38 

33 

31 

34 

32 

37 

37 

23 

32 

36 

40 

42 

36 

27 

23 

25 

21 

24 

15 

25 

28 

30 

33 

38 

34 

CHESTER 

MAX 

72 

80 

62 

72 

6  5 

60 

64 

72 

62 

47 

66 

27 

30 

30 

35 

27 

25 

25 

22 

29 

26 

25 

30 

22 

22 

25 

30 

35 

34 

24 

18 

32 

21 

25 

16 

22 

23 

22 

25 

32 

27 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

80 

81 

82 

75 

73 

80 

83 

85 

67 

76 

M  I  N 

45 

52 

53 

52 

43 

40 

44 

39 

45 

39 

43 

50 

40 

36 

43 

47 

52 

50 

30 

36 

48 

40 

42 

36 

38 

45 

41 

44 

54 

43 

CHULA  VISTA 

MAX 

62 

80 

65 

63 

62 

61 

64 

61 

63 

65 

66 

M I  N 

51 

50 

55 

56 

59 

58 

47 

49 

50 

55 

48 

49 

57 

57 

49 

49 

45 

45 

47 

48 

46 

50 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

81 

89 

61 

64 

70 

93 

87 

74 

68 

66 

6  7 

59 

63 

69 

78 

80 

M  I  N 

43 

54 

56 

55 

54 

54 

51 

41 

44 

51 

44 

45 

46 

43 

50 

57 

55 

53 

52 

50 

43 

47 

39 

39 

39 

43 

45 

44 

49 

47 

CLARKSBURG 

MAX 

70 

76 

84 

86 

72 

64 

6  5 

66 

58 

59 

80 

70 

MIN 

44 

50 

52 

55 

56 

44 

39 

43 

46 

45 

43 

49 

35 

38 

45 

48 

48 

45 

33 

38 

42 

39 

42 

35 

39 

43 

43 

45 

51 

45 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

70 

74 

81 

61 

73 

56 

60 

60 

65 

M  I  N 

40 

44 

44 

45 

52 

32 

35 

30 

40 

34 

35 

47 

41 

33 

36 

41 

45 

43 

37 

38 

41 

35 

38 

30 

31 

33 

34 

37 

47 

46 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

75 

82 

88 

88 

85 

67 

83 

82 

9  1 

85 

74 

49 

62 

58 

53 

67 

73 

79 

64 

MIN 

49 

55 

59 

55 

49 

41 

40 

49 

50 

45 

51 

49 

43 

44 

50 

49 

49 

44 

40 

39 

41 

39 

39 

40 

41 

42 

40 

46 

51 

51 

COAL  I NGA 

MAX 

80 

86 

91 

91 

8 1 

77 

76 

82 

79 

80 

86 

79 

? 

79 

90 

90 

80 

66 

68 

7  ] 

62 

64 

72 

77 

81 

84 

81 

MIN 

43 

49 

53 

55 

51 

44 

48 

43 

41 

45 

44 

39 

38 

43 

45 

50 

55 

53 

35 

37 

39 

40 

39 

35 

40 

42 

45 

47 

51 

50 

COLFAX 

MAX 

74 

73 

84 

82 

7? 

74 

70 

83 

76 

67 

56 

58 

59 

58 

73 

MIN 

46 

54 

58 

57 

56 

47 

44 

43 

48 

46 

49 

39 

36 

39 

50 

43 

53 

43 

34 

36 

39 

32 

32 

32 

35 

41 

43 

42 

47 

46 

COLUSA  1  S5W 

MAX 

81 

84 

88 

78 

MIN 

44 

48 

50 

53 

57 

44 

41 

40 

43 

52 

46 

45 

39 

44 

38 

47 

52 

46 

33 

39 

44 

39 

36 

35 

39 

45 

40 

46 

55 

47 

CORCORAN    I RR I G  DIST 

MAX 

75 

77 

71 

85 

M  I  N 

45 

45 

53 

57 

50 

50 

55 

46 

45 

44 

47 

47 

38 

42 

45 

50 

52 

54 

42 

34 

39 

46 

37 

36 

37 

41 

45 

49 

49 

50 

CORONA 

MAX 

87 

92 

80 

72 

80 

90 

88 

31 

M  I  N 

41 

47 

50 

52 

55 

57 

54 

41 

42 

51 

43 

42 

44 

41 

47 

51 

49 

50 

53 

48 

45 

47 

38 

36 

38 

41 

40 

41 

4ft 

46 

COVELO 

MAX 

72 

75 

83 

83 

62 

MIN 

39 

42 

45 

44 

33 

35 

34 

34 

38 

32 

36 

44 

31 

32 

38 

41 

41 

37 

26 

32 

41 

32 

33 

29 

32 

34 

35 

38 

48 

43 

COW  CREEK 

MAX 

97 

102 

91 

100 

103 

85 

79 

M  ]  N 

67 

79 

71 

70 

70 

64 

61 

66 

58 

66 

71 

71 

60 

67 

65 

64 

69 

81 

70 

60 

60 

62 

55 

57 

64 

CRESCENT    CITY   1  N 

MAX 

65 

63 

55 

60 

MIN 

43 

44 

51 

48 

47 

47 

44 

38 

36 

45 

38 

44 

44 

39 

40 

47 

41 

39 

35 

41 

39 

'8 

33 

40 

40 

47 

40 

47 

51 

52 

CROCK  E  TT 

MAX 

68 

76 

77 

59 

68 

79 

82 

74 

11 

65 

M  I  N 

48 

50 

55 

56 

52 

52 

44 

46 

46 

46 

46 

51 

46 

48 

47 

49 

50 

48 

42 

44 

48 

44 

41 

42 

45 

44 

47 

54 

49 

CULVER  CITY 

MAX 

67 

79 

67 

68 

66 

68 

66 

66 

72 

80 

70 

M]  N 

45 

50 

52 

53 

55 

56 

54 

47 

51 

53 

47 

51 

47 

47 

50 

53 

51 

55 

' 

49 

48 

51 

46 

49 

46 

47 

45 

47 

49 

50 

CUYAMA 

MAX 

69 

71 

78 

70 

68 

7  7 

77 

70 

83 

77 

66 

74 

8  5 

7  3 

60 

6  3 

67 

56 

5  9 

60 

60 

72 

75 

83 

MIN 

42 

40 

42 

48 

47 

51 

47 

37 

38 

41 

3» 

36 

33 

34 

36 

43 

46 

43 

38 

29 

30 

42 

27 

30 

30 

34 

36 

40 

41 

43 

CUYAMACA 

MAX 

69 

71 

69 

66 

62 

56 

54 

55 

46 

55 

60 

58 

64 

61 

69 

71 

69 

66 

62 

56 

54 

5  5 

46 

55 

60 

58 

67 

70 

76 

7^ 

M  I  N 

31 

32 

34 

36 

39 

30 

30 

35 

30 

29 

30 

2  i 

32 

34 

36 

39 

30 

30 

3  5 

30 

29 

30 

2  1 

2  7 

26 

41 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

86 

90 

95 

99 

83 

84 

71 

79 

85 

80 

«1 

87 

77 

82 

85 

39 

94 

85 

76 

75 

76 

70 

66 

72 

73 

81 

85 

68 

93 

92  1 

50 

53 

61 

61 

57 

57 

52 

43 

50 

50 

47 

52 

46 

47 

46 

56 

60 

60 

50 

47 

47 

47 

44 

40 

44 

45 

49 

52 

55 

60 

DAVIS    1  WSU 

MIN 

71 

79 

82 

86 

79 

79 

74 

74 

78 

75 

76 

81 

65 

71 

79 

84 

84 

72 

64 

65 

66 

57 

55 

59 

67 

73 

71 

75 

80 

69 

43 

47 

52 

56 

59 

42 

42 

43 

43 

48 

49 

49 

38 

45 

43 

47 

46 

42 

35 

34 

41 

37 

41 

34 

38 

40 

37 

42 

52 

43 

DEATH  VALLEY 

MAX 

96 

102 

105 

103 

100 

94 

93 

87 

89 

90 

9? 

98 

90 

93 

inn 

105 

103 

95 

84 

85 

86 

76 

85 

89 

93 

97 

104 

102 

MIN 

63 

71 

68 

70 

71 

62 

60 

66 

57 

67 

69 

72 

60 

63 

64 

62 

68 

82 

69 

59 

62 

61 

54 

58 

64 

59 

64 

61 

64 

73 

See  Reference  Notes  Following  Station 
-  116  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Station 


Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

32 

33 

72 
35 

83 

43 

67 
35 

69 
36 

71 
45 

68 
31 

67 
41 

72 
34 

75 
35 

77 
46 

75 
47 

65 
34 

59 
3 1 

61 

57 

55 

55 

58 

64 

69 

73 

75 

79 
41 

68.1 
35.8 

72 
34 

76 
39 

79 
40 

7* 
40 

73 
39 

65 
34 

62 
32 

62 
29 

65 
34 

66 
32 

70 

32 

64 

37 

58 

70 

70 
29 

71 
34 

74 
38 

68 
41 

60 
37 

48 

29 

51 

25 

48 

31 

44 

38 

50 

5  6 

57 

62 

68 

65 

67 

33 

62.8 
33.1 

76 
42 

85 
49 

87 
48 

81 
56 

80 
58 

77 
42 

76 
45 

80 
36 

76 
42 

77 
47 

84 
41 

74 
47 

71 
37 

76 

15 

4  7 
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33 

36 

3  6 

35 

33 

36 

35 

35 

36 

40 

42 

46 

36. 

67 

81 

80 

68 

69 

70 

64 

72 

67 

77 

83 

65 

67 

81 

73 

52 

56 

54 

56 

48 

56 

65 

65 

67 

74 

66 1 

33 

34 

44 

26 

25 

33 

26 

33 

29 

40 

33  7 

24 

28 

26 

36 

26 

28 

30 

36 

30. 

80 

87 

91 

99 

102 

86 

79 

75 

80 

82 

80 

85 

85 

79 

86 

90 

92 

94 

.3  8 

81 

77 

79 

74 

76 

74 

76 

82 

87 

92 

95 

64 

48 

57 

68 

5  7 

62 

59 

66 

59 

4 

8  1 

47 

49 

54 

49 

49 

50 

56 

49 

54 

61 

66 

53 

80 

86 

89 

85 

86 

74 

82 

82 

75 

88 

81 

62 

73 

36 

87 

80 

74 

63 

66 

63 

56 

52 

63 

68 

74 

70 

75 

79 

70 

72 

74. 

44 

49 

5  1 

56 

49 

42 

44 

45 

43 

8  8 

45 

49 

45 

47 

43 

39 

37 

39 

39 

52 

48 

43. 

65 

79 

86 

92 

86 

70 

62 

52 

71 

70 

59 

76 

69 

68 

81 

84 

87 

85 

72 

62 

62 

64 

56 

60 

63 

65 

74 

78 

83 

37 

38 

40 

42 

42 

46 

44 

34 

32 

41 

35 

33 

37 

34 

34 

36 

42 

31 

41 

30 

27 

31 

30 

31 

36 

35 

36 

62 

70 

8* 

85 

81 

75 

69 

64 

68 

66 

67 

73 

56 

61 

69 

7>. 

78 

73 

61 

53 

56 

53 

39 

40 

51 

61 

65 

68 

75 

70 

39 

42 

50 

49 

49 

43 

38 

33 

39 

36 

37 

41 

30 

34 

40 

30 

32 

34 

37 

41 

39 

37 

61 

65 

74 

62 

65 

62 

61 

63 

65 

56 

63 

72 

53 

53 

65 

67 

77 

65 

46 

51 

55 

48 

42 

46 

53 

61 

66 

66 

69 

37 

4  5 

42 

34 

30 

29 

32 

30 

34 

31 

32 

37 

3  1 

26 

33 

27 

30 

37 

39 

46 

42 

33 

76 

89 

92 

" 

80 

70 

70 

79 

68 

73 

76 

59 

69 

7  9 

86 

79 

72 

64 

6  1 

64 

60 

59 

55 

62 

65 

69 

73 

81 

71 

39 

46 

52 

55 

45 

43 

4  8 

39 

45 

36 

40 

45 

35 

35 

41 

42 

42 

45 

40 

38 

36 

39 

40 

41 

46 

49 

41 

70 

78 

84 

81 

80 

79 

75 

7  7 

76 

69 

76 

80 

57 

61 

75 

n  1 

78 

67 

51 

58 

55 

52 

50 

63 

64 

69 

71 

75 

80 

66 

41 

* 

48 

40 

36 

37 

37 

37 

38 

40 

42 

38 

40 

39 

42 

46 

41 

45 

51 

46 

40 

56 

67 

70 

67 

61 

55 

47 

49 

50 

52 

55 

52 

44 

52 

59 

60 

59 

52 

45 

39 

42 

37 

29 

31 

43 

47 

52 

59 

57 

58 

51 

30 

38 

40 

39 

34 

3  0 

30 

26 

30 

27 

32 

27 

17 

29 

33 

21 

22 

27 

29 

33 

30 

3  8 

71 

80 

85 

BO 

75 

70 

68 

74 

72 

69 

80 

74 

65 

71 

81 

8  7 

81 

71 

60 

60 

59 

55 

53 

58 

64 

68 

71 

78 

77 

75 

70 

44 

58 

51 

46 

46 

44 

49 

36 

42 

49 

38 

41 

43 

4  9 

46 

43 

44 

76 

77 

85 

83 

78 

65 

63 

62 

64 

68 

70 

68 

75 

76 

75 

79 

76 

72 

68 

63 

60 

55 

52 

55 

62 

65 

73 

75 

77 

79 

69 

30 

29 

27 

28 

28 

26 

35 

27 

25 

25 

27 

30 

37 

38 

32 

9] 

94 

101 

103 

87 

84 

80 

83 

89 

84 

87 

91 

82 

89 

90 

96 

98 

96 

84 

83 

85 

78 

80 

77 

81 

85 

89 

94 

101 

98 

66 

60 

62 

61 

52 

51 

54 

52 

52 

51 

54 

54 

6  7 

63 

66 

55 

R7 

88 

75 

78 

81 

70 

77 

78 

76 

82 

84 

76 

70 

65 

68 

62 

68 

70 

75 

43 

5  7 

42 

39 

40 

43 

83 

95 

102 

108 

104 

88 

87 

77 

89 

98 

63 

93 

91 

87 

97 

93 

98 

99 

93 

87 

85 

86 

80 

83 

82 

84 

87 

91 

97 

103 

91 

62 

53 

58 

56 

58 

6 1 

5  5 

55 

56 

66 

55 

52 

6  6 

56 

57 

6  0 

62 

67 

67 

85 

92 

96 

97 

86 

7  1 

76 

80 

78 

81 

80 

75 

80 

3  6 

89 

89 

81 

69 

72 

75 

66 

60 

67 

71 

76 

81 

86 

86 

90 

3  0 

50 

35 

40 

41 

44 

46 

55 

47 

83 

gg 

93 

99 

104 

89 

88 

74 

80 

87 

79 

85 

9  0 

79 

82 

88 

95 

94 

98 

84 

80 

82 

81 

78 

75 

78 

85 

3  9 

94 

98 

86 

5  7 

54 

51 

54 

6  6 

62 

69 

3  9 

67 

72 

69 

62 

60 

60 

80 

8  8 

56 

56 

67 

59 

60 

58 

66 

66 

45 

41 

41 

46 

56 

60 

62 

64 

61 

67 

6  R 

2 

27 

26 

28 

6 

19 

26 

22 

24 

26 

30 

40 

32 

26 

7  1 

80 

85 

81 

66 

60 

63 

68 

65 

51 

72 

65 

61 

73 

76 

82 

81 

68 

6  ] 

61 

61 

3  3 

57 

60 

62 

71 

73 

60 

82 

78 

69 

40 

86 

26 

32 

34 

36 

41 

37 

36 

69 

72 

82 

84 

82 

80 

68 

76 

79 

68 

79 

77 

60 

68 

78 

82 

73 

66 

6  1 

62 

62 

56 

55 

61 

64 

69 

65 

71 

75 

58 

70 

48 

46 

42 

42 

44 

4' 

43 

50 

40 

42 

44 

40 

40 

42 

40 

44 

51 

44 

44 

7fi 

91 

93 

8  7 

82 

79 

78 

79 

82 

79 

84 

80 

68 

77 

86 

9  1 

88 

84 

74 

69 

72 

67 

67 

67 

72 

77 

79 

86 

86 

" 

54 

55 

■4 

57 

59 

5 1 

59 

63 

64 

62 

45 

41 

47 

51 

54 

57 

62 

58 

84 

79 

89 

93 

89 

83 

77 

69 

74 

74 

72 

81 

76 

6  7 

79 

85 

87 

84 

76 

76 

66 

68 

66 

55 

62 

67 

74 

79 

85 

81 

43 

40 

50 

36 

38 

43 

54 

52 

3 

35 

4  6 

41 

30 

33 

41 

48 

45 

51 

46 

1.4 

an 

83 

86 

92 

87 

83 

BO 

75 

84 

=  ? 

79 

86 

78 

72 

80 

81, 

91 

88 

77 

67 

70 

71 

64 

61 

6  8 

74 

78 

82 

87 

' 

52 

48 

54 

45 

49 

54 

61 

54 

1 

44 

42 

42 

39 

7  9 

51 

51 

6  1. 

57 

52 

6  9 

BO 

88 

92 

Be 

82 

BO 

76 

83 

81 

81 

86 

80 

7  8 

80 

86 

).' 

90 

76 

67 

71 

72 

6  3 

60 

68 

7  6 

7R 

83 

88 

86 

S" 

50 

49 

5 1 

54 

8  8 

6  0 

56 

64 

58 

56 

42 

42 

45 

46 

43 

40 

4  1 

44 

49 

6  0 

60 

52 

51 

BC 

92 

95 

92 

84 

75 

74 

83 

74 

76 

83 

72 

72 

80 

88 

81 

73 

61 

68 

69 

6  6 

61 

67 

68 

73 

77 

68 

73 

' 

41 

38 

49 

33 

35 

38 

41 

3 

3  6 

38 

36 

7  9 

42 

45 

60 

6? 

65 

67 

8:1 

71 

67 

69 

60 

60 

57 

55 

8i. 

59 

60 

55 

59 

53 

54 

53 

49 

49 

55 

58 

37 

58 

65 

65 

59 

6? 

60 

48 

42 

38 

39 

45 

38 

44 

49 

52 

40 

6  9 

73 

81 

R  J 

73 

75 

71 

73 

76 

7  > 

75 

81 

6  6 

69 

75 

81 

65 

79 

66 

63 

66 

66 

57 

54 

6  6 

70 

73 

7  6 

82 

76 

72 

48 

52 

52 

45 

45 

8  1 

36 

40 

7  8 

47 

38 

40 

39 

3.7 

47 

46 

41 

67 

75 

76 

65 

70 

68 

6  6 

68 

AS 

6  / 

66 

81 

6  1 

76 

65 

66 

64 

65 

6  6 

64 

64 

6  6 

66 

70 

72 

69 

66 

68 

44 

47 

54 

45 

45 

5 1 

5  7 

41 

41 

43 

41 

47 

46 

46 

66 

77 

83 

7R 

71 

56 

68 

60 

58 

6  0 

67 

61 

60 

68 

72 

71 

72 

65 

54 

51 

49 

44 

43 

52 

55 

59 

63 

71 

71 

62 

7  3 

40 

46 

42 

41 

34 

39 

2B 

30 

35 

36 

37 

40 

76 

7i-. 

85 

85 

35 

76 

73 

74 

78 

77 

73 

80 

76 

6R 

75 

83 

82 

73 

64 

8  9 

57 

53 

68 

57 

62 

68 

67 

71 

74 

72 

48 

38 

76 

38 

40 

35 

40 

44 

32 

36 

42 

1.6 

41 

40 

30 

31 

42 

37 

32 

33 

34 

38 

40 

48 

45' 

39 

84 

89 

86 

76 

77 

77 

75 

78 

72 

^^ 

80 

78 

70 

75 

84 

3  4 

78 

58 

61 

54 

50 

49 

60 

67 

68 

71 

71 

72 

62 

69 

71 

43 

56 

55 

3R 

49 

51 

40 

35 

47 

40 

50 

33 

43 

41 

6  7 

47 

40 

30 

31 

37 

'1 

33 

31 

34 

33 

37 

40 

49 

46 

41 

70 

74 

75 

' 

68 

64 

56 

62 

57 

58 

67 

62 

52 

65 

65 

70 

65 

59 

43 

45 

41 

33 

36 

44 

54 

54 

58 

65 

63 

64 

58 

34 

40 

38 

37 

40 

40 

7  0 

31 

32 

30 

38 

30 

22 

30 

33 

33 

38 

32 

26 

21 

26 

21 

25 

16 

27 

25 

26 

28 

37 

38 

30 

71 

87 

90 

B  1 

64 

63 

6! 

77 

75 

6  = 

73 

67 

6  9 

73 

92 

8  8 

82 

65 

62 

63 

65 

61 

64 

65 

68 

73 

77 

81 

76 

76 

72 

47 

52 

58 

54 

56 

57 

58 

45 

46 

8? 

51 

54 

6  7 

50 

57 

6  7 

50 

54 

54 

48 

48 

8  9 

48 

44 

43 

46 

46 

47 

49 

49 

50 

84 

87 

96 

94 

84 

64 

64 

77 

77 

7  7 

83 

73 

71 

82 

88 

8R 

78 

60 

67 

64 

6  0 

59 

66 

72 

76 

62 

88 

85 

90 

77 

45 

42 

47 

54 

50 

47 

37 

51 

6  6 

36 

45 

39 

42 

42 

50 

54 

52 

41 

39 

39 

39 

35 

34 

40 

41 

37 

40 

47 

84 

44 

See  Reference.  Notes  Following  Station  jjj(jex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

78 

79 

82 

8  2 

83 

83 

75 

76 

74 

76 

79 

76 

69 

79 

79 

84 

78 

70 

62 

63 

60 

52 

52 

63 

71 
44 

71 

74 

78 

78 

74 

73.3 

M I  N 

51 

52 

60 

60 

60 

55 

48 

50 

52 

46 

43 

48 

42 

45 

52 

56 

58 

49 

39 

43 

48 

41 

42 

40 

49 

47 

51 

51 

48 

49.0 

MAX 

60 

69 

71 

69 

58 

58 

55 

55 

60 

53 

60 

69 

44 

50 

59 

66 

73 

60 

44 

45 

45 

45 

38 

40 

48 

56 

60 

62 

64 

53 

56.3 

M  I  N 

37 

42 

43 

30 

28 

29 

27 

34 

32 

26 

37 

31 

30 

25 

37 

42 

38 

30 

19 

25 

32 

12 

23 

29 

28 

29 

30 

39 

39 

37 

31.3 

MAX 

76 

79 

80 

84 

81 

77 

75 

80 

78 

82 

77 

77 

77 

85 

87 

85 

75 

64 

6B 

69 

63 

60 

67 

72 

77 

79 

84 

80 

78 

76.4 

M I  N 

44 

51 

52 

52 

46 

46 

53 

42 

44 

44 

49 

37 

40 

47 

49 

50 

54 

41 

37 

40 

41 

43 

34 

42 

41 

42 

43 

50 

50 

45.0 

MAX 

78 

88 

94 

90 

85 

79 

80 

80 

82 

79 

85 

79 

79 

79 

8  0 

91 

88 

78 

69 

70 

69 

68 

58 

63 

75 

80 

82 

88 

83 

80 

79.6 

MIN 

46 

55 

56 

56 

55 

51 

55 

55 

53 

45 

54 

54 

40 

48 

49 

55 

54 

56 

40 

37 

40 

39 

30 

35 

40 

45 

45 

50 

57 

54 

48.6 

MAX 

77 

85 

92 

89 

84 

78 

72 

80 

82 

75 

85 

80 

70 

78 

87 

90 

88 

78 

68 

70 

72 

65 

63 

65 

73 

78 

80 

86 

87 

80 

78.6 

MIN 

44 

48 

50 

54 

53 

51 

53 

48 

44 

44 

47 

49 

38 

42 

47 

49 

51 

54 

37 

34 

36 

45 

37 

34 

38 

42 

42 

44 

49 

48 

45.1 

MAX 

65 

74 

83 

85 

78 

78 

72 

74 

80 

70 

75 

81 

59 

70 

RO 

B5 

81 

73 

ft  2 

62 

54 

58 

56 

58 

67 

68 

66 

74 

81 

71 

71.7 

MIN 

40 

45 

47 

52 

53 

40 

42 

38 

41 

35 

39 

45 

35 

35 

41 

45 

42 

45 

36 

38 

39 

41 

40 

40 

37 

40 

40 

38 

43 

34 

40.9 

MAX 

76 

83 

91 

91 

77 

71 

60 

73 

74 

70 

77 

73 

70 

75 

83 

85 

84 

78 

66 

66 

67 

58 

59 

64 

65 

73 

77 

84 

82 

88 

74.7 

MIN 

48 

55 

61 

65 

55 

46 

47 

42 

49 

46 

44 

49 

35 

46 

48 

52 

56 

50 

38 

33 

35 

35 

33 

31 

36 

39 

43 

48 

57 

45.7 

MAX 

76 

81 

86 

80 

80 

70 

77 

79 

75 

77 

82 

63 

71 

80 

82 

87 

75 

64 

64 

66 

63 

56 

58 

65 

72 

74 

78 

82 

80 

78 

74.0 

MI  N 

46 

52 

53 

58 

52 

51 

45 

40 

45 

45 

42 

50 

40 

43 

45 

50 

49 

46 

40 

37 

39 

41 

44 

38 

42 

41 

43 

47 

52 

48 

45.5 

MAX 

70 

79 

83 

75 

72 

69 

67 

70 

66 

60 

67 

61 

64 

73 

72 

67 

63 

61 

59 

61 

65 

64 

60 

61 

63 

63 

64 

ftft 

67 

66 

66.6 

MIN 

40 

40 

43 

44 

53 

57 

52 

40 

47 

51 

47 

48 

47 

37 

40 

43 

49 

52 

34 

32 

41 

47 

32 

38 

35 

43 

37 

41 

49 

° 

MAX 

75 

88 

92 

65 

62 

67 

69 

75 

64 

68 

75 

65 

69 

69 

89 

87 

67 

6ft 

66 

65 

65 

64 

66 

68 

71 

76 

77 

R4 

74 

70 

71.9 

MIN 

49 

53 

57 

56 

57 

55 

57 

51 

52 

55 

51 

54 

50 

49 

57 

54 

57 

58 

51 

49 

54 

46 

50 

48 

50 

50 

49 

51 

52.6 

MAX 

7? 

88 

93 

67 

64 

67 

67 

75 

66 

67 

75 

65 

69 

72 

88 

88 

71 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

70 

70 

75 

79 

82 

74 

75 

72.6 

MIN 

46 

49 

53 

51 

56 

54 

51 

47 

50 

53 

50 

52 

47 

47 

51 

54 

53 

57 

52 

50 

47 

52 

44 

48 

4ft 

49 

47 

46 

51 

MAX 

65 

73 

77 

72 

64 

67 

64 

66 

64 

64 

65 

63 

ft6 

70 

74 

76 

71 

66 

65 

64 

64 

64 

62 

63 

64 

68 

69 

71 

64 

67 

67.0 

MIN 

49 

52 

55 

55 

58 

56 

55 

52 

55 

54 

51 

54 

49 

50 

54 

55 

54 

57 

54 

52 

49 

52 

47 

50 

48 

50 

47 

49 

51 

52 

MAX 

72 

87 

94 

81 

65 

65 

65 

73 

71 

68 

74 

69 

68 

76 

87 

90 

83 

70 

67 

65 

68 

65 

65 

68 

69 

76 

76 

80 

76 

77 

73.7 

MIN 

51 

5ft 

62 

58 

58 

57 

55 

52 

52 

56 

52 

54 

52 

52 

56 

62 

57 

57 

55 

54 

51 

53 

49 

51 

50 

53 

52 

53 

53 

MAX 

81 

88 

92 

85 

85 

80 

77 

83 

80 

79 

nft 

66 

76 

81 

RR 

92 

85 

73 

69 

72 

66 

65 

61 

71 

77 

78 

81 

86 

79 

81 

78.8 

MIN 

44 

50 

54 

47 

54 

48 

42 

45 

47 

43 

50 

39 

42 

44 

50 

52 

51 

41 

40 

40 

39 

42 

37 

42 

41 

43 

42 

52 

MAX 

BO 

88 

90 

86 

84 

67 

77 

86 

75 

78 

R5 

69 

74 

83 

RR 

82 

76 

68 

67 

68 

61 

55 

60 

71 

72 

71 

75 

84 

77 

76 

75.8 

MIN 

43 

44 

55 

56 

49 

51 

45 

45 

43 

39 

47 

48 

37 

38 

46 

46 

43 

43 

37 

34 

41 

39 

41 

37 

38 

41 

43 

43 

49 

MAX 

R4 

88 

94 

96 

84 

8  1 

71 

75 

79 

73 

81 

80 

73 

83 

86 

91 

92 

85 

73 

70 

71 

67 

64 

67 

70 

79 

83 

89 

88 

91 

80.3 

MIN 

47 

44 

48 

56 

54 

49 

48 

34 

45 

48 

37 

48 

39 

40 

39 

45 

52 

51 

43 

39 

41 

47 

39 

35 

36 

37 

40 

41 

49 

MAX 

78 

80 

87 

93 

88 

85 

80 

78 

83 

83 

80 

87 

69 

74 

79 

RO 

93 

87 

74 

68 

72 

71 

63 

58 

67 

75 

80 

83 

83 

83 

79.0 

MIN 

51 

54 

51 

56 

47 

4ft 

53 

58 

56 

42 

47 

47 

34 

51 

52 

52 

51 

57 

47 

34 

40 

40 

41 

34 

41 

42 

44 

44 

54 

47  a  3 

MAX 

73 

«1 

84 

84 

80 

78 

74 

77 

74 

75 

80 

78 

69 

no 

83 

81 

75 

70 

62 

54 

63 

60 

58 

66 

h7 

68 

72 

80 

77 

70 

73.4 

MIN 

44 

48 

54 

61 

61 

56 

55 

43 

43 

56 

46 

51 

43 

52 

413 

49 

44 

50 

45 

35 

43 

40 

45 

44 

45 

40 

41 

46 

55 

49 

47.7 

MAX 

54 

63 

67 

65 

52 

56 

57 

49 

58 

53 

53 

65 

40 

51 

56 

66 

68 

60 

37 

41 

38 

35 

35 

40 

40 

51 

49 

55 

60 

46 

52.0 

MIN 

29 

35 

33 

36 

34 

30 

27 

27 

27 

26 

33 

31 

22 

28 

33 

35 

36 

30 

17 

21 

30 

17 

20 

21 

2  5 

25 

26 

29 

31 

28 

28.  1 

MAX 

77 

87 

90 

89 

81 

78 

72 

81 

82 

75 

84 

83 

71 

77 

85 

90 

89 

78 

67 

68 

74 

62 

63 

66 

70 

76 

79 

85 

88 

79 

78.2 

MIN 

51 

57 

62 

66 

59 

55 

54 

51 

53 

51 

55 

57 

47 

49 

55 

59 

65 

63 

50 

42 

44 

49 

42 

40 

49 

40 

54 

56 

59 

5  8 

53.4 

MAX 

70 

71 

83 

85 

85 

83 

63 

77 

80 

72 

79 

83 

61 

71 

80 

83 

77 

70 

62 

64 

64 

58 

58 

60 

68 

70 

68 

72 

75 

69 

72  .0 

MIN 

45 

48 

53 

55 

49 

52 

44 

43 

46 

44 

44 

51 

41 

43 

46 

47 

52 

45 

41 

38 

47 

41 

40 

40 

4  ; 

41 

40 

45 

51 

47 

45.3 

MAX 

73 

81 

85 

87 

82 

81 

70 

75 

81 

78 

78 

82 

67 

73 

81 

85 

90 

78 

67 

66 

70 

58 

56 

59 

70 

76 

76 

72 

83 

74 

75.1 

MIN 

48 

53 

57 

60 

53 

50 

47 

44 

46 

48 

48 

50 

41 

45 

47 

53 

54 

49 

38 

40 

45 

39 

46 

39 

43 

47 

45 

50 

53 

46 

47.5 

MAX 

66 

71 

78 

75 

66 

67 

68 

65 

68 

62 

67 

74 

57 

62 

67 

75 

78 

67 

47 

51 

42 

40 

37 

49 

5ft 

61 

60 

65 

67 

61 

62.3 

MIN 

32 

35 

35 

34 

29 

26 

25 

27 

32 

23 

31 

40 

24 

23 

32 

35 

33 

27 

17 

20 

34 

27 

25 

23 

2  3 

26 

27 

29 

43 

42 

29.3 

MAX 

79 

93 

97 

104 

99 

83 

80 

78 

88 

84 

85 

86 

90 

85 

87 

90 

94 

94 

92 

87 

79 

82 

79 

82 

R  1 

82 

85 

RR 

94 

100 

87.6 

MIN 

46 

58 

59 

60 

59 

ftO 

60 

49 

49 

57 

58 

52 

57 

53 

49 

54 

54 

54 

59 

48 

58 

58 

-  54 

50 

49 

49 

50 

ft4 

62 

59 

54.9 

MAX 

76 

85 

86 

88 

81 

80 

76 

81 

76 

76 

82 

83 

71 

77 

84 

89 

88 

79 

65 

67 

67 

64 

62 

66 

7  3 

77 

78 

86 

84 

80 

77.5 

MIN 

42 

41 

54 

53 

44 

49 

51 

43 

43 

44 

45 

49 

37 

42 

48 

48 

51 

49 

40 

39 

40 

33 

45 

41 

46 

42 

45 

44 

52 

50 

45.0 

MA  X 

77 

86 

90 

88 

85 

79 

74 

83 

82 

77 

85 

85 

78 

85 

87 

95 

89 

88 

76 

68 

72 

68 

63 

65 

70 

77 

80 

86 

87 

82 

80.2 

MIN 

49 

53 

59 

64 

53 

59 

53 

50 

54 

49 

52 

54 

48 

52 

54 

52 

59 

56 

41 

40 

44 

46 

41 

38 

43 

4ft 

50 

52 

49 

52 

50.4 

MAX 

83 

87 

94 

94 

89 

ft« 

62 

71 

72 

73 

78 

76 

70 

79 

86 

89 

88 

82 

72 

67 

64 

64 

ftO 

64 

67 

75 

78 

84 

85 

85 

76.9 

MIN 

45 

43 

60 

68 

46 

50 

46 

38 

47 

44 

46 

49 

42 

45 

58 

60 

64 

54 

47 

39 

40 

40 

36 

34 

38 

42 

50 

54 

54 

50 

47.6 

w  A  X 

58 

67 

74 

73 

58 

61 

63 

57 

62 

61 

65 

69 

42 

57 

62 

69 

71 

63 

40 

46 

39 

34 

32 

39 

47 

54 

5  1 

57 

62 

51 

56.  1 

MIN 

29 

32 

32 

35 

31 

28 

25 

25 

28 

27 

29 

33 

25 

25 

29 

34 

35 

36 

17 

20 

31 

21 

23 

15 

22 

23 

22 

27 

34 

27.4 

72 

80 

87 

86 

83 

70 

66 

63 

69 

66 

71 

73 

68 

70 

75 

81 

80 

76 

69 

66 

66 

62 

58 

57 

5  2 

67 

68 

78 

81 

83 

71.8 

MIN 

55 

59 

65 

71 

57 

54 

34 

48 

49 

39 

47 

55 

37 

48 

52 

59 

62 

60 

40 

45 

44 

41 

39 

40 

4  0 

49 

50 

58 

64 

61 

50.7 

78 

86 

89 

81 

82 

78 

77 

81 

78 

78 

85 

64 

74 

80 

85 

90 

79 

68 

65 

69 

62 

58 

60 

67 

73 

77 

77 

86 

79 

78 

76.  1 

MIN 

44 

53 

54 

59 

54 

47 

45 

41 

43 

47 

45 

50 

40 

46 

45 

50 

50 

47 

41 

38 

42 

40 

40 

37 

42 

41 

45 

45 

51 

47 

45.6 

MA 

66 

68 

75 

68 

66 

65 

58 

63 

59 

67 

69 

62 

64 

62 

70 

72 

71 

65 

55 

58 

55 

5  2 

42 

44 

55 

64 

66 

67 

55 

7  1 

62.8 

MIN 

27 

32 

33 

38 

32 

25 

32 

2ft 

34 

27 

28 

39 

23 

28 

31 

33 

32 

44 

37 

23 

26 

23 

22 

18 

25 

28 

30 

32 

36 

32 

29.9 

MAX 

48 

76 

79 

73 

80 

65 

62 

75 

62 

64 

67 

56 

60 

70 

72 

60 

63 

63 

59 

62 

60 

60 

59 

60 

58 

60 

63 

70 

68 

MIN 

45 

48 

51 

50 

49 

53 

50 

45 

47 

48 

43 

48 

41 

43 

46 

47 

46 

46 

43 

40 

44 

41 

43 

44 

43 

44 

42 

46 

48 

49 

45.8 

73 

79 

85 

88 

78 

80 

67 

74 

78 

74 

77 

82 

61 

72 

81 

85 

16 

75 

63 

64 

63 

56 

52 

58 

67 

72 

70 

75 

78 

MIN 

46 

51 

53 

54 

58 

45 

43 

42 

45 

47 

46 

49 

39 

43 

45 

50 

48 

44 

3  5 

38 

44 

37 

40 

38 

40 

41 

40 

45 

49 

47 

44.7 

MAX 

71 

81 

91 

84 

61 

61 

62 

61 

61 

60 

5R 

57 

60 

76 

80 

61 

62 

60 

5R 

58 

63 

61 

58 

59 

59 

59 

60 

63 

63 

62 

64  •  3 

MIN 

45 

52 

51 

52 

47 

54 

50 

41 

47 

48 

43 

50 

41 

43 

46 

45 

47 

50 

42 

36 

39 

47 

39 

37 

40 

42 

40 

43 

50 

50 

45.2 

82 

85 

ftft 

70 

67 

60 

68 

71 

63 

77 

80 

70 

62 

63 

61 

58 

61 

72 

74 

MIN 

58 

46 

34 

36 

38 

39 

43 

33 

45 

4ft 

36 

34 

38 

33 

34 

40 

45 

64 

71 

82 

84 

75 

64 

63 

69 

75 

67 

70 

78 

56 

65 

76 

80 

80 

66 

55 

58 

59 

48 

45 

52 

60 

65 

65 

69 

76 

65 

66.7 

MIN 

45 

52 

60 

62 

43 

43 

42 

49 

48 

47 

55 

43 

49 

46 

54 

60 

48 

37 

32 

36 

40 

33 

35 

37 

38 

39 

39 

49 

44 

44 

45.0 

MAX 

64 

75 

78 

70 

65 

55 

56 

65 

60 

58 

67 

56 

56 

63 

70 

71 

64 

45 

47 

37 

36 

33 

52 

52 

58 

64 

53 

60 

58.2 

MIN 

44 

57 

64 

56 

48 

42 

37 

48 

39 

40 

51 

34 

32 

45 

54 

53 

29 

24 

30 

32 

27 

28 

34 

38 

43 

50 

43 

40 

41.5 

"AX 

61 

61 

65 

46 

49 

63 

67 

76 

61 

42 

45 

47 

49 

49 

58 

63 

64 

65 

MIN 

25 

35 

25 

17 

27 

28 

32 

24 

18 

21 

34 

22 

21 

22 

25 

31 

34 

MAX 

70 

73 

69 

65 

ft? 

60 

60 

65 

56 

63 

75 

52 

57 

63 

70 

78 

63 

48 

5  0 

46 

39 

39 

47 

52 

60 

62 

65 

66 

54 

64 

59.8 

MIN 

37 

45 

45 

37 

34 

35 

37 

41 

37 

34 

41 

38 

32 

31 

37 

40 

42 

25 

24 

23 

32 

23 

27 

33 

28 

28 

31 

34 

41 

42 

34.5 

LAS  PLUMAS 
LAVA   BEOS  NM 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE RMORE   2  SSW 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

LODI 

LOMPOC   SFWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES   WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLFY   1  WSW 
MADERA 

MANDEV I LLE  ISLAND 
MAN2  AN  I T A  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MARY  SV I LLE 

MC  CLOUD 

MECCA   3  SF 

MERCED  FIRE   STA  2 

MI  DOLE WATER 

"  'MILL  CREEK  2 

II 

'MINFPAL 

'"ITCHFLL  CAVFPNS 

«n 


•ODE  ST  0 
"ONO  LAKE 
'ONTFRFY 
*ONT  ICFLLO  DAM 
<0R90   BAY   FIPE  DFPT 

» 

tOUNT  A  I N  PASS 

'T   DIABLO  NOPTH  GATE 

.:■ 

H   jtOUNT  HAMILTON 

'  I 

'OUNT  HE 8 PON  "5 

» 

OUNT    SHASTA  WB  CITY 
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Continued 


Station 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  Of  Monlh 


MT   WILSON   FC  338B 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA    STATE  HOSPITAL 
NEEDLE S  FAA  AP 
NEVADA  CITY 
NEWARK 
NEWMAN   2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NORTH   FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANS  I DE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK    PRAIRIE   CP  PARK 


OROVILLE 

OXNARD 

PALMDALE 

PALMDALE    FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 


74  82 
47      52  59 


64     54  38 


39     47  52 


MAX 
MIN 


86  9? 
55  59 


64  74 
37  41 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62  70 
47  50 


88  97 
42  50 


70  69 
40  40 


74  82 
47  51 


30  85 
42  45 


73  80 
49  57 


73  80 
42  43 


81  88 

45  50 


92  100 
51  60 


50  51  53 

85  84  67 

53  62  42 

104  85  85 

65  68  67 

81  77  75 
45  52  38 

82  83  80 
55  49  49 


57      60  45 


68  62  66 
54      56  54 


50     47  45 


89     75  65 


82  76  76 
52      42  42 


78  78  63 
55     50  49 


71      62  64 


91      77  67 


54     52  52 


72  68  64 
39      36  34 


62     56  57 


80  79  76 
54      38  37 


59  59 
37  44 


80 
39  40 


79  70 
40  40 


72  77  85 
51     50  50 


70  65  68 
40      30  36 


73      74  79 


65  61 
40  45 


80  78 
34  44 


55     60  45 


48      53  56 


96  85  71 
59     54  51 


95      84  68 


105   101  82 


54     47  46 


83     80  70 


72  73  77 
43     37  40 


76  76  64 
47      46  48 


78      79  79 


67      59  59 


78  73 
35  38 


76  78 
49  49 


74  68 
45  48 


77  77 
39  54 


47     35  50 


78  87  86 
53     50  51 


45      40  45 


61  62 
33  40 


77     83  90 


65     69  73 


64  71  76 
40      43  51 


64  63 
49  51 


74      75  79 


30  42  52 
75     83  90 


68  80 
36  40 


79  84 
58  54 


46  61 
30  30 


45      39  41 


43      46  47 


3  3      36  40 


77  78  83 
51      51  52 


80      79  65 


75  72 

55  54 

92  85 

46  43 

79  67 

45  42 

92  97 

56  59 

74  78 

41  44 


58  65  75 
38      40  44 


37      40  45 


64  65 
50  50 


66  59  69 
30      3*  41 


49      48  49 


64  63 
53  47 


75      82  91 


76  70  78 

37  43  48 

55  62  56 

43  34  46 


33      47  51 


65      74  83 


78  80 
50  51 


69     71  66 


73  82  77 
58      49  58 


73  81  75 
46      39  45 


39      42  51 


57  66 
36      3  8 


64  72  80 
42     42  55 


70  73  81 
42     42  41 


89  85 

48  46 

70  69 

53  54 

78  79 

47  47 

87  79 

53  54 

83  87 

47  48 

63  61 

48  50 

69  66 

55  54 

95  90 

49  47 

85  89 

50  51 

56  56 
46  36 

84  86 

50  52 

82  70 

42  41 

84  86 

58  55 

78  75 

40  48 


73      82  86 


40  40 

85  93 

52  52  51 

59  65  78 


64  69 
29  40 


88  88 
45|   52  54 


85  87 
4l!  43 


52  49 
38  29 

70  68 

37  32 

62  65 

32  34 

88  81 

65  55 

56  53 

29  27 

62  59 

40  42 

65  69 

36  34 

65  64 

56  53 

67  56 

33  29 

67  63 

58  52 

69  66 

34  31 

59  61 
42  41 

61  60 

57  50 

72  69 

48  39 

76  65 

38  33 

53  53 

31  40 

65  65 

32  36 

60  56 

36  41 

66  65 

37  41 


70  67 
45  39 


98  98  96 
54      58  61 


82  68 
46  43 


44  50 

30  23 

60  69 

34  33 

62  67 

40  36 


58     52  50 

3  7  44 

33  27 

56  57 

43  43 

59  68 

40  3  3 


61  62 
51  44 


52  47 
31  25 


62  62 
55  49 


34  42  37 

56  58  62 

44  44  40 

63  63  60 

48  46  43 


75  75 
52  51 


68     69  66 


85  81 
55  48 


63  61 
42  37 


63  55 
40  31 


51  59  61 
31      39  42 


73      77  82 


69  66  71 
38     38  39 


78  84  90 
50     52  55 


56  62  64 
29     32  32 


73  77  76 
38      39  42 


63  65  65 
44      49  43 


56  64  69 
32      36  36 


47      49  47 


38      37  40 


47      49  45 


63  64  64 
43      46  46 


76  80  82 
38      40  40 


47      53  49 


80      73  71 


95  99  97 
56      59  68 


35      42  36 


67  75  69 
44     49  48 


71  62  57 

43  38  33 

50  55  55 

35  34  35 

60  56  62 
35  36  35 

50  60  67 

3  3  3  7  36 

56  55  60 

41  44  42 

68  67  69 

41  42  40 

61  62  68 

43  36  34 

63  60  66 

42  38  35 

78  78  81 


59  58 
45  37 


50  52 
30  25 


55      57  69 


72  78  78 
45      40  42 


67      75  73 


71      72  71 


70  75  82 
39      40  44 


87  86  78 
43      49  44 


67      64  65 


71  77  76 
39      43  39 


47      50  52 


76  85  77 
42      48  42 


74  65  66 
49      52  51 


65  63  64 
45      51  50 


89  83  85 
40      42  46 


47      52  49 


64  60  61 
42      48  50 


77  80  71 
45      55  45 


73      66  75 


77  78  71 
5  1      45  47 


73  70  71 
45      48  46 


86      85  90 


96      99  102 


65     69  63 


54     62  67 


42      52  45 


44      50  47 


PARADI SE 

PARKER  RESERVOIR 
PASADENA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES   FAA  AP 
PETALUMA   FIRE   STA  2 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PLACER V I LLE 
PLACERVILLE    I FG 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUELLO  WB 
PT   PIEORAS  BLANCAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


45      49  51 


57     62  65 


46      53  57 


45      43  45 


81  92  96 
42      46  50 


74  84  84 
40      44  47 


79  92  95 
38      45  47 


49      51  51 


40      46  47 


45      54  54 


60      60  66 


47      45  50 


66  68  65 
49      50  50 


50      55  55 


91      79  63 


95  92  68 
49     46  56 


53      47  52 


94  89  80 
51      45  45 


82  74  63 
52      49  49 


83  76  78 
48      59  43 


59     57  50 


47      41  45 


66  71  66 
48     49  50 


59     60  63 


70  70  70 
39      44  43 


86      75  77 


67      76  74 


74  77  75 
48      34  33 


75  82  76 
48      36  37 


38     38  38 


63     64  61 


69  68  71 
44      36  43 


61      64  61 


44      39  45 


61      62  62 


70     72  72 


84      78  82 


68  79  72 
52      46  47 


77      80  69 


78      83  67 


78  83  78 
32     37  36 


62  62  59 
49      41  50 


35      40  46 


65     69  73 


59  59  63 
43      39  47 


58      60  56 


57  5°  62 
47      47  41 


57      65  74 


50      51  43 


88  78  85  88 
59     55     58  60 


98]  91 
51  58 


90  I  91 
35  I  40 


65      76  81 


51      64  71 


57  58  59 
44      42  42 


45      47  46 


94  98 
65  71 


87  75 

46  4  7 

85  73 

45  44 

66  60 

41  38 

83  73 

40  42 

68  68 

46  50 

80  72 

47  43 

77  70 

53  41 

62  58 

45  41 


58  57 
48  42 


56  58  56 
30      3ft  41 


69  68  69 
53      50  45 


38      29  31 


65      68  67 


60     62  63 


65      66  63 


60  57  61 
32      30  37 


67      54  57 


58  56  60 
32      36  45 


57  56  62 
42      40  45 


40     43  45 


45  42  50 
33     36  32 


59      55  50 


65      65  69 


65     62  70 


57      59  65 

35      38  34 


60  56  65 
37      35  33 


59     62  67 


47      50  59 


51      53  56 


58     67  64 


54      54  58 


73  76  81 
34      35  34 


74      79  32 


65     61  67 


33      35  35 


67  66  63 
42      41  38 


59      65  67 


36     42  43 


57      57  53 


59     61  62 


69      72  62 


89  95  99 
63      64  67 


36      38  41 


90      81  83 


75  67  67 
42      49  45 


87      84  79 


47      45  50 


70      77  67 


46      46  44 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  cal,f0rn,a 

Continued   APRIL  1961 


Station 

Day  Ot  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

p 
< 

POMONA 

MAX 
MIN 

S3 
41 

92 
48 

99 
50 

90 
53 

80 
56 

68 

55 

61 
52 

77 
39 

78 
40 

70 
53 

80 
43 

73 
43 

71 
45 

80 
41 

91 
45 

94 
49 

89 
49 

74 
54 

69 
54 

70 
5 1 

70 

64 

6  6 

72 

71 

79 
40 

82 
40 

86 
40 

82 
46 

82 
45 

78.1 
45.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

70 
45 

71 
45 

83 
52 

87 
42 

85 
44 

80 
43 

71 
46 

77 
40 

"0 
46 

70 
45 

72 
48 

80 
47 

60 
45 

70 
43 

8  0 
50 

82 
52 

78 
50 

72 
52 

63 

33 

63 
38 

65 
33 

60 

48 

59 

4  0 

56 
43 

69 

70 

66 

72 

7  9 

72 
56 

72.1 
45.6 

PORT  E  RV I LLE 

MAX 
MIN 

76 
52 

81 
52 

90 
54 

93 
58 

91 
56 

86 
54 

80 

55 

73 
53 

82 
45 

85 
45 

76 
51 

85 
54 

84 
41 

71 
46 

80 
50 

88 
52 

92 
56 

go 
55 

79 
38 

68 
34 

70 
37 

76 

65 

67 

67 

73 

78 

81 

6  6 

89 
51 

80.0 
47.7 

PORTOL  A 

MAX 
MIN 

73 
24 

80 
27 

74 
29 

72 
29 

60 
22 

64 
16 

60 
22 

65 
14 

60 
28 

59 
22 

66 
20 

63 
30 

58 
2  1 

64 
15 

72 
21 

74 
27 

65 
31 

57 
35 

48 

25 

48 

46 

39 

41 

44 

53 

54 

60 

64 
21 

63 
29 

67 
25 

60.4 
22.4 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

77 
40 

88 
45 

88 

85 
44 

81 
38 

79 

37 

82 
36 

79 
41 

84 

39 

69 

32 

79 
34 

8  6 
41 

84 

60 

57 

53 

48 

68 

70 

70 

75 

78 
41 

77 
50 

72 
48 

74.1 
38.4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

75 
30 

88 

37 

87 
40 

86 
41 

79 
38 

67 
45 

71 
44 

77 
28 

71 
31 

79 
29 

80 
28 

68 
32 

70 
24 

72 
27 

8  6 

85 
35 

80 

70 

6  | 

63 

62 

57 

52 

58 

68 

73 

76 
3 1 

88 
34 

75 
33 

80 
29 

73.3 
32.1 

OUINCY  RS 

MAX 
MIN 

70 
35 

78 
35 

86 
37 

85 
38 

68 
26 

75 
27 

72 
27 

68 
22 

72 
32 

74 
26 

70 
32 

80 

47 
34 

67 

74 

79 

81 

75 

85 

56 

55 

47 

41 

47 

8  6 
30 

65 
27 

65 
26 

68 

28 

73 
37 

57 
33 

66.8 
31.3 

PAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

77 
37 

8fl 
46 

96 
47 

90 
48 

74 
5  1 

66 
54 

61 

50 

78 

33 

75 
35 

65 
49 

82 
37 

76 
35 

71 

79 

92 

94 

91 

75 

68 

68 

70 

70 

6  8 

68 

71 

80 

84 

87 
34 

88 
39 

86 
37 

77.9 
40.5 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

80 
48 

88 
57 

93 
62 

91 
62 

79 
56 

75 
49 

66 
54 

74 
41 

75 

52 

71 
49 

78 
47 

75 
6  2 

70 

77 
47 

8: 

86 

87 

80 

73 

67 

68 

62 

56 

63 

68 

73 

78 

83 

83 

87 
57 

76.3 
49  ■  6 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 
MIN 

84 

50 

83 
56 

89 
55 

80 
63 

80 
57 

78 
56 

75 
46 

79 
44 

78 
49 

77 
54 

76 
51 

67 
47 

73 
39 

79 
50 

84 

6  n 

85 

78 

61 

65 

63 

58 

84 

62 

69 

74 

73 

76 

78 
46 

73 
54 

76 
47 

74.3 
47.7 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

85 
52 

91 
59 

96 
61 

93 
50 

81 
59 

82 
58 

78 
51 

82 
50 

78 
56 

80 
50 

no 

55 

80 
53 

80 
46 

81 
46 

88 

57 

86 

85 

78 

67 

66 

59 

62 

64 

70 

76 

77 

75 

7  6 

74 

75 
48 

78.1 
50.2 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

88 
43 

94 
51 

102 
55 

97 
58 

74 
54 

71 

55 

55 
46 

79 
4  1 

79 
44 

70 
5  1 

84 

45 

79 
45 

75 
46 

85 

93 
48 

96 

93 

75 

73 

71 

72 

61 

69 

72 

75 

81 

85 

89 

90 

85 
48 

80.4 
47.3 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

77 
43 

88 
47 

88 
52 

85 
54 

82 
50 

73 
48 

76 
45 

81 
42 

76 
44 

78 
40 

80 
44 

74 
50 

69 
38 

80 
41 

85 

77 

77 

65 

63 

67 

60 

60 

60 

67 

69 

68 
40 

72 

79 

75 
50 

72 
45 

74.1 
44.  1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

67 
44 

65 
42 

80 
52 

85 

58 

80 
60 

80 
55 

64 

53 

75 
46 

77 
50 

77 
49 

73 
52 

67 
51 

58 
43 

65 
48 

75 
5  5 

80 

65 

62 

88 

62 

58 

59 

56 

58 

63 

67 

65 

67 

74 

63 
52 

68.2 

RIVFRSIDF    FIRE    STA  3 

MAX 
MIN 

89 
42 

93 
47 

100 
50 

92 
50 

81 
54 

73 
54 

65 
51 

78 
4  1 

77 
42 

69 
52 

81 

75 
44 

72 

80 
43 

91 
47 

94 

90 

80 

72 

69 

71 

66 

67 

71 

73 

79 

83 

87 

85 

81 
46 

79.5 

RIVERSIDE   CITRUS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
40 

89 
49 

95 
50 

103 
54 

95 
52 

76 
54 

76 

52 

63 
39 

80 
40 

78 

50 

71 
41 

83 
42 

76 
45 

74 
41 

83 
45 

93 
50 

96 
50 

92 
51 

74 
53 

74 
48 

70 
47 

70 
43 

65 
39 

69 
38 

71 

73 

80 

82 

88 

88 
44 

79.8 

ROCKL 1 N 

MAX 
MIN 

73 
42 

75 
42 

78 

50 

83 

50 

77 
49 

76 
43 

75 
42 

75 
36 

78 
36 

73 
42 

73 
40 

79 
42 

62 
35 

69 
34 

76 
36 

82 
45 

87 

50 

72 
46 

68 
31 

63 
32 

68 
38 

58 
34 

52 
38 

59 
33 

65 
33 

7? 
3  5 

73 

76 

81 

71 
42 

72.3 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
44 

81 
52 

85 
56 

80 
59 

80 
50 

74 
43 

75 
44 

77 
44 

74 
45 

77 
44 

81 
43 

66 
45 

71 
39 

81 
45 

83 
44 

87 
50 

72 
49 

67 
43 

66 

35 

70 
39 

59 
43 

59 
39 

60 
43 

67 
37 

74 
40 

74 
45 

77 
43 

83 
47 

75 

4  9 

79 
44 

74.3 
44  .8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
*7 

84 

54 

86 
58 

81 
60 

80 
54 

75 
46 

75 
47 

80 
48 

75 
47 

78 
47 

81 
46 

65 
48 

72 
42 

80 
46 

8* 
49 

87 

53 

72 
51 

66 
45 

65 
40 

66 
40 

58 
45 

55 

4  1 

58 
43 

66 

39 

73 

4  3 

72 
66 

76 
44 

81 
4  6 

71 
53 

76 
47 

73.9 
47.3 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

76 
41 

85 
46 

89 
51 

84 

52 

85 
63 

71 
42 

78 

37 

79 
36 

75 
36 

81 
38 

82 
39 

71 
49 

72 
37 

84 
40 

87 

4  1 

82 

4  4 

70 
43 

63 
42 

65 
31 

60 

33 

57 

39 

51 
36 

56 
36 

64 
35 

6« 

36 

70 
38 

75 
36 

79 
4  1 

70 

52 

73 
42 

73.4 
41.2 

SAINT    MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

71 
45 

82 
43 

85 
48 

84 

50 

78 
43 

70 
45 

74 

78 

35 

73 

75 
37 

78 
38 

66 
46 

65 

33 

77 
35 

82 
36 

79 
45 

61 
47 

57 
4  1 

59 
30 

57 
33 

57 
32 

53 
38 

55 
40 

62 
32 

6  3 
40 

63 

44 

70 
43 

76 

40 

76 
39 

66 
42 

69.7 
40.  3 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

71 

84 

83 

79 

80 

71 

72 

74 

64 

68 

72 

59 

69 

74 

7'. 

67 

64 

63 

59 

63 

64 

61 

58 

60 

60 

64 

68 

7  6 

72 

68 
50 

68.8 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 

84 

85 

80 

82 

70 

68 

76 

63 

»» 

73 

60 

65 

76 

76 

66 

64 

64 

60 

63 

64 

61 

59 

62 

61 

69 

70 

79 

73 

69 
46 

69.4 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

74 

81 

84 

81 

76 

71 

65 

70 

67 

70 

73 

70 

i  1 

71 

75 

77 

75 

67 

55 

53 

53 

47 

.  45 
30 

50 
26 

60 

30 

61 
38 

67 

39 

73 

4  8 

72 
34 

72 
41 

67.3 
39.1 

SAL YE R  RS 

MAX 
MIN 

85 

81 

81 

79 

76 

78 

78 

69 

77 

82 

S  7 

63 

77 

79 

81 

68 

5  1 
3  6 

60 

53 

51 
3  6 

59 
37 

84 

45 

70 
4  6 

72 
39 

7  4 
4  4 

70.6 
39.4 

SAN   AN  TON  1 0  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

79 

84 

60 

92 

92 

84 
48 

64 

57 

71 
40 

70 
45 

68 
45 

76 

73 
4  7 

67 
43 

77 

83 
57 

88 

87 

82 
49 

69 

4  7 

61 

62 
40 

60 

3  0 

57 

3  8 

62 
38 

64 
3  9 

72 
4  3 

75 
47 

8  2 
53 

83 
52 

78 
50 

74.0 
47.9 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

72 

96 

95 

92 

88 

68 

75 

76 

76 

8  2 

82 

79 

75 

82 

90 
37 

90 

84 

78 
39 

79 
39 

72 
26 

64 

30 

64 

3  8 

69 
39 

65 
28 

72 
3  1 

75 
34 

80 
34 

87 

3  8 

82 
35 

83 
36 

79.1 
37.2 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

H7 

95 

102 

95 

76 

72 

60 

79 

78 

69 

84 

76 

74 

85 

93 

97 

93 
49 

80 

5  i 

73 
5  3 

71 
47 

70 
48 

61 
4  5 

67 
37 

71 
35 

78 

3  8 

82 
38 

85 
38 

9] 
89 

90 
44 

88 
44 

80.6 
44.3 

SANDBFRG  W8 

MAX 
MIN 

70 

79 

83 

78 

71 

47 

49 

64 

64 

54 

70 

62 

53 

69 

75 

77 

76 

63 

8  1 

49 

54 

4  5 

3  3 

46 
2  8 

47 

27 

51 

3  4 

63 

4  0 

69 
43 

76 
47 

74 
49 

69 
44 

63.2 
41  .6 

SAN  nlFC.O   WR  AP 

MAX 

MIN 

67 

82 

81 

65 

66 

68 
60 

68 

72 

67 

66 

70 

67 

67 

68 

82 

79 

68 

66 

66 

65 

66 

68 

66 

66 

6  7 

70 

72 
54 

75 
51 

68 

54 

70 
55 

69.6 
54.2 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

90 

93 

103 

95 

76 

68 

68 

76 

75 

7  0 

80 

70 

74 

80 

91 

94 

89 

80 

64 

69 

68 

6  4 

65 
40 

70 
4  3 

73 

74 
4  1 

80 
41 

86 
46 

81 
46 

81 
47 

78.2 
47.5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

60 

66 

65 

64 

76 

62 

63 

63 

59 

6  ! 

59 

55 

57 

60 

61 
45 

■  8 

57 

56 

6; 

59 
45 

62 
43 

56 
48 

62 
43 

58 
45 

64 

43 

57 
41 

59 
46 

6  2 
46 

65 
50 

62 
48 

60.3 
45.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

79 

79 

76 

78 

69 

71 

74 

62 

*« 

71 

58 

6  ' 

74 

78 
47 

63 

62 

62 

60 

64 

45 

59 
47 

60 

42 

58 
45 

62 
45 

6] 

48 

61 
46 

63 
46 

7  7 
46 

67 
52 

66 
50 

66.9 
47.3 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

63 

79 

79 

'» 

76 

63 

68 

75 

61 

65 
49 

64 

56 

60 

70 

72 

60 

60 

56 

64 

58 

57 
48 

6  6 
4  6 

56 
47 

60 
47 

6  0 
47 

57 
48 

61 
48 

69 

6  1 

62 
53 

62 
52 

63.8 
50.0 

SAN  GA3R1FL    FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

81 

90 

100 

90 

78 

66 

67 

78 

74 

68 

79 

71 

72 

79 

91 

93 

86 

60 

7  0 

68 

53 

68 
45 

66 
46 

66 
40 

70 
40 

71 

4  ] 

79 

80 
43 

84 
43 

80 
48 

80 
48 

77.5 
48.0 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

WAX 
MIN 

66 
49 

77 
42 

75 
45 

68 
45 

76 
45 

65 
43 

68 
43 

71 
37 

62 
45 

62 
46 

66 
37 

59 
49 

58 
38 

66 

37 

69 
37 

58 
45 

60 
43 

60 
46 

54 
35 

60 
37 

56 
39 

66 

35 

55 

40 

58 

37 

57 

41 

58 
47 

61 
34 

6  7 

39 

61 
43 

64 
40 

63.1 
41.3 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

39 
39 

95 
43 

104 
47 

95 
50 

75 
53 

70 
53 

6  2 
51 

81 
36 

79 

33 

70 

50 

85 
40 

81 
37 

78 
38 

78 
3B 

94 
41 

•16 

4  5 

93 

75 
45 

74 
47 

73 
42 

72 
44 

6] 

41 

68 

39 

73 

33 

75 
31 

82 
36 

86 
38 

94 
32 

92 
42 

90 
40 

81.5 
41.6 

SAN  jnsc 

MAX 
MIN 

73 
46 

84 
51 

85 
57 

86 
58 

83 
55 

70 
52 

73 
49 

81 
48 

71 
47 

74 
45 

83 
49 

57 
4B 

69 
42 

77 

81 
47 

72 
50 

72 
46 

63 
46 

61 
43 

65 
40 

60 
46 

66 
43 

57 
45 

68 
41 

66 
4  3 

65 
44 

71 
45 

78 
47 

70 
51 

70 
50 

71.3 
47.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

6'. 
4  9 

82 
55 

88 

57 

1» 

68 

90 
50 

63 

52 

61 
6  i 

65 
42 

76 
46 

64 

67 
42 

71 
45 

59 

66 
48 

80 
49 

82 
47 

75 
48 

68 
50 

64 

4  6 

60 
41 

64 

39 

66 
45 

60 
38 

60 
41 

6  J 
44 

66 

67 
40 

72 
4  3 

80 
50 

68 

51 

70.2 
46.8 

S«« 

■log  Station  lodex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Station 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA   WB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

S I  ERR AVI LLE  RS 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 


50  ENTRANCE    YOSEMITE  NP 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SOUIRREL   INN  2 
STOCKTON   FAA  AP 
STOCKTON   FIRE   STA  A 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

51  INL  AND 
SUSANVILLF  AP 
TABLE  MTN 
TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 

TE  JON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 


MAX 
MI  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MI  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Da;  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

71 

84 

85 

84 

81 

68 

74 

81 

73 

70 

75 

65 

67 

77 

82 

68 

67 

61 

58 

64 

60 

59 

54 

66 

66 

64 

68 

75 

67 

67 

47 

48 

49 

55 

51 

52 

46 

45 

47 

44 

45 

49 

43 

44 

4  6 

47 

48 

41 

43 

42 

47 

41 

42 

43 

43 

45 

43 

46 

52 

46 

46.0 

68 

83 

81 

79 

60 

64 

62 

65 

63 

63 

65 

63 

58 

66 

81 

81 

75 

66 

65 

62 

64 

61 

61 

62 

63 

66 

66 

74 

65 

65 

52 

55 

58 

57 

58 

57 

56 

52 

54 

66 

54 

54 

53 

51 

66 

57 

55 

56 

51 

54 

52 

56 

46 

5  1 

51 

52 

52 

52 

52 

54 

53.7 

87 

14 

82 

85 

82 

75 

79 

78 

77 

81 

79 

70 

68 

79 

77 

78 

70 

59 

61 

61 

57 

58 

60 

64 

69 

66 

72 

77 

73 

70 

55 

52 

51 

55 

53 

49 

44 

46 

46 

4  4 

46 

50 

42 

44 

43 

43 

46 

46 

40 

41 

44 

40 

42 

39 

42 

45 

43 

47 

43 

42 

45.4 

75 

87 

86 

80 

67 

69 

68 

75 

72 

70 

76 

69 

70 

74 

8  9 

87 

82 

69 

68 

68 

69 

69 

66 

69 

69 

76 

77 

82 

73 

75 

45 

50 

54 

54 

52 

55 

53 

45 

50 

54 

49 

50 

49 

46 

6  0 

53 

51 

56 

56 

50 

45 

51 

44 

49 

44 

46 

47 

45 

50 

51 

49.8 

79 

85 

92 

77 

68 

63 

72 

72 

66 

72 

70 

65 

72 

72 

80 

82 

75 

69 

71 

67 

68 

70 

68 

72 

72 

72 

72 

75 

70 

75 

45 

49 

50 

51 

55 

56 

55 

47 

4  7 

46 

46 

52 

41 

46 

4  9 

49 

50 

53 

47 

43 

42 

51 

38 

50 

46 

48 

47 

46 

49 

49 

48.2 

73 

78 

80 

68 

64 

62 

70 

66 

64 

64 

65 

63 

68 

67 

70 

74 

70 

66 

71 

65 

66 

70 

68 

68 

7* 

66 

68 

69 

75 

77 

39 

44 

46 

49 

53 

54 

51 

42 

45 

43 

42 

47 

37 

42 

44 

46 

45 

50 

42 

37 

39 

45 

3  7 

40 

46 

42 

42 

42 

46 

46 

44.0 

73 

85 

86 

87 

89 

72 

76 

81 

89 

77 

84 

68 

70 

79 

r; 

74 

74 

65 

63 

66 

61 

56 

59 

68 

67 

66 

72 

80 

72 

70 

73  9 

43 

49 

54 

56 

52 

50 

47 

46 

54 

42 

45 

50 

4,1 

41 

4  4 

46 

43 

45 

41 

39 

44 

38 

3  3 

33 

40 

41 

41 

44 

48 

48 

44.6 

7  1 

83 

86 

80 

68 

63 

66 

67 

68 

67 

65 

60 

71 

69 

81 

69 

68 

66 

58 

65 

67 

61 

59 

65 

69 

67 

71 

78 

73 

73 

40 

45 

50 

50 

45 

44 

45 

39 

45 

38 

38 

38 

43 

44 

45 

36 

3  3 

45 

37 

40 

35 

38 

38 

38 

40 

47 

42 

41.3 

75 

85 

92 

81 

68 

69 

63 

73 

59 

64 

67 

59 

62 

80 

7  9 

69 

65 

60 

59 

60 

65 

59 

58 

59 

61 

63 

66 

73 

67 

64 

44 

46 

50 

50 

51 

55 

52 

39 

46 

45 

39 

43 

39 

40 

4  1 

43 

49 

45 

36 

33 

36 

42 

35 

36 

37 

42 

41 

41 

49 

49 

43.1 

60 

69 

69 

68 

65 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

64 

SB 

67 

66 

63 

62 

60 

59 

59 

59 

57 

60 

60 

59 

61 

59 

62 

49 

54 

57 

54 

50 

5  1 

5  6 

54 

54 

56 

50 

55 

52 

50 

54 

59 

57 

54 

55 

52 

50 

54 

49 

51 

43 

49 

46 

58 

54 

53 

52.6 

73 

84 

88 

81 

81 

76 

64 

73 

68 

65 

71 

67 

69 

72 

8 

89 

85 

78 

67 

66 

66 

65 

68 

71 

72 

72 

73 

72 

80 

76 

43 

52 

56 

48 

48 

58 

58 

42 

40 

47 

45 

43 

40 

38 

43 

51 

52 

44 

46 

39 

46 

53 

39 

38 

38 

38 

39 

41 

41 

48 

45.1 

72 

77 

85 

88 

82 

85 

63 

81 

79 

75 

82 

79 

63 

70 

80 

84 

75 

69 

64 

65 

63 

59 

57 

65 

67 

70 

66 

71 

76 

67 

42 

4  4 

49 

51 

54 

41 

un 

38 

40 

41 

41 

4  5 

36 

38 

41 

43 

41 

38 

32 

33 

38 

36 

37 

34 

37 

36 

37 

40 

44 

45 

40.4 

61 

66 

68 

56 

65 

62 

60 

64 

57 

56 

56 

63 

54 

55 

6  0 

61 

53 

52 

51 

55 

55 

51 

49 

54 

56 

51 

59 

66 

70 

61 

43 

45 

51 

47 

39 

40 

40 

38 

46 

43 

44 

43 

40 

4  0 

46 

42 

43 

35 

37 

44 

36 

38 

38 

41 

45 

40 

43 

51 

54 

42.5 

73 

83 

89 

84 

75 

76 

75 

72 

78 

70 

75 

80 

66 

72 

74 

85 

84 

80 

56 

62 

53 

51 

49 

60 

67 

72 

70 

73 

75 

65 

53 

58 

61 

59 

56 

56 

51 

52 

56 

49 

53 

51 

* 

49 

59 

56 

46 

40 

43 

43 

39 

36 

40 

45 

45 

47 

50 

54 

51 

49.9 

61 

67 

77 

79 

79 

75 

67 

63 

63 

72 

57 

66 

6  9 

59 

55 

53 

50 

50 

55 

58 

56 

59 

63 

57 

60 

50 

53 

5 1 

60 

46 

48 

47 

49 

49 

46 

44 

47 

48 

47 

45 

40 

41 

41 

40 

45 

45 

44 

49 

51 

52 

47.1 

66 

77 

Ri 

82 

73 

74 

70 

64 

70 

65 

67 

75 

46 

62 

67 

75 

77 

72 

55 

50 

52 

42 

35 

40 

52 

59 

60 

65 

71 

59 

40 

46 

46 

46 

43 

4 

33 

36 

31 

4  1 

38 

30 

33 

41 

45 

43 

37 

31 

27 

32 

26 

2  8 

24 

30 

32 

31 

35 

39 

34 

35.8 

IS 

71 

81 

79 

6  6 

65 

59 

65 

59 

61 

64 

74 

59 

63 

73 

74 

65 

51 

50 

49 

46 

37 

44 

48 

56 

58 

62 

69 

58 

29 

33 

35 

25 

21 

25 

2 

24 

2 

3 

37 

39 

28 

18 

29 

2 

24 

16 

25 

28 

24 

26 

37 

30 

27.3 

50 

57 

66 

65 

6  2 

56 

50 

45 

52 

47 

50 

57 

39 

48 

53 

58 

60 

54 

40 

36 

36 

32 

24 

28 

34 

45 

46 

50 

56 

46 

47  7 

28 

30 

24 

2 

20 

31 

31 

27 

21 

14 

25 

4 

18 

12 

17 

20 

22 

29 

28 

24.2 

78 

88 

89 

36 

84 

71 

79 

81 

70 

an 

80 

77 

72 

80 

85 

82 

70 

62 

63 

64 

59 

56 

62 

68 

69 

66 

74 

Rl 

76 

71 

74  1 

42 

41 

40 

5 

31 

40 

37 

33 

35 

32 

34 

39 

50 

42 

39.9 

70 

7.' 

82 

85 

82 

76 

71 

72 

73 

72 

74 

80 

59 

67 

73 

80 

84 

78 

63 

60 

62 

60 

49 

51 

60 

67 

72 

74 

82 

82 

56 

40 

42 

50 

34 

40 

46 

50 

5 1 

42 

35 

32 

37 

34 

3  9 

3 1 

36 

39 

40 

44 

48 

48 

42.9 

65 

76 

80 

77 

72 

64 

57 

63 

61 

59 

67 

63 

8  2 

62 

69 

72 

70 

61 

55 

51 

50 

44 

39 

45 

54 

58 

64 

70 

65 

66 

27 

° 

32 

30 

39 

40 

40 

2  8 

24 

25 

24 

26 

1 6 

27 

28 

28 

30 

37 

33 

32.1 

61 

65 

69 

57 

54 

48 

58 

55 

65 

40 

5  0 

57 

6  6 

66 

55 

42 

39 

41 

37 

28 

33 

44 

53 

50 

55 

58 

51 

64 

20 

* 

12 

21 

29 

32 

30 

25 

1  7 

26 

16 

1  9 

4 

9 

16 

19 

21 

32 

28 

23.1 

63 

69 

77 

7  6 

68 

53 

44 

55 

55 

54 

62 

56 

56 

64 

68 

70 

67 

62 

51 

47 

45 

46 

40 

47 

51 

55 

60 

6  2 

67 

69 

34 

40 

41 

39 

39 

27 

37 

48 

4  6 

50 

45 

37 

30 

32 

30 

29 

24 

27 

36 

40 

42 

50 

46 

39.5 

77 

84 

87 

81 

81 

75 

77 

81 

77 

78 

85 

64 

74 

82 

85 

90 

79 

67 

6  6 

66 

63 

8  7 

59 

66 

72 

74 

77 

83 

75 

76 

50 

53 

50 

43 

40 

46 

46 

44 

46 

44 

42 

60 

49 

45 

38 

39 

40 

41 

43 

37 

42 

44 

44 

46 

51 

46 

44.6 

71 

76 

82 

RS 

79 

80 

78 

75 

79 

7  6 

77 

82 

6.' 

71 

80 

83 

87 

78 

65 

64 

67 

64 

58 

59 

65 

70 

73 

75 

81 

75 

4 

54 

59 

53 

51 

42 

49 

4 

46 

5  2 

4  0 

46 

45 

50 

48 

4  7 

41 

40 

43 

41 

44 

37 

4  1 

44 

42 

45 

51 

48 

46.3 

81 

H4 

90 

8  5 

84 

74 

Rn 

83 

86 

63 

7  5 

83 

88 

90 

79 

69 

6  7 

68 

62 

58 

69 

75 

76 

78 

64 

76 

48 

52 

66 

49 

46 

4  4 

42 

42 

5  3 

40 

42 

41 

49 

50 

47 

1  R 

35 

39 

1  9 

4  2 

41 

44 

44 

53 

44.8 

81 

83 

84 

82 

76 

75 

73 

75 

74 

7  7 

78 

75 

70 

78 

82 

82 

80 

70 

62 

63 

60 

6  4 

60 

65 

73 

72 

73 

77 

77 

75 

50 

51 

0 

55 

41 

44 

43 

45 

43 

5 1 

84 

37 

45 

49 

49 

42 

2  9 

35 

40 

8  8 

33 

33 

86 

38 

39 

4  1 

46 

42 

42.0 

77 

80 

80 

71 

73 

67 

64 

65 

66 

6  9 

72 

53 

69 

70 

73 

76 

67 

58 

49 

50 

45 

49 

50 

50 

67 

57 

63 

67 

57 

66 

63.7 

35 

5 

' 

35 

35 

35 

3  2 

10 

35 

42 

h  ' 

46 

39 

18 

27 

33 

26 

26 

26 

25 

32 

32 

36 

36 

38 

34.3 

89 

93 

101 

73 

62 

6  I 

72 

74 

6  9 

81 

71 

'1 

a? 

89 

9  i 

87 

70 

73 

70 

68 

6  1 

65 

69 

70 

80 

79 

86 

83 

82 

60 

40 

44 

42 

44 

39 

42 

50 

58 

55 

51 

50 

44 

4  1 

43 

3  9 

37 

38 

44 

47 

49 

49 

48 

47.2 

73 

82 

82 

6  2 

62 

62 

64 

67 

63 

65 

75 

51 

6  8 

60 

73 

77 

73 

55 

5'' 

53 

57 

43 

45 

49 

62 

64 

67 

72 

64 

72 

': 

30 

43 

27 

22 

29 

36 

43 

47 

8  t 

2C 

36 

25 

2  9 

32 

23 

30 

25 

28 

36 

40 

31.7 

59 

71 

7' 

70 

60 

51 

58 

58 

48 

57 

57 

44 

58 

63 

67 

65 

58 

5  2 

49 

49 

8  9 

44 

44 

45 

55 

60 

63 

62 

69 

30 

30 

6 

36 

24 

38 

* 

45 

47 

40 

J  4 

30 

28 

7  4 

26 

1  7 

24 

32 

33 

35 

45 

43 

35.8 

56 

56 

58 

68 

6  3 

55 

6  0 

58 

58 

52 

53 

62 

4  0 

58 

61 

57 

62 

61 

47 

49 

46 

45 

33 

31 

8  9 

44 

51 

55 

61 

66 

27 

2  8 

25 

29 

28 

39 

2  1 

26 

2  R 

32 

35 

30 

2  1 

19 

25 

!  c 

1  9 

1  5 

7  0 

24 

25 

26 

33 

29 

26.8 

68 

81 

87 

7  ! 

75 

62 

5  5 

65 

65 

6  6 

75 

68 

6  6 

67 

63 

68 

71 

80 

50 

53 

57 

47 

47 

51 

55 

64 

67 

76 

73 

67 

30 

32 

4  2 

31 

43 

30 

34 

34 

35 

36 

32 

33 

30 

32 

3; 

31 

29 

8  8 

36 

38 

89 

34 

44 

36.0 

74 

83 

88 

8  6 

80 

76 

66 

76 

79 

7  6 

81 

80 

67 

78 

83 

88 

87 

82 

70 

66 

70 

65 

62 

63 

67 

75 

78 

84 

85 

81 

76.4 

51 

6  1 

" 

53 

49 

50 

5  2 

6  2 

52 

59 

43 

49 

51 

61 

58 

53 

43 

39 

39 

43 

42 

38 

41 

43 

44 

51 

59 

52 

49.6 

95 

99 

106 

i  nn 

87 

83 

79 

88 

85 

84 

92 

92 

86 

93 

90 

9R 

99 

93 

87 

81 

83 

79 

81 

80 

83 

87 

91 

97 

101 

100 

90.0 

* 

54 

64 

59 

58 

60 

60 

55 

49 

59 

55 

5  3 

56 

60 

49 

64 

58 

57 

60 

56 

58 

58 

57 

53 

56 

55 

55 

61 

68 

62 

57.1 

76 

87 

91 

94 

87 

83 

76 

76 

78 

7  9 

82 

83 

72 

75 

84 

87 

87 

85 

7' 

66 

68 

62 

62 

63 

6  = 

74 

78 

83 

85 

84 

78.3 

45 

47 

49 

52 

55 

50 

53 

41 

45 

46 

46 

50 

57 

41 

52 

50 

51 

62 

<• 

36 

35 

45 

36 

36 

40 

42 

43 

5C 

50 

45 

45.6 

72 

80 

84 

84 

78 

75 

72 

71 

69 

70 

75 

73 

64 

72 

76 

1  80 

78 

69 

5R 

58 

58 

52 

48 

55 

62 

65 

70 

7' 

75 

71 

69.7 

41 

44 

50 

6(1 

57 

44 

4  8 

38 

43 

18 

40 

44 

34 

36 

42 

46 

48 

46 

' 

32 

35 

8  2 

34 

30 

33 

36 

37 

4r 

44 

42 

40.4 

70 

85 

76 

65 

70 

66 

75 

6  9 

70 

67 

7o 

76 

80 

78 

69 

68 

72 

65 

66 

74 

76 

7S 

7C 

73 

72.5 

42 

51 

52 

57 

54 

53 

46 

4  7 

44 

47 

45 

44 

47 

46 

43 

45 

'  1 

46 

44 

45 

45 

47 

49 

47.5 

73 

80 

86 

q  n 

81 

78 

77 

81 

82 

74 

79 

86 

71 

75 

83 

86 

90 

82 

67 

66 

68 

6/ 

6r 

62 

71 

73 

75 

75 

83 

80 

76.9 

45 

50 

55 

63 

57 

4  7 

45 

45 

53 

47 

51 

4  0 

43 

46 

49 

47 

51 

42 

38 

39 

4  0 

41 

37 

43 

35 

42 

45 

51 

47 

46.1 

See   reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

78 

83 

87 

82 

80 

77 

75 

80 

75 

76 

88 

73 

72 

80 

85 

81 

72 

63 

63 

63 

60 

58 

62 

65 

6  0 

70 

74 

82 

72 

MIN 

42 

48 

54 

48 

61 

57 

47 

43 

43 

50 

54 

47 

82 

45 

45 

52 

58 

50 

48 

33 

34 

6  0 

42 

45 

49 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

78 

77 

66 

69 

70 

72 

71 

77 

56 

65 

81 

69 

50 

55 

45 

50 

56 

64 

64 

66 

MIN 

39 

47 

43 

36 

36 

33 

38 

39 

31 

35 

29 

35 

38 

6  0 

TRONA 

MAX 

83 

87 

95 

97 

97 

84 

83 

75 

78 

84 

84 

83 

85 

78 

84 

87 

91 

94 

86 

72 

75 

76 

66 

67 

70 

76 

80 

86 

89 

91 

M  I  N 

46 

53 

55 

61 

68 

58 

53 

43 

49 

56 

53 

5  1 

42 

66 

45 

57 

46 

'  1 

3 

58 

TRUCKEE  RS 

MAX 

70 

75 

73 

67 

60 

62 

59 

53 

63 

55 

57 

67 

45 

52 

60 

68 

6  8 

64 

48 

4  J 

45 

42 

31 

34 

47 

49 

51 

56 

55 

Ml  N 

25 

25 

29 

29 

22 

22 

24 

1  9 

27 

28 

23 

37 

17 

20 

24 

16 

19 

22 

28 

36 

TULELAKE 

MAX 

71 

72 

71 

62 

62 

60 

60 

61 

57 

65 

71 

69 

51 

60 

69 

75 

73 

62 

46 

68 

50 

6  6 

45 

52 

60 

64 

65 

65 

64 

67 

MIN 

29 

32 

35 

32 

30 

30 

30 

23 

25 

28 

29 

35 

7  1 

1  8 

32 

28 

1 

23 

26 

1 

1 

25 

32 

44 

37 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

71 

81 

88 

85 

74 

75 

75 

71 

78 

70 

74 

80 

66 

72 

73 

83 

8  ? 

77 

57 

63 

56 

52 

46 

52 

61 

72 

69 

72 

73 

M  I  N 

51 

58 

58 

58 

55 

55 

51 

47 

53 

49 

52 

51 

43 

66 

53 

43 

4 

48 

50 

50 

TUSTIN    IRVINF  RANCH 

MAX 

68 

89 

87 

84 

73 

71 

66 

75 

71 

70 

78 

71 

71 

76 

77 

86 

80 

70 

70 

69 

70 

67 

65 

69 

70 

73 

78 

83 

78 

M  I  N 

42 

44 

47 

48 

56 

55 

52 

40 

44 

6  1 

41 

42 

43 

41 

42 

41 

39 

38 

36 

39 

36 

39 

4 1 

40 

TWENTYN I NE  PALMS 

MAX 

84 

90 

96 

101 

96 

84 

78 

78 

84 

77 

82 

86 

76 

84 

85 

07' 

05 

80 

80 

76 

78 

73 

73 

7  1 

73 

80 

87 

89 

94 

M  I  N 

49 

51 

63 

61 

66 

56 

54 

51 

43 

54 

89 

49 

49 

51 

45 

51 

45 

42 

45 

44 

49 

53 

59 

56 

TWIN  LAKES 

MAX 

62 

67 

65 

60 

57 

49 

44 

52 

48 

53 

59 

50 

52 

56 

58 

60 

54 

46 

34 

76 

33 

26 

31 

36 

67 

46 

51 

55 

46 

M  I  N 

25 

34 

31 

28 

27 

26 

25 

25 

24 

19 

27 

22 

9 

25 

26 

1 

* 

15 

1  H 

16 

IS 

32 

27 

UK  I  AH 

MAX 

77 

90 

86 

87 

83 

77 

81 

83 

71 

80 

85 

77 

67 

81 

88 

82 

70 

61 

60 

58 

52 

51 

58 

65 

60 

71 

77 

77 

72 

MI  N 

38 

37 

52 

50 

41 

41 

39 

38 

46 

39 

43 

48 

36 

38 

66 

50 

50 

UCLA 

MAX 

66 

82 

87 

B  0 

68 

62 

62 

66 

66 

65 

66 

65 

65 

71 

a  l 

83 

77 

70 

64 

67 

66 

61 

63 

64 

6  2 

71 

72 

72 

67 

69 

M  |  f>J 

50 

56 

61 

60 

57 

58 

54 

52 

52 

66 

52 

53 

52 

52 

56 

63 

58 

56 

57 

52 

55 

UPLANC   3  N 

MAX 

84 

91 

ioo 

91 

75 

69 

63 

77 

76 

67 

82 

74 

72 

80 

91 

94 

91 

74 

72 

68 

70 

60 

64 

70 

72 

ao 

82 

88 

85 

8  3 

M I  N 

40 

51 

55 

57 

51 

53 

50 

38 

43 

48 

40 

43 

87 

41 

47 

47 

44 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

85 

82 

80 

76 

75 

79 

82 

77 

69 

78 

83 

64 

59 

55 

54 

64 

68 

70 

73 

76 

M  I  N 

44 

45 

36 

35 

34 

34 

37 

44 

32 

34 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

62 

70 

84 

87 

81 

78 

67 

75 

77 

61 

72 

75 

57 

65 

76 

70 

67 

61 

61 

59 

60 

56 

55 

57 

58 

62 

62 

68 

75 

MI  N 

47 

48 

49 

56 

50 

48 

44 

44 

45 

40 

44 

49 

38 

39 

46 

47 

VACAVILLE 

MAX 

78 

85 

89 

83 

83 

72 

77 

82 

76 

an 

85 

65 

75 

85 

87 

87 

76 

65 

67 

66 

58 

5fl 

61 

68 

74 

75 

77 

82 

70 

MIN 

43 

49 

52 

52 

62 

42 

4  1 

43 

43 

88 

44 

49 

37 

42 

45 

40 

43 

41 

40 

54 

43 

VALYERMO  RS 

MAX 

75 

82 

90 

90 

88 

78 

73 

70 

73 

71 

75 

75 

74 

75 

80 

8  7 

85 

80 

75 

63 

66 

67 

58 

61 

6  7 

70 

75 

80 

82 

65 

M  I  N 

37 

42 

47 

54 

49 

41 

50 

32 

40 

46 

35 

44 

29 

74 

41 

43 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

80 

81 

87 

94 

94 

83 

70 

65 

74 

75 

72 

81 

76 

72 

79 

86 

88 

85 

76 

67 

70 

69 

62 

62 

66 

70 

75 

81 

85 

87 

M  I  N 

40 

43 

49 

51 

49 

51 

46 

32 

48 

88 

37 

47 

35 

37 

38 

4  5 

46 

56 

43 

39 

40 

42 

36 

34 

32 

35 

37 

4  0 

47 

49 

VISALIA 

MAX 

77 

79 

87 

94 

89 

83 

79 

72 

81 

83 

76 

85 

78 

71 

79 

87 

01 

83 

78 

67 

71 

72 

66 

62 

67 

74 

79 

82 

87 

86 

MI  N 

47 

55 

57 

58 

54 

52 

55 

50 

50 

47 

51 

53 

41 

46 

51 

83 

55 

57 

45 

6  1 

41 

4  8 

4  1 

33 

42 

46 

49 

80 

55 

51 

VISTA   1  W 

MAX 

72 

84 

88 

79 

78 

70 

67 

73 

71 

69 

75 

68 

69 

70 

82 

84 

84 

76 

67 

65 

67 

66 

68 

64 

6  2 

71 

74 

77 

78 

72 

MIN 

42 

45 

49 

46 

54 

56 

48 

39 

39 

8  7 

41 

41 

80 

41 

42 

46 

42 

53 

54 

46 

42 

37 

35 

4  1 

38 

37 

7  7 

41 

43 

VOLT  A  PH 

MAX 

77 

81 

84 

83 

76 

76 

71 

74 

73 

75 

77 

73 

66 

74 

79 

80 

80 

67 

57 

55 

52 

47 

53 

60 

67 

67 

68 

72 

72 

68 

MIN 

52 

5  5 

5  8 

48 

50 

43 

4  7 

45 

50 

48 

78 

46 

53 

49 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

68 

77 

84 

87 

81 

82 

70 

75 

81 

71 

77 

82 

62 

71 

81 

83 

82 

69 

63 

66 

65 

69 

55 

60 

67 

70 

69 

7  6 

82 

67 

MIN 

37 

77 

41 

50 

37 

38 

37 

42 

WALNUT  GROVE 

MAX 

76 

82 

87 

85 

79 

78 

76 

80 

78 

7  7 

83 

76 

72 

80 

85 

82 

74 

65 

64 

63 

MIN 

42 

49 

8  6 

5  i 

46 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

79 

85 

90 

89 

84 

69 

61 

73 

69 

6  6 

79 

73 

70 

80 

82 

6  6 

85 

79 

69 

64 

65 

89 

63 

66 

76 

80 

84 

B3 

82 

MIN 

8  7 

3  \ 

33 

35 

33 

36 

4  1 

38 

46 

33 

7  1 

27 

26 

30 

27 

30 

33 

33 

32 

WASCO 

MAX 

76 

79 

88 

9 

88 

81 

7  ; 

72 

83 

8  6 

78 

84 

80 

70 

79 

66 

90 

88 

78 

66 

70 

76 

65 

65 

68 

73 

79 

8  7 

82 

87 

MIN 

56 

42 

60 

53 

54 

56 

WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

70 

85 

88 

80 

74 

66 

63 

70 

6H 

66 

68 

60 

64 

70 

78 

61 

64 

65 

61 

61 

60 

58 

59 

60 

64 

64 

6  7 

76 

66 

MIN 

37 

42 

38 

42 

51 

45 

WE AVER V I LLE  PS 

MAX 

7G 

77 

83 

a  i 

73 

75 

77 

74 

74 

7,7 

76 

81 

54 

64 

75 

79 

83 

70 

49 

55 

48 

60 

43 

50 

62 

68 

69 

7  7 

73 

63 

MIN 

37 

7  8 

32 

40 

7  8 

29 

32 

35 

38 

7  2 

34 

30 

7  7 

32 

35 

37 

49 

38 

WEED  1  S 

MAX 

64 

71 

75 

7  1 

68 

64 

6  ' 

61 

68 

68 

64 

74 

56 

59 

65 

71 

78 

65 

47 

51 

46 

60 

37 

47 

8  2 

61 

61 

66 

65 

54 

MIN 

70 

28 

32 

2  7 

22 

26 

20 

24 

30 

2  7 

7  7 

33 

40 

43 

40 

WH I SKEYTOWN  RES 

MAX 

91 

90 

77 

78 

77 

79 

77 

81 

65 

73 

85 

79 

58 

64 

56 

62 

66 

73 

71 

7  7 

MIN 

7  7 

45 

43 

44 

37 

6  0 

42 

7  1 

6  1 

39 

40 

45 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

44 

49 

57 

so 

54 

46 

4  6 

30 

43 

38 

38 

48 

41 

42 

46 

50 

53 

54 

6  6 

45 

36 

77 

38 

24 

7  0 

34 

40 

46 

50 

51 

MIN 

29 

20 

23 

3 

5 

8 

1  l 

1  6 

20 

26 

25 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

» 1 

38 

45 

f. 

40 

32 

11 

23 

28 

2  7 

30 

34 

28 

30 

34 

77 

38 

38 

30 

25 

25 

7  6 

24 

10 

1  7 

21 

28 

7  7 

35 

35 

MIN 

20 

5 

14 

21 

7 

0 

7 

1  5 

1  8 

21 

24 

WI LL I AMS 

MAX 

76 

83 

87 

7  0 

78 

80 

81 

80 

80 

70 

77 

77 

6  0 

80 

84 

oo 

86 

72 

64 

60 

58 

87 

61 

61 

70 

79 

72 

7  7 

78 

MIN 

54 

47 

41 

37 

37 

3  9 

39 

37 

41 

42 

40 

4  1 

44 

41 

WILLITS   1  NE 

MAX 

70 

81 

78 

71 

80 

76 

76 

77 

68 

75 

80 

73 

60 

76 

81 

74 

65 

60 

54 

52 

47 

68 

55 

60 

63 

62 

70 

7  7 

70 

70 

MIN 

36 

32 

39 

42 

7  1 

32 

38 

30 

42 

7  1 

37 

30 

76 

40 

35 

40 

47 

44 

WILLOWS 

MAX 

73 

81 

83 

a  ' 

78 

79 

7 '7 

74 

80 

77 

78 

82 

6  l 

73 

79 

87 

87 

77 

66 

65 

65 

61 

56 

65 

69 

75 

73 

76 

78 

71 

MIN 

46 

50 

54 

36 

45 

43 

34 

34 

39 

39 

39 

43 

56 

43 

WINTERS 

MAX 

77 

81 

89 

7  1 

86 

96 

77 

79 

S3 

8n 

82 

86 

68 

84 

86 

oo 

90 

80 

66 

69 

67 

88 

56 

61 

70 

77 

74 

7  0 

83 

73 

MIN 

47 

50 

47 

47 

6  1 

50 

42 

4 1 

45 

53 

48 

WOODFORDS 

MAX 

67 

78 

79 

6  9 

65 

63 

5  6 

66 

59 

60 

71 

60 

6  1 

61 

70 

74 

68 

56 

57 

49 

48 

60 

39 

45 

8  7 

62 

62 

6  8 

60 

70 

MIN 

3  i 

7  6 

30 

37 

41 

2  6 

27 

35 

77 

52 

38 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

73 

82 

87 

87 

78 

77 

7  6 

75 

83 

7  9 

76 

83 

65 

76 

78 

87 

89 

79 

66 

67 

69 

88 

55 

59 

6  0 

76 

74 

78 

83 

72 

MIN 

4  2 

47 

52 

56 

41 

40 

40 

45 

49 

50 

76 

43 

42 

46 

45 

42 

33 

35 

39 

78 

40 

33 

76 

35 

36 

6  1 

52 

44 

YOPBA  LINDA 

MAX 

80 

90 

96 

85 

73 

67 

6  7 

79 

74 

6'7 

80 

72 

78 

77 

91 

'<: 

85 

71 

70 

69 

70 

6' 

66 

70 

7  7 

79 

80 

85 

78 

79 

Ml  N 

42 

46 

52 

50 

55 

55 

6  7 

41 

44 

6  7 

43 

43 

42 

40 

41 

44 

48 

54 

53 

47 

43 

6  7 

38 

36 

6f 

41 

41 

6  1 

46 

YOSEMITE  NP 

MAX 

69 

80 

82 

79 

71 

71 

61 

72 

68 

67 

72 

62 

61 

69 

75 

^0 

74 

65 

54 

47 

55 

6. 

35 

52 

6. 

65 

69 

76 

72 

74 

MIN 

38 

38 

46 

47 

46 

43 

78 

30 

38 

76 

36 

36 

7  0 

36 

41 

38 

47 

45 

35 

29 

29 

2? 

28 

26 

77 

36 

34 

41 

39 

38 

YREKA 

MAX 

67 

74 

78 

71 

69 

68 

60 

67 

69 

62 

69 

76 

86 

59 

68 

76 

81 

69 

49 

53 

49 

66 

45 

52 

=■  7 

64 

70 

73 

69 

60 

MIN 

40 

42 

44 

41 

35 

35 

34 

32 

35 

31 

34 

41 

30 

29 

36 

39 

40 

35 

25 

33 

38 

1  ?^ 

30 

38 

29 

33 

40 

49 

39 

42 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  of  month 


Station 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2n 

21 

22 

23 

24 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.20 

.13 

.16 

.20 

.32 

.30 

— 
.23 

.26 

.28 

.25 

.27 

.30 

.17 

.21 

.30 

.27 

.27 

.23 

.29 

.23 

.20 

.07 

.12 

.10 

WIND 

EVAP 

* 

a.  98 

* 

• 

1.98 

• 

* 

103 

* 

* 

* 

1.17 

• 

* 

1^8 

* 

* 

* 

1.09 

* 

* 

.63 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.  38 

.  40 

.  43 

.  58 

.  49 

28 

.  25 

37 

50 

40 

30 

45 

32 

37 

40 

43 

50 

42 

36 

34 

.  38 

.  30 

27 

.  33 

135 

77 

83 

205 

96 

174 

179 

98 

169 

109 

95 

155 

165 

124 

57 

105 

173 

59 

80 

132 

125 

139 

119 

201 

MAX 

80 

83 

96 

82 

80 

71 

68 

68 

73 

72 

80 

71 

75 

81 

82 

85 

82 

78 

73 

72 

52 

65 

65 

68 

M  IN 

45 

46 

51 

56 

53 

48 

44 

39 

45 

47 

41 

45 

36 

41 

46 

50 

53 

50 

^ 

38 

36 

31 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  12 

.  21 

.  25 

.  34 

26 

10 

10 

13 

14 

10 

21 

20 

17 

32 

29 

27 

30 

25 

.  19 

20 

.  21 

.  06 

.  18 

WIND 

24 

7 

21 

53 

0 

21 

17 

9 

16 

22 

26 

18 

34 

26 

29 

21 

38 

15 

25 

15 

39 

27 

33 

44 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.  15 

.  15 

.  15 

■  ^ 

■  **J 

'  cl 

■  ^\ 

• 

1  1 - 

•  ^ 

'  ia-i 

?7 

* 

.  19 

.  22 

16 

.  02 

.  05 

.  12 

WIND 

33 

1  3 

' 

49 

'  70 

85 

91 

46 

MAX 

90 

91 

85 

84 

72 

78 

BO 

81 

82 

68 

80 

85 

87 

84 

76 

71 

75 

70 

55 

54 

68 

MIN 

51 

55 

57 

60 

51 

51 

47 

49 

49 

50 

51 

50 

4  4 

46 

S3 

55 

54 

48 

4  0 

43 

47 

40 

41 

43 

BURLINGAME 

EVAP 

24 

23 

22 

23 

23 

2  5 

.  22 

.  19 

.  24 

14 

.  21 

.  15 

.  22 

.  27 

.  18 

.  15 

.  30 

.  21 

.  07 

.  10 

.  16 

.  15 

WIND 

86 

48 

64 

71 

49 

53 

68 

72 

91 

59 

79 

10  1 

113 

58 

71 

120 

103 

141 

19  1 

112 

54 

86 

96 

123 

MAX 

72 

83 

82 

82 

83 

81 

78 

89 

80 

76 

72 

72 

70 

77 

80 

80 

70 

70 

69 

72 

72 

69 

70 

72 

MIN 

55 

52 

^4 

50 

46 

50 

45 

47 

52 

43 

45 

47 

48 

48 

46 

42 

43 

51 

43 

45 

44 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.  16 

.20 

.30 

.30 

.26 

.23 

.19 

.24 

.25 

2  5 

.18 

.23 

.20 

.24 

.25 

.27 

.27 

.22 

.  26 

.24 

.26 

.  14 

.24 

.24 

WIND 

g  ? 

7^ 

69 

37 

86 

66 

34 

28 

42 

35 

60 

70 

71 

48 

67 

99 

MAX 

fll 

HQ 

79 

70 

82 

82 

85 

84 

83 

77 

74 

72 

76 

74 

68 

MIN 

55 

53 

55 

59 

57 

57 

55 

52 

18 

51 

51 

52 

43 

46 

51 

55 

56 

51 

50 

40 

46 

51 

43 

42 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.  11 

.08 

.09 

.  14 

.  17 

.  14 

.  16 

.19 

.16 

.  15 

.18 

.  19 

.  0  4 

.  12 

.  16 

.18 

.21 

.  14 

20 

.18 

.  14 

.10 

.05 

.04 

WIND 

15 

1  3 

12 

10 

23 

26 

17 

20 

20 

17 

16 

18 

14 

20 

17 

30 

21 

24 

33 

22 

16 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

47 

23 

28 

26 

j  7 

26 

24 

22 

# 

.67 

24 

1  9 

.  18 

09 

.  31 

WIND 

* 

* 

52 

34 

38 

37 

39 

* 

* 

76 

61 

53 

79 

29 

* 

* 

76 

84 

31 

39 

102 

* 

* 

193 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.41 

19 

09 

21 

18 

23 

23 

25 

71 

24 

20 

24 

.  24 

82 

WIND 

87 

* 

160 

93 

170 

152 

121 

* 

* 

30  1 

81 

9  8 

153 

81 

* 

187 

117 

104 

108 

89 

* 

* 

379 

MAX 

78 

- 

86 

HI, 

80 

69 

81 

- 

- 

82 

78 

81 

80 

81 

- 

89 

84 

79 

80 

79 

84 

MIN 

57 

56 

6 

61 

61 

61 

54 

58 

58 

56 

52 

56 

61 

60 

58 

53 

51 

COW  CREEK 

EVAP 

45 

47 

38 

43 

51 

36 

52 

37 

.56 

.  44 

.45 

51 

42 

45 

.40 

.45 

79 

55 

.  87 

75 

.  35 

52 

WIND 

87 

10 

18 

13 

54 

35 

121 

92 

84 

59 

25 

48 

88 

36 

49 

52 

23 

130 

246 

* 

144 

170 

117 

130 

MAX 

87 

96 

98 

102 

89 

88 

84 

86 

96 

87 

91 

90 

88 

90 

92 

95 

95 

93 

83 

84 

82 

81 

85 

MIN 

60 

63 

65 

® 

61 

® 

52 

55 

59 

56 

60 

53 

57 

56 

60 

62 

67 

65 

62 

5 '2 

50 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

14 

16 

17 

28 

57 

.34 

.  25 

.  34 

.  23 

28 

33 

.  25 

1  5 

.  26 

.  32 

.21 

27 

.  24 

.  25 

24 

.  16 

.  10 

.05 

.  12 

WIND 

36 

40 

15 

75 

273 

93 

116 

114 

49 

96 

ill 

109 

95 

63 

87 

26 

63 

145 

82 

59 

71 

127 

111 

25 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

_ 

WIND 

- 

MAX 

MIN 

_ 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  20 

.  32 

1  7 

.  32 

.  32 

14 

• 

.  69 

.  22 

.  31 

.  18 

.18 

* 

.66 

.  18 

.  25 

25 

.  13 

* 

.32 

WIND 

70 

» 

82 

32 

79 

97 

114 

• 

* 

193 

58 

140 

135 

53 

* 

182 

134 

146 

85 

90 

* 

* 

322 

MAX 

74 

- 

87 

90 

87 

81 

66 

- 

80 

79 

77 

65 

75 

- 

84 

69 

67 

73 

64 

- 

- 

67 

MIN 

48 

52 

59 

52 

49 

46 

44 

58 

50 

41 

44 

47 

43 

36 

39 

43 

43 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.12 

.15 

.  19 

.22 

.28 

.21 

.22 

.20 

22 

.23 

.28 

.26 

.06 

.19 

.25 

.20 

.  28 

.  19 

.22 

.21 

.  17 

.06 

.03 

.11 

WIND 

28 

27 

42 

-19 

55 

43 

75 

71 

47 

42 

67 

98 

65 

50 

52 

50 

58 

89 

54 

48 

73 

80 

106 

61 

FR I ANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.23 

19 

.23 

.26 

.28 

.25 

.29 

.23 

.26 

.  32 

.25 

29 

.26 

.  22 

.26 

.32 

.35 

.35 

.45 

.29 

.26 

.37 

24 

.13 

WIND 

41 

14 

28 

26 

39 

28 

73 

6  2 

36 

45 

43 

37 

76 

27 

33 

37 

35 

48 

127 

59 

44 

105 

31 

60 

MAX 

80 

82 

90 

92 

90 

83 

81 

76 

83 

82 

82 

84 

71 

77 

81 

88 

88 

82 

73 

73 

73 

74 

75 

61 

MIN 

50 

51 

58 

60 

54 

56 

52 

48 

52 

50 

50 

55 

43 

44 

51 

56 

58 

56 

44 

41 

42 

43 

46 

40 

HETCH  HETCHY 

F.VAP 

.  25 

.26 

.07 

.20 

.18 

.15 

.24 

.17 

* 

.22 

.14 

.15 

.  12 

.  14 

.16 

.  15 

.27 

.08 

_ 

WIND 

30 
187  161 
78 

37 


.41 
70  138 
79  |  83 
46 


17 


25  .241.26 


28  .25 
18  31 


85  86 
57  55 


55  79 
72  75 


.  19 
42 


99  77 
74  77 


20  .22 
36  45 


94  95 
59  59 


.20 
35 


27  .30 
35  41 


73    79     82  83 


o.  48 
«£61 


.24  .19 

36  50 

.31  .40 

22  66 

88  84 


41     50     50    52     551  55 


INDIO  US  DATE  GARDEN 


KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 


KNIGHTS  FERRY  2  SE 


|EVAP 
IWIND 
I  MAX 
MIN 


11  .12  .15 


LAKESHORE 


MANDEVILLE  ISLAND 


MONT1CELLO  DAM 


NACIMIENTO  DAM 


OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  (c) 
SHASTA  DAM 


EVAP  .20 
WIND  68 


EVAP  . 15 
WIND  13 


31  .35  .32  .30  .30  .32  .30 

15  26     13     16  I  34  51    95  J   14  60 

90  94    98    98  |  94  92     79    87  89 

58  61    64    64     61  56,   49,   55  54 

30  .25  .37  .45  .39  .29  .38  .30  .43 

56  43    61  118    83  84    86    65  82 


.37  . 30  .  38 

76  17 | 121 

84  92  92 

54  58  53 

.30  .45  .37 

83  58  108 


35  .30  .34  .32  .34  .35 
2 '  18     23    28     10  49 
87 
56 


93    94  86 


40  .30  .36  .34 
73  76  71  69 
89    88    89  86 


33  .32 
51  30 
86  90 


.15   .19  .15 


39  29  53 
91    95  96 


56     56     60    61     58     52     52     52     51     48     54     53    55     57    61  59 


.20  .60 
68  70 


30  .39  .38 
74    70  102 ; 


32  .27  .32  .00  . 
80    65  181  68 


25  .27 
85  67 


.12  .13  .14 


11      6      9     •      33  33 

22  .26  .34  .24  .26  .24  .18 
15    30    64     35    45    35  23 


.32  .18  .21  .16   .17  .19   .20  .07  .16  .17  .18 


13     23     26     23     21     12  11 


23  .21 
14  * 


19  .20 
59  23 


18  .16  .12 
24    40  29 


26  .20 
37  20 


21  .18  . 19  . 16 | 
18     56     20  20 


.25  .30  .09  .14  .05  .01  .02 ,.09 
22     19     42     17      8    93     19 1  9 


18  .17 
15  17 


16  . 19 
12  13 


.36  .37 
69  56 


18  .18 

19  20 


17  .06  .16 
13    34  18 


MAX 
MIN 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


15 

.16 

.  18 

.28 

.30 

.29 

.  23 

20 

.23 

.29 

.23 

.21 

.  17 

.33 

.  13 

.25 

.28 

.30 

.22 

.23 

.15 

.  22 

.  10 

.13 

.  11 

.15 

.13 

.14 

.19 

.17: 

52 

26 

26 

72 

87 

125 

135 

40 

52 

107 

39 

135 

71 

66 

40 

25 

60 

136 

110 

83 

80 

108 

98 

27 

60 

48 

62 

33 

38 

73 

08 

.22 

.  12 

.50 

.35 

.30 

.20 

.30 

.20 

.30 

.30 

.22 

.  15 

.35 

.23 

.27 

.24 

.27 

.23 

.23 

.  15 

.11 

.13 

.24 

.  12 

.21 

.20 

.24 

.21 

.20 

40 

50 

30 

150 

230 

240 

160 

100 

50 

200 

70 

180 

150 

130 

70 

80 

70 

170 

180 

110 

130 

170 

110 

90 

80 

70 

100 

70 

150 

110 

81 

88 

91 

8H 

79 

78 

74 

85 

82 

81 

86 

84 

81 

80 

85 

88 

8  5 

75 

79 

76 

75 

6  5 

71 

82 

82 

83 

85 

87 

85 

84 

50 

55 

61 

58 

52 

54 

52 

4  9 

52 

55 

53 

55 

48 

52 

53 

57 

53 

51 

45 

45 

49 

45 

46 

47 

50 

50 

50 

52 

56 

54 

15 

.13 

.18 

.  20 

.35 

.23 

.19 

.24 

.22 

.  19 

.25 

.25 

.13 

.16 

.23 

.21 

.26 

.21 

.18 

.18 

.13 

.09 

.04 

.08 

.15 

.  17 

.19 

.19 

.24 

.14] 

25 

1  1 

17 

17 

53 

34 

34 

36 

26 

34 

33 

47 

39 

22 

21 

14 

25 

44 

41 

28 

38 

60 

25 

23 

28 

24 

20 

18 

42 

39 

79 

81 

88 

90 

83 

85 

77 

77 

81 

79 

81 

83 

67 

80 

82 

88 

89 

79 

71 

75 

69 

59 

57 

67 

76 

81 

81 

83 

84 

72 

50 

54 

58 

59 

50 

50 

47 

48 

49 

47 

49 

51 

43 

45 

51 

54 

56 

46 

39 

42 

45 

40 

41 

42 

44 

47 

46 

50 

54 

49 

19 

.21 

.32 

.26 

.  14 

.17 

.24 

.29 

.30 

.04 

.38 

.  24 

.25 

.17 

.27 

.32 

.24 

.27 

.24 

.37 

.31 

.18 

.18 

.24 

.22 

.14 

.28 

.32 

.24 

.15! 

.31 

.15 

.  14 

.15 

.20 

.67 

.21 

.23 

.14 

.17 

• 

* 

.62 

.20 

.26 

.25 

.18 

. 

.44 

.20 

.  19 

.19 

.20 

* 

6.  41 

206 

93 

63 

54 

61 

342 

39 

80 

102 

46 

157 

88 

100 

80 

78 

* 

260 

50 

54 

68 

42 

• 

d115 

07 

.23 

.16 

.19 

.29 

.21 

.  14 

.38 

.13 

.32 

.30 

.23 

.09 

.22 

.24 

.25 

.34 

.  13 

.45 

.26 

.25 

.03 

.19 

.  12 

.  18 

.15 

.22 

.36 

.13 

.36 

51 

33 

21 

33 

90 

32 

82 

1  14 

36 

86 

117 

71 

80 

47 

39 

27 

61 

92 

91 

110 

20 

71 

81 

49 

44 

64 

68 

53 

45 

112 

.47 

.22 

.35 

.17 

.16 

.  57 

.24 

.18 

.03 

.16 

.51 

.  15 

.15 

.  15 

.12 

• 

* 

.03 

.10 

.13 

.17 

.17 

* 

ri.27 

* 

96 

45 

111 

19 

25 

130 

52 

37 

43 

53 

* 

52 

26 

24 

19 

16 

• 

* 

118 

40 

10 

24 

17 

* 

6  25 

.26 

.35 

.35 

.31 

.16 

.21 

.07 

.26 

.  25 

.19 

.24 

.26 

.24 

.25 

.35 

.34 

.33 

.19 
" 

.27 

.24 

.23 

.09 

.11 

.28 

.25 

.29 

.31 

.31 

.32 

16 

.23 

.29 

.27 

.47 

.27 

.19 

.24 

.20 

.22 

.25 

.  13 

.05 

.22 

.22 

.26 

.21 

.25 

.16 

.16 

.12 

.01 

.01 

.07 

.07 

.13 

.19 

.23 

.27 

.  19 

18 

.22 

.24 

.31 

.37 

.34 

.25 

.23 

.25 

.28 

.31 

.22 

.20 

.22 

.24 

.  28 

.25 

.30 

.20 

.  15 

.00 

.04 

.03 

.10 

.  19 

.21 

.20 

.19 

.14 

.08 

52 

64 

54 

97 

128 

119 

26 

112 

51 

92 

63 

81 

69 

83 

67 

59 

55 

80 

105 

50 

50 

115 

45 

50 

50 

60 

58 

54 

41 

51 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  124  - 


11.  75 
3826 


6.24 
756 

6.31 
1530 
77.7 
49.1 

5.96 
2647 
75.3 
47.7 

7.14 
1652 
78.8 
51.0 

4.26 
535 

B  5.72 
1239 

6.69 
3121 
81. 1 
56.4 

B14.31 
B  2249 
89.5 
59.0 


7.01 


6. 12 
2583 
75.4 
46.4 

5.75 
1689 

8.39 
1422 
80.3 
50. 1 


9.73 
1311 
89.8 
56.2 

9.81 
2348 

5.23 
606 

5.33 
800 

6. 15 
2114 

6.87 
3540 
81.5 
51.6 

5.56 
921 
78. 1 
48.2 

7.17 


5.  51 
2178 


6.62 
1920 


4.50 
982 


6.22 
2081 


Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 

.  15 
40 

.21 
5 

.  15 

15 

.29 
10 

.25 
30 

.30 
60 

.22 
25 

.25 
15 

* 

.50 

.30 
130 

.18 
100 

.20 
30 

.25 
40 

.23 
10 

.30 
20 

.30 
85 

.30 
125 

.23 
60 

.30 
60 

.  18 
40 

.  13 
50 

• 

.09 
50 

.30 
50 

.23 
60 

.22 
25 

.20 
25 

.30 
55 

• 

* 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.21 
158 

.27 
64 

.22 
40 

.28 
74 

.60 
122 

.39 
238 

.30 
159 

.30 
75 

.47 
244 

.37 
195 

.38 
79 

.32 
265 

.22 
164 

.32 
118 

.31 
55 

.41 
97 

.44 
312 

.40 
350 

.30 
173 

.37 
242 

.  15 

10 

.20 

2  7 

.40 

30 

.30 

.  53 

.30 
121 

9.82 
4737 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.  15 

.26 

.22 

.25 

.24 

.15 

.  15 

.  15 

.22 

.  30 

.30 

.11 

.  15 

.13 

.  1  5 

.08 

.13 

.21 

.24 

.23 

.23 

.26 

.21 

B  5.90 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.09 
29 

.26 
44 

.30 
28 

.38 
118 

.49 
180 

.43 
123 

.33 
77 

.19 
46 

.34 
35 

.32 
97 

.25 
46 

.23 
31 

.19 
14 

.30 
58 

.26 
36 

.24 
27 

24 
53 

.23 
37 

.19 
52 

.  17 
25 

.04 
30 

.  00 
71 

00 
8 

.00 
15 

.  17 
17 

.  19 
32 

.  19 

23 

.  18 
10 

.  12 
16 

.01 
13 

6.33 
1391 

imiSKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

.57 
79 

.29 
36 

.33 
85 

.29 
47 

.26 
23 

* 

.71 
109 

.  17 
22 

.20 
37 

.27 
68 

.20 
44 

* 

.  72 
87 

.25 
45 

.  15 
69 

.  16 
30 

.08 
21 

.  17 
86 

.  10 
39 

.09 
27 

33 
18 

.  14 
12 

i.25 
t  11 

5.  73 
1025 

(a)  EVAPORATION  PAN   IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUT,    MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 
t     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m   p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

in 
< 

10:00A  PST 

a 

a. 
o 
o 

o 

o 

Trace 

01-  09 

10-  49 

66 -OS 

661-00  I 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  KB  AIRPORT 

NNW 

21 

7.0 

++31 

NNW 

23+ 

66 

49 

34 

51 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

16 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

9.2 

38 

ENE 

4 

45 

1 

3 

0 

2 

2 

0 

8 

5.6 

BURBANK   WB  AIRPORT 

SSE 

18 

6.6 

++25 

NNW 

23 

72 

51 

43 

68 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

3.0 

EUREKA  WB  CITY 

IN 

8.2 

39 

N 

5 

2 

0 

4 

1 

1 

0 

8 

69 

6.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

7.3 

25 

sw 

21 

79 

45 

27 

55 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

93 

2.9 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

7.9 

++32 

NW 

23 

80 

56 

46 

72 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

3.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

wsw 

30 

9.2 

++32 

W 

23 

75 

59 

59 

74 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

3.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

6.8 

28 

NW 

24+ 

78 

53 

53 

76 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

82 

3.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

54 

39 

2 

2 

2 

0 

1 

0 

7 

4.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

10.9 

++33 

WNW 

12 

82 

63 

53 

76 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

4.3 

POINT  ARGUE LLO  WB 

9.5 

+  +  29 

NW 

19 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

9 

4.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

22 

11.0 

50 

SE 

21 

64 

41 

28 

53 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

89 

5.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

19 

8.3 

35 

SW 

12 

84 

59 

41 

72 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

92 

3.6 

SANDBERG  WB 

N 

14.0 

++48 

N 

13 

40 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

2.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

7.6 

25 

S 

4 

77 

57 

57 

73 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

75 

3.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

37 

10.5 

33 

S 

21 

80 

67 

59 

79 

2 

0 

3 

1 

0 

0 

6 

3.5 

SAN  FRANC  I  SCO  FED  OFFICE  B  LDG 

fW 

8.9 

30 

SE 

21 

72t 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

6 

86 

SAN  JOSE 

JNW 

39 

5.6 

23 

NW 

12 

53fS 

0 

I 

3 

0 

0 

0 

4 

75 

2.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

9.1 

+  +31 

W 

24 

90 

51 

56 

86 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

3.  1 

t  8:00  A.M.       d  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t    TO  8   COMPASS   POINTS  ONLY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1961 


Day  of  month 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 
BISHOP  WB  AP 
BLUE  CANYON  WB  AP 


BRIDGEPORT 


CALAVERAS  BIG  TREES 


CANYON  DAM 


CHESTER 


COLFAX 
COVELO 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DOYLE  5  SSE 
FOREST  GLEN 
FORT  BI DWELL 
GRANT  GROVE 
HAPPY  CAMP  RS 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
JESS  VALLEY 


1      2      3      4      S      6  7 


MANZANITA  LAKE 


MITCHELL  CAVERNS 


MONO  LAKE 


MOUNT  HAMILTON 


MT  SHASTA   SKI  BOWL 


MOUNT  SHASTA  WB  CITY 


SANDBERG  WB 

SIERRA  CITY 

S I ERRAVI LLE  RS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS  RCH 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  NO  2 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  MOUNTAIN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


9      10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19    20     21     22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


0.3 

14.0 
17 

6.0 
10 


15.9  (23. 7 
69 


13.0 : 

13 


See  reference  notes  following  Station 
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Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

11  u 
11 

1.9.0 
30 

2.0 
31 

16 

4 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

45 

41 

38 

36 

35 

33 

T 
32 

30 

29 

T 
28 

26 

3.0 
28 

3.0 
27 

25 

23 

20 

18 

0.5 
16 

14 

12 

T 
11 

L9.0 
25 

13.0 
31 

1.0 
29 

27 

1.0 
25 

22 

1  8 

14 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

0.5 
T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.5 
T 

1.0 
1 

1.5 
2 

0.5 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

24 

23 

21 

19 

18 

1.0 
18 

17 

16 

0.5 
15 

14 

13 

2.0 
14 

13 

12 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

0.5 
6 

T 

5 

1.5 
7 

1.5 
8 

7 

6 

5 

4 

4 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 
2 

3.0 
4 

T 

VOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

2.0 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In 

Soil 

Day  Ol  Month 

age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

32 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

69 
88 
66 

72 
90 
68 

73 
94 
70 

76 
97 
72 

76 
98 
74 

76 
95 
74 

74 

95 
73 

70 
84 

67 

70 
91 
67 

72 
91 

69 

71 
91 
69 

73 
93 
70 

72 
91 
71 

73 
91 
70 

73 
95 
69 

73  76 
95  98 
70  73 

78 
98 
74 

76 
98 
75 

72 
91 
69 

71 
92 
68 

72 
93 
71 

71 
86 
6K 

70 
88 
69 

71 
91 
68 

73 
90 
69 

74 

95 
71 

76 
97 
73 

78 
99 
75 

79 
103 
76 

73.3 
93.3 
70.6 

8 

Inches 

9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

70 
74 
68 

72 
75 
69 

74 
78 
71 

76 
80 
73 

76 
80 
74 

76 
80 
75 

76 
80 
75 

73 
77 
72 

73 
78 
72 

74 
78 
72 

74 
77 
72 

74 
78 
72 

74 
78 
73 

74 
78 
73 

75 
80 
73 

75  77 
80  81 
74  75 

78 
82 
76 

78 
82 
76 

75 
80 
74 

74 
79 
74 

75 
79 
73 

73 
78 
73 

75 
78 
72 

73 
78 
72 

74 
78 
72 

75 
79 
73 

76 
80 
74 

78 
82 
75 

79 
84 
77 

74.8 
79.0 
73.  1 

12 

Inches 

9:00 

A.M. 

72 

74 

75 

76 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

77  78 

79 

79 

77 

77 

77 

76 

75 

76 

76 

77 

78 

79 

80 

76.  5 

20 

Inches 

9:00 

A.M. 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76  76 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

78 

75.  5 

39 

Inches 

9:00 

A.M. 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74  74 

74 

74 

74 

7  4 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

73.  1 

79 

Inches 

9:00 

A.M. 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73  73 

73 

74 

74 

7  4 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73.3 

DAVIS  1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 
MIN 

72 
56 

74 
58 

79 
63 

82 
65 

77 
63 

78 
60 

76 
59 

74 
58 

77 
60 

78 
60 

76 
58 

76 
60 

68 
54 

74 
58 

76 
60 

81  83 
64  65 

78 

0  2 

75 
57 

75 
57 

72 
58 

62 
50 

57 
50 

62 
50 

69 
54 

75 
57 

76 
58 

78 

60 

81 
64 

76 
62 

74.6 
58.7 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

55 
50 

58 
53 

61 
56 

63 
58 

62 
59 

60 
58 

59 
56 

57 
53 

58 
55 

58 
56 

59 
55 

59 
56 

59 
56 

60 
56 

6  2 
57 

63  65 
59  61 

64 
61 

62 
60 

62 
59 

62 
59 

61 
58 

58 
55 

58 
55 

58 

55 

60 
56 

60 
56 

62 
58 

63 
59 

64 
60 

60.4 
56.8 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

50 
49 

52 
50 

60 
52 

62 
60 

62 
60 

60 
58 

58 
57 

57 
55 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

54 

5J 

54 

53 

54 
53 

54 
54 

55  56 
54  55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

55 
54 

54 
54 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

56 
55 

55.6 
54.  5 

(a)   HOLTVILLE  S ILTY  CLAY,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,    FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM   INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 


AT  9:00  A.M.   COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.    READINGS  ARE  FROM  H.   J.   GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .      DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM  8:00  A.M. 
APRIL  3  TO  8:00  A.M.   APRIL  5   (48  HOURS.)     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 

CALIFORNIA 
1961 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

UJ 

0 
< 

Q 

LATITUDE 

M 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

- — — — — — —  

STATION 

INDEX  NO. 

fAIlftlTV  < 

COUN I I  j 

c 

LATITUDE 

LONGITUDE 

5\TION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

u 

i 

i 

Ed 

SPECIAL 

ELEV, 

TEMP. 

PRECIP. 

1  SPECIAL 

ABBOTT  MINE 

0006 

39  02 

1965 

8A 

CAftMEl  VALLEY 

3- 

MONTEREY 

4    36  29 

121  44 

425 

'a 

bp 

A  A  COLLINS  JR 

AC  TON  ESC0ND1DO  FC261BE 

LOS  ANGELES 

34  30 

2920 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

MARIPOSA  2 

WM  H  ALISON 

AOELANTO 

3024 

34  35 

2845 

FRANK  EBERT 

CA2ADER0 

SONOMA  2 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

AOIN  RANGE"  STATION 

MOOOC 

41  12 

4193 

5P 

CECILVILLE  SAWYER 

ALAMO  1  N 

0064 
1086 

CONTRA  COSTA 

37  52 

4  3  5 

9A 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU  1 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

AlDEBPOINT 

HUMBOLOT 

40  11 

435 

7  A 

CEDAR  GROVE 

FRESNO  1 

US  NAT  PARK  SERVICE 

AL 1  SO  CN  OAT  MT  FC  446 

0115 

LOS  ANGELES 

34  19 

2367 

Si> 

CEDAR  POINT  RANCH 

MARIPOSA  2 

CEDAR  POINT  RANCH 

SAN  DIEGO 

32  50 

1735 

SS 

55 

ALP  1 NE  F IRE  OEPT 

CEDARV I LLE 

MODOC  1 

46  10 

HA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

A  LT  ADEN A 

LOS  ANGELES 

34  11 

1125 

CENTERV 1LLE  POWER  HOUSE 

BUTTE  2 

P  C  +  E  COMPANY 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MOOOC 

2  ! 

41  29 

120  32 

4365 

SA 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

YUBA 

121  14 

U  S  FOREST  SERVICE 

01 76 

SAN  BERDINO 

3a  34 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CHATSWORTH  FC  24  D 

168C 

LOS  ANGELES  1 

3  34  15 

118  36 

957 

vAF 

LONNIE  BATWAY 

AnG IOla 

0204 

TULARE 

35  59 

205 

5p 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AnGW  I  N  PAC  UNION  COL 

0212 

NAP  A 

38  34 

1815 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

CHERRY   VALLEY  DAM 

TUOLUMNE  3 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

AN I IOCH  FIBRE60AR0  MILL 

a??l   CONTRA  COST  A 

3B  01 

2B 

10.1 

FISRE8D  PRODUCTS  CORP 

MRS  C  8  KROEKER 

an'IOCh  pumping  plant  3 

02  32 

CONTRA  COSTA 

37  59 

60 

HA 

8a 

84 

chico  experiment  sta 

BUTTE  2 

4P 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

0  2  3S 

33  33 

3915 

64 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHI T  TFNDEN  PASS 

SAN  BENITO  2 

VICTOR   L  HASKIN 

APACHE  CAMP 

VENTURA^ 

34  52 

4965 

CHOLAME    HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO  2 

Everett  c  hatch 

APPLE  VALLE  Y 

0264 

SAN  BER01NO 

34  31 

SP 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

0320 

SN  LUIS  08PO 

35  07 

105 

COUNTY  ROAD  OEP I 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO  3 

WESTERN   SALT  COMPANY 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

36  14 

121  29 

800 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

18 

CHANGE  END  OF  INDEX 

ARROYO  SECO  RS  FC  SOe  C 

0  32  7 

LOS  ANGELES 

34  13 

1220 

CITRUS  HEIGHTS 

W73 

SACRAMENTO  2 

3  38  42 

121  18 

138 

JAMES  D  GOODRIDGE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

36  29 

1  '08 

9  A 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES  2 

F  P  8RACKETT  OBSY 

ASSOC  OIL    ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

33  55 

340 

CLARKSBURG 

YOLO 

AMER  CRY5TAL  SUG  CO 

A  T  L  *  S  ROAD 

0372 

38  25 

1735 

CLEAR  CREEK 

JOHN  R  JARDlNE 

TULARE 

36  28 

6400 

VAfl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

LAKE  i 

C    IVAN  GLENDINNING 

0379 

FRESNO 

37  05 

5P 

PETE  E  DUBOSE 

CLOVEROALE  3  SSE 

SONOMA  i 

JOHN  R  BYRD 

AUBURN 

38  54 

DAN  BARBER 

CLOVERDALE   11  W 

SONOMA  2 

FRANK    S  ORNBAUN 

0395 

LOS  ANGELES 

33  21 

3  A 

HARBOR  MASTER 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA  2 

U  S  FOREST  SERVICE 

AvENAL  9  SSE 

35  54 

TIOEWATER  OIL  CO 

COAL INGA 

FRESNO  2 

COAL  1 NGA  FIRE  DEPT 

AZUSA  CITY   PARK.   FC  143 

LOS  ANGELES 

26 

34  OB 

117  54 

610 

CORNELIUS  SMITH 

COAL  I NG A  1  SE 

FRESNO  2 

UNION  OIL  COMPANY 

34  57 

2645 

SP 

GEORGE  L  TURCOTT 

COAL  I NGA    14  WNW 

1869 

FRESNO  2 

7  36  14 

120  34 

1640 

MRS  CHARLES  HOWELL 

36  38 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

COLBYS  FC  53  D 

LOS  ANGELES  1 

ROBERT  L  CHANDLER 

US  NAT   PARK  SERVICE 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BERDINO 

35  16 

L  £  MEIHENY 

COLEMAN    FISH  HATCHERY 

SHASTA  2 

U  S  F  ♦  W  1  SERVICE 

SAN  BERDINO 

35  23 

1045 

8A 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

COLFAX 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

Mir 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLGATE   POWER  HOUSE 

YUBA 

P  G  +  E  COMPANY 

0449 

FRESNO 

36  55 

1  720 

P  G  •  E  COMPANY 

COLUSA   1  SSW 

COLUSA  t 

IVAN  J  STEPHENS 

0466 

IEHAMA 

39  56 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COL YEAR  SPRINGS 

TEHAMA  i 

FRANK  WATSON 

ORANGE 

BOY    SCOUTS  OF  AMERICA 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

6APRETT  DAM 

S*N  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

J  A 

SAN  OIEGO  WATER  OEPT 

COPCO  NO  1  DAM 

i  ^ 

SISKIYOU  1 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

34  54 

117 

2142 

IP 

SO  CALIF  WATER  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9  36  06 

119  34 

200 

8A 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

LAKE  2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

FRANKLIN  K  REED 

P 1 VER  S 1 DE 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

CORONA 

RIVERSIDE 

CORONA  FIRE  DEPT 

7A 

74 

BEAUMONT    IRRIG  OIST 

CORRAL  1 TOS 

SANTA  CRUZ  i 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

R I  VERS  1 DE 

4P 

U  S  wB  OBSERVER 

COTTONWOOD  CREEK 

OEPT  WATER  RESOURCES 

.'<,  1  1 

HETCH  HETCHY  MIR  SUP 

GRANT  w  HANCOCK 

0619 

LOS  ANGELES 

T  J  LE  BLANC 

COVELO  EEL  river  RS 

MENDOC ino 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

WILLIAM  B  TEMPLE 

BERKELEY 

122  15 

299 

8 

UNIVERSI TY   OF   CAL IF 

COW  CREEK 

INYO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

6ERRYESSA  LAKE 

38  33 

122  14 

480 

I0A 

HARVEY  0  FRYER 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6   33  26 

116  30 

2300 

3P 

HOWARD  F  BAILEY 

BESwICK   7  S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COYOTE  WELLS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORO 

B 1G  BEAR  LAKE 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  OIST 

CRESCENT  CITY   1  N 

DEL  NORTE 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

7A 

MRS  MARGIE  A  SIMPSON 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

0755 

FRESNO 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BIG  DAlTOn  Dam  FC2236-E 

07SB 

L05  ANGELES 

D  E  WILSON 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

CLUB  SAN  MORITZ 

BIG  PINE  CREEK 

118  28 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

BIG  PINES  PARK  FC  B3B 

6 

* 

117  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

36  15 

121  47 

235 

STATE  PARK  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

3  34  01 

118  23 

75 

4P 

4f> 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

61G   TUJUNGA   DAM  FC46D-E 

CUMMINGS 

«  NOO  :  NO 

DONALD  E  INGRAM 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

118  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUNNINGHAM 

LAKE 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

118  35 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

.'Art 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUY  AM AC A 

SAN  DIEGO 

A  M  LEWIS 

B 1  SHOP  wB  AIRPORT 

U8  22 

mo 

u  s  weather  bureau 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

UNION  CARBIDE  CO 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

08  5( 

SANTA  CLARA 

MRS  MARY    1 NCERP I 

DAGGETT    1  ENE 

SAN  BERDINO 

COOL  WATER  RANCH 

BLACK S  MOUNT A  1 N 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

FED  AVIATION  AGENCY 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

21 

40  64 

121  15 

5600 

CLOSED  B/l/60 

DANA  2  SE 

SHASTA 

HARLEY  neuerburg 

BLUE   CANYON  MB  AIRPORT 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

4  37  01 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLOT 

DAVIS  1  wSW 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

P  1  VERS  I DE 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

DAVIS  CREEK 

MODOC 

RICHARD  F  HUGHES 

R  I  VERS  1 DE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DAY 

MODOC 

HERMAN  L  LORENZEN 

BlythE  faa  airport 

R 1  VERS  1 DE 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

8A 

BA 

HAROLD  M  PAflST 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SAN  DIEGO 

DELANO  FIRE  DEPT 

BOONv  1  LLE   HWY    MNTNC  STA 

0972 

MENDOC ino 

STATE  OIV  OF  HWYS 

DEL  MONTE 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

BORON 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP* 

STAN  I SLAUS 

STAN! SLAUS  COUNTY 

B0RREG0  DFSERT  PARK 

6 

33  16 

116  25 

745 

CAL  DIV  BEACH  t  PKS 

DEN A  I R 

238S 

STAN  J  SLAUS 

7     7  32 

1   0  4 

1  4 

P 

W  F  MOORE 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

33  17 

116  21 

625 

8  4 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

DE  SABLA 

mo; 

BUTTE 

3  39  52 

121  37 

2713 

4P 

... 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

BOULDER  CREEK 

DESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOCATELLl  RANCH 

VINCENT    D  LOCATELLl 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  OLIVE  BARREL 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

P  6  ♦  E  COMPANY 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

MIC 

L  A  WTR  4  PwR  DEPT 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

BOWMAN  DAM 

NEVADA 

SP 

NEVADA  [PRIG  DIST 

DOS  RIOS 

MENDOC I  NO 

STUART    T  PRICHETT 

BRADFORD  RANCH 

RIVERSIOE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,  BRADLEY 

103' 

MONTEREY 

MARVIN  D  SIMS 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

DOWNEY  FIRE  OEPT 

BRANSCOMB  2  NW 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  BRAWLEY  2  Sw 

1  MPf  R  |  AL 

( 

32  57 

115  33 

-100 

8* 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

DOYLE 

2504 

LASSEN 

8  40  02 

120  06 

4240 

10P 

JUNIUS  M  DIXON 

8 RAY  10  WSW 

S  1  S  K  I  Y  OU 

41  34 

122  OB 

5759 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DOYLE  5  SSE 

2  5  06 

LASSEN 

8  39  57 

120  05 

43B5 

74 

H 

FRANK   M  ROWLAND 

BREA  F IRE  DEPT 

DRY  CANYON  RE SERVOI R 

LOS  ANGELES 

BREA  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OuDLE YS 

MARIPOSA 

W  D  MC  LEAN 

VERNON  R  CAKEBREAD 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

BRIDGEPORT 

6P 

BRUCE   L  80ELK 

SAN  BERDINO 

EARL  K  WOBSER 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUNSMUIR  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  A  nnw 

106< 

HUMB0LD1 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

DUTTONS  LANDING 

DAN  STEELE 

BROCKWAY  SUMMIT 

L09I 

PLACER 

corps  of  engineers 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

EAGLE  MOUNTAIN 

R 1 VERS  I DE 

METRO  WATER  DISTRICT 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

39  41 

121  20 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

EAST  PARK  RESERVOIR 

264C 

COLUSA 

13  39  22 

122  31 

1205 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

BRUSHY    SPRGS   GUARD  STA 

39  00 

120  35 

4800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

1    36  44 

118  23 

10400 

VAfl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6RYSON 

121  OS 

EL  CAP  I T  AN  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BUCKHORN 

MRS   ANNA  M   DAV 1 OSON 

EL  CENTRO  2  SSW 

2  7 1 

1MPER 1 AL 

6  32  46 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

bucks  creek  ph 

2P 

P  G   *   E  COMPANY 

ELEC  TRA  POWER  HOUSE 

P  G  ♦  £  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

I 

121  12 

MRS  F AYE    D  MC  HUGH 

Elizabeth  lake  canyon 

BUENA  vista 

2( 

LOS  ANGELES 

E  E  STUDLEY 

BULLARDS  BAR   PwR  HOUSE 

1  I3C 

YUBA 

P  G  *   E  COMPANY 

DEL  NORTE 

ROBERT  E  BOTTEL 

9URBANK  F|RE  OEP  FC2266 

1  1 

LOS  ANGELES 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

ELLERY  lake 

CAL IF  ELEC  POWER  CO 

BUR8ANK  wB  AIRPORT 

1  1  i« 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6  38  14 

C  NORMAN  ADAMS 

1  BURL1NGAME 

izo« 

SAN  MATEO 

37  35 

122  2  1 

10 

4P 

city  of  burl ingame 

EL  MODENA 

277! 

ORANGE 

28  33  48 

117  47 

464 

HOMER   F  WANNAMAKER 

1  8URNEY 

2 

40  53 

121  40 

3127 

gt 

MRS  RUTH  C  ESTES 

ELS inore 

280! 

R I VERS  1 DE 

!8  33  40 

117  20 

128S 

hf- 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

Burnt  ranch  i  s 

121' 

TRINITY 

ELS1NORE  4  SSE 

R 1 VERS  IDE 

JOHN  L  EW1NG 

|  BURTON  RANCH 

12U 

CONTRA  COSTA 

ESCOND 1  DO 

DARWIN  M  T ING 

KERN 

SAN  DIEGO 

CITY  OF  ESCOND I DO 

CABAZON 

125C 

RIVERSIDE 

M 

JAMES  A   WAKE  LAND 

E  T I  WANDA 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CABRILLO  NA J  MONUMENT 

1252 

SAN  01 EGO 

51 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

1252 

SN T A  BARBARA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

■EUREKA  wB  CITY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CAJON  WESI   SUMM1 T 

i  i  ' 

SAN  6ERDIN0 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

exchequer  reservoir 

MAR  1 POSA 

MERCED  I RR IG  DIST 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1  2  7 

CALAVERAS 

EXETER   FAUVER  RANCH 

CMARLES  0  COULTER 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1281 

CALAVERAS 

3« 

120  22 

U  S  FORE5T  SERVICE 

FAIRFIELD 

SOLANO 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

1 

37  29 

121  49 

805 

S  F  WATER  DEPT 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

291 

SOLANO 

23  38  15 

122  03 

19 

4f 

POLICE  DEPARTMENT 

CALExICO  2  NE 

12    4  1 

115  28 

12 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

FAIRMONT 

2  9b 

LOS  ANGELES 

15  34  42 

lie  26 

6> 

6. 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  R< 

130i 

TULARE 

35  53 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

F ALL BROOK 

295 

33  33  21 

117  15 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

C AL 1 STOGA 

I  U 

1 

38  35 

122  35 

365 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

FALL   RIVER   MILLS  INTAKI 

29b 

21  41  01 

121  28 

3340 

8' 

at 

H 

PUB  0ISCONT INUED 

CALLAHAN  RANGER    ST AT  1  Of 

13K 

SISKIYOU 

41  18 

3136 

f.f 

51 

U  S  FOREST  SERVICE 

FEATHER  FALLS 

299' 

8  39  36 

121  15 

2965 

JOE  WHEELER  JR 

CAMP  ANGELUS 

136 

SAN  BERDINO 

34  09 

5770 

FERGUSON  RANCH 

302( 

23  40  21 

122  27 

it 

MRS  LISA  FERGUSON 

CAMPO 

142' 

SAN  DIEGO 

3 

32  37 

116  28 

2630 

SP 

51 

ARCHIE  C  LEACH 

FERNDALE  8  SSW 

302 

HUMBOLDT 

17  40  30 

124  20 

1445 

8* 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

CAMP  PARDEE 

142 

CALAVERAS 

38  15 

658 

tf 

: 

303 

16   3B  31 

120  42 

2100 

1* 

WENTWORTH  LYNCH 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEf 

1  4  3 

SIERRA 

39  38 

5  565 

U  S  FOREST  SERVICE 

F JGUEROA  MOUNTAIN 

304 

SNTA  BARBARA 

32  34  44 

120  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

at 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FILLMORE   1  WNW 

305 

VENTURA 

29  34  24 

118  56 

435 

St 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CAMPTONV I LLE   RANGER  ST 

146. 

YUBA 

39  27 

121  02 

27bO 

flj 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY  1  NNE 

305 

LAKE 

23  39  01 

122  62 

1340 

JAMES  T  MELVIN 

CAMP  WISHON 

147( 

TULARE 

118  40 

3800 

PUB  OlSCONIINUED  1/21/6 

FINLEY    1  W 

305 

LAKE 

2  3  39  00 

122  SS 

13S0 

LESTER  w  BOAROMAN 

CANBY  1 1  SM 

147 

MODOC 

2 

41  22 

121    0  3 

at 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

F INLET  5  SW 

305 

LAKE 

23   38  58 

122  57 

1750 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

CAN6Y  RANGER  STATION 

147< 

41  27 

4312 

9t 

308 

11   36  21 

120  09 

285 

bf 

61 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

118  34 

PIERCE  JR  COLLEGE 

FLEMING  FISH  *  GAME 

303 

LASSEN 

18  40  22 

120  19 

*>( 

9f 

CAL  DEPT  FISH  +  GAME 

CANT  IL 

]  48 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

POSTMASTER 

Florence  lake 

3  0  9 

FRESNO 

27  37  16 

118  58 

7  344 

SO  CALIF  EOISON  CO 

CANYON  OAM 

149 

PLUMAS 

121  05 

5f 

P  G  +  E  COMPANY 

FOLSOM  DAM 

31  1 

SACRAMENTO 

1   38  42 

121  09 

350 

8i 

8/ 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

CARBON  CANYON  OILMAN 

ORANGE 

.' 

33  55 

117  47 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FONTANA  5  N 

311 

SAN  BERDINO 

28  34  11 

117  27 

1972 

bf 

ROLAND  W  GETCHELL 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152 

SAN  BERDINO 

2 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FONTANA  KAISER 

312 

SAN  BERDINO 

28  34  05 

117  30 

1090 

..f 

4f 

KAISER  STEEL  CORP 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152 

40  05 

121  09 

2986 

5 

P  G  *  E  COMPANY 

FOREST  GLEN 

313 

TRINITY 

35  40  23 

123  20 

2340 

8 

at 

MRS  8  E  ESLICK 

-  132  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


FC'ESTH  I  LL  RANGE  R  ST  A 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B  t  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIAT ION 
FORT  DICK  1  NNE 
FORT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  ST A 
FORT  ROSS 


COUNTY 


FRENCH  GULCH 
FRESNO  we  AIRPORT 
FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RANCH 
FULLERTON  OAM 
FULLER TON  HILLCREST  RES 
GARBERV ILLE 
GAROEN  VALLEY  2  S 
CASQUE  t   RANGER  STAT 
GEM  LAKE 


GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  StA 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  I 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILROY  8  NE 
|  GILROY   14  ENE 

GLENOALE   STAPEN  FC  295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNV I LLE 

GLENNV I LLE  FULTON  RS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WE5T 
GRACE  MEADOW 
BASIN 
GROVE 


GRASS  LAKE  HWY  MNTC  ST 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  N  ID 

GREENLAND  RANCH 
GREENV  I  Ew 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  2 

GROVE LAND  RANGER  STA 
CUE  RNE V 1 LLE 
HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  167 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFJELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER 


313* 
JIM 
3157 
3161  MENDOCINO 
316*-  Mf  NDOC  I  NO 
3173  DEL  NORTE 
SISKIYOU 


FRESNO 
FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

humbolot 
el  oorado 
del  norte 

el  doraoo 
El  dorado 
santa  clara 
el  dorado 

snta  barbara 

SAN  01  EGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 
KERN 

SAN  BENITO 

MODOC 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 


SISKIYOU 
NEVADA 
3574  NEVADA 
35  78  SONOMA 
3603 

3614  siskiyou 
3621  Plumas 
3649]  el  oorado 
3652  contra  costa 
3669  tuolumne 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
3710  INYO 
371*  SAN  MATEO 
3725  PLUMAS 
373*  MARIN 


HAYWARD  6  ESE 
HE  ALDSSURG 
HEALDSBURG  2  E 
HE  MET 

HEME T  RESERVOIR 
HENSHAw  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANOEZ   7  SE 
HESPERIA 
HETCh  hETCHy 

highland  springs  ranch 

HOBERGS 

HOC  RETT  MEADOWS 

HODGES  OAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLL I STEB  2 
HONEyOEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

hopland  e  ne 

HOPLAN0  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  Dl ST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNT INGTON  LAKE 


MNTNC  STA 


LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SNTA  BARBARA 

SHASTA 

NEVADA  - 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 

LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 
TULARE 
SAN  OIEGO 


IDLEw I L  0  i 
IORIA 

IDYLLWILD  RANGER  ST A 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMI TAGE 
I  ONE 


IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

1  RON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONOALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAM 
KAISER  MEADOWS 

JCEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEVV ILLE 
KELSEYVILLE  A  SW 
KENTF IElO 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE   NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 
KERN  RIVER  Ph  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
K  IL ARC  POwER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRy  z  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENT A  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 


SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 


*084,  HUMBOLDT 

40971  LAKE 

*100  ME NDOC I  NO 


TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

TRINITY 

DEL  NORTE 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 
KERN 
KERN 
AMADOR 

PLACER 

san  bepoino 
El  dorado 

MODOC 

TULARE 

SAN  BEROINO 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 


SAN  BERDINO 
**80  SONOMA 
4*88  LAKE 
4493  LAKE 
450d  MARIN 
4508  SAN  JOAOUIN 

8  TULARE 
4520  KERN 
*523  KERN 
453*  KINGS 

KINGS 
*5**  SHASTA 
*555l  MONTEREY 


DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
HUMBOLDT 


*1  15 
41  51 
39  27 


37  03 

40  42 

3e.  *6 

36  59 
33  5* 
3  3  5* 
33  53 
*0  06 

38  50 
*1  52 

37  45 

38  54 


37  00 
37  02 
37  06 

3*  09 
3*  08 
35  43 


38  09 
36  52 
3b  ** 


38  38 

37  52 
37  50 


36  20 
3*  16 
*1  *8 


33  *0 
33  1* 
36  25 

36  ie 

3*  25 

37  57 

38  56 
*2  00 

39  51 
36  22 

33  03 

34  13 
36  51 
36  51 

*1  03 


39  01 

36  11 

35  05 
38  06 

*0    1  1 

38  12 

37  1* 

40  37 

*1  5* 

36  25 
33  45 
32  51 
36  *8 


33  06 

34  29 
37  18 


39  59 
38  56 
37  57 


120  50 
123  19 

120  08 
123  49 
123  49 
12*  09 
122  43 

122  51 

123  15 

121  49 

122  38 
119  42 

119  43 

117  55 

117  53 

117  55 

123  46 

120  51 
123  58 

119  08 

120  51 

120  48 

121  29 


121  3* 
121  26 
121  20 


118  36  10000 


121  02 

121  0* 

122  53 
116  52 
122  5* 
120  56 
120  32 
122  13 
120  14 


1  38  49 
13  34  14 
4  37  55 


119  15 

117  57 
122  27 
121  05 


Ufl  lb 

123  23 

120  25 

122  58 


121  58 

122  52 
122  6? 


122  54 

122  38 

122  *3 
118  39 

117  08 

118  02 
121  2* 

121  2* 
12*  09 

123  40 

123  39 
123  00 
123  07 

118  37 
120  22 

119  *5 

122  33 

120  22 
119  13 

123  27 


120  51 

115  08 

120  21 

120  18 


122  53 

122  33 

121  26 

118  29 


124  02 

123  54 

120  39 

123  57 

120  09 

118  15 

122  06 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 

WILLIAM  R  PATON 
CARL    C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  bur  reclamation 
corps  of  eng.neers 
corps  of  engineers 
fullerton  mun  w  dept 
mrs  n  e  pancoast 


WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U5  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTI 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 


PEP 


RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   F  WALL 

MRS  ALIA  M  80GUE 

I    C  EVERLY 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 


MRS  ALBERTA  GOODE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA   1RRIG  DIST 
HOMER  L  PARNELL 
SEE  NAME  CHANGE  ENO  OF  INDEX 

12m|  MRS  EMMA   R    P£RE  IRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

CLOSED  6/1/60 
OUANE  J  COX 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

STATE    D1V  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ABB  I E   S  ORFNNAN 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE    HEME!    MUN  WATER 
LAKE  HEME  I  MUN  WATER 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLOPENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 


MRS  1 


RIE  I 


EDWARDS 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  OEPT 
LOUIS  LUEBkERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS   ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MR 5  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS   CHR | ST  I NE   M  HUFF 
CLIFFORD  w  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  *    E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    I  DP  I  A  MINE  4  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
U  S  H  0  T  S 
STATE    OIV  OF  HWYS 

I  E  ROSE 

METRO  WATER  OEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

ZENOS  Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 

JOHN   K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 


CO  FARM  +  HOME  ADV 
MRS   KAREN  V  BACC1 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT   T  LOF8ERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 


P  G  *    E  COMPANY 
STATE   DJV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
DENN1 S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENT A  VLY  CO  W  I 
ROSS  R  SANBORN 


STATION 


'LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABRINA 

LAKE  SHORE 

LAKES  IDE  2  ENE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE    SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYIONVILLE 

LEBEC 

lechuza  patrol 

stat  ion  fc  352  b 
lee  sv  i  lle  k eec- an  ranch 

LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 
L  I  NDSAY 

L  I  FTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 

LIVE   OAK    CANYON   FC  Z30< 

L I VERMORE  2  SSW 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCt 

LOCKWOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

logan  meadow 

lompoc  sewage  plant 

lone  pine  cottonwood  ph 

lone  tree  canyon 

long  barn  exp  station 

•long  beach 

long  beach  wb  ap 

long  valley  insp  sta 

LOR A  I NE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  A  [RPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANCS 

LOS  8ANOS   AR6URUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOWER  KI88EY  RIDGE 
LOWE"  OTAY  RESERVOIR 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  S 
MADEL I NE  MNTNC  STA 
MADEPA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 


MAMMOTH  PASS 

MANDE V 1 LLE  ISLAND 

MANZ AN  1 T A  LAKE 

MARCH  FIELD 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEE  V  I LLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAR YSV ILLE 
MAT  HER 

MC   CART  HY   POINT  RS 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCEO  F IRE   STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLETOWN 
M  I  DOLEW ATER 
M1LF0RD  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
HILO  5  NE 
M I  NEPAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  SPENGLER  °ANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSw 
MONT ICELLO  OAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   FIRE  OEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALOY  FC  85G 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  0IA8LO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  II  ESE 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT    SHASTA    SK ]  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MOUNT    TAMALPAIS    2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC IM1ENTO  DAM 


COUNTY 


ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MODOC 

Tuolumne 

TRINITY 

LAKE 

INYO 

Shasta 
san  diego 

NEVADA 
NEVADA 
SAN  V 1  EGO 

san  diego 
los  angeles 
sn  luis  obpo 
Plumas 

BUTTE 
SISKIYOU 
MENOOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCEO 

TULARE 
FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOAOUIN 


SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
MERCEO 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 
SHASTA 

RIVERSIDE 
KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COST  A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST  A 

YUBA 

TUOL  UMNE 
TEHAMA 
S I SK I  YOU 
FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 
FRESNO 
MERCED 
MERCEO 

FRESNO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

TULARE 


TULARE 
HUMBOLOT 
SAN  BEROINO 
FRESNO 
STANISLAUS 


KERN 

TULARE 

MONO 

SI SK I  YOU 


VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 

SISKIYOU 


MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 


40  5* 
34  07 

37  39 

34  28 

35  58 
32  59 

38  07 
37  20 


36  27 

37  37 

38  L  1 


3*  03 
37  03 
36  53 


40  27 
34  24 
23  38  51 


40 


33  5* 

35  05 

37  29 

38  42 
37  58 
37  59 


36  42 

38  51 

39  03 

39  *5 

35  30 

40  08 
34  05 
3*  05 

36  17 
*0  21 


36  36 
*0  49 
38  30 
3*  17 
32  *1 

37  08 
3  7  09 

37  08 

34  03 

35  22 

35  25 

35  28 

3*  I* 

38  *5 

37  52 

37  20 


35  46 
38  IS 
38  17 


123  24 
122  55 
122  55 


122  23 
116  5* 
120  38 


121  29 

121  31 

123  29 

118  52 


117  4* 

121  47 

117  *5 

121  05 

U7  15 

121  17 

119  19 

120  29 


120  01 

118  12 

118  09 

120  01 


119  53 
1  16  56 

120  IS 


121  27 
117  20 
117  27 

117  29 
120  29 

120  0* 
IZ3  32 

118  17 

122  *7 

119  02 

121  3* 
121  3* 
117  15 
119  23 
119  58 
119  47 


119  51 

121  *1 

122  08 

119  26 
116  02 
121  37 

120  22 
120  29 
120  29 


115  32 

118  43 
121  00 

121  00 

ne  io 
ne  io 

119  09 

122  28 

121  S* 


120  51 
117  39 


122  12 

122  1* 

122  19 

122  36 

118  0* 

122  3* 

122  32 

120  53 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT   WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
CLOSED  10/13/60 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 


CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
HELIX    IRRIG  D1SI 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR 
LA  MESA   FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 


CO 


P  G  *   E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

L    A  CO  F IRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
KAWEAH  LEMON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  OE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MR5  KATMERINE   E  HINDS 
SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX 
MRS  H    |  OUARTERMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEED 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GCWE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 

AR8URUA  RANCH 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
ISAOOft  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  4  F  0 
HETCH  HE  TCHY  WTR  SUP 
SAN  OIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 

ROY  A  FLETCHER 
STATE  Dl V  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 

50  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

51  ATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 


us  nat  par*.  service 
u  s  air  force 
bankl1ne  oil  company 
mrs  ga8r ielle  wilson 
eloise  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
Charles  p  weaver 
city  fire  department 

MARYSVILLE  fire  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILL  1  AM S 
RADIO  STATION  KRFM 

o  b  w  Alexander 

DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  M01TOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCEO  IRRIG  DIST 


STATE  OIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  E  0  I  SON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT   PARK  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  M00ESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 


AARON  SMITH 

US  BUR  RECLAMATION 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN   PASS  SCHOOL 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

JOHN  L  PARSONS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 


DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH 
U  5  W8  OBSERVER 
US  NAT  PART  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORA! ION 


PKS 


-  133  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


0 
z 

□ 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

UVTTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

t 

SPECIAL 

NEEDLES 

SI  IS 

;.*N  BEftC-INO 

! 

34 

So 

114  36 

: 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BEROINO 

114  37 

913 

HID 

M  1  0 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

15 

48 

lie  35 

2890 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

SI  ?t 

NEVADA 

B 

39 

121  01 

2600 

8A 

CITY    OF    NEVADA  CITY 

NEWARK 

ALAMEOA 

)] 

122  02 

B« 

BA 

8A 

LESLIE   SALT  COMPANY 

nEwBury  park  4  sw 

VENTURA 

33 

34 

09 

lie  58 

780 

SP 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6  L6i 

LOS  ANGELES 

29 

23 

118  32 

1243 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  ST  A 

LOS  ANGELES 

29 

34 

22 

118  31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN   2  NW 

STANISLAUS 

3  ! 

21 

121  03 

5P 

5P 

RICHARD   A  SMITH 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

6173 

MODOC 

2] 

59 

120  16 

5290 

ARTHUR  A  LENKE IT 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

SI  75 

ORANGE 

NEWPORT   HARBOR  DEPT 

NICOLAUS 

SI  93 

SUTTER 

( 

3S 

54 

121  35 

47 

9A 

RECLAMATION  OISI  1001 

N  I  LAND 

IMPERIAL 

33 

-5S 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

NIPOMO  ;  NW 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35 

04 

360 

8A 

ANOREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

119  30 

U  S  FORES!  SERVICE 

62  56 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118  23 

619 

SP 

SN  FERNOO  VLY  TIMES 

NOVATO   6  WNW 

MARIN 

17 

38 

08 

122  43 

350 

edward  l  Thompson 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 

6305 

STAN  1 SL  AUS 

34 

37 

120  52 

215 

8A 

BA 

8A 

S  SN  JOAQUIN   1 R  0 1  ST 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6   2  B 

SISKIYOU 

12 

41 

50 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEOA 

37 

122  12 

3 

MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAK V 1 LLE    1  WNW 

6351 

NAP  A 

6P 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

OAK  V  I LL  E   4  SW 

6354 

NAPA 

i ; 

36 

23 

122  28 

1465 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

S  -  .'■ 

SONOMA 

36 

25 

122  59 

1000 

ANDREW  J  BLANEy 

aOCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117  24 

60 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANS  1 DE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117  21 

OCEANSIOE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

*3*3 

AN  DII  0 

33 

09 

116  08 

175 

8A 

MRS  AILEEN  M  LEWIS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

639S 

FRESNO 

27 

36 

16 

120  24 

3620 

s 

U   S  WEATHER  BUREAU 

6399 

VENTURA 

35 

119  15 

750 

SP 

5P 

VENTURA  CO  F|RE  OEPT 

BLIND* 

643. 

ORANGE 

It 

33 

55 

117  51 

490 

8A 

HERSCHEL  R  CLAUSEN 

ONO 

6455 

SHASTA 

" 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

6465 

LOS  ANGELES 

It 

34 

118  06 

4250 

5F 

LONG  8EACH  SCH  OIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

64  73 

ORANGE 

it 

33 

56 

117  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

i>:. 

37 

119  18 

431 

10A 

10A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OR1CK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

17 

41 

20 

124  02 

161 

4P 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

ORICK   10  SE 

6499 

HUMBOLDT 

12 

41 

11 

123  55 

2475 

6A 

AUSTIN  E  LYONS 

ORL AND 

GLENN 

23 

39 

122  12 

254 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

123  32 

403 

5P 

5P 

E   J  ANDERSON 

OROVILLE 

6521 

BUTTE 

B 

30 

121  33 

171 

11A 

11A 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE   7  SE 

6523 

BUTTE 

8 

39 

26 

121  29 

530 

6P 

MRS  AL8ERTA  FOOTE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

7A. 

ROBERT  E   SK  INNER 

OROVILLE  RANGER  STATION 

&52B 

BUT  IE 

E 

39 

32 

121  34 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MAR IPOSA 

14 

119  33 

8600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

6569 

VENTURA 

33 

34 

12 

119  11 

6P 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

6  5  1  i 

VENTURA 

30 

34 

42 

119  19 

3705 

JEFF  BUTLER 

PAChECO  PASS 

6  5  8  3 

MERCED 

27 

37 

04 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

EL  OORAOO 

1 

36 

4S 

120  30 

3440 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

66  " : 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

116  24 

1500 

5P 

E    K  6ARR 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BEN  1  TO 

2  ■ 

36 

121  22 

950 

8A 

JOHN   P  OHRWALL 

PALMOALE 

662*. 

LOS  ANGELES 

34 

35 

116  07 

5P 

PALMOALE    IRRIG  OIST 

PALMDALE    2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

PALMDALE    IRRIG  D I  SI 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

I 

34 

38 

118  05 

2517 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

663: 

RIVERSIDE 

6 

-  ?■ 

411 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

37 

122  08 

23 

ENGINEERING  DEPT 

6650 

MONTEREY 

24 

21 

121  30 

1835 

SP 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR   MTN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

21 

116  51 

5560 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  430 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

11B  23 

216 

GEORGE  TALLY 

667; 

SAN  BENITO 

27 

.... 

v. 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

RANOChE  JUNCTION 

6678 

27 

32 

120  27 

DEPT    WATER  RESOURCES 

PAR  AO  1 SE 

56B: 

SUTTE 

23 

121  37 

8A 

8A 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

66  68 

IUOLUMNE 

,  s 

HE T CM  HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

66  99 

SAN  BERDINO 

S 

34 

17 

114  10 

738 

METRO  WATER  DISTRICT 

PaRkF  IELD 

MONTEREY 

24 

53 

120  26 

1482 

HERBERT  H  DURHAM 

6706 

MONTEREY 

24 

36 

00 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

34 

r>9 

118  09 

4P 

PASAOENA  WATER  DEPT 

PASkENTA   RANGER  STATION 

S72( 

TEHAMA 

53 

122  32 

755 

3A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  03PO 

35 

36 

120  41 

700 

SP 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  S  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

41 

120  45 

995 

FRANC  IS   F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AI'PORT 

674; 

SN  LUIS  OBPO 

24 

40 

120  38 

803 

M]  C 

MIO 

FED  AVIAIION  AGENCY 

P  A  T  T 1  WAY 

6754 

KERN 

34 

56 

119  23 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

2! 

40 

20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE    SIATION  2 

6626 

SONOMA 

17 

36 

it 

122  38 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETAL  UM  A    I  N 

SONOMA 

36 

122  38 

VICTOR  E  CHAII 

P  IEORA 

FRESNO 

36 

119  23 

560 

MRS    IDA    H  AKERS 

PIEORA  8LANCA  GUARD  STA 

a  s  i 

VENTURA 

29 

34 

119  10 

3065 

MIO 

VENTURA  COUNIY  FCO 

P  INE    CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6391 

LOS  ANGELES 

29 

34 

40 

11B  26 

3286 

5P 

LOS  ANGELES  F 1  RE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121  11 

1307 

US  NAT  PARK  SERVICE 

6940 

2  v 

34 

24 

116  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

P  1  SMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

;,  I 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RJVER  POWER  HOUSE  5 

694( 

SHASTA 

:  i 

59 

121  59 

1458 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

S950 

LAKE 

23 

38 

122  52 

1550 

AUBREY  w  PUIS 

PLACERV ILLE 

EL  DORADO 

36 

120  48 

1890 

BA 

1A 

P  G  *  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

>.■>,., 

EL  OORAOO 

38 

120  44 

2755 

I A 

8A 

8A 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE    1  W 

6963 

EL  OORAOO 

1 

38 

120  49 

1  785 

CITY  OF  PLACERVILLE 

700C 

3B 

120  51 

1096 

6A 

LORRIN  L  CRA1N 

POINT  ARENA 

70O9 

MENDOCINO 

17 

38 

123  42 

8A 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT    ARGUE  LLO  W8 

7015 

SN T A  BARBARA 

33 

34 

120  35 

367 

■i  1 C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

roi( 

■  NT  fl    (HARP  ft.pi 

33 

34 

34 

120  39 

12 

IIP 

U  S  C  AST  G  AR 
UARD 

POINT  P IEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35 

40 

121  17 

59 

.  If 

L1F 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

34 

0* 

117  46 

5P 

J  E  AQAM SON 

PORT    CHICAGO  NAVAL  OEP 

707C 

CONIRA  COST  A 

01 

122  01 

6A 

8A 

U    S   NAVAL   MAGAZ I NE 

PORTERVILLE 

TULARE 

36 

04 

119  01 

393 

8A 

JOHN   H  OAYBELL 

PORTOL* 

39 

48 

120  28 

4P 

REUBEN  G  DALTON 

PORTUGUESE  ME  ADOW 

TULARE 

118  34 

7000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

.'  'it 

TULARE 

10 

35 

118  38 

4920 

7A 

CLOSED  9/lAo 

POTTER   VALLEY    3  NNW 

It 

39 

22 

123  08 

OITO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7  |  -.  B 

MENDOCINO 

22 

39 

123  04 

1100 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PQWAY  VALLEY 

SAN  DIEGO 

33 

\z 

57 

117  04 

1tio 

8A 

POWAY   MUN  WATER   Dl  ST 

PRADO  OAM 

1 1  2  I 

28 

33 

53 

117  38 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MON I ERE Y 

24 

36 

120  42 

2  300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

OUAK 1 NG  ASPEN 

TULARE 

36 

0' 

118  32 

7200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0U1NCY   RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

19 

56 

120  57 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMON A  SPAULD1NG 

7231 

SAN  01  EGO 

33 

33 

04 

116  SI 

1470 

t,c 

6P 

LOUIS  8  SPAULD I NG 

RANCH  1 T A 

iAN  Oil  iO 

33 

33 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDSBURG 

KERN 

15 

35 

22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

MARIPOSA 

27 

37 

22 

1380 

8A 

ROBERT  H  WHIPPLE 

REO  BLUFF  W6  AIRPORT 

12  '. 

TEHAMA 

341 

M|D 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

40 

34 

122  23 

CITY  OF  REDDING 

REODING  FIRE    STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

2  3 

<M-J 

122  24 

57  7 

5P 

REDOING  FIRE  CHIEF 

REOLANDS 

SAN  BERDINO 

28 

03 

117  11 

1318 

MID 

2P 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

RE  DWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

29 

122  14 

31 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPI    STA  2 

REDWOOD  VALLEr 

7351 

MENDOC I  NO 

22 

123  12 

71B 

THOMAS  M  JAMESON 

RE  PRE  SA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121  10 

305 

MIO 

FOLSOM  STATE  PRISON 

*R  KHMOND 

7414 

CONTRA  COST  A 

37 

56 

122  21 

55 

6A 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

2? 

09 

121  41 

22 

8A 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  F I  RE   STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117  24 

5P 

5P 

RIVERSIDE  F I  RE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

experiment  station 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117  20 

1015 

8A 

8A 

8A 

CG 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

10 

120  30 

6250 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7510 

INYO 

19 

27 

118  44 

96  70 

/AP 

5 

OEPT  WATER  RESOURCES 

ROC  KL IN 

i  < 

PLACER 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

}  5  6 1 

FRESNO 

2' 

19 

118  52 

10000 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

10 

35 

58 

118  21 

9000 

VAR 

S 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

SHASTA 

23 

121  56 

2117 

7A 

MRS   MARIAN    L  BERTAGNA 

RUNN 1 NG  SRR 1 NGS  1  E 

7  6 '  i 

SAN  BERDINO 

'<• 

12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SRR 1 NGS 

T  b  2  3 

TUOLUMNE 

31 

06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121  30 

17 

'Mi 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

2? 

38 

35 

121  29 

23 

M|0 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

76  37 

TEHAMA 

23 

10 

122  48 

3850 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

36 

39 

26 

120  14 

6337 

5P 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

38 

30 

122  28 

255 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT    HELENA   4  WSW 

7646 

17 

38 

30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

38 

34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

76  56 

GLENN 

a 

39 

43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONIRA  COSIA 

37 

50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

40 

121  39 

CLOSEO  6/1/60 

STATION 

g 

s 

COUNTY 

DRAINAGE  \  , 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j  TEMP. 

|  PRECIP. 

< 

|  SPECIAL 

SALINAS  2  E 

7frf,fl 

MONTEREY 

SALINAS  RURAL  F  0 

SALINAS  FAA  AP 

MONTE RY 

24 

36  40 

121  36 

74 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  OAM 

/h  u 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  SIA 

lb  3  l 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

S  P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

S 

P  G  *  E  COMPANY 

SALTER  RANGER  STATION 

35 

40  53 

123  35 

623 

BA 

U  S  FORESI  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

C AL AVERA5 

2 

38  10 

120  40 

854 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  40 

2394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MONT ERE  Y 

24 

36  01 

121  15 

1060 

5P 

5P 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

435 

BA 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENIIO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

SAN  BEROINO 

2  i 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTS  DAM 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

7A 

CAL  IF  WTR  *■  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

4517 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

33 

117  10 

19 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  01MAS   FIRE    WflD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

BA 

SAN  DIMAS  FJRE  STA 

SAN  D1MAS    TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

KERN 

10 

35  00 

119  11 

1450 

6A 

KERN  COUNTY    LAND  CO 

SAN  FEL  IPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

13 

34  16 

118  28 

965 

6P 

6P 

S   F    HEIGHTS   LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

37  46 

122  30 

32 

5P 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

37  37 

122  23 

8 

MIO 

MID 

•  SAN   F  RANC 1  SCO 

FEDERAL  BUILDING 

SAN   FRANC  1 SCC 

37  47 

122  25 

52 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

SP 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  OAM  FC4258E 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

E  K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7765 

LOS  ANGELES 

34  06 

1  18  06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

» 

37  18 

122  20 

355 

SP 

5P 

R 1 VE  RS 1 OE 

SAN    JACINTO  RANGER  SIA 

R I  VERS  I DE 

33 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOU IN  EXP  RANGE 

27 

37  06 

1100 

37  21 

2<- 

SAN   JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

300 

•SAN  MATEO 

64 

N 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

Y       R         P     T  N 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7670 

VENTURA 

33  14 

119  28 

502 

WEATHER  SERVICE  OFF 

3: 

33  43 

118  16 

10 

5P 

SP 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

2  A 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

28 

34  07 

117  07 

1980 

28 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

13 

34  12 

118  01 

5P 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

SP 

33 

34  26 

119  50 

9 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

V  K 

SN  A 

3  2 

34  32 

119  57 

4000 

SP 

TV   STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

88 

SP 

SP 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 

SANIA  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

* 

36  59 

122  01 

125 

5P 

SP 

Robert  e  burton 

SANTA  FE  OAM 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGAR 1 TA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

35  22 

120  38 

1100 

BA 

RICHARD  S  PILECKI 

30 

34  54 

120  27 

23B 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

^3 

34  01 

118  29 

CITY    SANTA  MONICA 

34  00 

15 

SP 

29 

34  21 

119  05 

263 

5P 

5P 

AN  A  OSA 

796 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

7A 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

); 

34  37 

120  06 

SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 

ORANGE 

2  8 

33  47 

117  43 

855 

u 

WILLIAM   D  SAPPINGTON 

29 

34  35 

118  27 

2105 

1  2 

41  18 

123  08 

2169 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

40  29 

124  06 

SA 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

37  24 

122  14 

350 

8A 

1  7 

38  21 

122  49 

145 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

i  e 

40  40 

120  15 

4662 

SP 

Russell  r  rose  jr 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

23 

40  43 

122  25 

1076 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMAIION 

SHELL   ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

n 

40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  6  HEUSNER 

SH | NGLE  TOWN  2  E 

23 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

120  38 

4182 

BA 

HARRY  H  ROEBER 

SIERPAVILLE    RANGER  STA 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

13 

33  48 

118  10 

5P 

28 

33  45 

117  40 

1100 

SISOUOC    SOUTH   FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

30 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAS    LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

2? 

38  41 

123  08 

1930 

BA 

H 

JOHN  K  LEITHOLD 

2  4 

36  05 

120  40 

1730 

■3 

39  52 

120  44 

4115 

It. 

38  28 

121  05 

160 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

fl  1  vE  fl  S I  DE 

33  52 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

37  50 

119  30 

8700 

5 

SNOW   LAB   CENTRAL  SIERRA 

NEVADA 

8 

39  19 

120  22 

6885 

6A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

39  19 

120  23 

6750 

5F 

5P 

24 

36  26 

121  19 

8A 

SOME  SBAR  1  W 

B346 

S I SK I  YOU 

12 

41  23 

123  29 

550 

MA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

3 : 

34  17 

lie  se 

465 

6A 

LAWION    INVESTMENT  CO 

VENTURA 

3  3 

34  17 

119  03 

510 

8A 

BERYL WOOD   INVE5T  CO 

1  7 

38  17 

122  27 

20 

5P 

SP 

LAURENCE  W  DICKEY 

TUOLUMNE 

3  7 

37  59 

120  23 

1830 

8A 

P  G   ♦   E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

3£ 

38  21 

119  27 

6866 

STAIE   DIV  OF  HWYS 

37  42 

123  00 

n 

u  s  coasi  Guard 

.4 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BERDINO 

34  04 

1  16  49 

7120 

5P 

C AL 1 F  ELEC  POWER  CO 

19 

37  11 

118  34 

9580 

S 

SPAOPA  PACIFIC 

2t 

34  03 

117  49 

680 

4P 

SPRECkELS  Hwy  bridge 

MONTERE  Y 

2  4 

36  36 

121  41 

60 

8A 

MRS  BERTHA  HENNES 

36  10 

ue  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

36  06 

118  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  12 

118  39 

40  70 

36 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

6A 

SQUAW   VLY   DEVEL  CO 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

S1UIRREL    INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

1  5 

34  14 

117  14 

5680 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

STANOISH  *  MICKEY  ST  PK 

B49t 

MENOOC 1  NO 

39  53 

123  44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

STANISLAUS  POWER  MOUSE 

TUOLUMNE 

38  08 

120  22 

1130 

SP 

P   G  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

36  56 

10300 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

36  55 

121  13 

2975 

MRS  H  C  CUSHINGhAM 

ST  1  RL 1 NG  CITY  RS 

8 

39  54 

121  32 

3518 

BA 

STATE   DIV  OF  FSIRY 

STOCKTON   DISPOSAL  PLAN! 

SAN  JOAOUIN 

37  56 

121  20 

CITY  OF  STOCKTON 

pffC.  1 1C>  TON   FAA  AIRPORT 

2  1 

37  54 

121  IS 

MID 

MID 

SAN  JOAOUIN 

27 

121  IB 

11 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

27 

37  51 

121  23 

IS 

SP 

SP 

5P 

Y                   L   Y      AN  H 

as  b 

COLUSA 

39  15 

122  40 

3015 

FREO  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

2  3 

39  23 

122  33 

1168 

8A 

U  S  FORESI  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

2  3 

39  35 

122  32 

BOO 

SP 

SP 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

21 

121  56 

5300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8 

39  34 

121  06 

3784 

SP 

5P 

SOPER -WHEELER  CO 

SN  LUIS  OBPO 

35  00 

120  23 

390 

SP 

SUE Y  RANCH 

LOS  ANGELES 

1  1 

34  16 

118  18 

1460 

FRANK   T  SIEvENS 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  54 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SllSANA  KNOLLS 

VENTURA 

33 

34  16 

1  18  40 

10B5 

SUSANA  KN  FIRE  SIA 

i  e 

40  25 

4170 

Bl 

CITY   OF    SUSANV ILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

1  8 

40  23 

120  33 

4148 

MID 

DAVID  8ARR 

SUSANVlLLE    1  WNW 

-i  1 • 

LASSEN 

40  26 

120  40 

4555 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTIER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

38  23 

120  48 

1586 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

SP 

SP 

SMITHSONIAN  OBSY 

TAFT 

8753 

KERN 

i<- 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSIRY  ♦  FD 

TAHOE  CITY 

87  58 

PLACER 

39  10 

120  09 

8A 

DARYL  K  DE  WALT 

TALBOI  CAMP 

8771 

PLACER 

i 

39  12 

120  22 

6000 

VAF 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

BB2I 

KERN 

10 

35  08 

111  27 

3975 

6P 

MRS  AN  1 1  A  COWAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

883! 

KERN 

10 

35  08 

lie  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TE JON  RANCHO 

10 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TE  JON  RANCH  COMPANY 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

u 

COUNTY  5 

LATITUDE 

LONGITUDE 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

> 

a) 

0, 

. 

1  SPECIAL 

TERMO 

LASSEN  1 

SULO  E  LAKSO 

TEAMO   BRIN  MARR  RANCH 

9  B  ?  =■ 

3  40  55 

120  16 

I HE  CEDARS 

1    39  15 

120  21 

s 

THE  GEySERS 

9  0  9' 

SONOMA  2 

2  38  4B 

122  49 

THERMAL    F  A  A   A) RPORT 

889i 

R  I  VERS  I DE 

6   33  38 

lib  10 

HID 

THOUSAND  OAKS 

3  34  11 

81  0 

P 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

2200 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

THREE  RIVERS  EOISON  PHI 

8  9  1 

T  ICEP  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AM 

6   38  28 

120  27 

T  OP AN GA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES  3 

3  34  05 

118  36 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

9  9  7} 

3  33  48 

110  20 

B992 

3  33  39 

117  36 

BANTA   CARBONA    1R  CO 

61 

6P 

6P 

6P 

2295 

CLOSED  11/7/60 

9024 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

U  K 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  C  FC  470 

LOS  ANGELES  1 

3  34  23 

118  05 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEF IE  LO 

■?■  *2 

0   35  09 

119  01 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL    RANGER  SIATION 

OEPT    WATER  RESOURCES 

104 

8  A 

CARL    A  PEARSON 

TURNTA6LE  CREEK 

1080 

«A 

8A 

8A 

THE    1 Rv 1 NE  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 

P  G  *  E  COMPANY 

ft 

»UX  1  AH 

■'  1  2  2 

MENDOCINO  2 

2   39  09 

123  12 

CITY   FIRE    DEPARTMENT  ( 

2   39  09 

123  16 

MRS  MARJOR1E   S  DORY 

UNION  OIL  CO 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  1 

430 

4P 

4P 

lb05 

5P 

:■<■ 

LIBERTY  GROVES  CORP 

PETER  V  PEDRONCIN1 

U  S  FOREST  SERVICE 

U 

UPPER  SAN  LEANDRO 

9185 

4  37  46 

122  10 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

EL DON  FANCHER 

->  ■  .'  1 

VALLEY  CENTER  3  NE 

1615 

6P 

C  F  1VERSON 

9251 

3705 

•p 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS    PUBLISH  CO 

V.NA 

9  273 

JOHN   B  HARPER 

VENTURA 

928% 

VENTURA 

3  34  17 

119  18 

STAR  FREE  PRESS 

7    3  7    2  2 

118  59 

S 

SO  CAL  IF   ED  1  SON  CO 

9325 

5  34  32 

117  18 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

vlNCE*!*  fire  STA  FC  120 

9345 

9  34  29 

118  08 

FRANK  OOTTA 

3  >  6 

354 

8A 

8A 

tulare  co  c  of  c 

9379 

3  33  12 

400 

5P 

SF 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

9  3  82 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9386 

MR c,    [RFNE  M  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  MOUSE 

9390 

P  G  *  E  COMPANY 

WALLACE 

9418 

CALAVERAS 

2  38  12 

120  59 

E  J  FOOTE 

942  ( 

4  37  57 

122  05 

MRS  M   VIVIAN  MAZLUM 

9423 

4   37  53 

RAY    1    WH 1 1 TEMORE 

TOMAS    S  VANASEK 

9427 

£  ON A  G   1 RV 1 NG 

23 

5P 

5P 

9431 

6  34  00 

L  A  CO  F[RE  OEPT 

)3  33  17 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

0   35  36 

HERN  CO  FSTRY  *  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

SNTA   B AR8 AR A 

PhOENU  RANCH 

947: 

0    .16  bb 

121  4b 

LOUIS  8ECH1S 

9482 

4  37  32 

119  40 

US   NAT    PARK  SERVICE 

U  S  FOREST    SERV ICE 

CHE  ST  ER    1   K [MRE Y 

JM. 

VERNON  J  B<  OUNI 

*  5  2  * 

4035 

If 

ED  f  I L  1  PELL  I 

9532 

6280 

VAF 

U  S  WEATHER  SURE Au 

9S6C 

11    36  13 

119  59 

dOST  5N  RANCH  CO 

9582 

16  38  22 

W   B  MANKER 

WESTV I LLE 

959" 

PLACER 

1    39  11 

120  39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

960, 

TULARE 

10  36  22 

11B  32 

CORPS  OF  ENGINEERS 

960 

9   39  02 

121  24 

E  CLEMENS  hORST  CO 

961 

33  34  29 

119  18 

VENTURA  CO  FC  OIST 

«-  1 

29  34  36 

119  20 

ROSCOE  G  WIL8ER 

9b2 

23  40  37 

1310 

8/ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WH I TE    MOUNT  A  I N  1 

96  3 

6  37  30 

118  11 

if!  ISO 

8( 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

963 

MONO 

6   37  35 

118  14 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

96  3 

16   38  34 

121  05 

MRS  JESSIE   A  P AVE  N 

WM1TT1ER  CITY  HALL 

FC  106  D 

966< 

LOS  ANGELES 

26  33  5B 

118  02 

WHITTIER   WATER  DEPT 

96  7 

23  39  09 

122  09 

CITY  OF  WILLIAMS 

W 1 LL 1 T  S  1  NE 

968 

17  39  25 

123  21 

1348 

LOU  IS  L  BEPTAIN 

WlLLITS   HOWARD  FOREST 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

RANGER  STAT  ION 

968 

7   39  21 

123  19 

W  I  LLOwS 

23  39  32 

122  12 

e 

8 

HOWARD  R  ALLARD 

972 

RIVERSIDE 

33  33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  BL  AC  ►.MORE 

W  1  NTEPS 

974 

YOLO 

23  38  32 

121  58 

135 

8 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HE IGHTS 

KERN 

10   35  43 

118  27 

2700 

S 

JAMES  h  JORGENSEN 

FRESNO 

11    37  02 

118  54 

9200 

VA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFORDS 

1  ALPINE 

3  3B  47 

119  49 

5671 

5 

5 

MRS   WILMA  C  BARR 

<J7  8 

YOLO 

23  38  41 

121  48 

69 

9 

U  C  AGR  EX  TEN  SERV 

981 

.  SANTA  CLARA 

4  37  08 

121  57 

1600 

5 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

981 

i  el  dorado 

1   38  51 

120  14 

6800 

V 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VORBA  LINDA 

9fl<. 

7  ORANGE 

26   33  5* 

117  49 

405 

6 

Q 

lORBA  L 1 NDA  WATER  CO 

YORKV ILLE 

9851.  MENDOCINO 

17  38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HUL BE R T 

1  9855  MARIPOSA 

14  37  45 

119  35 

3985 

5 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

98661  SISKIYOU 

! 

12  41  43 

122  36 

2625 

8 

t  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


COHASSET 
COOL 

POSEY  4  El 


NAME  CHANGE 

8IG  BEND  RANGER  STATION 
CLAREMONT  FC  230  D 

DEATH  VALLEY 


COUNTY 


5739 
1250 

-  194 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


EUGENE  E  SMITH 

W  6  THRELKEL 

SUGAR  LOAF    SKI  LODGE 


S  FOREST  SERVICE 
F  ELDER 

S  NAT  PARK  SERVICE 


1  AMERICAN 

COAST,     18  1 

MARGARITA. 


2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  ^  EE! 
I.E.  INTERI OA ,  19  OWENS.  20  PAJARO,  21  PIT.  22  RUSSIAN,  23  Sacramento 
32  SANTA  YNEZ ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35   TRINITY,      36  TRUCKEE, 


B  FEATHER, 
24  SALINAS, 

37  TUOLUMNE, 


LOS  ANGELES,  14  MERCED,  15  MOJAVE,  14  MOKELUMNE,  17  NORTH 
28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,      30  SANTA  MARIA,      31  SANTA 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of -I 
fice  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  alscij 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-ternj 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  | 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the     "Climatological  Data"     Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"    Table  in-l 

elude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  j( 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  '» 
times  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  ions .  For  these  sta-!| 
tions  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB  which  are  taken  at     6:00  a.m.  PST,|I 

and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading     "Observat ion  Time  and  Tables" ,     indicate  the! 

f  ol lowing : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourlj 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitat  ion  Stat  ion.     Precipitation  measurements ,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 

cipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

*  Amount  inc luded  in  fol lowing  measu rement ,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  th< 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount  too  smal 1  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  am 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sen 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima 

tological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1961 


CALIFORNIA  -  MAY  1961 


Precipitation  averaged  near  or  above  normal 
over  all  of  the  State  north  of  the  Tehachapis,  but 
the  area  to  the  south  of  that  line  received  only 
one-quarter  to  one-third  of  normal.  November 
was  the  last  previous  month  with  above  normal 
precipitation  from  the  Sacramento  Valley  south- 
ward, while  greater  than  normal  amounts  were  re- 
corded during  some  of  the  spring  months  in  the 
extreme  north.  Of  the  35  months  since  July  1, 
1958,  precipitation  has  been  below  normal  from 
20  times  in  the  northeast  interior  to  30  times  on 
the  south  coast.  The  rains  in  May  over  the  north- 
ern half  of  the  State  prolonged  the  growing  sea- 
son in  dry  farming  areas  and  reduced  early  sea- 
son water  demands  in  irrigation  areas. 

Temperatures  averaged  below  normal  in  all  parts 
of  the  State,  with  departures  in  excess  of  3°  in 
the  central  valley  and  the  desert  areas.  Frost 
damaged  fruit  trees  in  the  McCloud  area  during 
the  first  week  of  the  month.  Red  Bluff  experi- 
enced only  five  days  during  the  month  with  above 
normal  temperatures;  they  also  reported  the  high- 
est average  wind  of  any  May  on  record.  Only  once 
before,  since  records  were  begun  in  Sacramento 
in  1878,  has  the  May  maximum  temperature  at  that 
station  been  lower.  A  minimum  of  43°  on  the  5th 
equalled  the  lowest  minimum  temperature  for  that 
date,     a  record    set  in  1919.       Fresno  reported 


the  coldest  May  since  1953,  and  only  the  secor 
May  on  record  in  which  the  temperature  did  nc 
reach  90° .  At  Santa  Maria  this  was  the  coldes 
May  since  1943;  they  had  25  percent  more  wir 
than  usual.  At  the  airport  in  Los  Angeles  the* 
were  only  two  days  during  the  entire  month  wit 
above  normal  temperatures.  On  the  other  hanc 
Burbank  reported  that  this  was  the  first  May  i 
their  records  without  a  minimum  reading  below  5( 
A  wind  of  31  m.p.h.  on  the  12th  was  the  fasten 
ever  recorded  at  Burbank  in  May. 


STORMS 

Blowing  sand  on  the  afternoon  of  the  3d  close, 
highways  in  Riverside  County,  removed  paint  frcj, 
buildings  and  vehicles,  and  damaged  some  fruii 
A  thunderstorm  in  the  area  just  northeast  of  Sa<J 
ramento  on  the  12th  resulted  in  some  hail  damafl 
to  crops  and  lightning  damage  to  electrical  dil 
tribution  equipment. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  104°  on  the  1st  at  Blythe  FAA  Airport,   on  the  2d  at  Indio  US  Date  Garden, 
and  on  the  26th+  at  Death  Valley. 

Lowest  Temperature  3°  on  the  12th  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Precipitation  10.01  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  81  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.32  inches  on  the  11th  at  Branscomb  2  NW. 
Greatest  Total  Snowfall  36.0  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
Deepest  Snow  on  Ground  130  inches  on  the  12th+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BUPL I NGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 
HOLL I  STEP 
KING  CITY 
LIVERMORE  2  SSW 
LOS  GATOS 
MARTINEZ   FIRE  STA 
MONTEREY 

MORPO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT   DIABLO   NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAC I M I ENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB   AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT   P I EDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS   FAA  AP 

SAN  ANTONIO  M I SSION 

S  F  RICHMOND   SUNSET  R 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  o 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

SAN  JOSE  P 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPP   SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WATSONV I LLE  WATERWORKS 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOAPD  mills 
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3 P.  3 

55.  ft 

88 

10 

34 

14  + 

285 

0 

n 

0 

.08 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

Hlwild  rc 

68.1 

35,7 

51.9 

79 

9 

30 

31 

397 

0 

0, 

0 

.43 

,33 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

Han  wynola 

6P  .7 

38.  2 

53.5 

85 

33 

31  + 

3  48 

n 

- 

3 

.14 

.06 

4 

.0 

0 

c 

0 

0 

■na  reach 

67. 8M 

51.  2M 

59. 

2.5 

79 

9 

46 

30  + 

163 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

l*  m 

6°. 6 

52.8M 

&  1 .  1 M 

83 

49 

4 

1  16 

0 

0 

0 

.01 

.01 

28 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

MX  sewage  plant 

64  .6 

4  6 .  1M 

55,4M 

71 

1 

38 

29  + 

?91 

3 

!  0 

0 

,08 

.08 

7 

.0 

0 

0 

0 

■  "EACH 

6°. 7 

54.4 

6  7.  ! 

1.2 

87 

P 

n 

94 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .11 

T 

4 

•  0 

0 

D 

0 

See  Reference  Nores  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CAL IFORNI 
MAY  196 


Tem 

De  ralui e 

P 

reap 

talion 

Station 

*  | 
o  E 

s  % 

<  5 

Si  e 
s  e 
>  J 
< 

0 

> 

S 

1 

S 

2  i 

% 
x 

0 

S 

i 

I 

No.  of  Days 

5 

s 

= 

8 

1  1 
h. 

0 
1 

Snow,  Sleal 

No  ol  Days 

0 
£ 

E 

Man. 

Mm 

« 

Toial 

Ma»  Deplh 

1 
3 

g 

Date 

10  or  More 

50  or  More 

1      1.00  of  Mofe_ 

5  0 

5  > 

3  X 

&J 

- 

:" . 

LONG   BEACH  WR  AP 

7^.7 

53.2 



62. n 



85 

8 

50 

13  + 

94 

n 

0 

0 

.01 

•  01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  W8   AP  R 

67.5 

54,2 

60.9 

1.2 

74 

° 

49 

12 

122 

0 

0 

J? 

T 

- 

.  30 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0: 

LOS   ANGELES   WB   CITY  R 

7]  .1 

55.6 

63.4 

1.4 

86 

P 

52 

14 

61 

? 

1 ' 

T 

- 

.26 

31  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MILL   CREEK  2 

74.9 

45.  8 

60.4 

87 

10  + 

40 

1  3 

155 

0 

.39 

- 

.21 

.22 

3 

.0 

0 

2 

0 

0' 

MT   WILSON   FC    338B  // 

61  .5 

41  .  7 

51.6 

74 

9 

33 

12  + 

406 

.05 

•  03 

-  ^ 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPOPT   REACH  HARBOR 

5^.2 

59.  0 

2.8 

70 

9* 

49 

8 

1  80 

.03 

- 

.17 

•  03 

7 

.0 

1 

0 

0 

OCEANS  I DE  PENDLETON 

6"*  .5 

52  .  7 

58.  1 

67 

14  + 

45 

1 6 

205 

.02 

•  02 

.0 

0 

0 

0 

OJAI 

76,*? 

45.1 

61.0 

- 

1  •  4 

90 

9  + 

40 

5 

129 

2 

.02 

- 

.27 

•  02 

1 9 

.0 

0 

0 

n 

0] 

OXNARD 

70  •  3 

46.1 

58.7 

0.9 

75 

1 

42 

28  + 

2  02 

0 

.03 

- 

.10 

•  0  3 

1  9 

.0 

0 

0 

0 

P A LOMAR  MTN  obsy  R 

66  .  7 

41.2 

54.  0 

77 

0 

3  2 

1  3 

336 

j: 

T 

I 

1  3 

T 

13 

0 

0 

0 

PASADENA 

7^.0 

50.7 

62.4 

0.9 

88 

9  + 

46 

1  2 

86 

T 

- 

.27 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   ARGUE LLO  WB  R 

6?  .5 

47,4 

54.  0 

68 

1  8 

4  1 

8 

333 

.11 

•  06 

.0 

0 

0 

0 

POMONA 

7?  .8 

4P  .  4 

62.1 

1.0 

90 

°  + 

43 

30+ 

90 

T 

- 

.26 

I 

.0 

0 

0 

Oi 

ramona  spaulding 

If-  ,  6 

4?  ,  9 

60  .  3 

93 

9 

37 

1  5  + 

1  43 

T 

7  + 

.0 

0 

0 

0 

PEDLANDS 

77.8 

U9  ,  7 

63  .  P 

0.1 

93 

9  + 

46 

30+ 

59 

i? 

.09 

- 

.19 

•  06 

3 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIPE   ST A  3 

77  .0 

49.5 

6  3.3 

1.3 

91 

8 

42 

31 

57 

„ 

.02 

.  1  8 

.0 

0 

n 

d 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  P 

V  .  3M 

47  ,  6 

62.  5M 

92 

9 

43 

30  + 

87 

\ 

n 

n 

.05 

- 

.0 

0 

0 

01 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

7  ?  •  7 

46.1 

5  8.4 

84 

9 

39 

5 

2  03 

n 

.  1  5 

.18 

1  \ 

.0 

p 

0 

0 

SAN   BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

7°  •  3 

46,9 

63.1 

2.0 

94 

9  + 

42 

30+ 

63 

n 

0 

.25 

.  1  1 

.0 

' 

2 

0 

0 

SANDBEPG  WB  //P 

62  .2 

41.5 

51.9 

4.8 

77 

° 

3 1 

]  ? 

402 

\ 

n 

.16 

- 

.09 

16 
*  « 

1  9 

T 

12 

1 

0 

0 

SAN   DIEGO  WR   AP  P 

6  7  •  1 

55.9 

61.5 

1.7 

76 

0+ 

5  3 

29 

103 

. 

.01 

- 

.25 

•  0  1 

3 1 

.0 

0 

0 

0' 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7?  ,4 

50.  5 

63,0 

90 

B 

46 

1  2 

66 

1 

0 

□ 

.00 

.  0 

•? 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

8^  .  c 

4^.3 

62.  0 

1.6 

102 

0 

40 

18  + 

78 

2 

0 

0 

.00 

- 

.22 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

66.6 

54,9 

60.8 

0,9 

79 

9 

5 1 

1  3 

129 

0 

0 

0 

T 

- 

.15 

T 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

7'5  a  1 

54,1 

63.6 

0.0 

88 

P 

49 

]  3  + 

53 

0 

0 

0 

0 

.00 

.27 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

7  1  .4 

4P  ,  5 

6  0  • 

0,8 

85 

T 

43 

3 

]  49 

0 

0 

0 

0 

.09 

•  16 

•  05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FA A  AP 

6*  .5 

4^,5 

57,0 

83 

1 

40 

1  3  + 

241 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MAR  I A  WB  AP  R 

6%8 

45.  1 

54.  5 

_ 

3.2 

75 

8 

38 

5 

319 

0 

0 

.17 

.15 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

61  .6 

5^,6 

57.6 

65 

24  + 

49 

14 

224 

0 

0 

- 

0 

T 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

71  ,2M 

4P.2M 

59.  7M 

83 

n 

41 

6 

165 

0 

0 

c 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

7*. 1 

47.2 

60.7 

90 

9 

39 

5 

143 

1 

0 

0 

.03 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

71  .  3M 

4P.8M 

60.  1M 

1.3 

79 

45 

19  + 

145 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.12 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

7^.1 

4P.2 

60.  7 

- 

3.0 

90 

8 

43 

1 

132 

1 

0 

0 

.00 

- 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

67,4 

5^.9 

61.2 

79 

« 

52 

15  + 

1  20 

0 

0 

p 

0 

.03 

•  03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

7C-  .5 

4^.3 

60.9 

91 

9  + 

40 

1  3 

128 

? 

0 

c 

0 

.07 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAPNEP  SPRINGS 

7i.fi 

37.  3M 

56,  OM 

2  .  6 

83 

9 

26 

10 

272 

0 

0 

1 

0 

T 

- 

.25 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOPRA  LINDA 

75.0 

48.  8M 

61 .  9M 

1  .  9 

92 

42 

17 

99 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

59.  5 

1  .  7 

.06 

- 

.21 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

78  .3 

51.2 

64,  8 

90 

9 

37 

8 

72 

1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAKER   9  NNW 

c"  .2 

61  »fl 

75.6 

98  i  1 1 

53 

20  + 

0 

1  9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARSTOW 

P  A  .  7 

5i.8 

68.3 

98 

9 

44 

12 

30 

1 0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REAUMONT    1  E 

74.1 

4^,6 

58,9 

2.4 

90 

9 

39 

30  + 

188 

1 

0 

0 

0 

.08 

- 

.52 

•  04 

7  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WR   AP  P 

7"  .  6 

43.3 

61.5 

\  .  1 

88 

24+ 

35 

8  + 

122 

0 

0 

0 

.02 

- 

.18 

•  01 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

55.5 

33,1 

44,3 

69 

21 

1  7 

1  2 

637 

0 

0 

I  1 

0 

.57 

•  45 

29 

2.0 

2 

31 

2 

0 

0 

BLYTHE 

.4 

5°  .  7 

75.3 

1  .  7 

iei 

1  1  : 

1°, 

8  + 

0 

2  3 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

1  2 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AP 

9  ?  #8 

67,7 

77  ,  P 

104 

1 

52 

0 

?  3 

0 

0 

0 

T 

T 

1  2 

.0 

0 

0 

1 

0 

PORPEGO  SPRGS  3  NNE 

P°  .  5 

5  7.  4 

73.5 

100 

50 

1  7  + 

2 

1  9 

^ 

J: 

0 

.13 

•  1  3 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

c 

BRAWL EY  2  SW 

°i  .8 

56,9 

74.4 

4  .  b 

102 

49 

1  3 

2 

2  2 

0 

.00 

- 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

P-2  .3 

5  4.  9M 

68  .  h» 

93 

9 

47 

14 

19 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

P  5  •  8 

56.0 

7C  .  9 

95 

1  8 

49 

14  + 

8 

13 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VA  LL E  Y 

°  7  .  9 

7  ]  .  4 

84,  7 

n.5 

1  04 

26+ 

59 

8 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.05 

•  01 

7 

.0 

0 

0 

0 

c 

DEEP   SPPfNGS  COLLEGE 

74,6 

4^  ,  5 

59.] 

82 

9 

31 

1  76 

0 

z. 

i 

.07 

•  04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

66.5 

78.0 

98 

59 

13  + 

0 

16 

• 

- 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTPO   2   S ^W 

9  2.5 

56.2M 

74 ,  4M 

3.9 

103 

1 

47 

5 

0 

22 

0 

0 

T 

.00 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

FA  I PMONT 

6^  .9 

47,Q 

5P  .  5 

3  •  8 

83 

1  0  + 

11 

1  2 

204 

0 

': 

0 

T 

- 

.18 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

5.9 

51  .4 

6^.7 

2.  1 

84 

1  1 

44 

1  2  + 

75 

0 

0 

0 

r' 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

PP.7 

5  P  «  7 

7  3.5 

99 

10 

50 

8 

0 

15 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  MP  E  RIAL 

*]  1 

60,4 

76  .  n 

]  .  8 

102 

1 

50 

1 

21 

D 

0 

0 

.00 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

c 

I  NDEPENDENCE 

P  7  ,7M 

AP  ,  3M 

65  •  5M 

93 

27 

39 

1  2 

1 

0 

0 

0 

.03 

- 

.05 

•  03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO   US   DATE  GARDEN 

°  7  .9 

63.1 

78.0 

1  •  1 

104 

2 

55 

8 

0 

22 

0 

c 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NYOK  E  PN 

p  3  .  5 

50.1 

66,8 

91 

2?  + 

31 

1  2 

44 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

I  PON  MTN 

°1  .9 

6  c  ,  9 

78.9 

101 

2 

58 

8  + 

0 

22 

0 

r' 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

LAKE   A  P  PO  WHE AO 

* 1  .6 

3  P.  ,  8 

50 .  2 

72 

9 

33 

3  2 

452 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

7  + 

.0 

0 

p 

c 

LA MCA ^  T^d 

7 6  »Q 

4«  ,  5 

67.7 

89 

38 

8 

97 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0 

0 

LLANO   SHAWNEE   HILL?  PCH 

76  .  4 

47.  1 

61.8 

86 

9 

38 

12 

hp  1  0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 

p7  .  7 

47.5 

66,  1 

94 

1  8* 

38 

8 

54 

3 

I 

0 

0 

.06 

.06 

12 

.0 

0 

0 

0 

J 

MITCHELL  CAVERNS 

7  A  .4 

54.7 

65.6 

84 

1 

39 

3 

70 

"l 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

mountain  pass 

77  /V 

4?  ,  1M 

59  ,  6M 

84 

26 

" 

1 1 

172 

0 

0 

2 

0 

.03 

.03 

6 

T 

0 

0 

0 

NEFDLES   FAA  AP 

^  1  •  7 

ft?.  2 

78,5 

101 

1 

56 

8 

0 

71 

0 

c 

0 

.12 

.12 

12 

.0 

0 

1 

0 

P AL  MDA  LE 

49  .6 

64.  0 

- 

0.8 

PP 

„ 

42 

B 

64 

2 

n 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PiLMDALE   FAA  AP 

7P  .6 

4P.9 

63.  P 

90 

9 

41 

13  + 

75 

1 

0 

0 

I  0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

palm  springs 

Q° 

56.9 

7'  .  9 

1  .9 

101 

1 

51 

8  + 

0 

2  2 

0 

0 

.00 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PAPIER  PEcER\'OIP 

°  1  .  9 

6  6,6 

79,  3 

100 

1  0 

55 

i  J  3 

0 

23 

0 

0 

!  S 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PANDSRURG 

7n  .4 

51.1 

64.fi 

88 

43 

1  2  + 

68 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c.OHIRorL    INN  7 

CQ  ,6 

41  .6 

5?. 6 

J  .  3 

69 

33 

6  + 

436 

0 

0 

0 

0 

.03 

.59 

.03 

.0 

0 

0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

6?  .4 

38.0 

49  .  7 

2.1 

69 

22 

12 

468 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

6 

.0 

0 

*  0 

0 

THFDMAL   FAA  6P 

°?  ,0 

77.  8 

103 

1 

56 

1  4  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.04 

.04 

12 

.0 

0 

0 

0 

TPONA 

P6.P 

71.  1 

7.7 

94 

73  + 

47 

1  3 

10 

13 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

or?.l 

77.3 

98 

47 

8  + 

1  R 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  PS 

!  77,0 

4?,e 

5c.  9 

87 

9 

32 

12 

160 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

I  "Q.3M 

6  7  .  6V 

89 

1  n+ 

40 

8 

96 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  \ 

!  c".6 

j  7^,8 

37.2 

60 

75  + 

9 

7 

855 

□ 

1 

?p 

0 

.28 

.14 

30 

4.0 

1 

31  + 

1 

0 

WHI TE   MOUNTAIN  2 

7  6  .  2 

1  2C.0 

28,  1 

48 

26 

3 

12 

1137 

0 

7 

31 

0 

.61 

.40 

30 

7.0 

5 

30  + 

1 

0 

DIVISION 

I 

66.0 

3.1 

I  ■ 

.05 

.09 

See  Reference  Notes  Following  Z'otton  l^.des 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Station 

1 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   |  8 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  15 

16     17  18 

19 

20  21 

22 

23  |  24 

25  |  26  ] 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

BBOTT  MINE 

CTON  ESCONDIOO  FC261BE 
DELANTO 
DIN  RS 
LAMO  1  N 

LDERPOI NT 

LISO  CN  OAT  MT  FC446 

LPINE 

LTADENA 

LTURAS  RS 

•  00 
.00 
.00 
1.28 
1.02 

2.94 
.02 
T 
T 

.86 

.04 
.32 

.03 

T 
T 

.24 

T 

.31 
.04 

.02 

T 

.08 
■  13 

.10 
.30 

.06 
.42 

.36 
.80 

.42 

•  11 
.02 

T 

.63 

.10 
T 

T 

.07 

.18 

.10 
T 

.02 

T 

•  47 
.05 

.11 
.17 

.05 
.07 

•  21 
.02 
T 

.05 

NGtOLA 

NOW  IN  PAC  UNION  COL 
NTIOCH  F I BREBOARO  MILLS 
NTIOCH  PUMP  PLT  3 
NZA 

.17 
.22 
•  29 
.43 
.11 

.07 

.05 
.07 

.01 
.07 
.03 
.05 

.16 
T 

.02 
.03 

.05 
T 

T 

.03 

.11 

T 

.17 
.25 

.02 

.03 

PPLE  VALLEY 

RROYO  GRANOE 

RROYO  SECO  RS   FC  506  C 

SH  MTN 

SSOC  OIL  ANAHEIM  1 

.00 
.35 
T 

.93 
.00 

T 

.34 
.46  T 

.01 

T 

.47 

T 

UBERRY 
UBURN 

VALON  PLEASURE  PIER 

VENAL  9  SSE 

ZUSA  CITY  PARK   FC  1*3 

.89 

•  71 

•  00 

•  23 

•  16 

.38 

•06 

.10 

.46 
.18 

•  30 

•  01 

.01 

.02 

.11 
.14 

T 

T 

.05 

.09 

T 

.08 

ACKUS  RANCH 
AKER  9  NNW 

akersfielo  we  ap  r 

ALCH  PH 
tRNESON  PARK 

.00 
.00 
•  02 
1.08 
.00 

T 

.21 

T 

.56 

.02 
.01 

T 

.04 

.15 

.02 

T 

.07 

*RRETT  DAM 

XRSTOW 

EAUMONT 

iAumont  pumping  plant 

:AUMONT    1  E 

T 

•  00 

•  05 

•  91 

•  08 

•  10 

T 

T 

.05 
.28 
.04 

T 

•  02 

.07 
.04 

.04 

T 

;L  AIR  FC  10 
"N  LOMOND 
"RKELEY 

;rryessa  lake 

G  BAR  RS 

.00 
1.13 
.76 
.19 
1.51 

.14 
.  10 
.03 
.13 

.01 

• 

.35 
.07 

T 

.16 

.32 
.07 

.22 

.15 

T 

.29 

.15 
.30 

.01 
.02 

.46 

T 

•  01 

•  12 
.11 

.15 

.08 

.05 

.05 

T 

G  SEAR  LAKE 

G  BEAR  LAKE  DAM  // 

G  BEND  RS 

G  CREEK  PH  1 

G  DALTON  DAM  FC  223  BE 

.23 
.23 
4.49 
2.33 
.13 

.34 

.06 

•  OS 

.64 
.33 

T 

.43 
.73 

.99 

.57 

•  23 

.63 
.03 

.23 
•  02 

.11 

.31 
.24 

.06 
.15 

.05 

T 

.18 

.47 
.54 

T 

G  PINES  PARK   FC  83B 
I  G  SUR  STATE  PARK 
G  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
SHOP  CREEK   INTAKE  2//R 
SHOP  WB  AP  R 

.01 

•  49 
T 

.75 

•  02 

T 

T 
T 

.01 
.29 
T 

.05 

T 

.20 
T 

.01 

T 

.03 

.10 
.01 

.04 

T 

.53 

T 

,  SHOP  UNION  CARBIDE 
ACK  MOUNTAIN  2  SW 

■  UE  CANYON  WB  AP  //R 
UE  LAKE  REDWOOD  CR 
YTHE 

.57 
1.64 
4.19 
5.97 

T 

.39 
.54 

.16 

•  26 

T 

.30 
.96 
1.50 

T 

.75 
.68 

.31 

.21 
.45 
.56 

.02 
.67 
1  .26 

.09 
T 

.04 

.09 
.04 

.06 
.03 

.01 

.15 

.03 
.06 
.42 

.45 

T 

.36 
.46 

.12 
.01 
.47 

YTHE  FAA  AP 
CA 

NITA 

ONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
;  RREGO  DESERT  PARK 

T 

•  77 

•  02 
.88 

.06 

.10 

.04 
.04 

T 

T 

•  01 

T 

.10 

.13 
.10 

.01 
.45 

T 

.24 

.01 

.06 

.07 

.02 

.06 

T 

.07 

T 

T 

.20 
.02 

RREGO  SPRGS   3  NNE 
ULEVARO 
iUQUET  CANYON 
WM AN  DAM 
AD FORD  RANCH 

.13 
.00 
•  OS 
4.41 
.00 

.33 

.63 

.19 

1.44 

.78 

.44 

.13 

• 

.05 

.15 

.04 

.10 

.11 

ANSCOMB  2  NW 

AWLEY  2  SW 
1 EA  CITY 
! IDGEPORT 
t'lOGEVI  LLE  4  NNW 

6.17 

•  00 
T 

•  81 
5.72 

.75 
.40 

.13 

T 

•  91 
1.33 

.29 
.55 

•  12 

1.30 

T 

1.20 

2.32 
1<06 

.04 
.12 

T  .02 

.01 

.02  T 

.01 

T 

.10 

.40 

T 

.26 

.03 

.02 
.59 

.07 
.45 

.03 

T 

.17 

|30KS  FARNHAM  RCH 
JSH  CREEK  RS 
CKHORN 

[tries  creek  ph 

ll.LARDS  BAR  PH 

T 

4.13 
4.51 
5.25 
2.16 

.10 
.48 
.41 

.60 

T 

•  84 
.42 
.54 

•  27 

.35 
.50 

.47  T 
.18 

.89 
.66 
.69 

.45 

.36 
1.40 
.93 
.25 

.25 

.19 
.14 

T 
T 

.15 

.05 
.01 
.06 

.06 

.03 
.70 
.10 
.05 

.17 
.19 
1.80 

.43 
.35 

IJBANK   FIRE  DEP   FC  226B 
KBAWC  WB  AP  R 
|*LINGAME 
?NEY 

!  tNT  RANCH  1  S 

T 
T 

.65 
1  .65 
2.27 

.04 

T 

.29 

.00 
.03 

T 

.21 
.10 
.29 

.01 
.31 
.20 

•  04 

.08 
.22 
.45 

.45 
.32 

.01 
.14 

T 

T 

.27 

T 

.06 

.04 
.02 
.08 

.07 

T 

.18 
.19 

T 

.20 
.10 

RtTON  RANCH 
ITTONWILLOW 

lUZON 

ISRILLO  NM  R 
B  "HUMA  DAM 

.78 

•  02 

•  00 
.03 
.03 

.03 

.01 

T 
T 

.04 
.02 

.03 

.08 

T 

.49 

.01 

.09 

T 

.05 

.01 

1. AVER AS  RIG  TREES 
I.AVERAS  RESERVOIR 
B. EX I  CO  2  NE 
h  ISTOGA 
1  .LAHAN  OS 

1  .90 
.89 
•  00 
.24 

1.43 

•  11 

T 

.02 
.15 

T 

.26 

.24 

.02 
.04 

.65 
.40 

.02 

•  37 

.53 
.10 

.04 
.02 

.12 
.05 

.03 
.03 

.29 

T 

.09 

•06 

.11 

T 

.09 

.45 

.10 

PC 

||<P  PARDEE 

IP  SAN  LUIS  OBISPO 
■  'PTONV  ILLE  RS 
I  'BY  11  SW 

.02 
•  90 

2.35 
1.75 

.22 

.38 
.07 

.01 

.06 

.01 
.33 
.08 

•  .46 

.52 

.12 
.01 
.83 
.03 

.05 
.29 

T 

.16 

.47 

T 

.09 
.03 

.26 

.05 

.03 

• 

.46 

.12 

•  15 
.17 

1  BY  RS 

OGA  PARK   PIERCE  COL 
TIL 
1  YON  DAM 
I  IBOU  POWER  HOUSE 

.96 
.01 
.00 
1.62 
1.94 

.  17 
.27 

.03 

.18 

.27 

.29 

.16 
.14 

.02 

.47 
.42 

.24 
.62 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.11 

T 

.07 

.79 

.01 

.05 
.01 

UHEL  VALLEY 

■(HAY  BULL  RUN  RCH 

!  ADEPO 
WlLVlLLE  SAWYER 
H  AR  POINT  RANCH 

.46 
1  .22 

2.57 
1.84 

.38 
.28 

.12 
.21 
.17 
.34 
.52 

•  13 
.47 

.63 

.75 
.45 

.04 
.19 

T 

.32 

•05 

T 

:ll 

.20 

.33 
.25 

.19 
.15 

.01 

.16 

•  62 

.18 
.24 

1  ARVILLE 

\  TERV ILLE  Ph 
LLENGE  PS 
-    TSWORTH  FC   24  D 

IRRY  VALLEY  DAM 

•  92 
1.41 
2.36 

.00 
1  .67 

.02 

.55 
.39 

T 

.15 
.17 

.17 

.22 
.56 

.91  T 

.18 

.55 
.24 

•  07 
.26 

•  04 

•  06 
.05 

.04  T 

T 

.01 
.02 

T 

.13  T 

.09 

•  16 

•  15 

.05 
.07 
.78 

.03 

5TER 

1    ^O  EXP  STATION 

TTENDEN  PASS 
pi. A  VISTA 
' 'U5  HEIGHTS 

1  .80 
.66 
.42 

•  34 

.20 
.40 
T 

.22 

T 

.09 
.07 
.01 

.03 

.08 
.17 
.32 

■  16 

T 

.29 
.01 

.02 
.03 

.23  .04 
•  03 

; 

.07 

T 

T 

•  60 
.02 

.03 

See  releieoc*  notes  following  Si  a  lion  tndea 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNI 
MAY  19C 


Day  of  Month 

Station 

Tot 

1  1 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  1 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  ]  18 

19 

20  |  21 

22 

23  24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  ] 

30 

31 

CLAREMONT   FC  230D 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARK  SBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

.05 
.03 
.07 
3.70 
.15 

.  32 

.07 

.02 
.03 

.05 

.91 

.90 

T 

.93 
.15 

.14 

.15 

CLOVERDALE  3  SSE 
COAL INGA 
COALINGA    14  WNW 
COHASSET 
COLPYS  FC53D 

.55 
.08 
.04 
1  .60 
.00 

.  10 

T 

.30 

.04 

T 

T 
T 

.  1 

T 

.08 
.04 

T 

.10 

.20 

.23 

.04 

T 

T 

.10 

.15 

T  , 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  S5W 

COL  YEAR  SPRINGS 

3.12 
1.82 
1.43 
.46 
.5? 

.47 
.  34 

.02 

.  57 
.08 

■  02 

.54 

.  1  ' 

T 

1.24 

.04 

.01 

.04 

.03 

.19 
.17 

.09 
.07 

.26 

.40 
.07 

T 

.08 
.01 
T 

.04 

•  02 
.01 
.02 

,  02 

.01 

T 

1.1^ 

.AP 

.37 
T 

CONCORD   3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    IRPIG  DIST 
CORDES 

.42 
.92 
1.50 
.24 

.14 
.33 

.02 
.36 

.01 

.03 

.11 

.23 
.16 

.01 
.03 

.24 
.26 

.15 
.22 

.16 
.41 

.10 
.31 

.18 

T 

T 

T 

.08 

.10 

.25 

•  ( 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 

.20 
.01 
1.75 
.05 
.00 

.26 

•  1  1 
.04 

.03 

.16 

.10 

.21 

.52 

.14 

.01 

T 

.03 

•  u 

•  03 

•  02 

•  10 

T  . 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT   CITY   1  N 
CRESCENT   CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

.00 
5.95 
9.33 
.15 
.04 

.94 
1.02 

T 

.05 
.18 
.03 

.04 

.65 
.02 

.73 
1.96 

T 

1.21 
.49 

.d5 
1.78 
T 

.52 
1.81 

.16 
.01 

.06 

.02 
.03 
T 

.09 
.09 

.20 
.39 

.31 

.02 

.60 

.02 

.36 
.28 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

C1IYAMACA 

.00 
4.18 
.36 
.04 
.03 

.62 

.12 

T 

.06 

.  89 
.02 

T 

.04 
.03 

.53 

.53 

.87 
.20 

.17 

T 

.01 

.03 

•  28 

.01 

.01 

•  16 

DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
OAVIS   1  WSW 
DAVIS  CREFK 

.00 
1  .67 
.85 
.15 
1  .85 

.06 
.05 

.20 
.03 
.07 

.23 

.18 

•  06 

•  02 
.18 

.26 

T 

.55 

•  03 

.20 

.40 

T 

.14 

■  03 

.04 

.05 
T 

T 

■  04 
T 

.03 

.65 

•  50 

DFATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

Of ER  CREEK  PH 

DELANO 

OFL   PUERTO  ROAD  CAMP 

.01 
.07 

.40 

.04 
.  ?  < 

.01 

.17 
.10 

.87 

.55 

T 

■  11 

.03 

■  04 

DFNA1R 
DF  SABLA 
DESCANSO  R? 
OOPIBINS  COLGATE 
DOS  RIOS 

.59 
2.10 

.07 
1  .54 
2.23 

.01 
.44 

.36 

.  54 

.02 

.03 

.  ?  1 

.  34 

.18 

.  36 
.26 

.01 

.16 

.40 

.23 
.52 

.19 

.09 
.65 

.09 
.11 

.05 

T 

.03 
.15 

.30 
•  45 

• 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

OOWNIEVILLE  RS 

OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.00 
4.07 
1.25 
.95 
.03 

T 

.26 
.02 

.03 

T 

.10 

T 

.47 
.02 

.14 

T 

.81 

.05 
.10 

.47 

.20 
T 

.59 
.03 
•  22 

.17 

T  T 

T 

.03 

.05 
.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

T 

.02 

•  07 
T 

1  . 

DUDLEYS 
DUNN  I GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

1  .46 
.05 

2.47 
.1R 

T 
T 

.29 
.06 

.  fl  b 
.10 

.21 

.17 
.05 

1.00 
.03 

.01 

.42 
T 

T 

.02 
.01 

.03 

.05 

T 

.16 

.07 

; 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESFRVOIR 
EL  CAP  I T A  N  DAM 
EL   CENTRO  2  SSW 
PLECTRA  PH 

.00 
.57 
T 
T 

1  .48 

.20 

T 

.26 

.33 

,% 

.08 

T 

.02 

T 

.28 

T 

T 

.04 

.01 

ELIZABETH  LAKF  FC12BB 
ELK  VALLEY 

ELL ERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

FLSINORE 

.03 
6.31 
1.42 

.40 

.on 

.  86 

.04 
.18 

T 

.05 

•  30 

.10 

■  ei 

.24 

T 
T 

.02 

1.16 

1.55 
.12 

.80 
.04 
.11 

T 

.02 

T  T 

.09 

.05 

.28 

.14 

.01 

.04 

.52 

■  20 

T 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEOUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE   ST  A 
FA  I RMONT 

,na 

3.97 
1  .39 

.20 

T 

.35 

.02 
.02 

T 

.78 

.36 
.24 
.10 

.06 

.47 
.01 

.08 

.64 

.82 
.04 

.31 

T 

T  .01 

.02 

.01 
.16 
.05 

.03 
T 

.01 

T 

.07 

.11 

.01 

.29 

•OS 

. 

FERGUSON  RANCH 
FFRNDALE  8  SSW 
F  1  flDLF  TOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  S  SW 

.99 
5.81 
1.17 

T 

■  89 

.88 
.15 

.08 
.25 
.38 

.01 

.02 
1.65 

.10 

.30 
.32 
.01 

.37 

.14 
.77 
.36 

.10 

.07 
.72 

.27 

.02 
.12 
•  11 

.04 

.05     T  T 

.03     .0?  .02 

.01 

.03  .10 

T 

.10 
.14 

.08 

•  09 

.11 

T 

•11 

.43 

T 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONT  ANA    5  N 
FONT  ANA  KAISER 

.32 
.4] 

.50 
.13 
.23 

T 

.27 

.03 
.10 

.06 
.03 

T 

.08 
.03 

.26 

.03 

.04 
.03 

.17 
.10 

•  06 
T 

.01 

.29 

T 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORK  S  OF  SALMON 
FnPT  R I  DWELL 
FORT  BRAGG 

3.22 
2.35 
1  .  88 

2.66 

.32 

.17 
•  Ofl 
.23 

.04 
.36 
.05 

.10 

.37 
.09 

.14 
.70 

■  26 
.47 

.13 
.21 

.05 
.10 

•  24 
T 

.83 
.33 
.74 

.46 

.75 
.07 

.18 
.65 

.09 
.66 

.02 

.03 

.02  .01 

.09 

.04 
.05 
.06 

.09 
.10 
.34 

T 

T 

.20 

.21 

•  31 

•  IS 
.06 

[ 

FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

2.81 
9.24 
.94 
1  .09 
2.57 

.  28 

.29 
.09 

2.31 
.12 

.33 
.03 

.  38 
1  .24 
.06 
.  i  1 

.39 

.01 
.30 

.23 
.16 
.19 
.12 

.49 
1.43 
.14 
.03 
.  38 

.36 
1  .93 
.07 
.11 
.18 

•  73 
.03 

.06 

T 

.05 
.05 

.03  T 
T 

■  04 

.07 

.03 
.03 

.11 

.39 

.18 
.07 
.11 

•  19 

T 

T 

T 

.02 

•07 
.74 
•  13 

•oe 

■ 

FRF SNO  WB  AP  R 
FR I  ANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULL ERTON  HILLCREST  RES 
GARRFRV I LL  E 

.40 
.75 
.00 
.00 
1  .89 

.28 

.04 

■  10 
.07 

.40 

.24 
.05 

.12 

.54 

.12 

T 

.15 

.44  T 

*  .34 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GFM  LAKE 
GEORGETOWN 
GFORGE  TOWN  RS 

1.87 
10.01 
.  78 
2.  26 
1  .95 

1.05 

.36 

.50 

.33 
.30 

T 

.02 
.54 

.36 
1  . 9  l 

.42 

.38 
.30 
.20 
.31 
.15 

.06 

.90 
.04 

.27 
2.01 

.37 
.50 

.07 
1.71 

.03 
.07 

.39 
.18 

.62 

T 

.02 

.03 
.02 

.04 

.48 

.04 
.33 

.02 

•  09 

.20 

.36 

T 

GFRBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GULFSPIE  FIELD 
GILROY 

.52 
1  .29 
.00 
T 

.33 

T 

T 

.06 
.02 

•  03 

.41 
.46 

.24 

.02 

.03 

T 
T 

.02 

.09 

.02 
.02 

.70 
T 

T 

.02 

T 
T 

GIL  ROY  14  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 
GL EN DORA  WEST  F  C  185 
GLFNNVILLE 
GOLD  RUN 

.60 
.00 
.12 
.74 
2.83 

.49 

.07 

.05 

•  09 

■  18 
.72 

.42 

.45 
.07 

.48 

T 
T 

.24 

.05 
.39 

.03 

.03 
T 

.06 

.03 
.01 

.02 

T 

.41 

T 

£e«  feteience  notes  following  Station  index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


.75    .05  T 


.77 
.93 


.19      .07  T 


:  .57 
.47 
.66 


3.25 
.00 
4.31 


13     14  15 


1.12      .75  .12 


.06.     .09  .07 


.03     .32  ,04 


.17     .26  .04 


.19      ,05  T 


.13     .09  .07 


.84 
.52 


1.63      .90  .02 


.21      .32  .12 


.11      .01  .01 


.24      .20  .02 


.25     .04  T 


1.57  1.18 
.01 

.58  1.23 


.27 
.93 


1.36  .20 

.08  T 

.40  .70 

.06  .01 

.22  .02 

.04  .05 

.38  .21 

1.35  .83  .20 

1.35  .83 


16     17     18     19     20     21     22  .  23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.04  T 
.10  ,36 


.07 

.32  .06 


.06  .11 

T 

.02  .05 


.1  l 

.04 


.57  T 

.10 


.05.     .07  ,08 


.21      .60  .07 


.06     .04  .01 


.37     .07  T 


.22      .56     .93  .18 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MANDEVILLE  ISLAND 

MANZANITA  LAKE  // 

MARCH  FIELO 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  ST  A 
MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 

MFADOW  LAKE 
MfNDOTA  DAM 
MfRCEO  FIRE  5TA  2 
MFRCEV  HOT  SPRINGS 
MEYERS  *  Sw 

ME YE  RS  INSPECTION  STA 

M I oolewater 

MILL  CREEK  2 
MI  NEPAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  OAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORONGO  VALLEY 
MClRRO  8 A Y   FIRE  DEPT 

mopro  bay  3  n 

mountain  pass 

mount  8aldy  fc  856 

mount  oanaher 

"ount  diablo  north  gate 

mount  hamilton 

mount  hebron  rs 
mount  shasta  ski  bowl  i 
mount  shasta  wp,  city  //r 
mt  wilson  fc  338b  // 
kuir  woods 

nac i m i  en  to  dam 

NAPA 

NAPA    STATE   H0SP1 TAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NFENACH 

NEVAOA  CITY 
NEWARK 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEW  PINE  CPEEK    2  E 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
N I COLAUS 
NI LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  W8  AP 
OAKVILLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OL I NDA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PPAIPIE  CR  PARK 
ORICK   10  SE 
OPL  AND 

ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOI"A  DAM  FC   33  AE 
PAlCJNES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
P6LMDALE    FAA  AP 

Palm  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAP  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST   FC  43D 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARAOISE 

parker  reservoir 
parkfield 

Pasadena 

PA«KENTA  rs 

PASO  ROBLES 

PASO  RO«LEe   FAA  Ap 

PATTIWAY 

PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  FSE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVI LLE 
PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUFLLO  WP  o 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANC AS 
POMONA 

POPT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

POP TOLA 


.19 
.07 


.59 
.44 

1.02 


1.92 

.37, 
.31! 


5 

6 

7   |  8 

1  9 

10  | 

11  | 

12 

13     14  1  15 

16  17 

,0 

18 

19      20  21 

22  |  23  |  24 

26  27 

Ao       in  in 

28     29  30 

.02 

.03 

■  13 

•  52 

.44 

•  14 

•  46 

. 

T         T  ,01 

1  ' 

• 

.01 

■  21 

.49 

• 

.01 

.01 

.17  .03 

•  02 

.03 

.04 

•18  .03 

.02 

.02 

.26 

.09 

.50 

.46 

.06 

.09 

*2?  03 

13 

.06 

.25 

.87 

■  65 

11  01 

.08 

.90 

.06 

.41 

.03 

•  19 

.  18 

T 

T  .16 

.28 

.22 

.32 

.17 

■  03 

•  44 

.18 

.66 

.35 

T 

T 

.12  .13 

.06  .14 

T 

.27 

.48 

.64 

.46 

.24 

•05  .22 
.05 

T 

.12  T 

.06 
.02 

T 

.04 

.30 

.12 

.38 

.48 

.34 

.06  T 

.07  .06 

.07 

.18 

.34 

.67 

.64 

1.13 

.03 

T 

•  22 

.26 

.11 

.39 
.16 

.26 

.01 

.07 

.01 

.22 

T  43 

.03 

.01 

.03 

.04 

T 

T 

.02 

.03 

.10 

.01 

.23 
.35 

?33 

56 

36 

03  03 

.18 
.40 

.04 
.88 

121 

.07 

.01 

.43 

T 

.12 

* 

*  .e 

.25 

2 

.32 

.11 

.02 

.03 

T  • 

.05 

.22 
.17 

.04 

1  .31 

.45 
.05 

•  04 

•  01 

T 

•  05 

.12 
.12 

.04  .20 

.  " 

.11 

.52 

.16 

.02 

.05 

•  09 

T 

•  12 

.03 
T 

.26 

.04 

.25 

.20 

•  13 

.03  T 

.01 

* 

.18 

.06 

T 

•  24 

■  02  T 

.40 

.07 

.09  T 

.06 

.51 

.33  T 

.17 

.33 

.01 

.04 

.05  1.50 

.03 

T 

T 

T 

.25 

.10 
.74 

.10 

.01 

•  36 

.03 

T 

.21 

•  02 

.04 

.35 

.05 

•  18 

.03 

•  32 

.18 

.03 

.03 

.14 

.03  .31 

.16 

.02 

.05 

.30 

!o7 

.03 

T 

•  09 

.07 

.05 

.06 

1.28 
.12 

.15 

.15 

.02 

.02 

.09 

T 

.20 

7 

.52 

1.50 

1  .21 

.59 

.62 

.10 

.11  .34 

.41 

.03  .15 

.76 

.90 

.38 
.18 

.65 

.40 

1.00 

•01 

.10 

.33 

.13 

.40 

.29 

.34 

.58 

.31 

■  75 

.90 
.10 

.82 
.01 

. "  : 

T 

.19 

.04 

.25 

.04  .IS 

.24 

.06 
.46 
.12 

.64 

.18 

.33 

.01 

.03 
.01 

.03  T 
T 

■  42 

T 

.13 

.04 

.02 

.26 

- 

T 

.30 

.09 

T 

.13 

.09 

.05 

T 

T 

.10 

.10 

•  14 

.03 

.20 

.20 

.36 

.07 

.02 

.01 

T 

.13 

T 

.02 
.13 

T 

.02 
.01 
.01 

.02 

.13 

•2( 

•72  .21 

.03 
.71 
.54 

T 

•  05 

.34 

.05 
.04 

-18 

.64 

.10 
T 

.19 

.16 

.10 
■  26 
.03 

4  T 
.10 

.IB 
.02 

.91 
.07 

.12 

1.49 
•  18 

.02 

T 

.15 

T 

.02  .01 
.06 

.01 
T 

.09 

T 

.03 
.37 

7  .51 
.02 

.25 

.  1  1 

•  41 
.06 

.06 

.55 
.05 

.04 

.09 

.02 
.01 

.37 
.17 

.03 

.52 
.38 

.6! 
.01 

.04 

T  T 

T  T 

.1 

.02  .02 
T        T  T 
.01 

.23 

•14      .10  T 

T  T 

.15 

.05  T 

.09 

.05 

.28 

.01 

.20 

.07 

.01 

.09 

T 

.11 

Sec  letereoce  not 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

Continued     may  1961 


Station 

I 

Day  of  Month 

1  | 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8  9 

in 

11  J 

12 

13  1  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20  21 

22  |  23  |  24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

POSEy  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

1.61 

2.17 
.02 
1.05 

.30 

.30 
.30 

.02 

.96 
.36 
.04 

•  12 

.02 
.57 

.44 
.82 

•  47 

.03 

.25 

.18 
.03 

.04 

•  45 
.04 

.02 

.02 
.66 

OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHl TA 
RANOSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

1.68 
T 

•  00 
.00 
1.23 

.19 

T 

T 

.05 
.23 

.03 
7 

.49 

.46 

.22 

.35 

.03 

.42 

.02 

.04 

.32 
.06 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

REDOING  FIRE  ST  A  2 

REOLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

1.05 
2.04 
.09 
.76 
.43 

.11 

.01 
.  26 

.06 

.03 

.02 
.03 

.66 
.63 

.19 
.04 

.14 
T 

■  02 

T 

.13 

.02 
.32 

.07 
.03 

.02 
.20 

T 

.06 

.01 
.02 

.47 

.02 

T  T 

.04 
.18 

.02 

T 

.15 
.39 

T 
T 

RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 
ROCKLIN 

.55 
.07 
.02 
.05 
.31 

.07 
.23 

.02 
.05 

.05 

.04 

T 

.02 

T 

.02 

.18 

T 

.04 

.06 

k5und  mountain  1  nn e 
sacramento  wb  ap  r 
sacramento  wb  city  r 
sagehen  creek 
saint  helena 

3.71 
.1" 
.13 

1 .78 
.25 

.11 
.10 
.08 
.08 

.12 

T 

.22 
.01 
.01 
.10 
.03 

.46 

T 

.46 
.01 

T 

.45 

.02 

1.64 
.04 
.01 
•  30 
.10 

■  25 

T 

T 
T 
T 

.04 

.01 

.25 
T 
T 
T 

•  30 

.06 
•  04 

.14 
.01 
.01 
.55 
.02 

SAINT  JOHN 

iAlNT  MARYS  COLLEGE 

SAL  I NAS   2  E 

SAL I NA  S  FA A  AP 

SALINAS  DAM 

.46 

•  ai 

.24 

•  24 
.24 

.07 

.04 

.10 
.05 
.07 

.46 
.06 
.01 

.05 

.01 
.01 

T  T 

.55 
.11 
.11 

.02 

.01 
T 

.21 

.04 

T 

.01 

SALSIPUEDE5  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

1ALYER  RS 

iAN  ANDREAS  2  S 

i AN  ANTONIO  CN  MOUTH 

.09 
2.36 
1 .89 
1.24 

.13 

.09 
.34 

.10 
.11 

•  02 

•  07 

.40 
.36 

.09 
.39 
.03 

.04 

.06 

.96 

.49 

.32 
.10 

.25 
.  34 

.48 
.03 
.05 

.04 

.10 

.06 

.02 

.12 

.03 

.02 

. 

• 

.06 
.14 

T 

IAN  ANTONIO  MISSION 
iAN  ARDO 

.an  bernardino  co  hosp 
;an  clemente  dam 
■andberg  ptl  sta  fc130b 

.23 
•  28 
■  25 

.30 

•  12 

.13 

.02 
.12 

.09 

.10 
.13 

.02 

•  11 

.23 
.16 

.14 

.23 

.01 
.11 

.03 

IAN06ERG  WR  //R 
AN  DIEGO  WB  AP  ft 
.AN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
■  AN  EM  I  GDI  0  RANCH 
.  F  RICHMOND  SUNSET  R 

.16 

.01 
.08 
.20 
.68 

.12 

T 

T 

T 

.08 

.03 

.07 

T 

.03 

T 

T 

.16 
•  32 

.20 
.01 

.08 

T 

T 

.01 

■  AN  FRANCISCO  WB   AP  R 
AN  FRANC  I  SCO  FOB  R 
AN  GA8RIEL  CANYON  PH 
AN  GABRIEL  DAM  FC4258E 
AN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

.60 
.66 

.20 
.05 
.00 

.07 
.  12 

.08 

•  03 

.09 

.07 
.04 

.09 
.10 

.02 
.03 

.02 
.07 

T  T 

.30 
.45 

T  T 
T 

T  .03 
.07 

.03 
.02 

T 

T 
T 
T 

AN  GREGORIO  3  SE 
AN  JACINTO 

AN  JOSE  R 
AN  LUIS  OBISPO  POL V 
AN  MATEO 

1.29 
.00 
.59 
.33 
.81 

.07 
.01 
T 

.07 

.52 
.47 
.22 

.05 

.02 
.01 

T 

.18 

T 

.12 

.02 

.04 

.39 

.02 
.01 
.40 

.03 

.30 
.05 

T 

.01 

T 

T 

.01 

AN  PEDRO 

AN  RAFAEL 

ANT  A  ANA   FIRE  STA 

ANT  A  ANA  RIVER  PH  1 

ANT  A  ANITA  FERN  FC  432 

T 

.16 
.00 
•  18 
.14 

.02 
.02 

.12 
.07 

T 

.03 

.11 

.01 

T 

.05 

.02 

.03 

ANTA  BARBARA 
ANT  A  BARBARA   FA A  AP 
ANT  A  BARBARA   TV  PEAK 
ANTA  CLARA  UNIVERSITY 
ANTA  CRUZ 

.09 
T 

.09 
■  46 
.80 

.01 
T 

.38 
.24 

T 

.33 

.07 

.04 

.04 
.09 
.07 

.03 
•  03 

.05 

T 

ANTA  MARGARITA   2  SW 
ANTA  MARGARITA  BOOSTER 
ANTA  MARIA  WB  AP  R 
ANTA  MONICA 
jANTA  MONICA  PIER 

•  43 

.17 

T 

T 

.14 

.03 
.02 
.02 

T 

.40 
.13 
T 

.29 

.01 

T 

anta  Paul  a 
anta  rosa 
'  ant  i  ago  dam 

lAUGUS  POWER  PLANT  1 
jflWYEPS  BAR  RS 

.00 
.77 
.00 
.00 
2.93 

.01 
.  27 

.09 
.18 

T 

.01 

.03 
.32 

.07 

.15 

.13 
.57 

.28 
.46 

.22 

.01 

.01 

T 

T 

COT  I A 

earsville  lake 
ecret  valley  mntnc  sta 
Ihasta  dam 
ihell  abs  plant 

2.78 
1.10 
1.02 
3.32 
•  00 

.35 
.04 

T 

.04 
.31 

.01 

.25 
.17 
.05 

.17 
.16 

.64 

.24 

.51 
.20 

.53 

.59 

.07 
.66 

.03 
.04 

.41 

T 

.10 

.04 

•  23 

•  03 
.03 

.02 

■  29 

.45 
•  04 

.02 

T 

.11 
.73 

[HELTER  COVE 
;HINGLE  SPRINGS 
! HI NGL ETOWN  2  E 
IERRA  CITY 
IERRAVILLE  RS 

4.96 
1  .24 
4.01 
4.15 
1.51 

.34 
.20 
.27 
.12 

T 

1.97 
.15 
.70 
.46 
.03 

.10 
.96 
.22 

T 

» 

2.00 
.10 
.34 

1.10 
.31 

T 

.52 
.53 
.62 
.17 

.02 
.04 
.52 
.19 

.0, 

.03 
.16 

•  21 

.27 

.12  .22 

.16 
.07 

.13 

T 
T 

■  35 

.01 
.25 
.^2 

jlGNAL  HILL  FC  415 
]<AGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
|LOUGHHOU5E  6  SE 
iNOW  CREEK  UPPER 
NOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

.00 
1 .40 
.92 
T 

3.83 

.35 

.05 
.31 

.26 

.14 
.52 

.04 
.38 

.03 

.31 
.81 

.24 

.04 

.07 
.11 

1.27 

T 

.46 

.07 

.10 

•  43 

:  3LEDAD 
WIS  3  NE 
!|3MI5  3  NW 
\  1NOMA 
'!  3NORA 

.26 
.00 
.00 
.84 
1.60 

.25 

.07 
.  1 1 

.05 
T 

1.16 

.28 

.42 
.02 

.03 

.21 
.10 

T 

3  ENTRANCE  YOSEM  J  TE  NP 
,5UTH  FORK  CABIN 

'ADRA  PAC  FC   356  C 
i  DECKELS  HWY  BRIDGE 
[j'RINGVI  LLE  7  ENE 

1  .80 
.00 
•  00 
.41 

1.07 

T 

.37 

.05 
.02 

.47 

.12 
.67 

T 

.01 

.01 

.23 
.01 

.09 

.19 

.16 
.36 

.06 

.39 

1  )UAW  VALLEY  LODGE 
1  1UIPREL    INN  1 
lj )U I  RREL    INN  2 
r ANDI SH  1  E 

|  f  AND  I SH  +  HICK  EY  ST  PK 

2.15 
.32 
.03 
.43 

3.61 

.12 

•  07 

T 

.26 

.03 

T 

.14 
.06 
T 

.02 

.20 

.05 

.65 
•  85 

.15 
•  99 

.28 

T 

.15 
.31 

.12 

.04  T 

T  .05 

T 
T 

T 
T 

.09 

.15 
T 

.49 
T 

•  J  1 

TANISLAUS  PH 
TOCKTON   FA A  AP 
"OCKTON    F|RF    STA  4 
, 'OCKTON  MQWRY  BRIOGE 
| 'ONYFORD  COOLEY  RANCH 

'ONYFORD  "S 
'ONY  GORGE  RESERVOIR 
'RAWBERRY  VALLEY 
IlEY  RANCH 
INLAND 

1.32 
.69 
.18 
.92 

1  .94 

.47 
.09 
3.91 
.14 
.03 

T 

.03 
.06 

.45 

.25 

.01 

T 

.29 
.03 

T 

.65 
.14 

.26 
.13 
.22 

T 

.35 
.05 
T 
T 

.26 
T 

.83 

.10 
T 

T 
T 

.59 
1  .00 

T 
T 

.05 

T 

.02 
.5? 
.12 
.89 

•  24 

.01 

T 

,ni 

.07 

.36 
.02 

.02 

.08 
.40 

.29 

.06 

.03 
.27 

.45 
.02 

S«e  releience  notes  following  Station  lnd»» 


-  147  - 


DAILY  PRECIPITATION 


MAY  1961 

Continued  ,  .  


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4   |   5  | 

g 

7      8  9 

10  | 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  1 

20|  21 

22     23  24 

25  26 

27 

28     29  30 

31 

SUSANA  K NOLLS 

.06 

.03 

.03  • 

SUSANVILLE 

.65 

.01 

.01 

.01 

.12 

.20 

•  08 

.22  J 

.97 

.01 

.06 

.11 

.02 

.01 

.35 

•  40  • 

SUTT EP  HILL  PS 

.98 

.29 

.12 

.21 

.24 

.04 

.  I"- 

.01  ■ 

T 

TAHOE  CITY 

1.56 

.08 

.09 

.17 

.42 

.18 

.26 

.05 

T 

•  08 

•  28  ■ 

TEHACHAP 1 

.32 

T 

.23 

.05  • 

.42 

.04 

.23 

. 

.04 

,04 

.04 

T 

* 

T  . 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

•  84 

.04 

.  36 

TIGER  CREEK  PH 

1.72 

.li 

.41 

.37 

.35 

.37 

•  08 

T 

T 

•  03  ■ 

topanga  patrol  sta  fc  6 

.02 

.02  . 

.01 

.01 

.20 

1  : 

TRACY  CA&BONA 

.27 

.03 

04 

TRACY  PUMPING  PLANT 

.89 

.01 

.05 

.02 

.72 

.09  . 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

1  .37 

.41 

.02 

* 

.21 

.51 

.40 

•01 

.15  . 

TRUCKEE  PS 

1.50 

.12 

■  04 

.05 

.32 

.17 

.42 

TULEFIELD 

T 

T 

TULELAKE                            1 19 

1  .71 

.06 

.01 

.  1  3 

.02 

.11 

.16 

•  03 

•  02 

.14  .70 

• 

TUPLOCK 

.48 

T 

TUPNTA6LE  CREEK 

.31 

«  05 

*37 

.16 

.95 

,C  ! 

.16  . 

TUST1N   IRVINE  RANCH 

.00 

TWENTVNINE  PALMS 

,00 

: 

TWIN  LAKES 

2.91 

.06 

T 

-  ■:■ ' 

.95 

.30 

.25 

.25 

.35 

T  .05 

.18  . 

UK  I  AH 

1.33 

.29 

.07 

.15 

.21 

.10 

1.93 

.36 

.03 

•  12 

.10 

.31 

.84 

.01 

•  12 

T  <| 

UNION  OIL   STEAPNS  ARS 

.06 

.06  . 

.03 

.03 

UPLAND  3  N 

.07 

.07 

T 

UPPEP  LAKE  7  w 

1  .82 

.35 

.11 

.14 

T 

.44 

.57 

.03 

.03 

.06 

.09  . 

UPPFP  LAKE  PS 

1  .26 

.51 

.19 

.19 

.32 

.01 

•  01 

UPPER  MATTOLE 

4.67 

.  66 

.42 

.  W  ■= 

1  •  1 0 

.86 

.70 

.12 

.19 

.05 

UPP   SAN  LEANQPO  FILTERS 

.79 

.11 

.07 

.10 

.  36 

.03 

•  04 

VAC AV I LLE 

.17 

.09 

.02 

.02 

.04  . 

VALLEY  CENTER  3  NE 

.00 

VALYEPMO  RS 

.00 

VAN  NUYS  FC  15B 

T 

T  fi 

VENTURA 

.00 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.00 

VINCENT  FIRE  ST A  FC  120 

.ooi 

VI NTON 

.68 

.06 

T 

.10 

.11 

T 

.02 

T         T  T 

.30  . 

V  I  SAL  I  A 

.36 

.03 

.23 

.10  . 

VOLCANOV I LLE 

2.46 

.31 

.48 

.32 

.56 

.08 

.56 

T  02 

.13  . 

VOLLMERS 

2.97 

.32 

T 

.27 

T 

1.09 

.18 

.17 

T 

.  10 

•  23 

T 

.51  . 

VOLTA  PH 

2.35 

.17 

•  30 

.65 

.02 

.15 

.09 

.02 

.12 

.07 

.74 

.02  . 

WALLACE 

.60 

.20 

.04 

.08 

.02 

.20  . 

WALMAP  school 

.25 

T 

.05 

.06 

.14 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

.76 

.02 

.02 

05 

.12 

•  02 

WALNUT  CREEK  4  E 

.71 

.03 

.05 

.01 

.07 

T 

T 

.54 

.01 

T 

WALNUT  PATROL    ST A  FC102B 

.00 

WARNEP  SPRINGS 

T 

WASCO 

.13 

.03 

.10 

WATSONVI LLE  WATERWORKS 

.49 

.  39 

04 

WE  AVE" V I LLE  PS 

1.21 

.13 

.16 

.16 

.17 

.19 

.05 

T 

.14 

.02 

T  .05 

.14  . 

WEED   1  S 

2.93 

.20 

T 

.32 

T 

T 

.90 

.40 

.06 

T 

.06 

•  0! 

T  .6C 

.  14 

WESTHAVEN 

.21 

.21 

WEST  POINT  3  SW 

1.55 

.20 

.36 

.26 

.26 

.20 

.03 

.0* 

T 

.02 

.0* 

.04  , 

WHISKEYTOWN  RES 

2.21 

.16 

.64 

.52 

.21 

T 

.12 

.15 

.19  4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

.26 

T 

T 

.03 

•  04 

T 

T 

T 

T 

.03  »14 

.04 

WHITE  MOUNTAIN  2 

.61 

T  T 

T 

.06 

.09 

.04 

T  .4C 

T  . 

WHITTIER  FC   106  D 

•  00 

W ILL  I  AM? 

.04 

.04  ■ 

WILLITS   1  NE 

2.47 

.40 

.35 

.04 

.22 

.25 

.71 

.01 

.25 

.0 

.21  . 

Wl LLOWS 

.28 

.08 

T 

.08 

.04 

T 

.08 

WINTERS 

.06 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

WOFFOPD  HEIGHTS 

.19 

T 

.14 

•  05 

T 

T 

WOOOFOPDS 

1.07 

.03 

.04 

.32 

.0* 

.03 

T  .19 

.42  . 

WOODLAND    1  WNw 

.16 

.08 

.08 

T 

T 

T 

T 

WRIGHTS 

1.07 

.28 

.16 

.06 

.13 

YORBA  LINDA 

.00 

YOSEMITE  NP 

1  .93 

.22 

.52 

T 

T 

.2' 

.11 

.01 

.13 

.70 

YREKA 

1.37 

.19  .05 

.19 

.07 

.01 

T 

.21 

.13 

.04 

.01 

•o: 

*4C 

.02  ■ 

S#*  teference  noies  lollowing  Slalion  Inde* 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.fornia 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5!N  »s 

MAX 

68 

68 

68 

59 

57 

51 

62 

69 

71 

6B 

58 

58 

69 

70 

73 

75 

78 

no 

82 

77 

72 

66 

70 

79 

74 

71 

69 

62 

•  70 

69 

1 

32 

28 

30 

21 

27 

31 

32 

33 

36 

10 

31 

27 

27 

28 

30 

38 

39 

42 

42 

35 

35 

30 

39 

39 

30 

45 

38 

35 

33 

'2 

.DERPOINT 

MAX 

73 

63 

66 

63 

64 

56 

58 

71 

77 

59 

57 

59 

65 

68 

72 

74 

71 

82 

84 

70 

68 

78 

68 

68 

76 

73 

67 

70 

73 

66 

65 

68 

5 

48 

44 

41 

35 

45 

48 

44 

41 

50 

47 

43 

42 

49 

44 

50 

52 

52 

51 

52 

53 

53 

50 

45 

4R 

44 

49 

42 

50 

50 

51 

51 

.PINE 

MAX 

81 

75 

65 

61 

69 

67 

71 

88 

90 

83 

75 

65 

71 

80 

76 

74 

70 

78 

72 

75 

30 

76 

77 

74 

74 

75 

74 

70 

73 

75 

71 

74 

4 

M  I N 

4? 

49 

48 

46 

40 

41 

48 

45 

56 

51 

49 

47 

43 

43 

47 

47 

48 

49 

50 

43 

46 

45 

48 

47 

46 

50 

46 

46 

43 

42 

49 

46 

.TURAS  RS 

MAX 

64 

58 

66 

61 

55 

58 

54 

63 

76 

72 

62 

50 

64 

71 

67 

63 

77 

80 

80 

82 

7S 

78 

75 

69 

79 

80 

75 

7  2 

69 

64 

68 

,9 

MIN 

30 

22 

23 

24 

25 

33 

34 

34 

36 

33 

31 

29 

28 

34 

34 

26 

32 

38 

38 

34 

35 

32 

38 

26 

32 

42 

25 

36 

45 

38 

*GWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

62 

68 

66 

65 

62 

53 

66 

71 

60 

62 

59 

67 

74 

75 

75 

72 

7  0 

73 

64 

59 

68 

61 

69 

75 

68 

65 

74 

69 

67 

68 

69 

67 

0 

MIN 

46 

41 

38 

33 

37 

44 

35 

43 

4  1 

43 

41 

37 

46 

45 

48 

44 

45 

47 

46 

47 

45 

44 

42 

42 

40 

47 

41 

44 

44 

43 

49 

42 

ITIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 

67 

67 

71 

71 

69 

68 

62 

68 

66 

75 

67 

65 

72 

77 

78 

78 

77 

73 

74 

66 

66 

70 

66 

71 

76 

72 

68 

74 

70 

69 

72 

70 

5 

MIN 

54 

51 

51 

46 

50 

51 

47 

46 

52 

5*3 

49 

49 

55 

51 

57 

56 

46 

53 

54 

• 

44 

50 

52 

48 

46 

54 

53 

52 

52 

54 

55 

51 

0 

ITIOCH  PUMP  PLT  3 

73 

70 

76 

74 

74 

73 

64 

73 

82 

87 

79 

77 

78 

80 

83 

81 

79 

78 

80 

69 

69 

74 

68 

74 

80 

75 

73 

78 

70 

72 

74 

75 

.4 

MI  N 

50 

45 

45 

48 

47 

51 

38 

44 

46 

42 

44 

35 

52 

47 

50 

50 

48 

53 

48 

47 

51 

42 

50 

46 

42 

52 

43 

53 

44 

46 

,9 

>H  MTN 

MAX 

78 

78 

75 

74 

68 

70 

55 

67 

84 

85 

76 

69 

59 

75 

83 

83 

83 

83 

84 

59 

75 

80 

81 

72 

80 

84 

76 

78 

77 

73 

74 

75 

4 

MIN 

52 

45 

52 

44 

42 

48 

39 

43 

54 

51 

48 

41 

47 

54 

57 

51 

51 

57 

47 

50 

50 

5  1 

52 

53 

48 

5  2 

50 

,2 

(BERPY 

MAX 

78 

71 

74 

74 

72 

65 

67 

82 

84 

82 

70 

72 

66 

74 

82 

81 

82 

82 

85 

82 

67 

79 

78 

76 

80 

83 

80 

78 

74 

77 

74 

76 

5 

MIN 

42 

39 

42 

35 

33 

44 

33 

39 

46 

43 

42 

40 

32 

35 

43 

45 

45 

47 

49 

46 

50 

45 

47 

4 1 

42 

47 

46 

41 

48 

42 

46 

42 

5 

'BURN 

MAX 

75 

66 

73 

71 

68 

68 

58 

68 

77 

72 

62 

63 

71 

79 

79 

80 

8  0 

79 

83 

72 

68 

78 

67 

74 

80 

76 

72 

78 

70 

67 

73 

72 

1 5 

MIN 

44 

43 

43 

39 

40 

40 

40 

41 

46 

48 

46 

38 

41 

48 

52 

50 

47 

48 

51 

50 

46 

44 

43 

44 

47 

49 

45 

45 

47 

47 

47 

45 

,1 

ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

65 

68 

66 

68 

62 

67 

68 

66 

72 

70 

70 

69 

67 

69 

62 

66 

63 

62 

62 

67 

66 

65 

63 

65 

66 

65 

65 

69 

69 

65 

69 

MIN 

54 

52 

54 

50 

52 

55 

50 

54 

52 

so 

51 

50 

50 

52 

54 

55 

56 

55 

51 

51 

56 

5 1 

5  5 

57 

53 

53 

52 

51 

56 

55 

52 

9 

ENAL  9  SSE 

MAX 

86 

99 

89 

81 

MIN 

47 

39 

52 

CK.US  RANCH 

MAX 

75 

80 

72 

65 

70 

64 

76 

88 

90 

83 

72 

58 

75 

83 

83 

86 

86 

87 

76 

82 

S  5 

81 

79 

85 

85 

75 

82 

72 

75 

80 

76 

78 

3 

MIN 

58 

52 

54 

47 

47 

47 

43 

37 

49 

49 

47 

44 

50 

56 

62 

61 

62 

46 

46 

57 

61 

49 

54 

52 

5 1 

55 

49 

44 

54 

48 

51 

2 

KER  9  NNW 

MAX 

R5 

96 

91 

88 

83 

82 

80 

80 

91 

93 

97 

80 

76 

85 

91 

95 

97 

94 

96 

83 

89 

96 

96 

94 

96 

97 

93 

93 

92 

83 

89 

90 

2 

MIN 

45 

60 

65 

58 

57 

59 

55 

55 

60 

68 

60 

56 

53 

56 

65 

62 

64 

62 

53 

65 

68 

64 

6  3 

62 

66 

6  4 

63 

61 

57 

64 

61 

0 

KERSFIELD  WB  AP 

MAX 

79 

74 

76 

72 

73 

67 

69 

86 

87 

79 

72 

72 

78 

84 

84 

85 

36 

86 

71 

73 

82 

81 

76 

81 

85 

78 

79 

78 

76 

79 

73 

78 

3 

53 

49 

53 

47 

49 

52 

51 

50 

53 

55 

54 

50 

48 

54 

=,n 

57 

6  0 

56 

53 

54 

56 

50 

54 

55 

5  4 

52 

5  5 

54 

52 

5  7 

53 

3 

3RETT  DAM 

MAX 

84 

82 

78 

57 

62 

68 

62 

72 

88 

91 

84 

70 

63 

73 

82 

81 

74 

78 

78 

75 

82 

80 

79 

77 

76 

77 

77 

72 

73 

76 

75 

7 

43 

44 

46 

46 

41 

10 

48 

39 

44 

44 

45 

49 

45 

39 

41 

46 

44 

44 

47 

44 

40 

45 

42 

44 

48 

44 

48 

47 

41 

45 

44 

1 

*STOW 

MAX 

92 

90 

80 

80 

80 

68 

74 

86 

98 

94 

73 

65 

80 

85 

90 

90 

90 

92 

73 

87 

90 

89 

86 

86 

92 

88 

85 

87 

87 

87 

79 

84 

M  I  N 

54 

53 

55 

50 

47 

49 

47 

45 

51 

60 

49 

44 

47 

45 

56 

57 

5 

49 

53 

56 

60 

5 6 

54 

51 

5  1 

5  2 

50 

6  1 

50 

51 

.8 

VUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

80 

81 

78 

51 

55 

63 

59 

70 

84 

85 

79 

67 

60 

69 

77 

75 

72 

74 

74 

69 

74 

77 

75 

74 

76 

74 

72 

75 

68 

70 

72 

MIN 

44 

54 

47 

42 

42 

42 

44 

44 

53 

47 

40 

43 

40 

41 

41 

41 

40 

44 

42 

39 

* 

43 

41 

39 

40 

45 

42 

47 

41 

40 

8 

42 

9 

VUMONT   1  E 

MAX 

81 

81 

57 

60 

68 

60 

72 

84 

90 

32 

70 

62 

73 

80 

80 

76 

75 

76 

70 

76 

81 

78 

78 

79 

75 

75 

77 

70 

71 

75 

65 

MIN 

45 

47 

46 

41 

42 

44 

44 

39 

47 

46 

43 

42 

42 

40 

43 

42 

45 

42 

46 

4 1 

44 

43 

47 

44 

4  5 

46 

4 

46 

41 

39 

42 

43 

6 

J  LOMOND 

MAX 

72 

70 

68 

66 

67 

59 

63 

70 

66 

63 

66 

68 

70 

72 

74 

73 

67 

6  0 

70 

71 

69 

68 

70 

71 

70 

60 

67 

66 

67 

68 

68 

MI  N 

41 

40 

43 

40 

39 

43 

40 

40 

39 

39 

40 

41 

40 

42 

41 

42 

41 

4  5 

44 

45 

44 

45 

46 

45 

46 

46 

48 

48 

46 

48 

43 

0 

'KELEY 

MAX 

65 

65 

65 

64 

64 

56 

65 

64 

66 

63 

61 

67 

70 

70 

68 

58 

60 

58 

56 

60 

59 

61 

66 

66 

62 

64 

63 

60 

63 

65 

64 

MI  N 

51 

45 

45 

40 

45 

50 

43 

42 

48 

52 

51 

42 

44 

50 

49 

50 

49 

51 

52 

51 

53 

50 

5 

48 

48 

48 

52 

50 

° 

48 

6 

'RYESSA  LAKE 

MAX 

74 

70 

75 

74 

72 

71 

60 

71 

76 

71 

65 

65 

75 

79 

83 

81 

78 

«0 

79 

71 

71 

73 

67 

77 

82 

74 

72 

79 

73 

71 

74 

MIN 

50 

44 

45 

42 

44 

50 

40 

46 

48 

47 

46 

44 

47 

50 

51 

52 

50 

51 

52 

54 

49 

48 

4 

l\  BAR  PS 

MAX 

78 

64 

69 

64 

64 

65 

59 

73 

79 

57 

56 

60 

69 

72 

75 

86 

86 

89 

93 

92 

74 

34 

78 

72 

84 

83 

66 

80 

67 

66 

69 

73 

3 

MIN 

49 

39 

41 

32 

42 

45 

41 

41 

47 

42 

40 

42 

48 

40 

45 

43 

43 

46 

51 

42 

44 

1 

BEAR  LAKE 

MAX 

71 

69 

65 

54 

55 

53 

58 

69 

71 

69 

60 

52 

61 

67 

70 

68 

69 

72 

67 

68 

68 

67 

6K 

70 

71 

68 

65 

62 

57 

63 

61 

64 

8 

M I  N 

27 

28 

30 

28 

30 

26 

32 

27 

26 

37 

40 

30 

30 

21 

26 

30 

24 

33 

28 

9 

CREEK    PH  1 

MAX 

63 

59 

56 

56 

53 

52 

53 

69 

69 

68 

55 

53 

57 

63 

64 

64 

65 

10 

66 

56 

63 

63 

62 

61 

66 

66 

61 

60 

58 

58 

56 

60 

9 

46 

40 

44 

41 

38 

36 

31 

40 

49 

43 

37 

33 

36 

38 

44 

43 

42 

3 

HOP  WB  AP 

MAX 

84 

80 

79 

73 

70 

69 

73 

81 

84 

85 

68 

62 

81 

82 

83 

83 

85 

86 

74 

84 

88 

87 

87 

88 

87 

65 

85 

80 

70 

77 

66 

79 

6 

43 

41 

44 

44 

35 

38 

39 

35 

39 

60 

43 

41 

38 

37 

44 

46 

43 

45 

45 

38 

45 

45 

43 

3 

BHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

63 

56 

56 

53 

42 

36 

40 

58 

60 

54 

50 

36 

48 

58 

59 

58 

59 

59 

59 

53 

69 

63 

65 

66 

66 

65 

54 

63 

58 

45 

48 

55 

5 

40 

34 

33 

28 

24 

23 

18 

34 

40 

33 

27 

17 

23 

34 

35 

33 

37 

38 

37 

33 

40 

41 

39 

30 

33 

1 

IE  CANYON   WB  AP 

MAX 

48 

58 

55 

50 

47 

38 

51 

60 

59 

41 

36 

50 

58 

61 

61 

61 

64 

70 

55 

50 

61 

55 

57 

63 

60 

51 

60 

57 

53 

49 

54 

54 

6 

35 

38 

36 

35 

33 

29 

28 

41 

39 

32 

29 

29 

37 

45 

45 

47 

46 

2 

42 

42 

41 

38 

38 

38 

E  THF 

MAX 

101 

101 

93 

84 

85 

84 

83 

92 

100 

101 

101 

89 

87 

92 

96 

94 

94 

98 

93 

92 

98 

97 

95 

96 

95 

96 

96 

94 

89 

91 

89 

93 

59 

57 

63 

58 

50 

59 

59 

50 

52 

65 

64 

55 

54 

56 

56 

60 

57 

57 

58 

54 

59 

58 

59 

58 

59 

58 

2 

■THE  FAA  AP 

MAX 

104 

95 

88 

81 

85 

85 

84 

93 

101 

100 

93 

77 

88 

92 

97 

95 

95 

OS 

94 

90 

98 

99 

95 

07 

98 

97 

97 

91 

90 

39 

92 

8 

65 

66 

64 

59 

52 

59 

61 

56 

59 

70 

64 

57 

62 

58 

60 

62 

68 

63 

65 

61 

63 

63 

62 

62 

7 

e » 

MAX 

68 

57 

65 

61 

55 

52 

48 

59 

69 

67 

50 

43 

50 

65 

66 

66 

69 

71 

73 

71 

68 

69 

66 

65 

75 

72 

57 

68 

65 

57 

58 

62 

M  N 

29 

22 

22 

27 

17 

34 

21 

26 

29 

34 

28 

25 

22 

29 

31 

30 

30 

2 

35 

30 

1 

38 

2  o 

35 

29 

2 

B  ITA 

MAX 

73 

70 

63 

65 

67 

69 

71 

85 

81 

73 

70 

68 

70 

70 

69 

67 

69 

69 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

71 

74 

69 

70 

71 

73 

69 

70 

8 

MIN 

56 

52 

54 

52 

51 

52 

55 

43 

48 

50 

57 

55 

54 

50 

55 

56 

55 

56 

57 

5 1 

5 1 

57 

5 

53 

3 

■(EGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

100 

98 

95 

76 

74 

82 

76 

83 

89 

98 

95 

83 

72 

86 

99 

95 

97 

91 

91 

83 

93 

95 

94 

93 

95 

93 

93 

93 

88 

85 

90 

89 

5 

MIN 

56 

63 

57 

56 

57 

54 

58 

51 

55 

64 

63 

56 

54 

50 

54 

57 

50 

56 

62 

59 

60 

60 

65 

56 

54 

60 

60 

60 

62 

51 

60 

57 

B  1AN  DAM 

MAX 

60 

60 

59 

52 

50 

48 

63 

63 

61 

49 

47 

46 

61 

61 

64 

64 

67 

71 

61 

66 

63 

61 

58 

67 

65 

56 

62 

62 

50 

55 

MIN 

32 

33 

34 

32 

28 

31 

28 

35 

40 

31 

29 

28 

31 

37 

39 

41 

39 

45 

42 

39 

36 

39 

32 

38 

42 

37 

35 

43 

38 

35 

35 

6 

■  'LEY  2  SW 

MAX 

98 

102 

96 

81 

79 

84 

84 

84 

93 

100 

97 

87 

76 

88 

92 

!? 

94 

93 

95 

89 

91 

98 

100 

96 

96 

95 

95 

95 

90 

90 

91 

91 

8 

M I  N 

57 

64 

61 

56 

53 

55 

58 

51 

52 

65 

64 

54 

49 

52 

54 

53 

56 

62 

56 

58 

59 

61 

56 

52 

59 

60 

60 

57 

54 

59 

56 

9 

ft  'GEPORT 

MAX 

67 

64 

65 

55 

53 

50 

61 

72 

69 

63 

53 

47 

65 

68 

67 

69 

73 

68 

67 

72 

74 

71 

75 

79 

76 

64 

74 

69 

55 

59 

55 

65 

1 

MIN 

21 

12 

19 

18 

9 

25 

15 

21 

25 

30 

25 

25 

14 

26 

23 

2  8 

2  3 

33 

21 

29 

37 

30 

34 

24 

1 

§  'KS  FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

76 
48 

76 
38 

79 
39 

76 
40 

73 
36 

68 
50 

62 
35 

73 
40 

76 
49 

71 
46 

35 

75 

80 
49 

81 
46 

85 
44 

87 

48 

74 

50 

74 
47 

77 
48 

81 
42 

76 
42 

80 
49 

70 
47 

75 
44 

9 
0 

*  ANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
54 

75 

55 

67 
55 

68 

54 

68 

52 

65 
52 

72 
53 

86 

52 

85 
55 

75 
55 

70 
52 

73 
51 

70 
52 

73 
51 

71 
51 

69 
54 

69 
54 

67 

53 

69 
54 

71 
50 

72 
54 

70 
55 

73 
54 

73 
54 

69 
56 

71 
56 

72 
53 

67 
56 

69 

53 

73 

52 

66 
54 

71 
53 

5 

ft  INGAME 

MAX 
MIN 

62 
47 

61 
50 

59 
48 

58 
45 

58 
48 

58 
57 

65 
41 

66 
44 

70 
44 

68 
53 

63 
51 

61 

46 

65 
46 

69 
47 

65 
50 

59 
50 

61 
50 

65 
50 

63 
53 

60 
52 

61 
53 

64 

52 

64 
49 

61 
50 

64 
51 

64 
54 

62 
46 

62 
52 

66 
48 

66 
54 

66 
46 

63 
49 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

BURNEY 

— - 

~56~ 

50 

67 

6  2 

55 

52 

60 

69 

72 

69 

74 

77 

M I N 

33 

31 

28 

25 

29 

38 

30 

31 

33 

35 

30 

24 

27 

33 

33 

30 

35 

37 

BUT  TONW I LLOW 

88 

80 

74 

79 

86 

86 

87 

88 
58 

MI  N 

52 

4  3 

52 

46 

41 

52 

51 

42 

50 

5* 

52 

48 

44 

45 

54 

54 

55 

CABR I LLO  NM 

67 

69 

65 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

M  I  N 

54 

'4 

50 

50 

52 

53 

50 

52 

54 

52 

54 

54 

52 

53 

53 

54 

46 

51 

CACHUMA  DAM 

72 

78 

72 

73 

73 

M  1  N 

44 

40 

43 

46 

48 

46 

48 

39 

42 

52 

49 

45 

47 

44 

46 

48 

47 

43 

CALAVERAS   BIG  TREES 

52 

54 

58 

64 

66 

68 

69 

M I  N 

16 

28 

32 

30 

27 

32 

28 

30 

36 

13 

34 

30 

30 

38 

73 

40 

42 

43 

CALLAHAN  RS 

MAX 

58 

57 

5J 

67 

69 

67 

56 

63 

72 

7, 

73 

80 

85 

M I N 

38 

28 

36 

28 

33 

38 

35 

40 

39 

32 

34 

35 

30 

27 

38 

45 

39 

42 

MAX 

67 

90 

84 

59 

7J 

80 

79 

74 

75 

77 

MI  N 

37 

36 

45 

43 

33 

36 

46 

32 

41 

38 

45 

45 

41 

33 

34 

30 

32 

38 

CAMP  PARDEE 

MAX 

75 

66 

74 

70 

68 

81 

80 

67 

66 

72 

76 

8  2 

3  4 

81 

80 

MI  N 

46 

44 

44 

42 

41 

42 

42 

45 

48 

49 

47 

43 

44 

51 

49 

51 

47 

49 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

MAX 

87 

82 

80 

72 

9 1 

93 

86 

78 

73 

75 

78 

3  1 

75 

74 

74 

M I N 

49 

54 

54 

56 

46 

44 

51 

44 

47 

47 

45 

43 

44 

43 

44 

52 

50 

49 

CANT  I L 

MAX 

83 

86 

75 

68 

72 

67 

78 

87 

93 

85 

67 

69 

81 

87 

87 

90 

90 

92 

MIN 

59 

52 

51 

52 

50 

49 

49 

50 

52 

51 

47 

60 

60 

59 

55 

CANYON  DAM 

MAX 

62 

65 

63 

61 

54 

49 

50 

67 

62 

47 

43 

52 

65 

67 

66 

69 

75 

MIN 

28 

28 

27 

28 

25 

34 

27 

28 

31 

33 

29 

27 

28 

32 

32 

31 

36 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

70 

67 

60 

64 

63 

64 

70 

71 

74 

70 

64 

65 

63 

73 

66 

64 

65 

65 

MIN 

42 

41 

46 

43 

45 

49 

39 

41 

39 

52 

44 

48 

41 

42 

43 

46 

45 

46 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

77 

74 

75 

72 

68 

7  \ 

62 

68 

83 

84 

72 

68 

70 

78 

80 

82 

82 

81 

MIN 

44 

38 

42 

43 

34 

47 

36 

43 

46 

53 

45 

41 

40 

45 

45 

48 

44 

49 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

61 

60 

58 

52 

52 

64 

70 

74 

54 

48 

62 

65 

70 

74 

77 

80 

83 

MIN 

41 

34 

38 

28 

37 

38 

33 

38 

40 

38 

35 

33 

36 

35 

34 

38 

40 

43 

CEDARVILLE 

MAX 

72 

73 

65 

60 

50 

50 

47 

68 

73 

72 

60 

56 

5  5 

66 

65 

69 

70 

74 

MIN 

44 

30 

33 

28 

31 

33 

32 

38 

45 

27 

32 

32 

33 

40 

39 

35 

44 

45 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

77 

69 

79 

77 

7  \ 

70 

64 

70 

77 

72 

65 

68 

76 

82 

84 

85 

85 

85 

MIN 

42 

41 

37 

34 

38 

46 

35 

40 

48 

45 

48 

34 

42 

43 

44 

44 

46 

47 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

70 

63 

66 

64 

59 

58 

43 

56 

69 

71 

49 

50 

60 

67 

69 

69 

69 

72 

MIN 

36 

29 

24 

30 

27 

30 

22 

29 

27 

36 

31 

25 

29 

36 

37 

39 

39 

44 

CHESTER 

MAX 

62 

65 

65 

61 

55 

50 

59 

67 

63 

46 

53 

68 

68 

71 

72 

77 

MIN 

25 

26 

22 

22 

23 

35 

23 

25 

30 

31 

23 

25 

28 

29 

29 

33 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

74 

-  3 

77 

76 

71 

66 

7  0 

77 

77 

( 

76 

84 

83 

86 

MIN 

50 

43 

43 

43 

51 

3R 

48 

52 

52 

50 

37 

4  1 

52 

48 

48 

49 

53 

CHULA  VISTA 

MAX 

68 

65 

73 

7 

62 

62 

63 

MIN 

50 

54 

54 

=■4 

52 

50 

51 

57 

58 

57 

55 

56 

56 

56 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

78 

70 

71 

70 

MIN 

48 

48 

51 

4  9 

49 

49 

43 

47 

54 

43 

45 

43 

4  = 

45 

45 

51 

52 

52 

CLARKSBURG 

MAX 

76 

7(, 

77 

73 

84 

77 

76 

MIN 

48 

4  0 

44 

40 

40 

49 

38 

46 

46 

5  0 

48 

39 

4  2 

49 

48 

50 

48 

47 

CLEARLAKF  HIGHLANDS 

MAX 

65 

69 

64 

89 

80 

81 

MIN 

5  1 

45 

45 

41 

45 

47 

33 

36 

38 

38 

44 

36 

38 

41 

49 

45 

40 

44 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

7  2 

67 

67 

67 

64 

60 

81 

80 

72 

MIN 

4  9 

49 

45 

45 

46 

49 

42 

41 

44 

47 

47 

46 

47 

52 

6  0 

49 

49 

49 

COAL  I NGA 

MAX 

3  1 

78 

75 

73 

78 

75 

6  9 

85 

90 

86 

78 

76 

79 

86 

85 

87 

87 

88 

MIN 

49 

44 

48 

4f 

42 

40 

46 

44 

55 

56 

46 

47 

48 

46 

51 

53 

52 

55 

COLFAX 

MAX 

7 : 

69 

68 

67 

6 1 

62 

<-4 

73 

12 

63 

55 

65 

?2 

?5 

fl 

83 

76 

78 

MIN 

43 

39 

4  7 

44 

41 

73 

45 

46 

45 

41 

35 

43 

50 

48 

49 

52 

52 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

72 

79 

80 

7  6 

72 

70 

73 

8 1 

77 

74 

7  J 

75 

83 

65 

86 

85 

83 

88 

MIN 

49 

48 

45 

5  0 

41 

47 

41 

46 

48 

4  9 

50 

43 

46 

50 

52 

51 

49 

50 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

3  " 

80 

77 

78 

73 

75 

68 

70 

85 

03 

79 

74 

81 

85 

86 

67 

3  7 

MIN 

4  9 

44 

46 

38 

50 

4  8 

45 

51 

53 

52 

43 

9  6 

46 

48 

6  1 

52 

55 

CORONA 

MAX 

81 

76 

69 

68 

76 

89 

90 

71 

73 

71 

MIN 

43 

48 

53 

54 

47 

48 

5  7 

47 

48 

45 

44 

47 

44 

45 

49 

49 

51 

COVELO 

MAX 

72 

63 

68 

64 

65 

59 

60 

69 

75 

61 

58 

57 

67 

79 

79 

82 

MIN 

45 

34 

38 

34 

37 

45 

35 

37 

44 

41 

32 

38 

40 

40 

43 

44 

45 

CRESCENT  CITY  1  H 

MAX 

6  0 

58 

56 

56 

5  5 

56 

58 

60 

60 

60 

MIN 

49 

46 

36 

'5 

47 

47 

40 

51 

50 

46 

46 

39 

4  3 

47 

42 

52 

51 

51 

CROCKETT 

MAX 

68 

66 

70 

6  1 

66 

65 

60 

68 

6  9 

73 

67 

67 

MIN 

52 

50 

50 

4  5 

48 

51 

41 

45 

46 

53 

51 

45 

50 

49 

50 

51 

53 

52 

CULVER  CITY 

MAX 

68 

70 

69 

6  7 

68 

65 

67 

75 

77 

7 

66 

66 

6  6 

MIN 

51 

54 

54 

50 

49 

5  2 

51 

53 

5  1 

50 

47 

50 

48 

48 

51 

52 

52 

CUYAMA 

MAX 

76 

75 

70 

66 

67 

66 

84 

87 

80 

80 

82 

MIN 

41 

46 

41 

14 

33 

42 

33 

43 

42 

42 

40 

32 

38 

43 

4  1 

42 

41 

CUYAMACA 

MAX 

73 

72 

60 

48 

62 

72 

73 

70 

68 

MIN 

46 

49 

38 

3  4 

34 

33 

76 

32 

33 

4"1 

38 

35 

33 

27 

39 

42 

39 

33 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

90 

89 

82 

7  6 

79 

72 

77 

87 

94 

93 

74 

70 

83 

89 

91 

91 

91 

95 

MIN 

59 

58 

59 

5  3 

53 

55 

5  1 

49 

56 

61 

54 

49 

50 

49 

60 

61 

58 

59 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

76 

71 

78 

n 

72 

71 

6  2 

71 

77 

70 

67 

68 

74 

82 

83 

83 

78 

77 

MIN 

46 

41 

40 

4  7 

39 

49 

3  7 

42 

42 

45 

46 

40 

44 

45 

47 

49 

45 

43 

DEATH  VALLEY 

MAX 

104 

102 

98 

9  5 

93 

89 

39 

95 

104 

107 

100 

90 

92 

96 

98 

100 

101 

102 

MIN 

71 

73 

66 

6  9 

65 

64 

6  1 

59 

64 

78 

70 

64 

67 

71 

77 

71 

78 

80 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

79 

76 

73 

6  3 

62 

63 

6  6 

72 

82 

80 

75 

71 

75 

76 

77 

76 

77 

79 

MIN 

43 

44 

42 

4  4 

31 

41 

3  6 

36 

40 

51 

37 

36 

40 

43 

46 

45 

45 

44 

81  57 
50  42 


73  79 
51  56 


67  66 
55  54 


79      71  75 


70  66 
33  45 


84  83 

54  50 


65  66 
52  53 


73  72 
49  46 


52 
103 


52 

64 

38 

35 

34 

40 

75 

41 

33 

31 

80 

38 

32 

33 

31 

7  2 

49 

46 

44 

45 

49 

51 

49 

47 

60 

61 

58 

6  0 

3  9 

36 

30 

67 

66 

49 

49 

41 

39 

80 

75 

47 

46 

44 

42 

7  5 

41 

38 

32 

70 

67 

47 

41 

39 

39 

70 

73 

49 

44 

43 

41 

38 

40 

37 

37 

42 

32 

29 

26 

52 

50 

48 

44 

53 

57 

56 

48 

53 

51 

47 

70 

75 

76 

47 

49 

44 

44 

70 

76 

70 

44 

45 

49 

47 

71 

70 

5  1 

51 

47 

49 

52 

49 

49 

61 

67 

42 

41 

42 

45 

81 

75 

77 

84 

51 

48 

48 

46 

7  3 

85 

80 

52 

52 

49 

49 

8C 

76 

77 

78 

48 

52 

50 

48 

76 

70 

46 

46 

41 

36 

59 

59 

60 

60 

51 

49 

48 

41 

61 

62 

65 

63 

54 

53 

52 

49 

70 

66 

68 

73 

53 

54 

51 

50 

76 

80 

79 

70 

45 

40 

41 

41 

66 

70 

69 

68 

42 

44 

42 

44 

93 

91 

90 

91 

61 

65 

61 

57 

69 

76 

70 

76 

44 

46 

42 

41 

1O0 

101 

101 

101 

77 

78 

75 

76 

80 

79 

79 

80 

47 

47 

46 

48 

72  59 
40  30 


87  81 

53  51 


68  67 
55  56 


74  78 
48  42 


70  69 
43  45 


80  79 
5  3  49 


67  69 

55  52 


76  70 
48  48 


37 

34 

40 

40 

40 

41 

43 

3  2 

41 

42 

42 

45 

42 

36 

43 

36 

32 

40 

76 

50 

45 

52 

48 

49 

49 

51 

48 

52 

49 

44 

51 

59 

55 

52 

56 

60 

57 

36 

28 

39 

38 

37 

30 

48 

41 

48 

45 

46 

50 

50 

50 

46 

50 

49 

49 

70 

42 

38 

41 

44 

43 

43 

59 

44 

33 

50 

46 

41 

39 

81 

76 

83 

66 

71 

52 

42 

54 

45 

51 

43 

71 

63 

67 

63 

39 

35 

39 

39 

35 

66 

69 

65 

63 

70 

40 

26 

41 

38 

33 

78 

62 

80 

74 

73 

80 

54 

45 

56 

50 

55 

45 

64 

65 

65 

57 

53 

50 

75 

72 

73 

70 

54 

48 

54 

47 

45 

49 

78 

68 

70 

51 

43 

51 

50 

47 

43 

75 

69 

77 

76 

67 

69 

51 

38 

46 

49 

51 

39 

72 

75 

68 

70 

50 

47 

52 

53 

49 

50 

88 

80 

79 

78 

78 

75 

50 

48 

59 

49 

52 

53 

65 

67 

45 

43 

51 

45 

46 

48 

78 

81 

70 

76 

BO 

54 

46 

54 

48 

52 

50 

87 

8C 

81 

80 

80 

78 

56 

48 

48 

48 

50 

50 

74 

8C 

74 

75 

77 

75 

53 

48 

56 

48 

44 

48 

68 

45 

37 

44 

47 

50 

41 

61 

6C 

60 

58 

64 

67 

50 

41 

50 

49 

49 

48 

68 

68 

72 

67 

67 

68 

54 

51 

52 

53 

55 

53 

67 

71 

70 

69 

68 

67 

54 

51 

53 

52 

50 

54 

81 

74 

75 

74 

72 

75 

39 

44 

35 

35 

36 

46 

74 

67 

70 

62 

60 

65 

40 

41 

42 

36 

38 

37 

87 

89 

87 

83 

87 

78 

58 

57 

56 

52 

55 

55 

76 

73 

78 

71 

73 

73 

51 

43 

52 

48 

46 

44 

104 

99 

95 

94 

93 

94 

78 

73 

76 

73 

69 

72 

79 

76 

76 

70 

70 

68 

47 

52 

47 

51 

41 

48 

See  Reference  Notes  Following  Station 
-  150  - 


lr,2c-x 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Station 


DEER  CREEK  PH 
DENAIR 
BE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST    PARK  RES 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FIVE  POINTS  5  SSW 
rLEM I NG  FISH  ♦  GAME 
;OLSOM  DAM 
MONTANA  KAISER 
;OREST  GLEN 
:ORT  B I  DWELL 
'  rORT  8PAGG 
,:ORT  BPAGG  AVN 
•ORT  JONES  RS 

'ORT  ROSS 

RESNO  WB  AP 

RIANT   GOVT  CAMP 

I  ANT  FOREST 
',] ILLESPIE  FIELD 

ILROY 

LENNVILLE 

RANT  GROVE 

RASS  VALLEY 

RATON   1  W 

AIWEE 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

65 

54 

58 

67 

65 

58 

47 

53 

66 

67 

6  9 

70 

71 

7b 

72 

70 

68 

65 

64 

69 

66 

64 

67 

65 

60 

57 

6  2 

M  I  N 

33 

31 

32 

32 

29 

40 

37 

33 

37 

40 

33 

30 

31 

37 

37 

38 

39 

40 

46 

46 

37 

38 

41 

32 

43 

42 

44 

38 

36.9 

MAX 

70 

83 

8  1 

81 

70 

75 

80 

83 

83 

83 

80 

85 

66 

74 

80 

79 

77 

81 

80 

77 

7ft 

76 

75 

76 

72 

45 

51 

44 

52 

43 

47 

46 

46 

49 

45 

44 

47 

50 

50 

48 

49 

55 

54 

49 

49 

54 

47 

51 

50 

48.4 

MAX 

66 

6  7 

67 

6  1 

54 

62 

70 

70 

73 

74 

73 

73 

79 

74 

68 

70 

64 

70 

72 

70 

70 

70 

67 

70 

M I  N 

42 

38 

36 

31 

36 

35 

32 

33 

41 

40 

39 

33 

40 

41 

42 

41 

41 

46 

5  1 

47 

46 

39 

39 

42 

40 

40.1 

MAX 

68 

73 

72 

71 

68 

64 

69 

7  7 

76 

68 

64 

70 

80 

62 

81 

81 

78 

72 

78 

73 

80 

77 

73 

70 

74 
44 

44 

43 

42 

38 

39 

37 

47 

46 

46 

44 

36 

48 

49 

52 

49 

52 

5 1 

42 

53 

45 

44.9 

MAX 

70 

60 

68 

65 

64 

62 

58 

62 

70 

70 

50 

45 

62 

73 

72 

75 

74 

75 

81 

70 

58 

72 

67 

67 

75 

72 

62 

70 

65 

57 

58 

36 

33 

38 

36 

33 

40 

35 

35 

38 

42 

39 

33 

39 

40 

40 

37 

36 

40 

42 

34 

45 

47 

40 

44 

39.0 

MAX 

73 

63 

66 

66 

53 

55 

55 

62 

76 

73 

55 

46 

56 

68 

70 

66 

74 

77 

79 

81 

73 

74 

74 

70 

80 

82 

63 

74 

69 

65 

58 

MIN 

40 

27 

33 

29 

28 

35 

29 

35 

44 

40 

37 

30 

28 

36 

35 

39 

41 

48 

42 

37 

29 

36 

45 

40 

40 

36.8 

MAX 

67 

68 

65 

60 

62 

63 

52 

64 

74 

75 

66 

59 

60 

71 

72 

72 

73 

78 

70 

58 

71 

69 

67 

70 

70 

72 

70 

6ft 

67 

64 

59 

34 

30 

33 

30 

26 

35 

36 

30 

32 

34 

41 

36 

34 

36 

37 

40 

37 

44 

49 

47 

38 

37 

3  3 

36 

32 

36.5 

MAX 

78 

66 

71 

68 

68 

66 

71 

68 

65 

63 

78 

73 

66 

67 

69 

67 

66 

74 

70 

71 

69 

47 

42 

43 

40 

44 

38 

44 

54 

51 

40 

48 

50 

bC 

50 

47 

42 

45 

MAX 

97 

98 

94 

85 

77 

80 

80 

80 

89 

96 

95 

89 

84 

85 

88 

91 

92 

92 

93 

85 

89 

95 

95 

96 

94 

95 

92 

91 

83 

84 

87 

70 

70 

69 

62 

61 

61 

59 

60 

64 

71 

68 

59 

59 

63 

65 

69 

67 

67 

69 

65 

KM 

7  3 

72 

66.5 

MAX 

68 

75 

76 

66 

67 

63 

67 

75 

69 

62 

65 

72 

80 

61 

8  1 

83 

81 

89 

76 

66 

76 

71 

73 

80 

77 

72 

78 

74 

65 

67 

M  N 

43 

38 

46 

40 

42 

47 

34 

39 

50 

5 1 

45 

45 

48 

58 

53 

42 

52 

50 

44 

44.7 

MAX 

84 

82 

76 

61 

65 

71 

68 

74 

91 

92 

83 

73 

67 

75 

61 

77 

72 

77 

78 

74 

78 

82 

78 

79 

72 

76 

77 

75 

73 

75 

79 

MIN 

48 

49 

52 

51 

44 

49 

53 

49 

54 

46 

53 

52 

51 

43 

47 

51 

53 

53 

5  3 

47 

49 

5  1 

5  4 

51 

50.6 

MAX 

103 

87 

8  1 

85 

86 

83 

92 

1  nn 

97 

87 

82 

89 

93 

97 

95 

94 

96 

94 

91 

98 

99 

97 

98 

97 

95 

96 

90 

87 

91 

90 

55 

59 

58 

55 

47 

53 

50 

57 

62 

65 

54 

50 

50 

54 

55 

57 

54 

55 

54 

59 

54 

62 

56 

53 

59 

65 

56.2 

MAX 

75 

76 

74 

73 

70 

68 

69 

8  1 

62 

79 

66 

72 

77 

80 

82 

81 

81 

84 

80 

71 

79 

79 

75 

81 

81 

77 

77 

78 

72 

72 

72 

76.3 

40 

40 

42 

39 

36 

49 

38 

44 

43 

49 

46 

35 

40 

45 

40 

46 

43 

47 

49 

53 

45 

43 

39 

40 

43 

43.4 

MAX 

54 

59 

53 

54 

51 

49 

63 

61 

54 

47 

49 

63 

62 

67 

75 

74 

81 

86 

80 

62 

70 

61 

58 

68 

67 

59 

70 

72 

60 

65 

77 

63.6 

M  N 

42 

34 

38 

30 

40 

42 

37 

39 

44 

38 

35 

37 

32 

45 

38 

39 

43 

46 

50 

46 

46 

35 

40.4 

MAX 

86 

85 

73 

73 

75 

70 

78 

93 

94 

89 

77 

67 

78 

84 

83 

79 

81 

80 

72 

81 

86 

82 

83 

82 

78 

79 

80 

73 

78 

80 

74 

79  8 

M  N 

44 

45 

51 

43 

43 

44 

50 

44 

46 

43 

39 

37 

1  R 

41 

42 

45 

49 

53 

42 

44 

50 

50 

45 

50 

55 

46 

42 

45.2 

MAX 

76 

75 

67 

66 

68 

72 

66 

87 

80 

71 

68 

69 

75 

75 

70 

74 

74 

71 

73 

75 

76 

76 

73 

73 

72 

74 

71 

72 

75 

67 

73.1 

49 

46 

51 

51 

49 

48 

48 

44 

49 

46 

4ft 

46 

49 

55 

54 

56 

56 

52 

50 

48 

48 

54 

55 

S4 

55 

50.1 

MAX 

61 

55 

54 

54 

53 

54 

56 

59 

59 

59 

bb 

56 

55 

57 

57 

54 

57 

55 

55 

57 

55 

64 

5ft 

57 

59 

58 

57 

56 

58 

58 

62 

56  .9 

MIN 

48 

44 

48 

43 

47 

45 

44 

50 

45 

51 

52 

50 

51 

5 1 

c,  ] 

48.1 

MAX 

72 

75 

72 

70 

71 

72 

72 

76 

72 

66 

68 

75 

77 

82 

79 

75 

72 

75 

70 

67 

70 

67 

73 

76 

69 

72 

76 

73 

71 

72 

75 

72.7 

MIN 

50 

40 

46 

43 

47 

50 

40 

44 

47 

50 

49 

47 

48 

51 

5 1 

51 

50 

50 

52 

53 

49 

48 

4  / 

46 

46 

53 

46 

5  i 

53 

50 

50 

48.4 

MAX 

83 

68 

75 

65 

58 

61 

54 

70 

BO 

83 

72 

57 

56 

69 

74 

75 

77 

71 

73 

60 

74 

77 

75 

73 

76 

73 

68 

71 

63 

64 

72 

69.9 

MIN 

53 

50 

46 

44 

43 

43 

42 

44 

46 

54 

44 

39 

42 

46 

52 

54 

51 

51 

46 

46 

50 

53 

49 

49 

52 

47 

47 

46 

43 

43 

41 

47.0 

MAX 

80 

78 

78 

75 

76 

71 

71 

86 

88 

85 

78 

78 

81 

86 

85 

87 

85 

88 

85 

61 

85 

62 

84 

87 

B  ^ 

81 

76 

78 

81 

75 

81.2 

MIN 

49 

43 

45 

47 

39 

52 

44 

45 

51 

51 

43 

46 

42 

48 

51 

48 

50 

53 

51 

50 

49 

bO 

46 

56 

^0 

49 

47 

46 

50 

45 

47.9 

MAX 

72 

69 

70 

58 

58 

57 

65 

64 

70 

66 

55 

60 

70 

73 

69 

75 

78 

62 

83 

82 

75 

74 

71 

79 

79 

75 

72 

69 

59 

71 

70.1 

M  N 

31 

34 

28 

30 

40 

25 

27 

29 

32 

42 

4? 

34 

39 

45 

51 

39 

35 

36 

35 

42 

32 

31 

38 

36.2 

MAX 

74 

65 

75 

75 

70 

70 

62 

70 

79 

79 

66 

65 

74 

80 

82 

83 

80 

78 

82 

72 

70 

79 

70 

75 

81 

77 

73 

79 

70 

71 

74 

74.2 

MIN 

45 

45 

47 

44 

43 

50 

46 

46 

47 

52 

49 

45 

50 

51 

53 

52 

49 

49 

53 

52 

bO 

48 

46 

47 

49 

52 

45 

49 

55 

51 

47 

48.6 

MAX 

80 

80 

76 

63 

69 

70 

76 

91 

90 

86 

79 

71 

73 

80 

79 

75 

74 

74 

72 

76 

80 

79 

77 

78 

77 

74 

77 

76 

73 

72 

76 

76.5 

M I  N 

55 

58 

53 

47 

50 

53 

5  1 

50 

57 

54 

52 

51 

53 

51 

43 

50 

49 

53 

51 

52 

52 

55 

52 

57 

52 

48 

44 

51.2 

MAX 

72 

58 

65 

59 

59 

52 

64 

67 

70 

53 

54 

50 

64 

67 

70 

76 

60 

84 

87 

84 

72 

75 

67 

65 

78 

75 

65 

72 

76 

62 

61 

67.8 

MIN 

44 

39 

30 

27 

33 

35 

to 

36 

43 

39 

36 

38 

39 

36 

39 

39 

39 

46 

50 

42 

41 

38 

35 

36 

44 

38 

44 

44 

44 

46 

39.4 

MAX 

62 

66 

62 

58 

54 

48 

60 

75 

70 

60 

59 

59 

70 

67 

59 

70 

77 

75 

80 

75 

72 

73 

75 

80 

78 

78 

67 

70 

62 

K4 

66 

67.5 

M  N 

46 

30 

28 

32 

34 

36 

30 

36 

40 

40 

34 

3 1 

29 

35 

33 

31 

37 

36 

39 

38 

37 

37 

34 

3fl 

38 

46 

34 

48 

45 

42 

40 

36.6 

MAX 

62 

61 

61 

57 

60 

58 

57 

62 

64 

60 

65 

64 

61 

60 

to 

60 

60 

62 

60 

61 

6  I 

58 

62 

68 

63 

64 

66 

66 

61 

62 

6  6 

61.7 

MIN 

50 

43 

49 

45 

46 

48 

39 

42 

48 

48 

46 

46 

42 

50 

45 

48 

50 

49 

50 

50 

51 

48 

44 

44 

45 

5  1 

43 

47 

52 

51 

46 

47.0 

MAX 

61 

60 

58 

59 

56 

55 

59 

61 

59 

62 

59 

60 

60 

61 

60 

58 

60 

58 

60 

58 

57 

62 

62 

61 

60 

62 

61 

62 

60 

63 

63 

59.9 

MIN 

48 

43 

48 

4  1 

45 

46 

36 

39 

49 

48 

45 

43 

49 

45 

50 

49 

50 

50 

51 

48 

40 

40 

40 

48 

40 

43 

50 

51 

46 

45.4 

MAX 

57 

65 

59 

58 

55 

46 

65 

72 

56 

52 

53 

60 

65 

,  n 

72 

78 

81 

«4 

87 

72 

74 

71 

65 

76 

79 

62 

70 

75 

63 

59 

74 

67.0 

M I  N 

38 

28 

31 

28 

37 

36 

40 

42 

44 

45 

35 

40 

38 

32 

37 

45 

33 

43 

46 

45 

41 

37.1 

MAX 

59 

60 

58 

58 

60 

56 

60 

60 

57 

60 

60 

61 

61 

62 

60 

60 

5ft 

59 

60 

58 

56 

59 

62 

61 

63 

63 

6  1 

62 

61 

62 

62 

60.0 

MIN 

47 

42 

47 

45 

42 

46 

49 

50 

50 

49 

43 

45 

42 

50 

43 

46 

44 

50 

45 

45.3 

MAX 

78 

76 

75 

71 

73 

66 

70 

86 

87 

75 

70 

73 

78 

83 

83 

85 

84 

87 

68 

74 

81 

77 

76 

81 

84 

77 

80 

77.3 

MIN 

53 

50 

53 

56 

55 

52 

51 

50 

48 

53 

55 

49 

53 

53 

52 

52 

50.5 

MAX 

82 

80 

79 

78 

73 

76 

65 

73 

87 

90 

78 

71 

75 

80 

85 

86 

87 

87 

90 

68 

75 

83 

80 

80 

83 

86 

80 

79.9 

MIN 

47 

45 

48 

51 

55 

48 

47 

45 

42 

48 

52 

42 

45 

41 

46 

50 

44.9 

MAX 

60 

55 

51 

48 

44 

45 

40 

45 

63 

65 

54 

45 

34 

55 

60 

60 

62 

62 

63 

48 

53 

56 

53 

46 

60 

63 

52 

59 

53.2 

MIN 

37 

39 

42 

38 

33 

35 

42 

37 

38 

38 

43 

37 

37 

36 

33 

35 

34.5 

MAX 

77 

76 

65 

66 

69 

66 

72 

87 

67 

79 

74 

67 

72 

76 

73 

68 

72 

73 

71 

75 

78 

74 

75 

74 

72 

73 

72 

71 

72 

75 

71 

73.3 

MIN 

3 

54 

54 

° 

56 

56 

57 

57 

51 

52 

57 

54 

52 

53 

57 

52 

56 

49 

47 

58 

53.0 

MAX 

78 

72 

76 

73 

72 

71 

64 

74 

79 

75 

71 

66 

75 

74 

61 

79 

74 

77 

75 

63 

73 

77 

70 

74 

79 

78 

76 

78 

69 

74 

75 

73.9 

MIN 

46 

41 

45 

52 

52 

51 

51 

44 

41 

42 

42 

47 

46 

43 

49 

42 

44.0 

MAX 

70 

67 

67 

64 

62 

61 

60 

78 

79 

78 

TO 

59 

67 

74 

74 

75 

77 

78 

76 

71 

74 

73 

71 

74 

78 

75 

7  1 

70 

66 

69 

67 

70.8 

MIN 

40 

25 

37 

39 

41 

40 

44 

38 

39 

38 

36 

38 

37 

34 

35 

38 

33 

37 

36.5 

MAX 

60 

53 

52 

49 

43 

48 

35 

46 

62 

64 

49 

41 

39 

51 

59 

57 

59 

60 

63 

46 

56 

58 

57 

53 

59 

61 

50 

55 

56 

52.8 

MIN 

35 

37 

^0 

37 

32 

38 

39 

34 

35 

36 

37 

37 

34 

35 

30 

35 

33.5 

MAX 

67 

59 

67 

65 

61 

61 

52 

61 

70 

67 

53 

54 

64 

71 

72 

75 

75 

75 

77 

66 

56 

72 

61 

69 

74 

72 

65 

61 

67 

60 

66 

65.7 

MIN 

42 

38 

39 

37 

45 

43 

32 

39 

4  1 

4R 

47 

49 

49 

48 

46 

45 

42 

39 

42 

46 

44 

40 

46 

42 

44 

44 

42.0 

MAX 

66 

75 

74 

73 

68 

58 

68 

70 

63 

62 

63 

73 

76 

81 

78 

73 

67 

67 

63 

61 

68 

64 

69 

76 

68 

68 

74 

69 

65 

70 

74 

69.2 

M I  N 

45 

39 

37 

40 

43 

47 

35 

38 

41 

46 

45 

39 

41 

43 

52 

44 

47 

47 

50 

52 

50 

50 

44 

39 

38 

50 

38 

46 

47 

45 

43 

43.9 

MAX 

80 

82 

77 

76 

71 

68 

65 

69 

76 

84 

t80 

70 

58 

75 

76 

62 

79 

80 

81 

67 

78 

81 

62 

60 

80 

61 

no 

78 

73 

70 

73 

75.9 

MIN 

54 

52 

53 

55 

45 

48 

44 

47 

49 

60 

55 

44 

47 

46 

51 

56 

54 

54 

51 

46 

49 

56 

52 

52 

56 

59 

50 

54 

52 

49 

52 

51  .4 

See  Reference  Notes  Following  Station  [nrfe* 
-  151  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2  , 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

~60~ 

~iT 

5  tt 

60 

56 

60 

66 

67 

64 

61 

Ml  N 

47 

46 

48 

45 

49 

50 

43 

43 

50 

53 

50 

44 

HAMILTON  AF8 

66 

69 

65 

66 

65 

60 

69 

72 

65 

65 

63 

69 

M  I  N 

48 

45 

44 

45 

44 

45 

38 

39 

41 

49 

50 

45 

HANFOR  D 

MAX 

79 

76 

78 

77 

75 

74 

69 

84 

88 

86 

77 

75 

MI  N 

50 

52 

47 

45 

53 

52 

45 

43 

49 

50 

50 

42 

HAPPY   CAMP  RS 

76 

58 

70 

64 

61 

54 

57 

68 

76 

54 

55 

54 

M  I  N 

46 

40 

36 

32 

42 

43 

39 

40 

47 

44 

43 

39 

HAT   CRFEK    PH  1 

57 

69 

68 

59 

60 

63 

71 

67 

61 

50 

MIN 

34 

31 

29 

27 

31 

38 

30 

35 

36 

32 

7  7 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

97 

93 

83 

77 

80 

79 

81 

89 

99 

94 

86 

MIN 

58 

62 

61 

55 

57 

52 

58 

50 

53 

62 

64 

56 

HE  AL  0  S  BURG 

MAX 

71 

76 

70 

70 

68 

62 

72 

74 

63 

66 

66 

74 

MIN 

47 

49 

46 

45 

48 

48 

38 

41 

44 

48 

45 

46 

MAX 

80 

80 

77 

58 

56 

66 

62 

69 

85 

88 

80 

66 

MIN 

36 

39 

39 

42 

41 

35 

45 

35 

39 

37 

39 

42 

HETCH  HETCHY 

MAX 

72 

64 

70 

65 

60 

61 

48 

62 

73 

73 

52 

55 

MIN 

42 

34 

39 

36 

33 

39 

31 

35 

38 

43 

39 

32 

HILTS 

MAX 

67 

57 

61 

54 

54 

48 

50 

60 

69 

56 

55 

49 

MIN 

40 

30 

33 

35 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

33 

35 

HOLL I STER 

MAX 

69 

71 

66 

6  8 

66 

68 

73 

70 

69 

68 

65 

68 

MIN 

43 

42 

43 

40 

38 

50 

39 

42 

41 

53 

50 

46 

MAX 

76 

62 

64 

59 

63 

57 

55 

67 

78 

59 

56 

55 

MIN 

48 

44 

46 

36 

40 

48 

46 

48 

50 

46 

43 

42 

HUNT  IN G TON  LA^P 

MAX 

5  R 

53 

48 

46 

45 

41 

43 

59 

61 

61 

45 

40 

MIN 

33 

28 

31 

29 

25 

30 

19 

32 

35 

36 

29 

25 

79 

69 

71 

68 

6  5 

6  4 

78 

80 

78 

64 

65 

M  [  N 

47 

40 

45 

40 

39 

43 

34 

43 

52 

49 

42 

38 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

77 

65 

56 

54 

59 

60 

76 

79 

78 

78 

5  9 

MIN 

40 

40 

34 

35 

31 

33 

33 

33 

40 

40 

38 

34 

I MPER I AL 

MAX 

102 

96 

85 

78 

85 

83 

84 

92 

99 

99 

88 

77 

MIN 

62 

67 

55 

50 

54 

56 

59 

56 

59 

71 

63 

55 

INOEPENDE NCE 

MAX 

86 

H  7 

78 

81 

73 

73 

79 

87 

87 

74 

MIN 

44 

48 

52 

47 

42 

42 

47 

5  1 

52 

39 

INDIO   US   DATE  GARDEN 

MAX 

1 o  3 

1  04 

101 

78 

79 

86 

82 

87 

97 

101 

101 

88 

MIN 

73 

70 

63 

59 

58 

58 

58 

55 

59 

67 

63 

59 

1NYOKERN 

MAX 

89 

85 

84 

76 

75 

71 

76 

75 

91 

R7 

79 

67 

MIN 

52 

52 

52 

56 

49 

47 

39 

41 

45 

64 

44 

31 

IRON  MTN 

MAX 

97 

101 

94 

89 

83 

84 

84 

81 

92 

9  9 

98 

88 

MIN 

66 

70 

69 

58 

59 

63 

61 

58 

62 

67 

6fi 

61 

JESS  VALLEY 

MAX 

65 

6  1 

60 

47 

46 

45 

55 

67 

65 

5  7 

47 

50 

MIN 

35 

26 

25 

23 

24 

30 

30 

32 

35 

34 

27 

26 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

77 

73 

59 

50 

62 

56 

64 

77 

85 

7  ■> 

66 

57 

MIN 

40 

38 

40 

38 

38 

33 

41 

40 

45 

43 

36 

40 

KENT  F I  ELD 

MAX 

68 

69 

70 

66 

67 

66 

62 

67 

74 

64 

65 

66 

MIN 

46 

45 

45 

44 

47 

50 

40 

40 

44 

SO 

48 

45 

KERN  RIVER   PH  1 

MAX 

80 

76 

78 

77 

74 

71 

7  1 

87 

88 

8  R 

78 

70 

MIN 

59 

55 

52 

52 

50 

52 

49 

54 

63 

58 

54 

49 

KERN  RIVER   PH  3 

MAX 

78 

77 

72 

bk 

67 

64 

69 

85 

86 

86 

77 

64 

MIN 

46 

44 

46 

48 

37 

51 

4  ) 

39 

58 

5  0 

51 

44 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

82 

82 

78 

90 

75 

77 

69 

69 

85 

90 

79 

74 

MIN 

53 

49 

50 

5  0 

45 

54 

48 

46 

54 

5  2 

50 

50 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

8  1 

78 

80 

7  4 

77 

70 

7  J 

86 

92 

«4 

74 

77 

MIN 

52 

48 

51 

48 

46 

52 

47 

52 

53 

54 

49 

51 

KING  CITY 

MAX 

75 

73 

71 

7  0 

68 

69 

75 

84 

73 

75 

7  0 

69 

MIN 

40 

44 

46 

4  4 

37 

49 

41 

39 

40 

50 

42 

48 

KLAMATH 

MAX 

60 

57 

56 

57 

5  3 

58 

6  0 

60 

56 

55 

62 

MIN 

49 

41 

38 

36 

46 

47 

4  ] 

44 

49 

47 

43 

40 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

MAX 

77 

71 

75 

7  4 

71 

73 

b  1 

7 1 

8  1 

7  9 

MIN 

44 

43 

42 

39 

37 

43 

4  '< 

41 

44 

51 

47 

39 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

67 

67 

6  5 

65 

65 

6  5 

78 

79 

/  3 

MIN 

4  9 

52 

55 

52 

51 

56 

48 

50 

49 

50 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

66 

68 

59 

4  I 

55 

50 

6  o 

7 1 

72 

b  9 

68 

50 

MIN 

43 

39 

40 

36 

35 

34 

74 

35 

43 

47 

39 

33 

LAKEPORT 

MAX 

70 

69 

67 

64 

61 

59 

69 

70 

70 

=  9 

61 

68 

MIN 

43 

35 

41 

17 

38 

46 

74 

39 

43 

4  5 

42 

33 

LAKE  SHORE 

MAX 

Sfl 

75 

72 

67 

64 

62 

g  7 

70 

55 

59 

60 

69 

MIN 

4  2 

38 

46 

37 

36 

36 

3  1 

41 

48 

44 

39 

34 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

62 

62 

60 

56 

52 

46 

54 

6  3 

62 

40 

49 

MIN 

29 

29 

30 

28 

25 

32 

24 

30 

36 

32 

30 

25 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

4R 

62 

6 1 

56 

52 

46 

,w 

62 

62 

54 

MIN 

28 

29 

31 

28 

25 

32 

28 

36 

42 

32 

30 

29 

LA  MESA 

MAX 

74 

72 

62 

61 

65 

64 

68 

83 

83 

76 

69 

65 

MIN 

53 

53 

51 

49 

50 

52 

50 

53 

5  7 

55 

52 

LANCASTER 

MAX 

78 

83 

72 

65 

71 

61 

75 

86 

89 

RO 

65 

62 

MIN 

54 

50 

50 

47 

46 

46 

4  •< 

38 

44 

53 

45 

42 

LAS  PLUMAS 

MAX 

72 

75 

76 

7  7 

68 

66 

68 

76 

74 

67 

65 

72 

MIN 

49 

46 

47 

43 

46 

53 

4 

49 

53 

51 

50 

43 

15    16  17 


47      46  50 


69  78  72 
45      47  47 


78  85  85 
43     42  52 


6  7  66 
39  42 


72      84  87 


60  70  79 
34      34  37 


61      68  73 


58  54  63 
31      36  37 


27      33  33 


72  77  76 
45      50  50 


58  72  70 
31     33  36 


54     54  58 


58     56  66 


80  86 
46  45 


62      60  65 


60  57  63 
51     51  52 


68      64  68 


51      49  53 


41      44  47 


32  37  39 

91  91  89 

60  62  67 

77  71  74 

46  50  50 


77      72  74 


72  72  75 
43      43  47 


70  75 
39  43 


44     51  49 


77  77  86 
47      50  48 


56  58  62 
32     35  38 


79     78  82 


70  70  74 
35      33  40 


93  91  95 
64     60  59 


82  87  84 
52     51  52 


97  97  94 
67     64  63 


90  88  90 
53      51  54 


95      96  94 


63  61 
27  33 


68  75 
39  36 


60]  ?2 


73  69  72  74 
37     35     37  40 


72     75     79     73     70  69 


43      45  46 


77  85  85 
50      59  60 


77  81  81 
41     51  53 


76      83  87 


82  86  86 
49      56  59 


71  79  73 
39      47  47 


60  62 
47  43 


67  65  64 
46      49  49 


60  64  64 
34     38  39 


39  43  40 
75      79  80 


62  64 
28  32 


30  32 

69  72 

51  50 

76  83  83 


79  80 
50  52 


63  57  60 

53  52  52 

60  58  63 

54  53  51 

86  74  83 

44  56  52 

90  92  76 

48  49  41 

84  86 

46  51 

92  85  88 

59  58  59 

69  64  72 

52  54  47 

77  67  74 

41  37  39 

74  52  62 
46  46  41 

82  83  64 

44  48  36 

61  66  6  7 
52  53 

91  85  69 
52  55  54 

55  55 
34  32  34 

75  71  77 

49  44  46 

65  71  73 

38  34 

92  91  98 
61  60  62 


93  87  94 
6  3     64  64 


83  87  89 
52     50  55 


95  90  91 
67     65  67 


45      50  47 


61      63  65 


82  85  87 
57     56  58 


50      57  60 


89  89  87 
58     55  56 


48     48  45 


59  62  61 
52     51  51 


83  80  79 
47      45  48 


67  66 

39  38 

77  77  82 

45  41  48 

80  81  90 

46  45  49 


38     36  38 


64     68  74 


64  68  67 
54      54  54 


53     53  49 


8  2  81  84 
54     52  56 


74  66 
41  41 


66  68  75 
42      36  44 


71  59  60 
52      52  54 


87  80  83 
58  58 


84  80  84 
46      58  47 


89  71 
61      55  52 


80  79  86 
59      54  54 


68  73 
51     52  45 


57  59  61 
51  51 


85  67  70 
50     51  50 


57  64  64 
41      47  46 


78  63 
49     42  44 


73  62  75 
54      54  47 


60  54  65 
42     44  32 


68  55  64 
43  43 


70  72  73 
55  52 


66  82 
48     50  50 


83  71 
56  58 


61  65 

53  50 

64  67 
51  47 

84  76 

50  48 

78  70 

51  39 

75  72 

3  4  46 

93  93 

60  58 

69  74 

53  46 

78  75 

36  36 

73  71 

44  41 

73  68 

40  3  9 

65  69 

51  43 

77  70 

52  42 

55  52 

33  34 

75  70 

49  43 

75  74 

39  35 

99  96 

65  68 

86  86 

43  50 

100  100 

70  66 

91  89 

50  53 

99  97 

69  72 

66  66 
35  30 

73  72 

34  35 

63  65 

53  48 

83  80 

61  53 

82  77 

50  50 

86  82 

53  52 

85  80 

50  42 

70  75 

45  42 

61  62 

49  45 

78  73 
48  47 


64  62 
44  3  8 

72  68 

46  43 

68  70 
52  47 

65  60 
32  30 

63  60 

42  35 

69  69 
55  55 

81  79 

55  49 

76  74 

50  49 


65  63 
54  46 


67  71 
50  45 


8  5  80 
55  49 


77  63 
4*  32 


92  91 
68  62 


73  77 
51  43 


76  74 
37  39 


72  67 
47  40 


76  61 
44  32 


71  69 
49  45 


71  61 
51  42 


59  53 

39  33 


75  73 
47  44 


70  69 
38  38 


95  95 
64  65 


95  95 

63  66 

86  86 

58  55 

97  95 

73  73 

70  67 
34  26 

71  70 
40  38 

70  71 
53  44 

84  80 

56  56 

83  81 

51  46 

88  82 

55  53 

81  82 

53  51 

75  72 
43  45 

61  62 

49  42 

79  76 

50  42 

67  67 

59  51 

63  60 

38  39 

68  74 

49  38 

66  77 

48  47 

62  63 

38  30 

63  63 

39  39 

71  67 
55  54 

77  80 

50  53 

76  80 

54  50 


67  65 
48  51 


64  64 
50  53 


67  73 
49  48 


79  79 
50  51 


73 

61 

71 

70  •( 

46 

49 

42 

42.". 

74 

68 

61 

69  . 

43 

43 

40 

75.- 

84 

84 

87 

88 .; 

57 

59 

57 

58.; 

70 

74 

77 

72  . ' 

51 

49 

52 

47.; 

68 

70 

7  3 

72  .  f 

37 

38 

42 

38.; 

66 

63 

66 . : 

46 

41 

40.' 

70 

58 

60 

63. f 

45 

44 

40 

18. 1 

67 

70 

65 

68 . : 

47 

48 

47 

45. < 

72 

64 

66 

69., 

45 

51 

49 

46.' 

46 

49 

49 

62  .' 

31 

31 

32 

31.1 

71 

68 

64 

72  .' 

45 

45 

41 

45.1 

65 

66 

60 

68 . 

35 

34 

30 

35.- 

89 

91 

87 

91.1 

63 

59 

60 

60.' 

76 

82." 

52 

45 

48. 

90 

90 

93 

92.' 

65 

63 

60 

63. 

79 

82 

79 

83, 

50 

47 

53 

50. 

91 

88 

90 

91  .' 

66 

67 

66 

65.' 

57 

53 

62 

62.' 

40 

34 

33 

32.' 

67 

72 

58 

68. 

36 

33 

33 

38.. 

66 

66 

71 

68.: 

49 

51 

46 

47.. 

78 

80 

74 

80.1 

55 

56 

58 

56.1 

73 

80 

73 

78,' 

47 

46 

49 

46. 

81 

80 

82 

81,' 

53 

55 

55 

52.; 

81 

82 

76 

81 .' 

52 

54 

57 

52.' 

73 

74 

74 

72. f 

39 

43 

41 

44.: 

60 

65 

75 

60.; 

*7 

50 

47 

46.1 

63 

74 

75 

75. ( 

45 

46 

44 

44.1 

66 

68 

67 

67.1 

47 

46 

52 

51.; 

53 

60 

65 

61  .< 

38 

34 

37 

38.1 

67 

68 

75 

70.; 

43 

46 

40 

41.' 

64 

69 

84 

70.! 

52 

48 

45 

44.' 

57 

50 

54 

59.: 

40 

39 

36 

33.; 

59 

50 

55 

59.: 

42 

39 

36 

36.1 

68 

73 

70 

69.  ( 

54 

50 

52. f 

71 

78 

66 

76.5 

48 

47 

47 

48.; 

71 

67 

77 

75.2 

52 

55 

49 

51. C 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  152  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CAL IFORN IA 
MAY  1961 


Day  OI  Month 


Btanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

65 

60 

59 

51 

43 

55 

65 

55 

MIN 

»* 

28 

32 

26 

30 

39 

41 

33 

LE  GRAND 

MAX 

77 

76 

75 

73 

72 

71 

82 

81 

81 

MIN 

52 

47 

45 

47 

44 

52 

42 

50 

56 

LEMON  COVE 

MAX 

80 

80 

78 

73 

76 

68 

73 

88 

90 

80 

MIN 

50 

47 

50 

47 

41 

50 

45 

50 

53 

51 

LINDSAY 

MAX 

m 

77 

77 

74 

75 

70 

71 

85 

88 

83 

MIN 

46 

46 

50 

44 

39 

50 

48 

46 

50 

4fi 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

71 

68 

72 

66 

69 

67 

5B 

72 

79 

76 

MIN 

45 

42 

43 

38 

41 

46 

38 

38 

41 

44 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

81 

81 

70 

67 

70 

65 

70 

82 

86 

79 

MIN 

50 

48 

46 

43 

43 

44 

43 

48 

53 

54 

LODI 

MAX 

70 

77 

75 

73 

71 

64 

70 

81 

78 

71 

MIN 

46 

46 

50 

45 

45 

52 

41 

46 

49 

55 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

71 

67 

62 

62 

61 

63 

64 

67 

67 

67 

MIN 

40 

49 

48 

46 

38 

49 

49 

38 

40 

LONG  BEACH 

MAX 

76 

70 

67 

67 

67 

68 

66 

87 

84 

72 

MIN 

5* 

56 

55 

55 

52 

55 

55 

53 

54 

55 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

74 

73 

67 

69 

68 

67 

70 

85 

83 

75 

MIN 

51 

55 

56 

54 

51 

55 

54 

52 

51 

52 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

67 

68 

64 

63 

66 

64 

65 

71 

74 

70 

MI  N 

53 

56 

56 

56 

52 

52 

54 

53 

55 

53 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

72 

75 

66 

66 

68 

66 

72 

86 

84 

74 

MIN 

56 

57 

56 

56 

55 

54 

56 

56 

60 

57 

LOS  BANOS 

MAX 

80 

80 

77 

76 

78 

68 

73 

85 

81 

76 

MIN 

46 

46 

49 

46 

48 

52 

40 

44 

46 

55 

LOS  GATOS 

MAX 

71 

77 

73 

74 

70 

61 

74 

78 

71 

69 

MIN 

45 

41 

40 

39 

40 

41 

39 

44 

42 

51 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

MAX 

87 

86 

74 

70 

75 

69 

75 

88 

94 

88 

MIN 

49 

50 

49 

52 

47 

45 

46 

38 

45 

60 

MADERA 

MAX 

83 

83 

81 

80 

75 

78 

64 

73 

87 

87 

MIN 

49 

43 

46 

45 

43 

50 

41 

42 

57 

55 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

70 

72 

71 

70 

68 

67 

70 

80 

75 

70 

MIN 

46 

52 

53 

55 

49 

52 

43 

45 

47 

53 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

58 

46 

57 

58 

48 

44 

41 

49 

60 

53 

MIN 

29 

27 

31 

21 

26 

31 

23 

26 

36 

32 

MARICOPA 

MAX 

79 

74 

78 

72 

74 

70 

69 

85 

85 

83 

MIN 

56 

58 

54 

49 

47 

53 

51 

51 

58 

54 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

70 

69 

72 

70 

69 

62 

63 

70 

71 

72 

MIN 

51 

46 

48 

46 

48 

51 

41 

44 

46 

52 

MARYSVI LLE 

MAX 

78 

71 

78 

79 

72 

74 

69 

73 

82 

77 

MIN 

51 

50 

47 

52 

42 

51 

45 

49 

50 

55 

MC  CLOUD 

MAX 

63 

50 

64 

58 

56 

51 

45 

59 

63 

50 

MIN 

36 

28 

28 

22 

28 

34 

29 

31 

44 

34 

JmERCFD  FIRE   STA  2 

MAX 

78 

77 

76 

75 

75 

74 

75 

84 

84 

ft  1 

MIN 

51 

46 

48 

47 

41 

52 

43 

48 

50 

49 

MEYERS  4  SW 

MAX 

56 

60 

57 

50 

47 

41 

49 

65 

64 

51 

MIN 

31 

19 

26 

25 

21 

29 

13 

26 

35 

32 

MIDDLEWATER 

MAX 

80 

80 

78 

77 

74 

74 

68 

84 

90 

86 

MIN 

53 

53 

52 

46 

46 

53 

48 

48 

54 

54 

MILL  CREEK  2 

MAX 

80 

79 

78 

76 

62 

65 

67 

i)5 

87 

87 

MIN 

50 

48 

47 

43 

41 

43 

45 

49 

60 

54 

MINERAL 

MAX 

63 

50 

60 

58 

52 

49 

46 

54 

63 

54 

MIN 

28 

29 

25 

23 

25 

33 

25 

28 

37 

34 

1ITCHELL  CAVERNS 

MAX 

84 

80 

77 

69 

67 

64 

65 

77 

83 

ft  2 

MIN 

66 

56 

39 

60 

46 

40 

42 

55 

64 

62 

/HODESTO 

MAX 

69 

77 

74 

73 

73 

63 

70 

83 

82 

71 

MIN 

48 

46 

46 

4K 

42 

46 

41 

45 

49 

6' 

',«JNO  LAKE 

MAX 

66 

68 

65 

58 

57 

55 

5  6 

73 

69 

61 

MIN 

36 

28 

33 

31 

25 

28 

2  5 

32 

41 

19 

1  MONTEREY 

MAX 

68 

63 

60 

60 

62 

61 

63 

65 

67 

66 

MIN 

47 

48 

47 

46 

46 

49 

4  2 

46 

45 

61 

10NTICELLO  DAM 

MAX 

74 

70 

72 

74 

72 

70 

59 

73 

75 

67 

MIN 

51 

45 

48 

45 

44 

50 

39 

44 

45 

44 

10RRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

65 

68 

60 

59 

59 

60 

62 

63 

62 

64 

MIN 

43 

47 

41 

39 

38 

46 

45 

43 

45 

54 

, tOUNTA  IN  PASS 

MAX 

81 

80 

78 

72 

70 

66 

76 

ft  3 

MIN 

42 

43 

45 

33 

36 

34 

46 

39 

,IT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

70 

62 

69 

6R 

67 

65 

48 

66 

74 

65 

MIN 

44 

40 

39 

19 

40 

39 

39 

41 

46 

4  4 

OUNT  HAMILTON 

MAX 

51 

MIN 

41 

jOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

66 

53 

56 

51 

58 

66 

56 

MIN 

39 

21 

36 

25 

2  5 

46 

34 

lOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

52 

60 

55 

53 

51 

48 

62 

64 

53 

47 

MIN 

35 

33 

36 

3? 

34 

35 

31 

46 

38 

36 

,T  WILSON  FC  338B 

MAX 

69 

68 

58 

45 

53 

46 

57 

70 

74 

67 

MIN 

52 

46 

38 

13 

35 

35 

33 

45 

53 

51 

IS  16 


49  51 
31  32 


73  72 
49  46 


77  71 
53  48 


69  65 
48  40 


68  76 

48  42 

65  62 
40  48 

70  71 

53  51 

70  71 

50  50 

67  69 

52  49 

70  72 

54  53 

70  78 

46  46 

66  75 
48  43 

75  60 

47  41 

80  74 

45  42 


45  40 

28  27 


75  70 
53  50 


68  65 
50  45 


70  70 
51  43 


49  50 
35  25 


72  75 
48  46 


38  45 
28  22 


73  74 
47  46 


80  68 
44  41 


78  64 

50  40 

69  75 

48  45 


64  62 
49  47 

65  65 
45  43 

62  60 

43  40 

77  63 

31  32 

68  67 

41  40 


52  63  60  63 
32     35     38  *° 


77  82  82  83 
45      49      50  51 


82  86  87  88 
45      54      56  52 


72  77  81 
40     43  45 


43      47  52 


81      83  83 


47  49  50 

70  73  65 
50  51  53 

71  71  68 

50  51  51 

66  63  65 

51  51  52 

71  72  72 

55  52  53 

83  87  85 

46  50  52 


79  83  80 
43      44  45 


43      43  50 


78  85  84 
55      48  50 


75  77  78 
55      46  50 


45  60  63 
29     37  36 


53      57  59 


74      78  80 


74  83  85 
50     51  54 


60  67  69 
28     31  32 


80     83  84 


59  62  62 
24     30  28 


79      84  84 


52  63  65 
26     30  31 


47      53  56 


81  84  84 
45      49  52 


58  65  67 
30     31  33 


60  64  57 
49      48  4R 


71  80  83 
47      48  51 


58  58  59 
39      47  47 


68  75  76 
41     53  46 


70  71 

40  41 

80  84 

49  51 

88  89 

52  54 

85  87 

49  52 

69  73 

49  49 

8  5  84 

53  50 

78  82 

47  50 

60  69 

49  48 

67  64 
56  57 

68  66 
55  56 

67  66 
55  55 

68  66 
55  55 

85  87 

46  48 


73      74  78 


89  94 
48  46 


72  72 
42     5  2 


65  66 
36  39 


86  88 
58  62 


71  70 
50  52 


87  84 

50  52 


33     36  39 


82  86 
49  52 


64      68  70 


86  85 
57  62 


43     44  48 


67  69 
32  34 


75  74  70 

42  47  40 

84  74  80 
54  53  50 

60  76  84 

56  54  53 

68  78  84 

54  54  49 

76  60  61 
51  51  51 

65  81  83 

43  49  51 

70  72  76 
54  56  48 

67  65  64 
53  53  51 

74  66  67 

57  55  54 

71  72  71 

57  52  52 

68  68  67 
57  54  56 

69  72  72 
57  54  56 

6  2  76  8  3 

53  52  48 

69  70  74 

51  52  50 

76  87 

49  46  50 

90  69  73 

54  51  49 

70  67  68 

55  54  50 

71  70  47 

44  41  33 

74  80  84 
57  52  58 

70  60  67 

52  53  54 

87  78  74 

55  52  51 

83  81  49 

40  42  46 

85  76  82 

53  53  43 

62  65  65 

31  32  29 

82  77  83 

55  47  53 

71  71  78 
49  43  48 

75  62  50 


78  80 
60  60 


81  86 
48  52 


70  71 
39  39 


62  62 
49  49 


80  80 
47  50 


60  59 
50  49 


80  79 
51  49 


70  74 
41  41 


63  70  74 

29  35 

74  76 

35  40 

68  67 

45  47  49 


76  77  81 
60      56  61 


65  74  79 
54      53  48 


68  72  73 
40     43  42 


62  60  60 
50     51  50 


81  70  69 
52     53  50 


51  62  60 
51     53  51 


75  54  65 
42  44 


76  76  63 
34      38  33 


78  55  68 
44      46  37 


35      38  49 


67     62  64 


80  80  84 
54     47  47 


82  79  83 
51      47  46 


68  66  70 
49      45  45 


82  82  83 
52      48  47 


48      47  48 


65     67  64 


68  66  66 
55      54  53 


69  70  67 
53     52  52 


67  67  72 
56      53  53 


69  71  73 
57      56  55 


76  80  85 
46     43  47 


50      42  40 


52     52  46 


49     47  45 


69     70  76 


83  78  81 
57      54  52 


51      49  50 


49     49  48 


68  60  63 
41      40  29 


29      31  31 


78      76  75 


65     62  59 


81  81 

60  62 

71  76 
48  48  45 

72  78  77 
40  40  42 

65  64  63 

50  47  46 

77  67  76 

48  50  47 


51      44  46 


79  80  78 
35      46  47 


65      60  72 


71      64  62 


61  63  74 
46      42  32 


66  65  64 
47     46  45 


65  72 

34  43 

82  80 

50  54 

89  81 

56  53 

88  82 

51  50 

74  70 

45  50 


81      77  79 


76      74  79 


63  68 
49  42 


67  67 
57  58 


68  71 
58  57 


70  71 
57  57 


81  81 
51  52 


76  73 
40  52 


91  85  85 
46      49  50 


48  52  55 

75  67 

45  50 

68  65 

32  35 

85  78 

58  53 

78  71 

46  54 

85  83 

48  54 

74  70 

3  3  42 


70  56 
35  39 


86  82 
56  53 


77  73 
44  47 


69  66 
30  38 


82  80 
61  58 


78  77 
46  53 


75  71 
43  40 


65  66 
44  50 


80  75 
46  54 


65  62 
45  47 


83  84 
50  56 


73  73 
44  43 


58  55 
38  37 


75  73 
32  42 


70  58 
38  38 


69  58 
46  41 


57  56 
35  40 


77  74 
51  51 


80  79  81  71 
49      56      47  55 


80  74 
51  46 


69  69 
50  43 


77  68 
48  44 


75  63 
53  50 


67  65 
44  49 


70  69 
53  57 


73  67 
51  57 


69  67 
52  57 


72  65 
54  56 


78  75 
49  50 


72  72 
45  43 


46  46  44  50 

84  76  80  82 

50  43  48  49 

72  68  71  69 

52  48  54  51 

60  58  53  45 

37  36  32  32 

80  78  78  74 

59  52  53  58 

75  65  68  72 

51  51  53  47 

84  78  72  77 

55  50  53  50 

70  68  55  55 

40  44  40  36 

77  76  79  78 

53  50  52  51 

60  53  53  46 
35  37  28  33 

80  79  78  79 

59  49  50  56 

75  70  72  73 

48  42  43  44 

63  61  56  50 

37  37  38  34 

7ft  76  74  73 

58  55  50  55 

73  75  75  72 


60  53 
37  38 


6R  65 
50  51 


70  73 
49  48 


63  63 
45  46 


62  60 
44  45 


47  51 
38  36 


56  69 
40  45 


57  54 
40  36 


See  Beierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  196] 


DayOl  Month 


Station 

1 

2 

3 

1  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAC I M I ENTO  DAM 

MAX 

82 

80 

7  7 

75 

74 

71 

74 

83 

81 

76 

71 

75 

81 

86 

8  4 

81 

79 

80 

79 

82 

84 

83 

81 

fl3 

83 

79 

82 

77 

78 

83 

76 

MI  N 

41 

39 

38 

38 

38 

4 

39 

4 

40 

43 

42 

48 

46 

48 

48 

49 

49 

4R 

42 

45 

47 

44 

42 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

70 

80 

78 

70 

68 

62 

68 

74 

70 

66 

65 

72 

72 

81 

78 

77 

71 

70 

68 

65 

67 

69 

70 

75 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

M I  N 

45 

41 

39 

38 

39 

4  1 

42 

37 

42 

49 

39 

42 

50 

50 

49 

47 

46 

50 

49 

48 

45 

42 

41 

42 

41 

48 

45 

46 

45 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

101 

95 

85 

82 

83 

83 

82 

90 

99 

98 

89 

74 

R5 

90 

95 

97 

95 

96 

93 

90 

97 

99 

98 

98 

98 

96 

96 

91 

88 

91 

89 

MI  N 

66 

6  7 

67 

62 

59 

60 

6  0 

56 

62 

71 

65 

60 

61 

66 

68 

67 

70 

63 

65 

71 

68 

66 

67 

72 

68 

71 

69 

63 

66 

NEVADA  CITY 

MAX 

69 

56 

66 

64 

61 

60 

54 

61 

71 

67 

55 

53 

62 

70 

71 

72 

74 

75 

76 

66 

57 

72 

61 

65 

72 

72 

65 

70 

70 

62 

65 

MIN 

37 

33 

34 

35 

30 

38 

3  2 

3  5 

3 

44 

41 

30 

3 

39 

40 

43 

43 

49 

48 

40 

44 

35 

36 

40 

41 

34 

45 

44 

46 

39 

NEWAPK 

MAX 

68 

65 

67 

62 

63 

63 

58 

70 

70 

73 

66 

64 

65 

69 

73 

65 

62 

64 

65 

63 

62 

63 

66 

66 

65 

67 

64 

63 

66 

67 

66 

MIN 

41 

46 

47 

40 

48 

53 

45 

45 

* 

52 

51 

*' 

45 

4 

49 

52 

53 

53 

54 

53 

52 

47 

44 

46 

55 

45 

51 

46 

50 

49 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

77 

77 

76 

73 

73 

72 

70 

82 

83 

79 

70 

75 

81 

82 

83 

83 

81 

85 

85 

75 

60 

77 

76 

82 

81 

77 

79 

80 

76 

76 

75 

MIN 

4  3 

40 

43 

45 

38 

52 

40 

45 

54 

4 

50 

48 

44 

49 

55 

53 

46 

45 

44 

43 

46 

52 

45 

55 

44 

47 

47 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

65 

65 

63 

65 

64 

64 

70 

70 

6ft 

64 

62 

64 

61 

62 

62 

64 

62 

64 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

66 

65 

66 

MIN 

52 

56 

55 

" 

54 

54 

54 

54 

51 

53 

54 

55 

55 

56 

55 

51 

57 

52 

51 

54 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

73 

72 

64 

68 

64 

66 

53 

60 

77 

77 

64 

63 

61 

69 

75 

76 

78 

77 

80 

58 

69 

75 

74 

71 

75 

77 

72 

73 

71 

69 

72 

M  I  N 

43 

39 

42 

40 

31 

38 

40 

40 

44 

46 

46 

47 

48 

43 

43 

41 

41 

45 

48 

41 

42 

48 

38 

48 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

76 

76 

75 

75 

72 

73 

65 

71 

83 

81 

73 

68 

70 

80 

84 

83 

61 

79 

80 

60 

74 

80 

73 

70 

82 

80 

76 

78 

70 

76 

76 

M  I  N 

43 

40 

42 

38 

40 

50 

40 

43 

53 

4 

40 

47 

45 

49 

52 

52 

46 

43 

43 

43 

43 

50 

43 

50 

45 

47 

47 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

65 

67 

68 

64 

62 

58 

66 

67 

68 

64 

62 

66 

63 

70 

65 

58 

63 

61 

60 

62 

61 

62 

65 

65 

64 

65 

63 

61 

65 

65 

66 

M I  N 

51 

45 

44 

48 

46 

42 

51 

51 

51 

53 

54 

54 

54 

53 

50 

47 

49 

51 

48 

54 

54 

53 

5  1 

OCEANS  I DE  PENDLETON 

MAX 

65 

63 

63 

61 

60 

63 

63 

67 

67 

67 

65 

64 

64 

67 

64 

61 

62 

63 

64 

64 

62 

63 

63 

62 

62 

65 

64 

61 

64 

64 

63 

M  I  N 

5' 

50 

45 

57 

54 

57 

49 

56 

57 

54 

53 

54 

51 

53 

57 

53 

49 

56 

OJAI 

MAX 

87 

84 

76 

78 

74 

73 

78 

90 

90 

BO 

77 

75 

77 

78 

74 

71 

72 

72 

72 

77 

78 

74 

75 

77 

74 

77 

77 

72 

72 

76 

74 

M  I N 

47 

50 

45 

40 

45 

44 

44 

53 

44 

45 

46 

45 

45 

46 

46 

45 

47 

4E 

42 

4  7 

ORANGE  COVE 

MAX 

80 

80 

76 

77 

73 

75 

71 

71 

ft  6 

89 

77 

71 

73 

79 

85 

85 

86 

65 

86 

66 

77 

83 

80 

78 

82 

86 

80 

80 

78 

76 

79 

MIN 

47 

49 

46 

39 

50 

42 

45 

50 

53 

43 

43 

° 

50 

50 

55 

55 

55 

51 

51 

47 

48 

5] 

54 

47 

4f 

54 

54 

ORICK    PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

59 

5R 

56 

55 

53 

55 

59 

61 

57 

55 

59 

57 

59 

62 

67 

62 

58 

56 

57 

58 

62 

60 

60 

62 

6( 

61 

6( 

55 

60 

73 

MI  N 

48 

39 

39 

34 

45 

47 

38 

43 

46 

43 

38 

48 

40 

43 

36 

5 1 

37 

ORLAND 

MAX 

76 

67 

79 

78 

71 

71 

69 

71 

77 

71 

71 

68 

75 

82 

85 

85 

65 

85 

9C 

7B 

73 

RO 

7« 

77 

82 

81 

70 

s; 

77 

68 

70 

MIN 

49 

47 

47 

48 

44 

49 

39 

45 

48 

46 

47 

41 

49 

53 

5 

ORLEANS 

MAX 

60 

65 

63 

63 

55 

57 

69 

77 

63 

52 

56 

69 

72 

74 

80 

t. 

87 

92 

82 

72 

76 

72 

68 

76 

74 

65 

75 

77 

65 

68 

85 

MIN 

47 

44 

41 

34 

45 

4 

44 

46 

50 

45 

41 

44 

45 

43 

* 

50 

50 

OROVILLE 

MAX 

77 

6R 

78 

78 

72 

71 

67 

72 

79 

76 

68 

67 

76 

82 

84 

85 

65 

84 

86 

77 

73 

81 

73 

77 

84 

81 

75 

81 

79 

70 

74 

53 

5 1 

54 

6  7 

56 

5 1 

5  ] 

48 

47 

5 1 

55 

50 

52 

56 

OXNARO 

MAX 

75 

70 

69 

68 

69 

69 

71 

74 

72 

72 

72 

73 

69 

69 

66 

69 

70 

68 

71 

72 

70 

67 

71 

70 

69 

73 

71 

70 

70 

72 

69 

46 

47 

47 

54 

42 

47 

49 

44 

45 

4~ 

47 

43 

42 

46 

45 

52 

PALMDALE 

MAX 

85 

83 

82 

70 

73 

69 

75 

85 

88 

R5 

75 

65 

77 

86 

83 

64 

83 

82 

77 

83 

H4 

80 

78 

82 

83 

77 

78 

71 

71 

76 

74 

54 

48 

g  o 

47 

47 

4  7 

53 

54 

52 

50 

49 

51 

55 

56 

52 

52 

49 

49 

50 

49 

48 

48 

48 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

83 

82 

74 

68 

74 

63 

75 

83 

90 

81 

66 

63 

77 

86 

85 

86 

85 

85 

68 

85 

86 

84 

82 

85 

83 

79 

82 

74 

73 

80 

70 

1 

4 

53 

52 

54 

49 

50 

55 

56 

4{ 

50 

5( 

5( 

50 

5] 

49 

47 

PALM  SPRINGS 

MAX 

101 

96 

91 

78 

80 

sn 

85 

94 

100 

99 

91 

82 

87 

90 

94 

90 

93 

94 

90 

94 

95 

96 

95 

95 

92 

91 

91 

87 

86 

90 

ftft 

' 

56 

54 

59 

62 

56 

60 

5( 

57 

56 

51 

6( 

56 

59 

57 

54 

58 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MAX 

68 

66 

70 

64 

66 

66 

59 

70 

71 

74 

70 

66 

72 

71 

78 

71 

63 

64 

69 

62 

61 

63 

68 

68 

7( 

7( 

68 

73 

66 

71 

70 

50 

46 

48 

44 

45 

54 

53 

54 

53 

54 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

71 

72 

67 

50 

56 

59 

57 

72 

77 

76 

73 

57 

58 

69 

70 

69 

66 

71 

72 

63 

66 

71 

69 

67 

74 

72 

66 

65 

63 

64 

65 

51 

45 

35 

34 

3  3 

42 

38 

46 

38 

36 

42 

46 

45 

46 

42 

3< 

38 

39 

38 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

76 

75 

76 

71 

72 

67 

68 

82 

82 

75 

70 

73 

78 

81 

82 

84 

82 

86 

85 

74 

62 

76 

76 

80 

84 

82 

79 

77 

76 

77 

71 

48 

46 

4ft 

50 

47 

53 

5") 

5  ] 

5 1 

4( 

4" 

48 

52 

46 

5; 

48 

53 

54 

PARADI SE 

MAX 

68 

61 

71 

70 

64 

64 

55 

62 

70 

65 

59 

59 

6  ft 

74 

75 

77 

77 

76 

60 

67 

62 

72 

64 

68 

7! 

7! 

67 

75 

69 

62 

63 

M I  N 

44 

42 

37 

34 

38 

46 

46 

48 

6n 

50 

47 

4: 

42 

40 

42 

5 ; 

42 

49 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

97 

99 

95 

84 

80 

82 

82 

81 

92 

100 

98 

90 

82 

85 

90 

92 

94 

97 

99 

92 

91 

9R 

98 

95 

96 

99 

97 

91 

90  66 

91 

MIN 

70 

69 

69 

6 1 

59 

62 

60 

62 

67 

74 

6 

6  7 

70 

70 

69 

62 

66 

70 

7C 

65 

PASADENA 

MAX 

76 

78 

75 

64 

70 

68 

73 

88 

88 

83 

74 

73 

72 

74 

74 

72 

71 

70 

6  9 

74 

76 

74 

T 

75 

73 

7; 

75 

7: 

71 

74 

7? 

51 

50 

54 

52 

50 

4  7 

50 

6? 

5^ 

53 

51 

48 

50 

52 

47 

PASO  ROBLES 

MAX 

80 

80 

79 

74 

74 

74 

74 

81 

79 

75 

71 

69 

75 

84 

SO 

ftO 

78 

69 

6* 

7? 

79 

T 

77 

81 

7f 

77 

78 

74 

70  77 

74 

39 

45 

1  ft 

35 

34 

42 

* 

37  41 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

81 

77 

74 

73 

74 

67 

72 

84 

80 

75 

71 

73 

78 

85 

83 

81 

74 

73 

6  I 

7t 

81 

7! 

7! 

81 

77 

7! 

80 

6r 

76 

80 

70 

M I  N 

45 

42 

45 

4 

46 

47 

42 

45 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

65 

67 

65 

65 

65 

59 

69 

69 

61 

65 

62 

67 

72 

76 

70 

6R 

65 

65 

61 

60 

61 

64 

66 

70 

6? 

67 

71 

6( 

68 

67 

77 

MIN 

45 

44 

42 

42 

43 

48 

3  5 

36 

42 

49 

49 

52 

5C 

48 

PINNACLES  NM 

MAX 

78 

77 

75 

68 

75 

64 

73 

84 

82 

78 

66 

67 

76 

83 

83 

82 

80 

78 

T 

7: 

80 

79 

75 

79 

79 

7( 

76 

71 

73 

73 

72 

MIN 

39 

39 

36 

37 

30 

46 

41 

39 

38 

46 

45 

42 

37 

40 

PISMO  BEACH 

MAX 

75 

76 

70 

68 

67 

65 

64 

68 

65 

67 

67 

66 

66 

70 

64 

64 

63 

6C 

61 

6; 

65 

6' 

72 

71 

6' 

6! 

71 

61 

66 

72 

71 

MIN 

46 

51 

44 

40 

39 

47 

48 

4  3 

43 

44  43 

PLACERVILLE 

MAX 

72 

63 

72 

72 

64 

64 

54 

65 

75 

73 

61 

60 

66 

71 

76 

I1 

77 

76 

RO 

6; 

65 

76 

6< 

71 

71 

7! 

70 

7! 

72 

69 

68 

MIN 

39 

34 

38 

36 

33 

45 

33 

39 

4 1 

47 

45 

44 

46 

41 

43 

37 

45 

45 

Dl  A("ro\Mr  i  C  icr 
KLrtl-CWVlLLt     I  r  I) 

MAX 

68 

58 

65 

64 

60 

61 

47 

61 

71 

68 

57 

55 

62 

67 

71 

73 

72 

73 

74 

6: 

59 

71 

6; 

67 

7! 

7( 

64 

7] 

65 

65 

65 

MIN 

43 

41 

46 

37 

38 

41 

36 

4  1 

49 

52 

52 

54 

41 

41 

43 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

60 

59 

60 

62 

59 

64 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

5t 

61 

61 

5! 

6; 

64 

62 

66 

64 

6: 

64  65 

64 

MIN 

47 

46 

47 

42 

42 

49 

38 

40 

4  9 

4  7 

47 

5C 

50 

44 

51 

POINT    ARGUELLO  WB 

MAX 

65 

60 

59 

59 

57 

58 

57 

65 

61 

64 

62 

60 

60 

57 

56 

56 

58 

66 

63 

61 

55 

61 

6; 

59 

6( 

64 

60 

6; 

61 

64 

6  2 

MIN 

46 

47 

48 

47 

47 

47 

45 

50 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

61 

56 

58 

58 

62 

61 

62 

65 

64 

63 

59 

60 

61 

59 

60 

63 

59 

64 

62 

62 

65 

65 

6( 

68 

65 

63 

64 

66 

66 

60 

62 

MIN 

48 

48 

43 

46 

48 

45 

48 

46 

POMONA 

MAX 

79 

80 

76 

61 

70 

68 

76 

90 

90 

85 

77 

74 

75 

79 

77 

74 

73 

70 

69 

76 

78 

76 

76 

77 

74 

75 

78 

73 

74 

76 

7* 

MIN 

47 

47 

52 

50 

48 

46 

50 

45 

48 

47 

44 

44 

43 

44 

45 

51 

52 

53 

54 

45 

46 

53 

50 

47 

52 

55 

47 

56 

47 

43 

49 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

71 

68 

72 

71 

70 

6ft 

65 

70 

79 

75 

70 

67 

73 

78 

80 

ftr 

70 

72 

72 

63 

70 

69 

69 

72 

79 

72 

72 

77 

69 

70 

73 

MIN 

50 

47 

48 

47 

38 

38 

36 

38 

47 

48 

52 

46 

50 

50 

49 

46 

44 

45 

40 

50 

54 

52 

53 

51 

50 

53 

54 

5C 

52 

49 

47 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   154  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Day  01  Month 

i 
01 

Station 

1 

1 

2 

3 

]  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1  25 

26 

■v 

28 

29 

30 

31 

4 

PORTERVILLE 

MAX 

81 

80 

77 

78 

74 

75 

66 

70 

85 

89 

79 

73 

73 

85 

87 

87 

8  9 

87 

87 

64 

80 

85 

83 

7  9 

85 

6H 

81 

81 

82 

79 

6  1 

80.3 

M1N 

47 

47 

51 

43 

40 

51 

48 

46 

52 

51 

50 

46 

42 

50 

51 

53 

52 

55 

51 

56 

51 

52 

48 

67 

52 

52 

49 

52 

52 

49 

52 

49.6 

PORTOLA 

MAX 

57 

66 

60 

54 

53 

50 

60 

60 

61 

57 

43 

53 

65 

67 

6  2 

65 

70 

73 

77 

64 

68 

67 

64 

75 

76 

64 

71 

68 
38 

60 

55 

60 

62  .7 

MI  N 

25 

1  9 

23 

26 

21 

32 

22 

22 

29 

29 

28 

24 

21 

28 

26 

25 

27 

30 

37 

38 

28 

27 

27 

24 

29 

35 

21 

28 

30 

33 

27.5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

31 

68 

64 

62 

60 

6e 

74 

55 

67 

75 

75 

78 

85 

85 

62 

74 

76 

75 

70 

74 

74 

78 

MIN 

37 

35 

46 

33 

45 

40 

33 

38 

41 

44 

48 

61 

50 

52 

38 

40 

48 

38 

46 

42 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

7* 

74 

69 

69 

67 

63 

68 

81 

80 

70 

65 

68 

75 

80 

79 

78 

80 

76 

60 

73 

79 

73 

74 

78 

77 

73 

76 

79 

71 

72 

69 

73.2 

MIN 

33 

24 

30 

35 

27 

41 

30 

31 

34 

43 

40 

38 

28 

34 

34 

33 

35 

40 

45 

48 

40 

32 

33 

34 

36 

45 

36 

43 

35 

40 

39 

36,0 

OUINCY  RS 

MAX 

71 

59 

73 

70 

64 

60 

53 

65 

7* 

70 

56 

47 

63 

74 

75 

77 

77 

81 

87 

80 

70 

74 

70 

71 

82 

77 

65 

75 

72 

65 

57 

69.5 

MIN 

32 

35 

32 

27 

30 

37 

35 

29 

35 

41 

37 

33 

29 

37 

33 

34 

35 

38 

43 

44 

43 

37 

36 

31 

32 

45 

30 

46 

45 

46 

41 

36,4 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

83 

79 

65 

60 

71 

69 

73 

91 

93 

83 

74 

67 

77 

81 

79 

75 

77 

79 

72 

77 

83 

80 

80 

78 

76 

77 

77 

73 

76 

79 

71 

76.6 

MIN 

39 

40 

49 

48 

40 

44 

50 

37 

44 

40 

41 

41 

47 

38 

37 

46 

49 

48 

51 

38 

40 

43 

51 

44 

46 

53 

40 

53 

41 

38 

44 

43,9 

RANDSBURG 

MAX 

76 

ai 

73 

70 

71 

62 

71 

82 

88 

80* 

71 

61 

76 

82 

86 

85 

87 

86 

77 

84 

85 

85 

83 

86 

86 

78 

82 

76 

73 

78 

71 

78.4 

MIN 

49 

51 

55 

50 

47 

48 

43 

49 

51 

58 

45 

43 

45 

48 

58 

58 

56 

56 

47 

50 

55 

58 

54 

50 

53 

55 

51 

51 

46 

51 

52 

51.1 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

65 

77 

76 

69 

69 

63 

70 

76 

71 

67 

67 

74 

81 

84 

84 

87 

85 

93 

77 

67 

80 

72 

75 

84 

80 

73 

81 

78 

68 

70 

84 

75.7 

MIN 

51 

46 

52 

45 

49 

45 

40 

48 

53 

50 

47 

66 

50 

55 

58 

55 

54 

55 

56 

56 

55 

49 

51 

51 

54 

54 

51 

58 

50 

55 

53 

51.3 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

74 

79 

78 

81 

65 

64 

70 

75 

73 

63 

65 

73 

78 

82 

68 

85 

86 

96 

94 

76 

78 

78 

76 

82 

82 

75 

79 

79 

78 

71 

81 

77.4 

MIN 

51 

47 

52 

42 

45 

48 

3  9 

49 

54 

46 

43 

42 

50 

56 

52 

59 

57 

60 

58 

57 

55 

51 

50 

52 

54 

50 

54 

48 

51 

54 

54 

51,0 

REDLANDS 

MAX 

84 

83 

62 

67 

72 

62 

79 

93 

93 

85 

75 

69 

77 

84 

82 

76 

78 

76 

72 

79 

85 

81 

79 

82 

78 

77 

81 

75 

75 

79 

71 

77.8 

MIN 

50 

50 

52 

48 

47 

51 

50 

47 

53 

50 

47 

46 

47 

47 

48 

50 

52 

52 

53 

46 

50 

53 

53 

48 

49 

54 

49 

55 

50 

46 

48 

49,7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

70 

73 

66 

69 

65 

68 

71 

78 

74 

70 

66 

73 

76 

79 

75 

68 

71 

73 

69 

65 

66 

67 

69 

72 

70 

71 

71 

67 

70 

70 

75 

70.5 

MIN 

46 

44 

41 

45 

46 

51 

40 

43 

44 

54 

51 

45 

43 

45 

45 

47 

45 

53 

52 

54 

53 

52 

47 

42 

45 

55 

43 

44 

45 

50 

45 

46.9 

RICHMOND 

MAX 

67 

66 

69 

65 

65 

65 

58 

66 

68 

66 

63 

62 

68 

64 

72 

67 

63 

64 

65 

58 

62 

61 

60 

67 

72 

63 

67 

67 

62 

62 

69 

64.9 

MIN 

55 

46 

47 

49 

47 

53 

a  I 

46 

50 

54 

52 

48 

52 

52 

53 

52 

52 

53 

54 

53 

54 

53 

53 

50 

51 

55 

48 

54 

53 

55 

53 

51.3 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

MAX 

81 

61 

76 

66 

72 

69 

77 

91 

90 

84 

7T 

72 

75 

80 

78 

78 

75 

74 

72 

77 

80 

78 

79 

79 

76 

75 

79 

74 

75 

77 

71 

77.0 

MIN 

48 

50 

53 

52 

47 

51 

50 

46 

50 

48 

49 

47 

47 

45 

86 

51 

52 

52 

55 

46 

89 

53 

52 

68 

51 

55 

49 

55 

48 

46 

42 

49,5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

85 

83 

81 

63 

69 

72 

67 

78 

92 

91 

82 

74 

71 

76 

82 

80 

73 

76 

75 

72 

78 

81 

79 

79 

80 

76 

75 

79 

75 

75 

77.3 

MIN 

45 

48 

50 

49 

46 

49 

48 

44 

49 

46 

45 

85 

48 

43 

44 

48 

50 

50 

52 

44 

86 

50 

50 

45 

48 

52 

49 

53 

46 

43 

50 

47.6 

ROCKL I N 

MAX 

77 

67 

74 

75 

70 

71 

63 

73 

82 

78 

67 

68 

73 

82 

83 

85 

84 

83 

86 

76 

73 

82 

72 

79 

84 

79 

78 

82 

72 

74 

77 

76.4 

MIN 

45 

40 

39 

40 

37 

37 

37 

39 

44 

45 

46 

35 

35 

38 

45 

46 

43 

88 

48 

50 

43 

88 

43 

4  1 

41 

48 

60 

40 

42 

46 

40 

42.3 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

70 

79 

80 

74 

74 

65 

7* 

82 

76 

71 

72 

77 

86 

86 

87 

83 

80 

86 

72 

74 

81 

73 

79 

84 

79 

77 

82 

74 

76 

79 

77 

77.7 

MIN 

46 

42 

43 

48 

41 

43 

39 

45 

46 

49 

49 

45 

44 

49 

50 

50 

49 

88 

54 

51 

49 

50 

44 

46 

48 

49 

44 

52 

50 

50 

46 

47.1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

69 

77 

77 

72 

70 

63 

72 

80 

72 

67 

66 

73 

82 

83 

83 

78 

77 

81 

69 

69 

77 

68 

75 

81 

75 

73 

78 

70 

72 

74 

72 

74.0 

MIN 

48 

46 

46 

50 

43 

46 

42 

48 

48 

51 

50 

46 

48 

50 

52 

51 

49 

49 

54 

52 

49 

50 

47 

47 

49 

50 

46 

52 

50 

50 

51 

48.7 

SAINT  HELENA 

MAX 

68 

75 

7* 

72 

70 

60 

7* 

76 

67 

66 

63 

7* 

80 

82 

80 

76 

75 

78 

73 

63 

72 

65 

75 

79 

71 

71 

76 

72 

67 

74 

75 

72,4 

MIN 

47 

43 

44 

41 

43 

48 

36 

40 

41 

47 

47 

41 

43 

51 

46 

46 

51 

51 

53 

54 

45 

68 

44 

43 

40 

54 

42 

48 

50 

44 

46 

45.7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

63 

68 

67 

66 

65 

60 

67 

72 

65 

63 

65 

68 

68 

77 

77 

74 

64 

67 

59 

59 

60 

60 

67 

68 

65 

64 

65 

64 

61 

66 

66 

65.8 

MIN 

48 

36 

43 

35 

38 

48 

33 

36 

40 

50 

48 

38 

45 

48 

86 

47 

47 

49 

50 

50 

51 

48 

46 

4  5 

45 

52 

40 

49 

49 

52 

43 

45.0 

SALINAS  2  E 

MAX 

69 

67 

64 

64 

65 

65 

68 

73 

71 

69 

66 

66 

62 

69 

65 

62 

63 

63 

62 

65 

65 

66 

68 

66 

67 

68 

66 

65 

68 

70 

66 

66.2 

MIN 

47 

45 

45 

45 

45 

49 

37 

44 

41 

»8 

48 

42 

47 

49 

56 

43 

49 

51 

52 

53 

51 

47 

47 

46 

48 

54 

48 

53 

49 

53 

53 

47.9 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

69 

68 

64 

64 

65 

69 

69 

74 

72 

70 

66 

66 

62 

70 

64 

62 

64 

67 

63 

67 

65 

67 

69 

67 

68 

71 

64 

65 

68 

69 

65 

66.7 

MIN 

49 

46 

4| 

45 

46 

43 

35 

43 

36 

52 

50 

41 

46 

49 

51 

48 

48 

51 

53 

54 

50 

52 

48 

47 

49 

53 

47 

51 

51 

52 

54 

48.0 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

69 

69 

68 

64 

59 

56 

62 

73 

74 

70 

55 

58 

67 

70 

72 

71 

74 

76 

53 

60 

72 

73 

70 

72 

73 

70 

68 

66 

62 

62 

59 

67.0 

MIN 

33 

41 

38 

34 

33 

38 

32 

33 

42 

40 

35 

32 

35 

42 

44 

45 

51 

88 

48 

47 

40 

45 

39 

43 

45 

41 

38 

-6 

45 

43 

42 

40.6 

SALYER  RS 

MAX 

80 

62 

65 

60 

63 

62 

68 

80 

58 

58 

56 

72 

77 

79 

85 

90 

68 

67 

76 

72 

72 

65 

69.8 

MIN 

45 

42 

4  4 

35 

44 

45 

43 

48 

44 

41 

43 

49 

45 

48 

47 

50 

41 

6  3 

42 

48 

44 

68 

44.5 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

77 

75 

74 

53 

62 

61 

68 

83 

86 

82 

73 

66 

67 

74 

75 

71 

67 

67 

69 

68 

74 

74 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

64 

70 

70 

70.7 

MIN 

52 

49 

48 

44 

39 

45 

44 

47 

57 

51 

43 

41 

61 

46 

49 

44 

84 

44 

49 

43 

49 

45 

45 

46 

44 

49 

66 

49 

45 

45 

46 

46.1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

80 

80 

75 

72 

72 

70 

76 

82 

80 

80 

77 

72 

75 

83 

84 

83 

82 

82 

74 

82 

83 

81 

77 

82 

85 

80 

85 

79 

79 

80 

75 

78.9 

MIN 

38 

30 

30 

30 

29 

40 

42 

36 

36 

35 

34 

34 

36 

33 

37 

36 

36 

38 

49 

49 

42 

38 

36 

37 

39 

41 

42 

39 

40 

39 

35 

37.3 

SAN  BERNARD INO  CO  HOSP 

MAX 

84 

85 

7S 

66 

72 

67 

BO 

94 

94 

86 

76 

72 

77 

85 

82 

78 

60 

78 

74 

81 

83 

81 

81 

83 

79 

78 

82 

76 

76 

80 

74 

79.3 

MIN 

46 

47 

50 

47 

43 

50 

48 

42 

47 

45 

45 

46 

43 

43 

43 

49 

50 

50 

53 

42 

46 

50 

50 

88 

48 

53 

46 

53 

49 

42 

45 

46.9 

SANDBERG  WB 

MAX 

60 

59 

58 

52 

57 

52 

60 

75 

77 

67 

50 

46 

60 

69 

67 

68 

69 

68 

53 

67 

72 

66 

62 

69 

68 

58 

67 

58 

58 

64 

51 

62.2 

MIN 

44 

38 

40 

35 

36 

36 

36 

50 

56 

42 

34 

31 

39 

45 

48 

47 

49 

42 

39 

42 

87 

47 

38 

44 

45 

40 

39 

39 

37 

41 

39 

41.5 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

70 

66 

64 

63 

66 

66 

67 

76 

76 

70 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

66 

68 

66 

67.1 

MIN 

58 

57 

55 

54 

54 

57 

57 

54 

56 

57 

57 

58 

56 

55 

56 

56 

55 

66 

58 

56 

55 

56 

56 

56 

55 

57 

56 

56 

53 

54 

56 

55.9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 

59 

56 

57 

57 

55 

60 

59 

65 

63 

61 

60 

58 

62 

58 

57 

59 

56 

55 

59 

6  8 

62 

62 

58 

59 

62 

61 

72 

68 

64 

6  0 

60.  1 

MIN 

46 

50 

49 

47 

48 

49 

47 

44 

45 

50 

50 

47 

46 

47 

49 

49 

49 

51 

51 

51 

53 

51 

52 

48 

50 

48 

47 

52 

50 

51 

50 

48.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

66 

64 

62 

62 

63 

59 

67 

65 

71 

67 

63 

65 

64 

71 

6  3 

58 

63 

65 

58 

62 

62 

66 

66 

63 

64 

65 

63 

63 

66 

65 

68 

64.2 

MIN 

50 

49 

48 

46 

49 

49 

44 

45 

47 

53 

52 

49 

46 

50 

50 

50 

51 

52 

54 

52 

53 

52 

52 

60 

51 

52 

48 

53 

50 

51 

49 

49.9 

5AN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

65 

60 

59 

58 

56 

62 

62 

65 

61 

59 

64 

59 

67 

61 

57 

59 

57 

56 

60 

5  8 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

58 

63 

60 

6  3 

60.6 

MIN 

52 

50 

49 

48 

49 

49 

48 

51 

52 

53 

52 

50 

50 

50 

50 

49 

50 

6  2 

52 

52 

52 

52 

52 

50 

50 

52 

51 

52 

52 

53 

52 

50.8 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

76 

79 

77 

67 

70 

69 

75 

90 

89 

83 

75 

75 

74 

76 

76 

72 

73 

70 

71 

76 

77 

73 

76 

76 

75 

74 

77 

73 

73 

76 

75 

75.4 

MIN 

49 

50 

56 

54 

49 

47 

51 

48 

50 

49 

48 

46 

47 

47 

88 

53 

53 

53 

53 

48 

49 

55 

49 

48 

55 

56 

49 

57 

53 

47 

52 

50.5 

SAN  GREGOR 10  3  SE 

MAX 

62 

59 

56 

56 

58 

54 

67 

62 

67 

63 

61 

59 

59 

65 

59 

55 

62 

61 

57 

58 

58 

62 

61 

59 

62 

64 

60 

61 

65 

62 

61 

60.5 

MIN 

42 

41 

»7 

35 

45 

49 

36 

38 

38 

52 

48 

38 

49 

45 

48 

48 

49 

50 

51 

51 

51 

50 

41 

50 

40 

49 

4  2 

51 

43 

45 

48 

45.4 

SAN  JACINTO 

MAX 

88 

•  5 

7* 

67 

75 

f,7 

78 

102 

96 

86 

75 

66 

81 

87 

S3 

80 

82 

81 

74 

82 

86 

84 

85 

84 

82 

81 

HI 

72 

79 

83 

71 

80.5 

MIN 

43 

46 

51 

48 

47 

48 

49 

44 

46 

43 

40 

48 

40 

40 

81 

48 

47 

40 

43 

41 

45 

49 

50 

8  3 

47 

54 

44 

51 

47 

41 

44 

45,3 

SAN  JOSE 

MAX 

65 

69 

65 

66 

64 

5  9 

73 

7* 

68 

64 

70 

72 

75 

71 

66 

67 

71 

62 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

69 

68 

67 

70 

67 

7  0 

67.9 

MIN 

50 

48 

45 

45 

45 

52 

45 

48 

48 

56 

5} 

48 

48 

49 

49 

51 

53 

54 

55 

55 

68 

54 

49 

46 

46 

55 

48 

51 

47 

52 

49 

49,9 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

70 

73 

71 

63 

65 

65 

65 

70 

79 

70 

65 

65 

63 

65 

71 

65 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

64 

70 

68 

67 

70 

71 

64 

65 

7  2 

67.6 

MIN 

47 

49 

44 

40 

41 

44 

47 

44 

44 

44 

42 

42 

42 

44 

4  6 

49 

50 

46 

47 

52 

51 

50 

47 

49 

48 

48 

49 

49 

48 

45 

4  7 

46,3 

SAN  MATEO 

MAX 

67 

68 

57 

62 

62 

59 

69 

70 

69 

66 

63 

69 

69 

75 

68 

64 

65 

69 

68 

63 

65 

64 

64 

66 

68 

66 

6  7 

65 

67 

65 

64 

65.9 

MIN 

55 

48 

52 

43 

47 

49 

43 

45 

46 

52 

50 

45 

41 

48 

54 

49 

49 

49 

42 

52 

52 

50 

57 

46 

49 

51 

86 

51 

48 

53 

47 

48,6 

SAN  PEDRO 

MAX 

68 

67 

65 

63 

65 

65 

64 

75 

79 

72 

65 

66 

65 

64 

63 

66 

65 

6  6 

67 

68 

68 

65 

67 

65 

67 

65 

69 

62 

68 

66 

6  7 

66.6 

MIN 

56 

55 

56 

55 

55 

66 

56 

55 

57 

56 

53 

52 

51 

52 

53 

53 

55 

5  5 

56 

SAN  RAFAEL 

MAX 

74 

70 

7  0 

65 

67 

62 

69 

75 

70 

64 

63 

71 

71 

77 

74 

70 

64 

61 

61 

64 

67 

70 

68 

70 

68 

76 

73 

74 

64 

66 

74 

68.8 

MIN 

47 

48 

46 

46 

47 

51 

41 

42 

46 

51 

50 

47 

46 

41 

86 

46 

53 

53 

53 

51 

49 

46 

49 

50 

49 

50 

8  0 

46 

49 

49 

48 

47.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  fadex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL IFORNIA 
MAY  1961 


DayOI  Month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

77 

76 

70 

69 

70 

72 

8  B 

73 

M I  N 

54 

55 

57 

56 

51 

54 

56 

53 

55 

54 

52 

49 

49 

52 

SANTA  BARBARA 

MAX 

85 

73 

72 

76 

72 

70 

47 

5  5 

43 

45 

45 

47 

48 

46 

47 

,4 

48 

50 

48 

46 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

83 

68 

73 

70 

63 

71 

6  7 

73 

72 

76 

75 

6  2 

64 

45 

49 

43 

44 

44 

44 

47 

42 

40 

43 

53 

48 

40 

42 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

68 

72 

69 

69 

68 

61 

71 

75 

76 

69 

70 

72 

72 

78 

41 

40 

44 

45 

40 

50 

42 

45 

46 

45 

49 

47 

46 

47 

SANTA  CRUZ 

MAX 

74 

72 

72 

7  7 

68 

60 

68 

73 

68 

69 

64 

67 

65 

70 

4  4 

43 

44 

37 

38 

41 

37 

41 

40 

48 

45 

42 

43 

45 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

71 

66 

59 

60 

59 

62 

64 

75 

66 

65 

62 

60 

60 

65 

43 

47 

43 

41 

38 

46 

46 

39 

43 

47 

43 

39 

40 

47 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

62 

63 

62 

60 

60 

61 

6  0 

64 

65 

6  3 

62 

62 

61 

61 

54 

5  6 

55 

55 

54 

51 

54 

53 

55 

53 

52 

50 

50 

49 

SANTA  PAULA 

MAX 

78 

79 

73 

68 

70 

68 

7  5 

8  3 

80 

75 

70 

75 

68 

M I  N 

58 

55 

61 

58 

43 

41 

47 

45 

45 

48 

42 

53 

51 

42 

SANTA  ROSA 

MAX 

70 

70 

76 

73 

70 

60 

70 

66 

MIN 

44 

39 

44 

41 

42 

47 

36 

38 

42 

46 

46 

38 

42 

43 

SCOT  I A 

MAX 

68 

6  0 

56 

55 

56 

62 

6  0 

58 

56 

57 

M  I  N 

52 

44 

47 

41 

46 

47 

43 

44 

48 

47 

45 

44 

4  9 

48 

SHASTA  DAM 

MAX 

73 

60 

67 

75 

MIN 

50 

47 

52 

46 

49 

48 

4  1 

45 

52 

46 

42 

43 

4  6 

53 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 

57 

MIN 

46 

48 

46 

44 

46 

44 

47 

48 

51 

54 

SIERRA  CITY 

MAX 

71 

66 

55 

47 

6  0 

70 

MIN 

35 

35 

38 

36 

30 

36 

31 

35 

36 

38 

33 

30 

33 

36 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

62 

60 

50 

MIN 

33 

25 

29 

27 

34 

28 

27 

45 

35 

30 

23 

26 

38 

SNOW   LAB   CFNTPAL  SIF°RA 

MAX 

57 

5  0 

34 

50 

53 

36 

30 

42 

55 

MIN 

30 

21 

26 

26 

21 

28 

16 

25 

34 

29 

25 

21 

25 

30 

SONOMA 

MAX 

69 

74 

72 

70 

73 

76 

64 

72 

78 

80 

M  I  N 

44 

39 

46 

43 

45 

48 

34 

38 

40 

4  5 

48 

38 

39 

42 

SONORA 

MAX 

7  7 

69 

72 

70 

66 

68 

64 

68 

80 

77 

65 

6  3 

68 

74 

MIN 

44 

40 

44 

42 

36 

40 

24 

34 

46 

49 

44 

40 

40 

34 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

57 

53 

5  3 

67 

68 

67 

52 

5  3 

60 

68 

MIN 

37 

31 

35 

34 

27 

34 

26 

32 

37 

39 

35 

27 

29 

35 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

53 

54 

61 

66 

45 

36 

62 

64 

MIN 

32 

20 

25 

22 

31 

15 

26 

40 

31 

25 

20 

23 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

65 

65 

56 

54 

46 

58 

68 

69 

65 

53 

55 

57 

59 

MIN 

52 

42 

37 

33 

33 

34 

42 

50 

49 

39 

38 

40 

40 

STOCK  TON   FAA  AP 

MAX 

71 

78 

76 

74 

74 

63 

72 

82 

81 

7  1 

68 

76 

81 

84 

MIN 

47 

46 

48 

42 

45 

46 

41 

45 

49 

52 

60 

45 

46 

51 

STOCKTON   FIRE  STA  4 

MAX 

74 

69 

75 

74 

72 

72 

65 

72 

82 

82 

72 

69 

75 

80 

MIN 

46 

46 

48 

4  1 

44 

52 

4  1 

46 

48 

53 

51 

44 

45 

50 

STOCKTON  MOWRY  8R I DGE 

MAX 

8  0 

75 

76 

72 

73 

83 

81 

70 

67 

78 

44 

86 

MIN 

46 

48 

41 

47 

51 

40 

45 

46 

53 

49 

42 

47 

49 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

72 

7  7 

78 

69 

68 

67 

6  9 

79 

76 

67 

65 

74 

8? 

82 

MIN 

49 

39 

41 

37 

41 

50 

35 

42 

49 

6  0 

47 

35 

4  ! 

47 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

62 

5 '"' 

55 

45 

4  6 

65 

62 

5  3 

47 

60 

65 

69 

MIN 

37 

14 

35 

3  3 

38 

38 

In 

35 

43 

37 

33 

29 

35 

35 

SUNLAND 

MAX 

82 

70 

70 

64 

74 

89 

90 

80 

73 

70 

74 

80 

MIN 

48 

50 

50 

48 

39 

42 

43 

49 

55 

57 

45 

46 

44 

43 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

72 

57 

67 

68 

66 

58 

5  8 

65 

74 

7  2 

56 

46 

5  9 

74 

MIN 

40 

37 

32 

50 

27 

40 

3  9 

28 

32 

40 

38 

35 

31 

30 

TABLE  MTN 

MAX 

6  7 

68 

62 

60 

58 

40 

50 

63 

69 

63 

58 

5C 

54 

63 

MIN 

42 

43 

42 

36 

30 

28 

27 

39 

42 

38 

36 

22 

34 

37 

TAHOE  CITY 

MAX 

57 

57 

55 

53 

58 

50 

5  1 

44 

57 

65 

65 

47 

40 

46 

MIN 

33 

25 

30 

26 

24 

31 

22 

29 

37 

32 

27 

21 

27 

32 

TEHACHAPI 

MAX 

64 

62 

60 

55 

58 

51 

57 

59 

54 

63 

68 

MIN 

45 

42 

43 

38 

36 

39 

37 

31 

32 

3  1 

39 

35 

34 

42 

TEJON  RANCHO 

MAX 

76 

7  3 

72 

70 

67 

4  3 

86 

8  3 

73 

69 

76 

84 

MIN 

49 

52 

49 

49 

43 

47 

4R 

46 

56 

51 

50 

43 

45 

55 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

83 

8  7 

95 

99 

99 

90 

78 

89 

90 

MIN 

71 

70 

63 

61 

59 

59 

61 

56 

57 

71 

63 

61 

5  9 

56 

THREE  RIV  EOISON  PH  2 

MAX 

76 

71 

73 

6  1 

82 

85 

49 

77 

72 

73 

79 

MIN 

5  2 

50 

52 

5  0 

37 

51 

41 

43 

50 

48 

53 

43 

40 

50 

TIGER   CREEK  PH 

MAX 

7 0 

68 

66 

62 

60 

64 

74 

74 

72 

59 

62 

70 

74 

M  1  N 

41 

34 

42 

3  7 

34 

43 

34 

40 

43 

45 

41 

36 

38 

44 

TORRANCE 

MAX 

72 

69 

67 

69 

67 

70 

77 

79 

75 

67 

72 

74 

MIN 

45 

51 

52 

45 

46 

48 

5  2 

48 

47 

4  9 

45 

45 

45 

TRACY  CARBONA 

MAX 

73 

73 

71 

63 

74 

82 

80 

69 

69 

76 

80 

MIN 

52 

49 

46 

49 

50 

50 

44 

44 

46 

54 

50 

48 

55 

47 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

70 

75 

69 

70 

68 

64 

71 

80 

77 

69 

65 

73 

77 

82 

MIN 

49 

51 

55 

46 

45 

57 

49 

TRINITY  DAM   VISTA  POINT 

MAX 

7  0 

60 

66 

64 

57 

63 

62 

51 

51 

53 

MIN 

4  3 

37 

35 

31 

34 

36 

44 

40 

36 

34 

TRONA 

MAX 

94 

93 

87 

8  6 

81 

80 

77 

78 

88 

9  4 

90 

77 

73 

83 

MIN 

55 

53 

55 

63 

50 

53 

52 

48 

53 

67 

56 

49 

47 

51 

71  69 
57  53 


70  75 
56  52 


73  71 
57  56 


25     26  27 


69  72  73 
56     57  57 


63 

64 

6  4 

70 

72 

72 

72 

72 

7  0 

69 

72 

71 

68 

70 

72 

69 

71.4 

49 

4-, 

53 

* 

50 

50 

51 

49 

49 

47 

55 

*7 

51 

48.5 

63 

61 

61 

67 

69 

68 

64 

67 

71 

67 

70 

68 

66 

70 

69 

69 

68.5 

45 

46 

"? 

51 

45 

45 

42 

43 

48 

50 

48 

48 

5 1 

43 

42 

48 

45  •  5 

72 

69 

73 

65 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

69 

68 

70 

70.2 

43 

50 

53 

51 

53 

46 

43 

46 

45 

44 

44 

45 

45 

46.1 

67 

77 

72 

63 

66 

68 

65 

75 

74 

75 

74 

72 

72 

70 

73 

66 

69.8 

47 

52 

57 

" 

52 

50 

57 

39 

48 

51 

44 

42 

41 

45 

42 

45.3 

62 

62 

64 

67 

63 

6  2 

63 

65 

62 

65 

66 

64 

63 

63 

68 

65 

63.8 

49 

49 

48 

51 

50 

50 

50 

43 

42 

44 

47 

45 

46 

43 

43 

4  9 

45.1 

60 

62 

60 

60 

61 

6  1 

60 

61 

65 

62 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

61.6 

54 

54 

52 

55 

53 

56 

57 

54 

56 

55 

53 

57 

53.6 

67 

66 

65 

68 

71 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

71.2 

50 

55 

52 

45 

44 

45 

45 

45 

* 

47 

48.2 

75 

74 

6  6 

67 

66 

63 

65 

66 

75 

74 

70 

71 

76 

70 

69 

73 

70.5 

44 

49 

50 

5 

44 

50 

48 

41 

39 

48 

40 

47 

49 

48 

46 

44.4 

60 

57 

65 

64 

55 

55 

60 

64 

62 

62 

66 

60 

60 

58 

60 

59 

59.6 

5 

° 

52 

49 

42 

46 

48 

50 

50 

50 

48 

48 

52 

47.8 

80 

83 

83 

91 

75 

61 

77 

69 

73 

81 

78 

69 

75 

75 

61 

65 

70.9 

50 

50 

52 

50 

1 

56 

50 

1 

50 

50.5 

61 

5  5 

56 

59 

56 

59 

60 

58 

62 

59 

61 

63 

59 

63 

62 

59.5 

47 

50 

50 

49 

48 

46 

47 

47 

50 

48 

5  1 

51 

52 

50 

48  .  5 

73 

72 

76 

82 

67 

60 

71 

67 

67 

75 

72 

60 

71 

66 

64 

56 

64.8 

41 

42 

46 

46 

38 

38 

35 

40 

42 

43 

36 

45 

44 

41 

3  8 

38.2 

6  9 

72 

79 

72 

72 

69 

70 

57 

67 

76 

74 

64 

74 

65 

61 

57 

64.3 

3 

30 

38 

41 

28 

* 

40 

34 

33.6 

6  6 

55 

59 

64 

55 

5  3 

59 

55 

54 

64 

59 

50 

59 

51 

49 

46 

51.1 

32 

30 

2 

28.7 

74 

70 

71 

64 

6  2 

69 

66 

70 

75 

68 

70 

77 

72 

68 

71 

75 

70.8 

47 

41 

53 

8 

44 

52 

42 

43.7 

79 

80 

8  0 

82 

62 

66 

79 

72 

73 

79 

78 

72 

76 

70 

72 

72 

72.6 

48 

44.0 

7  0 

68 

71 

70 

60 

66 

64 

61 

67 

69 

67 

67 

63 

60 

60 

52 

62.8 

40 

65 

73 

66 

66 

68 

70 

68 

54 

66 

58 

55 

55 

48 

58.6 

35 

35 

29 

30 

28.3 

66 

65 

66 

55 

64 

6  2 

61 

59 

64 

67 

64 

57 

59 

51 

60 

52 

59.6 

41 

40 

37 

36 

39 

34 

41.6 

79 

79 

86 

64 

71 

77 

71 

76 

82 

78 

75 

79 

71 

75 

75 

67 

75.5 

52 

45 

50 

45 

52 

48.2 

82 

80 

81 

83 

63 

73 

78 

72 

75 

81 

80 

75 

79 

74 

74 

77 

75.6 

56 

50 

* 

49 

54 

** 

54 

44 

51 

50 

48.9 

71 

79 

86 

70 

70 

76 

83 

75 

76 

79 

70 

74 

72 

69 

76.3 

48 

46 

49 

53 

* 

52 

48 

53 

48 

48.2 

84 

84 

91 

86 

78 

7fl 

76 

75 

8  2 

31 

79 

80 

81 

68 

68 

81 

76.7 

47 

50 

47 

49 

43 

52 

46 

45 

45.9 

70 

72 

78 

70 

59 

68 

63 

68 

77 

77 

64 

68 

63 

57 

56 

63 

63.0 

40 

42 

30 

37 

37 

40 

36 

38 

42 

40 

37 

37.7 

70 

71 

73 

68 

7* 

79 

75 

75 

76 

75 

75 

74 

66 

72 

75 

64 

74.1 

42 

48 

48 

49 

45 

51 

45 

* 

48 

50 

46 

56 

45 

43 

4? 

47  .2 

72 

75 

77 

80 

76 

70 

74 

72 

70 

80 

76 

61 

72 

73 

70 

51 

68.1 

32 

36 

39 

45 

37 

36 

37 

40 

33 

40 

45 

29 

52 

47 

42 

36.8 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

64 

68 

67 

63 

63 

62 

60 

54 

58 

55 

61.4 

40 

43 

42 

43 

43 

43 

40 

35 

35 

2 

36.0 

60 

60 

6  2 

67 

67 

66 

65 

66 

66 

64 

70 

6E 

56 

63 

61 

56 

58.7 

32 

31. 

7  0 

72 

60 

65 

66 

69 

67 

62 

74 

72 

61 

6< 

64 

60 

63 

6; 

64.0 

40 

4  . 

84 

85 

86 

84 

79 

81 

81 

79 

8C 

83 

80 

T 

79 

76 

76 

7  3 

78.5 

53 

56 

56 

50.2 

94 

92 

95 

90 

92 

9  8 

99 

96 

97 

97 

94 

95 

89 

89 

92 

87 

92.0 

6  R 

° 

83 

84 

86 

84 

70 

7; 

83 

80 

76 

82 

85 

88 

80 

78 

76 

7< 

78.6 

50.0 

75 

76 

71 

75 

58 

73 

74 

68 

74 

76 

72 

70 

72 

66 

66 

64 

69.6 

40 

46 

45 

41 

46 

46 

** 

46 

70 

67 

68 

76 

71 

72 

70 

71 

76 

72 

69 

71.3 

53 

53 

53 

45 

50 

51 

48 

48 

50 

48 

53 

48.6 

83 

84 

BC 

84 

66 

70 

77 

71 

76 

82 

77 

75 

78 

72 

75 

74 

75.6 

49 

44 

50 

54 

54 

47 

44 

50 

43 

45 

53 

46 

54 

47 

55 

52 

49.0 

72 

73 

BC 

68 

65 

68 

66 

70 

77 

70 

70 

74 

67 

68 

68 

68 

71.4 

59 

50 

50 

49 

50 

51 

48 

53 

42 

73 

79 

60 

84 

77 

67 

68 

77 

73 

72 

63 

67.4 

42 

45 

48 

52 

48 

42 

39 

46 

44 

40 

45 

40.9 

94 

91 

90 

93 

76 

89 

92 

94 

91 

91 

92 

88 

89 

83 

83 

85 

86.6 

59 

58 

60 

55 

51 

59 

61 

60 

57 

60 

58 

57 

55 

53 

54 

55 

55.3 

72  71 

58  50 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  CAL IFORNIA 

Continued  may  1961 

Day  Of  Month  « 


Station 

% 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

TRUCKEE  RS 

MAX 

63 
32 

54 

20 

62 
25 

59 
26 

52 
21 

4  9 

30 

41 

19 

54 
25 

6  5 
33 

64 
30 

46 
26 

37 
22 

48 

23 

61 
30 

62 
27 

60 
28 

64 

28 

67 
31 

71 
35 

68 

30 

64 

26 

65 
36 

65 
33 

62 
27 

71 
31 

67 
35 

54 
24 

60 
35 

54 
27 

5 

3  0 

3  1 

58.5 
26.3 

TULELAKE 

MAX 
M I  N 

65 

60 
22 

60 
30 

50 
27 

47 

33 

49 

35 

58 
24 

67 
39 

65 
38 

58 

35 

50 
32 

57 

2  8 

65 
26 

62 
34 

65 
36 

71 
28 

75 
36 

78 
44 

79 
43 

78 
36 

70 
38 

70 
41 

63 
41 

75 

!8 

75 
24 

71 
43 

71 

32 

68 
46 

67 
43 

39 

41 

65.0 
34.6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

70 
50 

57 
46 

73 
52 

69 
44 

65 
44 

64 
46 

66 
40 

70 

48 

57 
*7 

55 
43 

61 
40 

67 
42 

74 
52 

78 
57 

77 
57 

82 
52 

81 
55 

66 
60 

74 

55 

6C 

54 

75 
51 

67 
50 

70 

50 

80 

52 

70 
49 

64 
49 

75 
50 

75 
50 

5( 

69.9 
49.5 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

78 
A3 

75 
46 

73 
52 

68 

52 

70 
45 

68 
44 

72 
44 

90 
45 

R7 
45 

83 
48 

73 
45 

74 
46 

71 
48 

71 
45 

70 
47 

70 
55 

70 
51 

69 
55 

70 

52 

72 
46 

73 
45 

74 
45 

73 
55 

71 
50 

71 
51 

73 
56 

72 
47 

70 
47 

72 
48 

73 
44 

7( 
52 

73.1 
48.2 

T WENT YN INE  PALMS 

MAX 
M  I  N 

97 
59 

94 
58 

87 
59 

79 
51 

80 
47 

79 
48 

78 
51 

87 
47 

98 

53 

95 
58 

90 
54 

78 
50 

82 
52 

88 

52 

92 
57 

92 
59 

92 
58 

93 
6  6 

9-0 

57 

90 
53 

95 

59 

93 
61 

93 
5B 

93 
59 

95 
56 

91 
64 

9i 
61 

88 
57 

88 
56 

88 

55 

8  4 

55 

89.1 
55.5 

TWIN  LAKES 

MAX 
MI  N 

52 
30 

56 
18 

55 
23 

46 

22 

36 
15 

35 
25 

51 
37 

47 
26 

33 
21 

42 
16 

53 
26 

53 
27 

6  3 
25 

'■0 
26 

54 
35 

56 
29 

56 
29 

55 
35 

61 
32 

53 
32 

50 
25 

47 

32 

43 
29 

50.0 
26.8 

UK  I  AH 

MAX 

72 
*9 

66 
40 

63 
45 

63 
42 

59 
41 

60 
41 

74 
37 

75 
40 

70 
48 

67 
47 

60 
43 

67 
39 

74 
43 

75 
41 

76 
44 

77 
47 

79 
4  9 

87 
47 

76 

51 

65 
52 

77 

81 

65 
48 

66 
43 

74 
42 

73 
42 

68 
50 

66 
41 

75 
47 

69 
51 

67 
53 

82 
44 

70.7 
45.1 

UCLA 

MAX 

71 
56 

69 
55 

66 
56 

64 
56 

66 

53 

64 

52 

67 

55 

79 
57 

77 
63 

70 
55 

68 
52 

72 
53 

71 
54 

66 
52 

64 

52 

65 
54 

65 
5  4 

64 
55 

65 
56 

6  7 

55 

66 

55 

63 
57 

66 
54 

70 
54 

67 
56 

64 
55 

69 
55 

66 
56 

66 
55 

67 
53 

64 
58 

67.4 
54.9 

UPLAND  3  N 

MAX 

81 
46 

81 
46 

73 
5  0 

60 
47 

69 
44 

65 
49 

75 
46 

91 
44 

91 
52 

81 
48 

75 
41 

73 
41 

75 
40 

80 
43 

78 
43 

70 
49 

73 
49 

74 
47 

70 
52 

76 
42 

80 
46 

77 

50 

76 
46 

76 
43 

76 
48 

74 

53 

79 
45 

72 
52 

74 
49 

76 
41 

68 
43 

75.5 
46.3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

72 
42 

68 
34 

66 
36 

63 
36 

61 

33 

31 

73 

72 

4  0 

56 
43 

59 
41 

66 

31 

77 
36 

78 
44 

82 
41 

83 
47 

82 
47 

77 
42 

68 
44 

75 
36 

73 
37 

68 
47 

74 
37 

76 
45 

72 
46 

78 
39 

71  .6 
39.8 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

67 
47 

64 
42 

67 
41 

65 
39 

66 
38 

65 
42 

55 
39 

65 
40 

69 
39 

69 
45 

65 
50 

63 
41 

67 
42 

65 
45 

73 
47 

66 
48 

56 
46 

63 
48 

63 

5  0 

58 
51 

61 
51 

58 
43 

64 
45 

66 
..0 

66 
45 

64 
45 

65 
45 

64 
4  1 

61 
51 

67 
48 

66 
48 

64.4 
44.8 

VACAVILLE 

MAX 

73 
50 

80 
40 

76 
43 

76 
45 

73 
41 

73 
49 

74 
37 

80 
44 

72 
49 

70 
50 

70 
49 

78 
42 

82 
43 

85 
47 

85 
49 

82 
50 

80 
48 

86 
48 

70 
53 

71 

52 

79 
45 

72 
45 

78 
45 

83 
43 

77 
47 

75 
53 

80 
44 

74 
51 

71 
51 

78 
47 

6  3 
45 

77.0 
46-.  6 

VALYERMO  RS 

MAX 

84 
44 

77 
40 

75 
54 

68 
49 

68 
39 

66 
44 

68 
44 

80 
38 

87 
43 

86 
56 

75 
40 

62 

32 

72 
33 

79 

37 

81 
43 

81 
43 

81 
42 

65 
45 

80 
41 

78 
50 

83 

50 

80 
51 

80 
43 

80 
40 

80 
41 

78 
38 

77 
40 

73 
41 

70 
42 

77 
40 

76 
44 

77.0 
42.8 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

89 
46 

84 
46 

84 
49 

71 
45 

69 
42 

75 
44 

68 
43 

73 
40 

86 
46 

89 

55 

81 
45 

68 
42 

62 
43 

72 
42 

83 
48 

85 
48 

85 
46 

85 
47 

86 
46 

68 
44 

67 
48 

84 

52 

83 
48 

83 
44 

85 
45 

86 
45 

83 
45 

78 
49 

74 
42 

72 
50 

79.3 
45.8 

VISALIA 

MAX 

81 
52 

82 
56 

78 

53 

79 
56 

75 
52 

76 

52 

68 
47 

72 
46 

4  6 

49 

69 
56 

79 
54 

74 
48 

75 
47 

81 
53 

86 

57 

87 
54 

89 
55 

86 
55 

88 
55 

64 

57 

79 
54 

85 
53 

82 
49 

80 

51 

83 
53 

87 
55 

81 

52 

82 
52 

79 
54 

78 

52 

80 
54 

60.4 
52.7 

VOLT  A  PH 

MAX 

68 
44 

70 
42 

69 
42 

68 

34 

62 
36 

58 

4  1 

63 
34 

71 

40 

71 
48 

57 
42 

57 
40 

66 
36 

73 
47 

74 
49 

75 

5  2 

78 
55 

79 
49 

84 
50 

84 
57 

66 
48 

72 
50 

74 

42 

69 
35 

78 
44 

77 
47 

76 
47 

72 
34 

73 
51 

70 
45 

66 
46 

76 
49 

70.8 
44.5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

72 
44 

70 
38 

74 
40 

70 
34 

70 
37 

70 
47 

60 
35 

68 
38 

78 
40 

70 
51 

68 
48 

65 
37 

74 
42 

75 
46 

82 
47 

74 
47 

69 
46 

72 
45 

74 
52 

59 
52 

69 
52 

66 
50 

66 
44 

72 
42 

75 
45 

70 
52 

70 
42 

71 
47 

69 
46 

69 
49 

71 
42 

70.4 
44.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

79 
38 

79 
38 

73 
43 

60 
39 

67 
41 

65 
33 

70 
43 

82 
36 

R3 
42 

82 
26 

73 
38 

63 
36 

71 
37 

80 

35 

79 
36 

75 
39 

76 
36 

79 
41 

75 

75 
40 

78 
36 

78 
33 

76 

36 

77 
34 

78 
37 

76 
46 

74 
36 

74 
41 

70 
34 

74 
34 

73 
34 

74.6 
37.3 

WASCO 

MAX 
M I  N 

80 
53 

81 
49 

78 
52 

79 
48 

74 
43 

76 

53 

71 
50 

71 
46 

85 
5  2 

69 

53 

81 
52 

73 
50 

74 
46 

66 
51 

86 

51 

88 

52 

88 
59 

87 
57 

73 
53 

80 
54 

84 

54 

84 

52 

78 
52 

83 
52 

87 
54 

80 
51 

81 
54 

73 
51 

79 
6  2 

81 
57 

80.3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

67 
44 

68 
41 

68 
47 

69 
40 

69 
39 

70 
39 

58 
39 

67 
44 

71 
44 

67 
49 

65 
47 

62 
39 

71 
44 

63 
49 

67 
49 

67 
49 

65 
49 

6  2 
51 

60 
51 

58 
52 

66 

80 

63 
50 

63 
42 

70 
41 

69 
42 

66 
51 

67 
43 

68 
49 

63 
42 

65 
46 

69 
43 

65.9 
45.3 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

72 
45 

62 
29 

69 
28 

61 
25 

61 

31 

53 

33 

55 
33 

68 
35 

72 
46 

56 
43 

51 
36 

57 
33 

66 
34 

70 
36 

73 
35 

79 
37 

81 
40 

84 
41 

88 
47 

83 
55 

62 
47 

77 
49 

72 
43 

70 
34 

81 

39 

76 
41 

64 

38 

75 
44 

75 
49 

61 
46 

63 

4  8 

68.9 

WEED  1  S 

MAX 

63 
44 

54 
24 

62 
26 

57 
30 

55 
32 

52 
36 

50 
35 

61 
37 

63 
47 

50 
36 

47 
34 

50 
36 

57 
26 

65 
34 

66 
3  1 

67 

33 

75 
37 

77 
38 

80 
40 

80 
42 

58 
44 

67 
48 

61 
41 

64 
28 

75 
30 

68 
34 

59 
29 

65 
32 

69 
40 

60 
42 

57 

4  0 

62.4 

WH I SKEYTOWN  RES 

MAX 

74 
43 

63 
42 

7  6 
47 

73 
40 

69 

42 

67 
3B 

73 
47 

57 
43 

60 
36 

63 
41 

82 
45 

80 
52 

84 
51 

85 
83 

92 
57 

78 
47 

10 
42 

73 
46 

81 
47 

77 
48 

76 
46 

67 
47 

73.6 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

55 

23 

52 
20 

5  0 

22 

48 

23 

39 
16 

38 
2  0 

32 
9 

45 
25 

54 
34 

56 
35 

53 
24 

40 

1  3 

35 
1  1 

50 
22 

5  3 
22 

52 
20 

52 
25 

65 

2  6 

55 
27 

56 

25 

55 
25 

57 
30 

60 
28 

60 

26 

60 
27 

59 
27 

55 
25 

55 
30 

50 
30 

42 
19 

45 
28 

50.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

40 
25 

38 
21 

36 
17 

33 
14 

25 
14 

2  2 
14 

20 

5 

33 
16 

39 

25 

41 

22 

35 
14 

22 

3 

25 
6 

35 
21 

36 
20 

36 

22 

37 
25 

41 
24 

42 
23 

35 
20 

41 

2  5 

44 

30 

45 
28 

46 

2  6 

47 
27 

48 
25 

41 

27 

42 
26 

40 

20 

27 
15 

29 
19 

36.2 

WILLIAMS 

MAX 

82 
49 

79 
43 

78 
4  1 

73 
40 

71 
40 

70 
35 

72 
38 

74 

39 

8  2 
47 

74 
50 

72 
51 

70 
41 

78 
47 

81 
48 

84 
60 

85 
48 

87 
51 

8  4 
8  1 

89 

55 

82 
52 

an 

4  9 

78 
46 

75 
47 

77 
48 

84 
47 

80 
49 

7  9 
46 

79 
49 

80 
48 

74 
50 

78 

50 

78.3 

WILLITS  1  NE 

MAX 
M I N 

66 
46 

62 
35 

58 
18 

58 

34 

58 
31 

54 

44 

66 
35 

70 
40 

64 
43 

55 
44 

55 
39 

62 
33 

69 
38 

67 
38 

71 
40 

67 
45 

71 
45 

77 
46 

72 
47 

56 

48 

65 

48 

61 
44 

62 
45 

68 
4  0 

66 
37 

63 
47 

66 
86 

67 
45 

64 
46 

62 
48 

74 

40 

64.4 

WILLOWS 

MAX 
M I N 

75 
49 

70 
46 

81 

42 

80 
44 

72 
41 

70 
50 

68 

37 

71 
43 

79 
50 

73 
52 

69 
47 

68 
40 

76 
46 

78 
48 

85 
55 

86 
49 

84 

50 

83 
51 

85 
55 

76 
54 

74 

85 

79 
48 

73 
47 

7  6 

46 

82 
52 

80 
54 

74 
48 

82 
56 

72 
47 

69 

52 

71 
48 

76.2 

WINTERS 

MAX 

82 
54 

77 
42 

HI 
42 

79 
49 

77 
48 

1i 
47 

65 
40 

76 
44 

80 
61 

77 
50 

72 
48 

71 

4  2 

79 
50 

86 
50 

86 
55 

36 

55 

87 
48 

85 
60 

89 
53 

72 

52 

78 
49 

82 
50 

72 
51 

80 

4  2 

86 
48 

82 
53 

77 
45 

82 
55 

77 
49 

74 
54 

77 
4  9 

78.9 

WOODFORDS 

MAX 
M I  N 

65 
45 

60 
30 

63 
16 

54 
29 

52 
29 

50 
3  2 

61 

22 

71 
37 

7  2 
4  7 

63 
36 

45 

33 

51 

2  8 

62 
36 

67 
41 

65 
37 

68 
39 

73 
42 

73 
44 

69 
49 

72 
41 

7  2 
44 

70 
44 

72 
41 

76 
41 

78 
47 

64 
45 

6  9 
3  5 

65 
46 

60 
39 

59 
36 

5  4 

34 

64.3 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

80 
42 

73 
42 

80 
40 

79 
45 

73 
38 

74 
60 

64 

37 

73 
43 

80 
46 

73 
47 

72 
48 

71 

41 

75 
46 

86 
48 

as! 

46! 

85 
46 

85 
43 

83 

46 

88 

53 

72 
49 

7  2 
44 

82 
45 

73 
44 

7  9 
43 

84 
47 

82 
52 

77 
42 

63 

53 

77 
44 

76 
47 

7  9 
46 

77.9 
45.3 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

76 
47 

78 
48 

70 
53 

68 

52 

71 
46 

68 
49 

76 
50 

92 
46 

88 
49 

82 
48 

72 
46 

74 

46 

77 
48 

76 
43 

73  i 

71 

72 

73 

73 

76 

76 

77 

77 

75 

72 

75 

76 

72 

70 

75 

71 

75.0 
48.8 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

66 
42 

69 
38 

68 
40 

64 
36 

63 
33 

52 

4  0 

60 

32 

74 
38 

75 
40 

58 
48 

58 
41 

56 

33 

68 
35 

75 
39 

75 
46  1 

74 
44 

76 
46 

73 
49 

68 
48 

63 
43 

73 
42 

74 

45 

69 

41 

74 
41 

74 
43 

70 
46 

70 

44 

68 
43 

56 
47 

65 
42 

60 
4  8 

67.4 
41.7 

YREKA 

MAX 
MIN 

71 
44 

60 
32 

66 
35 

59 
33 

57 
37 

57 

38 

58 
37 

65 
44 

75 
46 

61 
42 

64 
35 

54 
35 

62 
34 

65 
35 

69j 
39 

73 
42 

79 
42 

81 
49 

83 
49 

86 
48 

6  9 
40 

75 
44 

73 
43 

72 
3  6 

78 
41 

78 
46 

64 
16 

73 
46 

73 
45 

60 
44 

65 

43 

68.5 
40.6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  fa  fog 
-  157  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Station 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 


BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (a) 
CBICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 
DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  &  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  (c) 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


(4.39 


Day  of  month 


24 
(5130 
82 
50 


0.21 
I  57 


EVAP  .27 
WIND  I  - 


EVAP  . 16 
WIND  - 


or 
Avg. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

,S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.16 

.25 

.30 

.39 

.20 

.15 

.23 

.23 

.18 

.23 

.23 

.30 

.30 

.31 

.34 

.29 

.  28 

.28 

.  19 

.23 

.  28 

.28 

.34 

.35 

.  32 

.  31 

.33 

.28 

.28 

.30 

8.38 

* 

* 

* 

1.14 

• 

* 

* 

4 

* 

• 

280 

• 

* 

* 

* 

* 

3.57 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.15 

.  42 

* 

* 

1.68 

13.15 

.48 

.51 

.33 

.  50 

36 

.21 

.34 

.48 

.44 

.46 

.  33 

.39 

.50 

.55 

.  50 

.60 

.  35 

.30 

.33 

.53 

.57 

.45 

.41 

.  40 

.  50 

.45 

.  43 

.28 

.48 

.  38 

13.27 

236 

26.1 

139 

22  4 

13.8 

85 

55 

50 

112 

221 

227 

195 

178 

180 

175 

169 

52 

145 

143 

192 

197 

181 

169 

79 

205 

160 

148 

1 19 

156 

77 

4910 

78 

78 

68 

70 

71 

80 

81 

79 

76 

67 

60 

77 

81 

78 

84 

80 

83 

71 

80 

83 

77 

85 

84 

80 

75 

78 

73 

75 

80 

71 

76.7 

46 

45 

4  3 

38 

4  3 

41 

43 

53 

51 

43 

39 

41 

46 

50 

50 

50 

50 

44 

44 

50 

52 

48 

47 

50 

47 

47 

47 

44 

45 

47 

46.3 

.19 

t 

* 

.30 

.  12 

.  15 

.12 

.35 

.30 

.27 

.21 

.  09 

.  20 

.24 

.  12 

.  33 

.25 

.  20 

.20 

.23 

.24 

.  23 

.24 

.  22 

.30 

.  12 

.22 

.25 

.18 

.  24 

6.34 

32 

15 

24 

43 

19 

38 

39 

27 

34 

31 

24 

25 

24 

31 

36 

15 

28 

23 

32 

31 

42 

31 

29 

31 

38 

31 

22 

28 

22 

49 

940 

.22 

.21 

.27 

.30 

.24 

.15 

.  21 

30 

.21 

.22 

.31 

.29 

.29 

.29 

.28 

.30 

.30 

.  32 

.30 

.16 

.  40 

.  20 

.29 

.  30 

.38 

.31 

.  30 

.30 

.  17 

.  30 

8.33 

78 

22 

53 

56 

72 

67 

43 

08 

50 

62 

72 

47 

50 

57 

87 

28 

48 

72 

96 

54 

38 

142 

59 

59 

101 

67 

56 

90 

77 

50 

1946 

73 

85 

86 

83 

78 

66 

83 

84 

73 

71 

76 

84 

85 

89 

as 

85 

86 

85 

81 

77 

86 

79 

87 

88 

82 

79 

84 

81 

72 

82 

812 

49 

52 

52 

49 

50 

45 

47 

50 

51 

50 

48 

50 

54 

56 

63 

56 

56 

57 

54 

54 

50 

50 

51 

53 

55 

51 

54 

52 

52 

55 

52.1 

16 

.  19 

.  27 

.25 

.17 

.  15 

.21 

.  33 

.38 

.15 

.  04 

.  15 

.21 

.  27 

.  21 

.39 

.  18 

.  19 

.22 

.24 

.28 

.36 

.30 

.29 

.  35 

26 

.26 

.  15 

.  18 

.  11 

7.14 

78 

33 

75 

58 

81 

74 

30 

88 

165 

100 

51 

46 

40 

51 

36 

50 

48 

46 

78 

53 

99 

50 

67 

52 

84 

82 

47 

51 

57 

56 

1986 

.  19 

.  23 

34 

26 

.  08 

.  10 

.30 

.  20 

.  17 

.  30 

.21 

.30 

.20 

.  30 

.  15 

.  15 

.23 

.07 

.  07 

.11 

.  16 

.28 

.25 

.23 

.  23 

.  23 

.27 

.22 

.  17 

.  14 

6.30 

iei 

175 

281 

220 

'b8 

59 

98 

*83 

49 

87 

139 

131 

37 

i74 

118 

80 

31 

108 

33 

01 

80 

115 

75 

114 

75 

48 

46 

77 

73 

75 

75 

73 

72 

76 

79 

HO 

SU 

79 

76 

77 

79 

80 

73 

74 

78 

76 

64 

69 

74 

77 

75 

78 

78 

79 

79 

79 

77 

76 

75.9 

49 

46 

46 

46 

51 

45 

47 

4  7 

56 

52 

47 

47 

51 

49 

52 

56 

53 

54 

54 

53 

53 

55 

48 

49 

49 

49 

49 

52 

57 

50 

50.5 

.28 

.29 

.26 

.30 

.25 

.21 

.25 

.30 

.23 

.36 

.30 

.29 

.22 

.27 

.19 

.15 

.25 

.25 

.15 

.27 

.  23 

.30 

.30 

.23 

.22 

.34 

24 

.20 

.28 

.29 

7.96 

78 

69 

87 

74 

80 

75 

42 

37 

46 

115 

116 

85 

51 

36 

40 

33 

34 

28 

54 

52 

43 

62 

61 

38 

51 

85 

50 

44 

77 

79 

1870 

80 

79 

75 

75 

75 

75 

80 

85 

85 

82 

77 

74 

71 

83 

79 

78 

82 

84 

76 

82 

83 

80 

79 

81 

80 

80 

80 

74 

79 

80 

S3 

53 

49 

46 

48 

50 

50 

53 

52 

48 

16 

49 

49 

55 

55 

55 

52 

55 

55 

55 

56 

52 

49 

53 

54 

50 

52 

53 

49 

53 

51.7 

.06 

.  18 

.  21 

.  22 

.  18 

.01 

.15 

.22 

.20 

.15 

.  13 

.22 

.22 

.24 

.  24 

.22 

.21 

.  23 

.  11 

.13 

.24 

.  18 

.24 

.  26 

.27 

.  22 

24 

.  19 

.  22 

.22 

6.00 

12 

23 

21 

25 

26 

12 

18 

17 

17 

15 

25 

23 

20 

17 

19 

23 

20 

25 

22 

18 

25 

21 

23 

22 

30 

23 

23 

26 

26 

30 

673 

.23 

.  24 

.  21 

.22 

* 

* 

.57 

.  24 

.  25 

.  19 

.  22 

.  19 

.21 

.24 

.  27 

.25 

.  24 

.31 

* 

.82 

24 

.27 

34 

.  26 

.26 

.  31 

B  7.37 

24 

86 

38 

27 

• 

* 

152 

112 

87 

86 

18 

29 

16 

17 

36 

34 

26 

84 

* 

• 

231 

85 

24 

41 

125 

* 

82 

81 

* 

68 

1671 

.24 

.  17 

.  16 

.  19 

* 

• 

.74 

.27 

.22 

.24 

.27 

• 

.76 

.24 

.  24 

.21 

.  20 

* 

• 

.78 

.22 

.27 

.26 

.21 

* 

* 

.76 

* 

.52 

7.40 

96 

150 

175 

il5 

• 

* 

377 

94 

102 

141 

144 

* 

• 

361 

90 

124 

104 

107 

* 

* 

344 

104 

96 

125 

101 

* 

* 

332 

* 

230 

3608 

84 

76 

69 

78 

84 

85 

83 

82 

82 

- 

82 

83 

80 

79 

79 

— 

84 

81 

84 

82 

81 

82 

84 

81.3 

60 

59 

57 

56 

56 

57 

58 

60 

59 

58 

60 

60 

59 

59 

- 

57 

80 

60 

60 

60 

58 

56 

58.5 

.  10 

.27 

35 

.32 

.  20 

.  14 

.  18 

.  28 

.25 

.21 

.  25 

30 

.  29 

.28 

.  32 

.28 

.21 

.  26 

.  25 

.22 

.29 

.27 

.27 

.32 

.33 

.28 

.  39 

.  29 

.  15 

.20 

8.00 

61 

54 

105 

86 

74 

81 

17 

51 

114 

86 

73 

65 

58 

44 

59 

101 

41 

1  15 

170 

82 

65 

58 

38 

72 

127 

56 

101 

135 

35 

50 

2342 

.86 

.47 

.  49 

1  35 

.64 

.34 

1.45 

1.05 

.93 

.  53 

.60 

.64 

* 

1.95 

1.20 

.46 

.67 

.  65 

.81 

.75 

1.02 

1.20 

.72 

.85 

.90 

.67 

.87 

22.82 

145 

13 

176 

* 

320 

58 

52 

87 

236 

261 

247 

183 

75 

87 

61 

48 

177 

198 

151 

153 

73 

135 

113 

127 

198 

163 

181 

218 

97 

255 

4380 

90 

92 

94 

95 

89 

90 

91 

87 

90 

85 

90 

90 

95 

101 

101 

97 

99 

92 

100 

100 

94 

95 

94 

91 

92 

91 

83 

88 

88 

92.6 

61 

60 

58 

63 

56 

63 

65 

76 

60 

53 

54 

61 

73 

64 

69 

65 

63 

63 

65 

65 

63 

63 

75 

64 

71 

63 

63 

56 

63 

63.3 

.  15 

.  35 

.  32 

.  33 

', 

.60 

.  33 

.  17 

.38 

08 

.  95 

.30 

.24 

.  20 

.  19 

• 

.45 

.28 

• 

.  74 

.  23 

.95 

* 

.45 

7.90 

153 

106 

161 

159 

424 

108 

144 

154 

168 

* 

356 

123 

159 

180 

164 

♦ 

* 

425 

150 

♦ 

257 

185 

* 

* 

488 

* 

345 

4539 

71 

77 

73 

72 

- 

- 

78 

77 

75 

70 

70 

- 

- 

82 

79 

75 

74 

76 

- 

76 

70 

79 

75 

- 

- 

77 

- 

78 

44 

46 

42 

45 

41 

47 

50 

48 

43 

- 

46 

51 

50 

50 

52 

- 

- 

48 

50 

- 

46 

52 

46 

- 

49 

- 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

■ 

" 

■ 

~ 

— 

~ 

" 

.  15 

.26 

.  42 

.32 

.26 

.34 

.29 

.28 

.36 

.34 

* 

.  55 

.25 

.  17 

.03 

— 

18 

41 

72 

95 

61 

72 

58 

45 

55 

82 

115 

54 

53 

24 

- 

.07 

.20 

.25 

.27 

.18 

.15 

.21 

.27 

.25 

.14 

.  16 

.  30 

.30 

.16 

.28 

.29 

.26 

.  23 

.38 

.15 

.28 

.20 

.27 

.31 

.32 

.25 

.30 

.18 

.20 

.20 

7.23 

41 

46 

63 

47 

70 

69 

48 

45 

69 

71 

78 

45 

52 

38 

43 

81 

54 

76 

84 

32 

86 

65 

40 

64 

91 

43 

54 

93 

46 

57 

1860 

.40 

.31 

.  42 

.  43 

.32 

.  15 

.  22 

.  34 

.41 

.39 

.41 

.  37 

.30 

.  46 

.  46 

.43 

.38 

.  44 

.11 

.20 

.32 

.42 

.43 

.37 

.50 

.45 

.36 

.  43 

.34 

.46 

11.37 

95 

52 

113 

93 

95 

76 

37 

34 

59 

112 

119 

82 

32 

65 

71 

67 

45 

81 

35 

26 

47 

86 

72 

48 

118 

95 

46 

98 

58 

111 

2211 

80 

83 

79 

76 

60 

69 

82 

86 

83 

82 

78 

77 

86 

84 

85 

86 

87 

90 

67 

81 

88 

83 

82 

85 

87 

82 

66 

78 

81 

84 

82.0 

52 

50 

49 

46 

43 

47 

48 

53 

57 

51 

47 

47 

50 

56 

57 

56 

56 

58 

56 

55 

58 

52 

S3 

54 

54 

52 

52 

54 

54 

55 

52.5 

.  13 

.  19 

.  17 

.  23 

.  14 

* 

.07 

.  22 

.19 

.02 

.  10 

.  17 

.  19 

.20 

.21 

.  18 

.21 

.10 

.03 

.10 

.  17 

.  26 

.21 

.20 

.26 

.22 

.22 

.13 

* 

.23 

5.02 

.  50 

.  47 

.  40 

.  48 

.  2y 

.38 

.  39 

.  41 

.35 

.40 

.  45 

.  32 

.37 

.38 

.  42 

.43 

.44 

44 

.45 

.41 

.50 

.47 

.51 

.45 

.44 

.  40 

.45 

.43 

.37 

.45 

13.14 

126 

82 

89 

173 

63 

89 

45 

23 

22 

51 

90 

90 

48 

52 

42 

68 

40 

52 

99 

62 

75 

69 

88 

69 

83 

61 

69 

77 

70 

67 

2161 

98 

97 

82 

82 

89 

85 

89 

95 

95 

91 

91 

76 

92 

93 

97 

97 

96 

95 

89 

95 

98 

98 

96 

98 

96 

94 

98 

94 

90 

95 

92.8 

61 

61 

54 

53 

55 

55 

54 

60 

62 

59 

5  4 

53 

55 

60 

60 

59 

62 

59 

57 

58 

59 

59 

59 

62 

60 

61 

59 

56 

57 

58 

58.1 

40 

.39 

.37 

.  52 

.33 

.06 

.27 

.  30 

.45 

.45 

.36 

.35 

.30 

.60 

.60 

.45 

.35 

57 

.15 

.15 

.30 

.45 

.  45 

.36 

.46 

45 

.30 

.30 

.37 

.45 

11.63 

103 

85 

98 

143 

89 

63 

62 

62 

100 

65 

107 

133 

55 

90 

71 

84 

63 

124 

112 

76 

66 

84 

84 

65 

87 

80 

64 

85 

112 

41 

2618 

.17 

.23 

.28 

.27 

.22 

.06 

.20 

.25 

.24 

.21 

.27 

• 

• 

.86 

.40 

.19 

.27 

.32 

.13 

.19 

.  32 

.28 

.33 

.35 

.33 

.  32 

.27 

.29 

.29 

.30 

8.07 

31 

32 

39 

37 

34 

14 

10 

15 

16 

23 

28 

41 

* 

44 

55 

17 

32 

45 

19 

30 

48 

38 

41 

37 

45 

37 

4  7 

32 

43 

50 

1006 

.16 

.23 

.  19 

.  12 

.06 

.15 

.21 

.07 

.05 

.10 

.17 

.15 

.25 

.23 

.27 

.22 

.26 

,25 

.05 

.19 

24 
•  *- 

.22 

.24 

.29 

.17 

.  19 

.21 

.10 

.07 

.14 

5.30 

21 

32 

1 4 

28 

24 

17 

23 

7 

21 

14 

9 

27 

17 

14 

23 

16 

12 

40 

20 

20 

36 

21 

23 

34 

41 

21 

19 

25 

11 

14 

658 

.  15 

.  28 

.  26 

.  26 

.  23 

.  18 

.  22 

.  30 

.  13 

.08 

* 

.21 

.20 

.24 

.24 

.  26 

.37 

.17 

.07 

.19 

.28 

.26 

.28 

.35 

.22 

.25 

26 

.  25 

.47 

.08 

B  6.96 

.  12 

•  1* 

.  33 

.  37 

.  1 3 

.  14 

.  27 

.  28 

.  18 

.  27 

.  11 

26 

.  27 

.  41 

.  35 

.  25 

.31 

.  24 

.17 

.25 

.33 

.31 

.33 

.34 

.  29 

.27 

.  31 

.  25 

.  32 

.16 

7.86 

71 

137 

149 

117 

171 

60 

44 

61 

83 

85 

121 

72 

63 

99 

83 

85 

91 

127 

74 

76 

115 

100 

90 

77 

92 

75 

87 

91 

137 

78 

2865 

.15 

.30 

.34 

.20 

.  17 

.11 

.31 

.  24 

.  18 

.11 

.20 

.  20 

.30 

.30 

.20 

.  25 

.28 

.  18 

.  15 

.20 

.25 

.26 

.26 

.26 

.  15 

.30 

.  15 

.30 

.30 

.  15 

6.91 

160 

190 

220 

140 

180 

80 

70 

90 

100 

100 

150 

150 

70 

150 

70 

80 

120 

230 

90 

100 

190 

170 

110 

130 

80 

130 

70 

140 

190 

100  3960 

84 

88 

79 

79 

79 

85 

89 

86 

84 

77 

81 

86 

88 

90 

86 

87 

85 

84 

80 

86 

86 

82 

88 

87 

81 

87 

75 

84 

85 

84 

84.0 

52 

53 

50 

50 

55 

49 

55 

54 

57 

55 

51 

55 

56 

58 

57 

54 

56 

53 

58 

55 

54 

55 

54  55 

58 

53 

55 

54 

57 

57 

54.4 

.  14 

.  23 

.  27 

.  26 

.  20 

.  12 

.  18 

.  27 

.  15 

.20 

.  18 

.  23 

.25 

.29 

.  28 

.25 

.21 

.  28 

.25 

.20 

.27 

.28 

.27 

.30 

.30 

.26 

.30 

.25 

.  15 

.19 

7. 19 

39 

17 

42 

39 

54 

26 

22 

33 

39 

44 

40 

21 

26 

25 

24 

25 

21 

42 

58 

24 

45 

54 

31 

30 

48 

34 

31 

53 

32 

25 

1075 

76 

84 

84 

81 

78 

65 

82 

84 

72 

73 

74 

84 

87 

90 

90 

88 

88 

88 

81 

82 

86 

80 

86 

87 

84 

81 

87 

79 

73 

81 

B1.9 

48 

50 

46 

49 

50 

43 

44 

50 

51 

48 

46 

50 

52 

54 

55 

55 

57 

56 

54 

55 

49 

50 

49 

48 

47 

50 

52 

52 

51 

54 

50.5 

.25 

.22 

.35 

.  25 

.17 

.33 

.32 

.28 

.32 

.31 

.27 

.27 

.23 

.30 

.26 

.24 

.23 

.31 

.23 

.23 

.  24 

26 

.26 

.25 

.23 

.27 

.17 

.24 

.27 

.20 

7.98 

.30 

.25 

.25 

.27 

* 

* 

.46 

.22 

.29 

.21 

.26 

+ 

.76 

.23 

.18 

.22 

.19 

• 

38 

17 

.27 

.26 

.29 

* 

* 

.76 

* 

.46 

6.89 

69 

111 

111 

132 

* 

219 

61 

96 

80 

102 

• 

♦ 

208 

83 

76 

67 

72 

* 

• 

187 

46 

56 

127 

77 

* 

• 

276 

* 

124 

2437 

.10 

.32 

.  44 

.41 

.28 

.04 

.18 

.30 

.  17 

.30 

.31 

.40 

.25 

.45 

.41 

.46 

.34 

.37 

.08 

.21 

.29 

.25 

.46 

.39 

.25 

.44 

.34 

.32 

.32 

.33 

9.51 

69 

103 

117 

144 

102 

51 

25 

95 

76 

89 

101 

126 

85 

100 

95 

127 

122 

128 

70 

76 

108 

109 

108 

110 

108 

86 

110 

115 

98 

110 

3032 

.  07 

15 

.  15 

18 

.  17 

.  20 

.  57 

.  21 

.  17 

.  19 

.  19 

* 

.35 

.08 

.18 

.18 

.  23 

.  48 

.  32 

4.77 

35 

20 

12 

14 

♦ 

52 

12 

17 

16 

40 

* 

* 

88 

17 

7 

15 

24 

• 

* 

25 

11 

17 

9 

23 

* 

57 

* 

70 

594 

.  16 

.29 

.09 

.13 

.23 

.13 

.31 

.37 

.36 

.31 

.28 

.  22 

.25 

.28 

.34 

.23 

.21 

.17 

.23 

.25 

.27 

23 

.28 

.28 

.20 

.25 

.29 

.20 

.26 

.30 

7.67 

.20 

.24 

.  20 

.17 

.05 

.06 

.21 

.26 

.14 

.00 

.11 

.16 

.22 

.25 

.22 

.29 

.18 

.03 

.11 

.14 

.23 

.06 

.20 

.22 

.23 

.  17 

.20 

.06 

.18 

.08 

5.03 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.18 

.04 

.27 

.23 

14 

.07 

.  14 

.23 

.08 

.05 

.12 

.24 

.21 

.23 

.  19 

.  22 

.19 

.21 

.20 

.05 

.24 

.24 

.  22 

.28 

.30 

.  16 

22 

.27 

.07 

.13 

5.63 

W IND 

31 

5 

5 

57 

76 

31 

54 

5 

55 

50 

77 

7  2 

4  6 

70 

20 

70 

1756 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

" 

.21 

.30 

.30 

.40 

,15 

.  18 

.27 

.30 

.25 

.25 

.30 

.30 

.30 

.30 

.38 

.30 

.30 

.09 

.15 

* 

.60 

.30 

.  30 

.  40 

.30 

.30 

.30 

.30 

.36 

.18 

B  8  .65 

WIND 

90 

75 

85 

80 

115 

85 

55 

7 

40 

180 

80 

70 

120 

70 

50 

140 

100 

1  10 

50 

2320 

TAHOE  CITY 

EVAP 

- 

.  16 

.18 

.  10 

.02 

.13 

.20 

.18 

.09 

.01 

.11 

.  19 

.09 

.07 

2b 

.16 

1ft 

.16 

.19 

.  16 

.23 

.  18 

.18 

.17 

111 

.  20 

.11 

12 

.07 

B  4  .34 

WIND 

43 

52 

25 

23 

32 

24 

1 8 

24 

23 

16 

16 

2  I 

22 

911 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  23 

.  34 

.  49 

.  41 

.  42 

.  15 

.  22 

.  30 

.  53 

.  35 

.  34 

.  35 

.  49 

.  34 

.  45 

.  34 

.  40 

.  43 

.  33 

.  23 

.  34 

.  40 

.  36 

.  42 

.  45 

.  36 

.  42 

.  45 

.38 

41 

.  23 

11.36 

WIND 

180 

195 

337 

236 

293 

218 

114 

63 

186 

199 

153 

186 

271 

201 

285 

339 

316 

265 

328 

163 

249 

320 

213 

256 

336 

160 

20ft 

353 

275 

254 

177 

7330 

TULELAKE 

EVAP 

.  21 

.15 

.30 

.25 

.05 

.05 

.  10 

.28 

.28 

.25 

.03 

.24 

.22 

.21 

.25 

.28 

25 

.35 

.36 

.38 

.15 

.37 

.26 

.25 

.33 

.25 

.23 

.23 

.09 

.  11 

6.76 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.  16 

.07 

.21 

.32 

.15 

.02 

.  29 

.23 

.03 

.05 

.13 

.20 

.15 

.39 

.22 

.31 

.  18 

.30 

.22 

.  14 

.11 

09 

.31 

1H 

.32 

.14 

.21 

17 

.  19 

5.  49 

WIND 

10 

43 

52 

79 

23 

26 

9 

27 

8 

9 

39 

68 

52 

60 

50 

21 

9 

23 

36 

16 

0 

35 

11 

27 

35 

42 

27 

21 

• 

56 

914 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

4.12 

.06 

.22 

.30 

.22 

.25 

.  19 

.09 

.  10 

.72 

.25 

.22 

.26 

.  26 

.51 

.  15 

15 

27 

.24 

48 

* 

.  14 

5.20 

WIND 

i  20 

41 

75 

63 

56 

59 

30 

13 

16 

58 

• 

114 

14 

28 

22 

31 

78 

27 

24 

18 

51 

52 

33 

923 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,   MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10   INCHES  ABOVE  GROUND. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAfl  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION, 
o     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relata 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitabon 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
tame  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00A  PST 

E- 

2 
< 

o 
o 

o 

J: OOP  PST 

H 

in 
a 

p. 
o 
o 

o 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1  00-199 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NNW 

29 

8.2 

++23 

NNE 

19 

64 

48 

31 

44 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

18 

12 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

3.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ssw 

8.0 

28 

ssw 

9 

54 

2 

4 

6 

2 

0 

0 

14 

5.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

26 

7.4 

++31 

NNW 

12 

76 

55 

47 

68 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

JNW 

7.7 

36 

SW 

8 

3 

10 

5 

3 

0 

0 

21 

43 

8.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

8.9 

22 

NW 

30+ 

76 

48 

29 

54 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

88 

3.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

S 

21 

8.4 

++30 

w 

12 

83 

63 

53 

78 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

4.5 

LOS   ANGELES   WB  AIRPORT 

WSW 

28 

8.9 

++30 

w 

12 

78 

62 

63 

75 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

t» 

6.7 

33 

NW 

12 

81 

59 

55 

75 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

71 

4.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

61 

53 

1 

3 

6 

0 

1 

0 

11 

5.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

w 

28 

11.5 

++29 

WNW 

11 

82 

64 

58 

76 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

12 

5.3 

POINT  ARGUELLO  WB 

11.3 

++31 

NW 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

5.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

20 

11.7 

37 

SE 

25 

68 

45 

32 

53 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

78 

5.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

29 

9.5 

28 

NW 

4 

85 

54 

39 

76 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

87 

4.2 

SANDBERG  WB 

N 

15.3 

++48 

NNW 

4 

51 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

2.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WSW 

17 

7.8 

23 

S 

3 

77 

64 

63 

75 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

56 

5.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

13.2 

39 

WNW 

12 

83 

64 

62 

79 

8 

6 

1 

0 

0 

0 

15 

5.3 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

9.8 

31 

W 

5 

75t 

2 

4 

3 

0 

0 

.  0 

9 

72 

SAN  JOSE 

JNW 

51 

6.2 

21 

NW 

12+ 

58r5 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

57 

4.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

35 

10.6 

++36 

WNW 

12 

91 

58 

G3 

87 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

3.4 

t  8:00  A.M.       6  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

rage 

Depth  In 

Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2 

sw 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

M. 

MAX 
MIN 

82 
102 
78 

82 

IDS 
Mil 

78 
1114 
79 

74 
89 
73 

74 
88 

72 

76 
96 
74 

76 
92 
73 

77 
95 
74 

79 
99 
75 

82 
102 
78 

80 

99 
79 

75 
94 
74 

73 
85 
69 

77 
97 
72 

80 
1 00 
76 

80 
102 
77 

81 
103 
77 

8  2 
1  03 
79 

82 
102 
80 

79 
95 
76 

82 
1  02 
79 

82 
103 
78 

82 
105 
79 

83 
107 
79 

83 
107 
81) 

84 
105 
81 

83 
107 
81 

82 
194 
81 

80 
99 
78 

80 
101 
78 

82 
1  02 
80 

79 
99 
77 

7 
8 
1 

8 

Inches 

9:00 

A 

M. 

MAX 
MIN 

80 
85 

HI 

hi; 

81 
86 

77 
82 

76 
80 

77 
8  2 

77 
81 
77 

77 
82 
77 

79 
84 
7  7 

82 
85 
78 

81 
85 
BO 

78 
83 
78 

76 
80 
75 

78 
81 
75 

79 
84 
77 

81 

85 
80 

81 
86 
80 

82 
86 
80 

82 
87 
81 

80 
85 
80 

82 
86 
80 

82 
88 
82 

83 
87 
81 

83 
87 
82 

83 
88 
82 

84 
88 
82 

84 
89 
83 

83 
89 
82 

82 
86 
81 

82 
87 
81 

82 
86 
81 

80 
85 
79 

5 
0 
3 

12 

Inches 

9:00 

A 

M. 

81 

82 

82 

79 

78 

79 

79 

79 

80 

82 

82 

811 

78 

80 

81 

82 

82 

83 

83 

82 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

81 

9 

20 

Inches 

9:00 

A 

M. 

79 

79 

78 

80 

81 

8  1 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

80 

5 

39 

Inches 

9:00 

A 

M. 

76 

75 

71. 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

77 

4 

79 

Inches 

9:00 

A 

M. 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

7  5 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

8 

DAVIS  1  WSW 

Inches  (b) 

MIN 

82 
63 

74 
59 

80 

6  2 

81 
62 

78 
60 

78 
63 

79 
56 

78 
61 

81 

63 

78 

63 

76 
61 

80 
60 

76 
62 

82 
65 

84 
67 

86 
68 

81 
64 

82 
66 

84 

67 

77 
65 

79 
65 

83 
65 

82 
66 

86 
66 

86 
66 

84 
68 

83 
66 

85 
69 

80 

65 

78 
66 

79 
63 

80 
64 

0 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

64 
6  1 

64 
61 

64 
59 

59 
57 

60 
56 

59 
57 

60 
56 

63 
58 

64 
60 

64 
61 

64 
61 

63 
60 

62 
58 

63 
59 

63 
60 

63 
60 

62 
60 

62 
59 

62 
59 

63 
59 

64 
60 

64 
61 

64 
61 

64 
61 

63 
61 

64 
61 

64 
61 

64 
62 

63 
60 

64 
60 

63 
60 

62 
59 

9 
6 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

62 
56 

62 
i,n 

61 
59 

59 
57 

57 
56 

56 
55 

55 
54 

55 
55 

56 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

57 
56 

61 
57 

61 
61 

61 

60 

60 
59 

59 
58 

58 

57 

58 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

6 
6 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,    BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,    FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM   INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.   COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.   J.   GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.   MAY  1  TO  7:00  A.M.   MAY  3  (48  HOURS),   AND  FROM  7:00  A.M.   MAY  22  TO  7:00  A.M.   MAY  24   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 


See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MAY  1961 


Day  of  month 


oianon 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

3.  5 
3 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  ' 
T 

T 

T 

4.3 
T 

1 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  3 
T 

T 
T 

T 
T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 . 0 
4 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2  0 
2 

3 .  0 
4 

4 

6 

2 

T 

T 

1  0 

1 

3.0 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

" 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
1 

1.0 
2 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

in 

117 

115 

115 

T 
115 

8.  0 
120 

2 . 0 
120 

119 

119 

5.0 
124 

10.0 
130 

T 
130 

128 

124 

120 

120 

118 

117 

115 

113 

112 

109 

106 

104 

104 

2.0 
103 

102 

101 

100 

6.5 
10  1 

103 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  0 
1 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  0 

1.0 
T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

32 

31 

28 

4  8 
31 

2.  5 
32 

30 

24 

2 . 8 
26 

2  .  1 

28 

6.7 
34 

33 

33 

31 

26 

24 

19 

15 

13 

10 

6 

2.2 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

1 . 0 
1 

2 . 0 
2 

3 . 0 
5 

2 

1.0 
T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

3 . 0 
3 

1 .  5 
2 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
8 

6 

T 

i  .  0 

2 

i  0 

T 

1 . 0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

2  0 
1 

0.5 
1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

1.0 
5 

5 

4 

3 

3 

1.0 
3 

3.5 
4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

t.  5 
5 

T 

4 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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MAY  1961 
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MAY  1961 
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MAY  1961 
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MAY  1961 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

t 

LATITUDE 

- 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

i 
g 

i 

SPECIAL 

A860TT  MINE 

LAKE  2 

«A 

AC  TON  ESCON01DQ  FC261BE 

LOS  ANGELES  2 

118  17 

2920 

ADELANTO 

SAN  BERDINO  1 

>  34  35 

117  25 

2845 

55 

AD  I N  RANGER  STATION 

MODOC  2 

1  41  12 

120  37 

4193 

5P 

5P 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

4  37  32 

122  02 

405 

ALDERPOINT 

HUHBOLOT 

123  36 

433 

9A 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  0*6 

LOS  ANGELES  1 

118  33 

2367 

5P 

ALPINE 

SAN  DIEGO  3 

3  32  50 

116  46 

1733 

SS 

SS 

ALTADENA 

LOS  ANGELES  1 

1123 

5P 

ALTURA5  RANGER  STATION 

016] 

MODOC  2 

1  41  29 

120  32 

4363 

"A 

BA 

AMBOY 

SAN  BE  RO 1  NO 

6  3*  3* 

115  49 

633 

k 

ANGJOLA 

TULARE 

119  29 

205 

9P 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA  1 

ANT'lOCH  FIBREBOARD  MILL 

022T 

CONTRA  COSTA  2 

121  46 

28 

10A 

10A 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA  2 

7  37  59 

121  44 

60 

8A 

8A 

AN2A 

0?  35 

RIVERSIOE  3 

3  33  33 

lib  40 

3915 

•  A 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA  3 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO  1 

i  34  31 

117  13 

2935 

5P 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  08PO 

4  33  07 

120  34 

105 

e- 

ARROYO  SECO 

032.' 

MONTEREY  i 

4  36  14 

121  29 

800 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0  32  7 

LOS  ANGELES  1 

3  34  13 

118  10 

1220 

ASH  MOUNTAIN 

OUI 

TULARE 

SA 

8A 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0353 

ORANGE  2 

117  53 

340 

7a 

ATLAS  ROAO 

C3T2 

NAPA  1 

1733 

AT WELL  CCC  CAMP 

0  3  71. 

TULARE 

9  36  28 

LIB  »( 

0  4  0  » 

AU BERRY 

0379 

FRESNO  2 

7  37  05 

ill  .'  i 

2005 

>P 

5  P 

AUBURN 

PLACER 

1    38  54 

121  04 

1297 

7A 

7A 

AVALON  PLEASURE  PIES 

03v-:. 

LOS  ANGELES  3 

3  33  21 

118  20 

•  A 

BA 

AWE  NAL  9  SSE 

0398 

0   35  54 

120  03 

350 

ac 

HA 

BA 

AZUSA  CITY  PARK  FC  U3 

0«.10 

LOS  ANGELES  ', 

b  34  08 

H7  34 

610 

5P 

BACKUS  RANCH 

0418 

KERN 

6  34  57 

118  11 

2645 

5P 

SP 

BADGER 

0*22 

9  3b  38 

119  01 

3030 

BADGER  PASS 

0621 

MARIPOSA  1 

6  37  40 

1  19  40 

7300 

S 

BAKER 

0*36.  SAN  BERDINO 

6    35  16 

116  04 

940 

BAKER  9  NNW 

j<.  w 

SAN  BERDINO 

6   35  23 

lib  07 

1045 

8A 

6AKERSF1ELD  MB  AIRPORT 

KERN  1 

0  35  25 

119  03 

495 

VJI 

MIC 

BALCH  POWER  HOUSE 

1   36  33 

119  05 

1720 

5P 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

346a 

TEHAMA  ! 

3   39  56 

122  47 

6500 

i  &  H 

s 

BARNE  SON  PARK 

OS  n 

ORANGE  2 

117  SI 

575 

5t 

BARRETT  DAM 

0316 

SAN  DIEGO  3 

3  32  41 

116  40 

;  6  2  3 

7A 

8ARST0W 

0919 

SAN  BE  RO 1 NO  1 

5  34  94 

117  01 

2  1*2 

*P 

BATES  RIOGE 

0943 

sn t a  Barbara  3 

0  34  55 

119  54 

5300 

VAR 

s 

BE ART  RAP  MEADOW 

C  S  96 

TULARE 

9  36  41 

118   5 . 

6800 

VAR 

s 

BEAUMONT 

RIVERSIDE  2 

8  33  36 

116  59 

2bl3 

8A 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE  2 

8  33  59 

1  1  ',    *  H 

3043 

7  A 

7  A 

7A 

BEAUMONT    1  £ 

RIVERSIDE 

6  33  36 

116  57 

2b00 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE  3 

7  38  00 

119  47 

6500 

VAR 

s 

BEL  AIR  FC  10 

06  1  B 

LOS  ANGELES  3 

3  34  05 

118  27 

540 

SP 

BEN  LOMOND 

u  6  7  4 

SANTA  CRUI 

4  37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

BERKELEY 

C  6  9  3 

ALAMEDA 

4  37  52 

122  15 

299 

HP 

SP 

8ERRYESS.A  LAKE 

:i  >H<, 

NAPA  2 

3  38  33 

122  14 

480 

I0A 

10A 

10A 

BESWICK    7  S 

0715 

SISKIYOU  1 

2  41  52 

122  14 

6140 

VAR 

S 

61EBER 

0  7  J 1 

LASSEN  2 

1    41  07 

121  08 

4  130 

B  IG  BAR  RANGER  J.T  AT  |0N 

ona 

TRINITY  3 

5  40  45 

123  15 

1272 

HA 

Bib  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BERDINO  2 

8  14  15 

lib  55 

6745 

9P 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0762 

SAN  BERDINO  2 

8   34  14 

116  58 

6815 

7A 

BIG  CREEK  Ph  NO  1 

FRESNO  ; 

7   37  12 

119  15 

4928 

9P 

9P 

BIG  DALTON  DAM  FC22  3B-E 

07S8 

LOS  ANGELES  2 

6   34  10 

117  49 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

C  76  | 

INYO 

9  37  08 

118  28 

0000 

✓  AB 

s 

0779 

LOS  ANGELES 

6  34  23 

117  41 

68b0 

9P 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

4  36  15 

121  47 

235 

BA 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E 

079a 

LOS  ANGELES  1 

3   34  18 

118  1  1 

2315 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0618 

LOb    ANCELE  :.  1 

3   34  11 

118  30 

722 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

9  37  16 

lie  35 

nibM 

Mid 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

1    37  Ob 

ue  34 

1040 

s 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INTO 

9  IT  22 

ue  22 

4108 

MIC 

MID 

BISHOP  UNION  CARBIOE 

0824 

INYO 

9  37  22 

US  43 

9390 

12M 

12M 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

4  37  IB 

122  10 

2330 

9A 

blacks  mountain 

1  40  46 

121  12 

7200 

s 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

LASSEN 

1   40  44 

121  15 

5600 

7A 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

Ofl  9  | 

8  39  17 

120  42 

5280 

MID 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

7  40  53 

123  49 

975 

9A 

BLYTHE 

5  33  37 

114  36 

268 

4P 

BLYTHE    T  W 

RIVERSIDE 

5  33  37 

390 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

R I VERSI DE 

093) 

NE  VADA  3 

BJ 

BON  1 T A 

0968 

SAN  DIEGO 

3  >:  1.0 

U7  02 

105 

SP 

bp 

BOONVILLE  hwy  MNTNC  STA 

0A 

60RREG0  DESERT  PARK 

SAN  01  EGO 

6  33  16 

116  25 

745 

8A 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

6  33  17 

116  21 

625 

8A 

BOULDER  CREEK 

LOCATELL I  RANCH 

SANTA  CRUZ 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

6  32  40 

9A 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

MID 

BOWMAN  DAM 

101( 

NEVADA 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

BRADLEY 

103* 

MONTEREY 

BRANSCOMB  2  NW 

1046 

MENOOCINO 

BA 

BRAWLEY  2  Sw 

1048 

IMPERIAL 

b   32  57 

115  33 

-100 

8A 

6 

BRAY  10  WSW 

1050 

S JSK I  YOU 

122  08 

5759 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE  ( 

BREA  DAM 

105? 

ORANGE 

6   33  53 

BRENTWOOD  6  SW 

106C 

CONTRA  COSTA 

BRIDGEPORT 

10  72 

MONO 

6P 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

8  38  lb 

119  17 

6550 

8RI0GEVILLE    -  NNW 

10B0 

HUMBOLDT 

8A 

BROCKWAY  summit 

PLACER 

BROOKS  FARNHAH  RANCH 

m; 

3  38  46 

122  09 

350 

9A 

l  1  I'- 

BUTTE 

8  39  41 

121  20 

3560 

8A 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

ll  33 

PLACER 

1   39  00 

120  35 

4600 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

BUCKHORN 

[  i  '■ 

SHASTA 

9A 

BUCKS  CREEK  PH 

.  i  51 

PLUMAS 

2P 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8  39  54 

BUENA  VISTA 

L17I 

SAN  BENITO 

BULLAPDS  BAR   PWR  HOUSE 

1  1BI 

YUBA 

BA 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

L05  ANGELES 

BURBANK    WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

1 

SAN  MATEO 

4  37  35 

122  21 

10 

4P 

», 

6URNEY 

1  2  1  4 

SHASTA 

1  40  53 

121  40 

3127 

Bi 

Burnt  ranch  }  6 

1215 

TRINITY 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  C06T A 

4  37  52 

UA 

BUTTONWILLOW 

l£*l 

KERN 

BA 

CAB A 2 ON 

1250 

RIVERSIDE 

6  33  55 

SP 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

CACHUMA  DAM 

12  5 

SNT A  BARBARA 

8A 

• 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

4790 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

ALAVERAS  RANGER  STA 

[281 

CALAVERAS 

4  38  12 

120  22 

3343 

CALAVERAS  RESERVOIR 

ALAMEDA 

1   37  29 

121  *9 

805 

CALEx ICO  2  HE 

IMPERIAL 

6  32  41 

116  28 

12 

CAL IFORNIA  HOT    SPRGS  RJ 

1  11,1 

TULARE 

9  35  63 

118  41 

CAL ISTOGA 

1312 

NAPA 

'A 

CALLAHAN  RANGER  STAT  1 Ot 

1M' 

SI  SKI  YOU 

2  41  IB 

122  43 

3136 

SP 

5h 

CAMP  ANGELUS 

1 

SAN  BERDINO 

S  34  Q9 

lib  59 

5770 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33  32  37 

lib  28 

2630 

3P 

5h- 

CAMP  PAPOEE 

1421 

CALAVERAS 

6  38  16 

120  51 

656 

81 

BA 

CAMP  PIONEER  SK|  SHLTEP 

1433 

SIERRA 

8  39  38 

120  34 

5565 

VAh 

s 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  20 

120  41 

615 

CAMPTONVI LLE  RANGER  ST* 

YUBA 

8  39  27 

121  02 

2760 

CAMP  WISHON 

L*> 

TULARE 

9  36  11 

1  IB  40 

3800 

CANBY   11  SW 

14  ' 

MODOC 

1    41  ii 

121  03 

81 

CANBY  RANGER  STATION 

1  i.  If 

MODOC 

U  41  27 

120  52 

4312 

8' 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

14B« 

LOS  ANGELES 

3  34  11 

118  34 

794 

4P 

*f 

I'.fU 

KERN 

b   35  IB 

117  58 

2010 

6P 

6P 

CANYON  DAM 

149" 

Plumas 

8  40  10 

121  05 

5P 

5S 

CARBON  CANYON  GILMAN 

ORANGE 

it,   33  55 

117  47 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152 

SAN  BERDINO 

!6  33  57 

117  48 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152 

PLUMAS 

8  40  05 

121  09 

2966 

OBSERVER 


clarence  o  reed 

c  FASSOLO 
FRANK  EBERT 

S  FOREST  SERVICE 


MRS  CORA  C  OLSEN 

WALL 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PAC1F IC  UNION  COL 
FIBREBO  PRODUCTS  CORP 

BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 


u  s  forest  service 
(at  park  service 
herschel  p  clausen 
gladys  a  dutra 
corps  of  engineers 
pete  e  dubose 
dan  Barber 
harbor  master 
i 1  dew ate  r  oil  co 
cornelius  smith 

george  l  turcott 
mrs  lucille  e  weodle 
iat  park  service 


L  A  WTR  +  PwR  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 


SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    I RR |G  DIST 
BEAUMONT    I RR IG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  WTi 
T  J  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


Sl.p 


HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK   P  HICKS 

u  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MRS  MARGIE  A  SIMPSON 

SO  CALIF  EDISON  CO 

0  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

STAIE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC   POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CLOSEO  8/1/60 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE  01V  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

DI  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCATELLI 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
NEVAOA  IRRIG  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  D  S IMS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKF6READ 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 


CORPS  OF  I 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  *  E  COMPANY 
MRS  FAYE  0  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  G  t  E  COMPANY 

chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 
city  of  burl ingame 

mrs  ruth  c  estes 
paul  f  k aut 
mrs  mar  stirton 
buena  vista  w  s  dist 
james  a  hakelano 
us  nat  park  service 
u  s  bur  reclamation 
san  berdino  co  fco 
cal  div  beach  *  pks 
u  s  forest  service 

s  f  water  dept 
imperial  irrig  dist 
u  s  forest  service 
joseph  j  scholl  jr 
u  s  forest  service 
state  div  of  hwys 
archie  c  leach 
e  bay  mun  utl  d | st 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 

u  s  forest  service 
pub  discontinued  1/21/61 
mrs  virginia  l  miller 
u  s  forest  service 
pierce  jr  college 
postmaster 

P  d  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
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ss 
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< 

d 
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OBSERVER 

PRECIP. 

si 

SPECIAL 

<:aomei_  vall?  ' 

1534 

MONTEPEY 

4 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

37  24 

120  03 

9A 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

1040 

MISS  HA2EL  L  BOROTRA 

CECILVlLLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

.  f. 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6T 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEOAR  GROVE 

1909 

FRESNO 

11 

36  47 

118  40 

4650 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

161  1 

MARIPOSA 

27 

37  28 

119  44 

3230 

5P 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEOARVILLE 

1614 

IB 

41  32 

120  10 

4670 

6  A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

,'3 

39  47 

121  40 

522 

BA 

P  G  +   E  COMPANY 

challenge  ranger  sta 

1633 

8 

121  14 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CMATSWORTH  FC  24  0 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

CMATSWORTH  RESERVOIR 

L682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  0AM 

1697 

TUOLUMNE 

37  58 

119  55 

4765 

8A 

BA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

l  TOO 

PLUMAS 

I 

40  18 

121  13 

4530 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

36  34 

121  36 

125 

BA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

17*3 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1973 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1  7  54 

VENTURA 

10 

34  48 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA. VISTA 

i  7se 

SAN  DIEGO 

33 

32  3b 

117  06 

8  A 

0  A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

17613 

a 

120  31 

3739 

BA 

SEE 

NAME 

CHANGE  END  OF  INDEX 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

.'3 

38  42 

121  18 

138 

*P 

JAMES  D  GOODR I DGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

17  79 

LOS  ANGELES 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKET  T  OBSY 

CLARK SBUPG 

17B4 

YOLO 

/3 

38  25 

121  32 

14 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clear  creek 

1799 

12 

41  43 

123  27 

975 

9A 

JOHN  R  JARD1NE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

38  38 

122  39 

1320 

HA 

BA 

C   IVAN  GLENP INN  I NG 

CLOvCRDALE  3  SSE 

1938 

SONOMA 

22 

38  4b 

122  59 

320 

BA 

BA 

JOHN  R  BYRD 

CLOVERDALE   11  w 

1820 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADE  R A 

27 

37  32 

119  17 

7002 

9 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL 1NGA 

1B64 

FRESNO 

27 

36  09 

1  2  0    2  1 

671 

COAL  1 NGA  FIRE  DEPT 

COAL  1 NGA  I  SE 

1867 

27 

120  20 

UNION  OIL  COMPANY 

C0AL1NGA   14  WNW 

:  969 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

SP 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COL8YS  FC  53  0 

1  B96 

LOS  ANGELES 

13 

lie  07 

3675 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1  905 

MONTEREY 

36  13 

12  1     A  | 

3280 

VAR 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN    FISH  HATCHERY 

1907 

23 

40  24 

122  09 

7A 

U  S  F  *  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  58 

2418 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE   POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

L94B 

COLUSA 

23 

122  01 

60 

6P 

Ivan  j  Stephens 

COLYEAR  springs 

,953 

TEHAMA 

2  3 

122  41 

BA 

FRANK  WATSON 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

12 

122  20 

2703 

4P 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  OISTRICT 

2"12 

9 

119  34 

200 

SA 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

COROES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

9A 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

212  7 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

SA 

FRANKLIN  K  REED 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

4P 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2046 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

20B1 

MENOOC INO 

7 

39  47 

123  15 

1385 

BA 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  PS 

2084 

MENOOCINO 

7 

39  50 

123  03 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

3P 

WILLIAM   S  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

6 

36  30 

116  52 

-125 

4P 

4P 

CLOSED  4/25/61 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

lib  30 

2300 

3P 

HOWARO  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTRE E  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

UB  20 

10720 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAwPORD  RANCH 

2131 

SAN  DIEGO 

32  53 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

40 

4P 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

120 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

21  50 

DEL  NORTE 

17 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BER01NO 

34  14 

117  16 

4523 

CLUB  SAN  MORITZ 

CROCKETT 

2177 

CONTRA   COST  A 

38  02 

122  13 

9 

8A 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

117  51 

3370 

»P 

U  S  FOREST  SERVICE 

KULVCN  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

118  23 

4P 

Culver  c ity  bus  l ine 

CUMMINGS 

MENOOC 1  NO 

39  50 

1265 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

2224 

23 

122  52 

1421 

SA 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

2236 

SN  T  A  BARBARA 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

BA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMAC A 

2i  !■> 

SAN  OIEGO 

29 

32  59 

116  33 

4630 

8A 

8A 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

1241 

30 

119  40 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SN T A  BARBARA 

30 

119  29 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    1  ENE 

HSb 

SAN  BERDINO 

( 

34  52 

116  52 

1973 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2297 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

21 

121  31 

SA 

HARLEy  NEUER6URG 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS    1  WSW 

2294 

YOLO 

38  32 

121  45 

51 

BA 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

21 

120  22 

4750 

8A 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

2306 

MOOOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INVO 

6 

37  22 

117  59 

5223 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

a 

39  18 

120  51 

3700 

5P 

5P 

P  6  +  E  COMPANY 

OELANO 

2346 

KERN 

9 

33  47 

119  15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  OEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

2: 

37  25 

121  23 

1125 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR 

1  56  9 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

SP 

5P 

OE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  OIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2450 

YUBA 

8 

39  21 

121  12 

1350 

41 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNE  R  MEMORIAL  ST  PA 

2467 

NEVADA 

39  19 

120  14 

5937 

SA 

CALIF    DIV  BEACH  *  PKS 

DOS  RIOS 

I49C 

MENDOC INO 

i9  :i 

123  21 

92  7 

BA 

STUART  T  PRICHETT 

DOUBLEBUNK  meadow 

2492 

TULARE 

33  57 

118  36 

6200 

VAR 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

3  3  56 

ue  oa 

116 

SP 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWN  1 E V 1LLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

39  34 

120  30 

2895 

fl  A 

BO 

U  S  FOREST  SERVICE 

2904 

;  e 

120  06 

10P 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4383 

7A 

H 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2916 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

UB  32 

7i 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  43 

120  06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNN IGAN 

^56R 

23 

38  33 

121  38 

63 

9  A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUlR  RANGER  STATION 

257? 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

Si 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUT  TONS  LANDING 

25B0 

NAPA 

n 

38  12 

122  18 

20 

HA 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

2593 

LASSEN 

1  8 

40  39 

120  39 

3130 

6P 

CLOSED  4/27/tl 

EAGLE  MOUNTAIN 

2991 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7/ 

METRO  WATER  OISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

264G 

COLUSA 

21 

39  22 

122  31 

1205 

SI 

8/ 

ORLANO  UNI T  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

Tulare 

11 

36  44 

118  23 

1  04  00 

VAR 

3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

2  709 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  49 

600 

8  A 

81 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  34 

-30 

9P 

51 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELEC  TRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5F 

P  G  +  E  COMPANY 

Elizabeth  lake  canyon 

FC   128  B 

2739 

LOS  ANGELES 

2' 

34  36 

118  34 

2075 

9P 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

274S 

DEL  NORTE 

1  7 

42  00 

123  43 

1711 

9P 

ROBERT  E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

.'7  56 

MONO 

3E 

37  56 

119  14 

9600 

MIC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

276) 

SAN  JOAOUIN 

3B  14 

121  11 

90 

7J 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

2E 

117  47 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELS INORE 

2805 

RIVERSIDE 

2fi 

39  40 

117  20 

1283 

68 

6C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELS  I NORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

26 

33  37 

117  19 

1303 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  OIEGO 

33 

33  07 

117  03 

660 

69 

6F 

OARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  HJLL 

2869 

SAN  DIEGO 

11 

33  07 

117  04 

050 

CJTY  OF  ESCONDIDO 

ETI WANDA 

SAN  BERDINO 

2e 

34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

26  99 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  34 

2912 

LAWRENCE  E  BuCHNER 

lEUREK A  WB  CITY 

2911 

HUMBOLDT 

11 

40  48 

124  10 

43 

MIL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

exchequer  reservoir 

292C 

MARIPOSA 

1* 

37  35 

120  16 

484 

91 

MERCED  IRRIG  OIST 

Exeter  fauver  ranch 

2922 

TULARE 

1 

36  21 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FA  IRF IElD 

2933 

23 

122  03 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2994 

SOLANO 

2 

36  13 

122  03 

19 

4P 

41 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

294 

LOS  ANGELES 

19 

34  42 

118  26 

3060 

6* 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2931 

SAN  DIEGO 

93 

33  21 

117  13 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SHASTA 

2 

41  01 

121  28 

3340 

8* 

1- 

it 

PUB  DISCONTINUED 

FEATHER  FALLS 

299' 

But  te 

1 

121  15 

JOE  WHEELER  JR 

FERGUSON  RANCH 

30  2  C 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

7< 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

302' 

HUMBOLDT 

11 

40  30 

124  20 

1445 

at 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FIDDLETOWN  lynch  ranch 

AMADOR 

It 

38  31 

120  42 

2100 

a 

WENT WORTH  LYNCH 

F  IGUEROA  MOUNTAIN 

304« 

SNT A  BARBARA 

33 

34  44 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3Q3C 

VENTURA 

2 

34  24 

UB  56 

433 

8/ 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

f  INLEY  1  NNE 

305- 

LAKE 

2 

39  01 

122  52 

1340 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY    1  W 

3098 

LAKE 

2! 

39  00 

122  S3 

1350 

7f 

LESTER  W  BOARDMAN 

F INLE f  5  SW 

3091 

2 

122  57 

ec 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  3  SSW 

3085 

FRESNO 

36  21 

120  09 

265 

6F 

M 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3091 

LASSEN 

If 

40  22 

120  19 

4000 

5F 

5f 

9P 

CAL  DEPT  FISH  +  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

2 

37  16 

UB  58 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

31  1 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

330 

BJ 

8/ 

Bi 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONT ANA  5  N 

31  If 

SAN  BERDINO 

2f 

34  11 

117  27 

1972 

M 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAI SER 

312G 

SAN  BERDINO 

2£ 

34  05 

117  30 

1090 

*f 

KAISER  STEEL  CORP 

FQREST  GLEN 

3isr 

TRINITY 

40  23 

123  20 

2340 

a; 

8/ 

MRS  B  E  ESLICK 

STATION  INDEX 


INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

u 

LONGITDDE 

g 

u 

OBSER'J 
TIME 
TAB 

PHECIP 

F0RCSTH1LL   SANGER  ST* 

PLACER 

39  01 

3200 

FORKS  OF  SALMON 

SISKIYOU 

41  15 

1270 

FORT  S I  DWELL 

MODOC 

41  51 

4498 

5" 

FORT  9ft AGG 

MENOOC INO 

39  27 

80 

FORT  8RAGG  AVI  AT  ION 

MENOOC 1N0 

39  24 

FORT  DICK    1  NNE 

DEL  NORTE 

41  52 

46 

FOR T  JONES  6  ESE 

SISKIYOU 

41  35 

3324 

FORT   JONES  RANGER  STA 

SISKIYOU 

41  36 

2720 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

i ' 

123  15 

116 

6P 

FREEDOM  6  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

14  9  5 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

40  42 

1  100 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRESNO 

331 

FRIANt   GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

36  59 

410 

8A 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

ORANGE 

33  54 

330 

FULLERTON  DAM 

ORANGE 

33  54 

340 

FULLERTON  H 1 LLCREST  RES 

ORANGE 

26 

33  53 

330 

GARBERVILLE 

"'.  '!  1  0 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

7  A 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

\ 

38  50 

120  51 

194  0 

7fl 

3357 

1  7 

123  58 

8A 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

38 

37  45 

119  08 

A9  7t 

MID 

GEORGETOWN 

3361 

EL  DORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

GEORGETOWN  RANGE  R  STA 

3384 

EL  OORADO 

1 

38  55 

120  48 

3001 

8A 

GERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

8A 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  OORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

36  34 

118  46 

6375 

BA 

8A 

G 1 8R AL  TAB   OAM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

15S0 

6P 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

367 

5P 

5P 

GILROV 

3417 

santa  Clara 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

3419 

20 

121  26 

GILROV   14  ENE 

3-22 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

BA 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

34  09 

530 

5>P 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

SP 

GLE  NNVI LLE 

3463 

KERN 

35  43 

118  42 

3140 

5P 

9A 

GLENNV ILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  52 

3240 

GONZALES  9  ENE 

SAN  8ENIT0 

24 

36  33 

121  18 

2350 

GOOSE  LAKE  WEST 

MODOC 

21 

41  52 

4686 

TP 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  09 

8900 

3548 

11 

118  36 

vap 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

118  58 

6SS0 

5A 

GRASS  LAKE  HWT  MNTC  STA 

SISK IYOU 

41  38 

122  12 

5075 

GRASS  VALLEY 

NEVADA 

39  12 

2693 

GRASS  VALLEY  N I D 

NEVADA 

39  13 

2422 

GRATON   l  M 

SONOMA 

38  26 

210 

6P 

GREENLAND  RANCH 

36  27 

GREENV  I  EW 

SISKIYOU 

41  33 

2818 

GREENVILLE  RANGER  STA 

PLUMAS 

40  08 

3560 

GRIZZLY  FLATS 

EL  DORADO 

38  38 

3930 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

4 

122  13 

5P 

GROVE  LAND  . 

3669 

TUOLUMNE 

37 

3  7  50 

120  14 

2825 

GROvELANO  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

37  49 

GUERNEVILLE 

SONOMA 

38  30 

115 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

LOS  ANGELES 

34  16 

2450 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

34  16 

3440 

INYO 

36  08 

3810 

HALF   MOON  BAY    *  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

7  a 

3725 

a 

121  05 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MAR  I  N 

17 

38  04 

122  31 

-2 

MID 

HANFORD 

KINGS 

36  20 

242 

5P 

HANSEN  OAM 

LOS  ANGELES 

34  16 

1110 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SISKIYOU 

41  48 

1090 

■A 

8A 

HARRIS  GAGING  STAT  ION 

SNTA  BARBARA 

34  46 

320 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

40  22 

2710 

8A 

HARRY  L  E  NGLE8R IGHT  OAM 

NEVADA 

580 

8A 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

40  4B 

3348 

HAT  CREEK  Ph  NO  1 

1124 

SHASTA 

21 

40  56 

3015 

OA 

3855 

R 1 VE  RS 1 DE 

115  38 

8A 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2340 

9A 

MAYWASO  6  ESE 

'863 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

925 

SONOMA 

38  37 

6P 

HE  AL0S8URG  2  E 

>H  7R 

38  37 

122  52 

102 

8A 

HEME  T 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

OA 

HEME T  RESERVOIR 

RIVERSIDE 

33  40 

4355 

HENSHAw  OAM 

SAN  01  EGO 

33  14 

2700 

8A 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

36  25 

2160 

HERNANDEZ   7  SE 

SAN  BENITO 

36  18 

2765 

393: 

SAN  BERDINU 

IS 

117  18 

ss 

HETCH  HETCHY 

1939 

37 

37  57 

119  47 

3870 

HA 

HIGHLAND    SPRING5  RANCH 

3955 

3B  56 

122  54 

1460 

8A 

HILTS 

SISKIYOU 

42  00 

2900 

8A 

fiA 

HOBERGS 

LAKE 

38  51 

2960 

HOCKETT  MEADOWS 

TULARE 

36  22 

8500 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

33  03 

320 

7A 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

34  13 

2650 

HOL  .ISTER 

SAN  BENITO 

36  51 

285 

HOLLISTER  Z 

SAN  8ENIT0 

36  51 

284 

HOOPtt0E"  2 

40  74 

HUMBOLDT 

17 

124  09 

8A 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

8A 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

41  02 

315 

HOPLAND  8  NE 

LAKE 

39  01 

2510 

HOPLANO  LARGO  STATION 

MENDOC INO 

39  01 

550 

HOSSACK 

TULARE 

36  11 

7100 

HUASNA 

SN  LUIS  OBPO 

35  05 

710 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

38  06 

7800 

HUNTER  DIST  GRAVES  RC H 

TEHAMA 

770 

HUN I  EPS  DAM 

CALAVERAS 

38  12 

3220 

41  76 

27 

119  13 

5P 

MVAMPOM 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

IDLEWlLD  HWY    MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

41  54 

1250 

IDRIA 

SAN  BENITO 

36  25 

2650 

IDYLLW1LD  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33  45 

5397 

2P 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

32  51 

6P 

INDEPENDENCE 

36  48 

3950 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INYO 

9175 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIOE 

33  44 

11 

inyokern 

KERN 

35  39 

2440 

4280 

1 

117  41 

MID 

IONE 

4283 

AMADOR 

16 

3B  20 

120  56 

280 

SA 

IOWA  MILL 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  BERDINO 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  DORAOO 

JESS  VALLEY 

MODOC 

5290 

5P 

JOMNSONOALE 

TULARE 

35  58 

4660 

JOSHUA  TREE 

SAN  BE no | NO 

34  08 

2730 

33  05 

4215 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  01  EGO 

33  06 

3650 

JUNCAl  DAM 

4421 

snta  Barbara 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

2  7 

3"i  18 

119  06 

■J  AG 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BE  RD I  NO 

34  10 

4325 

HA 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

2; 

122  40 

1600 

8A 

KELSEYVILLE 

LAKE 

?i 

3B  59 

122  50 

1365 

9A 

KELSEYVILLE  4  sw 

449: 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

KENTF  IELD 

45  0! 

17 

122  33 

90 

9A 

9A 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

It 

lie  29 

3650 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN 

10 

35  28 

ne  47 

970 

9P 

5P 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4323 

10 

35  47 

1  18  26 

2703 

SP 

KETTLEMAN  CITv  1  ssw 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  5B 

310 

8A 

KETTLEMAN  STAT  ION 

4938 

1 1 

36  04 

120  05 

508 

6P 

KING  CITy"  "  H°USE 

4544 

2  3 

121  52 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

SP 

5P 

KLAMATH 

4371 

DEL  NORTE 

1? 

41  31 

124  02 

25 

5P 

HID 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

439C 

STANISLAUS 

34 

37  4B 

120  39 

315 

8A 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

11 

40  52 

123  57 

145 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORAOO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

LA  CRESCENT A  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

1 

34  14 

118  15 

1565 

SP 

LAFAYETTE  2  NNE 

46  33 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

BA 

OBSERVER 


L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 
U  S  W6  OBSERVER 
WILLIAM  R  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  8UR  RECLAMAT ion 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANC0AST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


WILLIAM  BREEOLOvE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGH! 
V  S  WEATHER  BUREAU 
US   NAT    PARK  SERVICE 
SAN T A  BARBARA  WTI 

5AN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SE  Th  E  AUSER 


Of  P 


RALPH  STAPENhORST 
MRS   L    M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ALTA  M  B06UE 
I   C  EVERLY 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US   NAT    PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOODE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA  [RR1G  DIST 
HOMER    L  PARNELL 
NGE  END  OF  INOEK 
MRS  EMMA  R  PERE IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

CLOSED  6/1/60 
DUANE  J  CO* 


SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

P   G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST 


MRS   ABB  I E    S  DRFNNAN 

HEALDSBURG  F|RE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE    HEME  T    MUN  WATER 
LAKE    HEME  T    MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

MRS  MARIE  F  EDWARDS 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHR1 ST 1NE  M  HUFF 
CLIFFORO  w  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  *  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   IDRIA  MINE  +  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 

I   E  ROSE 

metro  water  oept 
u  s  weather  bureau 
walter  cantrall 
u  s  forest  service 
desert  journal  pus  co 
zenos  y  coleman 
charles  vilinek 
john  k  chase 
so  calif  edison  co 

kee  ranch 
mrs  Ruth  f  rubinow 
co  farm  +  home  adv 
mrs  karen  v  bacc i 
henry  h  muller 
pac  coast  aggregates 
mrs  l i  la  l of berg 
so  calif  edison  co 
so  calif  edison  co 
standard  oil  co  cal 

p  g  *  e  company 
p  g  ♦  e  company 
state  div  of  fstry 
harold  del  ponte 
d  lee  emerson 
raymond  willms 
denn i s  l  emmons 
harry  stevenson 

CRE  SCENT  A  VLY  CO  w  0 


STATION 


VLAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKE PORT  SCS 

LAKE  SA8R1NA 
LAKE  SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA    PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZ.A  PATROL 

STAT  I  ON   FC    352  B 
LEE  SV ILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 


NOSAY 

TTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 

TTLE  VALLEY 

VE  OAK  CANYON  FC  230C 

VERMORE  2  S: 
LLANO  SHAWNEE 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 

LOGAN  MEADOW 

LOMPOC  SEWAGE 
LONE  PI 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
L  OR  A  I NE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELE5  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS   ARBURU A  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  K  IBBEy  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYAL TON 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 
LUC  I  A  W] LLOW  SPR  1NGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  creek  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEV I LLE  ISLAND 
MANZAN1TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MAR 1POSA 
MARKLEE V  I LLE 
MARTINEZ    3  S 
MART  INEZ    3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSV I LLE 
MATHER 

mc  carthy  point  rs 
mc  cloud 
meadow  lake 
MECCA  3  SE 
MEOICINE  LAKE 
MENDOT A  DAM 
MERCED  F IRE   STAT  I  ON  2 
MERCED  2 


MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 

CH1GAN  BLUFF 

DOLE  TOWN 

DOLEWATER 

LFORD  LAUFMAN  RS 

LL  CREEK  NO  2 

LL  CREEK  INTAKE 

LO  5  NE 

NERAL 

NEPAL  KING 

RANDA  SPENGLER  °ANCH 

TCMELL  CAVERNS 

TCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK   Z  SSW 
MONT ICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
VALLEY 
Y  F|RE  OEPT 


BAY  3  N 
UN  PASS 
8ALDY  FC  85G 
OANAHER 
DIABLO  NORTH  GATE 
HAMILTON 
HEBRON  11  ESE 
HEBRON  RANGER  STA 
MADONNA 

SHASTA    SKI  BOWL 


SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
T  AMAL  P A  I S   2  SW 
WILSON  FC  336  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

PNAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO    1  NW 


COUNTY 


ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALP  I NE 

SAN  BE  RD I  NO 

MODOC 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 
SISKIYOU 
MENDOC 1  NO 


LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

TULAPE 

FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LAS5EN 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 


5064  SNTA  BARBARA 
5067  INYO 
50  74  jSN 


TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 


LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  BEROINO 
MONTEREY 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
SAN    fF  Pi  !  Nu 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 

MONO 

san  joaquin 
Shasta 


KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COST  A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST  A 

TUOLUMNE 

S I SK I  YOU 
FRESNO 

RIVERSIDE 
SISK I  YOU 
FRESNO 
MERCED 
MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BERDINO 


TULARE 
HUMBOLDT 
SAN  BEROINO 
FRESNO 
STANISLAUS 
STAN  I SLAUS 
KERN 
TULARE 

SISKIYOU 

MONTEREY 
SHASTA 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DOBADn 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
S I SK 1  YOU 
SANTA  CRU2 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
SISK IYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 
MARIN 
TRINITY 
SAN  LUIS  OBPO 
NAPA 
NAPA 

MENDOCINO 


u 
< 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

I 
g 

PRECIP. 

0  5 

56 

210 

670 

t  p 

7500 

yap 

1 

5P 

2P 

IP 

4662 

VAP 

40  01 

123  24 

39  02 

122  55 

1342 

5P 

SP 

1356 

i 

40  53 

122  23 

ep 

Ht 

32  52 

116  54 

3P 

34  42 

lie  09 

35  23 

120  10 

1550 

4975 

121  31 

37  14 

120  15 

36  23 

119  02 
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5P 

4650 

VAR 

36  11 

119  04 

118  18 

40  54 

121    1 1 

34  07 

117  44 

SEE 
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117  45 

35  58 

121  05 

32  59 

117  15 
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121  17 

40 

SP 

37  20 
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8A 

99 
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H 

M :  1 

37  58 

122  oe 

37  58 

122  06 

278 

8A 

26 

S 

•A 
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SP 
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s 
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92 
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36  13 
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SP 

5P 

2640 

335 
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9A 

9A 

3075 
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37  08 

121  39 
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34  03 

116  34 

2560 

7A 

115 

SP 

3P 

670 

Hit 
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7A 

It 
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UP 

1  IP 

4  380 

6F 

122  00 

4250 

8A 

37  01 
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41  22 

122  12 

7841 

9A 

7500 

VAB 

s 

41  19 

122  19 

3544 

M,r 

MID 
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1475 

118  04 

5709 

4P 

122  34 
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122  32 
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4P 

AP 

38  IB 

122  17 

16 

7A 

122  16 

60 

SP 

5P 

39  10 

123  34 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
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SAN  BERNARDINO  FCO 
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1  PRECIP. 

3 

5 

SPECIAL 

61  15 

CITY  OF   NEEDLE  S 

61  IB 

FED  AVIATION  AGENCY 

6123 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

CITY    OF    NEVADA  CITY 

ALAMEDA 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

h\w. 

VENTURA 

33 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

'•I 

34  23 

118  32 

1243 

UP 

L  A  CO  F [RE  DEPT 

34  22 

lie  3i 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

STAN  I  SLAUS 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

21 

ARTHUR  A    LENKE IT 

NEWPORT   BE  AC H  HARBOR 

ORANGE 

NEWPORT   HARBOR  DEPT 

RECLAMAT ION  Dl ST  1001 

IMPERIAL 

IMPERIAL    1RRIG  01  ST 

NIPOMO  2  NW 

SN  LUIS  08P0 

30 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAOERA 

27 

U  S  FOREST  SERVICE 

ffNORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

6290 

MARIN 

3B  08 

122  43 

350 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

6  C  S 

il 

37  52 

120  52 

•il 

.3  A 

8  A 

S  SN  JOAQUIN   1R  OIST 

OAK    KNOLL    "ANGER  STA 

S I SK 1  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

ALAMEDA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

17 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

1  7 

RICHARD  PLEINER 

OCC I  DENTAL 

ANDREW  J  BLANEY 

COCEANSIOE  CAMP 

PENDLETON 

SAN  DIEGO 

33 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANS  1 DE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

33 

OCEANS  1 DE  WATER  OEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  08 

175 

BA 

MRS  AILEEN  M  LEWIS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRE5NO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

V  A  f 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA 

33 

VENTURA  CO  F 1  RE  DEPT 

OL 1 NDA 

ORANGE 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

SHASTA 

23 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

LOS  ANGELES 

26 

LONG  BEACH   SCH  D 1  ST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE 

26 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRESNO 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

HUMBOLDT 

17 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

ORICK   10  SE 

HUMBOLDT 

12 

AUSTIN  E  LYONS 

ORL AND 

I'Ju. 

39  45 

122  12 

254 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

6  5  0  B 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

5P 

51 

E   J  ANDERSON 

OROV ILLE 

BUT  TE 

e 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  7  SE 

BUTTE 

8 

MRS  ALBERTA  FOOTE 

OROV ILLE  BRIDGE 

BUT  TE 

B 

robert  e  skinner 

OROVILLE  RANGER  STATION, 

BUTTE 

8 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

MAR  1 POSA 

OEPT  WATER  RESOURCES 

OxNARO 

VENTURA 

CITY  OF  OxNARD 

VENTURA 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

MERCED 

27 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

PAC  IF IC  MOUSE 

hbl  ! 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  30 

3440 

&A 

FLOYD  R  "OOLE 

PACOIMA   DAM  FC    33  A-E 

6602 

34  20 

118  24 

1500 

5P 

PAICINES  OMRWALL  RANCH 

SAN  BENITO 

JOHN   P  OHRwALL 

PALMDAL  E 

LOS  ANGELES 

PALMDALE    IRRIG  D I  ST 

PALMDALE    2  NE 

LOS  ANGELES 

PALMDALE    I RRIG  01  ST 

PALMDALE   FAA   A 1 RPORT 

LOS  ANGELES 

FED  AVIATION  AGENCY 

RIVERS  IDE 

PALM  SPGS  F IRE  OEPT 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

SANTA  CLARA 

ENGINEERING  DEPT 

PAL  OMA 

MONTEREY 

24 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR   MTN  OBSERVATORY 

SAN  DIEGO 

33 

:  h 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC  43D 

6663 

LOS  ANGELES 

33  48 

118  23 

216 

7A 

GEORGE  TALLY 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCME  JUNCTION 

FRE  SNO 

27 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PARAD 1 SE 

BUT  TE 

23 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

HE T CM  METCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BE  RO 1  NO 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF IELD 

MONFERE Y 

24 

HERBERT   H  DURHAM 

PARkFIELD  7  NNW 

MONTE RE  Y 

24 

RAUL  S  TON  P  MORRISON 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

PASADENA  MATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STATION 

TEHAMA 

23 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

SN  LUIS  08PO 

24 

35  41 

120  45 

995 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  3B 

803 

MIC 

'-■ . ; 

FED  AVIATION  AGENCY 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

23 

MRS   ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  f 1  RE    STATION  2 

SONOMA 

17 

PETALUMA   F 1 R£  DEPT 

PETALUMA    1  N 

1  J 

VICTOR  E  CHA I  X 

P  IEDRA 

1  1 

MPS    IDA   H  AKERS 

PIEORA  8LANCA   GUARD  STA 

6 

VENTURA 

4  34 

119  10 

3065 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6B91 

LOS  ANGELES 

34  40 

118  26 

3286 

5P 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

SAN  BENITO 

US   NAT   PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

VENTURA 

29 

CAHULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT   °IVEP  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

P  G  *  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

LAKE 

22 

auBREy  w  PITTS 

PLACERVILLE 

EL  DORADO 

PLACEPV 1 LLE  IFG 

EL  DORADO 

INST  FST  GENET  ICS 

PLACERVILLE    1  w 

EL  DORADO 

1 

CITY   OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

38  29 

120  51 

1096 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOC 1  NO 

!1 

38  55 

123  42 

197 

8A 

8A 

JAMES   D  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUE  LLO  WB 

SNT  A  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

SNTA  BARBARA 

33 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANC AS 

SN  LUIS  OBPO 

59 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

LOS  ANGELES 

26 

J  E   ADAM  SON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

CONTRA  COST  A 

U   S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERV 1 LLE 

TULARE 

9 

JOHN  H  OAYBELL 

PORTOLA 

PLUMAS 

B 

4P 

REUBEN  G  DALTON 

7093 

!;". 

35  48 

118  34 

7000 

VAI 

c  s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  £ 

}  9t 

TULARE 

35  48 

118  38 

4920 

6P 

J  A 
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POTTER  VALLEY   3  NNw 

MENDOC 1  NO 

i  i 

OTTO  R  HUGHES 

POTTEP  VALLEY   3  SE 

MENDOC INO 

2S 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

MENDOC 1  NO 

POWAY  VALLE V 

SAN  DIEGO 

POWAY   MUN   WATER  DIST 

PRAOO  DAM 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

QUAKING  ASPEN 

s 

QUINCY  RANGER   STAT  ION 

PLUMAS 

E 

8  A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMON A  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

6f 

L0UI5  B  SPAULDING 

RANCHIT A 

7  2  44 

SAN  DIEGO 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

MAR] POSA 

21 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

SHASTA 

REDLANOS 

SAN  8ERDIN0 

it 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

REOWOOO  VALLEY 

MENDOCINO 

22 

THOMAS  M  JAMESON 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

FOLSOM  STATE  PRISON 

»R ICHMONO 

74  14 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

RIO  VISTA 

7446 

SOLANO 

2\ 

38  09 

121  41 

22 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5F 

RIVERSIDE  F | RE  OEPT 

RIVERSIOE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

33  58 

117  20 

1015 

8A 

6A 

8A 

:g 

ROBERTSON  FLAT 

f49< 

PLACER 

39  10 

120  30 

6250 

VAR 

! 

BOCK  CREEK 

7510 

37  27 

VAR 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

38  48 

121  14 

239 

6A 

ROSE  MARIE  MEADOW 

rs6i 

FRESNO 

2' 

10000 

VAR 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

It 

35  58 

118  2  1 

9000 

-j  ,.  t. 

s 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

SHASTA 

2  . 

121  56 

2117 

7* 

MRS  MARIAN    L  8ERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

76  OC 

SAN  BE  RD 1  NO 

34  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  springs 

7623 

Tuolumne 

3" 

38  06 

119  51 

7900 

VAF 

J 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

tt  I 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MIO 

u  s  weather  bureau 

»SACRAMENTO  WB  CITY 

76  3  ? 

SACRAMENTO 

38  35 

121  29 

23 

'■  1  C 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE    CAMP  RANGER  STA 

17 

TEMAMA 

23 

40  10 

122  48 

J*5C 

l/AR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGE HEN  CREEK 

'ft  4  1 

36 

39  26 

120  14 

6337 

5f 

UN  I VERSI tY   OF    CAL IF 

SAINT  HELENA 

7643 

38  30 

122  2B 

255 

HP 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT    HELENA    4  WSW 

7646 

11 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

fr.4 

39  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

2: 

39  43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

ip 
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!'.'.  . 

24 

36  40 

121  39 
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gj 

5 
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SALINAS  2  E 

MONTEREY  2 

j  A  L  i  N  A  j    RURAI.    F  () 

MONTERY  2 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO  2 

4  35  20 

120  30 

1375 

8  a 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNTA   BARBARA  3 

2  34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

3P 

*3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

SAL YER  RANGER  STATION 

TRINITY 

5  40  53 

123  35 

623 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

1702 

2   38  10 

120  40 

854 

7A 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

77  11 

LOS  ANGELES  2 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

77  1  h 

MONTEREY  2 

4    36  01 

121  15 

106  0 

5P 

?f 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

MONTEREY  2 

120  54 

435 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

77  19 

SAN  BENITO  2 

0  36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

7  7  2 

SAN  BERDINO  2 

H    34  OS 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HQSPI TAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

77  il 

MONTEREY 

4  36  26 

121  42 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES  2 

9  34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES  < 

9  34  45 

4517 

MID 

M  1  ! 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  32  44 

117  10 

19 

M  |  r 

MIO 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC95 

LOS  ANGELES  t 

8  A 

SAN  DIMAS  F |RE  STA 

SAN  61MAS  TANBAftK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES  < 

6  34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN   EMIG0I0  RANCH 

77  53 

KERN 

0  35  00 

119  11 

1450 

B  A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7  7'.'. 

SANTA  CLARA  t 

0  37  01 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

3   34  16 

116  28 

965 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7  762 

LOS  ANGELES 

3  34  19 

lie  30 

1.48 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

4  37  46 

122  30 

32 

bp 

M  1 1 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

4  37  37 

122  23 

e 

■■  !  [ 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  I  SCO 

7" 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

77  ih 

LOS  ANGELES  < 

6   34  09 

117  54 

5P 

PAS ADEN A  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

r779 

LOS  ANGELES  1 

6   34  12 

117  52 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

3  34  06 

ne  06 

450 

•4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

4   37  18 

122  20 

355 

5P 

SP 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

7  8  1 

RIVERSIDE 

3  33  48 

116  59 

1550 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

3  33  47 

116  68 

STATE  Dl V  Of  F5TRY 

SAN  JOAOUIN  ExP  RANGE 

7817 

MADERA 

7  37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SAN  JOSE 

7821 

santa  Clara 

4    3  7    2  1 

121  54 

70 

MIC 

MID 

E  0  B1LLW1LLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

0  36  49 

121  31 

620 

MRS  GAYE  D  DAY 

SAN   JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

»SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

4  37  34 

122  19 

30 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

3  33  14 

119  28 

502 

WEATHER   SERVICE  OFF 

•SAN  PEORO 

TB  Tt 

LOS  ANGELES 

3  33  43 

118  16 

10 

SP 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

»SAN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

7   37  58 

122  32 

SP 

CITY  ENGINEER 

SANTA   ANA   f  IRE    SIAT ION 

7886 

ORANGE 

8  33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  F IRE  OEPT 

SANTA   ANA   RIVER   PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

8  34  07 

117  07 

1980 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894 

SAN  BERDINO 

8  34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CAL  IF  E  D  i  SON  CO 

' B '" 

3  34  12 

lie  01 

2035 

5P 

LOLi  I  c.  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

100 

S  BARBARA  F 1  RE  OEPT 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

"o! 

SNTA  BARBARA 

3  34  26 

119  50 

M|C 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

79  li 

SNTA  BARBARA 

2   34  32 

119  57 

4000 

'■' 

TV  STAT  ION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4  37  21 

121  56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

4     (6  '■'< 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA   FE  0AM 

7926 

LOS  ANGELES 

3  34  07 

117  5B 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   MARGARITA   2  SW 

793C 

SN  LUI S  O8P0 

4   35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA   MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

4   35  22 

120  38 

1100 

8A 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA   WB  AJRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

0    34  54 

120  27 

23B 

MIO 

M  1  1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

I  »5I 

3  34  01 

lie  29 

64 

CITY    SANTA  MONICA 

■SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

3  34  00 

ne  30 

15 

5P 

SP 

S  M  L 1 FEGUARD  SER 

VENTURA 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

SANTA  R05A 

2   38  27 

122  42 

167 

7A 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNE2 

7976 

SNTA  BARBARA 

2  34  37 

120  06 

600 

SNTA  YNE2  HIGH  SCHL 

SANT [AGO  DAM 

J9B  ' 

ORANGE 

8  33  47 

117  43 

655 

BA 

WILLIAM   D  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

9  34  35 

118  27 

2105 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

a  2! 

SISKIYOU 

2    4  1  l» 

123  08 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

»5C0T1A 

8045 

HUMBOLDT 

7  40  29 

124  06 

139 

BA 

PAC IF  |C   LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

4  37  24 

122  14 

350 

AUST IN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

7  38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

SEPULVEDA  DAM 

809! 

LOS  ANGELES 

3  34  10 

118    2  8 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

ai  is 

SHASTA 

3  40  43 

122  25 

1076 

BA 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

6  33  57 

117  54 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

HUM80LDT 

7  40  02 

124  04 

55 

SP 

MRS  MARILYN   F  MACHl 

SHINGLE  SPRINGS 

81  n 

EL  DORADO 

1    38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

5H 1 NGLE  TOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

3  40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

8   39  34 

120  38 

4182 

8A 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

B  Z  1  B 

SIERRA 

8  39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

; H 

U  S  FOREST  SERVICE 

S IGNAL   HILL    FC  415 

1. 

LOS  ANGELES 

3  33  48 

lie  10 

SP 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

8  33  45 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC    SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

)0  34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

'2  38  41 

123  08 

1930 

BA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

82  It 

MONTEREY 

4  36  05 

120  40 

1730 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

9    3  9  52 

120    4  4 

4115 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

6    ."3  28 

121  05 

160 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECk 

SNOW  CREEK  UPPER 

B  'I  7 

RIVERSIDE 

6   33  52 

116  4, 

1940 

9  A 

PALM   SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

4    3  7    5  0 

119  30 

8700 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

9320 

NEVADA 

8  39  19 

120  22 

6885 

BA 

8. 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOOA  SPRINGS 

NEVADA 

5P 

"  H 

SOLEDAD 

8338 

MONTEREY 

24  36  26 

121  19 

204 

BA 

SOMESBAR  1  w 

SISKIYOU 

2  41  23 

123  29 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

13  34  17 

118  58 

485 

BA 

L4WTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS    3  NW 

8349 

VENTURA 

J3   34  17 

510 

BA 

BERYL WOOD   INVEST  CO 

8351 

SONOMA 

7  38  17 

122  27 

20 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8  3  53 

TUOLUMNE 

17   37  59 

120  23 

l  8  30 

BA 

BA 

P  G  ♦    E  COMPANY 

SONOPA  JUNCTION 

MONO 

38  38  21 

119  27 

6886 

STATE   DIV  OF  HWYS 

S  E  F  ARAL  LON 

9  ?  76 

SAN  FRANCISCO 

4  37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAR | POSA 

4  37  30 

119  38 

5120 

*P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

A  1  '■.  1 

SAN  BERDINO 

1 1  n 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

9  37  11 

118  34 

9580 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

!4  36  36 

121  41 

it 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

845; 

TULARE 

9  36  10 

ne  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPR INGV I LLE  RANGER  STA 

B460 

TULARE 

9   36  08 

118  48 

1060 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

8463 

9    36  12 

118  39 

4070 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

SP 

M 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8471 

SAN  BERDINO 

5  34  14 

117  15 

5239 

51 

SQUIRREL    INN  HOLO  CO 

SQUIRREL    INN  2 

8471 

SAN  BERDINO 

117  14 

S680 

C'P 

it 

LEROY  KEMP 

STAND  I SH  *  HICKEY  ST  PK 

MENDOC 1  NO 

7   39  53 

12  3  44 

650 

8' 

CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

STANISLAUS   POWER  HOUSE 

H'.v 

TUOLUMNE 

34  38  08 

120  22 

1130 

P  G  +  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

851C 

FRESNO 

1    36  56 

118  35 

10300 

/AS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

MERCED 

121  13 

2975 

/IRS  H  C  CUSHINGHAM 

STIRLING  CITY  RS 

BUTTE 

8   39  54 

121  32 

3516 

8* 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STOCK  TON   DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF   STOCK  TON 

11  37  54 

121  15 

22 

MIC 

MIC 

STOCK  TON  F[RE    STATION  * 

SAN  JOAQUIN 

27  37  58 

121  ie 

11 

BA 

8/ 

STOCKTON  FIRE  DEPI 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

SAN  JOAOUIN 

n  37  51 

121  23 

15 

5P 

it 

it 

MART  IN  P  MUHS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

*S7S 

COLUSA 

23  39  15 

122  40 

3015 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

13   39  35 

122  32 

8O1 

5P 

51 

ORLANO  UNI T  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

i 5  9 1 

SHASTA 

21  41  10 

121  56 

5300 

VAF 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

Bt  Ot 

YUBA 

8   39  34 

121  06 

1  784 

5P 

5C 

SOPEfi-WHEE LER  CO 

SUEY  RANCH 

86  2 

SN  LUIS  OBPO 

30   35  00 

120  23 

SF 

SUE  Y  RANCH 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

13   34  16 

ne  ie 

146i 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET    BEACH   STATE  PARK 

if  8i 

SANTA  CRUZ 

20  36  54 

121  50 

65 

CAL    DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32   34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

33  34  16 

ne  40 

1065 

SUSANA  KN   F IRE  STA 

SUSANVILLE 

870: 

LASSEN 

IB  40  25 

120  39 

4170 

nc 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANV1LLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18  40  23 

120  33 

M|C 

Mil 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

870 

LASSEN 

18  40  26 

120  40 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

16   38  23 

1566 

8/ 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

6  34  23 

117  41 

7500 

5P 

SF 

SMITHSONIAN  08SY 

8751 

KERN 

10  35  09 

119  26 

1025 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

TAHOE  CITY 

8?5r 

PLACER 

3b   19  in 

120  09 

6226 

BA 

8/ 

OARYL  K  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

8771 

1    39  12 

120  22 

6000 

VAF 

DEPT   WATER  RESOURCES 

T  EHACHAP 1 

882E 

10  35  08 

ne  27 

3975 

6F 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAP I   RANGER  STA 

8832 

KERN 

10   35  08 

ne  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TE JON  RANCHO 

883? 

KERN 

10   35  02 

ne  45 

*r 

6F 

TE  JON   RANCH  COMPANY 

STATION  INDEX 


CONT INUEO 


STATION 

|     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  ; 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

S3 

y 

X 

SPECIAL; 

TERMO 

6873 

LASSEN 

*0  52 

120  27 

5300 

5UL0  E  LAKSO 

TERMO  BR  1  N  MARR  RANCH 

(875 

LASSEN 

11 

*0  55 

120  16 

5360 

BR  IN  MARR 

THE  CEDARS 

88B1 

PLACER 

i 

39  15 

120  21 

5900 

V«P 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

22 

38  *e 

122  49 

1600 

MRS  FATE  OEWE Y 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

33  38 

116  10 

-120 

HID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

thousand  oaks 

890! 

VENTURA 

3: 

3*  11 

118  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

118  51 

GLENN  BAKER 

three  rivers  eoison  ph2 

8914 

TULARE 

36  28 

118  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

36  28 

lie  52 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

E  COMPANY 

TOP AN j A   PATROL    ST A   FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

3*  05 

118  36 

7*5 

5P 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

TORRANCE 

9973 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

116  20 

102 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

H-I'V, 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

8997 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  25 

12M 

BANT A  CARBONA   IR  CO 

TRACY    PUMPING  PLANT 

9  )  o  1 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

U    S  BUR    RECLAMAT ION 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

35 

*l  00 

122  41 

2295 

CLOSED  11/7/60 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

35 

*0  48 

122  46 

2500 

6A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

.-,  1 3  s 

SAN  6ERD1NO 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

BA 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

TP.UCKEE  RANGER  STATION 

90*3 

NE VAOA 

36 

39  20 

120  11 

5960 

BA 

SA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

90*9 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

46*5 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEF 1ELD 

9052 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

265 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

12 

41  58 

121  26 

4035 

5P 

5P 

TULELAKE    IRRJG  D1ST 

tunnel  ranger  station 

)06] 

TULARE 

36  22 

118  17 

8950 

VAR 

! 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

J  ■  £  | 

TUOLUMNE 

37  53 

119  20 

6600 

OEPT  WATER  RESOURCES 

9073 

STANI SLAUS 

1* 

37  29 

120  51 

104 

8A 

CARL    A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

90S3 

23 

40  46 

122  18 

1080 

8'- 

8  J 

u  s  bur  reclamation 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  44 

117  *7 

118 

3P 

if 

THE    IRVINE  COMPANY 

TwENTYNINE  PALMS 

9  -99 

34  08 

1975 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

ALP INE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

M 

P   G  *   E  COMPANY 

9122 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9126 

MENDOC 1  NO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MRS  MAR JOR IE  S  DORY 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

It 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

AT  LOS  ANGELES 

91  a 

33 

3*  04 

118  27 

430 

*P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9]  SM 

SAN  BERD1NO 

28 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE    'ANGER  STA 

9173 

23 

39  10 

122  55 

13*7 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9|7/ 

HUMBOLDT 

40  15 

124  11 

255 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEAnORO 

9185 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

387 

7A 

E  Bay  mun  UTl  OIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  36 

121  02 

20SO 

ELDON  FANChER 

VACAVILLE 

92  l( 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  H  UHL 

VALLE  TON 

9221 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  42 

950 

mrs  amy  curt  is 

VALLEY  CENTER   3  NE 

■i.  :f 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

6P 

C  F  IVERSON 

VALYESMO  RANGER  STATIOT^ 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

3*  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

',.■.-.! 

LOS  ANGELES 

13 

34    1  1 

118  27 

695 

6A 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

VENAOO 

7  3 

22 

38  37 

123  01 

1260 

VENTURA 

9285 

VENTURA 
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WHI SKfYTOwN  RES 
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8A 
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41  43 

2625 

CIA 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  AMERICAN,  2  CALAVERAS 
COAST ,  18  N.E.  INTERIOR, 
MARGARITA,      32    SANTA    YNE I 


STATION 


COUNTY 
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TIME  AND 
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C0HAS5ET 
COOL 

POSEY  *  El 


MEYERS  *  SW 
POTTERS  SAWMILL 
STANOISH  1  E 


I  flOO 
1985 

709? 


5571 

;  i  (>■ 
6467 


BUTTE 

EL  DORADO 

TULARE 


[ i  DORADO 

MODOC 

LASSEN 


38  *9 

41  14 

i  40  22 


2520 
1523 


6470 
4?  06 
40  30 


EUGENE  E  SMITH 
I  B  THRELKtL 
SUGAR LOAF    SKI  LODGE 


NAME  CHANGE 

BIG  BEND  RANGEfi  STATION 
CLAREMONT  FC  230  D 
DEATH  VALLEY 


PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 


I  S  FOREST  SERVICE 

F  ELOER 
I  S  NAT   PARK  SERVICE 


3  CARSON,  A  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  OESERT,  7  EEL,  6  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES, 
19  OWENS ,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  2*  SALINAS.  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQulN,  28  SANTA  AN 
33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS.      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  snows  observation 
times  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP.  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

SaTinMai  "cm.MAo  conditlons  ln  tne  u-  s-  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
25    DC  and  ST0RM  DAT*.     all  of  which  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office.  Washington 

Information  concerning  Ue  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   latest  annual   issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


USCOMM-WB-Asheville  -  7/3/11 
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Precipitation:  Only  the  Northeast  Interior 
Basin  received  precipitation  during  June  that  was 
near  normal;  all  other  areas  were  deficient  in 
moisture.  Of  the  560  stations  reporting,  227  re- 
ported no  rainfall  whatsoever. 

Seasonal  precipitation  for  the  12  months  end- 
ing in  June  was  greater  than  normal  in  the  area 
north  and  west  of  Red  Bluff  and  in  a  few  local 
areas  of  the  Southeast  Desert  Basins.  Alturas, 
in  the  northeast,  received  only  66  percent  of 
normal;  only  1  year  in  14  can  be  expected  to  be 
this  dry.  Precipitation  in  Sacramento  amounted 
to  83  percent  of  normal.  Salinas  received  only 
57  percent  of  the  seasonal  normal;  only  1  year 
in  25  can  be  expected  to  be  this  dry.  The  Los 
Angeles  total  was  only  33  percent  of  normal,  and 
here,  too,  precipitation  this  light  can  be  ex- 
pected to  occur  only  1  year  in  25.  Burbank  re- 
ported the  lowest  seasonal  precipitation  total  of 
record.  Their  total  for  the  past  36  months  was 
only  23.43  inches,  compared  with  a  normal  of 
41.64  inches  for  that  period.  Los  Angeles  had 
the  driest  season  of  record,  4.48  inches  against 
a  normal  of  12.37  inches.  San  Diego,  too,  had 
the  driest  season  of  record  and  the  driest  three- 
year  seasonal  period  of  record,  3.46  total  for 
the  past  12  months,  and  16.19  for  the  past  36 
months,  against  a   36-month  normal  of  32.58  inches. 

Temperature:  Over  most  of  the  State  this  was 
one  of  the  warmest  Junes  of  record,  though  it 
was  exceeded  at  some  points  in  1960.  In  the  North- 
east Interior  Basins  this  month  was  even  warmer 
than  the  same  month  last  year.  Departures  from 
normal  in  the  several  drainage  areas  ranged  from 
+2.8°  on  the  South  Coast  to  +6.5°  in  the  North- 
east Interior.  New  records  were  set  at  many 
points;  the  following  examples  from  first-order 
station  tabulations  are  typical.       Red  Bluff  set 


new  maximum  temperature  records  for  the  14th,  15th, 
16th,  and  20th  and  new  records  for  warm  minimums 
on  the  15th,  17th,  and  25th.  A  reading  of  113° 
on  the  15th  is  the  highest  ever  recorded  so  early 
in  the  season,  and  maxima  of  102°  or  higher  on 
14  consecutive  days  set  a  new  record  for  June. 
At  Sacramento  new  maximum  records  were  establish- 
ed on  the  14th,  15th,  16th,  and  21st,  and  new 
high  minimum  records  on  the  14th  and  15th  and1 
the  previous  high  minimum  equalled  on  the  16th., 
Temperatures  of  100°  or  higher  were  recorded  om 
8  days,  against  a  previous  June  high  of  only  | 
days. 

San  Francisco  Airport  measured  106°  on  the 
14th,  to  set  a  new  all-time  high  record.  New* 
record  high  readings  were  noted  at  Fresno  on  the[i 
15th,  16th,  and  21st,  and  previous  readings  were! 
equalled  on  the  14th.  Bakersfield  set  a  new  high 
record  for  June  with  113°  on  the  15th  and  16thf 
and  a  new  record  high  minimum  for  any  month  off 
84°  on  the  25th.  At  Sandberg  there  were  19  con-i 
secutive  days  with  above  normal  temperature,  with 
the  departure  amounting  to  23°  on  the  15th  and 
16th. 

Hot  Weather  Damage:  Abnormally  high  tempera- 
tures from  the  13th  through  the  17th  in  central 
California  burned  fruit  and  vegetable  crops,  re- 
sulting in  direct  losses  estimated  at  several 
millions  of  dollars  and  indirect  losses  equallj! 
as  great. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologisli 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  125°  on  the  21st+  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  11°  on  the  1st  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  2.06  inches  at  Davis  Creek. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  227  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.42  inches  on  the  2d  at  Mount  Hebron  Ranger  Station. 

Greatest  Total  Snowfall  8.0  inches  at  Bishop  Union  Carbide. 

Deepest  Snow  on  Ground  100  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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.41 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0  0 

STRAWBERRY  VALLEY 

8  6  •  3M 

1  00 

15  + 

42 

8 

70 

14 

0 

0 

0 

•  46 

.46 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

TURNTABLE  CREEK 

89.1 

63.6 

76.4 

105 

16 

54 

8 

8 

15 

0 

0 

0 

1.19 

.45 

4 

.0 

0 

3 

0  0 

UPPER  LAKE  RS 

91.5 

70  •  5 

108 

1 5 

40 

29+ 

30 

16 

0 

0 

0 

.03 

•  03 

2 

.0 

0 

0 

0  0 

VAC AV I LLE 

Q5  .2 

57.4 

76.3 

6.1 

115 

15 

46 

5 

3 

1° 

0 

0 

0 

.03 

_ 

.  12 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

VOLTA  PH 

90  . 7M 

58.  1M 

74. 4M 

105 

15 

40 

10 

23 

17 

0 

0 

0 

.54 

.52 

.52 

2 

.0 

0 

1 

1  0 

WHI SKEYTOWN  RES 

R3.3M 

61. 2M 

77.  3M 

110 

26  + 

48 

8 

7 

0 

0 

0 

.55 

.33 

2 

.0 

0 

2 

0  0 

WILLOWS 

93,1 

60.6 

76.9 

3.7 

113 

16 

50 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

.44 

.09 

.25 

1 

.0 

0 

2 

0  0 

WINTERS 

R6  .2 

60.4 

78.3 

115 

16 

51 

5 

0 

I  9 

0 

0 

0 

.06 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

WOODLAND   1  WNW 

95.4 

55.5 

75.5 

3.0 

114 

16 

45 

5 

1 

19 

0 

0 

0 

.09 

- 

.06 

.08 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

DIVISION 

71.8 

6.3 

.49 

- 

.29 

NORTHEAST    INTERIOR  8ASINS 

BOCA 

79.4 

36.9 

58.2 

94 

21 

27 

30 

215 

8 

0 

3 

0 

1.06 

.64 

2 

.0 

0 

2 

1  0 

BRIDGEPORT 

80.7 

37.9 

59.3 

94 

20 

29 

12 

181 

4 

0 

5 

0 

.58 

.36 

1 

.0 

0 

2 

0  0 

CEOAPVILLE 

84.6 

53.2 

68.9 

'.6 

99 

22 

45 

12  + 

51 

14 

0 

0 

0 

.36 

- 

.63 

.24 

2 

.0 

0 

2 

0  0 

DONNEP  MEMORIAL   ST  PK 

79.1 

23 

3  1 

1 87 

7 

0 

2 

0 

1.29 

.73 

2 

.0 

0 

2 

2  0 

DOYLE  5  SSE 

85. 5M 

49.  7M 

67. 6M 

101 

21 

40 

1 

71 

13 

0 

0 

0 

1.59 

.56 

1 

.0 

0 

3 

2  0 

FLEMING   FISH  GAME 

87. 7M 

20+ 

29 

36 

15 

0 

0 

0 

1.06 

.76 

1 

.0 

2 

1  0 

FORT  BIDWELL 

85.2 

47!  1 

66.2 

6.2 

95 

20  + 

40 

11 

49 

14 

0 

0 

0 

.46 

- 

.  58 

.30 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

MEYERS  4  SW 

77.6 

It 

0 

2 

0 

32 

2 

.0 

0 

1 

0  0 

MONO  LAKE 

81.1 

48.8 

65.  0 

94 

20 

34 

2 

92 

7 

0 

0 

0 

.26 

.16 

1 

.0 

0 

2 

0  0 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

75. 1M 

39. 1M 

57.  1M 

89 

21 

28 

1 

248 

0 

0 

5 

0 

.35 

.28 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

SUSANVILLE  AP 

86.4 

46.7 

66.6 

4.7 

98 

20 

37 

1 

63 

13 

0 

0 

0 

.21 

- 

.48 

.21 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

TAHOE  CITY 

74.4 

41.8 

58.1 

5.5 

90 

22 

34 

9+ 

222 

1 

0 

0 

0 

.95 

.32 

.38 

2  + 

.0 

0 

3 

0  0 

TRUCKEE  RS 

77.6 

37.8 

57.7 

3.8 

93 

21 

29 

30+ 

230 

7 

0 

6 

0 

1  .04 

.46 

.56 

2 

.0 

0 

2 

1  0 

WOODFORDS 

82  .4M 

56. OM 

69. 2M 

94 

24+ 

36 

1 

61 

10 

0 

0 

0 

.36 

.17 

2 

.0 

0 

2 

0  0 

DIVISION 

63.  1 

6.5 

.71 

.01 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

80.1 

50.2 

65.2 

99 

18  + 

46 

6  + 

80 

8 

0 

0 

0 

.28 

.28 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

BERKELEY 

71.8 

54.0 

62.9 

2.4 

99 

14 

49 

7 

95 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

BURL INGAME 

73.4 

53.8 

63.6 

101 

14 

48 

30+ 

90 

3 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

CARMEL  VALLEY 

77.6 

50.3 

64.  0 

99 

14 

41 

29 

85 

5 

0 

0 

0 

.07 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

CROCKETT 

81.0 

55.7 

68.4 

103 

16 

51 

7 

22 

7 

0 

0 

0 

.03 

- 

.13 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0  0 

GILROY 

37.6 

51.0 

69.3 

112 

15 

41 

11 

27 

1  1 

0 

0 

0 

.18 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

HALF  MOON   8AY   2  NNW 

65.3 

53.1 

59.2 

82 

15 

48 

30  + 

171 

0 

0 

0 

0 

.22 

.12 

1 

.0 

0 

2 

0  0 

HOLLISTER 

79.9 

51.5 

65.7 

0.8 

108 

14 

44 

29+ 

58 

6 

0 

0 

0 

.07 

- 

.02 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

KING  CITY 

35.0 

50.9 

68.0 

2.9 

112 

14 

41 

10 

28 

10 

0 

0 

0 

.03 

- 

.04 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

LIVERMORE  2  SSW 

87.0 

52.3 

69.7 

3.2 

113 

16 

44 

1 

36 

12 

0 

0 

0 

.19 

.09 

.19 

1 

•  0 

0 

1 

0  0 

LOS  GATOS 

88.8 

52.5 

70.7 

5.4 

114 

14 

45 

29+ 

17 

12 

0 

0 

0 

.12 

•  00 

.12 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

MAPTINEZ   FIRE  STA 

85.2 

56.2 

70.  7 

1  1  1 

15 

51 

7 

11 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

MONTEREY 

70.9 

52.0 

61.5 

101 

14 

48 

30 

133 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63.2 

50.7 

57.0 

67 

30 

46 

11  + 

233 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0  0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

84.4 

57.8 

71.1 

107 

16 

41 

4 

90 

12 

0 

0 

0 

.15 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0  0 

MOUNT  HAMILTON 

76. OM 

60. OM 

68. OM 

7.5 

94 

15 

40 

9  + 

130 

6 

0 

0 

0 

.04 

- 

.20 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

NACIMIENTO  DAM 

95.3 

51.3 

73.3 

115 

15 

41 

8 

18 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

NEWARK 

76.8 

54.2 

65.5 

107 

15 

49 

30  + 

75 

5 

0 

0 

0 

.18 

.09 

2  + 

.0 

0 

0 

0  0 

OAKLAND  WB  AP  R 

73.1 

55.7 

64.4 

2.8 

104 

14 

50 

29 

74 

2 

n 

0 

0 

T 

- 

.15 

T 

11  + 

.0 

0 

0 

0  0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

77.6 

55.0 

66.3 

107 

15 

47 

9 

44 

3 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

PASO  ROBLES 

92  .6 

50.4 

71.5 

no 

15  + 

41 

8 

15 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  ol 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

°4.6 

52.8 

73.7 

115 

15 

46 

28 

6 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  ol 

PINNACLES  NM 

94.9 

50.5 

72.7 

112 

14 

40 

8 

21 

18 

0 

0 

0 

.09 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0  0 

PISMO  BEACH 

67.4 

50.4 

58.9 

87 

30 

46 

10 

177 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  c 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

63.5 

49.5 

56.5 

74 

16 

44 

12 

246 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

♦  0 

0 

0 

0  c 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

86.4 

51  .9 

69.2 

110 

16+ 

40 

2 

26 

1  1 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0  Q 

PRIEST  VALLEY 

92.0 

48.  1 

70.1 

108 

21  + 

36 

8 

45 

17 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

1 

.0 

0 

0 

0  ( 

REDWOOD  CITY 

83.6 

53.8 

68.7 

3.9 

109 

15 

47 

29+ 

22 

7 

0 

0 

0 

.03 

- 

.09 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0  c 

RICHMOND 

55.0 

62.7 

99 

1  c 

46 

27 

97 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.  0 

0 

0 

0  c 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

83.7 

52.4 

68.  1 

108 

14 

44 

29 

56 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0  c 

SALINAS  2  E 

71  .9 

53.6 

62.8 

2.3 

98 

14 

50 

21 

88 

0 

0 

0 

.18 

.09 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0  ( 

SALINAS  FAA  AP 

71  .9 

53.5 

62.7 

99 

14 

45 

30 

87 

1 

0 

0 

0 

.19 

.19 

1 

•  0 

0 

1 

0  ( 

SAN  ANTONIO  MISSION 

97.2 

47.4 

72.3 

112 

21 

34 

1 

28 

0 

0 

0 

.05 

.05 

1 

.0 

0  ( 

S   F   RICHMOND   SUNSET  R 

64.1 

51.9 

58.  0 

76 

15 

47 

30 

203 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0  ( 

SAN   FRANCISCO  WB   AP  R 

72.8 

1 06 

1  4 

49 

30  + 

88 

.10 

.03 

•  1 0 

1 

•  0 

0 

I 

0  ( 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

66.4 

53.9 

6ol2 

1  .  1 

101 

14 

51 

20+ 

167 

1 

0 

0 

0 

.04 

.11 

.03 

1 

.  0 

0 

a 

0  1 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

69.3 

49.8 

59.  6 

96 

14 

40 

30 

1  77 

2 

0 

0 

0 

.20 

.13 

•  0 

0 

1 

0  1 

SAN  JOSE  R 

81.0 

56.3 

68.7 

3.4 

107 

14 

50 

10 

25 

7 

0 

0 

0 

.12 

.02 

.12 

1 

•  0 

0 

1 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

75.5 

51.4 

6  3.5 

1.8 

90 

16+ 

47 

28  + 

76 

3 

0 

0 

0 

.04 

.14 

.04 

1 

.0 

0 

0 

SAN  MATEO 

78.0 

54.0 

66.0 

109 

14 

50 

30  + 

50 

4 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 

.0 

0 

0 

I 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

53.2 

68.4 

3.6 

106 

14 

44 

6 

40 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  07 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

74.3 

50.3 

62.3 

1  .2 

87 

14 

44 

13 

84 

0 

0 

0 

0 

.15 

_ 

.09 

.15 

1 

.0 

0 

1 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

75.2 

52.9 

64.  1 

103 

15 

48 

1 

101 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

85.5 

53.0 

69.  3 

108 

16 

47 

9 

35 

12 

0 

0 

0 

.04 

_ 

.09 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

WAT SONV I LL E  WATERWORKS 

70.6 

51.0 

60.8 

92 

15 

45 

30  + 

134 

1 

0 

0 

0 

.18 

.11 

1 

.0 

0 

1 

0  J 

DIVISION 

65.  7 

3.5 

.07 

- 

.06 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  F I BPEBOARD  MILLS 

85.6 

59.8 

72.7 

2.3 

109 

15 

50 

7 

13 

1 1 

0 

0 

0 

.01 

.  09 

.01 

1 

.0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

91.2 

57.6 

74.4 

117 

17 

48 

5 

7 

1 5 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 

.0 

0 

0 

s 

ASH  MTN 

95.2 

66.3 

80.8 

6.8 

114 

22 

50 

1 

14 

20 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

AU°EPRY 

95. 1M 

56. 7M 

75. 9M 

6.5 

109 

15 

44 

8 

14 

21 

0 

0 

0 

.07 

.08 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0  f 

AVFNAL  9  SSE 

M 

M 

M 

115 

22  + 

52 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BAKEPSFIELD  WB  AP  R 

96.4 

67.5 

82.0 

5.1 

113 

16  + 

53 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK   PH  1 

79.8 

60.1 

70.0 

7.7 

96 

21 

39 

1 

72 

10 

0 

0 

0 

.22 

.23 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0  f 

3UTTONWI LLOW 

97.5 

65.0 

81.3 

114 

16 

51 

1 

3 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

CONTINUED  JUNE  1961 


Stalion 

Tern 

peral 

jre 

F 

iec,p 

i  Tat  i  on 

E 

2  1 

<  i 

1  I 

<  s 

1 
f 
< 

a 
o 

w  % 
%  1 

e  § 
.r  2? 

S 
"oi 

i 

_ 
* 

s 

□ 

No  ol  Days 

1 

22 

„ 

1 
3. 

Term  Means 

o 

3 
o 

5 
O 

Snow,  Sleet 

No  of  Day! 

Ma* 

Mm 

□ 
s 

- 

g 
o 

5 

• 

o 

5 
i 
o 

- 

5 

° 

to 

o 

:- 

o  < 

s 

\ 

h£ 

CALAVERAS  BIG  TREES 

79.3 

50.5 

64.9 

4.2 

99 

22 

37 

1 

133 

9 

0 

0 

0 

.22 

_ 

•  43 

.17 

1 

.0 

o 

I 

_ 

o 

CAMP  PARDEE 

93.9 

58.9 

76.4 

5.0 

115 

22  + 

48 

8 

1  4 

19 

0 

0 

0 

.05 

_ 

.19 

.05 

1 

.0 

0 

0 

o 

o 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

94.1 

58.9 

76.5 

115 

22 

47 

9 

1  3 

1  6 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

CEDAR  GROVE 

88. OM 

49.  OM 

68. 5M 

1  00 

25  + 

57 

1  i 

0 

0 

.0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

82.0 

49.8 

65.9 

99 

22 

32 

1 

122 

]  1 

0 

1 

0 

.82 

.69 

1 

T 

0 

2 

1 

0 

COAL INGA 

97.8 

62.1 

80.0 

5.7 

112 

21  + 

51 

9+ 

3 

22 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.04 

.06 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

97.7 

61.6 

79.7 

114 

17+ 

51 

9 

1 

22 

0 

0 

o 

.05 

.05 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

DENAIR 

93. 7M 

58. 9M 

76.  3M 

4.8 

111 

15 

50 

10  + 

1 

18 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

87.7 

46.9 

67.  3 

6.3 

1  04 

21 

39 

9 

79 

16 

0 

0 

0 

.09 

.  30 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  PH 

96.8 

52.6 

74.7 

3.7 

113 

22  + 

41 

30  + 

8 

19 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.38 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

98.3 

60.7 

79.5 

114 

21 

50 

1 

2 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

95.0 

62.6 

78.8 

3.1 

110 

16 

53 

9 

1 

1  7 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.10 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

98.2 

58.3 

78.3 

117 

22 

43 

5 

5 

20 

0 

0 

0 

.06 

.06 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

GIANT  FOREST 

73.9 

50.2 

62.1 

6.9 

91 

22 

31 

1 

192 

1 

0 

1 

0 

.38 

.07 

.36 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

88. 2M 

47. 4M 

67. 8M 

103 

21 

39 

3 

71 

16 

0 

0 

0 

.81 

.81 

1 

.0 

c 

1 

1 

0 

GRANT  GROVE 

71.1 

46.9 

59.  0 

87 

22 

30 

1 

232 

0 

0 

I 

0 

.32 

.28 

1 

.0 

0 

1 

o 

o 

HANFORD 

97.1 

61.4 

79.3 

5.4 

111 

16+ 

50 

9+ 

1 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

HETCH  HETCHY 

83.3 

52.9 

68.  1 

5.5 

99 

22 

41 

1 

76 

1« 

0 

0 

0 

1.03 

.26 

.70 

1 

.0 

c 

2 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

71.8 

46.3 

59.1 

7.0 

87 

22 

32 

1 

221 

0 

0 

1 

0 

.18 

_ 

.34 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDRIA 

91.  4 

62.5 

77.0 

5.5 

107 

21 

44 

1 

18 

17 

0 

0 

0 

.38 

.33 

.38 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

99.1 

72.3 

85.7 

7.6 

115 

16+ 

51 

1 

3 

2  i 

0 

0 

0 

.04 

_ 

.10 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

95.2 

61.9 

78.6 

109 

21 

45 

1 

13 

2  0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

99.9 

65.8 

82.9 

116 

1  7+ 

50 

2 

2 

2*. 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

100.2 

70.4 

85.3 

116 

21  + 

53 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

91.3 

57.0 

74.2 

111 

22 

45 

8 

1 1 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

94.3 

59.3 

76.8 

3.3 

109 

21 

49 

9 

2 

1  8 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

97.8 

63.2 

80.5 

5.2 

113 

21 

51 

9 

0 

2  "I 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

97.4 

59.7 

78.6 

5.0 

112 

21  + 

46 

1 

4 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.  14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

91.7 

58.0 

74.9 

6.7 

111 

15 

46 

8 

9 

14 

0 

0 

0 

.02 

- 

.08 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

95.8 

58.6 

77.2 

4.8 

112 

15 

50 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

98.9 

58.7 

78.8 

5.6 

115 

22  + 

44 

8 

3 

2  3 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

86.6 

57.6 

72.1 

106 

15 

47 

8 

13 

14 

0 

) 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

97. 8M 

70. 1M 

84. OM 

6.0 

115 

15 

52 

1 

1 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

96. 1M 

59.  1M 

77. 6M 

5.1 

111 

15 

48 

6 

2 

1  8 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIDDLEWATER 

98.5 

67.7 

83.  1 

7.1 

114 

15 

48 

1 

3 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

93.7 

57.6 

75.7 

5.0 

112 

15 

49 

8 

5 

1  8 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

95.7 

57.6 

76.7 

3.4 

112 

21  + 

47 

8 

1 

1  B 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

89. 7M 

54. 2M 

72.  OM 

108 

22 

44 

9 

40 

1  6 

0 

0 

0 

.13 

_ 

.11 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

92.4 

56.7 

74.6 

3.2 

112 

16 

47 

8 

12 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

95.3 

61.4 

78.4 

5.1 

110 

22  + 

50 

9 

3 

2  0 

0 

0 

0 

.03 

- 

.08 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

94.5 

63.3 

78.9 

110 

21 

50 

8 

3 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.PORTERVILLE 

97.5 

64.0 

80.8 

7.0 

112 

22  + 

51 

9 

1 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.SALT  SPRINGS  PH 

86.0 

57.8 

71.9 

100 

21 

42 

1 

51 

15 

0 

0 

0 

.23 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

82.7 

48.8 

65.8 

98 

21 

34 

1 

122 

o 

Q 

.20 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

(STOCKTON  FAA  AP 

93.3 

58.8 

76.1 

111 

21  + 

50 

10  + 

5 

17 

0 

0 

0 

.02 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

.STOCKTON  FIRE   STA  4 

91.1 

56.9 

74.0 

4.5 

111 

16 

48 

8 

7 

16 

o 

o 

o 

.08 

- 

.01 

.04 

2  + 

0 

0 

.STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

93. 5M 

56.8 

75. 2M 

113 

15 

50 

10+ 

6 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.TEHACHAPI 

83.1 

56.6 

69.9 

100 

16 

40 

1 

67 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

o 

jTEJON  RANCHO 

96.9 

66.5 

81.7 

7.0 

114 

15 

48 

1 

3 

20 

0 

0 

0 

.06 

- 

.05 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

IfHREE  RIV  EDI  SON  PH  2 

96.5 

61.6 

79.  1 

6.7 

112 

24 

52 

3 

3 

18 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.  0 

o 

o 

1, TIGER  CREEK  PH 

90.4 

54.6 

72.5 

6.9 

108 

22 

45 

1 

29 

17 

0 

0 

0 

.02 

.64 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

Piracy  caprona 

93.0 

57.8 

75.4 

112 

16 

47 

5 

3 

18 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

:tracy  pumping  plant 

89.6 

6C.9M 

75.  3M 

112 

1  5 

46 

10 

7 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SVISAL  IA 

4.9 

22  + 

55 

9  + 

1 

21 

0 

0 

0 

.07 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

UASCO 

97.0 

64.5 

80.8 

5.1 

113 

16 

52 

1 

0 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

70SEMITE  NP 

86.3 

55.8 

71.1 

7.5 

102 

24 

42 

3  + 

48 

1  6 

0 

0 

0 

.10 

- 

.45 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

[  DIVISION 

75.4 

6.0 

.09 

- 

.12 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

VLPINE 

86.8 

55.9 

71.4 

101 

15 

43 

2 

30 

lM 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALON  PLEASURE  PIER 

67.9 

56.6 

62.3 

0.3 

75 

30 

50 

3 

78 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

88.9 

52.4 

70.7 

2,6 

106 

16 

41 

2 

32 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

l?EAUMONT  PUMPING  PLANT 

88.5 

56.0 

72.3 

105 

1 6+ 

42 

1 

51 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

i)IG  BEAR  LAKE 

78.7 

36.0 

57.4 

92 

20 

24 

30 

231 

3 

0 

1 1 

0 

.  1 1 

.11 

24 

.0 

0 

I 

0 

0 

ION  I  TA 

75.8 

57.1 

66.5 

1.8 

87 

29 

50 

2 

10 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

8* 

.0 

0 

0 

0 

0 

5UR8ANK  WB  AP  R 

81.5 

58.3 

69.9 

2.4 

94 

15 

52 

2 

13 

6 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

8  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

:abrillo  nm  r 

67.8 

54.8 

61.3 

75 

2 

51 

7 

112 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

TACHUMA  DAM 

87.6 

50.8 

69.2 

109 

1 5 

44 

30 

23 

12 

0 

0 

0 

.18 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

:ampo 

91.2 

47.2 

69.2 

104 

15  + 

33 

5 

66 

1  8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:anoga  park  pierce  col 

89.9 

54.4 

72.2 

113 

15 

45 

2 

13 

1  7 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

THULA  VISTA 

66. 2M 

58. 3M 

62.  3M 

0.4 

73 

30 

52 

2 

79 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

:orona 

85.6 

54.1 

69.9 

1.8 

103 

15 

46 

2 

15 

11 

0 

0 

0 

.01 

- 

.03 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ulver  city 

72.1 

55.2 

63.7 

81 

28 

51 

8 

53 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

3 

0 

0 

:UYAMA 

92.3 

52.6 

72.5 

108 

16 

38 

1 

36 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

"UYAMACA 

83.0 

53.0 

68.0 

5.6 

98 

16 

35 

1 

93 

1  2 

0 

0 

0 

T 

- 

.16 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

|  :L  CAP  I  TAN  DAM 

87.5 

54.8 

71.2 

101 

30+ 

46 

2 

10 

1  1 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

iLSINORE 

95. 1M 

53. 7M 

74. 4M 

3.9 

111 

15  + 

43 

2 

11 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

c' 

o 

0 

:scondido 

83.2 

55.1 

69.2 

2.4 

95 

28 

51 

30+ 

12 

e 

0 

0 

0 

.01 

- 

.09 

.01 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

MONTANA  KAISER 

89.1 

59.8 

74.  5 

111 

1 5 

51 

4+ 

6 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

o 

0 

ilLLESPIE  FIELD 

82.4 

56.6 

69.5 

97 

28 

49 

2 

10 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IENSHAW  DAM 

89.0 

47.9 

68.5 

107 

16 

36 

2 

76 

1  7 

(1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DYLLWILD  RS 

84.3 

49.0 

66.7 

98 

15 

28 

1 

103 

13 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'UL1AN  WYNOLA 

87.4 

50.7 

69.  1 

102 

15 

35 

2 

79 

18 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AGUNA  BEACH 

70. OM 

56. OM 

63. OM 

1.4 

77 

30+ 

48 

2 

59 

.00 

- 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

A  MESA 

76.9 

56.5 

66.7 

92 

28 

51 

4 

29 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 

68.3 

51.0 

59.7 

80 

15 

43 

9 

151 

0 

o 

0 

o 

.04 

.01 

.04 

.  0 

o 

0 

n 

o 

ONG  BEACH 

74.4 

58.1 

66.  3 

0.4 

89 

30 

50 

4 

29 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.05 

1 
1 

.0 

0 

0 

o 

0 

.ONG  BEACH  WP  AP 

75.3 

58.0 

66.7 

91 

30 

50 

2 

20 

1 

0 

0 

0 

.13 

.13 

.0 

0 

1 

0 

0 

OS  ANGELES  WB  AP  R 

71  .3 

58.7 

65.0 

0.3 

80 

28 

53 

2 

21 

0 

o 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

o 

0 

OS  ANGELES  WB  CITY  R 

78.4 

59.1 

68.8 

1.0 

90 

28 

54 

2 

11 

1 

0 

0 

0 

T 

.07 

.0 

0 

0 

o 

0 

('ILL  CREEK  2 

90.0 

59.6 

74.8 

106 

16  + 

43 

1 

31 

18 

0 

0 

0 

.00 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 
0 

JT  WILSON  FC   338B  // 

79.9 

60.4 

70.2 

95 

21  + 

30 

1 

80 

7 

0 

1 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IEWPORT    REACH  HARROW 

67.0 

56.2 

61.6 

2.7 

72 

30  + 

51 

4+ 

95 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

8  + 

.0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

I'CEANSIDE  CAMP  PENDLETON 

65.5 

57.7 

61.6 

72 

29 

51 

2 

96 

0 

0 

0 

0 

.01 

.05 

.01 

8 

.0 

0 

0 

H'JM 

87.7 

50.8 

69.3 

3.2 

110 

15 

43 

2 

32 

1  4 

0 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

See  Refeience  Notes  Following  Slahon  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperature 


No  of  Dai's 

Sno 

w.  Sleel 

No  ol  Days  ( 

Ma« 

Mm 

m 

a 

o 

£ 

1 

a)  £ 

s  ?  J 
I  5 

s 
= 

I 

a 

c 

i 

s 

%  E 

£  |  I 

£ 

1 

3  . 

oi 

s  , 

s  , 

1  s 

o 

;  s 
<  s 

< 

> 

g 

b 

J 

J 

■s 

c 
° 

° 

o 

o 

o 

~  ! 

OXNARD 

73.2 

50.0 

61.6 

0.5 

81 

30 

42 

11 

95 

0 

n 

0 

c 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MTN  08SY  R 

81.3 

58.3 

69.8 

93 

16+ 

31 

1 

73 

6 

0 

1 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

83.* 

56.7 

70.1 

3.4 

95 

15 

47 

2 

15 

8 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  : 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

63.9 

50.6 

57.3 

79 

15 

48 

30 

224 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

86.4 

54.0 

70.2 

3.0 

101 

15 

43 

2 

16 

14 

0 

0 

0 

.00 

— 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAMONA  spaulding 

90.4 

50.6 

70.  5 

104 

15 

42 

2 

19 

1  7 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLAN05 

93.0 

57.3 

75.2 

6.4 

112 

15 

50 

1 

6 

18 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

91  .1M 

56.0 

73. 6M 

4.6 

110 

15 

49 

11 

9 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

90. 1M 

53.6 

71. 9M 

112 

16 

47 

3 

9 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAM   ANTONIO  CN  MOUTH 

85.7 

58.1 

71.9 

105 

15 

42 

1 

51 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

94.5 

57.1 

75.8 

6.1 

114 

15 

50 

3 

6 

1  9 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  W3  AP  R 

70.4 

59.0 

64.  7 

-  0.9 

82 

30 

55 

1 

43 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

16+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

86.4 

59.6 

73.0 

6.4 

114 

15 

50 

2 

7 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

84,0 

55.8 

69.9 

94 

28 

47 

2 

12 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

96.6 

54.4 

75.  5 

6.7 

116 

15 

47 

3 

7 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

70.0 

58.0 

64.  0 

-  0.2 

84 

29 

54 

15 

47 

n 

o 

o 

o 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

77.0 

58.2 

67.6 

0.8 

89 

30+ 

51 

2 

10 

0 

0 

0 

0 

.07 

.03 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

72.9 

54. OM 

63.  5M 

0.6 

84 

23 

48 

9  + 

59 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

Q 

0  ■ 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

70.4 

53.0 

61.7 

82 

30 

46 

6 

97 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA    MARIA   WB    AP  R 

69,6 

51.0 

60.3 

0.2 

83 

1  6 

46 

30+ 

138 

0 

0 

0 

0 

T 

.14 

T 

27  + 

•  0 

o 

o 

o 

o 

SANTA   MONICA  PIER 

63.3 

56.7 

60.0 

67 

27 

52 

18 

142 

o 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0  ' 

SANTA  PAULA 

76. 1M 

55.  4M 

65. 8M 

89 

23 

45 

8 

41 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

o 

o 

o 

o 

SUNLAND 

87.5 

52.8 

70.2 

111 

15 

41 

5 

38 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

74. 8M 

5  5.  3M 

65.  1M 

1  .  1 

86 

30 

50 

2 

36 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  . 

TUSTIN    IRVINE  PANCH 

78.1 

54.5 

66.  3 

-  0.4 

89 

28 

43 

2 

24 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.05 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

71.1 

58.3 

64.  7 

82 

28 

54 

3  + 

37 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

R8.8 

53.6 

71.2 

109 

15 

42 

2 

29 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

91  .4 

4B.5 

70.0 

5.5 

106 

15 

35 

8 

55 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

82.2 

55.3 

68.8 

1  .7 

93 

30+ 

47 

2 

14 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

67.8 

2.8 

.01 

- 

.06 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

97.9 

69.4 

83.7 

113 

21 

44 

1 

7 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

106.1 

75.2 

90.7 

119 

21 

56 

1 

0 

71 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAPSTOW 

101  .4 

65.3 

83.4 

114 

21 

45 

1 

1 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

91.8 

53.7 

72.8 

4.4 

107 

14 

42 

1 

24 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

XI  SHOP  WR   AP  R 

95.6 

55.6 

75.6 

6.2 

108 

21 

38 

1 

19 

24 

0 

0 

0 

.16 

.06 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

o| 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

69.8 

47.1 

58.5 

85 

20 

26 

1 

218 

0 

0 

3 

0 

.  39 

.35 

1 

8.0 

8 

1 

1 

0 

0 

BLYTHE 

106.1 

69.5 

87.8 

3.5 

116 

25+ 

53 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLYTHE    FAA  AP 

107.5 

76.1 

91.8 

120 

25 

58 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

30RREGO  SPRGS  3  NNE 

102.4 

6  7,1 

84.  8 

115 

21 

56 

8  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRAWLEY  2  SW 

104.9 

67.9 

86.4 

0.7 

118 

26 

56 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

101  .7 

67,  9M 

84.  RM 

l  19 

21 

48 

1 

3 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

DAGGETT  FAA  AP 

102.0 

68.9 

85.5 

115 

21 

52 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

1  13.7 

86.5 

100.  1 

6.9 

125 

21  + 

65 

1 

0 

2Q 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

° 

DEFP  SPRINGS  COLLEGF 

91  ,1M 

57.4M 

74,  3M 

104 

18 

37 

1 

8 

17 

0 

0 

0 

.17 

.17 

1 

.0 

0 

1 

0 

° 

EAGLE  "TN 

103.0 

80.8 

91.9 

115 

24+ 

61 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

FL  CENTRO  2  SSW 

1 05.9M 

65.9 

85. 9M 

0.9 

120 

23 

55 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

FA  I PMONT 

87.8 

64,4 

76.  1 

6.6 

104 

22 

42 

3 

37 

17 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

c 

HAIWFE 

91  .7 

64.5 

78.  1 

4.6 

107  121 

46 

2+ 

17 

i  e 

0 

0 

0 

.03 

- 

.06 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

c 

HAYFI ELD  PUMP  PLANT 

102,2 

70.6 

86.4 

114 

24  + 

55 

1 

0 

27 

o 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

105.1 

71.1 

88.  1 

3.6 

116 

25 

56 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

95. 9M 

62.  5M 

79.  2M 

110 

21 

42 

1 

25 

0 

0 

0 

.03 

- 

.04 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

c 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

105.5 

73.6 

89.6 

3.8 

119 

15 

58 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

INYOKEPN 

100.9 

65.8 

83.4 

1  14 

21  + 

47 

1 

3 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

IRON  MTN 

106.4 

80.0 

93.  2 

118 

26+ 

62 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

t 

LAKE  ARROWHEAD 

78.0 

52. OM 

65. OM 

94 

35 

1 

132 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

LANCASTER 

97.1 

61.0 

79.  1 

113 

w 

44 

1 

9 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  PCH 

93.5 

64.0 

78.8 

107 

20 

40 

1 

15 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  VSW 

100.0 

60.0 

80.0 

113 

21  + 

41 

2 

10 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

I 

MFCCA   3  SF 

103. RM 

71  .5M 

87.  7M 

119 

16  + 

62 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

MITCHELL  CAVERNS 

91.5 

69.7 

80.6 

105 

20 

46 

1 

11 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

1 

N'FEDLES  F  A  ft  AP 

107.4 

80.3 

93.  9 

120 

25  + 

62 

2  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

96. 5M 

64. 6M 

80. 6M 

8.5 

112 

21 

45 

1 

1 1 

o 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

97.8 

62.1 

80.0 

113 

21 

47 

1 

6 

."1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

I 

PALM  SPRINGS 

106.2 

69.6 

87.9 

5.7 

117 

20+ 

52 

1 

0 

28 

0 

0 

o 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PACKER  RESERVOIR 

105.7 

80.1 

92.9 

118 

24 

62 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

R AN  DSRURG 

96.8 

67,9 

8  2.4 

1  10 

20 

23 

0 

0 

0 

o 

D 

SQUIRREL   INN  2 

77.0 

5  7.0 

67.  0 

6.  7 

92 

23+ 

32 

l 

108 

4 

0 

1 

0 

.00 

- 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

TAPLE  MOUNTAIN 

76.1 

54, 6M 

65. 4M 

5.9 

90 

21 

25 

1  09 

1 

0 

1 

0 

.00 

.  07 

•  00 

•  0 

0 

0 

c 

THERMAL    FAA  AP 

105.7 

74.  ? 

90.  o 

120 

60 

0 

2q 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

T  PONA 

102.5 

68.5 

85.5 

4.4 

118 

£ 

49 

2 

27 

0 

0 

0 

.15 

.08 

.15 

2 

.0 

0 

1 

0 

TV.'FNTYNINE  PAL"S 

103.9 

69.1 

86.5 

117 

51 

1 

0 

28 

0 

o 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

VALYEPMO  PS 

92.9 

55.6 

74.  3 

108 

21 

39 

24 

19 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

95.8 

57.6 

76.7 

no 

25  + 

43 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

64.0 

35.3 

49  .  7 

76 

21 

22 

1 

454 

-> 

0 

14 

0 

.17 

.10 

2 

2.0 

0 

1 

0 

WHITE    MOUNTAIN  2 

50.0 

34.7 

42.4 

64 

21 

1  1 

] 

672 

2 

12 

0 

.08 

.04 

2  + 

1.0 

0 

0 

o 

DIVISION 
 1 

80.9 

4.7 

.04 

e'er  ..ice  Ncles  rdlowirig  S'alion  lr.de* 
-  176  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT  MINE 

ACTON  ESCONDI0O  FC261RE 

ADEL  AN  TO 

*0C 

ADIN  RS 

ALAMO  1  N 

ALOEPPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

* 

ALP  I NE 

ALTADENA 

'oo 

ALTURAS  RS 

.26 

ANGIOLA 

•  22 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  F I RREBOA  RD  MILLS 

antioch  pump  plt  3 

ANZ  A 

.00 

APPLE  VALLEY 

Aocr. ■  GRANDE 

"on 

ARROYO  SECO  RS   FC  508  C 

•  n 

ASH  MTN 

"oo 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

.00 

AUREPPY 

AUBURN 

*  10 

AVALON  PLEASURE  PIER 

00 

AVENAL   9  SSE 

"oo 

AZUSA  CI TY  PARK   FC  1*3 

loo 

BACKUS  PANCH 

.00; 

BAKER  9  NNW 

•  00 

RAKERSFI ELD  WR   AP  P 

BALCH  PH 

"05I 

BARNESON  PARK 

!oo 

BARRETT  DAM 

.00 

BARS  TOW 

BEAUMONT 

T  ! 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

•  OOi 

BEAUMONT    ]  £ 

.001 

BEL  AIR  FC  10 

•  00 

BEN  LOMOND 

.281 

BERKELEY 

•  OOi 

BERRYESSA  LAKE 

.16 

BIG  BAR  RS 

.79 

BIG  BEAR  LAKE 

.11 

BIG  CREEK  PH  1 

.22, 

BIG  DALTON  DAM  FC   223  6f 

.00| 

BIG  PINES  PARK    FC  83B 

•  00; 

RIG  SUP  STATE  PARK 

.09 

Day  of  Month 


9      10      11  12 


BIG   rUJUNGA  DAM  FC  46  DE' 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
8 1  SHOP  WB  AP  R. 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

BLUE  CANYON  WB  AP  //Q 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 


.301 
.00! 

.00 


BOCA 

1.06  .40 

.6- 

BON  I T A 

T 

;BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

•00J 

BORRFGO  DESERT  PARK 

.001 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

■  00 

n BOULEVARD 

!  *00 

LI  bouquet  CANYON 

.00 

I  BOWMAN  DAM 

•  81 

1  .57 

.24 

^BRADFORD  RANCH 

•oc 

hflRANSCOMR  2  NW 

.13 

RRAWLEY  2  SW 

•  OC 

tflREA  CITY 

T 

|bridgepopt 

.56 

.36 

.22 

UBRIDGEVILLE  4  NNW 

.62 

[■BROOKS  FARNHAM  RCH 

.41 

.40 

.01 

IBRUSH  CPEEK  RS 

.59 

.59 

[RIJCKHORN 

1.23 

1  .06 

• 

RUCKS  CREEK  PH 

.70 

•  70 

T 

HBULLARDS  BAR  PH 

.39 

.39 

j  BURP ANK    FIRE  DEP   FC  226R 

.00 

RURRANK   WB  AP  f 

T 

BURL INGAMF 

.10 

.10 

Iburney 

■  98 

.35 

•  63 

T 

BURNT  RANCH  1  S 

•  14i  .03 

j!  BURT  ON  RANCH 

.01 

.01 

IRUTTONWILLOW 

.00 

i  CABA  ZON 

.00 

JcABR I LLO  NM  r 

.01 

KACHUMA  DAM 

.18 

.  18 

•CALAVERAS  RIG  TREES 

.22 

.17 

.05 

(CALAVERAS  RESERVOIR 

.14 

.  12 

•  02 

T 

[CALEXICO  2  NE 

.00 

I:alistoga 

.16 

.16 

ji ' ALL  AHAN  RS 

1  .32 

.22 

1.06 

T 

Bcampo 

.00 

|:amp  papdee 

•  05 

.05 

|:amp  san  luis  obispo 

.01 

.01 

I:amptonville  rs 

."1 

.35 

.06 

B:anby  rs 

.83 

.52 

.20 

EAMOGA  park  pierce  col 

T 

KANT  I L 

•  00 

|:anyon  dam 

.54 

.44 

.10 

f'ARIBOu  POWER  HOUSE 

.47 

.44 

.03 

i  TARMEL  VALLEY 

.07 

.07 

IATHAY  RULL  RUN  RCH 

.04 

.04 

!  :azadero 

.03 

.03 

FECILVlLLE  SAWYER 

.51 

.36 

.04 

.0 

'FDAR  GROVE 

!  TEDAR  POINT  RANCH 

T 

T 

"EDARVILLF 

.36 

.10 

.24 

"ENTERVILLE  PH 

•  47 

.47 

CHALLENGE  RS 

.36 

.36 

T 

j  "HATSWORTH  FC   24  D 

.00 

;  HERRY  VALLEY  DAM 

.82 

.69 

.13 

T 

j  :hester 

.58 

.53 

.01 

T 

!  HICO  EKP  STAT  ION 

.44 

.42 

r 

I  :hittenden  pass 

.18 

.18 

1  HULA  VISTA 

T 

ITRUS  HEIGHTS 

T 

LAREMONT   FC  2300 

.00 

LARKSBURG 

T 

T 

T 

LEAR  CREEK 

•  55 

.3 

13     14  15 


16     17      18     19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


29     30  31 
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Continued 


Station 


CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVE ROALE  3  SSE 
COAL INGA 
COALINGA  14 
COHASSET 

COLRYS  FC53D 
COLFAX 

COLUSA  1  5SW 
COL  Y  EAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    I  RP I G  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COVOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMM INGS 
CUNNINGHAM 

CMYAMA 
rijYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA   2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  I  WSW 
DAVIS  CREEK 
OFATH  VALLEY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL   PUERTO  POAD  CAMP 
OFNAIR 
DF  SARLA 
DESCANSO  RS 

DORR  INS  COLGATE  FOREPAY 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOWNEY  F  T  RE  DEPT  FC107C 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DP Y  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN IGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 


DUT TONS  LANDING 


EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

.03 

.03  T 

FL  CAP  I T  AN  DAM 

.04 

EL  CENTRO  2  SSW 

.00 

FLECTRA  PH 

.00 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

.00 

FLK  VALLEY 

.28 

.50 

FLLERY  LAKE  ft 

.50 

ELLIOTT 

.00 

ELS  I  NOPE 

.00 

.01 

ESCONDIDO 

.01 

EUREKA  WP  CITY  R 

.50- 

T 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

.00! 

.04 

FAIRFIELD  POLICE   ST  A 

.04 

FA  I RMONT 

T 

T 

FERNDALE  8  SSW 

.76 

.02 

F  T  L  L  MORE   1  WNW 

.00 

FINLEY  5  SW 

T 

FIVF  POINTS  5  SSW 

.001 

FLEMING  FISH  +  GAME 

1.06 

.76  • 

FONT  ANA  5  N 

.00. 

FONT  ANA  KAISER 

•  ooi 

FOREST  GLEN 

.59 

FORKS  OF  SALMON 

.17 

FORT  BIDWELL 

.46 

.30  . 

FORT  BRAGG 

.24 

.01 

FORT    RRAGG  AVN 

.25 

FORT   JONES  PS 

.39 

FORT  ROSS 

.07 

.02 

FRESNO  WB  AP  0 

.01 

.01 

FR  1 6  NT  GOVT  CA-P 

.06. 

.06 

FULLER  TON   ARROUES  RCH 

.00. 

FULL ERTON  H 1 LL CR EST  RES 

T 

T 

GASOUET  RS 

.74 

GEORGE  TOWN 

.34 

.30 

GEORGETOWN  RS 

.391 

.33 

GERBER  RANCH 

•ool 

.36 

GIANT  FOREST 

.38| 

GIRRALTAR  DAM  NO  2 

.00 

GILLESPIE  FIELD 

.00; 

GIL  ROY 

.18 

.18 

GILROY  14  ENE 

.24 

.24 

GLENOALE  STAPENHORST 

•  00j 

GLENDORA  WEST  F  C  185 

.00' 

GLENNV I LL  E 

.81, 

.81 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

.32 

.28 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

1.09 

GRA5S  VALLEY 

.36 

.34 

GRATON  1  W 

.12 

-11 

GREENVIEW 

.39 

.34 

GROVELAND  RS 

.47 

.32 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

.00 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

.00 

HA I WEE 

.03 

.03 

HALF  MOON  RAY  2  NNW 

.22 

.12 

HAMILTON  AFB 

T 

T 

HANFORD 

.00 

HAPPY  CAMP  RS 

•  40 

HARRIS  GAGING  STA 

.00 

HAT   CREEK  PH  1 

.98 

.35 

HA YF I  ELD  PUMP  PLANT 

1  .oc 

HAYFORK  RS 

•7* 

.05 

HFAL0S8URG 

|  .06 

.OR 

.57  .01 
.55  .14 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13     14  15 


25    26     27  28 


HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HENS  HAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 

HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILT5 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 

HOLL i step 

HONEY DEW  2  WSW 
HOOP  A 
HOOPA  2  SE 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 

HUNTERS  OAM 
HUNT INGTON  LAKE 
IDLEWlLD  HWY  MNTNC  5TA 
I D"  I  A 

IOYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

JNDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARM  I T  AGE 
10NE 

I  RON  MTN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

KETTLEMAN  ST A 

K I L ARC  POWER  HOUSE 

KING  CITY 

KLAMATH  Ri 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

KORBEL 

LA  CRESCEMTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPOPT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NM 

LEBEC 

LECHUZ A  PT   STA  FC  352  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  PANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH  ; 

LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

LONG  PEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELFS  WB   AP  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  fc  SW 

LOS  PRIETOS  RS 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEV1LLE  ISLAND 
MAN? ANITA  LAKE  / 
MARCH  FIELD 

MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 

MARYSVILLE 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOT A  DAM 

MERCED  FIRE  STA  2 
MERCFY  HOT  SPRINGS 
MFYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
M I DDLEWA  TER 

MILL  CREEK  2 

MIRANDA  5 P ENGL  ER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 


.03 

.70 

.32 

r 

.33 

•  13 

.01 

loo 

.07 

.07 

.20 

.20 

.  1  i 

.04 

.09 

T 

T 

.16 

.  16 

.02 

.46 

# 

.38 

.OC 

.00 

.03 

•  01 

.00 

.00 

T 

T 

T 

.33 

.11 

.04 

.08 

.08 

T 

.00 

■  00 

.00 

.28 

.21 

.02 

T 

T 

.00 

.00 

■  04 

.04 

.15 

.00 

.00 

•  74 

.04 

.57 

•  03 

.03 

1 

.53 

•  02 

.02 

T 

T 

•  16 

.08 

•  00 
T 

T 

.  39 

.03 

"oo 

.93 

•  61 

.32 

.99 

.69 

.30 

.00 

•  00 

.45 

.45 

.06 

.02 

.02 

.00 

.09 

.09 

.00 

.02 

.02 

.00 

.00 

.70 

.10 

•  45 

.19 

.19 

.00 

.13 

.09 

.04 

•  03 

.03 

.  • 

.02 

.04 

.04 

.07 
.00 
1*12 


.IB      .32  .37 


See  releience  notes  lollowing  Station  Inde*- 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Continued 

Station 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONT ICELLO  DAM 
MOOPPAPK   1  SSE 
MOPONGO  VALLEY 

O 
H 

•  26 

•  00 

•  09 
.00 
.00 

1   |   2   |  3 

.16  .10 

.09     T  T 

1    |    5    |  6 

r  \  8      9  1 

I 

D  |  11  j  12  1 

)ay  of  Month 
3  |  14     15  1 

6  |  17  |  18  1 

9  |  20  |  21  2 

2  |  23  |  24  2 

T 

1 

5  |  26  j  27  2 

3     29  |  30  31 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  8ALDY  FC  85G 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIA6LO  NORTH  GATE 

T 

•  00 
.00 

•  OB 
.15 

.05  .03 
.13  .02 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HE8PON  PS 
MOUNT  SHASTA  SKI  ROWL 
MOUNT  SHASTA  WR  CITY  //R 
MT  WILSON  FC   338B  // 

MUIP  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

N&PA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FA A  AP 

65 
99 
76 

04 
00 
.03 
.  0  1 
.00 

.04 

.04  1,42  .03 
.44     .33  .07 
.23  .27 

.02 

.02  ,01 
,03 

T 

.13  T 

,01 

.06 

.01 

.10 

.15  1 
.13 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWHALL   SOLEDAD  FC    32  C 
NEWMAN  2  NW 

.00 
.26 
.16 
,0i 

,oc 

.24  ,04 
.09  ,09 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NI L  AND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  oam 

OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  W6  AP 
OCCIDENTAL 

OCEANS  1 DE  CAMP  PENDLETO 
OCOT ILLO  WELLS 

T 

.0 

,0 

.1 

.0 

.3 
T 
.1 

•  0 

•  0 

) 

T 

3  . 

l'  T 

i 

10  ,03 

,26 

07  .03 

T 

T         T  T 
T 

T 

,02 

,01 

.03 
T 

OJAI 
OLI NOA 

OPID5  CAMP  FC   57  BE 

OPANGE  COVE 

OPICK   PRAIRIE  CR  PARK 

OPICK  10  SE 
OPL  AND 
ORLEANS 
OROV1LLE 
OXNARD 

,00' 

•00 

.00 

.03;  .03 

.70 
.46 

,49!     .09  .40 
.21  .04 
.45  .45 

.00; 

.06  .57 
.06 
.16 

.04 

.40 

.03 
.01 

0?  EN  A 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  F  A  A  AP 

.00 

.00' 
.10' 
.00 

.00! 

10 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOWA 

PALOMAR  MT N  OB5Y 

PAL05  VERDES  EST   FC   43D  j 

»oo' 

.04 

,00' 
,00 
,051 

.05 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PAR  AD ! SE 

PARKER  RESERVOIR 
P ARK  F 1  EL D 

.03 

.ooi 

.50 

.oo1 

.00' 

.03 

.50  T 

T 

PA< ADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLE5  FA  A  AP 

P ATT  I  WAY 

.00! 
.47! 
.00 

.oo| 
.ooi 

PETALUMA  FIRE   ST  A  2 
PIEDRA 

PIEDPA  BLANC  A  GUARD  STA 
PINE  CANYON  °S  FC321E 
PINNACLES  NM 

07 
OB 
00 
00 
09 

.06 

.04  .04 
.09 

.01 

PIPU  2  E5E 
PISMO  BEACH 
PITTS  RANCH 
PL ACERV 1 LL  E  IFG 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUEl-LH  WB  r| 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA! 
PT   PIEDRAS  BLANC AS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT! 

,04 

.ool 

.00 

.03) 

,x2 

.02; 
■  00 
.00 

•  ool 

T 

.04 

.01  -02 
T 

T 
T 

.02  .0 
.01      T  T 

7  .05 

T 

T 
T 

T 

T         T  T 

T         .01  T 

T         T  T 

T        T  I 

PORTERVI LLE 
PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

1 

00 
.60 
.00 
.05, 

T  1 

1.12  ,68 

.05 

T 

RAMONA  SPAULDING 
PANCHI TA 
RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  PANCP 
RED  BLUFF  WB  AP 

T  1 
.00! 
.00 
.03 
.27 

T 

.03 

,lq      .04  T 

T 

•0, 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLAND5 

PEDWOOD  CITY 

REPRESA 

R ICHMOND 

.75 
.00 
.03 
.00 

T 

.68 

.03 

T 

.07 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCK  L I N 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 
F 

.  0  0 
.00 

.03 
.01 

.03 

.01  T 

SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 

f 

1 

.02 
.13 
.28 
T 

.16 

.02 

.48  .64 
.28 

T 

.  18 

T  .01 

SALINAS   FA A  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

.19 
.00 
,OC 
.23 
.05 

.19  T 

.14  .09 
.01 

T         T  T 

01 

02 

T 

01 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
<,AN  ARDO 

SAN  BERNARD  1  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

.OC 
.0' 
.3 

T 

•  1 

.05 

.32  .01 
T 

.03  .07 

See  leleience  notes  lollowing  Slallon  Indoi. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

Continued  —   JUNE  1961 


Station 

Day  of  Month 

i§ 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10  11 

12 

13  [  14  15 

16 

17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  24 

25     26  27 

28  |  29  30 

31 

5ANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SAN  OIEGO  WB  AP  H 
SAN  DIMAS  FIRE  WON   FC  95 
SAN  FMIGOIO  RANCH 
SAN  FERNANDO 

T 
T 

.00 
.09 
.00 

.09 

T 

T  T 

T 

T 

T 

T 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 
SAN  FRANC  I  SCO  FOB  P 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

.00 
.  10 
.04 
.00 
T 

.10 
.03 

T 

T 

T 
T 

r 

.01 

T 

T 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLV 

.00 
.20 
.00 
.12 
.04 

.13 

.12 
.04 

T 

.02 

.02 

r 

T 

.  0  3 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

.04 
.00 
.00 
.07 
.00 

.04 

.07 

T 

T 

T 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FA A  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
'SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.00 
.00 
T 

.00 
.00 

T 

T  T 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA    2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  W8  AP  P 
SANTA  MONICA 

.15 
•  00 
.00 

T 

.00 

.15 

T 

T 

T 

T 

T 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 

T 

.00 
.16 
.00 
T 

.14 

T 

T 

.02 

T 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
IsHASTA  DAM 

.SB 
.19 
.04 
.28 
1  .00 

.02 
.04 

.2B 

.08 

.13 
.01 

.30 

•  03 

.13 

T 

.50 

.54 

.0? 
•  1 

.01 
.02 

.03 

.03 
.03 

.07 

.-? 

T 

SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHI NGL E TOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIGNAL  HILL    FC  MS 

.00 
.56 
.58 
.87 
.03 

.02 
.38 
.03 

.56 
.49 

.54 

.02 

T 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

SOLEDAD 

SOME  SB A »   1  W 

.10 
.00 
1  .42 
.16 
.59 

.7fl 
.13 

.03 

.40 

.10 
.14 

.05 

T 

SOMIS  3  NE 
SOMJS  3  NW 
'  SONOMA 

SO  ENTRANCE  YOSEM I T E  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 

,00 
.00 
.04 
.20 
.00 

.04 
.  14 

.06 

SPADRA  PAC  FC  356  C 
|SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
'SPRINGVILLE  7  ENE 
rSQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL    INN  1 

.00 
.  1 1 

.04 

.35 
.00 

.02 
.28 

.09 
.03 
.05 

.01 

.02 

IsOUIRREL    INN  2 
STANDI SH   1  E 
STANDI SH  +  HICKEY  ST  PK 
■STANISLAUS  PH 
STOCKTON  FAA  AP 

.00 

1.11 

.18 
.01 
.02 

.36 

T 
T 

.75 

.01 
.02 

.11 

.06 

.01 

KSTOCK  TON  FIRE   STA  4 
pTOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
'STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
[STONY  GORGE  RESEPVOIR 

.08 
.00 
.02 
.03 
.01 

.04 

.02 
.03 

.04 
.01 

T 

T 

T 

STRAWBERRY  VfiLLFY 
.SUEY  RANCH 
1 5UNL AND 
plJSANA  KNOLLS 
jiSUSANVILLE 

.46 
.09 
.00 
.00 
.31 

.46 
.09 

.25 

T 

.06 

T 

ISUSANVILLE  AP 

TABLE  MOUNTAIN 
jj.TAHOE  CI  TY 
j  TEHACHAP I 
f TE JON  RANCHO 

.21 
.00 
.95 
.00 
.06 

.21 
.38 

.38 

.06 

T 

.19 

THERMAL  FA A  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREF  R!V  EDISON  PH  2 
fTIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 

.00 
.00 
.00 
.02 
.00 

.02 

T 

Itorrance 

i  tracy  capbona 

^tracy  pumping  plant 

[trinity  dam  vista  point 

T  RON  A 

.00 
.00 
.00 
1.07 
.15 

.32 

.63 
.15 

.04 

T 

.06 

Jtruckee  rs 
1  tulefield 

iTULELAKE  //P 
1 TURLOCK 

'  TURNTABLE  CREEK 

1  .04 
T 

•  71 
T 

1.19 

T 

.06 
.09 

.56 

.38 
T 

.34 

.10 
.22 

.45 

.05 

.10 

.07 

.04 

.04 

T 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
I TWENTYN I NE  PALMS 
\  JKIAH 

Ijkuh  4  w 

i  JNION  OIL  STEARNS  ABS 

.01 
.00 
T 

.02 
.00 

.01 
T 

•  02 

T 

JPLAND  3  N 

JPPER  LAKE  7  W 
■  JPPER  LAKE  RS 
IJPPER  MATTOLE 

T 
T 

.03 
.20 

.03 

T 

•  20 

T 

[jpr  San  leandro  filters 
:  /ac avi ll e 

: vall ey  center  3  ne 
-/alyermo  rs 

[i/AN  NUYS  FC  156 

.00 
.03 
.00 
.00 

.oc 

.03 

/ENTURA 

*/ictorville  pump  plant 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

JINTON 

/ISALIA 

T 

.OC 

•  oo 

1.46 
T 

T 

•  88 
T 

.58 

S«e  ie!erence  notes  lollowing  Station  Inde*. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


22     23     24     25     26  27 


29     30  31 


VOLCANOVILLE 
VOLLMEPS 
VOLT A  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 


ESE 


WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  PATROL   ST  A  FC102C 
WARNER  SPRfNGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEFO   1  S 

WFC.  THAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHt  SKE YTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  0 

WILLITS    I  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WnFFORO  HEIGHTS 
WOODFOROS 

WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORRA  LINDA 
ynsEMiTE  NP 
YREKA 


.55     .09  .33 


.U      .17  .05 


1  .AZ| 


CORRECTED  DATA 


FEBRUARY  1960 


SAN  MATEO 


INDIO  U  S  DATE  GARDEN     Uln  temperature  on  8th  should  be  39  and  11th,   35.  Mean 
degree  day  total  253. 


should  be  38 .3  and 


Precipitation  on  1st  should  be   .03;   2d,    .03;   and  monthly  total  .11. 


ANNUAL  1960 


ALAMO  1  N 


FEBRUARY  1961 
MARCH  1961 


TAHOE  CITY 


LAKE  SPAULD I NG 


for  corrected 


.04,  and 


M I DDLEWATER 
MOUNTAIN  PASS 
WARNER  SPRINGS 


Precipitation  on  28th  should  be   .09,  monthly  total    .53,   and  departure  -.22. 
Uln  temperature  on  26th  should  be  28. 

le  for  corrected 


APRIL  1961 


CUYAMACA 


and  min  temperatu 


for  per lod  1st   t  hrough   12th ,  should 


MIDDLETOWN 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 


29th,   30th,   and  monthly  total  should  be   (•)  accumulati 


BISHOP  CREEK    INTAKE  2 


LAKE  SPAULDING 


uld  be   .00;   29th,    .03;   30th.    .02;   31st,    .12;  and 

+1.19,  and 


LAKE  SPAULDING  DAM 


s  following  S  la  lion  Index. 
182  - 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

Season  ol  July  1960  - lune  1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

ABBOTT  MINE 

ACTON  ESC0NDID0  FC261  BE 
A0ELANT0 
ADIN  RS 
ALAMO    1  N 

15.6 

1.0 

T 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT   MT  FC446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

12.5 

1.0 

ANGIOLA 

ANGW 1 N  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  F I BRFBO ARD  MILLS 
ANT IOCH  PUMP  PL T  3 
ANZA 

T 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC   508  C 

ASH  MT N 

ASSOC   OIL   ANAHEIM  1 

T 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
' AVFNAL  9  SSE 
AZUSA  CITY   PARK    FC  143 

BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
BAKERSFIELD   WB  AP 
BALCH  PH 

8ARNES0N  PARK 

- 

- 

T 

BARRETT  DAM 

BARSTOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 

T 

T 

T 
0.5 

BEL  AIR   FC  10 

BEN  LOMOND 
1  BERKELEY 
Iberryessa  LAKE 

BIG  BAR  RS 

1  BIG  BEAR  LAKE 

j  BIG  BEAR  LAKE  DAM 

I  BIG  BEND  RS 
1  BIG  CREEK  PH  1 
BIG  DALTON  DAM  FC  223B-E 

0.4 
7.0 
T 

0.4 
8.0 

12.8 

6.9 
9.0 

T 

1  BIG  PINES  PARK  FC  83B 
1!  BIG   SUR   STATr  PARK 
I3IG  TUJUNGA  DAM  FC  46D-E 
I18ISHOP  CREEK    INTAKE  2 
1   BISHOP  WB  AP 

4.1 

1.5 

1BISHOP  UNION  CARBIDE 
tj  SLACK   MOUNTAIN   2  SW 
ji  BLACKS  MTN  BRANCH 
f 3LUE  CANYON  WB  AP 
■  3LUE  LAKE  REDWOOD  CR 

5.0 
0.3 

36.0 
37.6 

12.0 
8.7 

I  3LYTHE 

J  3LYTHE   FAA  AP 

30CA 
'  30NITA 

100NV I LL E   HWY  MNTNC  STA 

T 

8.0 

30RREGO  DESERT  PARK 
!  30RREGO  SPRGS  3  NNE 
iOULEVARD 
XJUOUET  CANYON 
iOWMAN  DAM 

44.0 

15.0 

1  iRADFORD  RANCH 
1RADLEY 

(RANSCOMB   2  NW 
1RAWLEY  2  SW 
IflREA  CITY 

0.3 
T 

IREA  DAM 
IRIDGEPORT 
IRIDGEVILLE   4  NNW 
IROOKS  FARNHAM  RCH 
1  IRUSH  CREEK  PS 

- 

T 

- 

1.9 

18.5 

2.0 

If  IUCKHORN 
llUCKS  CREEK  PH 
1    IULLARDS  BAR  PH 

IURBANK  FIRE  DEP  FC  226B 
I   tlJORANK   WB  AP 

- 
T 

- 

URL  I NGAME 
URNEY 

URNT  RANCH   1  S 
URTON  RANCH 
UTTONWILLOW 

20.0 

T 

ABA20N 
ABR1LL0  NM 
ACHUMA  DAM 
ALAVERAS  BIG  TREES 
ALAVERAS  RESERVOIR 

24.8 

T 
2.0 

ALEX  ICO  2  NE 
ALISTOGA 
ALLAHAN  RS 
AMPO 

AMP  PARDEE 

T 

2.6 
0.5 

AMP   SAN  LUIS  OBISPO 
AMPTONV I LLE  RS 

1 

CALIFORNIA 


ary 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
tall 

Total 
Precip- 
itation 

0.5 

0.5 

4.18 

1.0 

1.11 

~ 

2.0 

3.0 

- 

11.62 

0.0 

16.76 

0.5 

0.5 

48.74 

0.0 

9.13 

0.0 

6.12 

0.0 

7.89 

T 

1.8 

8.0 

3.5 

26.8 

8.47 

0.0 

5.65 

T 

0.0 

10.60 

0.0 

9.16 

T 

5.30 

T 

1.57 

0.0 

9.98 

T 

T 

8.62 

0.0 

15.27 

0.0 

4.41 

T 

T 

14.70 

0.0 

2  3.45 

0.0 

2.93 

0.0 

4.69 

0.0 

7.70 

E  1.82 

o"o 

3.2  2 

0.0 

4.07 

0.0 

17.87 

0.0 

6.14 

T 

7.37 

T 

2.05 

0.0 

7.75 

T 

8.49 

0.5 

7.92 

0.0 

6.56 

0.0 

30.67 

0.0 

14.73 

0.0 

16.77 

0.0 

35.28 

•  0 

9.0 

1.5 

21.2 

10.23 

.0 

17.0 

T 

2.0 

45.0 

15.06 

15.0 

60.3 

.0 

12.0 

14.0 

2.0 

41.8 

20.03 

0.0 

9.46 

.0 

T 

9.5 

T 

" 

11.55 

21.69 

0.0 

9.95 

7.38 

T 

T 

T 

3.54 

..0 

1.0 

4.0 

2.0 

2.0 

8.0 

74.0 

7.13 

.3 

15.9 

54.4 

24.1 

5.6 

151.9 

44.70 

- 

- 

- 

E  70.67 

0.0 

2.39 

0.0 

1.64 

15.0 

23.0 

13.0 

3.0 

11.79 

0.0 

3.94 

0.0 

34.39 

0.0 

2.58 

0.0 

1.37 

0.0 

5.84 

0.0 

6.78 

i.O 

19.0 

71.0 

34.0 

11.0 

198.0 

41.37 

0.3 

5.61 

1.0 

- 

- 

0.0 

1.08 

0.0 

4.82 

37.6 

6.61 

4.4 

9.0 

13.4 

68.81 

0.0 

14.90 

0.0 

55.74 

>.0 

2.0 

32.0 

7.9 

2.0 

- 

E  59.88 

63.02 

T 

45.30 

0.0 

6.32 

o.n 

6.14 

0.0 

13.67 

T 

1.0 

4.0 

38.0 

25.49 

T 

2.0 

2.5 

4.5 

43.67 

0.0 

15.31 

0.0 

4.  34 

T 

4.40 

3.48 

0.0 

10.88 

5.5 

31.8 

22.0 

0.3 

86.4 

32.17 

0.0 

13.89 

0.0 

.  60 

0.0 

31.04 

T 

4.0 

T 

6.6 

20.16 

0.5 

7.24 

0.0 

13.34 

S&e  lelerence  noles  following  Slalion  Index. 


12.12 

41.47 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

Season  oi  July  1960  -June  1961 


5 1  alio  ii 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

lanuary 

february 

Maich 

April 

May 

June 

Total 
Snow, 
tall 

Total 
Precip 
itat  too 

CANBY  11  SW 

- 

T 

- 

_ 

- 

- 

- 

E  14.55 

CANBY  RS 

12.5 

1.5 

~ 

10.31 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

0.0 

6.01 

CANT  I L 

0.0 

1.71 

CANYON  DAM 

39  •  5 

6.5 

T 

10.5 

_ 

26*0 

T 

31.02 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

12.0 

1.0 

1.1 

5.0 

8.0 

27.1 

33.52 

CARMEL  VALLEY 

0.0 

9.68 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

CAZ  AOERO 

12.0 

0.0 

71,17 

CECILVILLE   SAWYER  MTN  VIEW 

* 

0.5 

2.0 

17.1 

35,55 

CEDAR  GROVE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CEDAR   POINT  RANCH 

- 

E  27. 3C 

CEDAPVILLE 

* 

* 

* 

25*4 
* 

35*4' 

CENTERVI LLE  PH 

CHALLENGE  RS 

0  0 

47*4* 
* 

CHATSWORTH   FC   24  D 

0.0 

- 

CHERRY  VALLEY  DAM 

20.5 

1.5 

0.5 

5.8 

25.4 

13.3 

3.6 

T 

71.6 

24.4- 

STER 

T 

43.5 

2.5 

1.5 

11.0 

28.5 

10.0 

1  .0 

?S*w 

CHICO   EXP   STATI ON 

* 

CHITTENDEN  PASS 

* 

1  1  *7( 
* 

CHULA  VISTA 

0.0 

3.4: 

CISCO  RS 

RECORC 

IS  PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME,   BIG  BEND  RS. 

C I T  RUS  HE  I GH  TS 

0,0 

1  5  •  8i 

CLAREMONT  FC  230D 

0.0 

E  6.61 

CLAREMONT   POMONA  COL 

E     6  •  2i 

CLARKSBURG 

0.0 

12.9' 

CLEAR  CREEK 

_ 

- 

C  1  CADI  flr  F     m  i",ui   A  w  r,  ■ 

E  19.7 

CLOVERDALE  3  SSE 

o.o 

35,5 

COAL  I NGA 

0.0 

5.61 

COAL  I NGA  lit  WNW 

0.0 

10.0 

COHASSET 

_ 

_ 

T 

- 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

* 

COLFAX 

* 

* 

•Oi 

COLGATE  PH 

0.0 

31.2> 

COLUSA   1  SSW 

0.0 

13.9: 

mi  vr  ad  cDDiur.c 

_ 

_ 

j 

.0 

CONCORD  3  E 

o~o 

1 1  •  8 1 

COOL 

_ 

COPCO  NO   1  DAM 

1.5 

0.3 

T 

T 

9.0 

10.8 

20.  1 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

0.0 

5.7 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

0*0 

18.2 

C  0  RO  N  A 

0.0 

2.6 

COVELO 

0.5 

2.0 

2.5 

38.9 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

0.0 

5.7 

COW  CREEK 

COYOTE  CANYON 

- 

E  1.4 

COYOTE  WELLS 

0.0 

CRESCENT   CITY   1  N 

0-0 

78.5 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

0.0 

93.; 

CROCK  E  T  T 

l  \  *  *[ 

CRY  ST  AL   LAKE   FC   2  83C 

4.5 

T 

2 

* 

1  * 

7*5 
* 

*1 

nil  \ic d  r  [iv 
tULVtK  '.Hi 

0.0 

5,< 

CUMMINGS 

0.1 

0.6 

0.7 

69. ( 

CUNNINGHAM 

0.0 

27,; 

0.0 

3.1' 

CUYAMACA 

5.0 

2.0 

•  0 

12.0 

'  i  * ' 

DAGGETT   FAA  AP 

T 

3.y 

DANA  2  SE 

- 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

26.1 

DAVENPORT 

DAVIS    1  WSW 

DAVIS  CREEK 

* 

DEATH  VALLEY 

0.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

T 

T 

T 

4. 

DEER  CREEK  PH 

11.5 

1.5 

2.5 

16.5 

22.0 

54.0 

47. 

DELANO 

0.0 

DEL   PUERTO   ROAO  CAMP 

0.0 

o*] 
8. 

DENA I R 

0-0 

DE  SABLA 

0.0 

55. 

DESCANSO  RS 

0-0 

7. 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

0.0 

3  3 . 

DONNE  LLS  DAM 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

T 

44.0 

7.0 

4.0 

24  .  0 

45.5 

35.0 

t    ^  5 . 

DOS  RIOS 

0.0 

49. 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C 

0.0 

4. 

DOWNIEVILLE  RS 

2.0 

T 

1.0 

1.0 

2.0 

6.0 

45. 

DOYLE 

T 

T 

10.5 

3.0 

13.5 

7' 

DOYLE   5  SSE 

T 

2.1 

T 

1.2 

0.2 

9.6 

3.1 

T 

16.2 

10. 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

0.0 

5. 

DUDLEYS 

T 

T 

1.0 

4.0 

5.0 

21. 

DUNN  I GAN 

n.  t*i 

'■  3. 

DUNN  SIDING 

T 

T 

I.i 

DUNSMUIR  PS 

T 

~ 

59. 

DUTTONS  LANDING 

0.0 

15. 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

0.0 

2. 

EA5T   PARK  RESERVOIR 

o.o 

15. 

EL  CAP  IT  AN  DAM 

0.0 

6. 

EL   CENTRO   2  SSW 

0.0 

ELECTRA  PH 

T 

T 

17. 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

n.  n 

■). 

ELK  VALLEY 

T 

T 

2.0 

1.0 

T 

1  3.0 

34. 

E  LLE  RY  LAKE 

18. 

ELLIOTT 

0.0 

1  ?■ 

ELSINORE 

i 

0.0 

2.. 

See  refere 

nee  notes  fc 

Mowing  Sla 

ion  Index. 

1 

MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


ot  July  I960   -  June  1961 


CALIFORNIA 


ESCONDIDO 
EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FEPNDALE   8  SSW 
F I  DDL  E  TOWN  LVNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 
FINLEY   1  w 

FINLEY  5  SW 
FIVF   POINTS    5  SSW 
FLEMING  FISH   +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORK S   OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT   GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  H I LLCREST  RES 

GARBE  RV I LLE 
GARDEN  VALLEY   2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
!  GLENNVILLE 

I  GOLD  RUN 
(GOOSE   LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
•GRASS  VALLEY 

GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENV IEW 
GREENVILLE  RS 
•GROVELAND  RS 

' GUERNEVI LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINE  S  CYN  UPPER  FC  367 
HA  I  WEE 

HALF   MOON  BAY   2  NNW 

•HAMILTON  AFB 

HANFORD 

HAPPY   CAMP  RS 
(HARRIS  GAGING  STA 
(HARRISON  GULCH  RS 

I  HARRY   L   ENGLEBR IGHT  DAM 
llHAT  CREEK  PH  1 
PHAYFIELD  PUMP  PLANT 
P HAYFORK  RS 

|i'  HEALDSBURG 

Ihealdsburg  2  E 
Hhemet 
'henshaw  dam 
hernandez  2  nw 
i  1 hespe  r i a 

WHETCH  hetchy 

■(HIGHLAND   SPRINGS  RCH 

INILTS 

I'-IOBERGS 

j1  HODGES  DAM 

■  hoegees  fc  60a 
Ihollister 
honey  dew  2  wsw 

1  HOOP  A 
HOOPA   2  SE 

/  COPLAND  LARGO  STA 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
J    HUNTFPS  DAM 

HUNTINGTON  LAKF 
'     IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

I DR I A 

IDYLLW1LD  RS 
IMPERIAL 

I  INDEPENDENCE 

1     INDIO  US  DATE  GARDEN 

J  I'NYOKERN 

NYOKERN  ARM  I T  AGE 


July 


AugusI 


September 


January 


February 


20.0  5.0 


32.0 
18.0 


RECORD    IS   PUBLISHED  UNDER   NEW  STATION  NAME,    DEATH  VALLEY. 

T 

1.0 


5.5 
1.0 
2.0 


2.0 
14.0 


7.3 
3.0 


4.0 
2.0 


1.0 
6.0 


See  reference  notes  following  Slalion  Index. 


2.0 
6.0 


1.0 

31.0 


2.0 
2.0 


15.3 
0.5 


Total 

Total 

A  nl 
p 

May 

June 

Snow- 

Precip- 

lall 

itation 

0.0 

44.26 

0.0 

12.92 

0.0 

12.77 

T 

5.92 

T 

T 

25.75 

T 

T 

67.05 

2.0 

2.0 

6.41 

0.0 

33.59 

0.0 

4.96 

T 

0.6 

5.44 

0.0 

16.06 

T 

8.76 

0.0 

4.79 

10.0 

14.0 

63.69 

7.0 

7.0 

34.  57 

4*0 

1.0 

29.0 

11.18 

0.0 

38.60 

0.0 

40.55 

E  93.02 

T 

2.0 

20.02 

o.o 

37.67 

0.0 

34.67 

0.0 

6.87 

0.0 

10.18 

0.0 

4.64 

0.0 

4.31 

0.0 

55.20 

0.0 

25.93 

T 

T 

102.63 

_ 

_ 

E  14.22 

5  •  5 

5.5 

33.53 

- 

- 

35.70 

T 

T 

11.11 

10*0 

2.0 

85.0 

20.51 

0.0 

12.10 

0.0 

5.34 

0.0 

11.77 

0.0 

11.84 

0.0 

5.97 

0.0 

7.69 

3.0 

11.56 

0.0 

38.92 

12.57 

90.0 

23.54 

T 

T 

T 

T 

T 

38.66 

0.0 

33.50 

5.0 

18.71 

0 . 0 

30.59 

22.56 

0.0 

39.92 

0.0 

8.83 

0.0 

11.53 

0.0 

4.72 

0.0 

18.90 

0.0 

17.17 

0.0 

6.01 

2.5 

4.5 

54.87 

0.0 

fl.13 

28.13 

0.0 

25.74 

8.0 

T 

25.0 

18.22 

0.0 

1.83 

-  ~ 

30*81 

0.0 

35.30 

0.0 

32.19 

0.0 

3.90 

0.0 

8.59 

0.0 

10.20 

4.0 

3.37 

10.5 

35.6 

23.38 

_ 

19.59 

- 

48.73 

0.0 

5.81 

0.0 

13.65 

0.0 

1  1.31 

1 

T 

122.33 

0.0 

59.31 

0.0 

57.40 

0.0 

32.45 

11.0 

17.0 

26  00 

19.5 

T 

146.5 

20.00 

0.0 

90.58 

0.0 

10.69 

11.0 

8.38 

0.0 

98 

0.0 

3.09 

0.0 

87 

0.0 

1  1.90 

0.3 

E  1.65 

-  185  - 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  of  July  1960   -June  1961 


CALIFORNIA 


April 

May 

June 

Total 
Snow- 
(all 

0.0 

0.0 

.* 

42.5 

6.0 

2.5 

- 

0.0 

T 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.1 

18.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

18.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.0 

5.0 

3.6 

- 

0.0 

0.0 

0.0 

3.5 

6.0 

41.7 

0.0 

o.o 

- 

- 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

- 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

o.o 

- 

- 

- 

0.0 
- 

0.0 

0.0 

208.0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

;  o.o 

0.0 

3.0 

- 

1  39.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22.0 

8.0 

150.0 

0.0 

i  0.0 

[  T 

18.5 

4.0 

131.7 

I  0.0 

T 

1  5.0 

July 


August 


September 


January 


February 


I  ONE 

IOWA  HILL 
I  RON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOL A 
JUNCAL  0AM 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSE YVILLE 
KENTF 1  ELD 
KERL INGER 

KERN   RIVER    INTAKE  3 
KERN   RIVER   PH  1 

KERN   RIVER   PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
K1LARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 

LAGUNA  8EACH 
LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE    SPAULDING  DAM 
LA  MESA 

LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NM 
LEBEC 

LECHUZA  PT   STA  FC  352B 

LEESV I LLE   KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVE  OAK   CANYON   FC  230C 

L I VERMORE  2  SSW 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   1NSP  STA 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LOYAL  TON 

LUCERNE   VALLEY    1  WSW 
LYTLE   CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADEL INE   MNTNC  STA 

MADERA 

MAO  RIVER  RS 
MANDE V I LLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MART  1 NE2   3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MARYSV I LLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 

MENOOTA  0AM 

MERCED  FIRE    STA  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MIDDLETOWN 
M I DDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 


6.0 

0.5 


21.5 
3.0 


RECORD   IS  PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME,   CLAREMONT   FC  230D. 

1.0 


3.5 
41  .0 


1.0  17.0 


4.  ! 

7.< 
43.! 


See  reference  noles  following  Station  Indc 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  of  July  1960  -June  1961 


MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

M0OPPARK    1  SSE 

MORGAN  HILL   2  E 
MORON GO  VALLEY 
MORRO   BAY   FIRE  DEPT 
MORPO   BAY    3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BALDY  EC  85G 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT    DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT   HEBRON   11  ESE 

MOUNT   HEBRON  RS 

MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338B 
MUIR  WOODS 

NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES   FAA  AP 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBUPY   PARK   *  SW 
NEWHALL    SOLEDAD   FC   32  C 
NEWMAN   2  NW 

NEW  PINE  CREEK   2  E 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
N IL AND 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE   WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

OAKVILLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEAN  S I DE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK    PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE   7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNAPD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA   DAM   FC    33  AE 

PA1CINES   OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST   FC  430 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PAOKF  IELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 

PASO  P08LES 

PASO  POP.LFS   FAA  AP 

PATTIWAY 

PAYNES  CREEK 

PETAL UMA  FIRE   STA  2 

P1EDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  S1A 
PINE   CANYON   PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT   RIVER   PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACE  RV I LLE  IFG 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT    ARGUFLLO  WB 

POINT    ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANCA S 

POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 


July 


August 


September 


CALIFORNIA 


November 


103.5 
28.1 
4.0 


December  1  Januarv 


11.0 
1.0 


64.5 
0.6 


4.0 
2.0 


February 


76.0 
3.0 


See  reference  notes  following  Station  Ixo>x. 


116.4 
40.2 


April 


13.0 
T 
5.0 


3.5 
39.0 
9.2 


May 


Total 
Snow- 
fall 


1  .56 

- 

9.32 

0.0 

10.79 

0-0 

17.35 

0.0 

4*87 

E  11.21 

7.5 

2.85 

0.0 

8.59 

0.0 

10.79 

~ 

E  4.86 

1  •  0 

E  12.28 

27.  58 

T 

16.78 

5.0 

E  13.86 

12.40 

569~6 

E   7  3.95 

89.5 

36.95 

4  •  0 

0.0 

24.55 

0.0 

10.50 

0.  0 

17.56 

o.o 

18.61 

0.0 

2.26 

3.61 

36.  5  1 

0.0 

13.30 

E  7.19 

0.0 

6.90 

0.0 

7.99 

o~o 

" 

3  .00 

O.n 

13.15 

o.o 

3.17 

0.0 

9.90 

0.0 

o 

E     6  46 

0.0 

8.74 

2.0 

22.32 

0.0 

12.56 

0.0 

f  24.13 

0*0 

43.37 

o.o 

4.33 

0.0 

2.00 

0.0 

8.78 

4.8 

0  0 

32.12 

1.8 

13.69 

o.o 

8.63 

0.0 

75.04 

2.0 

18*80 

0.0 

54.60 

0.0 

23.49 

E  23.58 

0.0 

o.o 

73  0 

6.92 

24.0 

32.21 

o.o 

8.  02 

o.o 

0.0 

2  46 

T 

1.90 

0.0 

1.56 

0«0 

8.  fl<9 

o.o 

8*5 

9  53 

o.o 

4.48 

0.0 

6.24 

0.0 

4.76 

0.0 

41.19 

0.0 

2.99 

o.o 

10.40 

0.0 

7.  18 

0.0 

20*58 

0.0 

8.66 

o.o 

8.31 

2.5 

6.41 

o.o 

18.28 

o.o 

9.36 

11.01 

z 

6.80 

0.0 

1 1.44 

0.0 

5.85 

0.0 

9.77 

70.91 

0.0 

29.10 

o.c 

24.33 

0.? 

25.06 

0-0 

42.64 

0.0 

8.74 

0.0 

E  10.48 

o.c 

E  12.43 

0-0 

6.1  o 

0.0 

10.69 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  of  July  1960    -June  1961 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 

Total 

Snow- 

Precip- 

fall 

itation 

0.0 

7.69 

- 

- 
0.0 

_ 

44.29 

0*0 

0.0 

13.20 

18.0 

30.03 

0.0 

6.39 

3.0 

4.  34 

1.96 

0.0 

16.94 

0.0 

21.97 

0.0 

33.61 

0.0 

4.04 

0.0 

15^75 

0.0 

14.00 

0.0 

11.06 

0.0 

2.79 

0.0 

14.96 

- 

61  .09 

0.0 

12.52 

0.0 

12.04 

22.78 

0.0 

2  5.47 

0.0 

18.32 

0.0 

18.47 

0.0 

7.99 

0.0 

10.98 

0.0 

10.44 

74.0 

27.76 

0.0 

44.21 

0.0 

0.0 

10.37 

0.0 

10.96 

0.0 

8.41 

o.o 

6.87 

0.0 

9.73 

5.7 

6.58 

0.0 

3.46 

0.0 

5.86 

0.0 

4.62 

0.0 

13.78 

0.0 

14.74 

0.0 

13.87 

8.29 

0.0 

11.59 

0.0 

6.03 

0.0 

18.49 

0.0 

3.71 

0.0 

0.0 

11.13 

0.0 

11.49 

0.0 

4.11 

0.0 

21.55 

0.0 

9.33 

0.0 

10.13 

0.0 

9.99 

0.0 

7.95 

0.0 

E  9.56 

o.n 

17.63 

0.0 

16.26 

0.0 

16.55 

0.0 

6.04 

0.0 

7.60 

0.0 

7.13 

0.0 

24.17 

0.0 

l'.2i 

9.5 

45.08 

T 

45.72 

0.0 

15.94 

0.0 

50.88 

o.o 

5.46 

0.0 

60.98 

0.0 

20.99 

44.16 

80.  5 

44.96 

51.0 

14.87 

0.0 

3.16 

1.0 

55.90 

E  13.55 

5.0 

4.13 

327.0 

46.08 

E  7.33 

n,  n 

63.65 

0.0 

5.29 

PORTE  RVI LLE 
PORTOLA 
POSEY   4  ENE 
POSEY  3  E 
POTTERS  SAWMILL 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA   SPAULDI NG 

RANCH  1 T A 
RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RET)  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKL I N 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 

SACRAMENTO   WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  s 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

SAN  ANTON  I  0  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG   PTL   STA  FC130B 
SANDBERG  WB 
SAN   DIEGO  WB  AP 

SAN  DIMAS  FIRE   WON  FC  95 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL   DAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPOT 
SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 
SANTA   ANA  FIRE  STA 
SANTA   ANA  RIVER   PH  1 
SANTA   ANITA   FERN   FC  432 
SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 
SANTA   BARBARA  TV  PEAK 
SANTA   CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA   MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER  STA 

SANTA  MARIA   WB  AP 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER   PLANT  I 
SAWYERS  BAP  RS 
SCOTIA 

SEARSV I LLE  LAKE 
SECRET   VALLEY  MNTNC  STA 
SHASTA  DAM 
SHELL   ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN   2  E 
SIERRA  CITY 
S  I  ERRAV1 LLE  RS 
SIGNAL  HILL   FC  415 

SKAGG5  SPGS  LAS  LOMAS  RCH 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW   CREEK  UPPER 
SNOW   LAB   CEN  SIERRA 
SOLEDAD 

50XFSBAR    1  W 
SOMIS   3  NE 


10.0 
8.0 


8.0 
3.0 


17.5 
10.0 


9.0 

30.0 
17.0 


3.0 
21.0 
13.0 


1.0 
2.0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  of  July  1960  -  June  1961 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


November 


January 


February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
itation 

0.0 

6.71 

0.0 

23.55 

0.0 

20.83 

3.5 

25.7 

14.5 

76.5 

29.11 

8.5 

" 

10.86 

0.0 

5.53 

0.0 

8.70 

0.0 

16.55 

36.0 

52.0 

42.0 

10.5 

201.0 

25.35 

- 

10.5 

T 

24.0 

17.13 

- 

- 

- 

0.0 

70.44 

T 

T 

21  .86 

_ 

_ 

£  58.36 

0.0 

9.35 

0.0 

11.08 

0.0 

10.37 

1.3 

5.0 

10.3 

50.26 

0.1 

16.98 

0.0 

15.67 

1.0 

15.3 

15.6 

T 

50.1 

59.64 

0.0 

9.36 

T 

T 

6.97 

0.0 

6.17 

1.0 

2.1 

5.5 

12.6 

9.54 

1.5 

2.2 

0.5 

T 

10.2 

9.39 

17.46 

T 

11.0 

0.5 

32.0 

9.87 

24.0 

42.0 

35.0 

6.0 

_ 

22.68 

6.5 

T 

9.5 

6.22 

0.0 

9.20 

0.0 

1.13 

0.0 

5.38 

0.0 

11.55 

T 

16.0 

16.0 

26.25 

0.0 

8.45 

0.0 

3.89 

0.0 

7.52 

0.0 

8.90 

2.5 

_ 

33.93 

0.0 

1.07 

22  .  C 

33.5 

21.0 

3.0 

20.57 

0.0 

3.63 

_ 

_ 

9.37 

0.0 

7.76 

0.0 

56.07 

o.o 

4.13 

2.0 

3.35 

34.5 

74.0 

40.5 

16.5 

34.  9S 

0.0 

33.74 

T 

T 

T 

46.74 

E  5.22 

0.0 

6.15 

0.0 

7.30 

0.0 

33.52 

0.0 

30.41 

0.0 

89.27 

0.0 

17.57 

0.0 

17.40 

0.0 

5.84 

1.0 

1.0 

E  3.08 

5.75 

0.0 

6.51 

1.0 

1.26 

T 

3.04 

7.0 

13.0 

T 

1.0 

9.68 

0.0 

6.31 
_ 

2.0 

7.0 

9.0 

34.68 

0.0 

63.86 

T 

34.67 

0.0 

14.01 

o.o 

12.05 

0.0 

13.18 

0.0 

11.52 

E  13.18 

0.0 

4.94 

1  o.r 

3.26 

0.0 

4.65 

0.0 

0.0 

34.46 

0.5 

2.5 

5.0 

15.0 

32.60 

0.0 

4.95 

4.0 

21.74 

0.0 

46.73 

2.0 

6.5 

4.0 

2.0 

72.7 

8.97 

5.0 

25.5 

7.0 

7.0 

1.0 

102.5 

11.05 

0.0 

16.38 

j  0.0 

4.97 

0.0 

13.61 

T 

T 

T 

47.68 

0.0 

16.58 

0.0 

14.30 

T 

4.99 

S0MIS   3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE   YOSEM I TE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 

SPA0RA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 

SQUIRREL  INN  2 

ST  AND  I SH   1  E 

STAND  I SH   +   HICKEY   ST  PK 

STANISLAUS  PH 

STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  FAA  AP 
STOCK  TON   FIRE   STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL    STA   FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEF IELD 
TULELAKE 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENT YN I NE  PALMS 
TWIN  LAKES 

UK  I  AH 

UK  I  AH   4  W 

UNION  OIL  STEARNS   ABS  PLT 

UCLA 

UPLAND   3  N 

UPPER   LAKE    7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAV I LLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 


VKTORl.ulE   PUMP  PLANT 
VINCENT    FIPE    STA   FC  120 
VINTON 
VISAL  IA 
VISTA   1  W 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT   CREEK   4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT   PATROL   STA  FC 


I  WARNER  SPRINGS 

t  WASCO 

j  WATSONVILLE  WATERWORKS 

i  WEAVE RVILLE  RS 

I  WEED  1  S 

j  WESTHAVEN 

j    WEST   POINT    3  SW 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 
!    WHITE   MOUNTAIN  2 

I    WHITE  ROCK 

WH1TT  IER  FC   106  D 

WILLIAMS 
I   WILLITS  1  NE 

WILLOWS 


32.5 
3.5 


1.0 
3.0 


4.0 
4.5 


WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 


1.0  13.5 


36.5 
33.5 


1.0 
4.0 


10.0 
6.0 


1.5 
10.5 


2.0 
25.0 


4.0 
3.0 


5.0 
3.0 


4.2 
6.0 


See  reference  ncles  following  Slclion  In  lex. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


CONTINUED  Season  oi  July  1960  -  June  1961  CALIFORNIA 


Sicdion 

July 

August 

Seplember 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

W0ODF0RDS 

T 

23.0 

10.0 

2.0 

3.0 

18.5 

8.0 

T 

64.5 

12.48 

WOODLAND   1  WNW 

0.0 

12.72 

WRIGHTS 

0.0 

26.52 

YORBA  LINDA 

o.n 

4.63 

YOSEM I  TE  NP 

6.0 

T 

10.7 

5.0 

22.24 

YREKA 

0.8 

2.3 

3.1 

18.81 

Se-~  reference  no!cs  following  Station  Incex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  Of  Monlh 


Station 


AOIN  RS 
ALDERP01NT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGW I N  PAC  UNION  COL 

ANT10CH  F I BREBO ARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 
BAKE  R  9  NNW 
BAKERSF I E LD  WB  AP 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
3IG  BAR  PS 
'BIG  BEAR  LAKE 
3IG  CREEK  PH  1 
3ISHOP  WB  AP 
SISHOP  UNION  CAR81DE 
1LUE   CANYON   WB  AP 
I !  1LYTHE 
JiLYTHE  FAA  AP 
)OCA 
I  10NITA 

IORREGO  SPRGS  3  NNE 
IOWMAN  DAM 
'RAWLEY  2  SW 
BRIDGEPORT 
ROOKS  FARNHAM  RCH 
1     'URBANK  WB  AP 
URLINGAMF 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73  76  78 

42  47  A3 

82  80  77 

54  56     5  5 

66  73  78 

48  43  46 

65  70  76 

46  37 

59  71 

49  48 

69  68 

56  56 

69  74 

56  55  52 

58  69 

50  54 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


49     52  53 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


78  78  72 

48  45  40 

83  80  71 

54  51  52 

77  76  80 
47  49  48 

78  80  81 
46  41  39 


75  75  69 
54     53  57 


78  77  71 
51      48  52 


87  87  87 
63     61  57 


85  86  86 
51      49  50 


83  82  77 
54     50  50 


67  66  68 
55     55  58 


71      77  87 


85  81  87 
56     59  63 


75  79  86 
54     53  59 


46      41  45 


45      51  55 


66      74  83 


MAX  64  67 
MIN     50  48 


63  66  63 
54     54  54 


80  68  82 
55     55  56 


85  91  81 

52  53 

55  64 

27  25  27 


39  43 

62  78 

38  48  42 

35  44  59 

26  30  32 

46  57  63 

38  43  45 


56      53  60 


80  74  77 

42  44  41 

62  69  73 

51  52  52 

80  74  80 

46  53  51 

77  81  77 

47  41  39 

75  72  79 
41  46  44 

76  75  73 
50  51  56 

78  79  77 
53  50  54 

81  86  83 
58  59  52 

84  82  90 

52  44  50 

80  80  78 

52  46  46 

67  69  65 

57  53  55 


87  88 
64  59 


69      70  73 


89     88  83 


82  80  79 
48     49  47 


80  78 
46  45 


47      46  45 


68  67 
47  46 


64  61 
53  53 


54     52  52 


87  87 
58  55 


72  71 
29  27 


52  53  53 

87  89  90 

48  51  51 

57  63  67 

39  42  43 


65  65 
49  49 


90  87  87 

62  60  59 

100  100  101 

66  71  70 

87  84  82 


82  83  79 
45     51  50 


95  94  93 
58     59  57 


76  81  78 
46      45  44 


84      78  81 


68  69  70 
47      47  48 


64  64  72 
49      5  3  51 


76  80  78 
51      49  52 


30      30  27 


69  69  67 
51     53  50 


45      41  42 


65      61  67 


84  87  93 

60  58  65 

56  60  66 

36  39  36 

72  73  73 

53  50  59 


98  101 

63  63 


100  102 
69  67 


101   101  102 

61     63  65 


70  70  72 
37     35  37 


103   103  102 


69     75  71 

34      36  29 


56     60  56 


50  59  65 
38     42  44 


85  83  89 
56     57  60 


53  61  72 
31      37  30 


43     57  55 


66  69  75 
54     52  55 


67  67  67 
55     55  53 


72  71  73 
56     58  57 


94  97 
58  58 


68  67 
45  44 


96  100 
63  59 


72  76 
37  37 


73  80  74 
51      47  52 


72  70 

55  55 


66  66  73 
54      54  54 


99      98  98 


68      65  70 


101  100  100 
61     62  58 


83  84  84 
38      48  42 


73  74  75 
52     53  54 


48      47  47 


79  84 

39  42 


82  78  83 
49      52  47 


80  83 
54  64 


63     65  54 


82  90  90 
58     63  58 


89  91  100 
54      50  51 


51      57  53 


70  66  65 
55     56  57 


86  89  95 
62     68  67 


98  101  103 
68     70  76 


89  91  89 
62      64  63 


95  98  98 
57      61  60 


80  80  84 
46     48     5  3 


83     87  89 


71  72  75 
47     48  48 


72  74  70 
52     54  52 


87  87  85 
55     61  54 


81  85  85 
48      53  46 


74  78  80 
36      29  36 


72  73  73 
52     55  55 


49     53  53 


62     68  68 


68     62  72 


101  104  104 

65  64  70 

101  104  104 

69  69  75 


76     72  66 


57     58  57 


95  101  102 
44  50  50 

84  86  102 

51  52  55 

87  94  101 

50  63  63 

82  92  99 

38  43  46 

96  105  106 
56  69  73 

82  94  109 

59  72  73 


90   100  109 

64  70  80 

108   108  109 

58      69  67 

90     99  108 

56      61  66 

65  64  67 
58      56  57 

93  112 


76 


103  107  107 

61  67  73 

103  110  112 

75  78  85 

98  111  113 


66  74 


79 


84      90  99 


105  107  108 
63      65  65 


85  100  105 
58     69  67 


102   107  106 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

97 

102 

95 

95 

97 

95 

96 

95 

96 

100 

95 

90 

87 

53 

55 

45 

52 

56 

47 

47 

55 

8? 

44 

36 

107 

105 

98 

88 

86 

82 

94 

94 

92 

97 

97 

85 

80 

73 

78 

56 

54 

53 

55 

55 

53 

54 

50 

54 

55 

56 

53 

54 

47 

43 

96 

89 

92 

)2 

87 

84 

90 

94 

96 

96 

95 

96 

9  8 

97 

97 

61 

64 

57 

64 

62 

52 

55 

65 

66 

65 

63 

62 

67 

66 

60 

101 

102 

94 

89 

101 

100 

100 

98 

95 

102 

97 

92 

91 

83 

79 

46 

45 

46 

44 

44 

49 

47 

47 

47 

51 

49 

44 

38 

38 

33 

99 

86 

85 

95 

99 

104 

84 

93 

101 

97 

90 

84 

79 

84 

94 

68 

61 

55 

88 

65 

6B 

51 

55 

68 

67 

59 

54 

45 

40 

59 

105 

102 

87 

98 

91 

95 

101 

81 

91 

9  8 

96 

87 

89 

84 

81 

69 

73 

55 

54 

62 

64 

60 

58 

64 

67 

59 

63 

53 

60 

64 

114 

117 

9B 

96 

100 

104 

110 

93 

98 

107 

101 

99 

92 

87 

85 

68 

73 

55 

52 

52 

60 

59 

56 

59 

7  n 

58 

58 

53 

51 

60 

110 

no 

106 

98 

103 

108 

1  14 

109 

112 

1  08 

I  10 

104 

98 

98 

92 

83 

75 

68 

70 

72 

78 

BO 

73 

75 

79 

76 

72 

6  8 

61 

60 

106 

101 

102 

i  oe 

108 

108 

101 

99 

98 

98 

99 

61 

60 

72 

65 

72 

69 

70 

64 

51 

51 

50 

51 

110 

106 

98 

9! 

101 

105 

110 

95 

102 

108 

108 

100 

92 

85 

88 

72 

70 

59 

62 

65 

72 

70 

64 

65 

71 

70 

65 

52 

51 

52 

68 

67 

66 

69 

66 

69 

70 

69 

68 

67 

66 

69 

72 

73 

75 

56 

54 

57 

ft  9 

60 

58 

59 

57 

58 

57 

58 

59 

57 

56 

58 

115 

1  1  ! 

1  1 ' 

111 

75 

65 

65 

65 

109 

101 

104 

i  o  e 

110 

113 

1  '17 

105 

109 

11C 

lit 

101 

91 

96 

97 

112 

114 

1  15 

1  1  4 

116 

119 

114 

117 

117 

117 

lie 

115 

111 

107 

105 

78 

79 

80 

78 

83 

82 

82 

84 

85 

88 

85 

80 

80 

74 

69 

113 

109 

101 

99 

106 

109 

107 

105 

106 

101 

1  08 

102 

97 

91 

92 

78 

77 

69 

6  7 

73 

76 

7  9 

73 

76 

8  4 

76 

74 

67 

64 

63 

106 

94 

95 

99 

99 

95 

3< 

90 

98 

99 

98 

97 

98 

101 

98 

57 

58 

56 

56 

58 

54 

58 

60 

61 

59 

55 

55 

58 

51 

50 

70  62 
48  47 


35     35  31 


76      70  74 

57      59  58 


67      64  67 

53      54  52 


99  100  100 
60      61  64 

80     73  78 


34  35 


29 


80  99 
59  62 


90  104  112 
5  8      64  67 

92   100  109 


49 


54  55 


55     56  57 


67  65 
50  53 


86  87  86 

34  37  37 

84  91  91 

61  68  68 

96  100  102 

5  3  56  54 

71  74  78 

47  50  53 

83  89  90 

62  69  72 

109  114  115 

66  67  73 

110  117  116 
71  75  85 

79  83  88 

35  35  36 


58  57  60 

99  106  112 

64  68  72 

84  89  91 

56  57  67 

101  109  116 

68  80 


105  111 
62  62 


85  90  94 
57      58  59 


72    101  94 


109  112  108 


105  104 
67  63 


110  113  114 
67     73  76 


95     99  95 


100  100 
66  62 


90  86  99 
59     50  52 


82  65  67 
59     53  51 


112  104 
69  66 


113   113  107 


38      40  39 

92      91  87 

70  69  65 

104  102  104 
55      60  57 

80  79  73 
54     53  53 

88     82  82 

71  63  62 

108  108  109 
68      75  80 

108  111  112 
79     80  85 

90  91  8  7 
37     40  35 

74  75  78 
59      59  60 

112    105  107 


89  82  83 
63      59  53 


117  106  108 
74     72  72 


113  108  91 
63     60  49 


59     60  59 


60     56  55 


101  98 
55  53 


95  97  84 
50      51  50 


74      78  78 

55     53  52 


95  101  106 
54     60  68 


87  92  90 
41      43  45 

88  91  96 

65  69  70 

106    107  108 

61      62  64 

80     85  83 

54      52  61 

86      88  90 

66  69  70 

114    111  108 

75      80  78 

117    113  111 


83 


84  87 


92  94 
39  39 


58      59  59 


110  110  115 
70      74  72 


57      59  58 


110   113  111 


59     59  58 

72  74  82 
50      51  55 


110    110  112 


95  98  98 
62      65  64 


101  100 

57  62 

85  81  80 
50  52  51 

64  76  77 

53  54  55 

111  91  101 

66  62  67 

108  108  108 

57  55  56 

86  88  86 
43  43  45 

94  91  92 

74  70  69 

107  104  105 

66  61  62 

78  74  74 

59  52  55 

88  84  87 

71  68  67 

111  116  114 

75  75  83 

112  118  116 
81  84  88 


42      53  38 


80  80 
56  58 


103  107  112 
72     74  78 


91  86  87 
62     63  59 


106  110  114 
73      74  76 


91  89  88 
45      49  47 


61      6  3  64 


109    107  103 


96  95  95 

63  63  60 

99  97  97 

63  59  58 

79  78  79 

50  49  50 

68  68  67 

54  55  52 

109  104  97 

71  64  61 

108  109  100 

58  56  47 


102  102  100 
64     60  65 


81      78  74 


87  83  77 

72  67 

116  112  109 

79  76  74 

120  116  113 


90  91  86 

39  45  38 

81  85  82 

57  56  57 

110  111  107 

74  79  85 

88  83  81 

59  60  55 

111  118  115 

75  75  73 


86      87  85 


78      72  74 


98  100 
68  60 


94  93 
62  55 


95  97 
55  51 


88  91 
49  50 


76  79 
51  53 


84  89 
54  59 


90     82  83 


65  82 
47  24 


78  79 
57  59 


92  95 
60  55 


64  67 
44  45 


68  79 
50  58 


108  107 
74  67 


110  109 
80  81 


74  73 
29  27 


87  84 
56  52 


105  105 
73  67 


72      69  »1 


108  111 
72  70 


74  82 
35  30 


82  88 
50  51 


91  91 
61  61 


66  76 
52  48 


76.6 
51.9 


104.9 
67.9 


80.7 
37.9 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  'm!isx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Continued 

Day  01  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNEY 

MAX 

71 

71 

70 

73 

76 

75 

71 

75 

72 

78 

81 

70 

81 

93 

97 

98 

99 

94 

90 

96 

97 

102 

90 

95 

96 

96 

92 

85 

76 

76 

MI  N 

41 

47 

45 

46 

41 

41 

4  5 

39 

42 

39 

49 

41 

39 

44 

44 

45 

48 

38 

39 

42 

45 

48 

47 

47 

49 

47 

46 

39 

36 

8UTT0NWI LLOW 

MAX 

72 

76 

81 

90 

89 

90 

84 

95 

85 

64 

90 

94 

92 

99 

110 

114 

113 

110 

101 

103 

107 

113 

108 

110 

110 

109 

110 

104 

97 

93 

M1N 

51 

56 

58 

61 

60 

57 

61 

57 

55 

58 

63 

62 

64 

67 

72 

73 

73 

67 

65 

70 

72 

73 

70 

75 

81 

73 

71 

63 

61 

61 

CABRILLO  NM 

MAX 

74 

75 

68 

62 

63 

68 

69 

64 

69 

65 

69 

67 

67 

66 

66 

65 

64 

66 

65 

69 

68 

69 

69 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

Ml  N 

61 

63 

52 

56 

55 

54 

51 

54 

56 

56 

54 

53 

55 

54 

54 

56 

57 

56 

52 

56 

56 

55 

58 

53 

53 

56 

52 

52 

52 

CACHUMA  DAM 

MAX 

67 

70 

77 

78 

75 

76 

79 

79 

74 

75 

77 

83 

85 

98 

109 

106 

100 

98 

87 

97 

94 

99 

88 

102 

99 

98 

96 

87 

89 

85 

MI  N 

51 

52 

48 

52 

53 

53 

55 

50 

49 

46 

46 

46 

47 

54 

62 

57 

51 

51 

48 

48 

50 

52 

50 

55 

55 

49 

52 

49 

48 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

44 

50 

58 

68 

71 

71 

72 

71 

69 

78 

74 

72 

77 

87 

91 

93 

92 

88 

83 

90 

93 

99 

92 

90 

93 

89 

87 

81 

81 

74 

MIN 

17 

42 

42 

46 

44 

43 

45 

43 

40 

44 

44 

43 

48 

68 

58 

62 

58 

52 

63 

59 

59 

61 

60 

57 

60 

57 

51 

52 

43 

CALLAHAN  RS 

MAX 

S3 

72 

78 

84 

73 

73 

60 

79 

77 

85 

81 

84 

93 

99 

103 

102 

100 

99 

99 

99 

98 

101 

96 

101 

99 

97 

92 

88 

81 

86 

MIN 

4? 

49 

45 

45 

50 

45 

4  0 

44 

39 

40 

50 

47 

45 

50 

50 

51 

50 

49 

49 

51 

49 

53 

51 

52 

54 

50 

47 

45 

37 

CAMPO 

MAX 

65 

74 

61 

81 

79 

88 

81 

78 

80 

81 

85 

87 

99 

104 

104 

103 

99 

99 

101 

96 

92 

98 

101 

98 

98 

98 

96 

99 

96 

95 

MIN 

40 

38 

39 

39 

33 

37 

40 

4  0 

37 

39 

38 

44 

46 

56 

52 

55 

56 

51 

53 

55 

53 

57 

60 

57 

55 

48 

48 

55 

51 

CAMP  PARDEE 

MAX 

60 

70 

79 

85 

83 

79 

82 

83 

79 

86 

90 

86 

93 

103 

1  12 

115 

110 

101 

96 

104 

110 

115 

96 

104 

112 

105 

102 

96 

91 

90 

MIN 

51 

52 

55 

51 

50 

51 

51 

4« 

49 

51 

58 

53 

56 

63 

73 

76 

70 

55 

58 

62 

69 

67 

64 

69 

69 

68 

64 

55 

54 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

6B 

75 

83 

79 

77 

77 

83 

80 

79 

82 

83 

81 

95 

98 

113 

104 

95 

94 

95 

93 

87 

91 

102 

95 

94 

98 

96 

101 

100 

99 

MIN 

49 

45 

49 

52 

53 

48 

49 

54 

54 

49 

51 

54 

53 

54 

57 

58 

58 

55 

55 

57 

55 

58 

58 

62 

62 

57 

56 

57 

56 

56 

CANT  I L 

MAX 

75 

84 

90 

93 

94 

86 

95 

91 

93 

97 

95 

100 

107 

110 

110 

112 

112 

109 

1  16 

112 

119 

1  1  1 

112 

113 

112 

106 

101 

98 

96 

102 

MIN 

48 

60 

54 

70 

60 

65 

69 

65 

66 

67 

62 

64 

67 

68 

77 

73 

70 

64 

77 

72 

72 

79 

85 

72 

70 

75 

70 

60 

CANYON  DAM 

MAX 

6  a 

66 

72 

72 

74 

72 

74 

74 

73 

73 

69 

82 

85 

90 

92 

90 

92 

94 

92 

91 

90 

93 

85 

83 

78 

75 

80 

MIN 

42 

45 

42 

41 

37 

36 

38 

37 

36 

40 

40 

44 

43 

47 

48 

45 

44 

41 

41 

48 

50 

48 

53 

47 

37 

34 

50 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

72 

71 

69 

68 

66 

77 

72 

68 

67 

65 

76 

71 

92 

99 

96 

97 

83 

73 

81 

80 

82 

73 

89 

83 

79 

71 

72 

72 

72 

93 

MIN 

46 

53 

50 

56 

51 

45 

51 

52 

52 

47 

45 

45 

46 

63 

68 

55 

50 

54 

44 

48 

47 

52 

51 

50 

50 

55 

51 

46 

41 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

67 

67 

78 

85 

86 

84 

82 

84 

79 

83 

87 

87 

89 

100 

107 

110 

110 

106 

97 

103 

107 

115 

105 

106 

111 

107 

102 

98 

94 

88 

MIN 

50 

54 

50 

54 

49 

48 

51 

49 

47 

50 

55 

52 

55 

65 

67 

69 

67 

60 

62 

66 

68 

72 

69 

68 

70 

71 

64 

56 

56 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

80 

77 

81 

78 

75 

71 

78 

75 

76 

60 

82 

85 

94 

100 

101 

101 

95 

97 

9  8 

98 

100 

99 

96 

100 

100 

95 

88 

80 

78 

89 

MIN 

45 

52 

50 

47 

50 

46 

42 

44 

45 

41 

40 

40 

46 

53 

68 

55 

53 

52 

49 

50 

56 

56 

53 

53 

58 

53 

45 

43 

35 

41 

CEDAR  GROVE 

MAX 

75 

74 

75 

72 

75 

80 

79 

7  9 

90 

95 

99 

98 

95 

91 

97 

96 

100 

96 

96 

100 

92 

87 

83 

MIN 

38 

43 

43 

45 

40 

43 

45 

47 

49 

53 

53 

53 

52 

52 

54 

54 

59 

55 

55 

55 

55 

44 

CEDARV I LLE 

MAX 

66 

66 

67 

76 

77 

81 

77 

75 

78 

75 

82 

67 

76 

87 

93 

96 

97 

96 

95 

98 

93 

99 

94 

97 

96 

91 

91 

90 

85 

77 

MIN 

46 

47 

50 

49 

60 

51 

47 

51 

45 

48 

52 

45 

48 

55 

60 

57 

64 

56 

60 

57 

62 

64 

59 

63 

62 

52 

50 

50 

48 

CENT ERVI LLE  PH 

MAX 

80 

69 

73 

as 

87 

85 

84 

84 

80 

90 

90 

87 

94 

107 

1  14 

117 

112 

102 

102 

105 

111 

112 

104 

104 

111 

106 

105 

9  8 

88 

93 

MIN 

51 

55 

50 

53 

47 

47 

5  3 

45 

47 

51 

56 

51 

53 

59 

63 

64 

62 

50 

54 

60 

62 

61 

57 

62 

66 

65 

59 

46 

45 

50 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

46 

50 

62 

70 

74 

74 

72 

73 

72 

73 

76 

73 

82 

89 

96 

9  7 

95 

91 

91 

92 

97 

99 

97 

93 

97 

94 

90 

86 

81 

79 

MIN 

32 

40 

39 

42 

43 

42 

42 

47 

41 

44 

46 

43 

49 

56 

58 

57 

57 

53 

57 

58 

57 

62 

59 

57 

60 

57 

54 

49 

46 

CHESTER 

MAX 

63 

70 

70 

75 

71 

75 

BO 

76 

80 

87 

93 

93 

96 

89 

90 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

93 

87 

80 

75 

84 

MIN 

4? 

43 

36 

32 

34 

35 

38 

41 

40 

3  9 

45 

42 

42 

44 

35 

39 

39 

42 

45 

43 

43 

48 

48 

41 

3  2 

29 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

79 

75 

83 

94 

82 

81 

83 

82 

89 

8  6 

86 

93 

105 

111 

115 

114 

106 

97 

1  ni 

107 

109 

105 

99 

109 

108 

99 

99 

93 

91 

100 

MIN 

57 

57 

55 

56 

53 

53 

57 

52 

52 

57 

63 

56 

59 

62 

63 

66 

69 

53 

67 

63 

64 

68 

59 

65 

67 

66 

64 

53 

51 

50 

CHULA  VISTA 

MAX 

64 

6  5 

65 

63 

64 

65 

62 

65 

64 

65 

65 

65 

68 

64 

65 

66 

67 

70 

71 

69 

72 

73 

MIN 

56 

52 

57 

58 

59 

58 

59 

58 

58 

68 

59 

59 

59 

58 

59 

60 

59 

61 

62 

59 

59 

56 

CLARKSBURG 

MAX 

7  3 

71 

80 

82 

79 

74 

79 

77 

75 

86 

88 

85 

91 

100 

108 

1  1  1 

104 

91 

101 

103 

107 

84 

98 

107 

93 

92 

35 

84 

88 

MIN 

52 

54 

52 

52 

51 

52 

50 

50 

48 

51 

55 

52 

64 

61 

64 

66 

61 

55 

54 

56 

62 

66 

53 

61 

64 

59 

55 

51 

50 

50 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

77 

75 

78 

81 

83 

78 

7  6 

79 

74 

6  0 

85 

79 

85 

94 

107 

105 

103 

97 

9  5 

100 

103 

105 

98 

100 

103 

105 

100 

9  3 

85 

85 

MIN 

53 

54 

51 

62 

47 

52 

51 

52 

51 

55 

62 

52 

50 

52 

5  4 

59 

50 

43 

50 

55 

56 

5  3 

56 

57 

60 

72 

68 

59 

54 

48 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

76 

69 

74 

76 

75 

70 

71 

81 

77 

a; 

88 

79 

''1 

103 

1  12 

1  ]  2 

102 

83 

8  9 

100 

104 

104 

84 

96 

103 

100 

93 

90 

84 

96 

MIN 

55 

54 

51 

56 

53 

51 

50 

52 

54 

64 

61 

54 

5  9 

65 

74 

6  4 

56 

57 

54 

54 

61 

51 

53 

54 

6  3 

51 

52 

49 

52 

56 

COAL INGA 

MAX 

73 

81 

90 

"1 

88 

84 

89 

86 

85 

91 

92 

91 

ion 

110 

112 

1  1  1 

109 

104 

102 

107 

112 

107 

106 

109 

108 

106 

103 

98 

94 

97 

MIN 

51 

55 

56 

5  8 

55 

56 

59 

53 

51 

57 

58 

59 

60 

65 

70 

71 

65 

62 

6  2 

69 

71 

6  9 

70 

73 

71 

70 

69 

58 

58 

61 

COLFAX 

MAX 

61 

7  0 

78 

7  9 

80 

77 

78 

77 

80 

8  3 

81 

84 

9  5 

105 

107 

1  06 

102 

93 

9  8 

102 

105 

1  05 

98 

102 

101 

97 

96 

88 

83 

92 

MIN 

48 

50 

52 

54 

56 

49 

52 

47 

51 

50 

60 

56 

60 

66 

69 

74 

73 

68 

72 

70 

72 

74 

72 

73 

76 

74 

63 

58 

53 

58 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

75 

77 

84 

5  5 

84 

83 

8  3 

82 

88 

90 

87 

92 

103 

110 

112 

108 

102 

100 

103 

107 

109 

106 

99 

107 

109 

101 

99 

94 

89 

100 

MIN 

56 

56 

60 

53 

51 

53 

52 

51 

51 

58 

61 

55 

68 

68 

70 

69 

66 

54 

57 

65 

68 

64 

60 

67 

71 

64 

61 

54 

53 

60 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

74 

77 

82 

9  9 

90 

90 

3t 

89 

85 

85 

92 

93 

9  2 

99 

112 

1  1  4 

114 

1  11 

98 

103 

110 

113 

108 

108 

109 

107 

107 

lo; 

98 

93 

MIN 

53 

56 

56 

59 

55 

53 

59 

54 

51 

55 

56 

60 

68 

66 

70 

69 

70 

60 

61 

66 

71 

71 

66 

69 

79 

70 

66 

57 

57 

56 

CORONA 

MAX 

71 

74 

80 

77 

74 

76 

80 

76 

76 

78 

81 

80 

89 

95 

103 

94 

89 

89 

88 

84 

84 

65 

94 

92 

90 

90 

90 

9  9 

96 

95 

MIN 

51 

46 

49 

c iO 

55 

52 

5  0 

47 

57 

6  0 

53 

52 

52 

55 

5  5 

56 

57 

55 

55 

56 

56 

6  7 

59 

60 

59 

57 

56 

6  7 

56 

COVELO 

MAX 

78 

78 

80 

80 

81 

75 

71 

80 

74 

76 

83 

77 

8  7 

93 

108 

105 

103 

97 

9' 

95 

96 

1  04 

100 

98 

1O0 

104 

97 

89 

80 

81 

MIN 

47 

50 

53 

49 

49 

46 

51 

46 

42 

44 

50 

42 

47 

52 

54 

53 

50 

48 

52 

51 

53 

66 

55 

57 

57 

57 

49 

4  7 

42 

CRESCENT   CITY    1  N 

MAX 

62 

6  0 

62 

6  1 

64 

64 

61 

60 

61 

61 

62 

64 

6  4 

70 

79 

7  7 

73 

65 

66 

68 

67 

6  4 

64 

65 

65 

67 

65 

6 

69 

66 

MIN 

51 

53 

54 

6  4 

53 

51 

4  3 

51 

41 

44 

51 

44 

51 

51 

51 

5  8 

53 

56 

53 

54 

50 

47 

53 

45 

51 

54 

51 

4  9 

42 

CROCKETT 

MAX 

74 

66 

73 

72 

71 

65 

73 

71 

69 

77 

80 

82 

3  1 

93 

101 

103 

95 

78 

76 

91 

88 

91 

74 

89 

96 

86 

83 

7' 

76 

80 

MIN 

54 

55 

56 

5  6 

55 

54 

5] 

54 

53 

54 

58 

52 

5  3 

60 

65 

63 

54 

55 

56 

56 

58 

6' 

55 

56 

60 

55 

55 

51 

54 

CULVER  CITY 

MAX 

66 

68 

68 

67 

70 

71 

71 

68 

68 

71 

69 

71 

70 

69 

70 

77 

74 

71 

7^ 

71 

73 

73 

78 

76 

74 

72 

76 

81 

79 

78 

MIN 

54 

52 

52 

55 

54 

52 

54 

51 

55 

6  3 

55 

55 

5  7 

56 

56 

54 

59 

55 

84 

56 

57 

59 

58 

58 

56 

57 

56 

56 

55 

CUYAMA 

MAX 

68 

67 

77 

A4 

83 

84 

79 

81 

83 

80 

87 

86 

3  5 

92 

105 

108 

107 

104 

103 

98 

106 

107 

104 

102 

10' 

102 

100 

9  7 

95 

89 

MIN 

38 

41 

43 

48 

45 

44 

47 

45 

46 

4  5 

48 

52 

5  3 

59 

62 

62 

59 

55 

6; 

59 

61 

62 

61 

63 

64 

59 

56 

50 

49 

51 

CUYAMACA 

MAX 

58 

54 

63 

74 

72 

72 

75 

76 

72 

77 

77 

80 

82 

91 

97 

98 

95 

93 

91 

93 

90 

96 

95 

97 

90 

89 

85 

86 

89 

84 

MIN 

35 

39 

38 

49 

48 

47 

49 

45 

45 

40 

37 

52 

42 

47 

53 

48 

47 

66 

6  0 

69 

66 

57 

58 

68 

69 

71 

64 

6  5 

60 

55 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

78 

85 

91 

95 

95 

93 

95 

96 

92 

97 

99 

99 

106 

106 

106 

108 

110 

109 

1 1  r 

114 

115 

1  10 

111 

1 1 1 

1  1  2 

109 

106 

l  o; 

101 

99 

MIN 

62 

6  3 

64 

6  0 

63 

7  1 

67 

71 

67 

73 

78 

73 

7  2 

75 

79 

75 

77 

79 

85 

76 

78 

77 

67 

63 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

75 

72 

79 

80 

82 

77 

81 

78 

76 

86 

87 

85 

91 

99 

107 

1  1C 

106 

94 

9C 

101 

102 

107 

92 

100 

106 

97 

101 

89 

82 

88 

56 

55 

52 

51 

48 

50 

48 

49 

46 

51 

54 

50 

52 

65 

65 

63 

60 

51 

5  2 

58 

59 

58 

55 

63 

66 

57 

55 

51 

48 

54 

DEATH  VALLEY 

MAX 

89 

93 

101 

104 

106 

106 

106 

107 

107 

108 

109 

1  10 

i  1  6 

118 

119 

120 

121 

1  20 

1  2  3 

125 

125 

124 

123 

124 

124 

12C 

120 

117 

114 

113 

MIN 

65 

68 

74 

81 

83 

82 

80 

86 

81 

76 

86 

81 

85 

91 

93 

90 

94 

94 

87 

92 

91 

01  98 

97 

95 

93 

93 

91 

88 

81 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

66 

76 

83 

83 

83 

84 

83 

85 

85 

86 

90 

93 

95 

97 

97 

104 

100 

102 

102 

98 

97 

100 

9  9 

96 

95 

95 

89 

90 

MIN 

37 

39 

49 

50 

52 

55 

60 

47 

50 

51 

57 

61 

60 

61 

60 

60 

6  1 

62 

63 

70 

62 

69 

7C 

64 

60 

59 

56 

62 

See  Reference  Noles  Following  Station  ^dex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  01  Month 


9      10     11     12     13     14     15    IE     17     18     19     20     21     22     23    24     25     26    27     28    29     30  31 


DEER  CREEK  PH 


DE  SABLA 


DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOYLE   5  SSE 
DUDLEYS 

DUT TON S  LANDING 
EAGLE  MTN 
EAST   PARK  RES 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
EUREKA  WB  CITY 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
|  FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORT  B1DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 
FR I  ANT   GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GLENNV I LLE 
'RANT  GPOVE 
•3RASS  VALLEY 
RATON  1  W 
HA I WEE 

HALF   MOON  BAY   2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
m  I  ri 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70  60  71 
49     50  47 


55  62  66 
36     40  37 


57  64  73 
43     47  42 


83  79  85 
61     63  67 


76  72  72 
54      56  56 


72  74  76 
51      46  50 


80  89  97 
57     55  57 


69  79  85 
49      54  50 


81      79  77 


70  77  87 
48      43  45 


72  72  69 
44     42  40 


83     81  83 

53     52  52 


48     47  46 


80  80 
54  49 


70  71 
36  35 


74  79 
45  49 


76  77  74 
45     41  41 


70  68 
52 


92  96  98 
74      75  75 


54     55  56 


100  102 
59  59 


85  83  82 
51      47  52 


78     72  68 


85  81  84 
50     50  51 


83  77 
53  50 


82  78 
50  45 


76  75  79 
43     45  43 


50     58  57 


89  97 
45  45 


98  108 
55  65 


94  91  88 
51      52  46 


109  101 
67  65 


90  91  95 
46      51  49 


101  105  110 
54     62  67 


93  90  93 

51  54  52 

96  99  108 

66  59  71 


93  89  85 
53     54  49 


100  100  95 
67     69  65 


81  74  84 
40      39  39 


54      47  49 


68  74 
33  39 


68  72  73 
51     52  53 


58  58  58 
53     54  54 


55     56  55 


58  62  69 
43     43  42 


75  83  90 
50     56  55 


72  72  78 
43     49  47 


67  74  81 
51     56  53 


47      50  55 


68  73  80 

47  45  46 

60  65  66 

53  54  53 

60  60  57 

52  53  53 

82  73  82 


60  63  60 
52     53  49 


72      80  86 


40  53  46 
31     36  38 


69     73  75 


43     43  55 


58     65  78 


40  40  46 

30  35  37 

67  59  66 

45  49  49 

63  70  69 

53  54  48 

67  67  77 


75  75 
41  41 


72  72 
46  50 


98  97  98 
75      75  74 


80  80 
48  50 


82  82 
55  57 


101  102 
58  58 


83  83 
50  44 


73  68 
42  45 


50      54  46 


52  56  55 

58  66  61 

53  53  51 

75  73  75 

54  50  54 

79  77  79 

57  56 

90  89 

57  54  53 


46  45  46 

81  77  78 

51  55  57 

78  81  78 
55  50  45 

79  80  77 


60  66 

52  52 


60     64  63 

52     52  53 


80  81  68 
50      53  48 


52     51  52 


78  74 
54  58 


59  63 
51  51 


77  75 
50  51 


74  79 
55  55 


80  80 
45  45 


82  80 
56  57 


62  78 
42  42 


74  77 
45  46 


62  68 
45  51 


62  64 
42  50 


77  75 
40  46 


63  62 
44  49 


87  85  83 
57     55  55 


89  89  89 
54     43  50 


74  73  78 
57     58  58 


83     76  73 


44  43  43 

61  60  63 

39  41  44 

75  78  75 

51  50  48 

70  63  73 

53  50  51 


55      57  60 


63     64  62 


86  81 
57  54 


86  89 
52  50 


57  66 
43  45 


77  70 
57  59 


82  79 
53  54 


78  77 
43  46 


75  77 
50  45 


76  75 
42  42 


83  84 
60  62 


80 

93 

101 

101 

102 

100 

92 

92 

97 

9  8 

98 

98 

96 

97 

97 

92 

86 

77 

90 

62 

54 

60 

67 

60 

60 

63 

63 

59 

5  1 

45 

5 1 

Be 

109 

111 

109 

107 

1  0  5 

103 

105 

108 

107 

100 

104 

100 

94 

87 

96 

53 

7  0 

66 

68 

51 

49 

54 

67 

7  3 

86 

90 

91 

92 

85 

86 

92 

9; 

91 

94 

87 

89 

89 

3  6 

78 

74 

73 

40 

41 

43 

43 

46 

42 

40 

32 

72 

3; 

89 

95 

95 

98 

95 

99 

101 

98 

9  9 

96 

96 

96 

91 

88 

81 

80 

5  2 

52 

83 

92 

100 

101 

101 

98 

9  6 

97 

102 

104 

98 

100 

103 

100 

95 

90 

89 

86 

90 

4  3 

4  6 

48 

52 

55 

78 

76 

86 

106 

94 

85 

81 

35 

90 

75 

85 

73 

70 

75 

82 

48 

6  1 

58 

64 

99 

101 

108 

112 

111 

106 

10  7 

109 

115 

1  1  4 

107 

109 

115 

111 

I  1  4 

1  1  1 

108 

105 

106 

75 

78 

81 

3  9 

36 

34 

87 

92 

3  3 

9 

8  3 

90 

101 

106 

111 

108 

101 

97 

103 

106 

105 

102 

100 

105 

108 

10  7 

96 

86 

85 

6  1 

55 

59 

62 

66 

66 

53 

56 

6 1 

6  4 

65 

65 

68 

67 

3  9 

5  3 

53 

5 1 

H3 

»1 

87 

94 

100 

88 

91 

94 

93 

8  9 

84 

9  0 

95 

97 

99 

100 

99 

101 

101 

53 

52 

52 

54 

56 

56 

5  5 

54 

6  8 

3  6 

3  3 

103 

109 

114 

112 

112 

108 

111 

113 

111 

106 

110 

120 

113 

116 

114 

1  1  0 

107 

no 

6  1 

65 

68 

67 

91 

101 

110 

1  1  3 

112 

110 

1 1  : 

104 

110 

113 

113 

I  0, 

1  1  1 

111 

104 

101 

95 

91 

98 

4  H 

52 

53 

60 

6  1 

61 

6  0 

53 

58 

57 

58 

5  8 

59 

62 

6  . 

57 

4 1 

41 

82 

92 

99 

103 

101 

95 

3  6 

94 

9  0 

38 

90 

92 

9  7 

95 

89 

80 

74 

72 

83 

4  8 

44 

51 

54 

54 

3  0 

4  9 

45 

47 

5 1 

48 

46 

48 

51 

51 

45 

44 

42 

39 

91 

102 

1  1  1 

111 

110 

102 

1  0  3 

104 

99 

99 

102 

102 

103 

101 

101 

103 

100 

99 

51 

53 

56 

56 

58 

59 

3  6 

57 

5  7 

56 

61 

61 

6  3 

6  7 

56 

56 

56 

49 

78 

82 

88 

93 

84 

3  7 

87 

88 

84 

S3 

83 

90 

3  9 

90 

91 

91 

95 

93 

94 

56 

54 

53 

55 

58 

57 

57 

58 

55 

56 

5 1 

60 

58 

62 

67 

73 

63 

63 

59 

59 

60 

58 

59 

60 

57 

60 

59 

59 

60 

59 

52 

5  3 

55 

53 

48 

84 

99 

109 

109 

103 

100 

3  1 

97 

101 

107 

99 

95 

109 

97 

9  0 

8  8 

79 

85 

108 

62 

65 

55 

52 

51 

56 

78 

90 

97 

101 

102 

103 

97 

95 

100 

I  00 

104 

97 

103 

96 

96 

93 

90 

91 

85 

67 

92 

99 

111 

113 

113 

107 

105 

103 

1  0  6 

114 

110 

106 

110 

107 

106 

107 

101 

93 

96 

70 

72 

68 

64 

60 

68 

7  0 

71 

65 

69 

67 

82 

9n 

95 

97 

99 

96 

96 

97 

99 

98 

97 

95 

95 

96 

9  1 

84 

80 

85 

50 

55 

46 

50 

82 

92 

101 

111 

105 

97 

94 

95 

94 

88 

'71 

98 

95 

94 

9  1 

92 

99 

97 

96 

6  3 

65 

64 

69 

37 

97 

103 

106 

102 

98 

91 

101 

97 

104 

99 

98 

102 

101 

96 

86 

77 

77 

9  7 

49 

52 

49 

50 

52 

80 

42 

40 

36 

39 

79 

88 

91 

95 

93 

91 

90 

93 

95 

90 

91 

91 

92 

93 

89 

93 

90 

82 

86 

52 

49 

50 

50 

46 

48 

43 

64 

6  4 

69 

72 

78 

75 

68 

63 

64 

64 

70 

65 

67 

69 

6  1 

65 

66 

63 

63 

50 

50 

49 

47 

50 

49 

50 

63 

63 

63 

72 

68 

61 

66 

63 

63 

62 

61 

62 

61 

60 

64 

63 

64 

63 

65 

47 

43 

52 

5  5 

5  J 

43 

43 

46 

42 

46 

47 

44 

49 

49 

49 

45 

82 

«i 

98 

104 

100 

101 

98 

98 

98 

96 

100 

92 

1  00 

101 

95 

87 

81 

77 

84 

0 

5  i 

47 

54 

55 

52 

56 

49 

9  8 

46 

38 

38 

63 

66 

84 

70 

63 

63 

66 

67 

67 

66 

59 

60 

67 

65 

64 

63 

64 

66 

68 

46 

45 

50 

5 1 

6  ] 

45 

43 

47 

45 

89 

98 

108 

109 

110 

106 

97 

100 

l  06 

109 

101 

106 

107 

101 

10'' 

99 

96 

89 

94 

59 

6  4 

68 

7' 

70 

62 

72 

67 

58 

56 

57 

92 

103 

112 

114 

114 

110 

101 

105 

1 1 : 

117 

107 

:  l  2 

1  1  3 

107 

107 

103 

100 

93 

53 

69 

67 

68 

6  2 

54 

53 

52 

68 

7n 

80 

67 

88 

87 

84 

85 

87 

8  8 

91 

89 

87 

85 

84 

80 

76 

69 

46 

60 

60 

56 

60 

6 

60 

5  7 

5  i 

48 

47 

75 

82 

84 

91 

82 

82 

87 

3  7 

81 

7R 

82 

90 

91 

93 

92 

9  2 

97 

95 

95 

5  7 

''7 

55 

58 

59 

55 

56 

57 

56 

58 

57 

60 

60 

57 

5  3 

82 

34 

97 

112 

106 

105 

9C 

87 

97 

98 

96 

84 

101 

96 

93 

85 

84 

87 

52 

5  3 

5  2 

57 

56 

54 

52 

47 

46 

46 

82 

9  3 

100 

102 

102 

100 

97 

100 

103 

102 

101 

100 

97 

95 

95 

90 

RR 

86 

44 

46 

48 

51 

55 

54 

48 

51 

45 

57 

54 

55 

64 

54 

52 

46 

43 

41 

65 

69 

73 

84 

85 

85 

81 

62 

82 

85 

37 

85 

85 

88 

85 

79 

75 

71 

69 

43 

45 

45 

47 

53 

57 

52 

54 

54 

58 

59 

55 

58 

56 

"'8 

53 

48 

45 

44 

76 

3  3 

94 

103 

106 

103 

96 

91 

96 

100 

107 

98 

97 

102 

100 

100 

91 

83 

82 

52 

3  3 

68 

74 

73 

70 

59 

61 

64 

72 

71 

66 

68 

70 

69 

63 

58 

48 

63 

84 

9  4 

106 

100 

89 

75 

80 

90 

94 

93 

78 

87 

95 

86 

82 

84 

81 

85 

95 

45 

46 

57 

58 

1  5* 

53 

55 

46 

47 

6; 

49 

49 

55 

54 

51 

42 

41 

47 

88 

91 

95 

96 

99 

100 

100 

99 

103 

107 

106 

100 

102 

104 

102 

100 

97 

90 

90 

64 

6  t 

69 

68 

|  68 

69 

67 

66 

71 

74 

73 

76 

73 

77 

71 

72 

71 

67 

63 

65 

60 

70 

82 

74 

68 

64 

66 

65 

63 

65 

62 

64 

67 

64 

64 

63 

63 

68 

54 

'■3 

51 

53 

1  « 

54 

57 

1  5" 

51 

48 

55 

54 

50 

54 

56 

52 

54 

55 

4R 

See  Reference  Notea  Following  Station  ^dex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Continued 

Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMILTON  AFB 

MAX 

67 

69 

69 

7  6 

66 

74 

72 

69 

77 

78 

73 

76 

79 

106 

95 

62 

78 

74 

80 

80 

93 

74 

85 

86 

85 

74 

74 

75 

80 

79 

MIN 

52 

50 

51 

57 

55 

55 

54 

55 

52 

49 

54 

52 

53 

55 

53 

53 

50 

48 

49 

51 

HANFORD 

79 

76 

89 

66 

89 

87 

87 

85 

84 

90 

92 

91 

97 

107 

i  1  1 

111 

110 

103 

;  00 

106 

109 

1  06 

105 

1  06 

107 

106 

100 

100 

98 

95 

MIN 

50 

50 

64 

57 

57 

61 

64 

67 

68 

68 

60 

59 

64 

66 

68 

71 

76 

75 

70 

61 

63 

64 

66 

HAPPY  CAMP  RS 

83 

92 

80 

80 

86 

78 

56 

84 

70 

81 

85 

62 

88 

100 

107 

1 1  1 

108 

1  04 

101 

103 

103 

103 

101 

I  04 

105 

95 

87 

81 

82 

MIN 

48 

46 

52 

44 

5  0 

55 

57 

57 

54 

52 

50 

54 

51 

58 

54 

53 

59 

54 

61 

49 

43 

45 

HAT   CREEK   PH  1 

71 

74 

71 

78 

79 

75 

80 

75 

80 

85 

3  5 

95 

1 00 

102 

102 

98 

99 

101 

100 

97 

97 

100 

97 

89 

82 

80 

MIN 

43 

45 

42 

42 

40 

44 

40 

45 

44 

46 

47 

39 

43 

46 

49 

47 

41 

49 

47 

36 

36 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

3  2 

1  9 

86 

92 

95 

96 

98 

95 

96 

96 

95 

97 

99 

109 

1  1  2 

112 

108 

105 

110 

112 

114 

105 

109 

114 

111 

113 

110 

107 

1  04 

105 

MIN 

6  9 

60 

6  3 

62 

66 

6  2 

64 

62 

61 

64 

68 

66 

72 

82 

78 

76 

76 

77 

80 

80 

78 

8 1 

64 

81 

77 

70 

72 

73 

69 

HE ALDSBURG 

66 

76 

71 

75 

70 

74 

81 

79 

87 

89 

83 

89 

101 

113 

1  1  1 

9  7 

83 

86 

98 

102 

101 

83 

95 

101 

95 

88 

86 

86 

89 

101 

MIN 

53 

49 

4.'-. 

4  6 

55 

4  9 

54 

50 

6  0 

59 

64 

58 

57 

56 

51 

51 

55 

52 

52 

59 

57 

53 

49 

46 

56 

60 

HENSHAW  DAM 

63 

6  2 

71 

30 

78 

76 

5  1 

8  1 

76 

82 

80 

85 

85 

101 

106 

107 

106 

98 

9 c' 

98 

95 

93 

102 

99 

96 

95 

94 

95 

96 

93 

MIN 

40 

40 

4l 

4  1 

42 

42 

38 

45 

46 

51 

51 

53 

52 

52 

53 

56 

53 

5  5 

58 

55 

58 

50 

55 

52 

51 

43 

HE  TCH  HET  CH Y 

49 

62 

67 

7  4 

76 

76 

73 

77 

75 

74 

79 

75 

83 

90 

98 

98 

96 

91 

91 

94 

96 

99 

94 

94 

97 

94 

90 

86 

81 

80 

MIN 

47 

46 

47 

"« B 

45 

48 

49 

48 

50 

60 

59 

6.0 

61 

51 

55 

60 

60 

63 

61 

59 

62 

61 

58 

52 

51 

48 

HILTS 

73 

80 

73 

7  4 

78 

75 

60 

't 

73 

68 

75 

61 

81 

91 

97 

1  2i  1 

100 

96 

92 

94 

83 

94 

95 

87 

92 

96 

80 

72 

65 

67 

MIN 

47 

5  0 

47 

54 

52 

46 

3  9 

46 

40 

43 

54 

38 

47 

54 

84 

54 

52 

66 

51 

56 

49 

56 

59 

52 

64 

58 

48 

34 

41 

UAl  1    I  C  TTD 
MULL  1  J  1 CK 

MAX 

6  6 

71 

73 

6  ' 

65 

76 

70 

68 

70 

73 

80 

79 

94 

108 

97 

93 

85 

75 

87 

88 

89 

72 

91 

82 

80 

76 

77 

77 

77 

92 

MIN 

53 

46 

5  3 

53 

52 

5  5 

47 

48 

44 

47 

47 

47 

59 

50 

57 

55 

55 

50 

53 

54 

53 

51 

55 

56 

54 

52 

44 

44 

46 

HOOPA 

MAX 

35 

66 

77 

84 

85 

75 

65 

74 

77 

73 

75 

70 

85 

93 

1  07 

1  G  3 

107 

100 

87 

94 

8  8 

io: 

96 

98 

1 0  1 

99 

88 

80 

70 

75 

MIN 

6  3 

5  6 

53 

5  6 

54 

55 

48 

51 

54 

49 

51 

48 

48 

56 

56 

59 

55 

53 

54 

51 

53 

56 

59 

55 

48 

47 

43 

45 

HUNT  I NGTON  LAKE 

MAX 

43 

47 

60 

60 

60 

60 

63 

63 

58 

65 

65 

66 

77 

83 

84 

83 

83 

78 

83 

83 

86 

87 

82 

85 

84 

78 

77 

72 

69 

70 

MIN 

32 

35 

35 

3  6 

40 

40 

39 

39 

35 

40 

41 

41 

47 

51 

55 

53 

53 

50 

50 

55 

55 

60 

54 

55 

56 

54 

52 

45 

42 

46 

MAX 

61 

74 

79 

82 

81 

79 

81 

78 

78 

85 

85 

84 

9  3 

105 

1  06 

106 

103 

96 

97 

103 

107 

106 

100 

104 

103 

100 

98 

93 

35 

90 

MIN 

4  4 

47 

51 

55 

55 

51 

52 

4  9 

50 

54 

57 

56 

59 

70 

77 

78 

75 

67 

68 

72 

76 

77 

73 

74 

68 

73 

7  1 

6 1 

56 

58 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

54 

64 

76 

7  2 

72 

72 

76 

7  5 

76 

77 

79 

79 

92 

97 

98 

97 

92 

90 

93 

95 

93 

94 

95 

90 

94 

89 

88 

87 

85 

87 

MIN 

2  B 

31 

40 

41 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

43 

46 

52 

54 

56 

5ft 

58 

55 

58 

58 

60 

60 

5  5 

5C 

45 

58 

54 

42 

IMPERIAL 

e  3 

O0 

96 

100 

100 

100 

1  00 

100 

99 

99 

100 

100 

107 

115 

1  1  4 

1  1  1 

107 

109 

114 

111 

105 

110 

114 

111 

116 

113 

110 

107 

108 

103 

MIN 

56 

59 

64 

7  0 

67 

66 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

67 

75 

78 

69 

75 

75 

73 

75 

75 

75 

76 

80 

80 

77 

78 

77 

75 

71 

I NDEPENDE  NCE 

MAX 

70 

66 

87 

89 

90 

91 

90 

92 

94 

99 

102 

104 

1  0  B 

105 

110 

109 

105 

107 

102 

100 

96 

93 

MIN 

42 

45 

48 

55 

55 

5  8 

58 

55 

65 

69 

66 

65 

64 

74 

76 

77 

69 

67 

73 

68 

62 

64 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

B6 

34 

93 

97 

101 

101 

103 

99 

101 

99 

99 

101 

100 

112 

119 

1  1  8 

106 

106 

I  I  2 

111 

1 1  1 

105 

108 

116 

114 

118 

115 

113 

106 

110 

MIN 

5  8 

62 

68 

72 

72 

72 

72 

71 

68 

72 

72 

66 

65 

74 

83 

69 

70 

74 

71 

81 

72 

72 

8 1 

90 

91 

9C 

82 

72 

73 

74 

INYOKERN 

MAX 

7  7 

82 

87 

92 

92 

91 

94 

94 

93 

95 

95 

99 

104 

107 

1  07 

109 

109 

1  07 

110 

114 

114 

1  12 

1  l  o 

111 

1  I  0 

108 

107 

99 

97 

100 

MIN 

47 

51 

53 

6  0 

60 

55 

60 

6  2 

59 

26 

59 

66 

65 

68 

6c 

68 

75 

70 

65 

74 

78 

72 

70 

57 

IRON  MTN 

MAX 

B  6 

84 

87 

96 

98 

101 

101 

101 

102 

1  0  1 

103 

104 

1 0  5 

110 

113 

1  1  1 

108 

113 

114 

118 

116 

110 

1  1  4 

118 

116 

118 

115 

1  1  1 

10S 

109 

MIN 

6  2 

6  4 

67 

70 

74 

71 

71 

75 

77 

74 

73 

77 

76 

80 

91 

88 

84 

84 

a:' 

87 

83 

85 

JESS  VALLEY 

MAX 

62 

68 

72 

72 

76 

72 

75 

75 

74 

77 

75 

75 

86 

90 

91 

94 

90 

86 

94 

94 

92 

91 

90 

91 

90 

86 

83 

80 

75 

79 

MIN 

41 

45 

43 

40 

40 

39 

41 

37 

39 

38 

44 

39 

42 

49 

57 

54 

44 

44 

44 

48 

47 

47 

49 

47 

55 

54 

48 

4] 

37 

35 

JULIAN  WY  NOL  A 

MAX 

88 

69 

76 

75 

74 

76 

77 

75 

75 

78 

81 

83 

9  6 

100 

102 

98 

94 

96 

96 

92 

94 

97 

97 

96 

95 

94 

95 

96 

94 

93 

MIN 

40 

35 

41 

44 

40 

40 

42 

44 

43 

42 

42 

48 

84 

58 

59 

59 

57 

57 

58 

61 

57 

62 

6 1 

60 

59 

5  3 

52 

54 

54 

44 

KENT  F I  ELD 

MAX 

7  0 

67 

73 

74 

73 

67 

76 

7  1 

71 

80 

3  1 

90 

1  0  6 

104 

91 

79 

71 

82 

90 

93 

79 

90 

93 

82 

78 

8C 

77 

61 

MIN 

49 

55 

52 

54 

54 

52 

46 

52 

50 

48 

49 

59 

62 

58 

51 

5  5 

51 

5  1 

54 

53 

52 

57 

52 

48 

5( 

49 

KERN  RIVER   PH  1 

MAX 

7  3 

8  2 

88 

9  1 

90 

88 

87 

89 

85 

93 

94 

90 

10O 

113 

1  1  5 

115 

112 

110 

1  04 

107 

112 

111 

105 

108 

108 

101 

104 

102 

98 

95 

MIN 

6  1 

57 

63 

6  6 

64 

64 

69 

64 

61 

66 

69 

67 

7  2 

78 

85 

85 

84 

78 

73 

73 

83 

4  7 

79 

72 

66 

67 

KERN  RIVER   PH  3 

MAX 

63 

74 

86 

34 

87 

87 

88 

85 

85 

91 

87 

92 

10  2 

107 

105 

106 

104 

103 

1  "It: 

107 

109 

107 

10! 

107 

1  ft  4 

lot 

96 

93 

90 

91 

MIN 

45 

46 

49 

59 

56 

54 

53 

55 

53 

54 

56 

57 

55 

65 

72 

76 

76 

69 

6 

60 

67 

56 

KETT LEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

76 

76 

84 

92 

92 

91 

98 

91 

87 

88 

95 

93 

94 

102 

116 

116 

116 

113 

103 

106 

112 

1  14 

11C 

110 

113 

lit 

110 

1  0  4 

99 

95 

MIN 

54 

50 

60 

6  2 

56 

57 

59 

56 

55 

60 

60 

60 

68 

6  0 

73 

77 

78 

68 

68 

76 

74 

61 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

76 

6  3 

90 

92 

91 

87 

90 

91 

86 

93 

92 

93 

100 

1 14 

116 

115 

112 

106 

105 

110 

116 

111 

11C 

112 

10'- 

108 

104 

99 

97 

97 

MIN 

56 

56 

62 

60 

56 

57 

62 

53 

58 

61 

66 

62 

66 

81 

80 

92 

87 

65 

71 

83 

88 

3  7 

77 

63 

KING  CITY 

MAX 

72 

79 

77 

75 

72 

82 

79 

72 

75 

76 

83 

82 

92 

112 

104 

95 

93 

85 

8  9 

92 

93 

80 

95 

90 

»< 

85 

80 

7f 

80 

MIN 

53 

54 

48 

53 

52 

42 

54 

4  3 

51 

4  1 

47 

50 

50 

56 

57 

55 

54 

54 

U  f 

50 

50 

42 

KLAMATH 

MAX 

63 

65 

64 

6  0 

66 

64 

62 

6  3 

63 

65 

64 

65 

69 

77 

78 

68 

68 

68 

70 

67 

67 

69 

6 

6< 

66 

66 

66 

75 

MIN 

50 

5  1 

54 

54 

53 

51 

46 

48 

45 

45 

51 

47 

5  2 

54 

52 

66 

52 

56 

Sc 

53 

50 

44 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

MAX 

69 

72 

79 

8  5 

82 

80 

92 

8  3 

77 

3  4 

88 

84 

9  0 

97 

106 

1  1 

106 

101 

90 

96 

104 

111 

99 

100 

10! 

io; 

93 

87 

89 

89 

MIN 

51 

54 

54 

53 

51 

49 

51 

45 

46 

5  0 

53 

53 

54 

60 

7  0 

6  9 

68 

55 

5  7 

66 

70 

48 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

67 

67 

67 

68 

67 

68 

67 

67 

68 

69 

67 

69 

70 

h- 

68 

7  0 

73 

73 

7. 

71 

71 

!  7 

77 

77 

MIN 

55 

48 

49 

57 

53 

54 

58 

58 

57 

56 

59 

59 

59 

5  7 

56 

53 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

47 

5  B 

66 

65 

64 

67 

68 

66 

68 

6  9 

73 

80 

66 

90 

91 

91 

85 

82 

88 

94 

92 

86 

91 

90 

8' 

80 

80 

B( 

7< 

80 

MIN 

35 

36 

40 

42 

44 

46 

44 

45 

46 

44 

46 

46 

57 

59 

59 

62 

58 

6C 

62 

60 

46 

LAKEPORT 

MAX 

75 

78 

75 

69 

77 

77 

79 

8  3 

79 

84 

96 

105 

i  06 

1  0  6 

101 

99 

98 

101 

103 

101 

98 

101 

10: 

104 

94 

4  4 

82 

92 

MIN 

51 

55 

52 

51 

46 

46 

4  1 

43 

42 

46 

53 

44 

60 

56 

58 

56 

54 

48 

5  2 

56 

58 

47 

LAKE  SHORE 

MAX 

70 

78 

6  0 

77 

72 

79 

76 

85 

87 

79 

86 

100 

105 

:  06 

1  0  3 

97 

95 

io: 

103 

102 

9E 

9! 

103 

104 

98 

91 

8  2 

85 

94 

MIN 

53 

56 

59 

56 

54 

53 

55 

48 

50 

6  8 

55 

56 

56 

62 

62 

6  1 

6C 

52 

5  c 

59 

6  7 

59 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

53 

60 

65 

ft8 

69 

66 

70 

68 

7  1 

71 

72 

75 

87 

91 

92 

91 

88 

85 

90 

91 

91 

9£ 

86 

90 

85 

83 

77 

7; 

82 

MIN 

36 

43 

38 

4  2 

39 

39 

2  0 

40 

35 

41 

42 

40 

5  0 

59 

60 

54 

54 

4  7 

k  f? 

5  i 

5  i 

42 

4C 

42 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

53 

58 

64 

6  9 

69 

67 

6  9 

68 

71 

7  2 

72 

76 

87 

90 

93 

9  2 

8S 

85 

ft  9 

9C 

91 

92 

9C 

89 

81 

81 

81 

7' 

61 

78 

MIN 

38 

42 

43 

46 

44 

48 

44 

44 

41 

47 

46 

45 

6  t-. 

66 

63 

60 

49 

LA  MESA 

MAX 

68 

7  0 

72 

71 

69 

72 

7  1 

65 

71 

69 

73 

70 

74 

77 

85 

7  1 

74 

80 

7  9 

76 

73 

76 

85 

85 

87 

87 

86 

92 

91 

89 

MIN 

53 

52 

54 

51 

56 

55 

6  6 

56 

57 

55 

56 

56 

55 

56 

57 

57 

58 

58 

57 

57 

7 

58 

59 

58 

59 

6  = 

6C 

58 

LANCASTER 

MAX 

69 

77 

86 

85 

86 

84 

88 

84 

88 

92 

90 

96 

1  04 

108 

108 

111 

105 

102 

10* 

110 

113 

1  07 

108 

108 

104 

103 

97 

97 

96 

100 

MIN 

44 

50 

48 

59 

56 

56 

5  6 

55 

55 

50 

59 

62 

56 

57 

60 

70 

72 

66 

5  A 

65 

74 

66 

65 

70 

70 

7C 

7  1 

67 

59 

60 

LAS  PLUMAS 

MAX 

75 

72 

82 

2  4 

84 

81 

81 

80 

86 

37 

84 

89 

102 

111 

113 

108 

104 

98 

100 

105 

109 

100 

101 

107 

100 

102 

97 

9  3 

87 

101 

MIN 

57 

57 

57 

<••• 

55 

52 

58 

5  2 

55 

60 

64 

60 

66 

68 

73 

74 

74 

66 

66 

70 

73 

74 

71 

74 

77 

72 

70 

6  = 

57 

61 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

65 

68 

65 

71 

70 

72 

67 

71 

70 

ft  6 

74 

57 

72 

85 

90 

94 

95 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

9C 

9r 

87 

A2 

74 

69 

MIN 

45 

46 

45 

4  / 

48 

46 

40 

43 

37 

4  4 

47 

38 

49 

56 

62 

60 

59 

58 

56 

57 

51 

5  2 

59 

59 

61 

57 

52 

4C 

40 

See  Reference  Notes  Following  Station  », 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  Ol  Monlh 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

LE  GRAND 

MAX 

72 

79 

85 

85 

83 

83 

83 

84 

81 

88 

87 

88 

9  7 

104 

107 

107 

106 

101 

100 

104 

109 

102 

104 

106 

101 

l  0  3 

99 

9  5 

92 

93 

94  3 

MIN 

53 

55 

55 

55 

53 

53 

55 

50 

49 

53 

56 

58 

59 

65 

65 

68 

66 

58 

57 

64 

67 

68 

67 

65 

7  0 

68 

63 

54 

53 

56 

59.3 

LEMON  COVE 

MAX 

75 

83 

90 

90 

88 

56 

85 

89 

87 

85 

92 

92 

94 

101 

no 

112 

112 

101 

101 

101 

108 

113 

1  06 

111 

107 

1  c? 

106 

102 

99 

93 

95 

97  8 

MIN 

5* 

58 

58 

59 

56 

57 

56 

51 

5" 

57 

57 

63 

70 

75 

72 

73 

70 

62 

71 

72 

72 

68 

66 

7? 

7? 

68 

60 

56 

56 

63.2 

L I NDSAY 

MAX 

76 

81 

89 

89 

89 

85 

89 

84 

83 

91 

89 

91 

99 

109 

112 

110 

109 

102 

io: 

107 

112 

1  06 

109 

107 

1  08 

105 

101 

98 

97 

93 

97  4 

MIN 

46 

55 

54 

56 

54 

53 

55 

53 

49 

54 

56 

56 

58 

67 

67 

68 

66 

60 

59 

65 

68 

70 

64 

67 

74 

67 

66 

56 

53 

54 

59.7 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

71 

70 

75 

75 

75 

68 

77 

72 

66 

78 

74 

76 

83 

99 

110 

113 

104 

94 

8  7 

99 

103 

1  1  0 

86 

101 

1  06 

96 

95 

85 

81 

85 
48 

87  0 

MIN 

44 

53 

51 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

46 

50 

51 

47 

51 

67 

65 

56 

51 

48 

51 

57 

54 

52 

58 

62 

53 

50 

46 

48 

52.3 

LLANO    SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

66 

76 

84 

83 

87 

84 

87 

88 

86 

89 

89 

94 

96 

99 

101 

104 

102 

100 

103 

107 

106 

99 

103 

100 

99 

98 

94 

93 

93 

93  5 

M  I  N 

40 

46 

51 

56 

55 

51 

55 

56 

52 

5  5 

60 

61 

63 

72 

73 

72 

74 

70 

69 

7« 

80 

75 

71 

76 

76 

72 

72 

68 

60 

60 

64.0 

LODI 

MAX 

71 

76 

83 

79 

74 

80 

80 

76 

85 

89 

85 

89 

99 

109 

111 

109 

104 

89 

100 

1  05 

109 

8  8 

100 

1  06 

9  9 

94 

91 

87 

87 

96 

MIN 

55 

55 

55 

56 

50 

52 

52 

46 

52 

5  0 

58 

56 

58 

66 

70 

72 

62 

56 

58 

61 

65 

60 

57 

72 

71 

60 

60 

50 

52 

58.0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

65 

64 

66 

65 

66 

69 

67 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

75 

80 

76 

74 

69 

67 

64 

75 

74 

70 

68 

67 

6  6 

67 

67 

67 

71 

M  I  N 

5* 

54 

46 

53 

53 

51 

54 

51 

43 

50 

50 

46 

50 

44 

47 

50 

53 

53 

52 

53 

52 

53 

55 

53 

53 

54 

55 

52 

51 

51.0 

LONG  BEACH 

MAX 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

72 

68 

71 

78 

83 

67 

68 

79 

69 

67 

70 

70 

86 

83 

81 

81 

79 

87 

88 

89 

74  4 

MIN 

51 

54 

55 

50 

55 

57 

58 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

60 

58 

58 

59 

60 

57 

59 

59 

6  0 

61 

61 

6  0 

60 

60 

60 

61 

59 

58.1 

LONG   BEACH  WB  AP 

MAX 

69 

71 

73 

70 

67 

70 

71 

68 

71 

70 

73 

69 

72 

78 

S] 

70 

71 

78 

76 

70 

72 

73 

85 

84 

81 

82 

79 

87 

87 

91 

75,3 

M I  N 

56 

50 

53 

57 

56 

56 

57 

59 

57 

5  5 

59 

58 

59 

59 

58 

60 

61 

61 

54 

59 

60 

61 

60 

59 

6  0 

60 

60 

59 

61 

57 

58.0 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

66 

68 

69 

69 

68 

70 

71 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

72 

71 

71 

71 

7  3 

72 

77 

72 

72 

72 

71 

77 

79 

71  3 

MIN 

57 

53 

56 

58 

57 

55 

59 

58 

59 

55 

59 

59 

6  0 

58 

59 

61 

59 

59 

58 

59 

59 

6? 

61 

61 

6  0 

60 

60 

60 

61 

60 

58.7 

LOS  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

67 

69 

74 

71 

69 

72 

75 

69 

72 

75 

74 

76 

78 

82 

83 

82 

83 

81 

83 

79 

79 

81 

86 

82 

82 

81 

81 

90 

87 

89 

78.4 

M I  N 

56 

54 

56 

57 

57 

56 

58 

59 

59 

56 

58 

59 

59 

59 

59 

60 

61 

60 

6f 

60 

60 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

62 

64 

63 

59.1 

LOS  BANOS 

MAX 

75 

83 

90 

85 

80 

87 

85 

79 

87 

92 

89 

93 

1  00 

110 

112 

110 

103 

98 

103 

106 

111 

98 

104 

110 

101 

101 

97 

93 

92 

99 

95.8 

M I  N 

54 

55 

52 

52 

51 

50 

56 

51 

54 

52 

59 

54 

54 

62 

68 

70 

68 

54 

54 

61 

66 

65 

59 

66 

72 

66 

66 

56 

56 

54 

58.6 

LOS  GATOS 

MAX 

65 

78 

78 

76 

71 

79 

77 

77 

82 

83 

82 

83 

100 

114 

1  1  1 

105 

97 

84 

95 

100 

105 

87 

97 

101 

96 

88 

87 

83 

85 

88.8 

MIN 

52 

53 

54 

55 

53 

47 

45 

49 

49 

46 

48 

50 

46 

65 

71 

65 

55 

58 

47 

52 

51 

55 

52 

53 

60 

51 

52 

47 

45 

49 

52.5 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

MAX 

70 

80 

92 

94 

92 

89 

95 

93 

92 

97 

98 

99 

105 

108 

108 

no 

108 

105 

109 

113 

113 

107 

110 

110 

1  On 

103 

101 

100 

95 

97 

100.0 

MIN 

48 

41 

47 

53 

54 

56 

52 

53 

52 

51 

56 

60 

57 

62 

60 

62 

65 

62 

62 

67 

73 

68 

66 

74 

76 

68 

65 

66 

65 

58 

60.0 

MADERA 

MAX 

71 

76 

83 

90 

92 

89 

89 

90 

85 

5." 

94 

91 

94 

104 

1  1  3 

115 

115 

111 

101 

105 

112 

115 

106 

109 

1  14 

111 

108 

105 

96 

98.9 

MIN 

53 

54 

54 

55 

52 

53 

47 

44 

50 

54 

55 

55 

58 

59 

70 

70 

78 

58 

66 

64 

63 

70 

64 

67 

75 

69 

57 

50 

54 

54 

58.7 

MANDF V I LL  E  ISLAND 

MAX 

70 

76 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

78 

82 

62 

80 

93 

104 

106 

98 

98 

80 

94 

98 

101 

101 

92 

98 

94 

90 

85 

84 

61 

92 

86.6 

MIN 

57 

57 

56 

54 

52 

51 

52 

47 

57 

49 

56 

59 

53 

66 

69 

63 

60 

57 

52 

56 

64 

6  0 

58 

65 

70 

60 

61 

48 

54 

64 

57.6 

MANZ  AN  I T A  LAKE 

MAX 

55 

56 

60 

65 

60 

67 

65 

67 

65 

70 

74 

61 

73 

82 

86 

86 

69 

85 

84 

90 

92 

91 

89 

89 

?0 

86 

82 

72 

70 

76.3 

MIN 

39 

41 

37 

39 

37 

36 

38 

35 

35 

43 

43 

39 

46 

57 

61 

52 

53 

47 

47 

49 

51 

52 

53 

53 

57 

54 

46 

40 

38 

44 

45.5 

MARICOPA 

MAX 

76 

80 

88 

88 

89 

84 

88 

85 

83 

90 

94 

90 

97 

111 

115 

114 

1  1 

100 

10] 

107 

111 

1  0  8 

112 

111 

110 

107 

97 

93 

97.8 

M I  N 

52 

59 

61 

64 

63 

59 

65 

61 

56 

63 

68 

64 

69 

61 

82 

82 

81 

70 

71 

82 

82 

80 

76 

81 

90 

8  0 

73 

67 

70.1 

MART  INEZ    FIRE  STA 

MAX 

75 

70 

76 

75 

73 

70 

72 

74 

73 

81 

86 

78 

85 

96 

111 

110 

101 

84 

81 

94 

94 

96 

78 

91 

97 

94 

89 

84 

84 

81 

85.2 

MI  N 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

51 

53 

52 

53 

56 

54 

61 

60 

65 

63 

58 

57 

52 

55 

58 

56 

55 

58 

67 

56 

55 

53 

60 

54 

56.2 

MARYSVILLE 

MAX 

80 

76 

76 

86 

87 

86 

88 

85 

82 

89 

92 

89 

92 

103 

110 

1 1  3 

111 

103 

99 

104 

108 

109 

101 

102 

111 

106 

103 

98 

91 

91 

95.8 

MIN 

56 

56 

57 

55 

54 

54 

55 

52 

55 

56 

61 

57 

63 

69 

73 

74 

70 

57 

59 

68 

73 

66 

64 

71 

75 

67 

63 

55 

56 

60 

61.7 

MECCA   3  SE 

MAX 

88 

83 

88 

94 

95 

98 

97 

105 

119 

119 

101 

105 

105 

107 

107 

101 

105 

)  ;  o 

112 

1  ]  4 

112 

109 

106 

111 

103.8 

MIN 

62 

64 

66 

67 

69 

65 

68 

69 

75 

70 

71 

71 

72 

73 

80 

73 

75 

8  4 

81 

76 

75 

74 

71 

64 

71.5 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

74 

82 

89 

87 

84 

84 

86 

86 

89 

89 

89 

99 

108 

111 

110 

108 

104 

102 

109 

103 

1  o7 

107 

103 

101 

96 

92 

95 

96.1 

MIN 

52 

55 

55 

55 

53 

53 

53 

48 

52 

55 

54 

58 

65 

69 

70 

70 

56 

56 

69 

63 

65 

71 

68 

65 

54 

52 

60 

59.1 

MEYERS  A  SW 

MAX 

53 

62 

65 

68 

65 

69 

70 

72 

71 

73 

70 

74 

81 

86 

86 

88 

84 

85 

90 

91 

90 

90 

66 

88 

8  8 

8  3 

76 

72 

70 

81 

77.6 

MIN 

34 

38 

32 

33 

36 

34 

32 

33 

43 

39 

40 

48 

51 

56 

57 

55 

57 

55 

57 

60 

59 

60 

55 

55 

60 

52 

50 

44 

42 

54 

47.4 

MIDDLEWATER 

MAX 

76 

80 

88 

90 

89 

84 

89 

86 

83 

90 

93 

92 

98 

112 

1  14 

1  1  3 

111 

104 

10? 

109 

112 

109 

107 

no 

107 

107 

104 

100 

97 

95 

98.5 

MIN 

48 

54 

59 

62 

62 

59 

62 

58 

57 

62 

65 

64 

65 

74 

76 

79 

76 

67 

67 

75 

79 

81 

74 

79 

84 

75 

74 

67 

64 

64 

67.7 

MILL  CREFK  2 

MAX 

67 

71 

78 

79 

78 

76 

80 

82 

77 

79 

83 

84 

95 

106 

104 

106 

101 

96 

97 

99 

94 

96 

96 

7  8 

9  8 

98 

96 

95 

95 

90.0 

MIN 

43 

45 

48 

49 

48 

48 

49 

45 

45 

49 

51 

57 

62 

62 

72 

77 

68 

65 

68 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

68 

64 

67 

71 

64 

59.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

70 

73 

80 

83 

85 

85 

85 

84 

83 

85 

85 

88 

96 

95 

94 

97 

97 

99 

100 

105 

96 

99 

102 

101 

102 

100 

96 

95 

92 

91.5 

MIN 

46 

49 

60 

63 

64 

60 

63 

65 

63 

65 

66 

67 

72 

70 

76 

78 

75 

82 

73 

79 

63 

78 

84 

83 

8  0 

70 

69 

69 

68 

70 

69.7 

MODESTO 

MAX 

74 

81 

87 

83 

77 

83 

82 

75 

85 

90 

85 

89 

100 

109 

112 

109 

101 

93 

102 

106 

109 

97 

100 

108 

10? 

L01 

94 

91 

86 

93.7 

MIN 

54 

54 

55 

6? 

51 

52 

53 

49 

54 

51 

5o 

55 

55 

64 

64 

63 

64 

54 

56 

60 

65 

62 

59 

68 

70 

64 

63 

6? 

54 

54 

57.6 

MONO  LAKE 

MAX 

5  0 

62 

64 

7> 

77 

76 

80 

78 

81 

76 

73 

77 

83 

89 

88 

84 

83 

90 

93 

94 

92 

91 

90 

92 

88 

87 

84 

77 

79 

81.1 

MIN 

'.7 

34 

35 

37 

41 

44 

47 

46 

47 

45 

47 

46 

47 

46 

49 

50 

51 

53 

56 

57 

61 

6. 

59 

56 

54 

53 

52 

6  3 

51 

47 

48.8 

MONTEREY 

MAX 

64 

67 

65 

62 

63 

74 

67 

66 

65 

63 

68 

67 

73 

101 

94 

89 

69 

68 

65 

66 

74 

67 

80 

78 

6  9 

68 

66 

66 

66 

70.9 

MIN 

51 

53 

53 

52 

52 

50 

53 

53 

51 

50 

50 

51 

51 

53 

59 

55 

53 

54 

52 

50 

49 

52 

53 

52 

52 

54 

53 

51 

49 

46 

52.0 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

77 

68 

79 

81 

80 

74 

75 

80 

80 

85 

89 

85 

92 

105 

111 

112 

108 

95 

95 

103 

106 

I  09 

92 

101 

109 

106 

100 

90 

84 

92.0 

MIN 

54 

53 

54 

53 

52 

54 

49 

50 

52 

54 

57 

54 

58 

64 

66 

67 

65 

51 

56 

63 

67 

64 

61 

65 

70 

64 

61 

52 

54 

59 

58.2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

63 

65 

62 

62 

64 

63 

62 

61 

63 

63 

62 

61 

64 

66 

64 

64 

64 

61 

61 

63 

64 

62 

63 

62 

62 

65 

65 

64 

63.2 

MIN 

54 

50 

53 

53 

53 

49 

48 

53 

46 

47 

46 

49 

48 

50 

52 

54 

53 

54 

51 

50 

50 

52 

53 

51 

52 

5  i 

54 

46 

48 

47 

50.7 

MT   0IABLO   NORTH  GATE 

MAX 

65 

59 

73 

73 

60 

60 

69 

70 

67 

77 

83 

78 

81 

95 

105 

107 

102 

93 

84 

97 

103 

105 

87 

98 

103 

98 

95 

82 

80 

82 

84.4 

MIN 

47 

47 

47 

41 

42 

42 

44 

46 

45 

47 

58 

50 

51 

72 

80 

82 

74 

66 

55 

66 

79 

64 

65 

70 

70 

67 

65 

48 

52 

51 

57.8 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

48 

60 

63 

66 

62 

64 

60 

55 

65 

71 

66 

72 

85 

93 

94 

93 

80 

78 

91 

93 

87 

86 

92 

89 

89 

77 

71 

72 

81 

76.0 

MIN 

40 

44 

52 

s? 

48 

43 

45 

40 

40 

55 

49 

50 

63 

75 

78 

76 

71 

69 

76 

77 

75 

75 

78 

73 

69 

61 

54 

52 

59 

60.0 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

68 

75 

70 

72 

71 

74 

67 

71 

69 

67 

74 

63 

75 

85 

91 

94 

96 

91 

90 

91 

88 

92 

92 

90 

93 

91 

87 

80 

72 

67 

80.2 

MIN 

41 

47 

40 

58 

45 

45 

40 

39 

36 

37 

45 

35 

41 

47 

47 

48 

50 

46 

45 

48 

42 

48 

50 

48 

51 

48 

41 

38 

32 

32 

43.7 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 

73 

67 

72 

73 

72 

65 

74 

7  1 

68 

77 

65 

77 

86 

91 

96 

95 

90 

88 

93 

90 

93 

92 

90 

94 

95 

90 

83 

74 

72 

78 

81.5 

MIN 

49 

49 

46 

48 

48 

48 

41 

42 

47 

48 

39 

46 

54 

54 

56 

55 

48 

51 

58 

54 

55 

60 

55 

57 

62 

53 

45 

43 

45 

50.0 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

46 

60 

68 

67 

69 

71 

69 

70 

72 

73 

76 

79 

87 

92 

93 

95 

88 

85 

92 

92 

95 

86 

93 

86 

88 

83 

80 

83 

78 

79 

79.9 

MIN 

10 

39 

47 

50 

49 

49 

49 

52 

51 

54 

54 

57 

64 

70 

71 

73 

71 

68 

67 

75 

77 

71 

70 

72 

71 

67 

66 

62 

60 

57 

60.4 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

71 

77 

79 

84 

81 

87 

85 

83 

83 

91 

92 

93 

103 

112 

115 

113 

104 

100 

108 

106 

102 

96 

105 

108 

102 

101 

95 

94 

91 

99 

95.3 

MIN 

44 

46 

45 

48 

48 

45 

52 

41 

43 

44 

46 

48 

51 

61 

63 

58 

54 

48 

56 

54 

52 

56 

54 

59 

62 

59 

56 

50 

48 

49 

51.3 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

68 

73 

74 

72 

69 

76 

74 

73 

80 

76 

79 

78 

92 

113 

103 

103 

93 

82 

82 

90 

98 

96 

92 

91 

89 

78 

76 

78 

84 

92 

84.1 

MIN 

45 

55 

57 

53 

51 

52 

45 

42 

46 

48 

52 

49 

51 

50 

64 

60 

52 

50 

52 

50 

53 

66 

50 

52 

60 

53 

50 

51 

45 

51 

51  .5 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

64 

90 

95 

99 

100 

101 

101 

102 

101 

104 

104 

105 

110 

110 

112 

109 

114 

1  14 

118 

116 

110 

115 

120 

118 

120 

115 

1  1  1 

109 

109 

105 

107.4 

MIN 

62 

62 

70 

72 

74 

73 

72 

74 

76 

74 

75 

79 

77 

82 

88 

80 

86 

85 

85 

87 

89 

86 

89 

96 

95 

90 

84 

83 

84 

81 

80.3 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NORTH   FORK  RS 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAKLAND  WB  AP 

OCEANS  IDE  CAMP  PENDLETON 

OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

ORLAND 


OXNARD 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARAD I SE 

PARKER  RESERVOIR 


PASO  ROSLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PE TALUMA   FIRE   STA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PLACERV1LLE    I FG 

POINT  ARENA 

POINT    ARGUELLO  WB 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERV I LLE 

PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 
PRIEST  VALLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

66 

59 

65 

76 

76 

77 

75 

76 

73 

76 

79 

75 

81 

92 

45 

50 

44 

46 

44 

42 

47 

41 

40 

45 

48 

45 

48 

53 

70 

68 

67 

66 

65 

66 

74 

66 

65 

69 

69 

73 

69 

84 

56 

56 

55 

55 

54 

53 

53 

54 

54 

50 

51 

50 

49 

56 

78 

81 

87 

85 

82 

84 

85 

81 

89 

89 

90 

88 

98 

110 

52 

56 

55 

53 

50 

49 

53 

47 

50 

50 

56 

52 

5  5 

65 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

66 

65 

55 

51 

52 

51 

55 

57 

66 

56 

57 

57 

56 

56 

53 

52 

55 

59 

71 

81 

82 

82 

79 

82 

80 

78 

85 

84 

8  6 

96 

45 

48 

45 

48 

49 

49 

49 

5C 

44 

48 

51 

49 

57 

53 

6  9 

70 

81 

86 

81 

78 

82 

83 

77 

8  6 

90 

86 

90 

100 

50 

53 

53 

51 

49 

48 

48 

47 

48 

50 

55 

51 

57 

66 

65 

68 

65 

63 

62 

70 

63 

63 

68 

68 

70 

65 

79 

104 

5  6 

56 

56 

55 

55 

56 

54 

55 

54 

53 

54 

55 

55 

61 

64 

64 

65 

62 

62 

64 

64 

62 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

5  4 

51 

54 

58 

5  8 

58 

57 

57 

58 

58 

57 

58 

58 

58 

67 

76 

80 

75 

72 

77 

77 

74 

78 

78 

80 

81 

95 

106 

49 

43 

47 

50 

52 

47 

49 

49 

47 

46 

48 

51 

46 

48 

70 

70 

80 

59 

89 

87 

67 

87 

84 

83 

92 

92 

92 

98 

55 

57 

55 

56 

55 

54 

54 

53 

50 

55 

56 

57 

60 

65 

62 

61 

62 

6  1 

67 

67 

62 

62 

60 

61 

66 

66 

67 

77 

51 

53 

53 

53 

52 

51 

4  2 

49 

46 

49 

60 

45 

50 

50 

84 

74 

75 

83 

84 

82 

84 

83 

80 

91 

90 

86 

93 

1  06 

5  7 

57 

59 

57 

52 

53 

54 

51 

52 

51 

64 

57 

65 

76 

87 

80 

85 

86 

76 

70 

79 

73 

76 

78 

70 

88 

85 

106 

51 

51 

53 

54 

53 

55 

47 

52 

52 

49 

51 

47 

48 

56 

79 

74 

81 

85 

86 

85 

84 

84 

81 

8  8 

92 

86 

93 

106 

5  7 

58 

59 

55 

54 

54 

57 

52 

54 

58 

53 

58 

61 

68 

70 

72 

69 

67 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

70 

73 

72 

51 

49 

47 

47 

65 

50 

48 

47 

45 

44 

42 

55 

6  5 

53 

66 

7H 

87 

86 

82 

85 

87 

81 

88 

96 

1  04 

107 

46 

50 

52 

59 

60 

56 

6  9 

58 

52 

53 

61 

62 

70 

80 

88 

88 

86 

88 

89 

36 

87 

93 

9  4 

97 

102 

105 

47 

49 

51 

57 

5  6 

56 

56 

59 

52 

52 

57 

59 

57 

63 

81 

89 

99 

96 

94 

97 

99 

97 

98 

1  00 

101 

101 

110 

117 

52 

55 

60 

62 

61 

63 

61 

62 

59 

62 

64 

66 

67 

74 

69 

68 

68 

69 

66 

68 

77 

68 

68 

74 

76 

77 

74 

85 

55 

56 

56 

57 

55 

49 

49 

55 

47 

51 

54 

53 

55 

57 

54 

61 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

75 

77 

79 

88 

90 

3  1 

37 

45 

47 

48 

51 

50 

50 

49 

51 

50 

57 

6  2 

65 

69 

80 

86 

86 

85 

84 

86 

79 

83 

89 

8  8 

89 

96 

108 

54 

56 

58 

56 

53 

53 

5  2 

50 

55 

56 

62 

59 

60 

70 

73 

61 

66 

76 

78 

76 

74 

75 

73 

82 

81 

78 

85 

98 

52 

52 

50 

53 

52 

46 

52 

44 

47 

51 

56 

51 

56 

63 

88 

83 

88 

97 

98 

98 

101 

102 

102 

101 

102 

104 

103 

111 

63 

62 

66 

71 

72 

74 

74 

75 

75 

74 

75 

77 

76 

82 

65 

71 

77 

75 

74 

75 

78 

76 

75 

76 

79 

78 

86 

91 

50 

47 

51 

53 

55 

54 

5  4 

57 

57 

53 

55 

56 

56 

56 

67 

80 

81 

79 

76 

83 

82 

80 

83 

86 

92 

92 

103 

110 

41 

51 

45 

5 : 

50 

47 

56 

4  1 

49 

49 

46 

52 

50 

55 

6  8 

80 

86 

82 

76 

85 

85 

80 

85 

89 

90 

93 

103 

112 

53 

53 

49 

52 

52 

48 

50 

47 

47 

47 

49 

52 

46 

61 

69 

72 

71 

71 

65 

71 

7  3 

69 

75 

79 

75 

77 

9  1 

110 

54 

54 

52 

53 

52 

52 

4  2 

46 

46 

45 

51 

47 

46 

53 

63 

79 

85 

B3 

82 

80 

81 

80 

81 

86 

86 

90 

107 

112 

47 

50 

45 

47 

47 

45 

54 

40 

43 

41 

46 

48 

46 

58 

63 

65 

65 

64 

64 

75 

75 

65 

70 

69 

73 

73 

70 

62 

47 

47 

51 

5  3 

53 

51 

54 

51 

47 

46 

48 

49 

48 

50 

61 

63 

67 

77 

77 

75 

74 

76 

70 

77 

81 

76 

8  3 

93 

45 

47 

50 

53 

53 

45 

51 

47 

49 

5  5 

61 

55 

6  1 

73 

69 

63 

64 

6  2 

60 

66 

62 

64 

65 

64 

64 

67 

64 

65 

5  3 

53 

53 

5? 

51 

52 

44 

51 

50 

49 

49 

52 

50 

50 

62 

62 

61 

59 

64 

66 

66 

64 

65 

6' 

64 

63 

6  4 

69 

51 

52 

52 

50 

49 

53 

53 

53 

51 

5  1 

51 

51 

49 

51 

6  5 

66 

63 

63 

68 

68 

62 

62 

60 

6  2 

61 

58 

8  9 

66 

46 

50 

52 

52 

49 

52 

47 

48 

46 

46 

49 

44 

49 

49 

6 'J 

74 

80 

77 

76 

77 

31 

76 

78 

79 

82 

8  1 

89 

95 

46 

43 

48 

50 

56 

54 

58 

57 

49 

55 

54 

5  2 

53 

75 

71 

75 

7  6 

75 

70 

77 

76 

74 

8  2 

85 

81 

84 

97 

44 

40 

50 

55 

51 

54 

50 

52 

50 

52 

50 

51 

50 

52 

74 

80 

83 

91 

90 

89 

64 

89 

86 

85 

92 

94 

0  2 

99 

54 

56 

56 

6  3 

71 

56 

68 

72 

7? 

75 

74 

76 

73 

77 

79 

75 

80 

87 

95 

13 

42 

40 

3  4 

33 

32 

32 

31 

27 

35 

35 

32 

16 

40 

76 

77 

82 

81 

77 

77 

80 

84 

81 

108 

61 

54 

51 

52 

47 

48 

45 

4  6 

50 

44 

63 

72 

81 

80 

80 

81 

81 

78 

80 

85 

86 

88 

'18 

108 

41 

46 

43 

42 

42 

48 

49 

36 

39 

40 

44 

46 

4  6 

50 

15 


102  100 

56  55 

100  96 
60  55 

110  107  1 
69  65 

65  68 

57  53 

105  105  1 
60  60 

112  108  : 
71  65 

89  71 

58  56 

63  65 

59  57 

105  93 
55  53 

110    110  ' 

71  69 

88  81 
52  50 

114  107  ' 
69  65 

105  101 
58  54 

115  111 

75  70 

75  74 
48  47 

110  106 

74  70 

110  107 

69  71 

115  116 
78  74 

97  92 

58  58 

93  91 

70  72 

109  104 

75  74 

106  102 

72  71 

115  110 
85  87 

94  88 

59  58 

109  107 
57  52 

111  102 

64  56 

93  80 

55  52 

109  102 

62  53 

63  63 
52  53 

104  103 
75  71 

82  78 

50  53 

64  62 

51  50 

74  65 

52  50 

95  90 

56  56 

110  102 
52  50 

112  111 
74  72 


90  93 
48  54 


70  81 
54  54 


101  105 
56  64 


66  68 
55  57 


95  100 
56  58 


92  102 
56  62 


96  95 
56  55 


71  84 

52  57 


99  108 
61  57 


9  0 
58 

103 


97  95 
58  53 


81  81 
57  54 


108 
67 


56     55  57 


64  65 
59  58 


95  88 
51  53 


97  100 
61  67 


64  65 
54  54 


97  102 
59  68 


96  92 
52  51 


100  104 
61  71 


74  71 
52  54 


108  108 
66  77 


109  111 
60  71 


115  117 
76  77 


70  78 
53  54 


88  89 
66  71 


100  104 
62  71 


93  96 
56  64 


69  70 
58  61 


100  103 
68  60 


90  103 
57  66 


80  82 
57  57 


68  68 

59  59 


102  93 
54  57 


67  68 

59  58 

94  97 

64  61 

100  100 

62  60 

73  65 

56  54 

69  69 

67  61 

91  87 

52  52 


110 

73 


102  108 
67  69 


108  101 
63  70 


50 
109 


91  82  79 
45      40  41 


69  73 
49  49 


72  72 
59  56 


95     90  88 


72  81 
50  52 


72  71 
55  56 


97  99 
52  54 


97  92 
57  56 


64  69 
46  42 


111 
71 


98  103 
54  55 


101  103 
65  74 


79  75 
48  46 


105 
78 

108   109  109 


106  105 
73  75 


74  71 


73 


108 
76 


116  115 
79  80 


59     58  58 


68     69  67 


102  108 
67  74 


102 
71 


96  95 
62  67 


111   117  113 


89  87 

57  58 


104  104 
48  53 


106  106 
51  57 


80  96 
47  46 


105  106 
46  57 


67  60 
50  50 


89  96 
67  73 


69  64 
53  50 


60  59 
50  50 


63  60 
50  49 


91  85 
54  56 


113  118 
86  91 


92  90 
61  62 


101  99 
50  56 


106  103 
54  59 


8  5  94 
51  53 


107  107 
53  73 


63  63 
54  51 


96  98 
73  73 


65  67 
46  48 


81  95  99 

53  55 

100  102  1 

65  70  71 


64  62 
51  50 


62  62 
52  50 


96  93 
58  58 


56     55  55 


106  110 

69  74 


39     42  34 


109  104 
56  51 


35     41  39 


106  100 
57  55 


100  107 
48  53 


93  94 
38  42 


100  105 
56  60 


104  104 
54  59 


110  100 
69  60 


92  82 
54  48 


110  104 
70  66 


73  73 
57  56 


99  97 
75  74 


102  98 
71  70 


114  110 
76  74 


87  81  79 
61     61  54 


86  85 

63  63 

104  100 

74  75 

98  95 
67  61 

117  112 

88  86 

87  86 
58  58 

93  93 

52  49 

97  96 

54  50 

82  75 

54  47 

103  101 

53  48 

64  68 
53  55 

100  97 

73  66 

69  64 

49  49 

62  61 
51  51 

63  62 
53  49 

90  91 

55  55 

99  90 

56  52 

109  107 

73  72 

92  88 

44  42 


97      87  91 


73  79  94 
46  42  45 

98  89  91 

59  55  57 

78  79  81 

52  52  51 

96  95  98 

68  65  57 

99  96  97 

69  58  56 

07  109  108 

74  72  64 

74  74  78 

49  50  50 

85  85  83 

60  62  54 

94  89  94 

58  58  68 

89  80  83 
46  46  52 

08  106  109 
83  81  83 

93  92  91 

60  61  61 

94  92  96 
44  42  44 

97  91  99 
46  49  48 

74  79  93 

44  47  49 

93  88  100 

42  44  45 

71  75  87 

48  47  48 

90  84  81 

61  57  59 

64  64  64 

48  49  48 

63  63  67 

50  49  48 

61  65  65 

46  46  48 

97  96  96 

55  55  53 

83  82  84 

5  2  51  46 

.03  98  93 

61  57  60 

82  75  88 

34  30  32 


98  93 
53  53 


89  95 
42  40 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

Continued  JUNE  1961 


Day  Of  Month 


atanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 



29 

30 

31 

> 
< 

RAMONA   SPAULDI NG 

MAX 

71 

75 

82 

80 

77 

83 

85 

79 

81 

81 

86 

83 

90 

99 

104 

97 

93 

97 

97 

93 

88 

93 

99 

100 

100 

98 

100 

102 

1  00 

99 

90*4 

MIN 

47 

42 

45 

46 

49 

49 

47 

55 

52 

47 

43 

45 

45 

52 

54 

51 

55 

50 

52 

54 

50 

53 

59 

58 

58 

52 

52 

56 

53 

47 

50.6 

RANDSBURG 

MAX 

72 

80 

85 

88 

89 

85 

90 

90 

89 

92 

92 

95 

100 

102 

102 

106 

107 

104 

105 

110 

108 

107 

108 

108 

108 

104 

97 

94 

92 

96 

96*8 

45 

51 

53 

61 

58 

60 

59 

58 

59 

60 

64 

66 

65 

73 

76 

75 

80 

76 

73 

80 

83 

76 

80 

75 

80 

75 

77 

72 

68 

60 

67.9 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

73 

72 

83 

86 

82 

SI 

85 

79 

89 

93 

97 

94 

105 

110 

1  13 

110 

104 

102 

107 

109 

109 

103 

103 

109 

112 

103 

96 

86 

89 

98 

95.7 

MIN 

57 

59 

57 

61 

57 

55 

6  3 

54 

58 

60 

61 

59 

64 

71 

73 

73 

73 

62 

65 

70 

75 

74 

68 

73 

78 

75 

68 

60 

59 

69 

65.0 

REDDING  FIRE   ST  A  2 

MAX 

80 

69 

81 

84 

82 

79 

85 

88 

89 

94 

92 

92 

105 

109 

113 

108 

108 

102 

108 

109 

108 

105 

103 

107 

108 

106 

103 

94 

86 

99 

96.6 

MIN 

57 

58 

59 

62 

59 

57 

52 

54 

60 

65 

61 

60 

69 

79 

72 

73 

76 

70 

7  0 

72 

78 

71 

64 

60 

78 

79 

70 

63 

62 

64 

65.8 

REDLANDS 

MAX 

68 

78 

85 

83 

78 

82 

86 

80 

82 

84 

88 

88 

97 

110 

112 

104 

100 

100 

103 

96 

93 

97 

101 

100 

101 

98 

98 

99 

99 

99 

93.0 

MIN 

50 

53 

51 

51 

54 

53 

52 

56 

56 

52 

53 

54 

55 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

59 

58 

63 

65 

65 

61 

60 

60 

61 

59 

57.3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

72 

73 

74 

75 

70 

77 

68 

68 

79 

80 

76 

79 

93 

108 

109 

99 

92 

79 

87 

86 

98 

87 

85 

87 

81 

85 

84 

80 

82 

95 

83.6 

MIN 

56 

55 

52 

55 

53 

51 

51 

55 

49 

47 

50 

49 

52 

57 

62 

59 

58 

57 

50 

52 

55 

59 

59 

57 

58 

60 

53 

47 

47 

50 

53.8 

RICHMOND 

MAX 

65 

63 

68 

65 

64 

63 

69 

67 

67 

71 

70 

72 

67 

75 

99 

84 

75 

67 

71 

71 

69 

78 

67 

75 

76 

67 

58 

63 

66 

78 

70.3 

MIN 

55 

56 

56 

54 

55 

55 

53 

54 

53 

53 

55 

54 

55 

59 

63 

59 

49 

56 

57 

54 

55 

55 

54 

56 

58 

55 

46 

54 

54 

57 

55.0 

RIVERSIDE   FIRE   ST A  3 

MAX 

69 

75 

81 

74 

91 

110 

100 

92 

94 

95 

91 

88 

89 

96 

96 

9  4 

93 

93 

99 

97 

97 

91.1 

M  N 

52 

51 

50 

51 

55 

54 

51 

56 

57 

50 

49 

54 

53 

57 

57 

58 

59 

58 

58 

60 

57 

56 

62 

62 

62 

60 

59 

59 

59 

55 

56.0 

RIVERSIDE   CITRUS  EXP  STA 

MAX 

71 

76 

84 

81 

76 

81 

84 

78 

80 

81 

85 

85 

93 

103 

112 

97 

95 

96 

97 

92 

90 

92 

99 

99 

96 

95 

96 

101 

99 

90.1 

MIN 

49 

50 

47 

48 

54 

51 

49 

55 

55 

48 

52 

52 

5  1 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

58 

59 

59 

57 

55 

55 

56 

53 

53.6 

ROCKLIN 

MAX 

75 

73 

81 

a  • 

86 

79 

85 

84 

80 

88 

92 

89 

91 

102 

112 

1  1  5 

111 

98 

100 

104 

109 

111 

93 

105 

110 

107 

103 

92 

88 

91 

94  .7 

MIN 

40 

49 

53 

51 

50 

50 

52 

49 

50 

48 

54 

54 

53 

53 

58 

63 

69 

53 

53 

52 

59 

65 

59 

59 

64 

65 

61 

54 

53 

48 

54.7 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

74 

83 

86 

84 

79 

84 

92 

80 

89 

93 

91 

93 

103 

113 

115 

110 

99 

94 

105 

109 

111 

93 

102 

111 

100 

99 

91 

88 

91 

100 

95.1 

MIN 

57 

56 

54 

54 

52 

52 

52 

52 

51 

54 

57 

53 

56 

64 

68 

70 

59 

55 

56 

62 

66 

59 

57 

67 

67 

61 

57 

54 

52 

56 

57.7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

71 

79 

84 

81 

75 

79 

78 

77 

85 

88 

86 

89 

99 

109 

111 

106 

93 

91 

102 

105 

108 

88 

100 

106 

96 

95 

86 

83 

88 

97 

91.2 

M I  N 

57 

56 

55 

54 

52 

53 

53 

51 

53 

55 

58 

54 

58 

69 

71 

72 

60 

55 

57 

64 

68 

59 

58 

68 

67 

60 

56 

54 

54 

58 

58.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

68 

76 

79 

76 

68 

75 

81 

79 

84 

87 

85 

88 

101 

111 

110 

99 

90 

90 

99 

100 

107 

89 

98 

102 

93 

92 

84 

84 

9  0 

100 

89.5 

M  I  N 

55 

55 

53 

55 

52 

47 

43 

48 

50 

47 

52 

49 

49 

59 

60 

59 

54 

55 

50 

52 

57 

54 

53 

59 

59 

54 

49 

45 

51 

55 

52.7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

68 

70 

70 

67 

64 

68 

6fl 

65 

75 

75 

75 

76 

95 

108 

107 

100 

97 

82 

92 

97 

103 

92 

96 

100 

94 

83 

78 

70 

82 

93 

83.7 

MIN 

54 

55 

52 

51 

51 

54 

50 

51 

49 

50 

50 

50 

46 

56 

58 

63 

56 

54 

52 

53 

64 

53 

54 

53 

46 

54 

52 

50 

44 

48 

52.4 

SALINAS  2  E 

MAX 

65 

69 

66 

61 

66 

65 

75 

77 

66 

65 

71 

69 

7  3 

98 

86 

91 

71 

70 

70 

70 

78 

69 

76 

73 

71 

69 

66 

68 

69 

83 

71  .9 

MIN 

54 

55 

54 

54 

54 

54 

52 

55 

55 

52 

52 

52 

51 

57 

55 

55 

54 

56 

52 

52 

50 

54 

55 

52 

54 

55 

52 

54 

52 

55 

53.6 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

65 

68 

67 

66 

65 

75 

68 

66 

66 

65 

70 

69 

74 

99 

89 

82 

71 

69 

71 

70 

79 

69 

77 

72 

73 

69 

67 

67 

67 

83 

71.9 

MIN 

54 

55 

55 

54 

51 

52 

55 

55 

54 

53 

53 

53 

51 

57 

56 

55 

55 

55 

52 

52 

51 

55 

53 

52 

54 

56 

55 

54 

52 

45 

53.5 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

57 

66 

73 

75 

77 

74 

75 

75 

76 

78 

76 

81 

92 

98 

99 

98 

96 

91 

93 

97 

100 

99 

96 

98 

98 

95 

92 

85 

82 

89 

86.0 

MIN 

42 

47 

45 

50 

48 

46 

47 

50 

44 

48 

53 

55 

55 

61 

73 

73 

68 

66 

61 

68 

72 

75 

67 

70 

74 

69 

66 

47 

47 

48 

57.8 

SALYER  RS 

MAX 

85 

86 

81 

84 

86 

78 

67 

76 

73 

78 

70 

86 

96 

106 

108 

106 

102 

93 

97 

97 

1  02 

97 

103 

102 

92 

85 

73 

79 

88.9 

52 

53 

53 

56 

52 

55 

48 

50 

52 

50 

46 

48 

55 

58 

58 

53 

52 

50 

50 

52 

59 

54 

58 

56 

47 

46 

42 

51 

52.0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

63 

68 

77 

77 

71 

71 

75 

76 

71 

76 

77 

78 

92 

104 

105 

101 

98 

92 

93 

94 

86 

92 

94 

93 

9  2 

90 

90 

93 

92 

91 

85.7 

MIN 

42 

45 

48 

48 

47 

45 

51 

47 

49 

49 

« 

54 

59 

71 

67 

6  9 

65 

64 

67 

64 

62 

61 

66 

67 

68 

64 

63 

63 

65 

64 

58.1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

74 

80 

82 

87 

85 

86 

85 

86 

86 

85 

90 

93 

99 

108 

1  1  1 

107 

111 

106 

101 

111 

112 

1  09 

108 

108 

1  1  1 

105 

100 

99 

92 

100 

97.2 

MIN 

34 

40 

40 

42 

40 

41 

46 

41 

39 

40 

40 

38 

44 

57 

60 

62 

54 

41 

41 

56 

56 

56 

54 

57 

63 

55 

50 

43 

53 

40 

47.4 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 

67 

78 

86 

83 

80 

84 

87 

83 

85 

85 

89 

90 

99 

113 

1  14 

105 

101 

100 

103 

97 

96 

99 

103 

103 

102 

100 

100 

102 

101 

101 

94.5 

M I  N 

51 

52 

50 

51 

56 

54 

52 

58 

58 

51 

55 

54 

55 

58 

59 

60 

61 

60 

59 

61 

59 

59 

62 

64 

65 

60 

59 

59 

57 

55 

57.1 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

66 

67 

67 

65 

66 

67 

68 

64 

67 

65 

67 

66 

68 

69 

75 

69 

69 

73 

71 

69 

68 

72 

76 

76 

78 

76 

74 

77 

79 

82 

70.4 

MIN 

55 

56 

58 

57 

57 

58 

58 

57 

58 

57 

56 

56 

5  7 

57 

57 

60 

59 

60 

60 

60 

61 

6  1 

62 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

60 

59.0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

68 

73 

79 

76 

71 

76 

73 

73 

76 

79 

81 

80 

94 

93 

114 

100 

91 

91 

94 

90 

81 

89 

100 

93 

92 

92 

89 

91 

97 

97 

86.4 

MI  N 

55 

50 

53 

58 

58 

54 

5  5 

61 

60 

54 

57 

59 

59 

60 

61 

63 

63 

62 

59 

62 

62 

6  3 

53 

65 

66 

62 

61 

63 

63 

66 

59.6 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

63 

63 

62 

6  7 

61 

60 

61 

61 

60 

62 

61 

60 

64 

71 

76 

71 

64 

65 

64 

65 

65 

6  i 

61 

71 

70 

65 

64 

61 

63 

63 

64.  1 

MIN 

54 

53 

55 

52 

53 

52 

52 

52 

51 

49 

51 

52 

51 

52 

52 

5  2 

52 

55 

52 

51 

50 

31 

52 

50 

34 

54 

53 

52 

51 

47 

51.9 

SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

66 

68 

66 

66 

65 

73 

64 

64 

67 

69 

68 

64 

75 

106 

95 

90 

73 

68 

70 

75 

83 

70 

75 

80 

71 

76 

63 

66 

68 

81 

72.8 

MIN 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

54 

52 

52 

53 

53 

49 

57 

59 

84 

54 

56 

5  2 

51 

53 

33 

54 

54 

5  4 

53 

54 

52 

52 

53.5 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

62 

60 

60 

61 

66 

6  0 

60 

65 

65 

62 

62 

72 

101 

95 

7  3 

62 

63 

65 

68 

72 

61 

67 

68 

6^ 

64 

59 

63 

68 

72 

66.4 

MIN 

54 

55 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

52 

51 

52 

53 

5; 

64 

61 

5  3 

53 

55 

8  3 

51 

54 

5  3 

53 

56 

53 

53 

53 

53 

52 

53.9 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

68 

72 

78 

76 

73 

76 

90 

78 

77 

78 

80 

79 

85 

91 

93 

'3  3 

87 

88 

88 

87 

83 

8  6 

91 

90 

8  9 

87 

87 

94 

93 

93 

84.0 

MIN 

50 

47 

50 

54 

56 

54 

53 

58 

58 

51 

56 

54 

56 

56 

55 

5  8 

57 

60 

58 

58 

59 

3  9 

59 

60 

5  9 

57 

56 

56 

57 

55.8 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

64 

62 

61 

6  1 

62 

71 

60 

63 

63 

63 

66 

62 

71 

96 

91 

87 

69 

66 

66 

73 

74 

6  7 

74 

78 

73 

69 

63 

64 

64 

72 

69.3 

MIN 

53 

53 

47 

52 

55 

45 

'■3 

52 

51 

51 

51 

52 

49 

50 

53 

5.1 

49 

55 

53 

50 

44 

5  3 

53 

48 

49 

49 

41 

50 

42 

40 

49.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

67 

80 

87 

B5 

83 

87 

89 

85 

87 

86 

92 

91 

106 

112 

1  16 

1  1  2 

98 

103 

1  0  7 

102 

98 

102 

105 

104 

104 

101 

101 

101 

103 

103 

96.6 

MIN 

48 

50 

47 

5  0 

50 

50 

53 

52 

51 

48 

51 

56 

56 

58 

58 

55 

56 

58 

57 

5  7 

68 

62 

6  > 

57 

57 

57 

56 

54.4 

SAN  JOSE 

MAX 

69 

73 

71 

7  1 

69 

76 

69 

69 

74 

76 

74 

74 

H7 

107 

102 

■-,  1 

82 

74 

84 

90 

96 

78 

87 

91 

87 

85 

76 

75 

76 

90 

81.0 

MIN 

55 

57 

57 

55 

51 

52 

53 

53 

50 

51 

53 

51 

62 

70 

65 

60 

59 

54 

55 

61 

8  k 

56 

63 

6  4 

57 

56 

52 

51 

52 

56.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

64 

63 

70 

6  1 

67 

67 

71 

69 

67 

68 

73 

75 

77 

90 

90 

90 

87 

81 

71 

79 

ao 

75 

76 

82 

a; 

81 

77 

75 

73 

77 

75.5 

MIN 

52 

53 

52 

53 

51 

52 

50 

50 

47 

47 

48 

5  0 

53 

54 

55 

54 

53 

5  2 

50 

50 

57 

54 

53 

53 

53 

53 

47 

48 

50 

51.4 

SAN  MATEO 

MAX 

67 

72 

69 

70 

65 

74 

74 

65 

72 

74 

68 

73 

83 

109 

100 

0  8 

80 

71 

79 

80 

90 

78 

78 

86 

79 

87 

73 

67 

74 

85 

78.0 

MI  N 

53 

55 

53 

52 

52 

61 

52 

52 

50 

59 

51 

52 

50 

59 

64 

6 

54 

57 

52 

51 

53 

57 

51 

53 

56 

59 

52 

50 

51 

50 

54.0 

SAN  PEDRO 

MAX 

66 

66 

66 

67 

69 

69 

68 

65 

65 

68 

69 

68 

67 

67 

7  4      6  8 

70 

69 

69 

67 

70 

7o 

74 

72 

7' 

68 

68 

81 

84 

83 

70.0 

MIN 

56 

56 

56 

57 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

57 

58 

59 

54 

sa 

59 

59 

57 

59 

59 

6  0 

60 

59 

59 

58 

59 

59 

60 

60 

58.0 

SAN  RAFAEL 

MAX 

74 

73 

72 

74 

74 

74 

69 

74 

72 

78 

78 

78 

93 

110 

110 

10  4 

90 

82 

84 

91 

91 

91 

85 

85 

84 

95 

80 

7a 

80 

94 

83.6 

MIN 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

50 

53 

51 

51 

50 

51 

62 

65 

8  1 

54 

55 

53 

52 

54 

8  4 

53 

52 

53 

54 

51 

4  3 

53 

53.6 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 

70 

71 

72 

72 

71 

73 

73 

71 

73 

73 

75 

74 

75 

77 

84 

78 

78 

79 

76 

74 

75 

7  7 

84 

82 

81 

79 

79 

86 

89 

89 

77.0 

MI  N 

55 

51 

54 

57 

58 

58 

56 

54 

59 

56 

60 

58 

59 

60 

58 

59 

59 

5.J 

59 

60 

►.1 

58 

62 

60 

60 

59 

58 

59 

58.2 

SANTA  BARBARA 

MAX 

67 

70 

71 

68 

65 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

81 

78 

74 

71 

74 

72 

72 

73 

84 

73 

71 

72 

74 

75 

80 

82 

72.9 

MIN 

49 

48 

55 

54 

49 

54 

51 

48 

52 

51 

54 

55 

54 

55 

56 

55 

54 

5' 

54 

54 

8  8 

56 

58 

3  8 

56 

56 

58 

55 

55 

54.0 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

70 

69 

70 

67 

65 

68 

70 

69 

70 

71 

66 

68 

69 

69 

72 

72 

69 

70 

69 

67 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

80 

82 

70.4 

MIN 

48 

47 

51 

54 

50 

46 

53 

50 

47 

50 

51 

53 

56 

55 

56 

56 

55 

55 

51 

52 

55 

5  8 

52 

58 

58 

58 

59 

51 

54 

54 

53.0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

70 

73 

72 

71 

69 

78 

70 

74 

75 

79 

75 

75 

89 

106 

103 

99 

89 

77 

96 

90 

97 

90 

90 

93 

88 

62 

86 

80 

77 

84 

94 

83.6 

MIN 

54 

56 

51 

47 

55 

44 

45 

51 

49 

45 

48 

52 

46 

57 

59 

58 

58 

58 

55 

54 

59 

'  8 

56 

60 

56 

56 

49 

48 

51 

53.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

66 

69 

69 

68 

65 

76 

75 

74 

75 

73 

85 

78 

81 

87 

83 

7  9 

74 

74 

69 

74 

76 

68 

74 

72 

70 

69 

74 

74 

77 

82 

74.3 

MIN 

4  9 

54 

53 

54 

56 

46 

52 

48 

46 

45 

46 

45 

44 

54 

54 

52 

54 

52 

46 

50 

49 

52 

55 

51 

54 

55 

53 

45 

47 

47 

50.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  Of  Month 


MI  N 

47 

43 

47 

48 

41 

48 

47 

53 

52 

4  9 

49 

50 

50 

56 

56 

57 

57 

54 

53 

56 

54 

54 

59 

57 

59 

55 

57 

58 

60 

58 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

71 

71 

80 

78 

79 

76 

79 

78 

7  6 

84 

84 

78 

87 

93 

94 

95 

95 

94 

97 

98 

96 

97 

95 

96 

96 

93 

86 

79 

79 

87 

M  1  N 

37 

49 

45 

42 

42 

45 

42 

43 

3  9 

42 

51 

45 

43 

48 

49 

48 

55 

49 

46 

49 

53 

53 

62 

52 

53 

52 

49 

41 

38 

40 

TABLE  MTN 

MAX 

50 

59 

65 

67 

70 

70 

71 

70 

7  2 

73 

73 

76 

80 

83 

82 

86 

83 

82 

83 

88 

90 

81 

85 

85 

85 

79 

75 

75 

72 

73 

MIN 

25 

33 

42 

42 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

52 

50 

54 

56 

64 

66 

64 

64 

64 

71 

65 

65 

66 

65 

63 

59 

55 

54 

50 

TAHOE  CITY 

MAX 

51 

49 

52 

56 

68 

68 

70 

68 

72 

69 

67 

74 

65 

68 

77 

80 

82 

87 

85 

84 

88 

90 

87 

89 

86 

86 

83 

82 

77 

72 

MIN 

34 

39 

35 

36 

38 

40 

35 

39 

34 

41 

39 

36 

41 

43 

41 

45 

46 

42 

45 

47 

45 

50 

56 

47 

47 

48 

45 

45 

39 

37 

TEHACHAP  I 

MAX 

58 

63 

79 

71 

73 

69 

72 

70 

69 

75 

74 

74 

94 

97 

99 

100 

97 

98 

91 

92 

94 

98 

93 

93 

90 

88 

84 

81 

78 

78 

MIN 

40 

45 

42 

52 

51 

48 

48 

50 

45 

49 

54 

51 

49 

65 

61 

68 

78 

74 

56 

52 

58 

54 

58 

66 

72 

66 

79 

60 

55 

52 

TE  JON  RANCHO 

MAX 

75 

78 

86 

87 

B  B 

82 

87 

84 

82 

86 

90 

90 

98 

no 

114 

111 

109 

106 

102 

109 

110 

109 

105 

108 

107 

104 

103 

100 

96 

92 

MIN 

48 

54 

60 

60 

58 

53 

60 

55 

50 

62 

62 

58 

63 

76 

82 

80 

78 

68 

66 

76 

79 

78 

71 

78 

82 

77 

74 

66 

60 

61 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

83 

90 

98 

99 

9  9 

101 

98 

99 

98 

98 

101 

101 

111 

120 

lie 

106 

107 

109 

113 

111 

106 

107 

114 

116 

118 

114 

111 

108 

111 

106 

MIN 

60 

64 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

66 

71 

70 

70 

66 

72 

83 

70 

73 

71 

73 

80 

77 

73 

82 

87 

84 

90 

84 

77 

75 

78 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

69 

77 

85 

87 

87 

86 

82 

86 

85 

86 

89 

88 

94 

106 

109 

110 

110 

108 

98 

104 

108 

111 

108 

112 

107 

105 

102 

107 

97 

91 

MIN 

54 

55 

52 

64 

56 

58 

55 

53 

53 

54 

54 

56 

59 

59 

67 

69 

68 

64 

64 

65 

69 

74 

68 

70 

76 

70 

69 

61 

56 

55 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

58 

66 

77 

79 

79 

76 

77 

78 

79 

83 

83 

85 

94 

104 

104 

103 

102 

98 

98 

102 

106 

108 

99 

104 

104 

98 

96 

90 

85 

94 

MIN 

45 

52 

48 

52 

5  0 

48 

48 

48 

47 

50 

52 

50 

52 

58 

60 

60 

60 

57 

59 

60 

61 

62 

64 

62 

65 

62 

59 

49 

49 

50 

TORRANCE 

MAX 

68 

69 

73 

67 

71 

74 

69 

73 

72 

68 

73 

78 

78 

80 

77 

75 

75 

75 

75 

79 

76 

75 

74 

75 

82 

82 

B6 

MIN 

54 

50 

51 

53 

52 

55 

53 

56 

54 

52 

57 

55 

55 

60 

59 

52 

57 

57 

60 

59 

58 

56 

56 

57 

54 

55 

55 

TRACY  CARBONA 

MAX 

70 

74 

81 

83 

81 

76 

82 

79 

78 

85 

89 

84 

91 

100 

109 

112 

109 

101 

95 

103 

105 

108 

102 

100 

107 

105 

104 

94 

91 

92 

MIN 

57 

57 

53 

51 

47 

51 

52 

54 

51 

48 

57 

57 

55 

66 

70 

71 

64 

55 

54 

58 

66 

60 

56 

68 

72 

64 

62 

49 

49 

61 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

78 

80 

76 

72 

77 

72 

69 

81 

85 

60 

87 

99 

108 

112 

105 

96 

88 

102 

103 

107 

88 

98 

106 

101 

95 

92 

81 

86 

96 

MIN 

54 

55 

56 

51 

48 

46 

58 

59 

65 

71 

82 

67 

64 

59 

58 

65 

70 

56 

62 

80 

65 

60 

54 

53 

64 

TRINITY  DAM  VI5TA  POINT 

MAX 

74 

73 

76 

77 

68 

77 

75 

82 

8  3 

94 

98 

102 

101 

98 

97 

99 

97 

100 

95 

89 

80 

79 

MIN 

46 

53 

54 

50 

46 

48 

44 

46 

51 

56 

59 

58 

55 

57 

58 

61 

59 

60 

53 

49 

43 

*7 

TRONA 

MAX 

77 

79 

85 

9] 

93 

95 

93 

96 

97 

9  5 

99 

99 

10  1 

106 

108 

109 

112 

113 

110 

112 

116 

118 

113 

112 

114 

112 

110 

106 

104 

100 

MIN 

49 

54 

58 

62 

62 

62 

65 

65 

63 

6  2 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

63 

74 

70 

76 

78 

83 

77 

78 

85 

79 

75 

70 

69 

65 

TRUCKEE  RS 

MAX 

54 

55 

64 

67 

69 

70 

67 

72 

68 

75 

73 

60 

76 

84 

87 

90 

90 

85 

86 

92 

93 

90 

91 

87 

88 

90 

84 

78 

73 

70 

MIN 

33 

38 

32 

33 

34 

37 

31 

36 

29 

36 

34 

32 

36 

39 

40 

41 

42 

38 

39 

42 

42 

46 

54 

41 

42 

44 

41 

43 

30 

29 

TULELAKE 

MAX 

75 

67 

77 

74 

75 

72 

73 

73 

69 

73 

75 

75 

92 

96 

97 

96 

92 

93 

93 

93 

94 

92 

94 

92 

89 

83 

79 

72 

79 

MIN 

45 

33 

40 

42 

38 

34 

43 

38 

35 

39 

47 

32 

39 

45 

48 

48 

49 

47 

47 

49 

47 

51 

51 

49 

52 

53 

46 

39 

41 

37 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

80 

65 

67 

BO 

80 

80 

72 

80 

77 

80 

87 

80 

86 

97 

102 

105 

102 

99 

95 

100 

101 

98 

97 

98 

101 

103 

98 

94 

84 

85 

MIN 

55 

56 

57 

60 

57 

57 

56 

54 

57 

59 

60 

57 

61 

72 

72 

72 

72 

62 

66 

69 

74 

70 

68 

71 

74 

68 

66 

61 

61 

63 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

69 

71 

73 

72 

72 

74 

75 

72 

75 

75 

75 

75 

78 

82 

87 

82 

78 

79 

76 

76 

75 

77 

86 

84 

81 

80 

BO 

89 

88 

88 

MIN 

51 

43 

47 

52 

55 

55 

50 

58 

58 

67 

57 

58 

55 

58 

54 

57 

56 

57 

54 

53 

58 

60 

52 

57 

58 

55 

57 

51 

51 

50 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

79 

85 

93 

95 

98 

97 

98 

99 

97 

9  6 

101 

102 

105 

109 

10B 

108 

111 

111 

113 

117 

114 

112 

114 

113 

114 

110 

108 

104 

103 

101 

MIN 

51 

55 

58 

62 

62 

62 

64 

65 

61 

62 

65 

65 

64 

72 

75 

67 

74 

72 

74 

79 

83 

74 

79 

84 

82 

77 

74 

71 

70 

69 

UK  I  AH 

MAX 

76 

77 

81 

78 

71 

68 

73 

71 

76 

79 

75 

88 

99 

114 

113 

110 

101 

90 

99 

101 

107 

101 

102 

111 

107 

101 

90 

78 

78 

93 

MIN 

52 

56 

54 

51 

52 

50 

48 

51 

55 

5  0 

50 

50 

49 

60 

58 

61 

57 

53 

53 

58 

60 

56 

56 

63 

64 

60 

56 

51 

51 

50 

UCLA 

MAX 

64 

67 

66 

66 

66 

68 

70 

66 

68 

67 

68 

68 

71 

70 

72 

72 

75 

71 

72 

71 

72 

72 

78 

74 

73 

73 

71 

82 

79 

80 

MIN 

56 

54 

54 

57 

56 

55 

57 

59 

58 

56 

57 

58 

59 

57 

57 

61 

62 

58 

58 

58 

59 

61 

59 

60 

60 

60 

58 

60 

62 

63 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

_L 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

63 

66 

65 

62 

66 

67 

64 

63 

62 

64 

65 

66 

74 

82 

8  3 

78 

72 

68 

70 

72 

77 

72 

MIN 

53 

51 

50 

53 

53 

52 

51 

50 

46 

48 

47 

49 

48 

49 

54 

54 

53 

53 

52 

49 

51 

54 

54 

53 

54 

53 

53 

50 

47 

46 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

64 

60 

61 

61 

62 

62 

65 

64 

62 

62 

64 

63 

62 

62 

62 

64 

65 

64 

65 

MIN 

54 

54 

53 

56 

65 

54 

5  5 

57 

56 

55 

56 

58 

56 

57 

53 

54 

61 

52 

61 

59 

59 

60 

59 

55 

59 

58 

58 

58 

58 

62 

SANTA  PAULA 

MAX 

67 

70 

72 

70 

68 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

78 

78 

84 

80 

78 

74 

75 

76 

89 

MIN 

54 

61 

60 

51 

55 

46 

49 

45 

51 

50 

51 

62 

53 

53 

6  2 

58 

53 

54 

62 

55 

63 

60 

56 

56 

56 

55 

63 

63 

48 

SANTA  ROSA 

MAX 

7  6 

62 

72 

71 

72 

65 

76 

76 

78 

81 

85 

82 

81 

94 

107 

104 

89 

77 

78 

90 

96 

96 

72 

90 

82 

79 

81 

86 

MIN 

53 

54 

50 

53 

52 

47 

43 

46 

46 

47 

51 

46 

48 

56 

60 

56 

53 

53 

48 

48 

54 

50 

50 

54 

8  6 

52 

46 

44 

45 

51 

SCOTIA 

MAX 

68 

66 

60 

60 

60 

71 

63 

57 

66 

61 

62 

68 

69 

65 

75 

83 

85 

77 

66 

66 

62 

71 

70 

71 

64 

MIN 

53 

53 

54 

53 

5  2 

52 

51 

51 

50 

51 

50 

53 

52 

54 

54 

57 

56 

56 

54 

52 

50 

48 

51 

48 

52 

53 

51 

51 

50 

50 

SHASTA  DAM 

MAX 

8  2 

65 

70 

79 

81 

80 

78 

83 

77 

84 

92 

81 

85 

97 

105 

109 

102 

ioo 

100 

95 

101 

100 

1  0  7 

1 00 

MIN 

54 

51 

57 

61 

60 

55 

58 

56 

59 

61 

59 

59 

64 

74 

78 

7* 

73 

66 

6  7 

73 

74 

72 

71 

75 

76 

74 

70 

61 

61 

65 

SHELTER  COVE 

MAX 

58 

63 

61 

61 

60 

61 

63 

63 

64 

65 

64 

78 

82 

71 

70 

69 

61 

65 

62 

63 

70 

MIN 

51 

53 

53 

53 

51 

50 

51 

49 

51 

54 

51 

48 

57 

54 

50 

52 

52 

55 

51 

52 

53 

51 

49 

49 

51 

55 

51 

55 

54 

56 

SIERRA  CITY 

MAX 

60 

56 

67 

72 

74 

77 

73 

77 

73 

30 

80 

70 

83 

94 

99 

101 

97 

92 

93 

99 

98 

80 

MIN 

40 

46 

46 

46 

44 

44 

43 

42 

41 

50 

48 

46 

56 

59 

61 

60 

59 

54 

58 

58 

59 

60 

62 

59 

61 

61 

56 

46 

42 

51 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

48 

47 

58 

61 

61 

63 

61 

68 

63 

69 

68 

58 

75 

80 

86 

86 

83 

86 

85 

MIN 

33 

35 

33 

34 

35 

36 

33 

38 

30 

37 

36 

34 

42 

53 

51 

48 

46 

41 

44 

46 

46 

48 

53 

45 

4  7 

4$ 

43 

43 

37 

38 

SONOMA 

MAX 

72 

77 

77 

74 

69 

74 

78 

74 

80 

85 

82 

86 

99 

112 

106 

102 

94 

80 

96 

98 

103 

95 

95 

102 

91 

8  1 

MIN 

55 

55 

49 

54 

53 

47 

42 

43 

45 

45 

45 

45 

45 

54 

57 

55 

51 

55 

46 

46 

52 

52 

50 

53 

56 

51 

45 

42 

45 

45 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

.  45 

55 

69 

68 

71 

72 

72 

69 

73 

75 

75 

79 

92 

95 

96 

95 

93 

97 

95 

BP 

87 

81 

MIN 

34 

41 

39 

40 

42 

43 

42 

44 

4  1 

41 

43 

43 

48 

54 

56 

55 

56 

55 

52 

54 

56 

61 

57 

57 

59 

57 

54 

4P 

45 

46 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

55 

60 

65 

66 

67 

67 

69 

65 

71 

71 

61 

79 

83 

86 

86 

82 

83 

89 

38 

83 

8C 

MIN 

28 

38 

32 

34 

35 

37 

33 

3  5 

29 

37 

36 

32 

37 

40 

43 

44 

40 

44 

44 

46 

54 

43 

43 

45 

41 

5] 

44 

31 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

45 

62 

65 

66 

64 

67 

65 

65 

67 

72 

73 

77 

84 

90 

89 

88 

85 

8 1 

85 

92 

90 

92 

80 

MIN 

32 

37 

45 

44 

45 

48 

49 

49 

48 

5  0 

51 

55 

57 

60 

65 

66 

67 

65 

68 

70 

69 

66 

69 

69 

66 

61 

64 

6C 

54 

54 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

73 

80 

83 

82 

77 

80 

79 

75 

84 

E  9 

36 

87 

99 

109 

111 

109 

100 

93 

1  0  3 

107 

111 

95 

103 

110 

101 

92 

9C 

MIN 

52 

52 

55 

52 

51 

53 

52 

51 

50 

5  0 

53 

54 

84 

70 

72 

71 

60 

56 

58 

64 

70 

63 

60 

69 

71 

65 

61 

57 

51 

60 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 

6 ; 

74 

80 

84 

80 

75 

BO 

82 

78 

84 

90 

86 

88 

100 

108 

111 

105 

108 

90 

10( 

9( 

MIN 

55 

54 

54 

53 

49 

50 

53 

48 

51 

54 

56 

52 

84 

63 

67 

67 

62 

55 

55 

6C 

65 

60 

57 

63 

6; 

60 

60 

55 

51 

56 

STOCK  TON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

71 

81 

85 

8  3 

73 

83 

78 

73 

86 

91 

91 

101 

109 

113 

109 

100 

94 

1  0  4 

1 06 

109 

95 

101 

109 

1  0  1 

10( 

89 

9C 

99 

MIN 

57 

56 

53 

54 

50 

55 

53 

52 

53 

50 

56 

53 

54 

64 

67 

7  0 

65 

51 

54 

58 

61 

57 

55 

62 

68 

58 

58 

5i 

53 

53 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

80 

77 

79 

84 

82 

82 

8  3 

80 

88 

89 

90 

93 

104 

110 

112 

1  )B 

109 

101 

106 

108 

107 

105 

100 

107 

111 

102 

100 

93 

88 

98 

MIN 

85 

58 

55 

5  6 

50 

50 

47 

49 

60 

53 

64 

51 

58 

62 

64 

65 

67 

53 

56 

63 

65 

61 

63 

65 

65 

68 

59 

54 

54 

53 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

56 

58 

74 

7  3 

69 

73 

92 

100 

100 

96 

94 

94 

96 

97 

97 

98 

92 

94 

95 

95 

85 

ec 

78 

85 

MIN 

4  4 

45 

45 

4' 

45 

46 

42 

57 

65 

72 

66 

62 

60 

57 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

59 

52 

44 

50 

SUNLAND 

MAX 

64 

72 

80 

77 

70 

76 

79 

72 

76 

76 

83 

82 

94 

101 

1  1 1 

98 

94 

94 

95 

92 

84 

91 

98 

96 

93 

93 

92 

9S 

97 

95 

90.3 
54.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  Of  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

UPLAND  3  N 

MAX 

83 

83 

95 

1 05 

]  AO 

100 

94 

95 

97 

89 

88 

9  ! 

98 

95 

94 

93 

92 

99 

98 

88  •  8 

MIN 

4? 

42 

46 

46 

49 

50 

47 

49 

51 

54 

51 

48 

52 

58 

58 

59 

58 

51 

56 

58 

55 

56 

60 

61 

6? 

58 

55 

58 

59 

57 

53.6 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

80 

LOO 

1 06 

1  08 

106 

101 

9  9 

99 

102 

105 

1  04 

100 

105 

104 

102 

96 

86 

81 

MIN 

50 

54 

52 

50 

47 

45 

40 

45 

40 

45 

49 

43 

47 

53 

5* 

50 

52 

45 

50 

54 

56 

54 

56 

59 

58 

58 

49 

44 

40 

44 

49.4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

63 

62 

70 

1  0  3 

94 

8  9 

71 

69 

98 

88 

88 

82 

87 

86 

87 

74 

64 

66 

MIN 

48 

54 

53 

54 

54 

52 

50 

50 

51 

5  1 

52 

52 

52 

52 

64 

63 

54 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

53 

50 

52 

52 

51 

50 

50 

52.9 

VACAVILLE 

MAX 

90 

86 

92 

104 

112 

115 

113 

99 

94 

107 

107 

112 

95 

102 

110 

J  09 

107 

94 

88 

91 

101 

95.2 

MIN 

56 

57 

53 

52 

46 

53 

48 

52 

49 

53 

59 

53 

55 

65 

68 

70 

64 

54 

55 

62 

66 

61 

56 

66 

70 

60 

59 

55 

50 

55 

57.4 

VALYERMO  RS 

MAX 

84 

90 

98 

1  00 

1  0  1 

1  0 1 

1  05 

108 

1  0  6 

102 

102 

101 

98 

94 

92 

92 

90 

92  9 

MIN 

40 

39 

43 

52 

47 

49 

49 

46 

44 

46 

49 

52 

54 

59 

60 

62 

6  i 

62 

87 

67 

65 

69 

63 

66 

69 

63 

65 

60 

62 

47 

55.6 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

93 

93 

95 

1  03 

1  04 

103 

105 

1  0  1 

106 

110 

110 

108 

106 

1  1  0 

108 

101 

100 

97 

95 

95.8 

MIN 

43 

45 

47 

52 

51 

50 

51 

51 

49 

49 

52 

55 

57 

60 

61 

64 

6  6 

61 

60 

65 

65 

70 

64 

67 

73 

64 

62 

61 

62 

52 

57.6 

V1SALIA 

MAX 

92 

92 

96 

1  09 

1  1  1 

105 

107 

106 

105 

1 05 

1  o? 

98 

92 

96.4 

MIN 

55 

58 

60 

59 

56 

55 

58 

63 

55 

61 

64 

70 

59 

69 

72 

72 

"1 

64 

62 

69 

70 

72 

68 

70 

79 

71 

67 

61 

58 

58 

64.2 

VOLT  A  PH 

MAX 

76 

79 

80 

85 

95 

102 

1  05 

103 

1  0  2 

98 

103 

104 

103 

98 

91 

83 

93 

90.7 

MIN 

51 

53 

49 

55 

52 

48 

51 

49 

49 

40 

53 

55 

74 

72 

69 

6  5 

55 

57 

67 

67 

67 

64 

68 

71 

68 

59 

51 

50 

58 

58.1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

72 

70 

69 

78 

64 

81 

81 

99 

107 

91 

8  0 

102 

1  0  4 

94 

91 

82 

79 

84 

85.5 

MIN 

5  1 

54 

48 

53 

52 

52 

50 

52 

47 

50 

52 

50 

50 

57 

62 

58 

57 

51 

51 

50 

55 

55 

54 

54 

nO 

55 

57 

52 

51 

50 

53.0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

84 

1  0  1 

104 

1  06 

102 

101 

101 

98 

96 

94 

91.4 

MIN 

41 

43 

41 

42 

40 

41 

39 

35 

37 

42 

41 

41 

50 

49 

55 

56 

64 

55 

5< 

56 

56 

61 

59 

58 

6? 

44 

52 

56 

51 

42 

48.5 

WASCO 

MAX 

89 

90 

92 

1  08 

93 

97.0 

MIN 

52 

54 

58 

62 

60 

56 

61 

57 

55 

61 

60 

62 

64 

64 

74 

72 

;  7 

65 

66 

71 

72 

7  4 

70 

73 

80 

nl 

68 

62 

60 

58 

64.5 

WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

64 

63 

68 

65 

64 

71 

70 

69 

68 

67 

76 

71 

92 

70 

70 

72 

70.6 

MIN 

52 

53 

53 

53 

53 

48 

54 

52 

47 

48 

50 

47 

45 

50 

54 

55 

6  4 

54 

48 

50 

51 

52 

54 

51 

53 

54 

54 

49 

46 

45 

51.0 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

80 

82 

90 

90.  1 

MIN 

47 

48 

54 

54 

55 

47 

41 

44 

39 

36 

45 

38 

46 

49 

40 

52 

51 

37 

37 

40 

42 

46 

53 

55 

45 

47 

45 

35 

28 

42 

44.6 

WEED   1  S 

MAX 

70 

76 

66 

75 

72 

64 

70 

98 

94 

96 

90 

87 

92 

92 

90 

95 

91 

83 

73 

73 

81.6 

MIN 

45 

47 

4S 

48 

48 

51 

42 

42 

34 

36 

39 

39 

39 

44 

50 

50 

51 

59 

46 

49 

43 

51 

50 

48 

6  1 

51 

42 

18 

33 

34 

44.9 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

8 1 

65 

83 

80 

8  3 

92 

87 

101 

i  08 

110 

1  0  7 

1  06 

108 

1  0  3 

99 

1  00 

1  1  0 

102 

95 

89 

93.3 

MIN 

53 

55 

53 

51 

55 

48 

55 

54 

62 

70 

71 

73 

59 

69 

70 

66 

68 

71 

72 

62 

56 

55 

60 

61.2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

39 

37 

4  3 

54 

52 

57 

61 

64 

6  1 

60 

63 

6  1 

65 

67 

69 

70 

72 

76 

75 

75 

73 

73 

72 

72 

61 

63 

64.0 

MIN 

22 

26 

23 

28 

28 

29 

31 

32 

30 

30 

32 

30 

32 

37 

36 

36 

40 

39 

40 

47 

44 

46 

42 

42 

45 

40 

41 

37 

31 

43 

35.3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

22 

3  3 

37 

40 

4  5 

50 

50 

46 

50 

60 

44 

50.0 

MIN 

11 

16 

20 

26 

29 

31 

32 

36 

29 

30 

33 

28 

34 

38 

>9 

40 

40 

40 

42 

45 

54 

46 

42 

42 

44 

41 

38 

3  = 

3C 

30 

34.7 

WILLITS   1  NE 

MAX 

70 

102 

87 

83.4 

MIN 

47 

42 

49 

41 

49 

45 

45 

48 

41 

44 

48 

48 

44 

51 

64 

53 

49 

51 

48 

49 

52 

8J 

51 

56 

66 

57 

46 

41 

39 

40 

47.8 

WILLOWS 

MAX 

107 

90 

93.1 

MIN 

57 

57 

58 

57 

53 

54 

51 

50 

51 

54 

60 

56 

62 

72 

70 

70 

68 

54 

58 

66 

72 

6C 

63 

68 

7? 

6  7 

61 

6  = 

53 

63 

60.6 

WINTERS 

MAX 

82 

86 

112 

92 

96.2 

MIN 

57 

57 

58 

53 

51 

57 

52 

52 

52 

54 

59 

58 

6R 

71 

72 

71 

68 

54 

58 

63 

67 

64 

6C 

69 

73 

6' 

69 

56 

5« 

63 

60.4 

WOODFORDS 

MAX 

59 

64 

70 

7 1 

76 

77 

75 

8 1 

90 

81 

92.4 

MIN 

36 

41 

41 

44 

41 

48 

45 

59 

52 

5  9 

50 

58 

54 

59 

64 

69 

58 

58 

59 

68 

65 

61 

68 

66 

6( 

63 

63 

44 

56.0 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

78 

75 

92 

86 

8  9 

9  5 

85 

80 

88 

92 

90 

102 

90 

95.4 

MIN 

57 

55 

53 

52 

45 

52 

49 

47 

47 

51 

55 

50 

51 

67 

68 

64 

6. 

48 

52 

58 

60 

60 

53 

64 

6  8 

6C 

57 

51 

4? 

59 

55.5 

YORBA  LINDA 

MAX 

66 

72 

77 

75 

72 

75 

77 

79 

76 

79 

79 

77 

83 

87 

93 

82 

83 

86 

84 

90 

93 

82 

92 

88 

87 

86 

86 

93 

93 

93 

92.2 

MIN 

51 

47 

50 

5? 

57 

57 

52 

49 

59 

51 

57 

58 

56 

58 

54 

59 

55 

59 

56 

59 

59 

87 

56 

57 

6  0 

55 

58 

55 

55 

53 

55.3 

YOSEMITE  NP 

MAX 

55 

64 

74 

77 

79 

75 

79 

76 

75 

60 

76 

83 

92 

98 

98 

96 

95 

91 

95 

97 

100 

94 

97 

102 

9: 

96 

91 

86 

86 

90 

86.3 

MIN 

42 

47 

42 

4  0 

48 

50 

47 

49 

47 

47 

50 

52 

56 

63 

65 

64 

6  6 

59 

57 

62 

58 

67 

62 

64 

6f 

64 

63 

57 

54 

56 

55.8 

YREKA 

MAX 

77 

83 

74 

78 

92 

79 

66 

76 

74 

75 

93 

76 

8  J 

93 

99 

102 

102 

100 

98 

99 

95 

97 

101 

97 

10O 

99 

95 

95 

79 

77 

87.8 

MIN 

50 

54 

50 

53 

55 

49 

45 

49 

44 

46 

48 

46 

5  0 

55 

56 

57 

55 

55 

53 

57 

53 

60 

60 

56 

61 

55 

53 

4  9 

46 

52.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  tadex 
-  199  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonof        i960  -   1961  CALIFORNIA 


Station 

July 

AugusI 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Normal 
July-June 

AD  I N  05 

1 1 

62 

72 

426 

ALOERPOI NT 

2 

15 

16 

164 

415 

580 

574 

430 

457 

280 

219 

29 

3181 

ALPINE 

0 

0 

1 

70 

231 

352 

223 

226 

311 

154 

145 

30 

1745 

ALTURAS  RS 

121 

145 

479 

832 

904 

729 

85 

t*f  0 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

R 

14 

41 

182 

503 

550 

518 

475 

315 

_ 

305 

67 

3549 

ANT  I OCH   FIBRE BOARD  MILLS 

296 

556 

692 

318 

305 

176 

131 

13 

2542 

ANTIOCH   PUMP  PL T  3 

0 

0 

9 

105 

344 

622 

728 

350 

352 

196 

115 

7 

2828 

ASH  MTN 

0 

0 

0 

81 

389 

579 

482 

367 

417 

167 

104 

14 

2600 

AUBERRY 

0 

1 

16  8 

517 

6  85 

y^o 

2  6 

1  to 

1 

AUBURN 

0 

0 

0 

86 

405 

593 

588 

424 

448 

229 

188 

1  4 

2975 

AVALON  PLFASUP^  PIFR 

27 

4 

66 

222 

326 

231 

199 

240 

200 

161 

7  8 

1755 

AVENAL  9  SSE 

0 

0 

BACKUS  RANCH 

0 

85 

434 

615 

591 

421 

338 

135 

72 

7 

BAKER   9  NNW 

0 

0 

0 

1  9 

255 

5  50 

540 

1812 

BAKERSFIELD  WB  AP 

0 

0 

0 

60 

3  3  3 

600 

656 

296 

296 

93 

33 

0 

2367 

2115 

BARRETT  DAM 

0 

121 

345 

535 

438 

380 

403 

202 

153 

32 

2614 

BAOSTOW 

0 

0 

0 

69 

357 

598 

543 

361 

257 

97 

30 

1 

2313 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

n 

1 

5 

123 

368 

500 

374 

386 

448 

247 

237 

51 

2740 

BEAUMONT    1  E 

0 

0 

& 

110 

375 

501 

359 

395 

421 

V* 

2592 

2840 

BEN  LOMOND 

24 

37 

1 9 

22  7 

4  33 

554 

497 

396 

46  7 

284 

284 

80 

3302 

BERKELEY 

1  07 

1  30 

4  76 

517 

3  12 

378 

250 

277 

95 

3186 

BEPRYESSA  LAKE 

0 

0 

1 

49 

361 

470 

560 

338 

393 

190 

121 

9 

2492 

BIG   BAP  PS 

0 

12 

8 

197 

558 

702 

673 

530 

586 

282 

211 

10 

3769 

BIG  BEAR  LAKE 

831 

1053 

tl° 

7-fn 

849 

634 

2  31 

BIG  C REEK   PH  1 

0 

10 

12 

269 

593 

674 

562 

610 

714 

443 

406 

7^ 

4365 

BISHOP  WB  AP 

62  7 

775 

751 

565 

538 

265 

122 

19 

391 1 

4222 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

79 

95 

179 

591 

890 

1024 

897 

906 

1014 

765 

637 

218 

7295 

gLUE   CANYON   WB  AP 

3 

48 

32 

327 

719 

734 

599 

703 

889 

556 

566 

131 

5307 

5719 

BLYTHE 

0 

0 

0 

5 

201 

445 

l/o 

1  !>! 

J 

2 

1  244 

BLYTHE   FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

12  3 

361 

248 

1  06 

63 

0 

0 

902 

BOCA 

110 

243 

328 

626 

938 

1159 

1029 

850 

917 

72  1 

582 

215 

7718 

BON  I T  A 

0 

0 

0 

47 

173 

333 

191 

182 

216 

124 

84 

10 

1360 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

0 

0 

0 

7 

163 

385 

284 

142 

100 

26 

2 

0 

1109 

BOWMAN  DAM 

9 

64 

729 

740 

877 

565 

539 

1  38 

RP  A  WL  FY    2    S W 

0 

0 

0 

138 

370 

289 

1  64 

106 

2 

1077 

BR  I DGEPORT 

84 

172 

304 

710 

00 

11  2 

1055 

84  1 

905 

737 

1 

7789 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

0 

0 

646 

410 

420 

235 

BUPBANK   WB  AP 

0 

0 

0 

35 

193 

253 

178 

140 

194 

110 

82 

13 

1198 

1808 

BUR  L I NG AME 

?o 

128 

1  34 

19fl 

375 

519 

V-x* 

392 

264 

266 

90 

3361 

BURNE  Y 

103 

160 

46  1 

800 

943 

920 

739 

803 

548 

456 

102 

6053 

BUT  TONW I LLOW 

96 

408 

651 

728 

346 

315 

108 

43 

2698 

CABPILLO  NM 

0 

0 

0 

187 

338 

174 

229 

239 

164 

149 

112 

CACHUMA  DAM 

0 

6 

12 

81 

299 

396 

305 

300 

302 

186 

148 

23 

2056 

CALAVERAS   BIG  TREES 

1 0 

61 

54 

382 

692 

737 

679 

676 

789 

537 

518 

133 

5268 

CALLAHAN  PS 

3 

55 

66 

401 

745 

977 

851 

64  0 

70  3 

465 

372 

4 1 

5319 

CAMPO 

Q 

. 

178 

402 

454 

438 

467 

281 

66 

3131 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

0 

85 

366 

632 

729 

390 

402 

203 

130 

14 

2951 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

0 

0 

0  ' 

49 

242 

315 

209 

157 

213 

94 

60 

13 

1352 

0 

0 

0 

7  7 

426 

652 

0^ 

391 

fl65 

72 

1 9 

3 

2530 

CANYON 
ON 

* 

121 

169 

524 

873 

1062 

985 

8  19 

842 

626 

544 

134 

6703 

CARMEL  VALLEY 

1  1  8 

173 

402 

296 

327 

387 

261 

277 

85 

2830 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

0 

2 

0 

137 

446 

689 

645 

436 

476 

149 

13 

3242 

CECILVILLE    SAWYER  MTN  VIEW 

0 

33 

18 

296 

652 

701 

636 

720 

473 

374 

47 

CEDAR  GROVE 

1 

42 

50 

57 

CEDARV 1 LLE 

n 

62 

47 

389 

801 

956 

927 

731 

7  51 

508 

385 

5  1 

5608 

CENTERVILLE  PH 

118 

417 

670 

452 

455 

211 

1  59 

3135 

CHERRY  VALLEY  DAM 

30 

23 

318 

697 

744 

679 

694 

810 

507 

498 

122 

CHESTER 

32 

108 

163 

480 

868 

1016 

931 

769 

843 

611 

533 

128 

6482 

ch ico  Exp  st a 

f? 

8  5 

618 

5^7 

172 

79 

0 

2756 

CHULA  VISTA 

94 

239 

384 

265 

2  51 

257 

207 

79 

CLAREMONT    POMONA  COL 

63 

266 

367 

229 

231 

291 

124 

CLARK  SBURG 

2 

1 

11 

128 

424 

629 

738 

392 

379 

203 

152 

11 

3070 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

4 

204 

620 

688 

496 

527 

319 

223 

2 

CLOVER DALE   3  SSE 

370 

506 

5  54 

335 

400 

189 

164 

14 

2634 

COAL  I NGA 

ft 

7? 

406 

611 

660 

339 

337 

130 

41 

3 

2649 

COLFAX 

_ 

1 

. 

115 

457 

545 

466 

433 

515 

262 

235 

20 

3050 

COL'.'^A   1  SSW 

0 

0 

0 

107 

421 

6  30 

678 

354 

394 

150 

62 

0 

2796 

CORCORAN    IRPIG  DI5T 

0 

0 

0 

98 

410 

664 

706 

383 

343 

131 

55 

1 

2791 

CORONA 

J: 

0 

63 

257 

332 

216 

195 

265 

118 

84 

15 

1545 

COVELO 

fl 

20 

2  4  7 

569 

699 

6  7  5 

540 

564 

336 

276 

37 

3981 

COW  CREEK 

3  31 

97 

1 5 

0 

CRESCENT   CITY   1  N 

247 

22^ 

272 

309 

438 

495 

432 

426 

476 

436 

374 

213 

4341 

CROCKETT 

15 

11 

20 

103 

309 

549, 

684 

313 

335 

186 

179 

22 

2726 

CULVER  CITY 

->\ t 

177 

245 

161 

15  9 

215 

146 

140 

53 

1362 

CUYAMA 

_ 

12 

251 

524 

5  34 

493 

491 

264 

240 

36 

CUYA^ACA 

14 

38 

347 

618 

793 

730 

603 

660 

396 
8 

93 

DAGGETT   FAA  AP 

0 

0 

0 

40 

320 

549 

498 

321 

194 

52 

0 

1962 

DAVIS    1  WSW 

1 

0 

12 

1  06 

405 

617 

697 

383 

385 

208 

165 

7 

2986 

DEATH  VALLEY 

3 

35? 

411 

110 

17 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

- 

. 

369 

72  5 

904 

924 

685 

621 

397 

176 

8 

4816 

DEER  CREEK  PH 
DENA [ R 
DE  SABLA 

12 

68 

97 

7  56 

964 

683 

756 

505 

457 

119 

5816 

0 

0 

n 

131 

426 

676 

731 

393 

385 

158 

66 

1 

2967 

0 

26 

6 

259 

611 

661 

634 

561 

631 

365 

332 

44 

4130 

DOBBINS  COLGATE  FOPEBAY 

~ 

419 

569 

521 

392 

443 

189 

172 

4 

DONNE P  MEMOR I AL   ST  PH 

66 

7Q 

79 

2  37 

598 

902 

1 1  34 

1020 

899 

964 

730 

187 

DOWN  I E V I LLE  RS 
DOYLE   5  SSE 
DUDLEYS 

59 

46 

330 

682 

801 

681 

46 

52 

387 

7?3 

984 

942 

702 

751 

527 

388 

71 

5577 

0 

45 

53 

360 

623 

761 

687 

585 

671 

464 

405 

79 

4733 

DUTTONS  LANDING 

381 

253 

65 

EAGLE  MTN 

n 

0 

0 

0 

96 

312 

252 

128 

78 

0 

0 

0 

866 

FAST   PARK   R F S 

0 

2 

0 

132 

468 

597 

6  39 

451 

507 

269 

188 

3 

3256 

0 

0 

0 

28 

140 

242 

164 

169 

203 

96 

64 

10 

1  116 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECT  PA  PH 
ELK  VALLEY 

0 

0 

0 

175 

430 

276 

154 

72 

1  1 

0 

0 

1122 

0 

0 

2 

131 

389 

626 

602 

408 

41R 

225 

154 

8 

2963 

17 

77 

110 

383 

615 

811 

746 

569 

662 

452 

396 

72 

4910 

EL  Si NORE 
ESCONDIDO 

n 

n 

0 

55 

286 

429 

351 

299 

295 

145 

69 

1  1 

I960 

0 

0 

0 

90 

265 

426 

306 

284 

292 

153 

100 

12 

1928 

See  reference  noles  ft 

Hewing  Sta 

tion  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED      Season  of        1960  -   1961  CALIFORNIA 


Station 

July 

— 

August 

September 

October 

November 

 — — 

December 

January 

February 

March 

A  Til 

Ma 

ay 

June 

Total 

Norma ' 
July-June 

 oinr — "  n — -  ,  

E UREK A  WB  C I TY 

 79*  

 ttt — 

 T — "  

 TT~i  

467 

379 

25  3 

4589 

4632 

FA  I RF I  ELD  POL  ICE   ST A 

3 

66 

343 

554 

655 

317 

313 

15  8 

134 

7 

2562 

FAIRMONT 

0 

0 

2 

113 

449 

608 

520 

448 

499 

251 

204 

37 

3131 

FIVE   POINTS   5  SSW 

0 

0 

0 

99 

388 

653 

692 

354 

338 

136 

50 

2 

2712 

Fleming  fish  +  game 

7  34 

1019 

978 

688 

705 

358 

36 

folsom  DAM 

° 

70 

689 

354 

365 

77 

FONTANA  KAISER 

- 

170 

273 

180 

162 

222 

9  1 

57 

1202 

FOREST  glen 

3 

53 

41 

359 

660 

852 

8  30 

604 

680 

44  1 

351 

62 

4936 

FORT  BIDWELL 

* 

75 

105 

438 

8  34 

969 

921 

719 

760 

550 

396 

49 

5820 

FORT  BRAGG 

206 

304 

291 

409 

483 

431 

393 

446 

388 

325 

198 

412  3 

FORT   BRAGG  AVN 

322 

311 

340 

343 

442 

526 

488 

407 

479 

274 

_ 

FORT   JONES  RS 

0 

76 

396 

703 

854 

497 

394 

49 

5349 

FORT  ROSS 

278 

291 

269 

251 

381 

445 

425 

372 

452 

401 

376 

240 
1 

4181 

FRESNO  WB  AP 

0 

0 

0 

96 

394 

656 

694 

369 

352 

1  38 

57 

2757 

2532 

FRIANT   GOVT  CAMP 

o 

0 

110 

408 

651 

729 

409 

434 

179 

97 

3022 

GIANT  FOREST 

62 

135 

134 

549 

879 

1019 

884 

852 

1 001 

717 

650 

192 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

54 

208 

385 

266 

2  26 

59 

10 

1  565 

GILROY 

0 

4 

14 

149 

353 

559 

557 

352 

402 

218 

179 

27 

2814 

GLENNVILLE 

0 

18 

30 

320 

531 

688 

633 

57B 

630 

409 

345 

71 

4253 

GRANT  GROVE 

65 

124 

157 

533 

823 

887 

802 

801 

940 

707 

670 

232 

6741 

GRASS  VALLEY 

0 

11 

7 

175 

530 

610 

534 

543 

609 

350 

339 

46 

3754 

GRATON   1  W 

22 

26 

106 

204 

433 

581 

651 

386 

449 

54 

3449 

GREENLAND  RANCH 

RECORD    IS   PUBLISHED   UNDER   NEW   STATION  NAME,    DEATH  VALLEY. 

HA  I WEE 

0 

0 

0 

161 

513 

719 

709 

522 

462 

199 

75 

17 

3377 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

213 

227 

210 

248 

308 

352 

332 

344 

401 

332 

286 

1  71 

3424 

HAMILTON  AFB 

37 

50 

90 

160 

383 

559 

649 

373 

427 

290 

247 

49 

3314 

HANFORD 

0 

0 

155 

419 

644 

683 

328 

117 

34 

HAPPY   CAMP  RS 

0 

24 

15 

242 

617 

783 

737 

551 

602 

351 

280 

35 

4237 

HAT  CREEK  PH  1 

57 

106 

408 

754 

911 

896 

706 

744 

475 

385 

72 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

9 

145 

371 

262 

1  73 

1  8 

0 

0 

1113 

HEALDSBURG 

2 

2 

22 

98 

368 

524 

605 

315 

373 

18  8 

154 

1 6 

2667 

HENSHAW  DAM 

1 

11 

26 

233 

474 

658 

591 

76 

HETCH  HETCHY 

0 

15 

10 

265 

653 

772 

684 

605 

681 

402 

353 

76 

4516 

HILTS 

9 

103 

88 

391 

748 

898 

841 

694 

739 

531 

425 

95 

5562 

HOLL I STER 

29 

58 

63 

174 

360 

539 

500 

347 

388 

254 

245 

5  8 

3015 

HOOPA 

0 

21 

13 

193 

499 

611 

614 

434 

513 

288 

225 

36 

3447 

HUNT  I NGTON  LAKE 

101 

157 

196 

598 

870 

944 

878 

858 

697 

2  21 

I  DR  I A 

0 

0 

0 

140 

475 

574 

407 

432 

497 

230 

178 

18 

2951 

I DYLLW ILD  RS 

3 

5 

26 

364 

578 

589 

496 

608 

410 

397 

103 

] MPf  p  I AL 

0 

0 

0 

0 

89 

302 

210 

109 

45 

1 

1 

o 

757 

I  INDEPENDENCE 

0 

438 

25 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

0 

70 

253 

196 

94 

39 

0 

o 

0 

652 

I NYOKERN 

0 

0 

0 

65 

401 

626 

379 

310 

118 

44 

3 

IRON  MTN 

0 

0 

0 

1 

118 

357 

239 

158 

65 

2 

0 

0 

940 

JESS  VALLEY 

17 

90 

142 

522 

867 

956 

859 

822 

892 

662 

535 

119 

648  3 

JULIAN  WYNOLA 

0 

14 

31 

210 

476 

582 

461 

44  1 

566 

330 

348 

79 

3538 

KENT  F  ield 

14 

25 

60 

152 

442 

371 

240 

216 

4 1 

KERN   RIVER   PH  1 

0 

0 

0 

27 

276 

511 

507 

225 

230 

60 

17 

3 

1856 

KERN   RIVER   PH  3 

0 

0 

0 

122 

411 

568 

483 

413 

416 

155 

84 

13 

2665 

rein  rMSM   riTv    i  ecu 

0 

0 

0 

43 

346 

628 

675 

310 

280 

81 

28 

2 

2393 

KETTLEMAN  5TA 

0 

0 

0 

15 

301 

555 

613 

2  5  1 

238 

75 

27 

0 

2075 

K I NG  CITY 

5 

14 

24 

148 

367 

524 

412 

3  34 

325 

200 

191 

28 

2572 

KLAMATH 

212 

181 

253 

301 

450 

536 

493 

429 

508 

427 

360 

184 

4334 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

0 

0 

1 

142 

415 

664 

765 

400 

428 

240 

159 

11 

3225 

20 

1 

6 

106 

256 

398 

291 

255 

306 

226 

163 

59 

2087 

L AK  F    ARPOWHF  AH 

8 

28 

36 

339 

662 

832 

755 

626 

649 

453 

452 

1  32 

4972 

L AKEPORT 

0 

3 

0 

175 

487 

591 

567 

452 

510 

287 

270 

32 

3374 

LAKESHORE 

0 

1 

0 

143 

510 

550 

569 

469 

562 

257 

222 

12 

3295 

LAKE  SPAULDING 

40 

1  14 

98 

429 

777 

840 

754 

74  0 

873 

601 

576 

151 

5993 

LAKE    SPAULDING  DAM 

16 

39 

366 

530 

118 

LA  MESA 

0 

0 

0 

43 

162 

273 

163 

177 

230 

130 

116 

29 

1323 

LANC AST  E  R 

0 

0 

0 

128 

454 

656 

638 

436 

363 

1  59 

97 

9 

2942 

LAS  PLUMAS 

0 

0 

0 

37 

318 

553 

551 

322 

341 

141 

77 

0 

2340 

LAVA   BEDS  NM 

98 

76 

965 

829 

785 

859 

627 

466 

131 

6115 

0 

0 

0 

86 

389 

629 

686 

342 

3  33 

1  4 

56 

2 

2657 

LEMON  COVE 

0 

0 

0 

56 

353 

635 

646 

320 

307 

96 

47 

0 

2460 

i  tuncAv 

L I NU 3M T 

0 

0 

0 

115 

398 

663 

654 

360 

353 

125 

52 

4 

2724 

LIVERMORE  2  SSW 

2 

7 

15 

156 

402 

622 

718 

413 

457 

261 

227 

36 

3316 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

0 

0 

0 

139 

462 

593 

512 

420 

410 

186 

118 

15 

2855 

LODI 

0 

0 

2 

97 

350 

617 

678 

354 

352 

167 

1  05 

9 

2731 

i  hmoat    tru»rc   di  aiut 
LUnry^.    oCWftut  KLAnll 

112 

172 

156 

203 

324 

408 

317 

302 

366 

289 

291 

151 

3091 

LONG  BFACH 

0 

0 

0 

31 

146 

228 

130 

120 

157 

1  1  1 

94 

29 

1046 

LONG   BEACH   WB  AP 

0 

0 

0 

33 

188 

344 

216 

209 

235 

126 

94 

20 

146  5 

2015 

LOS  ANGELES   WB  AP 

4 

0 

0 

57 

197 

306 

188 

193 

248 

156 

122 

21 

1492 

LOS  ANGELES   WB  CITY 

0 

0 

0 

22 

135 

194 

116 

111 

1  46 

74 

61 

1 1 

870 

1451 

LOS   B  A  NO  S 

0 

0 

0 

86 

389 

648 

704 

317 

300 

1  1  3 

58 

0 

2615 

LOS  GATOS 

0 

0 

4 

125 

376 

512 

496 

317 

367 

174 

1  80 

17 

2568 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

0 

0 

0 

99 

42  5 

646 

629 

444 

359 

126 

54 

10 

2792 

MAOERA 

0 

1 

0 

80 

383 

632 

716 

357 

3  19 

107 

59 

2687 

MANDEVILLE  ISLAND 

2 

4 

87 

320 

339 

1  49 

135 

13 

MANZANITA  LAKE 

37 

138 

172 

529 

904 

961 

889 

906 

1061 

743 

647 

190 

7177 

MAO  I rrtftt 
MAH 1 C  UP A 

0 

0 

0 

57 

363 

585 

660 

261 

244 

75 

23 

1 
11 

2269 

MART  INEZ   FIRE  STA 

7 

1 

16 

115 

375 

600 

707 

352 

351 

198 

163 

2896 

MARYSV I LLE 

0 

0 

0 

39 

357 

567 

691 

329 

316 

140 

53 

0 

MC  CLOUD 

17 

109 

113 

42  5 

769 

853 

831 

845 

568 

5  04 

MECCA   3  SE 

0 

0 

0 

0 

97 

267 

28 

0 

0 

2673 

MERCED  FIRE   STA  2 

0 

0 

0 

102 

408 

649 

661 

348 

326 

12  9 

48 

2 

MEYERS  4  SW 

656 

167 

MIDDLEWATER 

0 

0 

0 

66 

383 

647 

673 

346 

76 

32 

3 

2521 

MILL  CREEK  2 

0 

0 

2 

73 

260 

362 

264 

319 

15  5 

31 

1879 

MINERAL 

49 

147 

181 

528 

865 

940 

870 

828 

941 

690 

611 

2558 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

104 

371 

543 

437 

.  413 

436 

173 

MODESTO 

0 

0 

0 

84 

390 

630 

698 

334 

337 

144 

92 

5 

2714 

MONO  LAKE 

1 

26 

75 

474 

782 

1032 

968 

771 

782 

552 

437 

92 

5992 

MONTEREY 

146 

162 

141 

158 

310 

362 

279 

290 

346 

277 

282 

133 

2886 

MONT  I  CELLO  DAM 

0 

0 

1 

65 

356 

528 

612 

373 

398 

202 

141 

8 

233 

2684 

MORRO  BAY   FIRE   DE PT 

196 

235 

188 

229 

308 

361 

303 

291 

371 

312 

338 

3  SO  J 

See  reference  noles  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of       1960  -  1961 


CALIFORNIA 


Sialion 

July 

August 

September 

Oclober 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 



June 

Total 

Normal 
July-June 

MOUNTAIN  PA5S 

558 

 724  

172 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

2 

16 

26 

152 

444 

521 

431 

456 

557 

286 

306 

90 

3287 

MOUNT  HAMILTON 

0 

39 

271 

583 

473 

607 

763 

455 

130 

MOUNT   HEBRON  RS 

37 

206 

245 

580 

870 

502 

145 

MOUNT    SHASTA  WB  C I TY 

3 

64 

46 

383 

763 

646 

782 

697 

803 

5  30 

455 

92 

5464 

MT   WILSON  FC  3388 

0 

230 

501 

522 

593 

396 

406 

80 

3882 

NACIMIENTO  DAM 

0 

0 

1 

127 

395 

538 

480 

338 

377 

199 

115 

18 

2588 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

11 

13 

43 

125 

356 

516 

565 

346 

384 

248 

218 

37 

2862 

NEEDLES   FAA  AP 

0 

0 

0 

1 

161 

386 

1  79 

1161 

NEVADA  CITY 

0 

34 

58 

359 

643 

775 

726 

623 

665 

388 

80 

478  0 

NEWARK 

42 

155 

362 

517 

555 

322 

"366 

246 

243 

75 

2931 

NEWMAN  2  NW 

0 

0 

2 

108 

409 

666 

698 

360 

362 

150 

91 

1 

2847 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

30 

1 

3 

80 

212 

345 

249 

209 

266 

196 

180 

95 

1866 

NORTH   FORK  RS 

0 

5 

8 

211 

571 

668 

^7 

40 

3836 

NORTH  HOLLYWOOD 

0 

0 

176 

202 

Ill 

1 

102 

1  nn 
100 

OAK  DALE   WOODWARD  DAM 

0 

118 

42  3 

663 

791 

404 

441 

221 

130 

^ 

320  3 

OAKLAND  WB  AP 

62 

64 

77 

140 

340 

508 

549 

329 

365 

234 

242 

74 

2984 

3163 

OCEAN S  1 DE   CAMP  PENDLETON 

25 

2 

13 

108 

227 

352 

277 

2  70 

324 

229 

205 

96 

2126 

OJA  I 

0 

0 

3 

7 1 

276 

359 

266 

228 

260 

118 

129 

32 

1 742 

ORANGE  COVE 

0 

0 

0 

94 

385 

648 

692 

378 

370 

144 

64 

3 

2778 

OP  I CK    PRA 1 P I E   CR  PARK 

324 

560 

450 

521 

461 

412 

200 

464 

0»LAND 

0 

0 

0 

51 

371 

592 

656 

391 

419 

161 

100 

0 

2743 

ORLEANS 

0 

17 

6 

203 

491 

667 

605 

44  8 

496 

263 

213 

21 

3430 

OROV I LLE 

0 

0 

0 

52 

313 

560 

^73 

357 

148 

71 

0 

2517 

OPOV I LLE    7  SE 

41 

757 

757 

373 

OXN AR D 

19 

1  8 

141 

231 

289 

195 

210 

2  64 

186 

202 

95 

1883 

PALMDALE 

0 

0 

0 

94 

384 

591 

557 

362 

325 

128 

64 

11 

2536 

PALMDALE   FAA  AP 

0 

0 

0 

138 

463 

668 

6  34 

460 

385 

154 

75 

6 

2983 

D  fi  r  M     COD  1  Mf*l  C 

0 

0 

0 

2 

111 

2  91 

j| 

782 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

19 

6  1 

180 

372 

529 

5ftfl 
568 

333 

373 

245 

44 

2984 

PALOMAR  MTN  OBSY 

2  34 

488 

531 

464 

579 

361 

336 

1 

PANOCHE  JUNCTION 

0 

0 

340 

638 

740 

355 

318 

61 

3 

PARADISE 

0 

3 

2 

160 

459 

584 

573 

479 

555 

299 

275 

36 

3425 

PARKER   RE SERVO  IP 

0 

0 

103 

356 

286 

136 

84 

2 

0 

0 

966 

PASADENA 

0 

39 

19  3 

243 

166 

151 

200 

102 

86 

1 5 

1195 

PASO  ROBLES 

1 

20 

162 

398 

562 

545 

364 

369 

202 

184 

2828 

PASO  POBLES   FAA  AP 

0 

0 

21 

146 

432 

612 

554 

400 

395 

184 

137 

6 

2887 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

26 

29 

39 

96 

364 

535 

612 

361 

431 

295 

289 

59 

3136 

P I NNACLE  S  NM 

^71 

to2 

522 

3  70 

419 

228 

195 

2  1 

2716 

P I SMO   BE ACH 

4? 

83 

5fi 

171 

286 

3  50 

288 

211 

292 

238 

250 

177 

2746 

PLACERVI LLE 

268 

555 

741 

693 

55  3 

557 

334 

290 

PLACE  PV I LLE    I FG 

0 

2 

3 

144 

481 

557 

446 

487 

567 

325 

310 

43 

3365 

POINT  ARENA 

257 

259 

264 

286 

413 

484 

483 

404 

460 

400 

341 

203 

4254 

POINT    ARGUELLO  WB 

225 

187 

250 

353 

449 

365 

347 

389 

347 

333 

224 

3674 

PT   P I  FDR AS   BLANC AS 

312 

281 

28  3 

288 

350 

290 

2  91 

365 

336 

312 

246 

POMONA 

0 

0 

0 

59 

255 

378 

283 

275 

90 

16 

1730 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

4 

12 

52 

207 

462 

641 

705 

366 

399 

163 

156 

26 

3213 

POPTERVI LLE 

0 

0 

0 

82 

365 

635 

665 

317 

309 

100 

52 

1 

2526 

POPTOLA 

54 

159 

227 

571 

875 

1028 

964 

822 

879 

699 

610 

1 92 

7080 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

3 

158 

563 

521 

449 

483 

266 

PRIEST  VALL E Y 

1 2 

261 

538 

677 

651 

522 

555 

36  1 

315 

45 

3977 

OUINCY  RS 

12 

70 

112 

403 

706 

869 

852 

631 

661 

470 

366 

RAMONA   SPAULD I NG 

1 

0 

2 

87 

269 

410 

271 

307 

341 

186 

143 

19 

2036 

RANDSBURG 

^ 

98 

428 

611 

410 

391 

132 

68 

PFD  rlijff  WB  AP 

0 

53 

377 

570 

632 

365 

418 

145 

90 

0 

2650 

2546 

PEDDING  FIRE  STA  2 

55 

403 

507 

547 

326 

370 

91 

76 

1 

2376 

REDLANDS 

0 

0 

0 

38 

236 

349 

248 

205 

258 

92 

59 

6 

1491 

REDWOOD  CITY 

5 

31 

159 

353 

509 

525 

310 

345 

162 

186 

22 

2631 

R 1CHM0ND 

98 

90 

118 

315 

464 

548 

285 

324 

210 

206 

97 

2868 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

0 

44 

225 

333 

235 

201 

245 

1 02 

57 

9 

1451 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

Q 

61 

241 

367 

267 

243 

280 

127 

87 

ROCKL  IN 

0 

1 

1 

130 

450 

660 

779 

450 

463 

265 

173 

11 

3383 

SACPAMFNTO   WB  AP 

0 

0 

0 

27 

357 

591 

695 

363 

364 

172 

84 

0 

2653 

2822 

SACRAMENTO   WB  CITY 

52 

369 

5  72 

675 

328 

3  34 

151 

111 

3 

2598 

2600 

SAINT  HELENA 

27 

113 

407 

5  5  3 

593 

371 

423 

240 

179 

16 

2918 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

28 

35 

246 

469 

632 

424 

477 

296 

288 

56 

SALINAS  2  E 

96 

111 

111 

173 

329 

453 

341 

340 

392 

262 

240 

88 

2936 

SALINAS   FAA  AP 

105 

131 

106 

174 

353 

458 

353 

346 

372 

246 

229 

87 

2960 

SALT    SPRINGS  PH 

0 

12 

2 

145 

521 

541 

507 

506 

598 

360 

343 

51 

3586 

SALYER  RS 

0 

22 

6 

202 

532 

699 

672 

478 

524 

293 

244 

28 

3700 

SAN   ANTONIO   CN  MOUTH 

0 

0 

6 

73 

231 

291 

195 

251 

342 

177 

203 

51 

1820 

SAN   ANTONIO  MISSION 

0 

8 

34 

218 

477 

582 

532 

397 

424 

214 

206 

28 

3120 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 

0 

0 

0 

48 

290 

391 

319 

246 

294 

117 

63 

6 

1774 

8 

1 6 

402 

61 

4086 

4243 

SAN  DIEGO  WB  AP 

n 

0 

25 

129 

261 

1  36 

160 

182 

100 

103 

1139 

1574 

SAN  FERNANDO 
S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 
SAN   FPANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

0 
79 

0 

228 
89 

2 

240 
94 

47 
250 
138 

212 
410 
330 

249 
510 
498 

150 
484 
531 

151 
366 
324 

210 
424 
357 

113 
353 
231 

105 
317 
241 

7 

203 
88 

1246 
3000 

3421 

206 
0 

219 

0 

170 

0 

36 

175 

249 

153 

149 

202 

241 
105 

2  77 
66 

16  7 
12 

3167 
1147 

3069 

SAN  GPEGORIO   3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

162 

206 

189 

262 

390 

449 

364 

386 

466 

376 

365 

177 

3792 

0 

0 

0 

62 

325 

483 

381 

322 

344 

136 

78 

7 

2136 

24 
28 

2 
5  2 

11 

84 
1  54 

287 
265 
326 

449 
365 
485 

470 
273 
501 

277 
240 
283 

318 
299 
353 

185 
214 
212 

180 
241 
232 

25 
76 
50 

2292 
2208 
2726 

2410 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   F 1  OF  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

13 

0 

0 

51 

170 

239 

145 

151 

227 

146 

129 

47 

1318 

6 

0 

3 

13 
0 

24 

42 

0 

47 

79 
26 

168 

320 
190 
206 
315 

464 
281 
285 
433 

544 
181 
1  86 
366 

286 
151 
165 
332 

342 
207 
204 
332 

191 
107 
136 
247 

199 
53 
149 
241 

18 
10 
59 
97 

2504 
1206 
1479 
2625 

SANTA   CLARA  UNIVEPSIY 
SANTA  CRUZ 
SANTA   MARIA   WB  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

6 

5 

1  4 

365 

516 

502 

308 

335 

192 

203 

40 

56 

103 

110 

206 

372 

472 

413 

354 

407 

285 

224 

84 

3088 

90 
33 
16 

133 
21 
13 

104 
11 
21 

195 
81 
118 

340 
155 
2  36 

433 
247 
294 

3  30 
162 

311 
167 
215 

385 
277 
310 

290 
221 
181 

319 
224 
165 

138 
142 
41 

3068 
174  1 

2934 

SANTA  ROSA 
SCOTIA 

21 

16 

53 

150 

405 

537 

631 

3  84 

437 

257 

228 

52 

3173 

197 

175 

210 

276 

438 

510 

461 

411 

494 

429 

344 

170 

4115 

See  reference  noles  following  Slation  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonof       1960  -  1961 

  CALIFORNIA 


Slalion 

July 

August 

September 

Oclober 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

Ma 
ay 

June 

Total 

Nor  al 
July-June 

SHASTA  0AM 

0 

0 

0 

61 

412 

5  03 

557 

 4T4  

 487  

 r^r  

 ul  

8 

2  759 

SHELTER  COVE 

231 

197 

278 

221 

355 

377 

372 

306 

327 

182 

SIERRA  CITY 

2 

30 

10 

255 

647 

679 

610 

644 

747 

455 

412 

85 

4576 

CTPDDAUII  1  F  DC 

27 

117 

154 

511 

830 

979 

900 

769 

807 

622 

490 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

102 

200 

2  54 

625 

1015 

1145 

1049 

991 

1127 

864 

769 

263 

8404 

SONOMA 

7 

6 

40 

146 

403 

559 

608 

355 

410 

247 

- 

29 

3043 

SONORA 

0 

1 

0 

125 

451 

541 

249 

208 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

5 

56 

50 

398 

741 

757 

684 

682 

779 

534 

486 

122 

5294 

cmiAw  vai  i  Fv  i  nnr.F 

262 

664 

921 

1076 

1010 

917 

1024 

824 

644 

248 

SOUIRREL   INN  2 

4 

19 

28 

281 

680 

619 

709 

470 

4  36 

108 

4814 

STOCKTON  FAA  AP 
STOCK  TON  FIRE   STA  4 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

77 
101 

379 
390 

641 
651 

701 
744 

371 
357 

367 
3  37 

1  61 
164 

97 

7 

° 

STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

0 

3 

102 

381 

631 

711 

324 

329 

130 

90 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

0 

101 

430 

577 

605 

417 

450 

217 

120 

0 

2917 

STRAWBERRY  VALLEY 

0 

21 

8 

254 

640 

643 

589 

627 

738 

471 

448 

70 

4509 

SUNLAND 

0 

0 

2 

51 

205 

260 

173 

1  75 

260 

141 

143 

38 

SUSANVILLE  AP 

5 

52 

96 

441 

761 

1024 

959 

707 

725 

513 

381 

63 

5727 

TABLE  MTN 

75 

483 

723 

905 

790 

759 

812 

549 

468 

109 

TAHOE  C I TY 

68 

150 

244 

579 

880 

1061 

937 

864 

956 

743 

615 

222 

7319 

TEHACHAP1 

1 

16 

30 

337 

590 

704 

644 

600 

653 

371 

67 

4442 

TE JON  RANCHO 

n 

0 

0 

85 

401 

631 

636 

350 

349 

116 

57 

THERMAL  FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

103 

293 

235 

97 

36 

0 

Q 

764 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

0 

0 

0 

98 

370 

579 

564 

348 

369 

132 

60 

3 

2523 

TIGER  CREEK  PH 

2 

1 

1  74 

496 

651 

587 

478 

538 

298 

269 

29 

3523 

TORRANCE 

6 

0 

0 

56 

225 

309 

1  82 

208 

264 

150 

145 

36 

1581 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

1 

77 

365 

624 

696 

328 

316 

135 

86 

2633 

TRACY  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

48 

340 

631 

691 

318 

312 

170 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

54 

27 

709 

331 

38 

TRONA 

0 

45 

354 

611 

640 

356 

221 

68 

10 

2 

2307 

TRUCKEE  RS 

78 

159 

275 

614 

950 

1169 

1042 

921 

1010 

764 

662 

230 

7874 

TULELAKE 

10 

134 

151 

514 

870 

995 

940 

803 

815 

612 

46 1 

125 

6430 

TURNTABLE  CREEK 

0 

0 

0 

57 

417 

496 

506 

429 

497 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

1 

0 

0 

72 

251 

347 

241 

208 

281 

166 

132 

24 

1723 

TUPNTVMINr     DAI  MC 
1  Btm  1  INI  PIC     rHU™  J 

0 

0 

0 

40 

293 

519 

449 

282 

181 

38 

3 

0 

1805 

TWIN  LAKES 

168 

287 

1010 

1077 

991 

989 

1127 

869 

818 

UK  I  AH 

0 

3 

3 

1 1  8 

411 

505 

500 

388 

449 

228 

216 

20 

2841 

UCLA 

14 

1 

0 

34 

108 

164 

95 

107 

175 

125 

120 

37 

980 

UPLAND  3  N 

0 

0 

1 

76 

299 

365 

278 

266 

322 

140 

128 

29 

1904 

UPPER  LAKE  RS 

0 

8 

4 

178 

516 

275 

30 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

70 

92 

119 

182 

366 

517 

556 

355 

424 

288 

316 

101 

3386 

VACAV I LLE 

0 

0 

6 

72 

385 

603 

702 

348 

341 

176 

99 

3 

2735 

VALYERMO  RS 

0 

1 

6 

208 

516 

669 

624 

472 

468 

248 

160 

24 

3396 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

148 

448 

665 

629 

456 

413 

187 

96 

21 

3063 

V I  SAL  I A 

0 

0 

0 

63 

352 

598 

643 

290 

2  76 

92 

27 

1 

2342 

VISTA   1  W 

1 

0 

o 

71 

219 

327 

204 

221 

305 

191 

VOLT A  PH 

0 

7 

2 

139 

501 

551 

533 

504 

545 

244 

231 

23 

3280 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

4 

4 

17 

169 

412 

623 

702 

384 

417 

249 

2*29 

35 

3245 

WALNUT  GROVE 

0 

0 

13 

159 

455 

639 

7  36 

386 

390 

1 

12 

25 

213 

470 

629 

548 

485 

516 

283 

272 

WASCO 

0 

0 

0 

92 

386 

645 

689 

325 

290 

97 

31 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

125 

160 

145 

234 

377 

487 

447 

378 

434 

289 

281 

WEAVE RVILLE  RS 

0 

38 

36 

316 

654 

814 

771 

618 

676 

412 

3  36 

51 

4722 

WEED  1  S 

15 

123 

160 

432 

788 

954 

903 

746 

812 

594 

488 

126 

6141 

WHISKEYTOWN  RES 

0 

443 

502 

185 

7 

WHITE   MOUNTAIN  1 

364 

384 

525 

914 

1185 

1413 

1344 

1181 

1  297 

1000 

855 

916 

WHITE   MOUNTAIN  2 

675 

619 

759 

1100 

1360 

1504 

1380 

1338 

1554 

1270 

1137 

672 

1  3368 

WILLIAMS 

0 

0 

0 

68 

397 

593 

664 

378 

388 

175 

91 

91 

2845 

WILLITS   1  NE 

25 

68 

109 

293 

553 

638 

595 

511 

582 

364 

368 

98 

4204 

WILLOWS 

0 

0 

0 

57 

379 

595 

658 

385 

431 

186 

103 

0 

2794 

WINTERS 

0 

0 

3 

30 

358 

584 

6  76 

314 

300 

130 

68 

0 

2463 

WOODFORDS 

25 

90 

130 

418 

744 

954 

803 

698 

764 

523 

417 

61 

5627 

WOODLAND  1  WNW 

0 

0 

1 

73 

390 

598 

677 

384 

380 

204 

114 

1 

2822 

YORBA  LINDA 

0 

0 

0 

64 

244 

288 

174 

187 

249 

130 

99 

14 

1449 

YOSEMITE  NP 

0 

2 

7 

323 

698 

846 

743 

629 

662 

401 

317 

48 

4676 

YREKA 

0 

50 

40 

316 

673 

871 

859 

645 

676 

437 

318 

36 

4921 

See  reference  noies  following  Stalion  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 


Station 

Day 

>i  mo 

nth 

Tot. 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT  3 

HIND 

.09 

.  18 

.  22 

.34 

.30 

.  30 

.32 

.33 

.  32 

.33 

.38 

.34 

.38 

.36 

.45 

.60 

.53 

.45 

.37 

.37 

.40 

.45 

.39 

.37 

.  44 

.41 

.40 

.44 

.40 

.41 

11.07 

A VENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

* 

.63 

* 

* 

» 

206 

* 

2.14 

* 

* 

2  97 

* 

1.31 

.70 

* 

* 

3^4 

* 

* 

*  i 

2.60 

22.95 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  30 
187 
71 
42 

.27 
156 
79 
47 

.  43 
100 
87 
50 

.  48 
116 
83 
56 

.55 
152 
82 
54 

.56 
203 
77 
53 

.50 
175 
86 
53 

.  47 
129 
84 
55 

.  57 
208 
86 
49 

.48 
139 
85 
52 

.65 
217 
81 

56 

64 
186 
89 
55 

.61 
112 
93 
56 

.  53 
49 
95 
60 

.68 
67 
97 
62 

.78 
99 
96 
64 

1.03 
151 

91 
64 

.56 
100 
91 
58 

.  76 
121 
90 
58 

.90 
153 
91 
62 

.89 
189 
94 
64 

.59 
85 
88 
63 

.59 
82 
91 
62 

.60 
108 
94 
63 

.50 
177 
93 
58 

LOO 
81 
98 
59 

.70 
131 
91 
60 

.40 
80 
95 
56 

.40 
108 
88 

55 

.70 
106 
90 
52 

18.12 
3967 
88.5 
56.6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  12 

20 

27 

28 

27 

32 

" 

38 

14 

28 

26 

29 

25 

38 

36 

.  45 
27 

50 
45 

34 
31 

57 
23 

24 
35 

.  52 
43 

.  48 
26 

.30 
32 

.47 
16 

.33 
30 

.37 
31 

.43 
45 

.50 
23 

.36 
33 

.45 

39 

.45 
52 

10 . 27 
927 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
60 
84 
55 

.29 
91 
80 
57 

.18 
34 
86 
57 

.30 
60 
89 
58 

.30 
87 
84 
56 

.30 
88 
79 
54 

.  33 
52 
82 
54 

.34 
73 
89 
54 

.  33 
81 
85 
55 

.  40 
70 
91 
57 

38 
59 
89 
59 

.29 
79 
87 
57 

.  39 
40 
94 
60 

.45 
19 

101 
6  5 

.42 
23 

104 
70 

.51 
30 
103 

69 

.  50 
64 
96 
68 

.60 
97 
92 
56 

.30 
32 
96 
57 

.38 
79 
97 
58 

.45 
27 
99 
69 

.  55 
41 

103 
67 

.44 

53 
93 
64 

.  44 
37 
98 
66 

.45 
38 

102 
70 

.  50 
62 
96 
68 

.  52 
65 
94 
63 

.  45 
97 
90 
55 

.  52 
73 
87 
55 

.38 
47 
94 
58 

11.92 
1758 
92.1 
60.4 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.03 
46 

.  11 
34 

.  19 
31 

.25 
49 

.22 
40 

.26 

56 

.30 
52 

.29 
42 

.36 
77 

.  26 
21 

28 
42 

.  14 
48 

.27 
27 

.37 
43 

.39 
41 

.37 
30 

.36 
33 

.41 
54 

.35 
28 

.37 
30 

.41 

38 

.  38 
34 

.  38 
37 

.39 
37 

.38 
29 

.  25 
25 

.36 
35 

.41 
59 

.44 
41 

.36 
100 

9.34 
1259 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
WAX 
MIN 

.  10 
46 
77 
50 

.21 

42 
77 
57 

.20 
104 
78 
58 

.15 
15 
78 
57 

.  2U 
64 
77 
57 

.09 
30 
80 
57 

.26 
121 
7b 
53 

.  25 
129 
77 

53 

.27 
170 
78 
52 

.22 
96 
78 
57 

.26 
144 
78 
57 

.24 
145 
77 
54 

.26 
63 
85 
53 

24 

37 
97 
59 

.42 
43 

103 
65 

.  32 
50 
95 
63 

.34 
92 
91 
57 

.27 
10 
87 
59 

.  24 
117 
84 
54 

.  29 
9  b 
86 
53 

.29 
73 
89 
56 

.34 
84 
89 
57 

.23 
69 
86 
58 

.  23 
49 
89 

57 

.28 
73 
89 
58 

.26 
72 
87 
56 

.31 
61 
86 

56 

.30 
82 
84 

53 

.29 
125 
79 
51 

.  28 
71 
86 
51 

7.64 
2373 
84.1 
55.9 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,08 
32 

55 

.21 
59 

56 

.23 
44 

57 

29 
46 

58 

.24 
48 

58 

.27 
64 
87 
56 

.27 
84 
82 
60 

.  25 
40 
84 
57 

.25 
61 
80 
55 

.29 
44 
83 
57 

.24 
36 
84 
56 

.29 
35 
86 
57 

.  30 
45 
88 
58 

.33 
27 
93 
61 

.  45 
41 
96 
65 

.  46 
42 
95 
65 

.42 
43 
95 
62 

.  36 
38 
93 
61 

.30 
34 
90 
59 

.35 
28 
93 
60 

.30 
36 
92 
61 

.  33 
39 
92 
61 

.30 
33 
90 
60 

.33 
31 
94 
62 

.43 
38 
93 
64 

.  40 
34 
93 
61 

.38 
46 
91 
61 

.32 
43 
89 
61 

.  30 
36 
90 
59 

.38 
38 
87 
57 

9.35 
1265 
88.0 
59.3 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 
WIND 

.03 
13 

12 
19 

.20 
17 

.27 
22 

.24 
2  2 

.25 
25 

.25 
21 

29 
24 

.24 
22 

.28 
22 

.30 
23 

.19 
20 

.30 
24 

.35 
16 

.41 
14 

.45 
19 

.45 
21 

.40 
22 

.33 
21 

.35 
16 

.37 
14 

.43 
19 

.40 
20 

.31 
17 

.43 
24 

.31 
23 

.38 
23 

.37 
24 

.34 
25 

.31 
22 

9.35 
614 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  26 
56 

.  12 
29 

• 

* 

* 

.  77 
96 

.33 
20 

.25 
88 

.32 
60 

.  27 
34 

* 

* 

75 

.34 
31 

.42 
18 

.39 
27 

.42 

6 

* 

* 
* 

1.17 
105 

.41 
25 

.39 
14 

.46 
40 

.36 
38 

* 
* 

* 

* 

1.04 
58 

.47 
80 

.48 
97 

.33 
37 

.39 
33 

BIO. 43 
1067 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  26 
138 

HI 

58 

.  25 
1H3 
82 
58 

* 

* 

.71 
361 
82 
59 

.12 
104 
75 
61 

.  24 

91 
83 
61 

.  15 
88 
82 
63 

.13 
89 
12 
62 

* 
* 

* 
* 

.  65 
29? 

85 
6  2 

.22 
95 
82 
62 

.19 
83 
84 
63 

.14 
75 
78 
64 

.21 
107 
86 
64 

* 
* 

* 
* 

.66 
285 
86 
65 

.  18 

92 
82 
63 

.21 
88 
83 
62 

.20 
94 
89 
64 

.22 
84 

86 
64 

* 
* 

* 

.69 
324 
87 
64 

.28 
117 
88 

66 

.27 
108 
86 

65 

.25 
75 
89 
65 

.26 
85 
90 
63 

6.49 
2983 
83.5 
62.6 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

.19 
45 

.25 
82 

.20 
12 

.32 
77 

.32 
80 

.28 
56 

.30 
94 

.31 
125 

.35 
74 

.32 
58 

.32 
47 

.28 
55 

.30 
26 

.35 
38 

.  44 

38 

.  46 
41 

.  42 
48 

.45 
128 

.  32 
57 

.33 
29 

.34 
20 

.  43 
77 

.36 
96 

.29 
25 

.  40 
31 

.34 
68 

37 
78 

.43 
162 

.40 
122 

.29 
30 

10.16 
1919 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.62 
117 
84 
57 

.43 

93 
60 

.52 

101 

63 

.75 

97 
68 

.89 

102 
68 

.78 

91 
73 

.93 

97 
66 

.91 

95 
71 

1  35 

9  5 
6  7 

.68 
80 
91 
66 

.80 

97 
69 

.75 

102 

68 

.68 

102 
70 

.93 
89 

103 
73 

1,5 
146 
102 
73 

.  90 
42 

107 
71 

.78 

116 

83 

.90 
137 
105 
73 

.  75 
36 

107 
72 

.64 
49 

108 
73 

.91 
78 
107 

73 

1  12 
144 
104 

77 

.93 
87 

1(J3 
75 

.69 
79 

107 
75 

.  75 
50 

107 
77 

.94 
117 
104 

75 

.89 
143 
106 

72 

.95 
184 
105 
73 

1.10 
174 
101 

66 

.75 
76 

101 
66 

25.17 
3073 

101.3 
70.4 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
140 
76 
49 

.  21 
149 
69 
54 

* 
* 

* 

.67 
535 
79 
52 

.20 
204 
71 
52 

16 
112 

73 
47 

.35 
150 
80 
50 

.27 
163 
75 

50 

* 

* 
* 

.99 
429 
81 
51 

.38 
119 
84 
58 

.31 
61 
88 

57 

.44 
61 
96 
66 

.  43 
75 
93 
63 

♦ 

* 

* 
* 

1.14 
453 
89 

56 

.27 
83 
88 

55 

.31 
67 
88 
59 

.37 
134 
88 

55 

.  28 
123 
80 

56 

* 
* 

• 

- 

.95 
307 
87 
55 

.  28 
112 
81 
61 

.31 
164 
78 
51 

.33 
152 
79 
50 

.33 
81 
81 
52 

9.20 
3874 
82.0 
54.5 

FLEMING  FISH  &  GAME 

EVAP 
WIND 

.20 
42 

.  12 
25 

.  25 
28 

.20 
32 

.  32 
42 

.35 
51 

.30 
39 

.33 
55 

.28 
46 

.29 
25 

.18 
53 

.  21 
41 

29 
29 

.  37 
31 

.36 
31 

.  34 
27 

.43 
43 

.33 
32 

.31 
27 

.37 
30 

.36 
40 

37 
30 

.37 
40 

.40 
35 

.37 
29 

.36 
39 

.41 
51 

.41 
51 

.38 
46 

.29 
36 

9.55 
1126 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 

MIN 

.14 
45 
73 
54 

.19 
4  5 
75 
57 

28 
38 
8  b 
59 

.42 
57 
91 
61 

.50 
73 
88 
59 

.48 
88 
88 

57 

.39 
72 
8b 
57 

.  44 

62 
90 
58 

.  50 
100 
8  3 
54 

.41 
56 
86 
54 

.45 
57 
89 
60 

.55 
103 
85 
59 

.52 
67 
89 
59 

.  54 
54 

95 
63 

.59 
42 
99 
68 

.68 
55 

101 
7(1 

.76 
59 
99 
69 

.67 
58 
97 
65 

.59 
65 
9  4 
64 

.60 
49 
95 
64 

.66 
52 
97 
69 

.69 
79 

101 
71 

.68 
45 
95 
70 

.67 
59 
98 
69 

.72 
77 
99 
69 

.61 
53 
96 
72 

.69 
71 
97 
67 

.74 
92 
92 
59 

.67 
62 
91 
57 

.66 
91 
86 
58 

16.49 
1926 
91.4 
62.5 

HETCH  HETCHY 

WIND 

* 

.05 

.  1 1 

.20 

19 

.29 

.22 

.22 

.26 

.23 

.23 

.19 

.21 
" 

.34 

.36 

.36 

.35 

.29 

.36 

.26 

.32 

.31 

.27 

.30 

.33 

.27 

.27 

.34 

.30 

.32 

7.75 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

WIND 

MAX 

MIN 

.43 
73 
91 
54 

4  5 
114 

80 

64 

.39 
62 
95 
60 

.41 
49 
98 
65 

51 
78 
1  00 

64 

.50 
76 
98 
63 

.53 
71 
9H 
64 

45 
57 
1  00 

65 

.  45 
63 
1  00 

63 

.42 
54 
100 

65 

.43 
46 
99 
65 

.43 
28 

67 

.39 
17 

101 
71 

.  45 

106 
71 

.58 
42 

70 

.  54 
14 

72 

.36 
13 

75 

.40 
16 

106 
75 

.49 
33 

71 

.52 
23 

73 

.48 
25 

72 

.36 
10 

104 
75 

.43 
42 
106 

74 

.  60 
39 

108 
72 

.50 
39 

105 
73 

.63 
57 

105 
71 

.60 
42 

107 
70 

.56 
27 

105 
69 

.39 
20 

101 
69 

.59 
44 

101 
64 

14.27 
1284 

101 . 8 
68.2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 

EVAP 
WIND 

.  25 
90 

21 
80 

.  37 
60 

.  45 
72 

.  30 
71 

30 
73 

39 
72 

46 
78 

43 
72 

.  30 
60 

.  32 
64 

90 
96 

.  45 
76 

60 
64 

-  66 

54 

7  5 

60 

75 
70 

60 
77 

.  60 
71 

.  66 
62 

.  60 
58 

.  68 
60 

.  68 
66 

.75 
72 

.  75 
76 

.  60 
49 

.  69 
59 

.  69 
76 

.  60 
74 

.  40 
82 

16 . 19 
2074 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

.08 
15 

.  14 

25 

.26 
30 

.36 
50 

.33 
52 

.34 
48 

.  34 
48 

.37 
55 

.32 
46 

.34 
42 

.33 
33 

.26 
51 

.36 
38 

.38 
28 

.46 
24 

.53 
32 

.  50 
29 

.  52 
49 

.  40 
46 

.  44 
37 

.49 
31 

.  59 
36 

.  48 
50 

.35 
25 

.53 
48 

.38 
27 

.  44 
27 

.48 
43 

.40 
33 

.50 
42 

11.70 
1140 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

10 
14 

.05 
* 

.  21 
25 

.  19 
14 

22 
17 

.  13 
15 

28 
24 

24 
28 

22 
14 

.  28 
24 

'20 

■  24 
20 

13 

11 

11 

12 

13 

13 

12 

11 

20 

.29 
11 

.  28 
11 

.31 
9 

.  30 
10 

.31 
15 

.33 
24 

.27 
26 

.30 
18 

.33 
32 

487 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 

08 

.20 

.28 

.30 

.35 

.34 

.35 

.30 

.28 

.29 

.22 

.50 

.77 

.59 

.55 

.58 

.50 

.49 

.48 

.55 

.55 

.54 

.48 

.  50 

.47 
~ 

.50 

.50 

.39 

.42 

12.50 

LODI 

EVAP 
WIND 

.10 
47 

.19 
76 

.29 
72 

.36 
122 

.35 
135 

.  28 
115 

.33 
83 

.31 
80 

.28 
83 

.39 
71 

.30 
73 

.36 
lib 

.35 
56 

.40 
33 

.42 
30 

.52 
82 

.39 
73 

.47 
1  10 

.36 
54 

.39 
49 

.35 
37 

.26 
78 

.32 
46 

.45 
64 

.42 
46 

.37 
60 

.47 
82 

.41 
62 

.35 
66 

.40 
60 

10.64 
2161 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

11 1  N 

.  15 
60 
79 
60 

.22 
140 
91 
59 

.19 
120 
88 

55 

.  30 
200 
90 
59 

.26 
1  80 
85 
57 

.25 
200 
85 
57 

.30 
40 
86 
58 

.25 
1  70 
84 
53 

.30 
1 60 
88 
57 

80 
91 
57 

.49 
240 
89 
60 

.26 
1  50 
89 
59 

.30 
1  10 

95 
60 

.38 

60 
103 
67 

.60 
80 

105 
69 

.50 
1 30 
96 
65 

.60 
170 
92 
61 

.38 
260 
89 
57 

.35 
160 
97 
57 

.41 
50 

101 
60 

.37 
90 

102 
67 

.  56 
250 
89 
60 

.  30 
1  30 
96 
61 

.41 
90 

100 
65 

.40 
170 
96 
66 

.40 

88 
64 

.38 

90 
63 

.38 

90 
58 

.41 

90 
57 

.  38 

98 

62 

10.48 
4120 
92.1 
60.3 

MONTICELLO  DAM 

WIND 
MAX 

.21 
29 
80 
54 

.  17 
36 
79 
58 

.  12 
21 
88 
60 

.22 
28 
89 
58 

.28 
35 
89 
57 

.21 
4  4 
82 
55 

.  25 
39 
86 
54 

.30 
35 
89 
55 

.  29 
33 
88 
56 

.30 
26 
91 
59 

.35 
28 
93 
60 

.31 
37 
89 
55 

.30 
17 
95 
58 

38 
19 
100 
64 

.45 
20 

100 
67 

.  47 
31 

103 
69 

.45 
14 

102 
67 

.41 
37 
96 
57 

.33 
22 
96 
62 

.40 
24 

65 

.41 

27 
99 
67 

.48 
34 
99 
66 

.35 
30 
94 
64 

.38 
22 
97 
66 

.42 
23 

102 
70 

.36 
24 
98 
68 

.43 
34 
99 
63 

.42 
46 
91 
55 

.36 
37 
89 
55 

.33 
26 
92 
57 

10.14 
878 
93.2 
6o!7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.  19 

.26 

.36 

.  42 

26 

.  22 

.  28 

.  29 

.  37 

.  39 

.  37 

.  22 

45 
.43 

.  52 

.  52 

.  42 

4  4 

.  44 

.49 

.  26 

.57 

.42 

.45 

.41 

.38 

.38 

.45 

11 . 54 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.  15 
51 

.  18 
40 

* 
* 

* 

* 

.  56 
189 

.  16 
53 

.  29 
92 

.  30 
1 10 

29 
136 

* 

* 

66 
225 

19 
67 

.  24 
27 

.  36 
102 

85 

* 

* 

123 

51 

46 

.  29 
61 

.  10 

70 

* 

.  97 
123 

.  31 
95 

.  30 
85 

.  25 
56 

I 

.  32 
75 

7. 71 
1962 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.  09 
36 

.19 
80 

.  27 
73 

.26 
117 

.46 
140 

1 

.47 
108 

.36 
102 

43 
133 

.23 
107 

.41 
99 

.41 
76 

.32 
97 

.50 
80 

.61 
61 

.47 
35 

.60 
42 

.52 
65 

.69 
140 

.  50 
97 

.65 
66 

.45 
62 

.63 
105 

.45 
99 

.52 
56 

.72 
110 

.  55 
88 

.60 
85 

.63 
123 

.49 
106 

.37 
75 

13.85 
2663 

PLACERV ILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.06 
20 

.07 
10 

* 
* 

* 
* 

.  52 
33 

.  23 
15 

.  20 
16 

.23 
15 

.23 
32 

1  * 
i  * 

* 
* 

.65 
73 

.29 
34 

.41 
53 

.52 
59 

.45 
37 

* 
• 

* 

1.14 

92 

.33 
21 

.40 
30 

.39 
23 

.34 
14 

* 
* 

* 

1.22 
127 

.34 
14 

.38 
26 

.31 
25 

.34 
43 

9.05 
812 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.20 

.17 

28 

.22 

.  29 

.19 

.24 

.29 

.20 

.25 

.26 

.27 

.27 

.31 

.38 

.  52 

.38 

.38 

.35 

.41 

.33 

.32 

.33 

.48 

.28 

.39 

.41 

.38 

.47 

.47 

9.72 

SALT  SPRINGS  PH  (c) 

EVAP 
WIND 

.03 

.05 

.20 

.22 

.28 

.24 

.  20 

.26 

.27 

.26 

1 

1.20 

.24 

.  38 

.52 

.48 

.47 

.45 

.44 

.39 

.46 

.46 

.  48 

.  34 

.47 

.45 

.44 

.43 

.  47 

1 

.  22 

1 

.38 

10.18 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  of  month 


Station 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHASTA  DAM 

EVAP 

55 

30 

.03 

.  15 

.10 

40 

50 

40 

56 

64 

40 

77 

81 

82 

63 

77 

54 

50 

54 

63 

80 

69 

41 

54 

66 

.  40 
49 

.  34 
40 

4  4 
46 

.  37 
53 

.  35 
71 

1630 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

40 

30 

.30 

.30 

.45 

95 

125 

135 

95 

70 

85 

85 

50 

10 

20 

30 

50 

35 

10 

25 

25 

55 

35 
30 

10 

.  4  5 
55 

.  45 
105 

-  45 
60 

.  47 
125 

.  40 
65 

.45 
50 

11 . 32 
1840 

TAHOE  CITY 

.05 

_ 

.15 
30 

.16 
15 

.13 
17 

.22 

.21 

.  18 

.23 

.20 

.20 

.05 

.21 
33 

.25 
26 

.27 
24 

.26 
13 

.26 

18 

.26 
21 

.26 
1 4 

.19 
15 

.16 
14 

34 
1  5 

.22 
13 

.30 
18 

.25 
1  4 

.09 
18 

.33 
1  8 

.  28 
24 

.28 
24 

.25 
19 

B  6.46 
575 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.25 

.30 

.41 
167 

.45 
294 

.43 
290 

.41 

.45 

.45 

.41 

.56 

.54 

.36 

.49 

.  55 

.  77 

1.11 

.67 

.75 

.  36 
151 

.56 
106 

.74 
127 

.  48 
29  5 

.  38 
138 

.56 
78 

1  .00 
270 

.67 
216 

.  75 
339 

.57 
293 

.56 
275 

.54 
144 

16.53 
6805 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

56 

54 

* 

* 

111 

49 

39 

47 

48 

- 

- 

130 

32 

34 

41 

39 

.  38 

1.13 
131 

.35 
38 

.35 
39 

.33 
32 

.  38 
40 

* 

1.08 
123 

.  40 
53 

37 
46 

.29 
47 

.30 
48 

1277 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.17 

.06 

.21 

.21 

.25 

.27 

.15 

.28 

.21 

.26 

.21 

.  19 

.42 

.24 

.37 

.39 

.  48 

.36 

.32 

.35 

.40 

41 

.  37 

.30 

.40 

.35 

.34 

.35 

.30 

.26 

8.88 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.17 
55 

.00 
12 

.08 
13 

.23 
6 

.16 
0 

.22 
7 

.20 
37 

.24 
37 

.20 
38 

.30 
62 

.26 
15 

.25 
51 

.26 
50 

.40 
59 

.49 
30 

.21 
17 

.27 
19 

.39 
13 

.22 
8 

.36 
43 

.33 
70 

.29 
54 

.26 
16 

.32 

23 

.29 
27 

.36 
19 

.  24 
20 

38 
34 

.35 
26 

.35 
79 

8.08 
940 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

.14 
39 

.04 
16 

.35 
27 

.21 
13 

.19 
33 

.21 
16 

.30 
56 

* 

.88 
122 

.22 
19 

31 
26 

.41 
13 

.41 

26 

* 

1.04 

36 

.32 
7 

.44 

37 

.30 
9 

.30 
13 

.31 
24 

.75 
22 

.44 

30 

.  40 

26 

.37 
61 

.30 
40 

8.64 
711 

(a)     EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 
0>)     EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(c)     EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,  MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
4      PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
in  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 
o 

 .* — 

< 

o 
o 

o 

a. 
o 
o 

OL 
O 

o 
o 

Trace 

60-10' 

.10-.49 

66-09' 

1.00-L99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

NNW 

22 

7.2 

++22 

NNW 

11 

53 

38 

27 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

19 

11 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

2.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.1 

33 

ENE 

14 

38 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

2.3 

8URBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

32 

7.1 

++18 

ESE 

15 

82 

59 

45 

74 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.9 

EUREKA  WB  CITY 

tNW 

7.0 

25 

NW 

30 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

58 

6.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

35 

7.9 

24 

NW 

11 

62 

38 

22 

40 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

94 

1.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

S 

22 

6.8 

++17 

S 

2 

87 

72 

60 

84 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

4.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

wsw 

33 

7.5 

++21 

w 

29 

87 

71 

70 

86 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5.  1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.3 

16 

w 

2 

83 

60 

54 

77 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

76 

3.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

54 

39 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

5 

2.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

29 

10.0 

++24 

WNW 

8 

84 

64 

55 

77 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3.9 

POINT  ARGUELLO  WB 

8. 1 

++21 

NW 

8 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

18 

- 

6.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

S 

14 

9.0 

24 

NW 

30 

56 

37 

22 

38 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

91 

2.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

26 

8.7 

25 

SW 

17 

78 

46 

27 

63 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

94 

1.8 

SANDBERG  WB 

NNW 

13.0 

++44 

NNW 

8 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

6.7 

17 

NW 

29+ 

85 

72 

66 

83 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

54 

5.4 

SAN  FR/.NCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

3* 

14.6 

38 

WNW 

19+ 

87 

66 

59 

81 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

3.4 

SAN  FRANC  I  SCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

10.4 

30 

W 

7 

78t 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

77 

SAN  JOSE 

%  NW 

79 

5.6 

22 

NW 

29+ 

514 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

74 

2.6 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

8.2 

++26 

WNW 

12 

92 

63 

61 

89 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3.  1 

t     6:00  A.M.     6  5:00  P.M. 

,  

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WI 


J  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1961 


Day  Of  Month 


Depth  in  Soil 


9     10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27    28    29     30  31 


BRAWLEY  3  SW 


4  Inches  (a) 


12  Inches 
20  Inches 
39  Inches 
79  Inches 


9:00  A.M. 
9:00  A.M. 
9:00  A.M. 
9:00  A.M. 


MAX 
Ml  N 


MAX 
M1N 


78  79  82 

97  94  101 

76  76  79 

81  80  82 
85  84  86 
80  79  80 

83  82  83 

82  82  82 
80  80  80 

77  77  77 


85  86  87 

106  109  109 

81  85  84 

84  85  86 
88  90  91 

82  84  85 

85  86  87 

83  84  84 
80  80  80 
78  78  78 


87  86 
109  110  110 
83    84  83 


86  87  87 
91  91  92 
85  86  86 

87  88  88 
84  85  85 
80  81  81 
78  78  78 


87  87  89 

109  110  111 

84  84  86 

87  87  88 

92  93  93 

86  87  87 


88  88  89 

86  86  86 

81  81  81 

78  78  78 


89  91  94 

111  115  116 

87  89  91 

89  90  92 

94  95  97 

88  88  90 

89  90  92 
87  87  88 
82  82  82 
78  79  79 


93  93  94 

118  116  115 

91  92  92 

92  92  93 
98  98  98 
92  92  92 

92  92  94 

89  89  89 

83  83  83 

79  79  79 


94  96  95 

118  118  117 

93  94  93 

93  94  94 

99  99  99 

93  93  94 

93  94  94 

90  91  91 

84  84  84 

79  80  79 


94  95  96 

115  118  119 

93  94  94 

93  94  95 

98  99  100 

93  93  94 

94  94  95 
91  91  92 
85  85  85 
80  80  80 


95  96  95 

110  120  118 

93  95  92 

94  95  94 
98  100  100 

93  94  94 

94  95  95 
92  92  92 
85  86  86 
80  80  80 


94  96  94 

118  114  116 

94  94  93 

94  94  94 
100  98  100 

93  94  94 

95  95  95 
92  92  92 
86  86  86 
81  81  81 


DAVIS  1  WSW 


4  Inches  (b) 


76  79  82 
67    68  70 


86  86  84 
70  70 


88  88  86 
70  70 


90  88 
74    72  | 


95  100  104  102 
80    83 1  84  82 


99  100 
80  82 


102  96  98 
82     79  83 


101  94 
85  81 


93  90  93 
76     74  70 


RIVERSIDE  CITRUS   EXPERIMENT  STATION 


STATION  1 
12  Inches  (c) 


STATION  2 
18  Inches  (d) 


MAX 
MIN 


61  63 
59     59  60 


56  56  56 
55     55  56 


64     64  64 


57  57 
56  56 


56 


65  64  65 
61     62  62 


56  57  57 
56     56  56 


65  66 
62  62 


68  70  72  72  72  73  74  73  72 
63    64    65    66    68    68    68    70    70  69 


57  58  62 
57     57  58 


63  63 
61     61  61 


62  62  63 
62    62  62 


72  74 
69  69 


63  63  63 
62    62  62 


63  64 
63  63 


75  75  75 
71     72  71 


75  76 
71  72 


65  66  66 
65    65  65 


(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY.   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,    LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M. 
READINGS  AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18- INCH  DEPTH  FROM 

7:00  A.M.   JUNE  12  TO  7:00  A.M.   JUNE  14   (48  HOURS) .     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

100 

96 

95 

94 

93 

90 

85 

80 

75 

70 

66 

60 

55 

50 

44 

40 

36 

34 

32 

30 

28 

24 

20 

15 

10 

8 

5 

3 

2 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

l.C 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  5 

0.  5 

T 

T 

See  Reference  Noles  Following  Slation  ^ex 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Tern 

perat 

ure 

F 

recip 

italion 

Station 

1 
J 

i 
s 

1 
< 

E 

s 

< 

a 

I  -3  S 

a  £  § 
a  - 

_ 

1 

I 

Lowest 

1 

1 

No.  ol  Days 

J 

|  J  S 

See 

O  u  H 

□ 

S 
o 

1 
o 

Snow,  Sleet 

No  ot  Dayt 

Max. 

1 1 

x  O 

i  S 

© 

O 

s 
S 

o 

50  or  More  J 

I 

s 

5 

1 

si 

si 

SEPTEMBER  1960 

COALINGA 

94 

.  2 

56 

.  8 

75. 

5 

0.9 

101 

13+ 

22+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

62 

43 

52. 

8 

75 

I 

35 

20 

ft 

0 

o 

o 

o 

.0 

0 

DECEMBER  1960 

KERN  RIVER   PH  3 

a? 

!?' 

4 

75 

22 

31  + 

568 

o 

o 

23 

o 

.09 

.09 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LAVA  BEDS  NM 

"  SM 

'  7M 

53 

23 

it 

5 

965 

0 

2 

26 

0 

1.70 

.82 

1 

3.0 

6 

2 

3 

2 

0 

SUSANVILLE  AP 

?n 

31 

-  1.3 

53 

19 

31 

1024 

0 

0 

27 

0 

1.00 

—  1 . 83 

.  82 

1 

T 

0 

2 

1 

0 

FEBRUARY  1961 

NEWARK 

62 

.  7M 

43 

.  RM 

53. 

3M 

69 

27 

33 

2  7 

322 

o 

0 

0 

o 

1     1  2 

33 

- 

.  0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

58 

.5 

44 

.9 

51. 

7 

70 

4 

40 

19  + 

o 

o 

0 

o 

135 

0 

0 

TAHOE  CITY 

'eX 

•  0 

23 

■  9 

34. 

0 

5.7 

58 

23 

12 

18 

864 

0 

3 

27 

0 

4.07 

-  .90 

1.22 

12 

24.0 

8 

2 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

63 

'  * 

39 

.  6 

51. 

4 

71 

21 

28 

28 

378 

1.57 

.63 

11 

5 

1 

0 

MARCH  1961 

BOWMAN  DAM 

45 

.0 

28 

.0 

36. 

5 

—  2.5 

59 

30 

18 

7 

877 

0 

1 

25 

0 

9.56 

*~     •  64 

1  18 

71.0 

23 

27  + 

16 

11 

1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

58 

.3 

37 

.  3 

47. 

8 

72 

30 

28 

7 

527 

0 

0 

6 

0 

2.63 

1.15 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

MECCA  3  SE 

79 

.  1M 

49 

.  IM 

64. 

1M 

86 

23 

40 

8 

52 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

63 

.1 

42 

.9 

53. 

0 

30 

38 

21  + 

366 

0 

0 

0 

0 

1 . 92 

.  73 

15 

.0 

0 

1 

0 

WARNER  SPRINGS 

65 

.4 

31 

.0 

48. 

2 

-  0.3 

77 

14+ 

25 

18+ 

516 

0 

0 

21 

0 

1.08 

-  1.42 

.48 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

MAY  1961 

LAKE  SPAULD I NG  DAM 

59 

.3 

36 

.1 

47. 

7 

74 

18 

25 

5 

530 

0 

0 

12 

0 

4.37 

1.40 

10 

3.6 

3 

11 

8 

3 

1 

MECCA  3  SE 

90 

.  8M 

61 

.  2M 

76. 

OM 

97 

22+ 

53 

14 

0 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

70 

.  7M 

53 

. 

62. 

OM 

82 

8 

50 

22+ 

100 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

74 

.2 

49 

.2 

61  . 

7 

-  2.4 

90 

9 

44 

14+ 

105 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .22 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13  14 


15 


.36      .06  .48 


SEPTEMBER  1960 
CAMPTONVILLE  RS 
COALINGA 

NOVEMBER  1960 
HOB ERGS 
LOY ALTON 
MORGAN  HILL  2  E 
NEWARK 

DECEMBER  1960 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
KERN  RIVER  PH  3 
LAVA  BEDS  NM 
LOYALTON 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TULEFIELD 

JANUARY  1961 
BORREGO  DESERT  PARK 
CALEXICO  2  NE 
DESCANSO  RS 
SAN  ARDO 

FEBRUARY  1961 
LOCKWOOD  2  N 
NEWARK 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
TAHOE  CITY 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MARCH  1961 
BOWMAN  DAM 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COYOTE  CANYON 
FORT  DICK  1  NNE 
GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GREENVIEW 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

H0BERGS 

LOYALTON 

MECCA  3  SE 

MIDDLETOWN 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
SUTTER  HILL  RS 
WARNER  SPRINGS 

APRIL  1961 
COLYEAR  SPRINGS 
COYOTE  CANYON 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
LOS  PRIETOS  RS 
NEWBURY  PARK  4  SW 

MAY  1961 
GUERNEV I LLE 
LAKE  SPAULD I NG  DAM 
MARE  ISLAND 
MECCA  3  SE 
MIDDLETOWN 
NORTH  HOLLYWOOD 
SAN  FERNANDO 
WHITE  ROCK 


10.37 

2.  29 

3.  29 
3.82 


1.49  1.45 


1.29  .21 


1.12 
1.35 
4.07 
1.57 


.00 
20.42 
1.43 
1.74 
5.89 
7.31 
1.22 


.00 


.02  .24 
.  17 


♦  .03 

.31  .09 

.02  .19 
.07 


.40 

1.12      .88  2.14 


.10 
.04 


2.68  .26 


3.40  .64 
.03     .10  T 


1.96  1.37 


1.48  1.90 
.05  .96 


See  Reference  Notes  Following  Station  Ir.Jex 
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DAILY  TEMPERATURES 


DELAYED  DATA 


Station 

Day  Ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  J 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  I 

3! 

Avoi 

SEPTEMBER  1960 
COALINGA 

MAX 

MIN 

93 
57 

93 

55 

94 

62 

90 

56 

91 
53 

101 

58 

98 
58 

95 
58 

98 
70 

98 

66 

101 
70 

101 

66 

101 

62 

99 
60 

94 

53 

88 

52 

91 

50 

94 

55 

97 
55 

95 
56 

88 
49 

85 
49 

90 
51 

95 
53 

98 
56 

99 
60 

100 

56 

89 
53 

88 

53 

82 
53 

94 

56 

2 
8 

NOVEMBER  1960 
NEWARK 

MAX 
MIN 

75 
50 

7  0 
50 

64 
46 

64 
45 

63 
45 

65 
45 

63 
44 

64 
42 

63 
45 

62 
44 

6  3 
4  3 

64 
44 

63 
41 

60 
39 

62 
50 

60 
40 

61 
46 

62 
43 

61 
42 

59 
35 

64 

39 

63 
38 

61 
41 

59 
41 

58 
43 

59 
41 

60 
44 

55 
50 

56 
40 

60 
45 

62 
43 

1 

DECEMBER  1960 
KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

65 
36 

62 
43 

55 
30 

54 
26 

55 
29 

57 
26 

55 
23 

48 

26 

59 
23 

54 
24 

59 
27 

6  8 
27 

69 
39 

65 
34 

62 
29 

61 
27 

63 
24 

66 
26 

62 
30 

72 
28 

70 
40 

75 
42 

74 

45 

70 

35 

69 
30 

65 
28 

63 
26 

61 
26 

69 
26 

65 
22 

66 
22 

63 
29 

6 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 
MIN 

44 

33 

34 
31 

35 
21 

37 
26 

36 
11 

31 
14 

32 
20 

37 
20 

42 

25 

40 

22 

42 
25 

43 

29 

48 
31 

47 

26 

40 
33 

47 

36 

44 
31 

44 

22 

46 
32 

53 
29 

51 
33 

43 
33 

39 
22 

37 
16 

45 

21 

41 

25 

5 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

46 
38 

4  4 

33 

40 

24 

43 
18 

35 
17 

33 
17 

37 
10 

38 
10 

39 
10 

36 
14 

43 
16 

43 
17 

44 
18 

42 

23 

36 
20 

45 
30 

50 

3  5 

52 
30 

53 
40 

51 
22 

48 
24 

47 
19 

46 
19 

46 
19 

44 

20 

50 
23 

44 
14 

40 
16 

39 
12 

40 
11 

45 
9 

43 
20 

2 

FEBRUARY  1961 
NEWARK 

MAX 
MIN 

68 
54 

66 
53 

60 
52 

59 
49 

62 
47 

64 
51 

64 
50 

63 
51 

65 
47 

60 
49 

60 
49 

57 
41 

58 

38 

60 
37 

62 
40 

63 
34 

66 
43 

61 
40 

60 
39 

62 
38 

63 
39 

65 
40 

69 
33 

67 
38 

62 
43 

7 
8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

63 
53 

58 
53 

59 
47 

70 
45 

67 
46 

58 
51 

56 
41 

57 
47 

60 
41 

61 
53 

58 
50 

54 
41 

59 
46 

55 
42 

57 
49 

57 
40 

56 
40 

58 
40 

58 
40 

63 
42 

58 
43 

55 
48 

61 
46 

61 
45 

54 
44 

51 
41 

54 
42 

59 
41 

58 
44 

5 
9 

TAHOE  CITY 

MAX 

MIN 

42 

30 

45 

29 

4? 
28 

44 

25 

45 

25 

49 

29 

48 
30 

49 

29 

38 
32 

46 
36 

51 
30 

31 
19 

28 
18 

40 

23 

40 

28 

47 

15 

38 
15 

36 
12 

37 
16 

44 

21 

47 
24 

53 
29 

58 
20 

56 
25 

54 
26 

46 
17 

32 
18 

46 
21 

44 

23 

0 

WATSONVI LLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

60 
53 

66 
51 

61 
51 

63 
41 

68 
42 

70 
43 

62 
36 

60 
38 

61 
45 

66 
52 

60 
50 

59 
39 

59 
36 

62 
38 

64 
36 

57 
36 

61 

36 

56 
33 

64 
34 

61 

35 

71 
36 

67 
41 

65 
36 

67 

33 

70 
39 

60 
34 

64 
34 

62 
28 

63 
39 

1 

MARCH  1961 
BOWMAN  DAM 

MAX 

55 
33 

50 
35 

40 

24 

40 
24 

37 
26 

31 
24 

43 
18 

45 

29 

40 
29 

41 

27 

38 
28 

46 
29 

54 
35 

51 
33 

43 

26 

38 
19 

35 
25 

50 
24 

50 
27 

46 
30 

56 
28 

55 
32 

4  5 

35 

47 
28 

34 
23 

33 
25 

37 
27 

42 

25 

55 
35 

59 
32 

58 
32 

45 
28 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

63 
35 

64 
40 

58 
37 

53 
35 

58 
40 

56 
40 

59 
28 

60 
32 

50 
34 

57 
38 

57 
41 

47 
42 

60 
41 

63 
38 

52 
41 

53 
33 

50 
40 

53 
29 

64 
34 

52 
30 

59 
30 

66 
35 

58 
45 

62 
42 

55 
41 

55 
41 

58 
42 

58 
40 

65 
30 

72 
35 

71 
47 

58 
37 

3 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

79 
45 

80 
4  1 

76 
45 

79 
54 

74 
44 

73 
50 

76 

50 

77 
40 

7K 
44 

83 
49 

8  5 
4  7 

80 
48 

80 
48 

82 
50 

82 

52 

79 
58 

80 

19 

77 
48 

80 
49 

78 
47 

79 
51 

83 

55 

86 
53 

84 

57 

76 
56 

71 
47 

79 
49 

1 
1 

NEWARK 

MAX 
MIN 

63 
40 

65 
41 

66 
38 

6  4 
39 

6  4 
41 

65 
10 

60 
38 

61 
40 

63 
42 

65 
41 

6  4 
44 

67 
47 

60 
49 

63 
41 

61 
46 

65 
44 

64 
43 

66 
42 

63 
40 

66 
38 

59 
38 

63 
41 

67 
49 

61 
51 

56 
44 

58 
46 

61 
49 

57 
46 

66 
40 

70 
42 

63 
49 

63 
42 

1 
9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
33 

75 
26 

66 
38 

52 
35 

56 
32 

65 
33 

60 
25 

69 
31 

73 
30 

69 
28 

68 
31 

71 

33 

77 

35 

77 
31 

70 
36 

58 
30 

56 
32 

60 
25 

70 

26 

70 
28 

74 

30 

76 
30 

72 
27 

63 

29 

50 
36 

67 
27 

55 
32 

49 

35 

55 
29 

63 
31 

66 
38 

65 
31 

4 
0 

MAY  1961 
LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 
MIN 

48 
28 

62 
29 

61 
31 

56 
28 

52 
25 

46 
32 

54 
28 

62 
36 

62 
12 

54 
32 

40 
30 

19 

29 

62 
30 

62 
32 

65 
38 

64 
42 

68 
41 

74 

45 

68 
43 

55 
43 

64 
38 

63 
42 

60 
35 

67 
39 

66 
43 

63 
39 

63 
39 

63 
44 

59 
42 

50 
39 

55 
36 

59 
36 

3 
1 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

96 
59 

97 
64 

14 
64 

81 

62 

80 
62 

84 
55 

83 

60 

87 

56 

92 
59 

97 

6  8 

96 

59 

90 

62 

53 

8  9 

93 
63 

92 
61 

89 
6  2 

90 
60 

90 
63 

89 
65 

97 

65 

95 
62 

95 
66 

94 
64 

92 
66 

92 
60 

94 

61 

86 
57 

88 

59 

90 
59 

90 
61 

8 
2 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 
MIN 

78 

56 

75 
55 

70 

55 

68 

52 

68 
52 

71 
53 

82 
57 

81 

5  8 

78 
56 

68 
52 

69 
50 

68 
51 

70 
50 

67 
50 

69 
54 

68 

52 

66 
5  4 

68 
51 

71 
54 

70 
50 

72 
53 

70 
56 

68 
54 

69 
54 

71 
51 

68 
57 

68 
51 

72 
55 

66 
54 

70 
53 

7 
3 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

81 
48 

78 
56 

67 

56 

70 
51 

70 
45 

66 
14 

76 
47 

so 
48 

90 
51 

78 
50 

79 
46 

70 

50 

73 
45 

77 
44 

75 
45 

72 
52 

70 
53 

70 
4  9 

70 
53 

75 
45 

77 
48 

73 
53 

76 
47 

71 
47 

74 

52 

74 

52 

75 
4  8 

71 

52 

71 

50 

75 
45 

68 
53 

74 
49 

2 
2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

NOVEMBER  1960 

NEWARK 

EVAP 

.  14 

.06 

.05 

.02 

.  16 

.05 

.05 

.04 

.13 

.  18 

.09 

.03 

.05 

.06 

.05 

.08 

.21 

.  14 

.09 

1.68 

WIND 

19 

34 

42 

55 

* 

146 

20 

17 

42 

158 

65 

20 

14 

21 

125 

18 

14 

38 

* 

136 

59 

58 

1101 

FEBRUARY  1961 

NEWARK 

EVAP 

.04 

.05 

.03 

.35 

.02 

.21 

.05 

.06 

.  12 

.09 

.24 

.07 

.20 

.  12 

.28 

.06 

1 .99 

WIND 

41 

20 

30 

156 

22 

210 

26 

20 

30 

37 

111 

24 

115 

30 

95 

15 

982 

MARCH  1961 

NEWARK 

EVAP 

.07 

.08 

.07 

.29 

.09 

.07 

.08 

.08 

.  38 

.15 

.  15 

.13 

.14 

* 

.36 

.13 

.15 

.15 

.15 

.42 

.1* 

.13 

.  15 

.  14 

3.70 

WIND 

29 

32 

30 

125 

48 

32 

51 

39 

141 

31 

68 

35 

52 

154 

40 

39 

67 

42 

142 

44 

40 

39 

62 

1382 

MAY  1961 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 

.28 

.26 

.26 

.08 

.16 

.22 

.30 

.  18 

.00 

.21 

.20 

.24 

.24 

,  26 

.32 

.  18 

.08 

.  19 

.28 

.26 

.28 

.35 

.24 

.25 

.26 

.25 

.47 

.13 

B6.80 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1961 
TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
2 

13.0 
15 

10 

8 

6 

3.0 
10 

9 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

6.0 
10 

6 

6 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Lld( 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months    are  carried  In  the  June  Issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tablet,,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J.  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  fire  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t'ime  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See    "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  oe  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Oitice,  wasnington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  Publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Hi  int ing  ui  i ice , 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  oi  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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JUNE  1961 
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JUNE  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

;  TEMP. 

PRECIF' 

> 

|f 

-   - 

A6S0TT  MINE 

LAKE 

19 

02 

122  26 

196  5 

CLARENCE  0  REED 

1(1  ]  d 

l\ 

34 

3(1 

ue  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLD 

no2A 

34 

35 

117  25 

FRANK  FBFPT 

AD1N  RANGER  STATION 

0029 

21 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

0064 

Ode  a 

1 1 

•il 

MRS  CORA  C  OLSEN 

5P 

33 

5S 

ALPINE  FIRE  DEPT 

13 

3* 

11*05 

1  125 

5P 

Rt'BIO  CANON  L*W  ASN 

L  U 

0161 

21 

41 

•A 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

SAN  BERDINO 

34 

34 

115  45 

635 

STATE  OIV  OF  HWYS 

0204 

9 

S5 

59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

17 

BP 

PAC IF | C  UN  ION  COL 

n??7 

38 

01 

121  4A 

28 

FIBRE8D  PRODUCTS  CORP 

0232 

27 

121  44 

BA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0235 

R  1 VER  S IDE 

1  3 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KERN  CO   ROAD  CAMP 

02**, 

SP 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

0320 

120  34 

105 

SA 

COUNTY  ROAD  DEPT 

0122 

24 

121  29 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

34 

13 

118  10 

1220 

be 

U  S  FOREST  SERVICE 

0343 

i 

29 

I  IB  50 

1708 

8A 

8A 

0355 

26 

55 

117  53 

340 

7A 

0372 

17 

38 

25 

122  15 

1735 

0374 

36 

28 

118  40 

6400 

V5P 

S 

0379 

27 

37 

OS 

119  29 

2005 

5P 

03B3 

38 

121  04 

1297 

DAN  BARBER 

0395 

33 

21 

0 

8A 

0  196 

35 

120  03 

550 

it 

HA 

BA 

26 

34 

08 

117  54 

5P 

041(1 

KERN 

57 

118  11 

2645 

5R 

GEORGE  L  TURCOTT 

0422 

36 

38 

119  01 

3030 

0425 

119  40 

7  300 

VAR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

0436 

16 

116  04 

: 

0437 

35 

23 

116  07 

".04  5 

8A 

35 

25 

119  01 

M|0 

:  J 

11 

119  05 

1  720 

50 

: 

046B 

23 

39 

56 

122  47 

6500 

VARl 

s 

21! 

33 

56 

117  51 

575 

5P 

0514 

33 

41 

7A 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT  ' 

oao^TOW 

0519 

^ AN  BERDINO 

)4 

54 

117  01 

2147 

4P 

AM 

SO  CAL  IF  WATER  CO 

0541 

in 

34 

55 

119  54 

5300 

I 

05  96 

36 

41 

118  52 

6800 

VAR 

s 

28 

33 

5G 

2613 

: 

0607 

2 

1  ] 

116  58 

3045 

7A;  7A 

2600 

119  47 

6500 

VAR 

s 

33 

5P| 

: 

SP 

BERRYFSSA  LAKE 

0705 

NAPA 

l\ 

38 

33 

122  14 

480 

10A 

10A 

:  )A 

HAflvEY  0  FRYER 

071! 

41 

52 

122  14 

6140 

VAR 

810  BEAR  LAKE  DAM 

BIG   RFND  RANC-FO  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  PH  NO  ] 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  PALTON  DAM  FC2238-F 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

0779 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117  41 

6862 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUP  STATE  PARK 

n  .'  -->,: 

MONTERE  Y 

36 

is 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC46D-E 

LOS  ANGELES 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  C°EEK    INTAKE  2 

MIDI 

CAL  IF  ELEC  POWER  CO 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B | SHOP  VB    A [ BPO°T 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

12KJ 

UNION  CARBIDE  CO 

Slack  mountain  2  sw 

santa  Clara 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

VAR 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39 

17 

120  42 

5280 

M|D 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CRFfr 

090; 

1' 

40 

55 

123  49 

975 

W   FRANK  SWOPE 

R  1  VERS  1 DE 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

B  1  VERS  1 OE 

c 

STATE   DIV  OE  FSTRY 

BL  T  THE    FAA  AIRPORT 

R  I  VERS  IDE 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

3< 

8A 

33 

il 

105 

5P 

R  M  ALLEN 

BOONVILLE   HWY  "NTNC  STA 

MfNDOC I  NO 

1  7 

34  2 

6A 

STATE    DIV  OF  HWYS 

BORON 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PAPK 

SAN  DIEGO 

33 

116  25 

8A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33 

17 

116  21 

625 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATFLLI  RANCH 

37 

VINCENT  D  LOCATELL 1 

ROIILFVARO 

SAN  DIEGO 

32 

40 

116  17 

THE  OLIVE  BARREL 

BOUOt'ET  CANTON 

LOS  ANGELES 

36 

118  22 

3055 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

39 

5P 

NEVAOA  IRRIG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

33 

116  48 

3345 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2< 

35 

52 

120  48 

540 

MARVIN  D  SIMS 

41 

123  40 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

32 

115  33 

G 

AOR  RESEARCH  SERVICE 

BRAT  10  WSW 

105C 

SISKIYOU 

41 

34 

122  08 

5759 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

L05) 

if 

55 

117  54 

345 

8A 

BREA  FIRE  DEPT 

2( 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

27  37 

325 

: 

VERNON  R  CAKEBREAD 

B' 1 DGEPORT 

3» 

38 

119  14 

6470 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGE °  STA 

3( 

38 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

T 

40 

32 

MR  S  ALBERT   R  HUNT 

BROCKHAY  SUMMIT 

36 

39 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

21 

38 

: 

MRS    JOYCE   A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

?<> 

41 

121  20 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY    SPRGS  GUARD  STA 

PLACER 

1 

39 

00 

120  35 

4800 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

114; 

MONTEREY 

2*.  35 

48 

121  05 

925 

ERNEST  A  wEFERL ING 

MRS   ANNA  M  DAVIDSON 

1151 

PL  1  IMA  S 

P  G  ♦  E  COMPANY 

1161 

39 

C 

MRS  F AYE  D  MC  HUGH 

117C 

SAN  BENITO 

2' 

36 

121  U 

1640 

MRS  LOLA  F  GALL  I 

BULL  A  RD  S  BAR  PWR  HOUSF 

L1BI 

1 

121  09 

84 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BURBA NK  F|Pf  OFP  FC226B 

119! 

LOS  ANGELES 

12 

34 

11 

118  18 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BUf BANK  wB  A  1 RPOPT 

1  I  94 

14 

MID  MlO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL ingame 

l  20t 

SAN  MATEO 

10 

4P 

CITY  OF  BURL INGAME 

burnt  Branch  i  s 

SHASTA 

21 

40 

53 

121  40 

3127 

8A 

MRS  RUTH  C  FSTES 

I21i 

TRINITY 

35  Aft 

123  28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

Burton  ranch 

121« 

CONTRA  COSTA 

37 

122  05 

560 

6A 

MRS  MAR  STIRTON 

But  TONW 1 LLOW 

KERN 

If 

35 

119  28 

26  8 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

1  25) 

RIVERSIDE 

33 

1  B15 

5P 

JAMES   A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

3 

32 

117  14 

410 

'.p 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CAChiima  DAM 

125' 

SNTA  BARBARA 

32  1A 

35 

119  59 

781 

a* 

8* 

: 

U  S  BUB  RECLAMATION 

CAJON  WFST  SUMMIT 

127; 

SAN  BERDINO 

34 

23 

117  34 

A  790 

: 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277  CALAVERAS 

38 

120  19 

4696 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGFR  STA 

12SO  CALAVERAS 

12 

120  22 

3343 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

i  z  a 

ALAMEDA 

1 

37 

29 

121  49 

7S 

S  F  WATER  DEPT 

1  28 

IMPERIAL 

32 

41 

115  28 

12 

7  A 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS 

TULARE 

9  35 

53 

118  41 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL ISTOGA 

111?  NAPA 

17  38 

35 

122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  SANGER  STATION 

1316  SISKIYOU 

12  41 

122  48 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMp  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

28  34 

116  59 

5770 

STATE    DIV  OF  HWYS 

1424    SAN  OIEGO 

33  32 

37 

116  28 

2630 

SF 

5P 

ARCHIE   C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

142B  CALAVERAS 

38 

15 

120  51 

658 

nt 

pi 

F    BAY  MUN  UTL  niST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

SIERRA 

s 

38 

120  34 

5565 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

!"AMP  <;AN  L'l|s  0"  1 SPO 

1444   SN  LUIS  OBPO 

20 

120  41 

615 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP  TONV 1 LLE  RANGER  STA 

146. 

YUBA 

39 

121  02 

2760 

9t 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  SW 

1475  MODOC 

2 

41 

22 

121  03 

4500 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGE  R  STATION 

It,  7  is  Mn™,- 

2 

27 

120  52 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484  LOS  ANGELES 

1 

34) 

1  1 

118  34 

PIERCE  JR  COLLEGE 

I486.  KERN 

35 

117  58 

20]  o 

6F 

POSTMASTER 

CANTON  OAM 

149T  PLUMAS 

121  05 

4555 

->c 

P  G  ♦  E  Company 

,  CARBON  CANYON  OILMAN 

1518  ORANGE 

2 

31 

55 

117  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

21 

57 

117  1,8 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

PLUMAS 

05 

121  09 

2986 

P  G  +  E  COMPANY 

j  CARTEL  VALLEY 

1534J  MONTEREY 

3( 

29 

in  44 

425 

it 

5£ 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  Rl 
C A£ ADERO 

CECILVlLLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAR  GROVE 
CFOAR  POINT  RANCH 
CEDARV I LLE 
CENTERVILLE   POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  D 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
1  CHESTER 

!  CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME    HATCH  RANCH 

j  CHUCHUPATE  RANGER  STA 

|  CHUL  A  V  1ST A 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  230D 

'  CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVE RDALE  3  SSE 
'  CLOVE RDALE    1  I  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COAL INGA 

COAL INGA   1  SE 

COAL INGA    14  WNW 


COUNTY 


SISKIYOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


COFFEE  CREEK  RS 


COLBYS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN   FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COL YEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 


1779  LOS  ANGELES 
1784  YOLO 
1799;  SISKIYOU 
|  1806  LAKE 
I  16381  SONOMA 
1640  SONOMA 
1844  MADERA 
1864|  FRESNO 
16671  FRESNO 
I  186W  FRESNO 

1886 
1890 

IS  96 

19-05. 
1907| 
1912 
1916 
1  1948| 
1953 


1  96.' 


BUTTE 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 
TEHAMA 
CONTRA  COSTA 


1965  EL  0ORAD0 
1990  SISKIYOU 
2012    I INOS 
2015!  LAKE 
2027  TFHAMA 
2031  RIVERSIDE 
2048,  SANTA  CRUZ 
2069,  INYO 
2061  MENDOCINO 
2064  MENOOCINO 


COV1NA  TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 

CRABTREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 
I  CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCENT  CITY  7  EKE 
'  CRESCENT  CITY  MNTNC  STA  2150 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY  2163 

CROCKETT 


2090 
2103, 
2111 
21144 
21  19 
2147 


21  77 


CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 
OJMMINGS 


CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRpORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
0AV1S  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

OEL  MONTE 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  J369- 
DENAIR  2389 
OE  SABLA  2402 
DESCANSO  RANGER  STATION  2406 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  2»32 
DOBBINS  COLGATE  FOREBAY  ?»58 
DONNE R  MEMORIAL  ST  PK  ,  2467| 
OOS  RIOS  2490 


STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

mEnDOC I  NO 

TULARE 

LOS  ANGELES 


OOWNIEV1LLE  RANGER  STA 
j  DOYLE 

1  doyle  5  sse 
opt  canyon  reservoir 
Dudleys 
dunnigan 
dunn  siding 

dunsmuir  ranger  station 
out tons  landing 
eagle  mountain 


EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  V 1 DE T T E  MEADOW 
,  EL  CAP  I  TAN  OAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  house 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  6 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

1  EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONOIDO 

ESCONDIOO  PARK  HILL 

ET I  WANDA 

ETNA 
•EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
|  EXETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FFATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FERNOALE  8  SSW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANC) 


FILLMORE    1  WNW 

FINLEY   l  NNE 

FINLEY   1  W 

FINLEY  5  SW 

F  IVE  POINTS  S  SSW 

FLEMING  F I SH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  OAM 


26991  SISKIYOU 
29101  HUMBOLDT 
2920,  MARIPOSA 
29221  TULARE 


LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
OEL  NORTE 
OEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 


2198  LOS  ANGELES 
2214,  LOS  ANGELES 
2218  MFNOOC1NO 
222-  LAKE 
i  2236  SNTA  BARBARA 
!  22391  SAN  DIEGO 
I  224e|  SN  LUIS  OBPO 
2249  SNTA  BARBARA 
!  2255   SAN  BERDINO 
|  2257j  SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 
2290]  SANTA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296  MODOC 
2306  MODOC 
2319]  INYO 
2331  INYO 
23  34i  NEVADA 
23461  KERN 
I  23621  MONTEREY 


2504  LASSEN 

2506  LASSEN 

2516  LOS  ANGELES 

2539  MARIPOSA 

2568  YOLO 

2570  SAN  BERDINO 

2572  SISKIYOU 

2580  NAPA 

2598!  RIVERSIDE 

2640.  COLUSA 
|  2653  TULARE 
2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

i  2735  LOS  ANGELES 

■  2749  DEL  NORTE 

27  56  MONO 

2760  SAN  JOAQUIN 

ITT*  ORANGE 
i  2805  RIVERSIDE 

2812  RIVERSIDE 
'  2B62!  SAN  DIEGO 

2869j  SAN  DIEGO 


SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LAS  SEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

tt 

u 


120  10 

121  40 
121  14 
118  36 

118  37 

119  55 
121  13 


117  06 

121  18 

117  44 

117  43 

121  32 
123  27 

122  39 
122  59 


3000 
4650 
3230 
4670 


37  32 
36  09 
36  08 
36  14 


1  K 


18 


36  ' 
40  24 
39  06 
8  39  20 
23  39  12 
23  40  03 
1  5B 


1  3 


122  09 

120  58 

121  11 


33  52 
36  59 
36  29 
39  47 
39  50 


26,  34  05 

6.  33  26 

6   32  44 

10|  36  34 

6   32  53 

17  41  46 

17  41  48 

17  41  46 

15|  34  14 

4j  38  02 

34  19 

34  01 

39  50 

38  57 

34  56 

32  59 

34  59 

34  51 

6    34  52 

6  34  52 

III  41  06 

4  37  01 

3  38  32 


121  01 

122  20 
119  34 
122  47 

122  22 
117  34 

121  48 

116  11 

123  15 

123  05 

117  52 

115  58 

118  20 

116  17 

124  12 
124  05 
124  12 

117  16 

122  13 

117  51 
116  23 

123  38 
122  52 

119  37 
116  35 
119  40 


10600 
1385 
1514 


121 

122  12 

121  45 

120  22 

121  23 

116  52 

117  59 

120  51 
119  15 

121  52 


1265 
1421 

2:40 

4650 
2170 
2749 
1975 
1922 


4750 
3650 
-194 
5225 
3700 


27  37  25  j  121  23  1125 

37  37  32     120  48  1  124 

23  39  52  ,  121  37  |  2713 

I  33  32  51  ' 

26:  33  59 

1     6'  39  21 

)6    39  19 

7   39  4  3 


117  50  740 


101 


ST 


33  33  56  '  118  06 


8  39  34 

18  40  02  I 

1  18|  39  57  I 

29;  34  29 

1*  37  45  I 

23!  38  53  j 

13    35  03 

23  41  1 1 

,  17|  38  12 

6  33  48 

23  39  22 

I  11  36  44  1 

23l  32  53  ! 


120  50 
120  06 
120  05 


122  16 
122  18 
115  27 


34  36 
17|  42  00 
37  56 


33  48 

33  40 

33  37 

33  07 


38  15 

38  15 
34  42 

33  21 

39  36 

40  21 
40  30 
3B  31 

34  44 
34  24 

39  01 

39  00 
38  58 

36  21 

40  22 

37  16 

38  42 
34  11 
34  05 
40  23 


116  34 

123  43 

119  14 

121  11 

117  47 
117  20 
117  19 
117  05 
117  04 

117  31 

122  54 

124  10 

120  16 
119  ( 

122  03 
122  03 

118  26 


2895 
4240 
4  385 
1515 
3000 


2075 
1711 
9600 


15 

121  13 

122  27 
124  20 
120  42 
120  00 
118  56 

122  52 

122  55 

122  57 
120  09 

120  19 
118  56 

121  09 
117  27 
117  30 

123  i 


OBSERVER 


8A  BA, 


1972 
1090 
2  340 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
U5  SOIL  CON  SERVICE 

♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRON 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 

S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOODRIDGE 
'  ELDER 

'  brackett  obsy 
amer  crystal  sug  co 
john  r  jardine 

ivan  glend inn  i  no 
john  r  byrd 
frank  s  ornbaun 
u  s  forest  service 
coalinga  fire  oept 
union  oil  company 
mrs  charles  howell 

i  s  forest  service 
Eugene  e  smith 
robert  l  chandler 
i  s  forest  service 
i  s  f  +  w  l  service 
southern  pacific  co 


1  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 

PANKLIN  K  PEED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 

'  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB   SAN  MORITZ 
♦H  SUGAR  REFINING  CO 

>  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
DONALD  E  INGRAM 

m  v  Cunningham 

JOHN  S  ROWELL 

1  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
1  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
:  PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STUART  T  PRICHETT 
il  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 

FRANK  M  ROWLAND 

JAMES  8  RAY 

W  D  MC  LEAN 

MRS  ALETKA  G  HUNT 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

OftLAND  UNIT  WU  ASSN 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  G  +  E  COMPANY 

E  E  S TUPLE Y 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EW ING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIOO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  6UCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  O  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MBS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENTWONTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

JAMES  T  MELVtll 
LESTER  W  BOARDMAN 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMONO  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


-  214  - 


STATION  INDEX 


HAINES  CANYON 


LOWER  FC  36* 

5P 

MA1NFS 

LOS  ANGELFS 

SP 

HAIwEE 

HALF   MOON    9 AY    ?_  NNW 

7A 

HAMILTON  BRANCH  PM 

C 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANFQPO 

SP 

C 

HAPPv  CAMP  OANGEB  sta 

376] 

123 

23 

1090 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAG  t  NG  STATION 

SNTA  8AB8AOA 

34 

46 

MABR | SON  GULCH  PS 

8A 

C 

HA'BV    L    f NGLf  0° 1 GHT  OAM 

NEVADA 

8A 

c 

HAYEIELO  PLANT 

8A 

HAYFORK   RANGER  STATION 

8A 

c 

MPS  A88IE   s  OPF.NNAN 

HEALDSBl'RG 

HFALfSBUOG  2  ' 

22 

122 

52 

102 

WALDO  F  IvEPSON 

HEME  T 

3096 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

57 

1630 

LAKE    HEMET    MUN  WATER 

HE«ET  OFSEPVOIP 

PIVEBSIDE 

33 

33 

116 

4355 

■.1  E 

NAM! 

CHANGE  END  OF  INOEK 

HENSHAW  OAM 

391* 

31 

33 

116 

2700 

8A 

VISTA    IBBIG  OIST 

HE»NANOcZ   2  NW 

3925 

SAN  SEN  I  TO 

36 

25 

120 

55 

2160 

MAX  D  LEY 

HERNANOr?    7  SF 

3920 

36 

18 

120 

42 

2765 

C 

MPS  CLOPENE  AK E D S 

KESPE°  I  A 

3935 

SAN  8E°D 1  NO 

15 

34 

29 

117 

18 
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ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

3870 

8  AC  H 

HETCH   HETCHY  WTP  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  OANCH 

395? 

LAKE 

23 

98 

56 

122 

54 

1480 

8A 

MRS  MARIE  F  EDWARDS 

HILTS 

3917 

SI  5K  I  YOt  l 

1? 

00 
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38 

2900 

FRUIT  GPOWFRS  SUP  CO 

MOBEPGS 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

49 

2960 
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GEORGE  G  HOBFRG 

HOCKFTT  MEADOWS 

4012 

TUL  ABE 

36 

22 
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S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES  DAM 

SAN  01  EGO 

31 

33 

03 

117 

08 
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7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

HOEGEFS  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 
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02 
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5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 
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50 

SP 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLL  1  STEP  2 

4029 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HON FY OF w  2  WSW 

HUMBOLDT 

17 

40 

16 

124 

09 

BA 

MRS   ANNE   M  ADAMS 

HOOP* 

40B2 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8A 

c 

BlIR    INDIAN    AFF  A  I  R  S 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

33 

41 

32 

123 

39 

315 

8a 

MRS  0OR0THY  MC  COLLUM 

MOPLAND  8  NE 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

90 

2510 

c 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LAOGO  STATION 

MENDOCINO 

22 

39 

3] 

123 

07 
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CLIFFORO  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

37 

36 

1  ! 

110 

37 

7100 
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s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HIJA  SNA 

SN  LUIS  OBPO 

90 

35 

120 

22 
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c 

MBS  ANN  ROTTA 

HUCKLFBFPBY  ■  11 ■ 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119 

43 

7800 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUN T E P  DIST  GRAVES  PCH 

TEHAMA 

23 

1 1 

122 

33 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTEOS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

)« 

98 

12 

120 

22 
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P  G  ♦  E  COMPANY 

HUNTINGTON  L AKF 

4176 

FRESNO 

27 

37 
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19 
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SP 

C  H 
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HVAMPOM 

4191 

TR  IN  |  TY 

35 

40 

37 

27 

1260 
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IDLEW 1 LD  HW Y  MNTNC  STA 
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OFL  NOBTE 

17 

41 

123 

1250 
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IDS  I A 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36 

29 

120 

40 
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NEW   1  DP  I A  MINE  *  CMEM 

IOYLLWILD  BANGER  STA 

4211 

BIVEBSIOE 

33 

33 

45 

116 

43 
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5P 
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C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPEP I Al 

4223 

IMPERIAL 
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a  1 

115 

94 
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6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

INDEPENDENCE 

4232 

19 

96 

118 

12 

3950 

7A 
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C  H 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLV 

4235 

INYO 

19 

36 
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20 
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L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

IN0I1  tl  S  OATF  r.AOOfN 
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15 

11 

BA 

8A 
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AGP  RESEARCH  SERVICE 

4278 
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24*0 

5P 

SP 
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4280 

KEBN 

35 
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41 
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U  S  N  0  T  S 

IOWA  MILL 
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It 

39 

20 

120 
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8A 

STATE    DIV  OF  HWYS 
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05 
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51 

2970 

BA 

1  E  ROSE 
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SAN  BERDINO 

9* 
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08 
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7A 

c 

MFTRO  WATER  DEPT 

•BON  MOUNTAIN  LOOKOUT 
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EL  DORADO 

1 

39 

42 

120 
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U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

.  ■  r« 

MODOC 

21 

61 

1  .'0 

18 

5290 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

TULARE 

35 

50 

;  1 S 

32 

4680 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BERDINO 

36 

116 

19 

2730 

5P 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

*412 

SAN  DIEGO 

33 

33 

0C 

116 

36 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

33 

33 

06 

39 

3650 

7P 

CHARLES  VILINEK 

4422 

SNTA  BARBARA 

3; 

34 

29 

:  19 

31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  m£aoow5 

4442 

FRESNO 

18 

1  1  9 

9110 

VAN 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

(EE  RANCH 

4467 

SAN  BEROINO 

34 

32 

4325 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

23 

30 
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40 
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6A 

mps  Ruth  f  rubinow 

KELSEYVILLE 

LAKE 

21 

30 

59 

122 

1385 

»A 

CO  FARM  ♦  HOME  AOV 

KELSEYVILLE  a  sw 

4493 

LAKE 

30 

56 

122 

5  1 

1480 

c 

MB S  KAREN  V  BACCI 

KENTF IELO 

4300 

122 

33 

90 

94 

•A 

HENRY   H  MULLEP 

<  E  R  L  I  NG  E  0 

4509 

SAN  JOAQUIN 

21 

37 

41 
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26 
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OA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

45)  8 

TULARE 

35 

37 
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29 

3650 

TA 

MRS  LILA  LOFBERG 

«ERN  BlvEB  PH  NO  1 

4920 
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35 
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5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 
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26 
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5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 
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4534 
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00 
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0A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 
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04 
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05 
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6P 

6P 
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40 
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52 
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UA 
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00 

SP 

5P 
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KNEEL AND  10  SSE 

4377 

DEL  NORTE 

11 
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31 
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02 

25 

5P 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 
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HU-BOLOT 

40 

36 
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54 
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D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS   FEBOY   2  SE 

STAN! SLAUS 

J 

97 

120 

39 
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8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KOBBEL 
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HUMBOLDT 

52 

57 
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6P 

OENNI S  L  EMMONS 

KYBUPZ  STRAWBERRY 
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ig 
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LOS  ANGELES 

14 

ue 

15 
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5P 

CPESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 
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CONTRA  COSTA 

55 
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06 
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BA 

ROSS  ft  SANBORN 

•L AG UN*  BEACH 

4647 

ORANGE 

35 

33 

92 
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47 

56 
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4P 
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33 

99 

33 
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PLACFR 
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39 
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3200 

U  S  FOREST  SERVICE 
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SISKIYOU 

9< 

MRS  MAPJORIE  MC  BROOM 

FORT  B 1  DWELL 

3157 

MODOC 

18 

41 

51 

120  08 

4498 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123  48 

80 

8A 

8< 

CALIF  *■  WESTERN  R  ft 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MENDOCINO 

17 

39 
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61 
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UP 
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FORT  OICK    I  NNE 
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17 
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BA 
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FOR T  JONES  6  E5E 
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SISKIYOU 
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CARL  C  CRAMER 
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U  S  FOftEST  SERVICE 
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SONOMA 

17 

38 
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C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNW 
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SANTA  CRUZ 
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WESTMINSTER  PROJ  INC 
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3242 

SHASTA 
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C  J 
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FULLERTON   ARPONFS  RANCH 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

3285 
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FULLERTON  HILLCPEST  p£S 

3288 

ORANGE 

39 

33 

117  55 
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5P 

FULLERTON  MUN  W  OEPT 

GARBEpvILLE 

3920 

HUMBOLDT 

06 
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TA 

MRS  N   E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

?'1! 

EL  DORADO 

1 

120  51 

19*0 

R  C  KYLE 

GASOUFT   PANGFP  STATION 

3357 

DEL  NORTE 
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41 

52 

123  58 
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BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

38 
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8970 
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CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3301 
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1 

38 

54 

120  51 

2701 

8A 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 
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SANTA  CLAPA 

] 

37 

121  29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRAGhi 

GERLE  CREFK  CAMP 

FL  DORADO 

1 

38 

59 

120  23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 
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TULARE 

36 

118  46 
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C 
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GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

•kNTA  BARBARA 

32 

94 

31 
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6P 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

33 

32 

116  58 
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5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121  34 
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9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

3419 

SANTA  CLARA 

2D 

37 

02 

121  26 
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WILLIAM  J  KICKHAM 

GIL RO y   14  ENE 

3422 

SANTA  CLAPA 

20 

37 

06 
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BA 

SETH  E  AUSEft 

GLF NO AL F   STAPEN  FC  295G 

3490 

LOS  ANGELES 

n 

34 

118  16 
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5P 
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00 

5P 

MPS  L  m  WEST 

GLENNV 1 LLE 

3463 
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1 1  B  42 

SP 

8A 
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GLFNNVILLE  FULTON  «S 

3465 
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35 
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c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 
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JOHN  F  WALL 

00N7ALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36 

33 
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c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

21 

41 

52 
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7P 
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3529 
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37 

09 
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3548 

FRESNO 
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96 

52 
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GRANT  GROVE 

3351 

TULARE 
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BA 
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US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS   LArE   HWY   "NTC  STA 

3964 

S| SK I  YOU 

12 

41 
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5075 

6P 

C.PA5S  VALLEY 

3371 

39 

12 
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2693 

CARL  E  BEYER 

GBASS  VALLEY  NID 

3374 

G 

39 

13 

121  04 

2422 

C 

NEVAOA    [PRIG  DIST 

GRATON  1  W 

SONOMA 

22 

38 

26 

122  53 
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6P 

6P 

HOMER  L  PAftNELL 

GBEENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122  54 
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MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLF  RANC.PR  STA 

3621 

PLUMAS 

120  56 

3540 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZ7.LY  FLATS 

3649 

EL  DORADO 

98 

30 

120  32 

: 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GBOVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37 

120  14 

2825 

: 

OUANE  J  COX 

GROvELAND  RANGER  STA 

'.ft?.- 

37 

37 

120  06 

3135 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38 

30 

123  00 
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7A 

JOSEPH  E  BUTTNER 
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LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPOBT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKE SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  I 
LAKE  I 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PANZA  R, 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 


LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC   352  B 
I  LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 
i  LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

L  INDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CP 
LITTLE  VALLEY 


COUNTY 


SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 


4713  NEVADA 
4714!  NEVADA 
4726;  SAN  DIEGO 
4735]  SAN  DIEGO 
4747^  LOS  ANGELES 
47671  SN  LUIS  OBPO 
4T731  PLUMAS 
4812,  BUTTE 
4838;  SISKIYOU 
4951  MEN00CINO 


KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

LOS   ANGEI  '  ■ 

LASSEN 


LOCKWOOO  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC    SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 

*LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG   VALLEY    INSP  STA 

LOR A INE 


LOS 


AMQS 


LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  C ITY 
LOS  RAN05 

LOS  BANOS  APBURUA  RANCH  5119  MERCED 
LOS  GATOS  5123  SANTA  CLARA 


LOS  GATOS  4  SW  5125 
LOS  PRIFTOS  RANGER  STA  5147 
LOST  HILLS  5151 
LOWER  KIBBEY  R  I DGF  5160 
LOWER  OTAY  RESERVOIR  5162 
LOYAL  TON  1  5171 

L'JCE°NF  VALLEY  1  WSW  5182 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS  S1B4 
LYTLE  CP  FOOTHILL  BLVO  5212 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE  5215 


LYTLE  CREEK  BANGEB  STA 
MADELINE    MNTNC  STA 
MADE  R A 

"AD  PIVEO  RANGER  $TA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAMNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MAN Z  AN  I T A  LAKE 
MARCH  F IELD 

mare  ISLAND 

MAR  1 COP  A 
MARIPOSA 

mapklEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MART  INEZ   3  SSE 
MARTINEZ    FIRE  STATION 
MAR YSV I LLE 
MATHER 

MC   CAR  THY   POINT  PS 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

CHIGAN  BLUFF 
ODLETOWN 
ODLEWATEft 
LFORO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NEPAL 

NEPAL  KING 

PANDA  SPENGLEP  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
,6 MONTGOMERY  CREEK   2  SSw 

MONT ICELLO  OAM 
MOORPAP.K    1  SSE 
MOPENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  F 1  RE  OEPT 
MOROO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 


5721 
5723 
5739 
5741 
5756 
5777 
5779 
5785 
5795 
5909 
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5823 
5940 
59** 
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5953 
5863 
5966 
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SAN  BEPDI NO 

FRESNO 

STAN  I SLAUS 

STAN  I SLAUS 
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TULARE 

MONO 

S  I  SK I  YOU 

MONTEREY 

SHASTA 


VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLAftA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BEROINO 


MOUNT 

MOUNT 


mount 

MniINT 


BALDY  FC  85G 
DANAHER 
DIABLO  NORTH 
HAMILTON 
HEBRON  U  ESI 
HEBRON  RANGER  STA|  5941' 
MADONNA 

SHASTA  SKI  BOWi 
SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 


5900  SAN  BERDINO 
59091  EL  0ORAD0 
5915  CONTRA  COSTA 
5933   SANTA  CLARA 

5940]  SISKIYOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
3983  SISKIYOU 


MOUNT    TAMALPAIS   2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MU 1  ft  WOODS 
mumBO  BASIN 
NACIMIENTO  OAM 
NAPA 

•NAPA  STATE  MOSP I T AL 
NAVARRO    1  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 


■.996 


TRINITY 
SAN  LUIS  OBP 

ftOftf  NADU 
6074i  NAPA 
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6U5{  SAN  BERDINO 
61l«  SAN  BERDINO 


LIVERMORE  2  SSW  4997  ALAMEDA 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH|  5002   LOS  ANGELES 
SOl7  MONTEREY 
5023  SAN  OIEGO 
1  5032'  SAN  JOAQUIN 
50*o!  MADERA 
5064    SNTA    B ABBA  P  A 
1  5067  INYO 
507*    SAN  JOAOUIN 
5079  TUOLUMNE 


5082  LOS  ANGELES 
5085  LOS  ANGELES 
508B  SIERRA 
5098  KERN 
5107  SNTA  BARBARA 
511*  LOS  ANGELES 
5115  LOS  ANGELES 
5118  MERCED 


SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 

SAN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

SAN  BERDINO 

SAN  BEROINO 


5218  SAN  BERDINO 

5231  LASSEN 

5233  MADERA 

52*4  TRINITY 

5256  LOS  ANGELES 

525B  LAKE 

S?f*  MONO 

5296  SAN  JOAOUIN 

I  5311  SHASTA 

5326  RIVERSIDE 

5333  SALANO 

53*6  MARIPOSA 

5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COST  A 

5372  CONTRA  COST  A 
53T7  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

5*00  TUOLUMNE 

5***  TEHAMA 

5*49  SISKIYOU 

5*96  FRESNO 

5502  PIvERSIOE 

5505  SISKIYOU 

5528  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

5550  FRESNO 

5571  EL  DORAOO 

5572  EL  DORADO 

5586  PLACER 

5598  LAKE 

5602  KERN 

5623  LASSEN 

5629  SAN  BEftD I  NO 

5632  SAN  BERDINO 

5669  TULARE 

5679  TEHAMA 

5680  TULARE 
5713  HUMBOLDT 


DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER 
TIME 
TAI 

TEMP. 

PRECIP. 

4 

37 

19 

122  16 

6  70 

SP 

34 

90 

20 

120  01 

7500 

VAP 

3* 

19 

117  12 

5250 

5P 

31 

97 

119  53 

4662 

VAR 

1  ° 

37 

13 

116  37 

2: 

40 

93 

122  23 

B 

39 

19 

120  39 

5156 

5P 

5P 

8 

20 

120  38 

4960 

4P 

4P 

39 

8 

39 

12 

41 

19 

10 

34 

30 

118  52 

3585 

m 

33 

34 

05 

118 

2  1 

39 

27 

37 

9 

36 

11 

3ft 

36 

1  3 

;i 

40 

39 

121  47 

5*5 

7A 

7A 

15 

34 

20 

117  *5 

3820 

ft* 

6P 

24 

39 

33 

92 

1ft 

90 

27  37 

32 

3* 

19 

36 

27 

97 

BA 

37 

19 

1  3 

33 

46 

ue  12 

3* 

3R 

10P 

13 

33 

ue  09 

94 

MIO 

IB 

41 

10P 

10 

35 

31 

3* 

33 

34 

ue  14 

21 

37 

27 

>ft 

37 

37 

11 

122  02 

2215 

9A 

34 

33 

119  47 

1029 

3P 

35 

s; 

30 

13 

32 

39 

99 

21 

34 

28 

3* 

29 

3* 

14 

117  29 

2760 

6A 

21 

M 

04 

120  26 

5  300 

27  36 

17 

40 

29  3* 

23 

38 

19 

37 

27 

3B 

10 

40 

OA 

21 

33 

17 

39 

06 

122  16 

52 

MIO 

10 

35 

05 

119  23 

680 

ll 

27 

37 

; 

11 

37 

8A 

38 

1 

39 

37 

37 

23 

40 

21 

41 

16 

122  08 

3300 

8A 

8A 

27 

37 

119  26 

4*80 

7A 

6 

33 

33 

OA 

t  I 

*1 

36 

14 

3 1 

1* 

27 

36 

36 

38 

36 

38 

1 

39 

)3 

120  4* 

3300 

23 

38 

43 

122  37 

U22 

8  A, 

35 

SP 

1 8 

40 

2B 

3* 

28 

34 

9 

36 

23 

40 

36 

1 

( 

3* 

56 

US  32 

4310 

5P 

SP 

36 

45 

118  *3 

9700 

VAO 

1; 

37 

37 

35 

in 

36 

30 

3B 

li 

41 

36 

21 

40 

23 

3B 

30 

122  07 

505 

9A 

9A 

33 

17 

ue  53 

520 

BA 

'3 

}7 

20 

37 

20  37 

6 

34 

i 

ll 

( 

35 

28 

117  39 

4275 

] 

38 

45 

120  *0 

3408 

37 

52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

37 

121  39 

4206 

UP 

IIP 

12 

121  48 

4380 

6P 

12 

122  00 

4250 

BA 

20 

37 

01 

121  43 

1800 

23 

22 

122  12 

9A 

2  3 

22 

122  14 

7500 

VAP 

23 

3544 

MID 

1  7 

122  36 

1473 

13 

94 

ue  0* 

5709 

1  7 

37 

122  14 

171 

9A 

35 

12 

122  32 

5700 

VAR 

24 

33 

120  33 

7  70 

*P 

17 

36 

18 

122  17 

16 

TA 

17 

38 

122  16 

9P 

»P 

1  7 

123  34 

220 

5 

34 

SO 

114  36 

480 

9 

114  37 

913 

MIO 

MIO 

JAMES  C  ALLEN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE    ARROWHEAD  F  0 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LEONARD  M  MILLER 

JOSEPH  C  HARRIS 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

HELIX    IRftIG  DIST 

P  G  t  E  COMPANY 
P  G  ♦   E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L  IBBEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
US  NAT    PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 

KERN  CO  F|PE  OFPT 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
MATTHEW    J  KEEGAN 
I  MERCED  CO  F IRE  DEPT 
KAWEAH  LEMON  CO 
Sj  U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK    DE   C HA INE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE   E  HINDS 

MRS  M   I  OUARTERMAN 
1       MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
LOOI  SEWAGE  TREAT  PL 
Si  SO  CALIF  ED  I  SON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
I  EDWARO  C  GERLACM 
I  U  S  FORE5T  SERVICE 

]  JOHN  W  TEED 
JUS  WEATHER  BUREAU 
,  CHARLES  H  GRAY 
I  CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEwE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  FIPE  DEPARTMENT 

1SADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
ROY  A  FLETCHER 
STATE    DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARD INO  FCD 
SO  CALIF  EOISON  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  M  E  MAHNKE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

JESSE  F1ERR0 

US  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  AIR  FOBCE 

U   S  NAVAL  SHIPYARD 
8ANKL INE   OIL  COMPANY 
MB s  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY    F[RE  DEPARTMENT 
MARY SV I L LE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FftANCISCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

THOMAS  WILL IAMS 
RA0IO    STATION  KRFM 
0  8  W  ALEXANDER 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK    F  MOITOZA 

CITY  OF  MEBCEO 
MERCED  IRRIG  OIST 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MPS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  P  CHACE 

I  CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILL  I AMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
CLOSED  6/13/61 

US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
I  MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
MORBO  BAY  F  P  DIST 
STANDARO  OIL  OF  CALIF 
MOUNTAIN  PASS  SCHOOL 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL    DIV   BEACH  *  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

JOHN  L  PARSONS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 


PKS 


CALIF  OIV  BEACH 
U  S  WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 

monterey  co  ratio 

EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 

AGENCY 


)  EQUIPMENT  MOVEO  TO  ROUND  MOUNTAIN  1  NNE,  6/lj/61.      RECORDS  WILL  BE  COMPATIBLE. 
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STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


COUNTY 


NEVADA  CITY 

nEwBuoy  PARK  1.  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32 
NEWHALL   U    S   RANGER  STA 

NEW  PINE  CREEK   2  E 
NEWPORT  BEACH  HAR60R 
N  ICOLAUS 

N ILAND 


6149 
MS2 
MM 
M6fl 
6173 
6175 
6193 


"A*  KNOLL  R j 
OAKLAND  we  ■ 
OAKVI  LLF  1  I 
QATVILLE  4 


6252 
6256 
6290 

6328 
6335 
6351  I 
6354  I 

6370 


LOS  ANGELES 

NEVADA 

ALAMEOA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STAN] SLAUS 

MODOC 

OPANGE 

SUTTER 

IMPEPI AL 
SN  LUIS  OBPO 
MADE  PA 
LOS  ANGELES 
MAP  |  N 
STANISLAUS 

5ISK 


MEPA 


OCC IDFNTAL 
■OCEANS  I DE  CAMP 

PENDL  F  T ")N  6377  SAN  DIEGO 

OCFANSIPE  PUMPIN'.  PL  an  I  6379  SAN  DIEGO 

0C0T1LL0  WELLS  6383  SAN  DIEGO 

OILFIELDS  JOAQUIN  0 1 DGE  6395  FPESNO 

OJA|  6399  VENTURA 

QLINOA  6432  OPANGE 

ONO  6455  SHASTA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE  6465  LOS  ANGELES 

OPANGE  COUNTY  RESFRVOIP  6473  ORANGE 


OPANGE  COVE 


i">ST°ANDfo  LAKF 

oxnaoD 

nZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  MOUSF 
t>AC<l|MA    0  AM  FC 
PAICINES 


NE 


6476  FRESNO 

REEK  PK     649*  HUMBOLDT 

6499  HUMBOLDT 

6506  GLENN 

6508  HUMBOLOT 

6521  BUTTE 

6523  BUTTE 

6525  BUTTE 

ST-TION  6526  B'JTTE 


6552  i 

6569  VENTURA 

6576  VENTURA 

6583  ME»CED 

6597  EL  DORADO 

A-F       6602  LOS  ANGELES 

ANCH     6610  SAN  BENITO 

6624  LOS  ANGELES 

6625  LOS  ANGELES 
IRPQRT         6627  LOS  ANGELES 


PAL"  SPP1NGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

P ALOMAR  MTN  09SEPVAT0P' 
PALOS  VERDES  EST  FC  431 
PANOCHE 

PANOChE   JUNCT ION 
PAR AD  I SF 
PARADISE  MEADOW 
PftOrfO  RESERVOIR 

PA°rF!ELn 


P1VEPSI0F 

santa  Clara 
monterey 
san  diego 
los  angeles 

FRF S NO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BE  RD I  NO 


6703  MONTEREY 
6706  MONTEREY 
6719  LOS  ANGELES 
PASKFNTA   PANGFO    STATION  6726  TFHAMA 


PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  ! 
PASO  ROBLES  I 


■SACRAMENTO  WB  CITY 
S ADOLF   CAMP   PANC.FP  S 
SAGFHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA   u  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  F 
SAL INAS    F  A A  AP 


7473  P.  I  VERS  1  DE 

7492  PLACER 

7510  INYO 

7516  PLACER 

7560  FRESNO 

7579  TULARE 

7580  SHASTA 
7600  SAN  BEPDINO 

.  7623  TUOLUMNE 

7630  SACRAMENTO 


76  33 

7637  TEHAMA 

7641  NFVADA 

7643  NAPA 

7646  NAPA 

7649  NAPA 

76  56  GLENN 

7661  CONTRA  CO: 

7669  MONTEREY 

7669  MONTE P Y 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


33  33  13 

33  33  13 

6  33  09 

27  36  18 


12  41  18 
fl  39  30 
8   39  26 


30  34  42 
27  37  04 
1    38  45 


6730  SN  LUIS  OBPO 
6736  SN  LUIS  OBPO 
AIRPORT   6742    SN   LUIS  OBPO 
6754  KERN 
6761  TEHAMA 
6767  TULARE 


MA  F 1 R F   STATION  2  6826  SONOMA 

MA    ]    N  6829  SONOMA 

6857  FPESNO 

BLANCA  CUAPD   STA   6862  VFNTURA 
ANTON  PatooL 

6891  LOS  ANGELES 

6926  SAN  BENITO 

6940  VENTURA 

6943  SN  L'MS  OBPO 

6946  SHASTA 

6950  LAKE 

6960  FL  dorado 

6962  EL  DORADO 

PL ACERV I LLE    1  w                   6963  EL  DORADO 

PLYMOUTH                                 7000  AMADOR 

POINT  ARENA                           7009  -ENDOCINO 

POINT  A  °GUF  L  L  0  WB  7015  SNTA  ft ARB AP  A 
POINT  ADGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDPAS  BLANC  AS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTFPVILLF 

DORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
ROT  TF  0  VALLEY  3  SF 
POTTF°    VALLEY   PWP  HOUSE 

POWAY  VALLEY 
PPADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
O'lAK  I  NG  ASPEN 
OHINCY    RANGE*  STATION 
PAMONA  SPAULDING 
RANCH  I  T  A 
RANOSBURG 

RAY"ONO  WHIPPLE  "ANCH 
REO  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 
REODING  F IRE   STA  NO  2 
PEDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
oFpofs* 

R 10  VISTA 

RIVERSIDE  F|RF  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROC  KLIN 

ROSE    MARIE  MEADOW 
POUND  MEADOW 
ROUND  MOUNT  A  I N  1  NNE 
PUNNING   SPRINGS    1  E 
SACHES  SPRINGS 

l  WB  AIPPORT 


7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 
7085    PL  MM  A  S 
7093  TULARE 
7095  TULARE 
MOOOC 
MENOOC I  NO 
ME  NDOC I  NO 


8   39  48 

10  35  48 
10   35  50 


111    SAN  DIEGO 
123  RIVERSIDE 
150  MONTEREY 
179  TULARE 
■  PLUMAS 
SAN  DIEGO 
7244   SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7?72  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 
7306  SAN  BEROINO 
7339  SAN  MATEO 
7351  MENDOCINO 
7370  SACRAMENTO 
7414   CONTRA  COSTA 
7446  SOLANO 


24  36  11 

10  36  07 

8  39  56 

33  33  04 

33  33  14 

15  35  22 

27  37  22 

2  3  40  09 


15  34  12 
3?  39  06 
23  38  31 


22  59  1000 

17  24  60 
17  21  30 

16  08  175 

20  24  3620 
19  15  7S0 

17  51  490 

22  37  980 

18  06     4250  1 

IT  53 

19  18 
24  01 

23  55 

22  12 

23  32 

21  33 
21  29 
21  34 
21  34 


19  33 


21  11 

20  30 
18  24 

21  22 
18  07 
18  06 
18  05 

16  32 

22  OB 
21  30 
16  51 
18  23 
20  50 

20  27 

21  37 


8600 
3705 


2655 
2583 
2517 


7000 
5490 
4208 
1055 
1100 


2300  SS 
7200  I 

3409  8A 

1470  6P 

3570  6P 


17  05 
19  51 
21  30 


22  28 
22  32 
22  22 


22  06  |  625 
21  37  80 
71    1*  74 


L  A  W TP  *  PWR  DEP  T 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
PANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
ARTHUR   A  LENKEIT 
NEWPORT   HARBOR  DEPT 
RECLAMATION    DIST  1001 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  F6RN0O  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  J0A0U1N   IP  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A   CALK  INS  JP 
RICHARD  PLEINER 

ANDREW  J  8LANE Y 

U  S  MARINE  CORPS 
OCEANSIOE  WATER  DEPT 
MRS   A  I LEEN   M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUPEAU 
VENTURA  CO  F I  RE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS   BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE   CIT  ASSN 
,  CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
0°L AND  UNIT  WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
MRS  AL6ERTA  FOOTE 
ROBERT  E  SK INNER 
STATE    DIV  OF  FSTRY 


RESOURCES 


700  5P  5P 
995 

803  MID  MID 

3868  7A 

1850  7A 

9700  VAR 


1550 
1890 
27S5 
1785 
1096 


59    hp  hp 


S  OEPT  I 

CITY   OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  B APR 

JOHN   P  OHRWALL 

PALMDALE    IPPIG  DIST 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 


PALM  SPGS  F |RE  OEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
R ALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
,  DFPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  METCM  HETCHY  WTP  SUP 
METRO  WATER  OISTRICT 

HERBERT  H  DURHAM 
R AUL  S  TON  P  -ORRISON 
PASAOENA  WATER  DEPT 
U  S  FOPFST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
I  RANCH 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS    IOA  H  AKERS 
VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  *  E  COMPANY 


amBOF  y 


[ITS 


22  15       341     MID  MID 


22  24 
17  11 
22  14 


CITY  OF  PL  ACEPV ILLE 
L0PR1N  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


J  E  AOAM SON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN   H  DAYBELL 
REUBEN  G  DAL  TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF   SK I  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 

POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON   H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  /IRE  OEPT 
ROBERT  H  WHIPPLE 
J  '  U  5  WEATHER  BUREAU 

1  CITY  OF  REODING 
REODING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 

|  CITY  FIRE  DEPT    STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 

j  RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

CITRU5   EXP  STATION 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Si  OEPT  WATER  RESOURCES 
1  RAYMOND  H  JOHNSON 

a  SO  CALIF  EDISON  CO 

S  CAL  IF   STATE  ENG 

MR S  MARIAN  L  BE^TAGNA 
STATE   DIV  OF  HWYS 

S|  HETCH  HETCHY  WTP  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 


EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN,  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SAL  INAS  RURAL  F  0 
FEO  AVIATION  AGENCY 


STATION 

INDEX  NO.  | 

I""/"!!  Tiki  TV 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSLnVLn 

f\ 

E 

PRECD?- 

< 

B 

SPECIAL 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUFDFS  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

c.p 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

76BS 

AMADOR 

38  30 

3700 

3P 

3P 

s 

P  6  +  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

3! 

40  53 

123  35 

623 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  5 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

854 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

ZP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

MONTEREY 

36  01 

121  15 

1060 

=>P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  APDO 

7716 

MONTEREY 

2t 

36  01 

120  54 

435 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BEPDINO 

28 

117  16 

112* 

6P 

60 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

6  6 

121  42 

600 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  8 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

4517 

HtD 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

32  44 

117  10 

19 

"in 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

It 

34  06 

117  48 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS   T A NB ARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

rtK 

KERN 

35  00 

119  11 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

2C 

37  01 

121  20 

365 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  28 

969 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

118  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

5P 

"1  C 

: 

CITY   SAN  FRANC  1  SCO 

SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP 

7761 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

e 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

*SAN  FRANC  I  SCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

HID 

M  I  D 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GA6RIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

2( 

34  09 

117  54 

SP 

PASAOENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

E  K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  F|RE  DEPT 

778! 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

lie  06 

450 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7B10i  RIVERSIDE 

33 

33  48 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADFRA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SFRVICF 

#SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MID 

MIC 

E  0  6ILLWILLER 

SAN  JUAN  eAUT | ST A  3  SSE 

•°.  \k 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

MRS  GAYE  d  oay 

SAN  JUAN  GUARO  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

CAL   STATE  POLY  COL 

*SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  3* 

122  19 

30 

jp 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

902 

WEATHER   SERVICE  OFF 

/»SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

10 

5P 

9P 

MARINE  EXCHANGE 

* S AN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

17     '7  Sfl 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

28 

i  \  u< 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  F IRE  OEPT 

SANTA    ANA    RIVER   RH  3 

7891 

SAN  6ERDIN0 

28 

34  07 

117  07 

19B0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894 

SAN  BEPDINO 

28 

117  03 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA    ANITA   FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  01 

2035 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

loo 

SP 

S  BARBARA  F IRE  OEPT 

SANTA   BARBARA   FA A  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

Mil 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  6APBAPA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

5P 

SP 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FF  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

34  07 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   MARGADITA    2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7931 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1100 

8A 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

7946    SNTA  BARBARA 

34  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

795G  LOS  ANGELES 

33,  34  01 

118  29 

64 

CITY    SANTA  MONICA 

■SANTA  MONICA  PIEP 

7993 

LOS  ANGELES 

1 

34  00 

118  30 

"15 

S  M  L  IFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957  VENTURA 

2S 

34  21 

119  05 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

27 

38  27 

122  42 

167 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA   Y NE Z 

7',  7^ 

SNTA  BARBARA 

32 

-><,  17 

120  06 

600 

SNTA   YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987  ORANGE 

?8 

'3  47 

117  43 

855 

8A 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

801*1  LOS  ANGELES 

?' 

34  35 

11B  27 

2105 

6A 

L    A  WTO   ♦   pMP  DEPT 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 

12!  41  18 

123  08 

2169 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

'SCOT  1 A 

9045  HUMBOLOT 

40  29 

124  06 

1  39 

8A 

8A 

PACIF IC  LUMBER  CO 

SEARSVlLLE  LAKE 

8068 

AN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL   4  SSE 

60  72  SONOMA 

1  7 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

807! 

LASSEN 

1  0 

40  40 

120  15 

46*  ? 

*P 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

11 

34  10 

118  2B 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  OAM 

81H 

SHASTA 

?  j 

40  43 

122  25 

1076 

'« 

BA 

M 

:  m 

II  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL   ABSORPTION  PLANT 

8158  LOS  AN'TFLF^ 

26 

33  57 

117  54 

680 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

1  7 

40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

B  1  I 

EL  DORADO 

■ 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

8175  SHASTA 

2 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

82^7  SIERRA 

39  34 

120  38 

8* 

8A 

HARPY  H  ROEBER 

SIEPRAVILLE  RANGER  STA 

82  IB 

SIERRA 

8  39  35 

120  22 

4975 

8* 

HA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230,  LOS  ANGELES 

13 

3  3  48 

118  10 

100 

9P 

GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

B24 

ORANGE 

33  45 

117  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

826< 

SNTA  BARBARA 

34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

9  2  72  SONOMA 

2?   38  41 

123  08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

8276  MONTEREY 

24  36  05 

120  40 

1730 

.STATE  OIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SNOW   LAB  CENTRAL 
SODA  SPRINGS 
SOLEOAD 
SOMESBAR   1  W 
S0M1S  3  NE 


8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
IERRA  832"  NFVADA 

8331  NEVADA 

8338  MONTEREY 

8346  SISKIYOU 

8346  VENTURA 

8349  VENTURA 


8  39  52 
16  38  28 

6  33  52 

14  37  50 

9  39  19 
8  39  19 

24  36  26 

12  41  23 

33  34  17 

33  34  17 


120  44  4115 

121  05  I  160 
116  41  1940 

119  30  j  8700 

120  22  6665 
l?r  23  *,7Sn 

121  19 
123  29 

lie  56 

119  03 


SONOMA 
SONORA 
SONORA 

S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMJTE 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPA DR A  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  hwy  BRIDGE 

SPR  INGVILLE  7  ENE 

SPR  INGV ILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 

HEAOWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SOUIRPEL    INN  2 
STAND  I SH  1  E 
STAND  I SH  ♦  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 


ST  IPL 
STOCK 
>STOCK 
STOCK 

!  STOCKTON  MOWRY  BPIOGE 
STONYFOPO  COOLEy  RANCH 
ST0NYF0R0  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

I  STOUTS  MEAOOw 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 

SUNLANO 
|  SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 


6  351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 
8355  MONO 

6376  SAN  FRANC  I  SCO 
8360  MARIPOSA 
6390   SAN  BEROINO 
8406  INYO 


17   38   17  122  27 

371  37  59  120  23 
38  38  21  !  119  27 

4  37  42  123  00 

14  37  30  119  36 

6  34  04  116  49 
37  11 


26   34  03 


8463  TULARE 

84  74  PLACER 
8476   5 AN  BEROINO 
8479  SAN  ftFRpjNO 
8487  LASSEN 
8490  MENDOCINO 
8499  TUOLUMNE 

8510  FRESNO 

85  17  MERCED 
8544  BUTTE 

8554;  5AN  JOAQUIN 

8558  SAN  JOAOUIN 

8560  SAN  JOAOUIN 

8562  5AN  JOAOUIN 

8578  COLUSA 

8560  COLUSA 

85871  GLENN 

6591  SHASTA 

86  06  YUBA 

8627  SN  LUIS  OBPO 
866ol  LOS  ANGFLES 
8680!  SANTA  CRUZ 
86971  SNTA  BARBARA 

8700  VENTURA 

8701  LASSEN 

8702  LASSEN 

8703  LASSEN 


24  36  36  121 


117  49 


RANGER  STA 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
T  E  HACHAP I 

TEHACHAP1   RANGER  STA 

TE  JON  RANCHO 

TERMO 


8713 


87  71 
8  8, 'IS 

8832 


AMAOOR 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 


9  36  12 

36  39  12 

15!  34  14 

19  34  14 


8  39  54 

27   37  56 

27   37  54 

27  37  58 

27  37  51 

23i  39  15 

23  39  23 

23l  39  35 

21  41  10 

B  39  34 

301  35  00 

13l  34  16 

36  54 


34  ' 


16 


36  23 

34  23 

35  09 
39  10 
39  12 
35  06 
35  06 


117  15 
117  14 
120  24 


121  32 

121  20 

121  15 

121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 


118  40 
120  39 
120  33 
120  40 

120  48 

117  41 

119  28 

120  09 
120  22 

118  27 
118  27 
118  45 
120  27 
120  16 


5P 


6  A  8A 
VAR 
6P  6P 

6P  6P 

8A 


CLARENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
II  S  F0°F5T  SERVICE 


MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON  INVESTMENT  CO 
BERYLWOOO   INVEST  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
Si  CALIF  ELEC  POWER  CO 


P  G  ♦  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLD  1 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  + 
P  G  ♦  E  COMPANY 


PICS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  H  C  CUSHINGHAM 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIPE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNIT  WU  AS5N 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK  T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  F I  RE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 
DARYL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TE JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BR  IN  MARR 


-  216  - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL    F  A  A  A|RPOPT 


B881  PLACER 
8885,  SONOMA 
8892  PIVEOSIOE 
89051  VENTURA 
THREE  RIVERS  6  5E  891?  TULARE 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2j  891*;  TULARE 
THREE  RIVERS  EDISON  PHI   8917  TULARE 
TIGER  CREEK  POWED  HOUSF  892B  AMAOOR 
TOPANGA  PATROL  ST  A  FC  6  8967  LOS  ANGELES 
TORRANCF  8973  LOS  ANGELES 


1    39  15 

22   38  48 

33  38 

33   34  11 

9  36  22 

9  36  28 

9,  36  28 

lftl  38  28 

33   34  05 

33  33  48 


120  21 
122  49 
116  10 
118  51  I 
118  SI 
11*53 
118  52 
120  27 
MB  36 
11*  20 


TRA6UCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARSON A 
TRACY   PUMPING  PLANT 
TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

TRUCkEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELD 
TULEL AKE 

TUN NFL  RANGER  STATION 
TIJOLUMNF  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  OANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 


8992  ORANGE 
8997    SAN  JOAOUIN 
8999    SAN  JOAOUIN 
9"01  ALAMEDA 
9rt2*  TRINITY 
9035  SAN  6ERDINO 
90*3  NEVADA 
9049  LOS  ANGELES 

9052  KFRN 

9053  SISKIYOU 


33  33  39      117  36 

27  37  43      121  25 

27,  37  42  ,  121  25 

27  37  48  1  121  35 
35  40 


,  35  47 
36   39  20 


3  ■■  M 


•  I  IK  1  AH 
UK  1  AH  <.W 

UNION  OIL  STEARNS 
ABSORPT ION  PLANT 

•UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 
1  UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RANGER  S T A 
UPPER  "ATTOLE 
UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPER  TPFS  PINOS 

VACAVILLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER   3  N* 
VALYERMO  RANGER 


TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

ORANGE 
SAN  8ERDINO 
ALPINE 
MENOOC I  NO 
MENOOC I  NO 


9138  ORANGE 


9152  LOS  ANGELES 
91 5*   SAN  6ER0INO 
9167  LAKE 
9173  LAKE 
9177  HUMBOLDT 


9200  SOLANO 
9221  MONTEREY 
9228   SAN  OIEGO 
9251    LOS  ANGELES 

9260  LOS  ANGELES 

9285  VENTURA 
9301  FRESNO 
9325    SAN  BE°D I  NO 


33  34  04 
28  34  08 
23  39  11 


23  38  22 

24  35  53 
33  33  16 


VINCENT 
VINTON 
VI  SAL  I  A 
VISTA  1  W 
VOtCANOVILLE 
VOLLuE°S 

VOLT A  POWFD  HO 
WAL  L  *  C  r 

'AR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2 


ST  A  FC    120  9345  LOS  ANGELES       29  34  29 


ESE 


| WALNUT  CREEK  2  ENE 

JT  CREEK  4  f 
|  WALNUT  r.flnvE 

ILNUT  PATROL 

STATION  FC  102  C 
iRNER  SPRINGS 
IwASCO 

IwASIOJA  PHOENIX  ranch 
IwATSONVILLE  WATF  "WOP" 
WAWONA   DANGER  STATION 

[wEAVFRVlLLF  P ANGER  STA 
WEED  1  S 
WELDON  1  WSW 
WF/NOEL   10  SF 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 
WESTHAVEN 
HE  ST  POINT   3  SW 
WE5TV1LLE 
p#ET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NF 


WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
V HEELER  SPRINGS  7  N 
WHISKEyTOWN  RES 
VHITE  MOUNTAIN  1 
VHITE  MOUNTAIN  2 
<HI  TE  ROCK 
<H I T T I E °   CITY  HALL 
FC  106  D 


[MLLITS  HOWARO  FOREST 
R ANGF R  STATION 

J'lLLOWS 

WINCHESTER 

lj'  INTERS 
lOFFORO  HEIGHTS 
'OOOCHUCK  MEADOW 

ll'OODFOROS 


9151  PLUMAS 
9367  TULARE 
9379  SAN  DIEGO 
9382  FL  DORAPO 
9386  SHASTA 
9390  SHASTA 
941*  CALAVERAS 
9420  CONTRA  COSTA 
9423  CONTRA  COSTA 

9426  CONTRA  COSTA 
9*27  CONTRA  COST  A 
9428   S AC  R AMF  NT  o 

9431    LOS  ANGELES 
94  4  7  SAN  DIEGO 
9452  KERN 
9458   SNTA  BARBARA 
9473  SANTA  CRUZ 
9482  "ARIPOSA 

9490  TRINITY 

9499  SISKIYOU 

9512  KERN 

9526  LASSEN 

9532  SNTA  PAR0AOA 

9560  FRESNO 

9583  CALAVERAS 

9597  PLACER 

9602  TULARE 

9605  YUBA 

9615  VENTURA 

96  11  VENTURA 

9621  SHASTA 

96  32  MONO 

96  33  MONO 

9639  SACRAMFNTO 

9660  LOS  ANGELES 
9677  COLUSA 
9684  MfNDOC INO 


9  36  20 

33  33  12 

1  38  59 
23  40  57 
23  40  28 

2  38  17 
4  37  57 
4  37  53 


120  i 


33  34  29 
29  34  36 
23  40  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


2500 
1695  i 
5960  I 
4645  i 


122  1*  1080 

117  4?  iia  I 

116  02  1975 

120  03  7829 

123  12  623 


1605 
1520  I 

1  347 


122  00 

120  42 

117  01 

117  51 


119  18 
118  59 

117  18 

118  08 

120  11 

119  18 
117  15 

120  47 
122  26 

121  52 
120  59 

122  05 
122  02 

122  01 


23  38  14  121  31 

26   34  00  1  W  52 

33  33  17  116  38 

10  35   36  119  20 

30  34  59  119  54 

20  36  56  121  46 

14   37   32  1 19  40 


119  i 

119  59 

120  33 

120  39 

118  32 

121  24 

119  18 
119  20 

122  32 


2050 
3630 
2680 
4035 
6280 
285 
2400 
5200 
9200 


118  11  10150 

118  14  12470 

121  05  353 

118  02  320 

122  09  86 

123  21  1348 


9685  "ENDOCINO 
9699  GLFNN 
9722  RIVERSIDE 
9742  YOLO 
9754  KERN 
9773  FRESNO 
9775  ALPINE 
9781  YOLO 
9814    SANTA  CLAP. 

9816  EL  DORADO 


9851    MFNDOC I 


7  39  2] 
23  39  3? 
33  33  42 
23  38  32 

10  35  43 

11  37  02 
3  38  47 

23   38  41 


4  37  08  12 

1    38  51  12 

26   33  54  II 

17  38  55  12 

14  37  i.4  11 

12  41    43  12 


354       8A  8Al 


117  05  1470 
121  58  1*5 

118  27  2700 

118  54  9200 

119  49  5671 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  OEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE    MUN  A|PPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
8 ANT  A  CARBONA  IP  CO 
U  S  8UR  RECLAMAT ION 
U  5  BUR  RECLAMAT ION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE    IRPIG  DIST 

U  S  WEATHER  BUREAU 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL   A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US   NAT   PARK  SERVICE 

i  +   E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORJE   S  DORY 

UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PEORONCINI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


MRS   AMY  CURTIS 

C  F  1VEPS0N 

U  S  FOREST  SERVICE 

|  VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  6  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
S  SO  CALIF  E  0 1  SON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 

L   A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CLOSED  5/1/61 
ELMER  C  OGLE 
|  MRS  IRENF  M  VOLLMERS 
P  G  *  E  COMPANY 
E  J  FOOTE 

MRS  M  VIVIAN  M A? LUM 
RAY    I  WHITTEMORE 


L  A  CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECHIS 
US   NAT    PARK  SERVICE 

'  U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I   N  IMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FlLlPELLI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 

VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILBER 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIEP   WATER  OEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  6ERTAIN 


STATE   D1V  OF  FSTRY 
HOWARO  R  ALL ARD 
JIM  M  BLACK MORE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  SARR 
U  C  AGP  En  TEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
i       U  S  FOREST  SERVICE 


NEW  STATION 
LEHMAN  RANCH 


NAME  CHANGE 
IA>  HURKEY   CREEK  PARK 


1  AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL, 
COAST  >      18  N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARO,      21   PIT,      22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO.      2*  SALINAS, 
MARGARITA,      32  SANTA  YNE2 ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY.      36  TRUCKEE ,      37  TUOLUMNE, 


COUNTY 


RIVERSIDE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 


15  MOJAVE,      It  NOKELUKNE,      17  NORTN 


.  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAOUIN, 


SEE  CORRECTED  DATA  ON  PAGE  182. 


0SCOM*-WB-A«h«Tlll«  -  8/7/81  -  *400 


-  217  - 


lb  :  *n 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


JULY  1961 


ASHEVILLE:  1961 


CALIFORNIA  - 


JULY  1961 


Temperature:  For  the  second  consecutive 
month  most  of  the  State  was  warmer  and  drier 
than  normal.  The  only  exception  was  in  the 
San  Joaquin  Valley  where  some  light  showers 
brought  the  division  average  to  0.07  inch  of 
precipitation  for  the  month,  an  excess  of  0.04 
inch  over  normal.  At  Red  Bluff  new  high  tem- 
perature records  were  set  for  the  10th  and  11th, 
and  the  previous  record  was  equalled  on  the 
12th.  There  were  11  days  of  109°  or  higher  in 
June  and  July,  setting  a  new  record  for  such 
warm  weather.  At  Sacramento  new  high  tempera- 
ture records  were  set  on  the  10th,  11th,  and 
18th,  and  a  high  minimum  record  was  set  on  the 
19th.  The  warm  weather  that  continued  with 
but  little  respite  from  June  13th  through  July 
28th  was  one  of  the  longest  and  warmest  periods 
in  85  years  of  record.  There  were  11  days  with 
readings  of  105°  or  higher.  At  the  other  ex- 
treme, Bakersfield  reported  a  maximum  reading 
of  only  80°  on  the  5th, the  lowest  maximum  ever 
recorded  there  in  July.  A  number  of  the  colder 
stations  throughout  the  State  reported  mini- 
mums  below  freezing  on  one  or  more  days. 

Precipitation:  Precipitation  was  light  over 
the  entire  State.  The  South  Coast  Drainage  and 
the  Southeast  Desert  Basins  reported  the  light- 
est July  precipitation  since  1949,  and  in  the 
North  Coast  Drainage  one  needs  to  go  back  to 
1953     to  find  a     drier  July.       Of  the  past  36 


months  precipitation  has  been  less  than  normal 
during  21  months  in  the  Northeast  Interior  Ba- 
sin, the  figure  increasing  to  31  months  in  the 
South  Coast  Basin. 

Storms:     During  the  month  there  was  consid- 
erable thunderstorm  activity  in  the  mountains, 
resulting  in    a  number     of  lightning    fires  ir 
timber-  and  rangeland.  These  fires  caused  con- 
cern because  of     the  tinder     dry  conditions  i 
most  areas,  but  most  of  them  were  contained  be 
fore  they    became  of    major  proportions.  On 
fire,     however,     burned  the  towns     of  Ahwahne 
and  Nipinnawassee ,  with  a  loss  of  two  lives. 

Lightning  on  the  forenoon  of  the  12th 
Orange  County  killed  a  fisherman  at  Redond 
Beach  and  injured  others  nearby.  There  wa 
some  damage  to  utilities  by  the  storm.  In  th 
northern  part  of  the  State  on  the  same  dat 
thunderstorms  damaged  powerlines  and  sma 
structures  and  injured  two  persons.  A  wind 
storm  in  the  Coachella  Valley  on  the  29th  halt 
ed  highway  traffic  temporarily. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologi 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  125°  on  the  llth+  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  24°  on  the  30th+  at  Portola. 
Greatest  Total  Precipitation  1.40  inches  at  White  Mountain  1. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  318  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.17  inches  on  the  12th  at  Grass  Lake  Highway 
Maintenance  Station. 

Greatest  Total  Snowfall  7.0  inches  at  White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  Trace  on  the  24th+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl  and  on  the 
26th+  at  White  Mountain  2. 
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I0RTH  COAST  DRAINAGE 
.DERPOINT 

IGWIN  PAC  UNION  COL 
G  BAR  RS 
iLLAHAN  RS 
CILVILLE  SAWYER 
.OVEROALE  3  SSE 
VELO 

IESCENT  CITY   1  N 
ITTONS  LANDING 
K  VALLEY 

IREKA  WB  CITY  R 

•REST  GLEN 

|RT  BRAGG 

iRT  BRAGG  AVN 

|RT  JONES  RS 

RT  ROSS 

ATON  1  W 

MILTON  AFB 

PPY  CAMP  RS 

ALDSBURG 

LTS 
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NTFIELD 

AMATH  R 

VA  BEDS  NM 

UNT  HEBRON  RS 

PA  STATE  HOSPITAL 
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LEANS 
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TTER  VALLEY  PH 

INT  HELENA 

LYER  RS 

N  RAFAEL 

NTA  ROSA 
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NOMA 

INITY  DAM  VISTA  POINT 
LELAKE  //ft 
I  AH 

AVERVILLE  RS 
ED  1  S 
LLITS  1  NE 

eka 
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acramento  drainage 

IN  RS 
TURAS  RS 
BURN 

"CRYESSA  LAKE 

JE  CANYON  WB  AP         / /R 

WMAN  DAM 

OOKS  FARNHAM  RCH 
^NEY 

WON  DAM 
1TERVILLE  PH 
"STER 
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*RKSBURG 
:-FAX 

-USA  1  SSW 
/IS  1  WSW 

:r  creek  ph 
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3BINS  COLGATE  FOREBAY 
9NIEVILLE  RS 
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IRFIELD  POLICE  STA 
I  .SOM  DAM 

VSS  VALLEY 
"  CREEK  PH  1 

">S  VALLEY 

;eport 
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•-E  SPAULDING 

CE  SPAULDING  DAM 

i  PLUMAS 
HZANITA  LAKE  // 
KYSVILLE 
CLOUD 

(ERAL 

<TICELLO  DAM 

JNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

.AND 

JVILLE 

iADISE 

KERVILLE 

VCERV I LLE  IFG 

'TOLA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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93.3 

41  .6 
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1  "  5 

22 

30 

30 

37 

36 
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0 

T 

.10 

T 

13 

RED  BLUFF  W8  AP  R 

100.9 

68.0 

84.5 

1.3 

113 

11 
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5 
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2R 
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0 

0 
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.02 

T 
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68.  5M 
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3.1 
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12 
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5 
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2» 
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13 
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1.0 
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12 
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.00 

.00 

.00 
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11 
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0 
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0 
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T 

.00 

T 

12 
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78.0 
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11 
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5 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

.00 
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12 
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97.6 
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0 
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.21 
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15 
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o 
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5+ 
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77.5 
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60.4 
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o 
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o 
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5 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.02 
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12 
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54.7 

72.6 
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0 
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.00 

.00 
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95.8 
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61.4 
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0 
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2 
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6+ 
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2 
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6 

25 

0 
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4 
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0 
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26 
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22 

28 

6 
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0 

0 

3 
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.22 

.21 

3 
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49.0 
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- 

0.3 
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12 

34 

6 

20 

24 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 
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80.6 

45.6 

63.1 

2.3 

89 

23 

34 

6 

78 

0 

0 

0 

0 

.32 
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.32 

3 
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82. 8M 

39. 7M 

61. 3M 

- 
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23+ 

27 

6 
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3 

0 

4 

0 
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3 
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M 

M 

94 

22 

8 
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0 

0 
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.17 

13 
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- 
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88.5 

54.3 

71.4 
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11 

43 

5 

7 

15 

0 

0 

0 

.00 
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54.4 

63.7 

2.4 

89 

10 

51 

30 

84 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

BURL  I NGAME 

76.3 

54.0 

65.2 

93 

19 

48 

7 

57 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

CARMEL  VALLEY 

82.5 

51.5 

67.0 

107 

11 

43 

6 

55 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

CROCKETT 

86.2 

56.6 

71.4 

104 

18 

52 

26 

8 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

G I LROY 

°3.4 

52.8 

73.1 

110 

12  + 

44 

8 

2 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 
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66.2 

52.2 

59.2 

71 

20+ 

45 

8 
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0 

0 

0 

o 

T 

T 

23  + 

HOLL I STER 

84.9 

53.0 

69.0 

1.2 

103 

11 

45 

8+ 

21 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

13  + 

K 1 NG  CITY 

87.7 

51.9 

69.8 

1.8 

103 

9 

42 

5 

10 

13 

2 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

L IVERMORE  2  SSW 

94.1 

52.9 

73.5 

1.9 

112 

12 

45 

8+ 

8 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

17  + 

LOS  GATOS 

94.5 

54.6 

74.6 

5.4 

110 

17  + 

41 

6 

6 

21 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

12 

MARTINEZ  FIRE  STA 

91.2 

56.3 

73.8 

105 

19  + 

51 

30  + 

0 

18 

: 

2 

3 

.00 

.00 

MONTEREY 

71.8 

51.7 

61.8 

90 

10 

48 

6 

114 

1 

2 

0 

0 

.00 

.00 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

65.1 

52.5 

58.8 

73 

16 

46 

5 

187 

0 

0 

0 

T 

T 

3  + 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

92. 2M 

63. 6M 

77. 9M 

107 

12 

46 

6  + 

12 

23 

0 

0 

0 

.00 

•  oo 

MOUNT  HAMILTON 

84. OM 

66. OM 

75. OM 

3.9 

95 

11 

39 

6 

18 

0 

o 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

NACIMIENTO  DAM 

101.5 

54.5 

78.0 

1  1  5 

11 

46 

30 

0 

30 

2 

0 

0 

.00 

.00 

NEWARK 

81.3 

55.1 

68.2 

105 

11 

49 

7  + 

23 

8 

- 

0 

0 

.00 

.00 

OAKLAND  WB  AP  R 

75.4 

56.2 

65.8 

3.1 

97 

10 

51 

6 

50 

4 

0 

o 

0 

T 

.01 

T 

31  + 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

81.0 

55.5 

68.3 

99 

20 

45 

6 

21 

6 

2 

n 

0 

.00 

.00 

PASO  R08LES 

97.6 

52.6 

75.1 

112 

11 

44 

31  + 

1 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

99.4 

55.5 

77.5 

115 

11 

48 

31 

0 

26 

0 

2 

0 

.03 

.03 

3 

PINNACLES  NM 

100.7 

53.6 

77.2 

113 

11 

43 

6 

3 

2° 

0 

0 

2 

.00 

.00 

PISMO  BEACH 

68.8 

52.4 

60.6 

88 

1 

47 

5 

136 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

66.0 

51.5 

58.8 

70 

16 

47 

9 

186 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

3  + 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

92.  3 

54.0 

73.2 

109 

48 

29+ 

3 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

PRIEST  VALLEY 

97.5 

52.4 

75.0 

109 

10 

38 

6 

7 

2  5 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.04 

3 

REDWOOD  CITY 

89.0 

55.5 

72.? 

4.6 

104 

11  + 

47 

6 

2 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

R I CHMOND 

72.2 

55.6 

63.9 

0  11 

]  0 

46 

21 

73 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

88.5 

53.1 

70.8 

107 

o 

44 

7 

22 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

SAL  I NAS  2  E 

73.4 

53.2 

63.3 

1.4 

85 

17  + 

49 

1  + 

67 

g 

Q 

.00 

- 

.03 

.00 

SALINAS  FAA  AP 

73.6 

53.1 

63.4 

87 

17 

47 

7 

66 

0 

2 

0 

0 

T 

T 

26  + 

SAN  ANTONIO  MISSION 

102.2 

53.1 

77.7 

115 

16 

39 

5 

4 

29 

o 

n 

o 

.00 

.00 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

63.7 

52.5 

58.1 

72 

11 

50 

15  + 

207 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

74.8 

53.2 

93 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

66.6 

53.4 

60.0 

1  .  1 

82 

17+ 

50 

15 

167 

2 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

31 

SAN  GREGORIO  3  SE 

71.4 

48.9 

60.2 

87 

9 

38 

g 

149 

0 

o 

0 

T 

31  + 

SAN  JOSE  R 

84.0 

57.8 

70.9 

3.2 

101 

10 

51 

6 

6 

9 

c 

0 

0 

T 

.00 

T 

12 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

2.6 

97 

2 

48 

8 

1 1 

4 

0 

0 

0 

•  01 

.02 

.01 

3 

SAN  MATEO 

81.2 

54.3 

67.8 

99 

11 

42 

28 

29 

7 

0 

0 

3 

.00 

.00 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

86.0 

54.9 

70.5 

2.8 

101 

10 

47 

8 

7 

1  1 

2 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

77.1 

50.7 

63.9 

0.9 

89 

11 

43 

6 

53 

0 

0 

o 

0 

T 

.03 

T 

16 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

78.6 

53.8 

66.2 

»» 

19  + 

49 

8  + 

56 

5 

- 

0 

o 

.00 

.00 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

92.8 

53.3 

73.1 

109 

12 

44 

7 

12 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

72.9 

51.0 

62.0 

85 

18 

45 

6  + 

104 

o 

0 

n 

o 

T 

T 

17+ 

DIVISION 

68.4 

3.3 

T 

.02 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  F I BREBOARD  MILLS 

92. 1M 

61. 2M 

76. 7M 

2.6 

105 

10 

53 

21  + 

0 

19 

2 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

Piecipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

p 
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e  E 

2  E 
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I 

s 
J 

| 
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1  i 

J 
± 

J 

| 
J 

(5 

S 

No.  of  Days 

— 

1 
% 
8 

0  | 

e 

J:  5 

- 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Mm 

J. 

g 

□ 

1 
t3 

.10  or  More  | 

5 

s 

a 

c 

5 

s 

0 

0 

5  . 

s 

~  i 
.'  L 

-  < 

-  ^ 

TIOCH  PUMP  PLT  3 

96.6 

58.4 

77.5 

110 

11 

41 

5 

5 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

9 

0 

0 

H  MTN 

100.4 

70.5 

85.5 

2.3 

111 

12 

55 

6  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

9 

9 

0 

BERRY 

100.7 

62.4 

81.6 

3.0 

112 

11 

47 

6  + 

0 

28 

0 

0 

9 

.07 

.05 

.07 

.0 

9 

0 

0 

0 

ENAL  9  SSE 

M 

M 

M 

114 

11 

54 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

9 

9 

0 

KERSFIELD  WB  AP  R 

99.6 

70.8 

85.2 

1.0 

110 

11 

57 

6+ 

0 

2  9 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

2 

.0 

0 

0 

9 

0 

G  CREEK  PH  1 

87.1 

64.4 

75.8 

4.1 

95 

10 

51 

6+ 

6 

1  1 

0 

0 

0 

.22 

.15 

.20 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

TTONWILLOW 

102.0 

67.5 

84.8 

111 

19 

56 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

n 

0 

9 

0 

LAVERAS  BIG  TREES 

86.5 

53.4 

70.0 

1  .0 

95 

12  + 

39 

7 

27 

8 

0 

0 

0 

.25 

.17 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MP  PARDEE 

100.5 

63.2 

81.9 

3.1 

114 

12  + 

50 

6  + 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

4 

.0 

0 

9 

9 

0 

THAY  BULL  RUN  RCH 

100.7 

63.7 

82.2 

112 

12 

47 

6 

1 

2  8 

0 

0 

0 

.16 

.16 

3 

.0 

0 

1 

9 

0 

DAR  GROVE 

91.8 

51.2 

71.5 

101 

12 

40 

6 

19 

25 

"I 

0 

0 

.11 

.09 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERRY  VALLEY  DAM 

90. 6M 

54. OM 

72.  3M 

97 

22  + 

41 

6 

17 

23 

0 

0 

0 

.28 

.14 

4+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

AL INGA 

102.3 

66.8 

84.6 

2.7 

111 

1 1 

53 

6 

0 

2  9 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

2 

.0 

n 

9 

9 

0 

RCORAN   IRRIG  DIST 

102.5 

63.3 

82.9 

113 

12 

53 

7  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

MA  I R 

97.4 

60. 8M 

79. 1M 

2.1 

110 

1  1 

50 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

3 

.0 

0 

9 

0 

0 

DLEYS 

94.6 

49.1 

71.9 

3.0 

104 

10 

36 

6 

17 

26 

0 

0 

0 

.16 

.14 

.16 

3 

.0 

0 

1 

9 

0 

ECTRA  PH 

101.4 

55.2 

78.3 

0.6 

112 

11 

41 

8 

1 

2  9 

0 

0 

0 

.04 

.02 

.04 

3 

.0 

9 

0 

0 

0 

l/E  POINTS  5  SSW 

103.0 

63.3 

83.2 

114 

11 

52 

7+ 

0 

2=1 

0 

n 

c 

.04 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESNO  WB  AP  R 

99.6 

65.4 

82.5 

0.4 

110 

11 

55 

6+ 

0 

2  8 

0 

0 

9 

T 

- 

.01 

T 

3+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  ANT  GOVT  CAMP 

103.8 

61.5 

82.7 

1  1  5 

12 

47 

6 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

4NT  FOREST 

80.4 

55.1 

67.8 

3.6 

89 

12  + 

42 

6 

42 

0 

0 

0 

0 

.07 

- 

.05 

.07 

3 

.0 

0 

9 

0 

0 

ANT  GROVE 

78.5 

52.0 

65.3 

87 

12 

40 

6 

55 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

3 

.0 

9 

0 

0 

0 

NFORD 

99.4 

63.8 

81.6 

1  .  1 

108 

19 

55 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TCH  HETCHY 

90.  1 

57.0 

73.6 

2.0 

103 

20 

45 

6 

9 

22 

0 

0 

0 

.50 

.40 

.41 

4 

.0 

9 

1 

0 

0 

YTINGTON  LAKE 

78.1 

50.7 

64.4 

3.4 

87 

27 

39 

6 

56 

0 

0 

9 

0 

.44 

.33 

.41 

3 

.0 

9 

1 

0 

0 

!IA 

97.1 

68.2 

82.7 

2.6 

104 

11  + 

42 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

.06 

.05 

.06 

3 

.0 

9 

0 

0 

0 

»N  RIVER  PH  1 

102.8 

77.0 

89.9 

2.8 

110 

10 

64 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

9 

0 

0 

0 

•  !N  RIVER  PH  3 

100.4 

65.1 

82.8 

106 

11  + 

50 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ifTLEMAN  CITY   1  SSW 

104.5 

72.5 

88.5 

113 

11  + 

56 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  TTLEMAN  STA 

104.3 

73.3 

88.8 

113 

10 

54 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

C 

0 

Eights  ferry  2  se 

95.7 

60.1 

77.9 

107 

11 

46 

31 

3 

27 

0 

0 

0 

.03 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  GRAND 

99. OM 

63. 6M 

81.  3M 

1.6 

109 

11 

53 

7+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!«N  COVE 

102.1 

65.8 

84.0 

1  .7 

110 

11  + 

52 

6 

0 

30 

9 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

|<DSAY 

100.7 

61.9 

81.3 

0.8 

110 

11 

50 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

1)1 

94.9 

59.7 

77.3 

5.0 

109 

11 

51 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

,i  BANOS 

100.9 

60.2 

80.6 

1.9 

112 

11  + 

50 

7+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

!)ERA 

104.5 

62.6 

83.6 

3.8 

116 

13 

50 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

n 

0 

0 

,(DEVILLE  ISLAND 

90.5 

59.6 

75.1 

104 

11  + 

47 

30 

6 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.ilCOPA 

102.1 

74.3 

88.2 

1.9 

112 

11 

58 

6  + 

0 

29 

9 

0 

0 

T 

.00 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

,!CED  FIRE   STA  2 

100. 4M 

62. 6M 

81. 5M 

2.9 

109 

11 

50 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

>DLEWATER 

103.0 

71  .9 

87.5 

2.7 

112 

11  + 

55 

6  + 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

>ESTO 

97.6 

60.3 

79.0 

3.0 

110 

11 

52 

6  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

(MAN  2  NW 

98.3 

60.9 

79.6 

0.6 

110 

11 

50 

7+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

(TH  FORK  RS 

96.  7M 

57.  8M 

77. 3M 

106 

11 

43 

6 

5 

27 

0 

0 

0 

.29 

.24 

.15 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

;DALE  WOODWARD  DAM 

98.4 

59.9 

79.2 

1.6 

110 

12 

48 

6+ 

0 

2  7. 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

WGE  COVE 

99.9 

63.8 

81.9 

1.5 

109 

12 

52 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

,IOCHE  JUNCTION 

97. 7M 

66. 2M 

82. OM 

108 

11  + 

51 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

jlTERVILLE 

101.1 

66.5 

83.8 

2.9 

111 

12 

52 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

!.T  SPRINGS  PH 

92.2 

62.3 

77.3 

99 

10 

45 

5 

8 

25 

0 

0 

0 

.23 

.23 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORA 

99.4 

62.6 

81.0 

3.4 

110 

12 

49 

6  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.22 

.19 

.18 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

89.5 

51. 7M 

70. 6M 

97 

11  + 

38 

6 

20 

21 

0 

0 

0 

.22 

.18 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

rVCKTON  FAA  AP 

99.4 

63.5 

81.5 

113 

11 

54 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

n 

0 

0 

IpCKTON  FIRE   STA  4 

95.5 

59.5 

77.5 

3.1 

108 

12 

50 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

filCKTON  MOWRY  BRIDGE 

98. 7M 

58.  1M 

78. 4M 

50 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

l;IACHAPI 

90.0 

59.7 

74.9 

99 

9 

45 

7 

5 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'  ION  RANCHO 

100.2 

70.1 

8  5.2 

2.7 

108 

1  \ 

52 

6+ 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

[,'EE  RIV  EDISON  PH  2 

100.7 

66.0 

83.4 

3.5 

109 

11 

54 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Pl>ER  CREEK  PH 

97.0 

59.1 

78.1 

4.4 

105 

11  + 

43 

5 

4 

27 

0 

0 

0 

.25 

.21 

.25 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

[rCY  CARBONA 

98.1 

60.8 

79.5 

109 

12  + 

50 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ri.CY  PUMPING  PLANT 

112 

11 

54 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

»  AL  I A 

100.9 

65.9 

83.4 

1.2 

109 

12 

56 

6  + 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

V  CO 

100.9 

66.9 

83.9 

0.4 

110 

12 

56 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEMITE  NP 

94.5 

59.9 

77.2 

5.4 

102 

18  + 

47 

7 

1 

26 

0 

0 

0 

.36 

.12 

.36 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  DIVISION 

79.8 

2.8 

.07 

.04 

|iUTH  COAST  DRA  I NAGE 

Hike 

89.5 

59.6 

74.6 

101 

8 

50 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  on 

.0 

0 

0 

0 

0 

' LON  PLEASURE  PIER 

73.8 

61.5 

67.7 

1.7 

83 

19 

56 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

t  RETT  DAM 

92.5 

58.5 

75.5 

- 

1.0 

105 

9 

49 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

£ UMONT  PUMPING  PLANT 

94.3 

60.4 

77.4 

105 

10 

50 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

f    BEAR  LAKE 

76.6 

41  .4 

59.0 

88 

30 

29 

1 

178 

0 

0 

4 

0 

.37 

.  37 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

E  ITA 

79.4 

61.3 

70.4 

1.4 

89 

8 

57 

7+ 

0 

0 

o 

0 

0 

T 

.02 

T 

30+ 

.0 

0 

9 

9 

0 

E  BANK  WB  AP  R 

85.6 

63.0 

74.3 

1  .  1 

100 

8 

58 

6 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

9 

0 

0 

k  R ILLO  NM  R 

72.5  . 

58.9 

65.7 

79 

1 

45 

9  + 

30 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

9 

9 

(  HUMA  DAM 

93.3 

52.8 

73.1 

106 

11 

45 

6 

2 

23 

9 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

C  PO 

93.8 

54.8 

74.3 

103 

11  + 

43 

6  + 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

IC  OGA  PARK  PIERCE  COL 

94.2 

60.2 

77.2 

108 

8 

52 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

C;LA  VISTA 

M 

M 

M 

76 

20 

58 

1 

n 

n 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

<  ON  A 

90.0 

59.3 

74.7 

0.4 

102 

fl 

52 

6 

0 

1  h 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VER  CITY 

76.9 

61.5 

69.2 

83 

1  3 

55 

6  + 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

9 

0 

C  AMA 
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0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

101.1 

63.1 

82.1 

111 

12 

50 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

68.2 

39.1 

53.7 

75 

12 

28 

6 

346 

0 

0 

3 

0 

1  .40 

.67 

27 

.0 

0 

2 

2 

55.3 

39.0 

47.2 

62 

24+ 

28 

5 

545 

0 

0 

3 

0 

.82 

.32 

26 

7.0 

T 

26+ 

4 

0 

85.  1 

1.0 

.09 

.  12 

See  Refeience  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


IIOTT  MINE 
'ON  ESCONDIOO  FC2616E 
jXANTO 


ilOLA 

iWIN  PAC  UNION  COL 
,-IOCH  FIBREBOARO  MILLS 
ilOCH  PUMP  PLT  3 


MSE  valley 

i'OYO  GRANDE 
tOYO  SECO  RS   FC  50B  C 

UOC  OIL  ANAHEIM  1 

IERRY 
IURN 

kLON  PLEASURE  PIER 

:n*l  9  SSE 

ISA  city  park  fc  1*3 

ER  9  NNW 
ERSFIELO  WB  AP 
CH  PH 

:neson  park 
irett  oam 

[stow 

11UMONT 

!lUMOnt  pumping  plant 
Lumont  1  E 

AIR  FC  10 

j:  LOMOND 
jfKELEY 

'RYESSA  LAKE 

1  BAR  RS 

I  BEAR  LAKE 

.  BEAR  LAKE  DAM  // 
I  BEND  RS 
.  CREEK  PM  1 
I  DAL TON  DAM  FC   223  BE 
I.  PINES  PARK    FC  83B 

I  SUR  STATE  PARK 
,  TUJUNGA  OAM  FC  *6  DE 
,HOP  CREEK    INTAKE  2//R 
■■HOP  WB  AP 
■HOP  UNION  CARBIDE 

,CK  MOUNTAIN  2  SW 
ME  CANYON  WB  AP  //H 
NE  LAKE  REDWOOD  CR 
'THE 

.'THE  FAA  AP 


JiNVILLE  HWY  MNTNC  STA 
fREGO  DESERT  PARK 
|'REGO  SPRGS  3  NNE 

I'LEVARD 
j'OUET  CANYON 
I'M  AN  DAM 

llDFORD  RANCH 
IUSCOMB  2  NW 

LwLEY  2  SW 
|A  CITY 
I DGEPORT 

DGEVI LLE  ft  NNW 
jlOKS  FARNHAM  R CH 

i'SH  CREEK  RS 
i K HORN 

!  KS  CREEK  PH 

1  LARDS  BAR  PH 

''BANK   F  IRE  DEP   FC  226PJ 

'BANK   WB  AP  r| 
|!'L  INGAME 
j'NEY 

TNT  RANCH  1  5 
TON  RANCH 

;  TONWILLOW 
fiAZON 

!j.RILLO  NM  Rj 

![HUMA  OAM 

| AVER AS  PIG  TREES 

i AVERA s  reservoir 

MEXICO  2  NE 

2  I STOGA 
HAHAN  RS 

PO 

JiP  PARDEE 

j'P  SAN  LUIS  OBISPO 
fl'PTONV  ILLE  RS 
IIBY  11  SW 
|iBY  RS 

'ioga  park  pierce  col 
Bit  il 

IYON  DAM 
H'lBOU  POWER  HOUSE 
vMEL  VALLEY 

[  HAY  BULL  RUN  RCH 
ADERO 

ILVILLE  SAWYER 
■'■'AR  GROVE 

i  'AR  poiwt  ranch 

I'ARVI  LLE 
ITERVILLE  PH 
j!  iLLENGE  RS 
■  >T  SWORTH  FC  24  D 
RRY  VALLEY  DAM 

kSTER 
co  Exp  station 

TTENDEN  PASS 
'LA  VISTA 
|  RUS  HEIGHTS 


.oo| 
•ocl 


06.  .01 


13  I  14  j  IS 


16     17  18 


28     29     30  31 


.20     .10  .03 

T 

.23  .03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15 


16     17  18 


CLAREMONT   FC  230D 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COAL INGA 

COAL  I NGA   14  WNW 

COBB  2  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  5SW 
COL Y EAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 
CORCORAN   1RRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 


DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVTS  CREEK 
DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 

DE  SABLA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE  FOR EBAY 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

OOWNIEVILLE  RS 
DOYLE 

DOYLE  5  5SE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

dunn  i gan 
dunn  siding 
duttons  landing 
eagle  mtn 

east  park  reservoir 

el  capitan  dam 
el  centro  2  ssw 
electra  ph 

elizabeth  lake  fc128b 
elk  valley 

ellery  lake  /, 

ELLIOTT 
EL  S I NORE 
ESCONDJDO 
EUREKA  WO  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 

FILLMORE  1  WNW 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP 

FR I  ANT  GOVT  CAMP 

FULL ERTON  ARROUES  RCH 

FULL ERTON  HILLCREST  RES 

GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

G1LROY  14  ENE 

GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  F  C  185  | 

GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RS 
GPOVELAND  RS 
GUERNEV1 LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 


.00 
T 

.00 


I  T 


l.lT     .02  .06 


See  reference  noies  lollowing  Siaiion  ]„(]( 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


29  30 


.06  T 
T  .01 


.09  .03 


S<re  leleience  noles  following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  ST A  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  ST  A 
M I DDLETOWN 
MIDDLEWATER 

MILL   CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONT  I  CELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 

MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BA Y  FIRE  DEPT 
MORRO  9AY  3  N 
MOUNT  BALOY  FC  85G 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CI TY   // R 
MT  WILSON  FC  3388 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPft 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEWARK 
NEWHALL  SOL EDA D  FC   32  C 

NEWMAN    2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NIL  ANO 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE   1  WNW 

OCCIDENTAL 
OCEANS1DE  CAMP  PENDLETON 
OCOTJLLO  WELLS 
OJAI 
OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK  10  SE 

ORL AND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OXNARD 
OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCM 
PALMDALE 
PALMOALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  Rj 
PALOS  VERDES  EST  FC  430  ! 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  RORLES 

PASO  RORLES  FAA  AP 

PATT  IWAY 

PET  A  LUMA  FIRE   ST A  2 
PIEDRA 

PIEDRA  RLANCA  GUARD  STA  , 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  W8  P 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA, 
PT  PIEORAS  RLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORT  ERV I LL  E 

PORTOLA 

POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  PH 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  AP  Rj 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 


.0  0 
.00 


.00 
.00 
.00 


.00 

I 

.00! 

.05! 
•  00 


.001 
.00 


T         .02  .17 


.16  .14 


.Oil     .01      .01  T 


T  T  T 


See  leleience  notes  lollowing  Station  ]n< 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


19     20  21 


22     23  24 


29     30  31 


WOOD  CITY 
PRESA 
CHMOND 
3  VISTA 

kkside  fire  sta  3 

/erside  citrus  e  s 
:klin 

jnd  mountain  1  nne 
:ramento  wb  ap 
:ramento  wb  city 

sehen  creek 
int  helena 

itNT  MARYS  COLLEGE 
.INAS  2  E 
.INAS  FAA  AP 

.INAS  DAM 

.SIPUEOES  GAGING  STA 
.T  SPRINGS  PH 
.YER  RS 

1  ANTONIO  CN  MOUTH 

*  ANTONIO  MISSION 
i  ARDO 

i  BERNARDINO  CO  HOSP 

(  CLEMENTE  DAM 

10BERG  PTL  STA  FC1308 

i  DIEGO  WB  AP 
(  DI MAS  FIRE  WDN  FC  95 
<  EMIGDIO  RANCH 
I  FERNANDO 

•  RICHMOND  SUNSET 

I  FRANC  I  SCO  WB  AP 
FRANCISCO  FOB 
GABRIEL  CANYON  PH 
I  GABRIEL  DAM  FC4258E 
I  GABRIEL  FIRE  DEPT 

(  GREGORIO  3  SE 
I  JACINTO 
I  JOSE 

I  LUIS  OBISPO  POLY 
I  MATEO 

I  PEDRO 
I  RAFAEL 

IT  A  ANA  FIRE  STA 
ITA  ANA  RIVER  PH  1 
ITA  ANITA  FEPN  FC  432 

ITA  BARBARA 
ITA  BARBARA  FAA  AP 
ITA  CLARA  UNIVERSITY 
ITA  CRUZ 

ITA  MARGARITA  2  SW 

ITA  MARGARITA  BOOSTER 

ITA  MARIA  WB  AP 

ITA  MONICA 

ITA  MONICA  PIER 

iTA  PAULA 

lUA  R05A 

ITIAGO  DAM 

'GUS  POWER  PLANT  1 

TERS  BAR  RS 

vriA 

RSVTLLE  LAKE 
STA  DAM 
LTER  COVE 
NGLE  SPRINGS 
NGLETOWN  2  E 

j'RRA  CITY 
RRAVILLE  RS 
I NAL  HILL  FC  A15 
IGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
!w  CREEK  UPPER 

A  SPRINGS  1    E  //R 
15  3  NE 
IS  3  NW 

OMA 

ORA 

ENTRANCE  YOSEMI TE  NP 
TH  FORK  CABIN 
DRA  PAC  FC  356  C 
ECKELS  HWY  BRIDGE 
INGVILLE  7  ENE 

!AW  VALLEY  LODGE 
IRPEL    INN  1 
IRREL   INN  2 
NDISH  1  E 

NDISH  +  HICKEY  ST  PR 
rNISLAUS  Ph 

| rling  city  rs 
i ckton  faa  ap 
kkton  fire  sta  4 
(ckton  mowry  bridge 

nyford  cooley  ranch 
ny  gorge  reservoir 
Iawberry  valley 

:  Y  RANCH 
LAND 

ANA  KNOLLS 

ANVILLE 

ANVILLE  AP 
i  TER  HILL  RS 
I  LE  MOUNTAIN 

floe  CITY 

' A CHAP  I 

| ON  RANCHO 

RMAL  FAA  AP 

USAND  OAKS 

'EE  RIV  EOISON  PH  2 

ER  CREEK  PH 

ANGA  PATROL  STA  FC  6 
■  RANCE 
i  CY  CARBONA 

CY  PUMPING  PLANT 
NITY  DAM  VISTA  POINT 


T  T  T 


.19  .07 


See  lefeience  notes  lollowmg  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


TULELAKE  / 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYN I NE  PALMS 

TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
URIAH  i*  W 

UNION  OIL    STEARNS  ASS 
UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT   FIRE  ST A  FC  120 
VINTON 
V I  SAL  I A 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLT  A  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  h  E 

WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WE  ST  HAVEN 

WEST   POINT   3  SW 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  FC   106  0 
WILL  JAMS 
WILLITS   1  NE 
WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOPDS 
WOODLAND  1  WNW 
WR  IGHTS 

YORBA  LINDA 
YOSEM I T E  NP 
YREKA 


Day  of  Month 


13     14  15 


.04  .65  T 
■13  .22 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


T  .04  .67 

•15     .32  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Station 

1 

 — 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

AD  IN  RS 

MAX 

M I N 

46 

40 

61 

42 

33 

34 

57 

ALDERPOINT 

MAX 

85 

86 

85 

78 

79 

MIN 

48 

48 

48 

57 

45 

48 

46 

50 

53 

55 

58 

57 

63 

56 

ALPINE 

MAX 

81 

81 

92 

MIN 

60 

58 

54 

51 

50 

55 

59 

68 

69 

68 

61 

60 

60 

61 

ALTURAS  RS 

MAX 

101 

MIN 

41 

46 

56 

41 

47 

30 

34 

48 

39 

37 

44 

47 

61 

47 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

100 

93 

82 

90 

90 

MIN 

65 

68 

52 

44 

41 

47 

54 

60 

63 

71 

71 

71 

58 

55 

ANTIOCH  F I BREBOARD  MILLS 

MAX 

95 

97 

98 

85 

77 

8  1 

90 

96 

105 

MIN 

53 

63 

62 

55 

59 

63 

58 

62 

72 

72 

68 

61 

58 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

99 

1 04 

99 

86 

78 

80 

87 

97 

101 

104 

110 

MIN 

62 

66 

63 

57 

41 

51 

50 

52 

56 

65 

72 

68 

62 

52 

ASH  MTN 

MAX 

93 

101 

101 

92 

9 1 

81 

87 

86 

105 

109 

108 

MIN 

66 

71 

71 

63 

55 

55 

59 

65 

73 

76 

78 

80 

74 

72 

AUBERRY 

MAX 

102 

101 

93 

37 

86 

88 

94 

101 

107 

109 

112 

104 

105 

MIN 

56 

57 

60 

59 

47 

47 

52 

54 

58 

71 

72 

70 

67 

67 

AUBURN 

MAX 

97 

1  00 

103 

88 

80 

80 

87 

93 

97 

106 

MIN 

56 

65 

70 

53 

44 

51 

57 

58 

58 

6  8 

73 

75 

71 

69 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

73 

69 

74 

70 

MIN 

57 

58 

60 

56 

57 

57 

58 

60 

62 

61 

63 

63 

62 

63 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

100 

MIN 

54 

60 

BAKER  9  NNW 

MAX 

105 

110 

107 

89 

MIN 

72 

80 

81 

76 

73 

69 

68 

75 

79 

8; 

83 

87 

90 

84 

BAKEPSFIFLD   WR  AP 

MAX 

90 

MIN 

68 

75 

72 

65 

57 

57 

61 

66 

72 

75 

78 

78 

77 

74 

BARRETT  DAM 

MAX 

101 

105 

1  00 

103 

92 

96 

MIN 

52 

57 

56 

51 

50 

49 

54 

58 

63 

64 

63 

61 

60 

62 

BARSTOW 

MAX 

MIN 

72 

68 

73 

64 

61 

67 

5V 

66 

71 

75 

78 

78 

78 

74 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

1  02 

105 

101 

MIN 

59 

60 

58 

54 

51 

54 

6  0 

60 

68 

66 

65 

61 

61 

64 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

MIN 

52 

57 

56 

49 

49 

47 

54 

58 

63 

64 

64 

68 

63 

62 

BEN  LOMOND 

MAX 

78 

90 

MIN 

51 

52 

51 

47 

43 

45 

46 

50 

52 

56 

58 

54 

60 

57 

BERKELEY 

MAX 

80 

81 

68 

65 

67 

74 

7  4 

83 

87 

89 

81 

70 

?3 

MIN 

57 

55 

53 

53 

54 

53 

52 

52 

56 

60 

58 

56 

56 

54 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

102 

109 

98 

87 

79 

80 

89 

98 

100 

104 

109 

112 

99 

95 

MIN 

65 

67 

65 

57 

52 

53 

57 

60 

61 

67 

70 

72 

67 

61 

BIG  BAR  RS 

MAX 

96 

98 

96 

80 

78 

86 

96 

108 

111 

MIN 

48 

48 

48 

52 

46 

42 

44 

49 

52 

54 

57 

58 

67 

54 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

70 

62 

65 

72 

79 

32 

81 

78 

78 

MIN 

29 

43 

49 

39 

31 

31 

32 

39 

43 

48 

46 

48 

48 

43 

BIG  CREEK   PH  1 

MAX 

86 

87 

85 

80 

89 

92 

9  5 

94 

94 

88 

MIN 

62 

65 

58 

58 

51 

51 

56 

62 

66 

68 

70 

69 

68 

67 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

100 

97 

81 

90 

90 

92 

1 00 

1  02 

1  0* 

106 

1  02 

1  0  1 

102 

MIN 

53 

54 

62 

55 

49 

49 

50 

52 

56 

62 

66 

60 

60 

63 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

76 

69 

79 

78 

7  4 

74 

MIN 

48 

53 

48 

44 

40 

44 

46 

51 

57 

52 

58 

58 

55 

53 

BLUE  CANYON   W8   A P 

MAX 

67 

68 

76 

87 

88 

MIN 

65 

66 

55 

42 

42 

46 

56 

60 

63 

69 

71 

70 

64 

63 

BLYTHE 

MAX 

MIN 

74 

79 

75 

67 

65 

65 

69 

73 

76 

8  4 

78 

82 

81 

77 

BLYTHE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

82 

85 

79 

72 

72 

72 

75 

81 

86 

88 

86 

86 

87 

84 

BOCA 

MAX 

84 

86 

71 

72 

66 

76 

84 

87 

9 1 

92 

90 

MIN 

30 

34 

50 

40 

45 

26 

30 

34 

35 

37 

41 

40 

47 

37 

BON  I T A 

MAX 

80 

79 

MIN 

57 

57 

59 

60 

59 

57 

57 

59 

62 

60 

62 

60 

63 

60 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

105 

MIN 

65 

68 

72 

64 

65 

62 

6  5 

72 

73 

80 

75 

79 

80 

73 

BOWMAN  DAM 

MAX 

81 

MIN 

61 

56 

58 

50 

39 

40 

l' 

54 

56 

58 

59 

61 

61 

56 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

115 

110 

111 

108 

MIN 

72 

75 

74 

63 

66 

66 

67 

73 

75 

78 

77 

76 

78 

78 

BRIDGEPORT 

MAX 

80 

84 

84 

MIN 

31 

37 

53 

44 

44 

31 

34 

36 

39 

41 

44 

42 

42 

36 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

100 

1  05 

99 

88 

78 

90 

92 

109 

1  o  5 

MIN 

63 

59 

67 

57 

53 

48 

50 

54 

54 

58 

60 

68 

68 

54 

BURBANK  WB  AP 

MAX 

87 

79 

74 

77 

79 

86 

93 

100 

94 

88 

89 

84 

92 

87 

MIN 

63 

6 1 

60 

59 

59 

5  8 

60 

65 

69 

66 

63 

63 

63 

65 

BURL  I NGAME 

MAX 

79 

BO 

76 

66 

68 

70 

74 

85 

87 

90 

87 

83 

66 

67 

MIN 

55 

53 

55 

54 

56 

49 

48 

49 

54 

62 

58 

57 

57 

50 

8URNEY 

MAX 

85 

92 

93 

83 

79 

70 

76 

85 

89 

92 

97 

98 

100 

93 

MIN 

38 

41 

54 

41 

46 

31 

34 

37 

37 

38 

43 

47 

63 

50 

Day  Of  Month 


14     15    16  17 


28  29 


100 

55 


95  91 
55  51 


89  91 
66  62 


87  88  90 
41      38  42 


103 
70 


90  95  103 
64      66  69 


95  100  106 
61     60  65 


105  103  106 
73     75  79 


104  107  108 
64     66  73 


99  102  104 
66     66  72 


71  70  78 
64     62  64 


116    115  113 


101  104 
72  74 


96  93 
63  65 


99  99 
63  66 


94  85 
54  55 


94  83 
62  54 


92  94 
41  45 


95  95 
58  56 


103  96 
70     5  3 


106  99 
74      5  7 


105  104 
75  70 


104  97 
71  67 


104  100 
67  66 


75  76 
64  62 


115  113 
87  82 


103  97 
72  68 


97  92 
59  54 


101 
70 


95 

93 

93' 

88 

88 

90 

88 

47 

53 

55 

53 

52 

46 

47 

90 

100 

100 

98 

94 

91 

91 

51 

52 

51 

50 

49 

48 

52 

88 

88 

91 

94 

90 

84 

82 

54 

59 

60 

63 

60 

58 

60 

93 

97 

99 

94 

90 

94 

90 

44 

44 

45 

41 

39 

39 

40 

89 

88 

87 

93 

95 

85 

79 

53 

53 

53 

54 

61 

53 

46 

85 

85 

84 

84 

90 

91 

82 

56 

57 

57 

55 

60 

59 

54 

91 

92 

100 

91 

95 

98 

98 

55 

57 

55 

55 

52 

51 

53 

101 

101 

99 

100 

102 

104 

101 

72 

70 

70 

72 

75 

75 

72 

100 

99 

98 

103 

104 

101 

95 

64 

64 

64 

63 

65 

64 

57 

92.1 
61.2 


100. 
70. 


101  103 
60  66 


10O 
62 

94  96  91 
59      58  60 

79  86  79 
55 

96  103  108 

65  67  70 

110  110  110 
49     50  52 

78  78 
43  46 


69  69 

103  104  104 

64  60  62 

71  78  78 

55  53  56 


107  108 
79  80 


95  91 
56  54 


92  89 
60  53 


84  80 
59  56 


69  70 
55  53 


107  100 
67  63 


100  100 
49  53 


76  79 
42  41 


85 
66 

109 


109  106 
84  67 


85  86 
40  38 


78  80 
60  65 


102 
75 


83  85  86 
54      58  59 


88  86 
66  62 


101  102 
67  58 


75  75 
55  56 


82  88 
65  69 


85  90 
33  36 


79  7  5 
66  63 


99  111  107 
77      81  72 


84  88 
56  59 


104]  107 
76 


86 
39i  43 


97  103 
60  60 


63  64  65  66 
80      86      83  93 


114  113 
80  72 


86  89 
35  35 


83  79 
63  64 


83  75 
53  51 


93  94 
45  43 


91  93 
40  47 


100 
65 

97 
62 

96 
60 

97 
62 

96 
63 

71 

64 

76 
62 

73 
65 

76 
62 

73 
61 

105 
68 

111 

79 

108 
79 

102 
81 

106 
85 

108 
82 

102 
73 

100 
74 

100 
71 

99 
71 

100 
72 

87 
53 

86 

55 

88 
55 

91 
60 

91 
61 

105 
65 

101 
67 

103 
68 

102 
70 

105 
69 

88 
58 

92 
57 

92 
61 

95 

59 

90 
60 

94 
53 

92 
52 

95 
57 

94 
56 

96 
57 

79 
57 

78 

58 

77 
58 

78 
57 

31 
56 

67 
54 

66 
53 

66 
53 

65 
54 

64 
53 

101 
61 

96 
58 

95 

6  1 

95 
62 

94 

59 

103 
56 

103 
53 

106 
54 

108 
56 

106 
54 

75 
37 

75 
38 

75 
44 

70 
42 

81 
42 

86 
69 

86 
67 

85 
67 

85 
67 

89 
67 

102 
56 

100 
60 

98 
63 

99 
62 

98 
62 

79 
54 

79 
54 

79 
53 

68 
50 

68 
51 

84 
67 

83 
66 

8  2 
63 

62 
65 

82 

64 

1  06 

75 

103 
81 

102 
7  9 

105 
60 

1  10 
77 

1  06 
81 

104 
84 

99 
8  2 

107 
83 

110 
83 

92 
40 

93 
39 

90 

43 

90 
47 

87 
47 

76 
63 

79 
65 

79 
59 

80 
62 

84 
62 

103 
72 

98 
73 

98 
75 

99 
75 

103 
75 

83 
58 

84 
58 

63 
58 

83 
58 

84 
59 

105 
75 

102 
70 

101 
72 

102 
77 

106 

77 

91 

37 

89 
45 

85 
44 

82 
50 

85 
43 

108 
60 

102 
56 

98 
58 

101 
59 

99 
57 

80 
65 

80 
62 

63 
63 

85 
62 

87 
64 

70 
53 

71 

52 

74 
54 

77 
55 

70 
54 

97 
49 

94 
47 

92 
43 

93 

43 

92 
44 

98  100 

63  62 

72  75     74  75 

63  63 

105 
66 

112  113 

78  84 

104  101 

72  71 


100  105 
80 


95  93 
70  63 


98  89  83 
64     59  60 


109.6 
80.6 


99.6 
70.8 


92.5 
58.5 


100  100 
67  72 


105.2 
71.0 


66  67  61 

101  91  91 

57  64  59  52 

91  88  81  82 

56  53  52  52 


94.3 
60.4 


96.6 
57.7 


70  64 

52  53 

98  100 

62  60 

105  106 


51  52 
89  84 


49 


50     52  50 


85  81  68  82 

43  49  41  39 

92  92  90  84 

67  65  6; 

103  100  91 

63  58  52  53 

78  73  75  76 

52  54  50  50 

81  79  76 
61  59  57  56 

109  108  102  104 

82  74  71 

ill  101  102  105 

81  79  61  81 


66  64 
108  105 


83  82 
30 


80  80 
62  62 


91  101 
78  70 


72.9 
54.4 

97.6 
62.3 

102.1 
51.5 

76.6 
41.4 

87.1 
64.4 

99,4 
58.7 

73.8 
51.7 

80.6 
61.7 

108.1 
76.5 

108.3 
82.3 

85.2 
37.5 

79.4 
61  .3 

103.5 
73.3 


82  79  77  78  81. 
54     49     51     52  55. 


110  107 
80  79 


101  102 

56  52 

86  82 

62  64 

70  73 

50  50 


97  102 
79  74 

64  87 

33  33 

98  89 

50  50 

82  83 

64  62 

75  64 

54  54 


106.6 
74.5 


92  91  88  86 
43     39     37  37 


84.5 
39.8 


99.5 
57.6 


85.6 
63.0 


76.3 
54.0 


89.9 
42.8 


See  reference  notes  f ol lowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Day  Of  Month 


BUTTONWILLOW 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS   8  I G  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

'ANOGA   PARK   PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  DAM 

CARMEL  VALLEY 

CATHAY   BULL    RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERV1LLE  PH 

CHERRY   VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO   EXP  STA 

CHUL A  VISTA 

CLARKSBURG 

CLOVERDALE  3  SSE 

COAL INGA 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
CORCORAN   IRRIG  DIST 


CRESCENT   CITY    1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DAVIS    1  WSW 

DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DENAIR 


MAX 
M I  N 


MAX 
M  I  N 


MA. 

MI  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M|N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


95  102  105 
62     69  72 


79  71  72 
58      61  62 


96  100  94 
54      53  58 


83  90  86 
54     52  55 


92  94  90 
43     46  46 


89  90  83 
46      54  54 


99  106  103 
61      71  71 


96  89  80 
56      57  60 


107  107  98 
70      68  68 


86  86 
37  58 


95  74  70 
59      49  50 


95  102  102 
62  65 


91  94  93 
46      47  45 


97  94  88 
42     51  53 


82  90  93 
58     56  57 


102  108  105 
55     56  65 


89     94  90 

54      56  52 


90  90  80 
38      38  55 


10B  105  100 
56      60  67 


96  102  97 
60      58  60 


97  103  98 
64     66  51 


105  104  96 
63     68  72 


100  97  97 
65      67  64 


105  103  97 
65      65  65 


96  99  105 
60     60  69 


90  85  80 
54      59  60 


90  90  95 
47      47  46 


65  65  61 
45      44  43 


94  98  85 
62     59  53 


78  74  71 
57     60  62 


90  98  100 
50      57  60 


45      51  54 


105  105  94 
68     75  73 


95  103  97 
66     61  60 


116  118  116 
77      85  94 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


102   100  92 


95  92 
64  56 


70  68  69 
61      45  48 


81  82  80 
53     47  45 


72  71  71 
49      41  40 


78  76  79 
44     41  36 


45     43  43 


91  84  83 
53      50  50 


87  88  95 
56      57  52 


97  91  98 
64     65  60 


76  74  73 
39     37  31 


71      75  76 


93  88  80 
61      50  47 


44      46  56 


77  77  73 
48      43  40 


75  82  74 
56      55  43 


95  86 
48  45 


35     30  27 


53     48  47 


98  78  80 
55     52  55 


55  52 

97  92 

60  54  5 

83  86 

56  53 

84  76 
43  42 


76  69 
54  56 


70  72  73 

57  55  55 

91  90  74 

49  46 

76  82 

41  54  39 

97  98  98 


53      47  47 


107  107 
82  87 


86  95 
48  61 


76  69  75 
45     39  37 


53     51  50 


95  101 
64  71 


75  72 
52  45 


95  99 
47  53 


39  55  53 

88  97  99 

39  44  48 

98  102  102 

44  57  59 

90  95  103 
54  59  69 

02  108  106 

53  59  68 

.02  109  112 

58  64  70 

80  86  88 

35  39  41 

78  87  95 

46  53  60 

88  95  103 

52  56  64 

96  99  98 

48  49  44 

80  8  9  96 

41  48  52 

80  86  91 

49  57  57 

91  98  102 

50  53  55 

77  85  91 

46  49  54 

85  87  90 

35  32 

97  101  106 
52  54  57 


94  100 
56  55 


102  102 
56  62 


102  106 
60  67 


95  102 
6  3  66 


100  105 
57  61 


95  106 
58  62 


102  100 
5  9  64 


91  95 
47  49 


71  71 

49  50 


90  97 
56  57 


82  79 
59  62 


90  100 
51  59 


91  96 
43  55 


110  111 
70  77 


93  99 
53  55 


117  122 
81  88 


95  97 
52  60 


87  91 
39  45 


100  105 
56  62 


106  110 
74  74 


71  66  68 
59      58  61 


102  106  102 
50     57  54 


91  95  95 
58     58  58 


103  103  97 
59      59  59 


110  114 
73  74 


102  98 
63  62 


115  117  113 
79      89  86 


91  90  92 
39     47  50 


96  107  94 
58     59  52 


107  110  112 
69      72  72 


99  102 
45  47 


95  100 
52  59 


96  96  97 
55      65  63 


108  112  113 
59     65  65 


96      97  97 


111  112  109 
55      65  67 


75  70  71 
62      64  64 


104    107  108 


106  109 
67  63 


110  111 
70  75 


110  104  102 
73      73  76 


108  111  109 
65      70  72 


107  109 
62  70 


94  94  87 
62     62  61 


100  105  105 
50     55  55 


71  70  65 
49     52  53 


60  62  60 

77  78  77 

62  62  63 

105  105  106 

62  65  67 

98  102  99 

71  68  71 

115  115  111 

80  80  82 

103  107  108 

64  64  64 

125  125  123 

90  98  99 

101  100  97 

68  71  64 

94  94  95 

48  50  53 

108  110  100 


15  16 


103  105 
70  71 


64     65  56 


99      93  99 


58     55  52 


92     92  92 


59  62 
109  112 


80  90  90 

5  3  48  5  2 

07  103  104 

69  66  67 

95  95  92 

61  49  44 

91  96  94 

56  53  51 

99  90  93 

68  57  56 

10  105  104 

72  61  57 

94  92  92 


53      42  36 


69      60  68 


57      52  58 


93  91  94 
57     52  53 


104  107  109 

73  74  72 

97  97  95 

73  69  66 

101  100  100 

66  57  61 

108  105  105 

68  66  64 

90  90  91 

60  61  62 

lnl  97  96 

56  46  45 

65  65  64 

55  56  55 

77  79  86 

56  56  56 


64     62  63 


101  100 
60  60 


93  95  98 
71      60  58 


111  111  111 
60      79  79 


98  95  96 
59     53  53 


122  121  120 
93     89  95 


95  95  96 
57      67  69 


99      99  98 


105  105  110 

69  70  73 

74  75  76 

61  61  62 

97  98  101 

56  58  56 

68  85  90 

56  60  56 

93  94  96 

42  45  49 

64  98  91 

59  64  63 

103  104 

58  69 

97  97  98 

62  61 

112  112 

71  73  84 

87  90 

42  45 

92  96 

51  60  53 


105  104 
67  69 


R2  94  95 
46      41  43 


53  54  55 

93  90  90 

60  53  52 

103  102 

57  59 

93  93  94 

57  58 

8  9  90 

4  1  40 

100  107  Ul 

61  59  64 


95  100 
56  60 


90  100 
60  64 


104  108 
70  74 


99  102 
68  70 


101  106 
63  64 


105  104  108 
66     66  66 


92  92  94 
61      61  64 


92  95  100 
44      49  52 


69  72  73 
47      48  47 


87  95  104 
58     59  61 


63  63 

100  100 

60  60  60 

97  95  95 

55  60  58 

111  112  109 

77  80  80 

96  100  105 

57  60  61 


121  121 
92  95 


92  90  92 
49     50  51 


100  105 
65  63 


20     21     22     23     24     25  26 


T~27 


111  109  103  102 
71     66     63  68 


76  72  72 
60  64 


99  99 
60  58 


60     54  54 


95  98  99 
44     46  51 


97  91  87 
58      52  49 


111  109  103 
72     65  61 


98      97  84 


106  103  111 
84      80  81 


89  86  90 
48     42  50 


94  91  71 
55     50  54 


109  107  101 
72     65  63 


92  97  98 
41      44  52 


94  93  93 
56      54  48 


58      59  60 


110  106  106 
67     58  58 


96      95  91 


90     92  95 


110  105  107 
64     60  61 


65      68  65 


107  102 
63      55  54 


105  101 
72  67 


108  106  102 
72  69 


102  102  99 
72     69  67 


105  105  104 
70     62  61 


110  109  105 
68     63  62 


63     61  59 


101  96  95 
51     43  50 


66  64  65 
52     55  55 


100  99  87 
62     61  55 


80     77  76 


103  103,  103 
69     69!  68 


78  74 
63  61 


85  87 

52  52 


89  89 
56  56 


96  93 
60  63 


68  92 
59  60 


105  100 
68  68 


70  74 
64  59 


69  92 
53  50 


88  89 
57  56 


97  96 
50  47 


96  101 
56  56 


98  98 
63  63 


95  102 
62  59 


103  102 
67  ,  63 


75  76  77 
57      61  63 


74)  72.! 
60     58. S| 


92  95  89  871 
52      53      51  53 


87  86  84  81 
52     51  50 


95  95  93  92 
45      46  47 


96      86      88  91 


60 
103 


49  54 
90  100 


65     68     54  52 


96      88      85      90  94. 


105  104 
68  71 


70  81 
51  52 


105  108 
71  68 


75  77 
53  49 


59     63  65 


105  102  102|  106 
71  70 


9 


81  72  73  75 
45     45  52 


64      64  63 


103  103  100 
60      57  49 


90  88  84 
65  61 


110  110  109 
80     85  77 


106  105  100 
67     57  56 


101  99 
66  64 


99  95 
54  50 


97  95 
5  3  54 


97  93 
62  58 


104  102 
58  57 


95  90 
57  58 


95  97 
60  59 


88  89 
54  55 


99  92 
55  53 


100  101 
67  68 


96  96 
70  69 


96  98 
57  59 


105  102 
67  66 


59     55  60 


94  99 
49  52 


68  68 
46  45 


85  83 
53  55 


76  75 
60  62 


99  97 
53  50 


ioo  ioo 

67  64 


102  104  100  93 
64      62      56  53 


51. 
100. 


97  96 
52  47 


90  93 
54  55 


93  95 
61  60 


95  94  91  92 
47      48  47 


92  90 
49  45 


93  91  92  90 
58      56  56 


102  101 
58  56 


50 

103  102  100  91 
56     53     48  46 


88  84  88 
51     45  53 


104  105 
70  77 


92  91 

59  56 


91  90 
46  42 


73  74 
66  65 

90  89 

52  52 

89  86 

54  51 

101  103 
70  68 

95  97 
66  68 

96  99 

59  59 

102  102 
65  63 

92  94 

62  57 

99  98 

50  49 

60  65 
50  52 

R2  79 

52  54 

76  76 

63  60 

96  96 

56  56 

86  89 

54  54 

105  110 

74  75 


93  93  89  86 
54     53     50  47 


69  85  84  85 
38     35     33  31 


99  98  85 
58     55  51 


95     99  86 
54     52     50  53 


84  81 
51     50  57 


103     99  93 


97  95  91  87 
68     65     62  61 


101 
59 

104 


90  99. 
50  60. 


107  105 
65  63 


fi- 
ats 
■ 

L  61! 
r; 
•in 


90  86  88  69 
59      62      59  56 


99  96  95 
47      49  49 


90  94 
49  48 


65  60 
47      53  53 


86 

54|  56 


76  77  78  78 

61  63  65 

.00  101  99 

57  59  60 


93  97 
57  56 


67  92  92 
54     53  55 


121  120  121 
97     92  87 


97  96  96 
64     67  59 


119   118   113  114 

97     94|  97 

90 


94  92 
63  61 


90  90  96 
52     47  47 


106  100  99 
72     64  58 


87  86  88 
50     50  52 


93  95  95 
59     59  59 


116  119 
96  95 


61  62 
87  69 


75 

64     62     49  55 

102   104  103  1 06! 

68  74. 

85     8o|  95 
55 

117 
91 

0|  94 
59 

64  81 


120  114  114 
96      92  92 


94  92 
60  60 


95  97 
58  59 


56      46     40  40 


01  96  86  86 
61      57      55  53 


See  reference  DOtea  following  station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

MAX 

9* 

96 

92 

83 

78 

85 

99 

99 

100 

98 

93 

91 

MIN 

6* 

61 

65 

42 

43 

47 

51 

51 

64 

66 

65 

62 

MAX 

100 

90 

85 

94 

106 

107 

105 

100 

100 

100 

MIN 

62 

45 

49 

52 

56 

70 

70 

71 

66 

66 

MAX 

84 

87 

86 

70 

70 

66 

75 

80 

85 

87 

90 

90 

87 

85 

84 

MIN 

36 

40 

53 

41 

44 

29 

32 

39 

39 

41 

45 

45 

50 

42 

37 

MAX 

93 

96 

94 

83 

78 

70 

79 

87 

91 

95 

99 

99 

99 

93 

92 

MIN 

47 

48 

52 

46 

44 

38 

39 

44 

49 

48 

51 

52 

59 

53 

47 

MAX 

88 

94 

94 

79 

79 

73 

83 

90 

93 

95 

96 

96 

95 

89 

91 

MIN 

49 

51 

56 

51 

54 

37 

41 

46 

50 

48 

56 

58 

58 

53 

50 

MAX 

96 

98 

83 

82 

75 

85 

89 

97 

100 

104 

103 

98 

97 

97 

98 

MIN 

43 

44 

40 

43 

39 

36 

40 

44 

50 

54 

57 

60 

5B 

51 

49 

MAX 

86 

89 

78 

83 

80 

103 

102 

100 

78 

79 

MIN 

56 

53 

49 

53 

49 

52 

62 

61 

56 

53 

MAX 

104 

106 

98 

89 

100 

99 

101 

107 

111 

113 

115 

114 

112 

108 

111 

MIN 

81 

86 

80 

75 

79 

76 

79 

84 

89 

92 

93 

91 

89 

87 

90 

MAX 

96 

103 

101 

92 

81 

77 

84 

94 

98 

102 

105 

108 

108 

101 

99 

MIN 

61 

61 

65 

56 

49 

51 

54 

54 

58 

59 

68 

70 

73 

59 

55 

MAX 

98 

90 

81 

84 

84 

87 

90 

97 

104 

97 

99 

96 

88 

92 

94 

MIN 

53 

59 

59 

55 

55 

51 

58 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

60 

59 

MAX 

106 

105 

103 

104 

109 

107 

112 

1  16 

112 

110 

109 

112 

111 

MIN 

71 

75 

78 

62 

66 

65 

67 

74 

74 

76 

77 

74 

79 

72 

78 

MAX 

103 

105 

102 

90 

84 

88 

96 

102 

109 

1 1 1 

112 

111 

102 

102 

102 

MIN 

58 

59 

63 

44 

43 

46 

42 

41 

54 

54 

62 

63 

60 

56 

58 

MAX 

89 

87 

81 

70 

62 

73 

85 

91 

94 

99 

102 

99 

93 

87 

83 

MIN 

44 

45 

48 

51 

47 

40 

39 

43 

49 

55 

54 

55 

58 

50 

44 

MAX 

103 

91 

90 

92 

97 

1  04 

108 

111 

108 

106 

97 

9  8 

103 

103 

MIN 

53 

60 

53 

50 

52 

57 

61 

65 

63 

63 

63 

63 

61 

60 

MAX 

85 

80 

79 

81 

84 

88 

90 

95 

93 

93 

90 

87 

88 

89 

91 

MIN 

52 

57 

59 

57 

57 

52 

53 

59 

61 

60 

63 

61 

62 

60 

61 

MAX 

S9 

58 

62 

60 

64 

62 

62 

63 

61 

61 

64 

63 

61 

61 

63 

MIN 

51 

51 

55 

55 

52 

50 

49 

51 

53 

52 

50 

53 

56 

54 

53 

MAX 

103 

101 

100 

79 

77 

86 

94 

101 

107 

1  1  0 

108 

105 

91 

92 

90 

MIN 

58 

56 

55 

51 

48 

52 

56 

57 

57 

56 

64 

60 

50 

54 

50 

MAX 

92 

97 

90 

82 

83 

82 

90 

94 

100 

104 

108 

103 

100 

96 

95 

MIN 

67 

70 

65 

60 

60 

56 

60 

61 

68 

75 

82 

83 

73 

78 

74 

MAX 

103 

105 

103 

92 

88 

89 

95 

103 

107 

112 

114 

110 

104 

104 

105 

MIN 

59 

67 

66 

58 

53 

52 

52 

59 

64 

67 

75 

77 

58 

65 

67 

MAX 

93 

93 

91 

80 

75 

82 

89 

93 

93 

95 

96 

97 

91 

92 

92 

MIN 

41 

41 

56 

38 

38 

35 

38 

46 

42 

43 

51 

53 

56 

47 

46 

MAX 

96 

105 

104 

90 

81 

81 

89 

94 

100 

107 

111 

112 

102 

96 

100 

MIN 

64 

62 

66 

54 

51 

32 

56 

65 

68 

71 

76 

73 

64 

58 

64 

MAX 

94 

91 

81 

87 

86 

93 

101 

105 

104 

98 

98 

94 

95 

96 

95 

MIN 

64 

66 

62 

59 

57 

59 

69 

70 

73 

66 

64 

63 

64 

65 

65 

MAX 

88 

91 

94 

85 

70 

69 

78 

89 

96 

100 

104 

103 

101 

97 

94 

MIN 

43 

42 

42 

46 

39 

37 

39 

44 

46 

48 

53 

53 

54 

47 

44 

MAX 

89 

86 

78 

80 

78 

85 

90 

90 

90 

91 

89 

94 

94 

89 

90 

MIN 

49 

50 

56 

45 

35 

40 

45 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

51 

49 

MAX 

65 

64 

62 

62 

63 

65 

65 

68 

68 

68 

66 

66 

70 

67 

67 

MIN 

47 

46 

47 

50 

49 

48 

47 

49 

51 

50 

49 

50 

55 

54 

51 

MAX 

64 

62 

63 

65 

64 

65 

65 

62 

65 

62 

62 

63 

66 

62 

67 

MIN 

44 

42 

49 

4  4 

43 

44 

41 

43 

45 

44 

47 

51 

56 

54 

52 

MAX 

91 

94 

88 

83 

71 

76 

84 

94 

97 

100 

103 

100 

92 

92 

95 

MIN 

43 

48 

45 

46 

44 

38 

39 

45 

50 

53 

52 

56 

60 

48 

48 

MAX 

68 

67 

65 

65 

67 

66 

68 

69 

74 

71 

65 

65 

67 

64 

67 

MIN 

46 

43 

44 

45 

45 

47 

43 

45 

47 

48 

58 

49 

62 

48 

47 

MAX 

99 

102 

92 

89 

82 

88 

94 

101 

105 

108 

110 

106 

102 

102 

104 

MIN 

64 

69 

68 

60 

55 

55 

58 

61 

64 

70 

71 

73 

70 

68 

65 

MAX 

99 

102 

104 

95 

94 

85 

91 

99 

105 

1  I  0 

112 

115 

111 

106 

107 

MIN 

56 

65 

68 

64 

52 

47 

52 

58 

61 

68 

67 

71 

66 

63 

61 

MAX 

74 

82 

69 

68 

68 

62 

70 

78 

85 

88 

89 

89 

87 

83 

84 

MIN 

49 

57 

57 

49 

44 

42 

44 

53 

57 

61 

62 

61 

59 

56 

58 

MAX 

88 

79 

79 

8  0 

81 

87 

90 

97 

91 

90 

89 

81 

87 

88 

88 

MIN 

57 

61 

61 

60 

60 

56 

56 

62 

66 

56 

64 

64 

63 

62 

62 

MAX 

98 

103 

87 

84 

81 

80 

87 

95 

103 

109 

110 

110 

91 

92 

95 

MIN 

54 

53 

53 

48 

49 

45 

45 

44 

54 

59 

53 

56 

55 

56 

56 

MAX 

74 

80 

79 

67 

64 

60 

68 

75 

81 

85 

65 

87 

85 

81 

79 

MIN 

49 

53 

51 

46 

41 

40 

45 

50 

55 

52 

57 

59 

56 

53 

54 

MAX 

92 

96 

96 

82 

76 

74 

82 

85 

94 

100 

102 

102 

101 

91 

95 

MIN 

60 

63 

60 

44 

42 

42 

44 

48 

52 

58 

60 

61 

61 

52 

52 

MAX 

98 

89 

84 

72 

75 

84 

90 

97 

105 

106 

102 

95 

85 

91 

92 

MIN 

54 

50 

47 

43 

45 

43 

44 

47 

49 

55 

54 

52 

53 

48 

45 

MAX 

92 

97 

96 

86 

86 

86 

87 

92 

97 

101 

104 

104 

100 

100 

100 

MIN 

65 

67 

70 

64 

66 

62 

51 

68 

72 

72 

76 

73 

68 

72 

72 

MAX 

67 

64 

65 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

70 

70 

68 

65 

67 

66 

MIN 

47 

46 

50 

52 

56 

48 

48 

45 

48 

53 

53 

52 

57 

54 

52 

MAX 

87 

78 

79 

71 

73 

82 

81 

90 

97 

94 

99 

76 

78 

84 

82 

MIN 

55 

53 

51 

50 

53 

50 

50 

48 

53 

57 

54 

54 

51 

50 

48 

16  17 


91  95 
61  58 


102  106 
62  68 


85  84 
46  43 


93  92 
50  50 


92  92 
54  56 


96  100 
55  53 


111  111 
67  68 


99  98 
57  62 


94  92 
59  61 


106  105 
75  77 


103  108 
59  61 


84  90 
43  41 


103  104 
63  65 


89  88 
60  59 


98  107 
66  59 


99  100 
80  80 


104  108 
67  68 


95     98  94 
61  56 


1  0  5 


105  102 


70(     70  64 

85 
17 


86  88 
43  44 


100  104 
64  67 


96  96 
64  65 


90  93 
40  45 


86  68 
50  49 


64  71 
51  51 


67  64 
48  46 


93  90 
42  45 


68  68 
47  47 


103  106 
68  67 


106  107 
63  67 


86  85 
59  59 


85  85 
61  65 


93  99 
55  59 


82  83 
56  52 


94  92 
51  59 


95  102 
50  52 


102  101 
70  71 


66  71 
51  52 


88  90 
52  53 


96  96 
47  47 


95  92 
56  50 


100  95 
57  50 


97  98 
60  58 


108  112 
86  87 


105  102 
68  62 


92  98 
63  61 


114  110 
73  76 


108  105 
62  55 


90  92 
41  47 


102  95 
65  62 


94  86 
62  62 


54     55  55 


103  97 
66  60 


97  93 
75  76 


109  105 
68  65 


50    48  55 


109  107 
74  67 


94  92 
59  57 


95  95 
52  51 


100  97 
54  54 


95  94 
53  53 


101  98 
80  80 


99  96 
64  61 


63  66 
63  55 


99  103 
67  69 


99  99 
61  58 


88  88 
49  51 


93  97 
5  3  62 


82  81 
62  60 


61  61 
53  52 


86  85 
47  49 


95  92 
72  72 


101  101 
62  65 


49     54  52 


96  94 
69  69 


95  82 
44  41 


89  90 
49  50 


68  69 
52  49 


66  65 
48  46 


93  95 
42  46 


71  67 
46  44 


105  101 
71  66 


86  84 
59  56 


93  87 
65  65 


103  105 
56  55 


83  61 

56  53 


100)  100      96  95 
59      55  58 


69     61     59  63 


91  92 
57  57 


42      45  47 


90  91 
50  48 


78  79 
63 


104  104  99 
55     55  47 


101   100  101 


70  71  71 
54      53  54 


100  100  86 
56     57  50 


65  62 
47  50 


63  58 
44  48 


94  95 
42  49 


61  62 
44  48 


96  99 
69  66 


104  103 
62  62 


83  82 
57  57 


84  85 
64  63 


55     54  53 


83  80 
54  55 


95  93 
59  62 


90  88 
47  48 


73      70  72 


54      54  55 


74  78 
52  49 


93  92 
64  60 


88  84 
59  49 


99 

98 

101 

100 

99 

96 

64 

67 

65 

65 

64 

59 

88 

86 

85 

85 

84 

82 

49 

49 

42 

36 

38 

35 

91 

94 

93 

92 

92 

90 

53 

52 

49- 

48 

45 

40 

97 

97 

94 

93 

93 

90 

60 

60 

6  5 

51 

48 

46 

95 

94 

9  7 

97 

96 

94 

52 

56 

50 

48 

46 

45 

72 

74 

77 

53 

5  3 

48 

99 

102 

I  08 

106 

107 

96 

61 

86 

86 

88 

81 

79 

98 

96 

96 

98 

97 

94 

61 

60 

60 

59 

58 

58 

90 

90 

93 

95 

87 

82 

60 

6  1 

6  1 

62 

63 

64 

105 

110 

112 

108 

96 

103 

75 

7  3 

7  8 

78 

76 

77 

98 

98 

101 

103 

102 

97 

59 

56 

56 

56 

57 

51 

92 

91 

90 

66 

88 

85 

45 

60 

4  8 

46 

45 

46 

98 

100 

108 

103 

95 

96 

61 

6  3 

61 

63 

59 

85 

86 

86 

85 

85 

88 

59 

6 

59 

6 

63 

6 

56 

59 

59 

60 

58 

59 

50 

51 

51 

51 

52 

* 

86 

83 

93 

96 

95 

84 

58 

53 

41 

° 

90 

9  0 

92 

92 

98 

88 

73 

72 

78 

68 

68 

102 

102 

104 

106 

105 

101 

65 

6  4 

6  2 

64 

62 

56 

92 

92 

91 

90 

89 

58 

53 

41 

95 

95 

95 

99 

101 

92 

66 

5  8 

60 

62 

53 

91 

95 

96 

94 

94 

90 

73 

66 

62 

66 

67 

59 

100 

98 

96 

96 

94 

95 

5 1 

4  8 

45 

43 

45 

45 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

48 

50 

49 

49 

47 

4  5 

65 

63 

63 

61 

69 

60 

48 

48 

46 

47 

51 

50 

59 

57 

58 

64 

57 

59 

49 

49 

46 

42 

45 

51 

98 

97 

97 

92 

91 

94 

52 

50 

46 

45 

47 

46 

61 

59 

5S 

62 

62 

66 

51 

49 

50 

48 

44 

48 

99 

99 

101 

103 

100 

93 

66 

67 

6  c 

64 

66 

60 

103 

103 

10! 

105 

108 

105 

63 

63 

61 

60 

62 

55 

79 

78 

61 

81 

83 

81 

56 

57 

5" 

57 

56 

6  4 

85 

86 

87 

83 

79 

85 

64 

64 

63 

66 

86 

89 

86 

90 

97 

79 

54 

54 

5C 

49 

47 

53 

77 

80 

ec 

80 

80 

78 

53 

54 

54 

54 

53 

49 

94 

93 

94 

96 

95 

91 

63 

63 

63 

60 

59 

57 

80 

75 

a: 

88 

79 

76 

52 

52 

45 

44 

45 

51 

92 

93 

95 

97 

100 

96 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

64 

62 

62 

64 

64 

64 

57 

56 

54 

49 

52 

54 

75 

75 

7« 

85 

75 

69 

53 

53 

45 

48 

48 

53 

92.7 
57.5 


99.9 
63.0 


83.9 
41.3 


91.9 
48.4 


91.6 
51.9 


94.6 
49.1 


105.2 
84.1 


97.6 
60.5 


90.6 
59.8 


107.1 
73.3 


101.4 
55.2 


87.6 
47.1 


99.6 
59.5 


86.6 
59.7 


60.8 
52.5 


94.3 
54.6 


93.6 
71.3 


103.0 
63.3 


90.3 
46.6 


98.2 
62.6 


92.9 
44.9 


86.6 
48.2 


65.3 
49.6 


62.8 
47.2 


92.5 
47.2 


65.8 
47.2 


99.6 
65.4 


103.8 
61.5 


80.4 
55.1 


85.5 
62.4 


93.4 
52.8 


78.5 
52.0 


92.9 
56.0 


69.5 
48.8 


96.5 
69.9 


66.2 
52.2 


82.0 
51.6 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  196( 


Day  Of  Month 


HAPPY   CAMP  PS 


HAT   CREEK    PH  1 


HAYFIELD   PUMP  PLANT 


HEALDS6URG 


HENSHAW  DAM 


HETCH  HETCHY 


H0LL1STER 


HUNTINGTON  LAKE 


IDYLLWILD  RS 


INDEPENDENCE 


INDIO   US   DATE  GARDEN 


IRON  MTN 


JESS  VALLEY 


JUL  I  AN  WYNOLA 


KERN   RIVER   PH  1 


KERN   RIVER   PH  3 


KETTLEMAN   CITY   1  SSW 


KETTLEMAN  STA 


K I NG  CITY 


KLAMATH 


KNIGHTS  FERRY   2  SE 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULD I  NG  DAM 

LA  MESA 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LAVA   BEDS  NM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


98  101  99 
60      71  68 


93  94  98 
47      50  46 


104  106  98 
70      80  78 


106  97  86 
64      55  50 


93  87  87 
65      55  56 


55      49  42 


100  102 
56  63 


83  92  101 
45     50  54 


107  102 
67  72 


107  109 
57  70 


100  100 
65  62 


100  99 
65  51 


99  102 
62  62 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MI  N 


97  95  89 
46      55  55 


87  92  92 
55      58  60 


80  84 
47      46  47 


52  52  54 

88  90  91 

50  49  '.9 

79  78  76 

49  50  50 

98  98  91 

66  72  57 

86  89  77 

46  50  56 

107  103  100 

75  77  81 


92  97  100 
65      65  67 


49     49  49 


49     46  44 


76  75  73 
57      48  45 


87  79  68 
47     46  38 


57     47  46 


77  70  74 
58     49  45 


63  61  65 
50     41  39 


91  90  83 
57     42  51 


77  78  82 
50     45  46 


100  103 
44  47 


104 
60 


97  95 
49  41 


01  105  112 
69      74  81 

95  100  106 
50      51  55 

91  98  102 
35     54  60 


113 
86 


110  109  92 
59      58  56 


103  103 
60  61 


80  85  91 
49     53  56 


41      48  54 


83  90  99 
45      45  52 


90 
49  55 


72      78  83 


88     95  101 


101  102 
64  69 


106 
71 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


109    109  99 

74     72  74 

107    105  98 

67  69  78 

107    111  103 

76      78  81 

87      85  75 

40      44  54 

91      91  79 

52      56  55 

94  101  84 
56      54  51 

104  106  99 
74      81  79 

103  100  94 

55  70  69 

99    105  106 

68  73  75 

105  105  97 
74      78  75 

95  88  75 
49     51  54 

65      64  67 

46      50  52 

96  103  100 

56  64  68 

76      70  71 

59  59  60 

83      81  73 

52     60  58 

97  95  93 
52     54  53 

100  100 

64     61  53 

86      85  82 

55      47  56 

86      85  82 

60  55  55 

80      71  73 

58     59  59 

104  100  92 
55      62  66 

105  103  100 
67      70  72 

76      85  87 

49     49  57 

99     99  93 

61  64  63 


95    100  104 


104    108  114 

75      80  73 


100  105  109 
61      68  71 


95  102  103 
75     81  75 


42  45  32 

82  82  88 

49  47  47 

81  74  76 

53  52  48 

95  88  86 

69  66  64 


65      56  57 


94  89  89 
63      54  58 


45     42  45 


53      50  46 


92  78  77 
47     47  51 


61      58  55 


71  71  77 
52      53  49 


84      74  82 


82  75  83 
52      52  49 


71  77  72 
44     40  34 


74  76  72 
58      43  40 


75  78  81 
59      59  57 


92  89  98 
57      56  52 


90  82  87 
58      54  55 


77  75  64 
51      44  38 


88  85  87 
56      53  54 


105  109  114 
76     82  85 


85     90  89 


95  100  100 
53     60  65 


83  89  97 

47  48  58 

94  99  105 

68  74  80 

99  103  100 

51  59  73 

99  106  110 

67  71  78 

97  105  108 

65  65  72 

86  95  103 

45  46  61 

71  70  68 

45  49  49 

88  92  95 

52  60  65 

76  80  80 

56  58  59 

83  88  91 
52  58  62 

88  93  102 

45  46  47 

94  98  100 

56  55  51 

79  81  85 

3  7  4  5  46 

79  82  77 

45  51  52 

84  92  87 

57  65  63 

100  105  100 

51  56  65 

94  99  106 

60  64  66 


43      49  51 

92  99  103 
53      56  62 


62      60  61 


91      98  101 


103  107  108 
58  60  59 

85  84  85 

54  55  56 

104  104  103 

75  78  77 


110  110 
80  81 


108  107 
76  68 


110  113  110 
79      83  83 


112  113  110 
77     80  77 


117  119 
90 

94  93 

49  54 

101   100  93 

64     62  61 

.04  105 

59     59  58 


107  110 
81  84 


93  97 
54  50 


100  100 
59  58 


92  91 
59  56 


92  92 
56  50 


93  93 
53  56 


96  94 
54  51 


79  81 
51  51 


98  99 
72  70 


10  109  106 

82  84  84 

06  106  105 

70  71  78 

13  113  109 

80  82  76 

13  112  108 

8  5  90 

00  99  94 

55  56  55 

70  67  67 

50  51  54 

105  107  105 

68  68  67 

74  74  71 

65  66  66 

95  95  87 

62  63  66 

100  105  102 

55  59  60 

105  107  104 

56  60  63 

87  87  87 

57  51  54 

87  87  90 

57  57  60 


61      62  63 


103  107 
84  83 


101  107 
54  55 


97  97 
59  65 


93  93 
60  60 


93  84 
54  47 


96  100 
57  58 


98  89 
52  49 


81  82 
55  53 


106  97 
65  63 


101      99  104 


99  95  98 
44      41  48 


106  111  107 
77     80  76 


105  98  97 
57      50  52 


101  99 
64  64 


98  101 
52  58 


100  98 
46  45 


99  97 
73  75 


90  90 
52  48 


98  94  99. 
56     59  63. 


97     98     97  97. 


52     53     52  51 


58      55  50 


103 
56  56 


90  87  90 
49     50  60 


87  93  91 
49     51  54 


93  92 
61  60 


85  86 
52  54 


100  102 
73  75 


109 
70 


92  94 
60  60 


109  106 
73  73 


96  95 
59  60 


110  109 
77  79 


107  111 

73  75 

109  no 
76  69 

112  114 

88  85 

89  86 

55  45 

96  95 
61  59 

80  85 
57  51 

106  105 

79  78 

102  104 
71  64 

107  108 
71  75 

106  106 
78  73 

92  92 
49  53 

64  65 

56  54 

96  101 
63  66 

74  73 

63  65 

89  88 

60  59 

94  94 
49  51 

97  95 

61  54 

83  81 
39  46 

83  83 
55  53 

80  80 

62  6  3 

105  107 
74  73 

102  100 
74  70 

85  94 
62  58 

100  102 

65  65 


95  94 
60  65 


104  103 
80  77 


90  92  94 
49      50  52 

81      79  80 


99  98 
76  66 


92      89  85 


58 
114 


107 
70 


103 
76 


113  109 

73  72 

115  113 

85  88 

86  85 
50  48 

96  96 

61  66 

89  93 

54  56 


105  105 
65  65 

107  111 
77  79 

106  110 
75  78 

95  99 
55  55 

71  69 

50  48 

99  94 
67  64 

74  75 
64  61 

89  87 
61  63 

95  99 

51  55 

95  102 
51  57 

83  83 
50  50 


78  78 

61  63 

108  107 

70  70 

101  104 

70  72 

83  84 

49  53 

101  106 

70  66 


104  116  112 
86      86  75 


109  107  108 
74     80  72 


111  111  112 
86      87  82 


74  76 

53  52 


8  9  96 
53  57 


80  76 
54  53 


99  97 
69  73 


87  87 
57  52 


102  99 
66  67 


103  102 
71  72 


104  104 
82  81 


97  96 

45  45 

102  108 
77  79 

86  89 
53  52 

90  94 
58  56 

91  90 
62  59 

92  90 
53  53 

76  82 

52  53 

99  97 

57  58 

76  87 

53  53 

97  98 

70  71 

87  90 
55  42 

108  107 

79  81 

97  97 

67  66 

104  110 

B2  75 

103  106 
74  69 


95. 
38  43. 


94 


109  106     94  98 


1  04, 


78     79|  77 

94 

52 


83  80  83 
49     5  3  51 


97  87  90 

60  66  52 

92  88  85 

55  54  52 

81  82  91 

49  54 

79  77 

49  52  55 

91  90 

50  50  49 

77  77  75 

50  48  44 

96  93 

66  63  63 

83  83  77 

60  5  5 

101  101  104 

79  80  76 


94 


55 
90 


8 


108  96  103 
83     79  75 


100  107  112 
84     87  84 


86  89  92 
48     46  49 


95  86  84 

57  53  50 

100  103  91 

58  53  52 

108  106  101 

81  79  75 

100  100  99 

69  66  71 

111  108  105 

80  72  76 


92  89 
48  46 


86  90 
59  55 


79  74 
49  48 


104  103 
78  78 


103  100 
67  66 


88  87 

48  5  3 

93  97 

59  59 

78  79 

51  49 

104  105 

76  77 

100  101 

64  69 


104  101  101 
78     64  60 


111  101  98 
79     80  79 


85  85  87 
45      44  40 


82  82 
63  63 


87  75  74 
47     48  54 


106  102  95 
77      74  71 


81  m- 


I- 


107    105  105 


104 
71 


110  109  104  107 

83  82  70  70 

95  88  80  77 

53  54  54  54 

60  61  71  70 

53  55  56  53 

105  104  90  97 

67  61  59  61 


62  64  65 

81  85  83 

62  60  55 

100  95  99 

61  48  53 

99  104  108 

56  58  65 


55     45  50 


89  85  73 
64     65  62 


104  104 

75  73  73 

SO  82  80 

53  53  54 

70  73  69 

50  50  47 

95  97  94 

59  58  62 

75  75  76 

64  60  65 

81  80  79 

56  56  58 

97  96  94 

54  57  55 

101  101  98 

64  55  58 

85  85  82 

58  49  50 

85  83  82 

54  55  55 

77  79  80 

61  61  63 


74  74  78 

104  106  108 

74  69  74 

82  86  92 

54  54  52 


101  100  99 
66     67  68 


102  104  103 
70      70  74 


86  88 
56  58 


98  97 
66  70 


90  85  89 
52      54  56 


63  63 
51  50 


90  94 
53  60 


78  75 
62  60 


82  86 
59  55 


95  98 

53  52 


97  99 
56  57 


84  83 
45  49 


82  82 
64  62 


101  105 
67  66 


98  102 
66  70 


99  98  102 
71  58 


104  98  95 
70  58 


107  101  97 
74  66 


87  79 
48     5  3  48 


65  62 
48     54  52 


97  91 
56  52 


0  »' 
6 

- 

5  Hi 


73  74 
64     65  60 


76     f  * 


86      80  76 
59     64     60  58 


95  88 
51  51 


96  90  91 
57     51  51 


82  82 
4  3  46 


84  83  81 
50     47  47 


74  78  80 
63     63  63 


97  95  98  1 
71      65  64 


99  94  92  1 
68      57  56 


90  88  83 
58     56  53 


97  100 
63  62 


87  83 
53  52 


See  reference  Dotes  following  Station  Index. 
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100  91 
67  57 


jntlnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Da;  Of  Month 

■ 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MON  COVE 

MAX 
MIN 

102 
66 

103 
72 

93 
73 

93 
61 

85 
55 

90 
52 

97 

58 

104 
64 

107 
68 

110 
72 

110 
73 

108 
73 

106 
66 

105 
66 

1  06 
63 

106 
65 

106 
70 

108 
71 

107 
71 

104 
66 

55 

72 

67 

7C 

65 

65 

67 

67 

65 

59 

57 

102.1 

65.8 

NDSAY 

MAX 
MIN 

103 
5B 

102 
64 

94 
72 

92 
58 

88 

52 

88 

50 

95 
54 

102 

57 

106 
63 

108 

66 

110 
69 

105 
71 

102 
65 

103 
63 

104 
61 

102 
62 

105 
65 

106 
66 

107 
67 

103 
63 

56 

10  3 
63 

65 

66 

62 

62 

62 

64 

6C 

58 

53 

100.7 
61.9 

VERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

98 
46 

1 04 
59 

92 
56 

81 
52 

50 

76 
45 

85 
46 

94 
45 

101 
57 

107 
61 

111 
66 

112 
64 

91 
54 

RH 
48 

95 
50 

96 
55 

100 
60 

107 
5  9 

107 
62 

55 

50 

51 

49 

5C 

51 

51 

50 

5C 

102 
48 

86 
48 

75 
51 

94.  1 
52.9 

ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 
MIN 

65 

72 

67 

60 

55 

92 
53 

97 
60 

101 
65 

102 
73 

107 
77 

105 
79 

1 02 
80 

7  i 

103 
73 

74 

103 
74 

1 04 
73 

76 

76 

74 

7  2 

68 

71 

65 

68 

67 

6  9 

101 
71 

96 
73 

65 

95 
62 

98. C 
69.4 

'DI 

MAX 
MIN 

160 

64 

64 

52 

53 

86 
52 

93 
56 

99 
58 

1  05 
58 

107 
68 

109 
69 

92 
70 

92 
60 

94 
58 

95 
59 

102 
62 

1  04 
69 

66 

6S 

62 

59 

60 

56 

5  7 

58 

56 

5  7 

57 

56 

54 

51 

94.9 
59.7 

'MPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

43 

48 

55 

54 

50 

69 
41 

69 
41 

68 
52 

67 
51 

72 
51 

69 
53 

85 
55 

67 
54 

67 
54 

70 
50 

76 
51 

76 
55 

53 

70 
56 

73 
55 

55 

55 

56 

57 

55 

54 

53 

54 

55 

56 

69.7 
52.7 

NG  BEACH 

MAX 
MIN 

61 

62 

63 

63 

59 

83 
58 

90 
61 

92 
65 

82 
66 

81 
64 

75 
63 

72 
65 

82 
65 

74 
65 

73 
65 

76 
65 

78 
65 

82 
65 

68 
67 

76 
66 

75 
65 

72 
65 

7  7 
65 

g ; 
65 

67 

66 

65 

63 

65 

65 

6' 

78.5 
64.1 

NG  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

74 
63 

64 

73 
63 

76 
62 

59 

83 
57 

89 
59 

93 
62 

83 
65 

82 
64 

83 
65 

75 
66 

84 
64 

80 
66 

77 
65 

61 

65 

84 
65 

86 
66 

90 
66 

79 
65 

77 
65 

75 
66 

79 
65 

83 
65 

83 
66 

83 
66 

6  i 

76 
65 

75 
66 

64 

62 
64 

80.6 
64.  1 

S  ANGELES  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
61 

74 
64 

73 
62 

7  i 
62 

73 
59 

79 
60 

80 
61 

79 
64 

79 
65 

76 
65 

78 
66 

80 
68 

80 
66 

75 
65 

78 
66 

78 
66 

80 
66 

80 
68 

78 
67 

78 
67 

76 
67 

76 
67 

77 
64 

77 
66 

77 
67 

77 
67 

76 
66 

76 
66 

76 
67 

79 
67 

77 
64 

77.3 
65. C 

:S  ANGELES  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 

79 
63 

75 
62 

75 
61 

79 
60 

84 
61 

88 
63 

94 
68 

90 
67 

85 
65 

89 
64 

84 

65 

91 
65 

83 
65 

86 
66 

87 
65 

87 
65 

90 
67 

88 
66 

83 
65 

81 
65 

81 
65 

80 
64 

81 
64 

81 
66 

82 
65 

64 
64 

85 
64 

80 
65 

84 
65 

83 
64 

84. C 
64.3 

S  BANOS 

MAX 
M  I  N 

104 
62 

101 
63 

91 
64 

89 
55 

85 
52 

91 
50 

97 
50 

103 
55 

108 
59 

112 
65 

112 
67 

107 
69 

103 
65 

104 

59 

104 
61 

103 

60 

108 
61 

109 
67 

109 
68 

104 
65 

100 
58 

92 
58 

99 
58 

l  no 

58 

100 
62 

101 
60 

103 
61 

106 
60 

98 
66 

93 
56 

93 
52 

100.9 
60.2 

S  GATOS 

MAX 
MI  N 

105 
59 

56 

85 
54 

47 

43 

87 
41 

93 
43 

101 
54 

108 
58 

109 
72 

110 
76 

95 
62 

87 
60 

94 
53 

89 
53 

98 
51 

110 

60 

107 
63 

108 
60 

97 

55 

94 
53 

85 

53 

94 
52 

89 

53 

92 
52 

90 
53 

96 
52 

1  00 
51 

90 
48 

82 
48 

82 
58 

94.5 
54.6 

CERNE  VALLEY  1  WSW 

MAX 
MIN 

105 
58 

64 

66 

62 

59 

98 
55 

101 
58 

106 
64 

1  1  0 
70 

112 
74 

114 

76 

111 
77 

108 
71 

109 
72 

1  1  2 
71 

110 

70 

107 
71 

107 
68 

104 
70 

105 
71 

108 
68 

105 
60 

102 
62 

104 
65 

103 
63 

103 
64 

108 
65 

1  09 
68 

102 
69 

:  oo 

64 

101 
60 

104.9 
66.3 

,DERA 

MAX 
MIN 

62 

62 

64 

60 

54 

88 

50 

93 
59 

98 

57 

105 
61 

111 
68 

113 
71 

114 

70 

1 16 
69 

106 
64 

108 
64 

109 
66 

106 
66 

1  12 
70 

111 

69 

1 1 1 
61 

106 
60 

101 
62 

103 
63 

101 
63 

102 
62 

104 
64 

104 

62 

106 

62 

110 
64 

105 
56 

96 
55 

104.5 
62.6 

1DEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

67 

75 

62 

51 

52 

81 
48 

89 

51 

95 
53 

103 
60 

104 
64 

104 
70 

100 
65 

86 
62 

88 
58 

87 
62 

93 
62 

101 
64 

99 
65 

98 
74 

94 
67 

90 
55 

87 
57 

86 
54 

86 
59 

86 
59 

86 
57 

R9 
58 

94 
61 

94 
60 

79 
47 

77 
49 

90.5 
59.6 

<ZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

50 

47 

53 

42 

34 

62 
33 

71 
40 

78 
43 

86 
43 

89 
53 

90 
55 

91 
56 

82 
51 

83 
41 

83 
50 

83 
51 

85 
52 

86 
51 

85 
47 

67 
54 

90 
54 

89 
50 

85 
49 

86 
49 

86 
50 

85 
49 

85 
48 

83 
45 

81 
44 

78 
38 

78 
39 

62.6 
47.1 

ilCOPA 

MAX 
MIN 

68 

80 

78 

67 

58 

87 

58 

94 
63 

101 
74 

106 
78 

1 1 1 

83 

112 
87 

109 
85 

106 
78 

104 
75 

105 
75 

103 
75 

107 
78 

109 
83 

106 
83 

106 
60 

lot 

72 

104 
74 

103 
72 

102 
75 

101 
72 

102 
72 

103 
75 

105 
76 

103 
74 

97 
69 

9  1 
65 

102.1 
74.3 

JTINEZ  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

57 

60 

57 

54 

54 

78 
51 

81 
53 

91 

53 

98 
53 

105 
61 

105 
65 

103 
61 

82 
58 

83 
58 

91 
51 

92 
60 

98 
58 

103 
64 

105 
64 

103 
57 

93 
57 

93 
57 

89 
55 

84 
54 

89 
56 

85 
55 

87 
55 

90 
52 

95 
51 

80 
51 

75 
54 

91.2 
56.3 

1YSVILLE 

MAX 
MIN 

71 

68 

105 
66 

56 

53 

84 

55 

90 
57 

97 
64 

101 
64 

104 
62 

109 
62 

111 
76 

1  04 
68 

102 
61 

1  02 
61 

103 
65 

105 
66 

107 
72 

108 
72 

107 
66 

104 
62 

104 
64 

103 
60 

97 
63 

100 
62 

98 
61 

98 
61 

101 
63 

103 
64 

97 
64 

89 
55 

100.6 
63.4 

CLOUD 

MAX 
MIN 

86 
43 

46 

90 
4S 

80 
43 

74 
40 

67 
34 

78 
38 

86 
42 

88 

39 

92 
49 

97 
51 

51 

9R 
61 

91 
53 

8  9 
45 

86 
39 

87 
43 

90 
49 

93 
43 

89 
44 

93 
50 

97 
51 

94 
47 

91 
47 

93 
47 

91 
45 

90 
46 

91 
46 

88 
44 

87 
41 

84 

40 

68.6 
45.3 

:c*  3  SE 

MAX 
MIN 

64 

74 

74 

69 

65 

101 
65 

1  01 
71 

110 
78 

109 
76 

108 
77 

106 
63 

103 
74 

108 
76 

108 
76 

101 
80 

1  02 
77 

101 
77 

1  1 1 
76 

109 
77 

102 
74 

106 
70 

99 
72 

99 
73 

102 
77 

]  06 

79 

99.8 
74  .3 

.ICED  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

63 

65 

66 

50 

53 

88 

51 

95 
53 

102 
58 

105 
63 

108 
66 

109 
79 

107 
72 

99 
66 

99 
64 

102 
67 

100 

107 

106 

106 

104 
63 

100 
61 

100 
64 

99 
65 

99 
63 

99 
63 

100 
62 

105 
64 

104 
63 

100 
69 

91 
55 

100.4 
62.6 

('ERS  4  SW 

MAX 
MIN 

57 

54 

48 

43 

41 

73 
29 

79 

36 

83 
38 

86 
38 

87 
42 

88 
46 

86 
47 

79 
48 

81 
47 

82 
45 

78 
36 

64 
44 

85 
44 

83 
46 

85 
40 

87 
40 

88 
43 

85 
45 

86 
49 

84 

50 

83 
49 

84 
46 

82 

40 

82 
37 

83 
35 

81 
32 

81.4 

43  .  ] 

•DLEWATER 

MAX 
MIN 

69 

76 

72 

65 

55 

88 
55 

95 
61 

103 
66 

108 
74 

112 
79 

112 
82 

111 

83 

107 
78 

105 
74 

105 
75 

105 
74 

109 
76 

110 

79 

109 
79 

106 
75 

102 
70 

104 
72 

103 
72 

1  04 

72 

102 
72 

103 
75 

104 
73 

106 

72 

105 
72 

98 
66 

94 
65 

103. C 
71  .9 

L  CREEK  2 

MAX 
MIN 

63 

66 

58 

54 

56 

88 
59 

98 

63 

102 
75 

103 
75 

103 
73 

102 
68 

102 
71 

93 
65 

98 
67 

98 
65 

98 
66 

100 
69 

99 
67 

97 
67 

96 
62 

92 
58 

86 

59 

90 
58 

91 
64 

92 
62 

93 
63 

97 
66 

98 
69 

96 
69 

88 
66 

88 
60 

94.6 

,CRAL 

MAX 
MIN 

31 

41 

53 

38 

34 

63 
29 

73 
34 

79 
40 

85 
38 

87 
40 

92 
47 

92 
49 

92 
56 

65 
46 

85 
44 

84 
46 

84 
45 

R7 

47 

89 
47 

86 
41 

88 
47 

92 
49 

69 
48 

87 
45 

87 
44 

87 
46 

87 
45 

86 
44 

85 
42 

83 
40 

62 
36 

84.5 

CHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

98 
75 

75 

61 

61 

65 

90 
63 

92 
73 

98 
78 

102 
84 

103 
79 

104 
89 

102 
85 

97 
83 

99 
79 

101 
85 

104 
82 

97 
77 

96 
77 

99 
78 

97 
79 

94 
76 

92 
78 

86 
68 

87 
74 

93 
72 

94 
74 

98 
76 

99 
80 

92 
66 

86 
67 

88 
68 

94.6 

fESTO 

MAX 
MIN 

62 

62 

60 

54 

52 

88 

52 

95 
53 

101 
55 

105 
61 

108 
68 

110 
73 

97 
73 

9ft 
64 

1  00 
60 

99 
65 

100 
64 

106 
62 

106 
66 

106 
70 

100 
63 

100 
59 

95 
60 

95 
58 

96 
59 

96 
61 

95 
57 

99 
57 

102 
56 

97 
56 

85 
54 

88 
53 

97.6 

,0  LAKE 

MAX 
MIN 

48 

86 

51 

81 
55 

77 

50 

79 
47 

84 
44 

85 
47 

68 

51 

87 
50 

92 
55 

91 

55 

87 
55 

90 
51 

66 
51 

91 
53 

88 

55 

90 
54 

90 
54 

90 
57 

89 
55 

89 
53 

91 

55 

89 

55 

86 

57 

84 

55 

80 
54 

87 
54 

89 
55 

86 
53 

87 

53 

88 
53 

87.0 

jTEREY 

MAX 
MIN 

51 

65 
51 

67 
53 

69 
50 

70 
49 

68 
48 

49 

80 
50 

83 
50 

90 

53 

78 
53 

69 
52 

6  H 

54 

73 
52 

74 

50 

76 
52 

85 
53 

84 
52 

85 
54 

66 
52 

64 

52 

64 
52 

66 
52 

67 
52 

65 
52 

67 
53 

70 
53 

79 
51 

63 
52 

68 
53 

65 
54 

71.  f 

|TICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

101 
64 

1  07 
65 

101 
66 

55 

51 

81 

52 

89 
56 

96 

57 

101 

59 

107 
66 

110 
69 

111 

72 

101 
65 

98 
59 

1  0  0 
61 

98 
63 

103 
65 

107 
69 

109 
71 

106 
62 

103 
63 

103 
59 

99 
56 

98 
59 

96 
61 

97 
58 

97 
60 

102 
60 

101 
56 

94 
51 

65 
53 

99.  C 

*R0  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

67 
51 

64 

50 

65 
53 

63 
51 

68 
46 

71 
49 

65 
48 

59 
49 

63 
49 

68 
50 

62 
53 

68 
54 

62 
53 

63 
52 

65 

53 

73 
53 

70 
53 

66 

53 

66 
53 

66 

52 

65 
54 

64 

55 

66 
55 

65 

55 

62 
56 

62 
54 

64 
55 

62 
54 

64 
53 

65 
55 

64 
55 

65.1 

DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 
MIN 

95 
68 

100 
70 

95 
64 

81 
47 

72 
46 

75 
46 

82 
54 

90 
60 

96 
60 

102 
76 

103 
78 

107 
76 

91 
65 

93 
65 

91 
68 

99 
73 

104 
77 

103 
79 

100 
67 

94 
61 

94 

61 

85 
60 

68 

62 

90 
66 

91 
64 

90 
68 

92 
68 

97 
64 

85 
48 

80 
47 

92.2 

►NT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

8 1 
67 

88 
67 

84 

70 
39 

77 
57 

84 
65 

90 
70 

93 
76 

95 

86 
74 

85 
69 

84 
70 

83 
69 

88 
71 

91 

92 

83 
63 

67 
63 

90 
71 

85 
71 

82 

83 
71 

83 
69 

86 
71 

65 

67 

77 
64 

70 

58 

71 
55 

84.0 

►  XT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

78 
37 

83 
40 

88 
44 

80 
46 

73 
37 

30 

34 

40 

43 

69 
48 

49 

94 
48 

93 
62 

87 
50 

86 
42 

87 
36 

83 
38 

85 
46 

90 
42 

85 
40 

89 
40 

92 
46 

88 
47 

87 
43 

90 
45 

91 
47 

69 
41 

86 
40 

85 
41 

86 
38 

85.6 
42.7 

If!  SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 
5* 

87 

53 

80 
48 

72 
54 

67 
47 

75 
37 

82 
41 

89 
47 

93 
48 

96 
54 

97 
56 

98 
58 

R9 

59 

87 
55 

85 
51 

86 
44 

90 
48 

92 
55 

87 

52 

89 
54 

91 
60 

89 

60 

87 
54 

93 
53 

90 
52 

90 
50 

91 

50 

89 

51 

87 
50 

84 
46 

83 
45 

67.1 
51.2 

WILSON  FC  338B 

MAX 
MIN 

85 

86 

80 

76 

75 

77 
55 

83 
62 

89 
67 

94 
72 

98 
75 

97 
77 

92 
71 

89 
70 

90 
69 

90 
72 

90 
73 

90 
72 

87 
69 

84 
68 

86 
67 

83 
66 

83 
63 

81 

62 

81 

62 

80 
63 

83 
64 

87 
67 

88 

71 

80 
62 

76 
58 

80 
59 

85.2 
65.6 

IMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

105 
56 

98 
54 

99 

58 

92 
54 

88 

50 

90 
52 

97 
48 

104 
52 

110 
54 

113 
64 

115 

62 

105 
60 

104 
55 

107 
53 

108 
61 

109 
62 

111 
63 

109 
62 

111 
61 

106 
54 

109 
47 

95 
49 

93 
50 

95 
53 

96 
53 

98 
55 

99 
54 

94 
51 

92 
49 

97 
46 

99 
48 

101.5 
54.5 

K  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

99 
55 

82 
58 

80 
53 

75 
48 

76 
50 

83 
46 

89 
48 

98 
50 

106 
55 

106 
56 

106 
61 

98 
55 

87 
56 

89 
51 

89 
52 

96 
54 

1  04 
57 

1  on 
60 

101 
62 

93 
55 

79 
55 

75 
55 

54 

77 
54 

78 
50 

80 
53 

82 
50 

87 
47 

89 
48 

86 
43 

77 
52 

B8.6 
53.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Day  01  Month 


Station 

1  2 

3 

4 

5 

s 

7 

e  9 

10 

11 

12 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

1 1  l 

104 

91 

101 

103 

107 

111 

116 

119 

119 

120 

114 

M  I  N 

79 

88 

84 

86 

89 

90 

NEWARK 

MAX 

90 

88 

80 

71 

72 

72 

74 

82 

93 

97 

105 

97 

M I  N 

57 

54 

54 

49 

49 

50 

62 

60 

59 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

102 

101 

94 

89 

82 

88 

97 

100 

104 

107 

110 

109 

M I  N 

63 

65 

70 

53 

50 

50 

50 

57 

67 

71 

71 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

69 

72 

69 

69 

71 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

MI  N 

60 

61 

57 

59 

62 

63 

64 

65 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

90 

98 

98 

88 

83 

78 

84 

92 

99 

103 

106 

102 

MI  N 

54 

57 

6  3 

58 

4  5 

43 

47 

54 

58 

63 

60 

65 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

97 

104 

101 

92 

84 

81 

88 

95 

101 

107 

109 

1 10 

MIN 

63 

66 

49 

48 

48 

52 

5 

69 

69 

72 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

82 

71 

66 

66 

67 

72 

77 

91 

94 

97 

88 

70 

MIN 

57 

56 

52 

57 

59 

OCEANS  I DE   CAMP  PENDLETON 

MAX 

71 

71 

68 

68 

68 

69 

72 

74 

71 

72 

71 

70 

MIN 

54 

54 

62 

63 

OJAI 

MAX 

94 

89 

80 

82 

86 

93 

100 

106 

108 

102 

100 

89 

MIN 

53 

53 

60 

55 

65 

ORANGE  COVE 

MAX 

93 

102 

102 

94 

89 

82 

88 

95 

101 

104 

107 

109 

MIN 

63 

68 

58 

64 

70 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

67 

65 

66 

67 

75 

74 

73 

82 

MIN 

43 

50 

46 

48 

48 

ORLAND 

MAX 

100 

105 

101 

93 

85 

81 

89 

96 

100 

104 

109 

110 

M  N 

77 

68 

59 

63 

71 

ORLEANS 

MAX 

«« 

94 

82 

76 

75 

82 

92 

101 

105 

106 

109 

106 

MIN 

49 

49 

51 

53 

57 

OROVILLE 

MAX 

101 

108 

104 

95 

86 

82 

89 

97 

102 

108 

111 

112 

MIN 

6 

71 

71 

59 

58 

64 

66 

77 

79 

OXNARD 

MAX 

77 

76 

72 

72 

76 

RO 

81 

75 

79 

76 

80 

79 

MIN 

53 

58 

61 

53 

52 

5  J 

51 

53 

55 

57 

PALMDALE 

MAX 

103 

100 

93 

91 

88 

96 

99 

106 

108 

113 

113 

109 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

1  0  < 

102 

96 

93 

92 

96 

100 

106 

110 

109 

110 

109 

6  8 

62 

55 

51 

54 

71 

72 

77 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

108 

96 

102 

104 

105 

108 

1  1  3 

112 

113 

112 

1 1 1 

76 

70 

67 

68 

68 

81 

79 

82 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

85 

89 

78 

76 

70 

71 

79 

85 

92 

98 

98 

91 

59 

50 

53 

45 

47 

63 

60 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

85 

85 

85 

76 

78 

80 

86 

92 

93 

94 

95 

94 

M I  N 

62 

59 

55 

54 

52 

53 

59 

72 

75 

73 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

88 

86 

79 

86 

92 

98 

103 

108 

108 

102 

61 

55 

51 

52 

59 

80 

78 

77 

PARADI SE 

MAX 

95 

100 

95 

86 

77 

74 

83 

90 

95 

100 

103 

105 

62 

68 

52 

43 

49 

53 

68 

69 

73 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

1  05 

110 

102 

89 

104 

105 

107 

1  1" 

115 

115 

115 

116 

76 

77 

74 

76 

79 

83 

89 

86 

87 

86 

PASADFNA 

MAX 

89 

84 

75 

79 

80 

85 

94 

99 

95 

92 

93 

88 

MIN 

59 

60 

60 

59 

56 

56 

65 

69 

PASO  ROBLES 

MAX 

102 

101 

80 

85 

84 

90 

95 

102 

107 

110 

112 

111 

MIN 

49 

54 

50 

50 

47 

54 

57 

62 

66 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

106 

92 

79 

88 

85 

92 

97 

106 

110 

114 

115 

102 

MIN 

54 

59 

52 

° 

51 

58 

62 

66 

6  3 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

MAX 

96 

93 

76 

69 

73 

81 

89 

98 

106 

107 

97 

85 

M  N 

50 

47 

49 

54 

54 

53 

PINNACLES  NM 

MAX 

102 

102 

89 

84 

82 

91 

92 

10? 

109 

111 

113 

1 10 

55 

52 

5  7 

PISMO  BEACH 

MAX 

8  B 

65 

68 

66 

81 

87 

81 

72 

72 

65 

65 

76 

54 

53 

47 

48 

49 

50 

PL ACERV I LLE 

MAX 

95 

102 

99 

89 

81 

78 

85 

93 

96 

104 

107 

107 

68 

49 

50 

49 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

92 

99 

97 

83 

77 

74 

82 

89 

95 

101 

105 

105 

65 

53 

43 

49 

63 

64 

75 

POINT  ARENA 

MAX 

66 

65 

63 

69 

72 

71 

68 

69 

66 

74 

71 

70 

MIN 

4  8 

49 

43 

48 

* 

47 

50 

POINT   ARGUELLO  WB 

MAX 

68 

65 

67 

63 

64 

64 

64 

60 

63 

67 

63 

83 

53 

51 

52 

4  8 

50 

48 

50 

PT  PIEDRAS  8LANCAS 

MAX 

63 

67 

65 

66 

63 

62 

60 

65 

66 

68 

68 

68 

48 

49 

50 

47 

53 

POMONA 

MAX 

91 

84 

78 

84 

85 

9? 

97 

102 

98 

93 

95 

89 

MIN 

54 

58 

60 

60 

59 

63 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

98 

101 

95 

83 

77 

77 

87 

92 

92 

106 

109 

105 

MIN 

52 

56 

55 

52 

50 

49 

49 

48 

50 

57 

61 

60 

PORTERVI LLE 

MAX 

94 

103 

104 

95 

92 

82 

89 

96 

101 

106 

110 

111 

MIN 

64 

71 

69 

63 

53 

52 

58 

60 

66 

71 

76 

78 

PORTOLA 

MAX 

84 

87 

85 

77 

76 

76 

85 

86 

98 

91 

93 

90 

MIN 

33 

35 

44 

34 

33 

24 

26 

32 

34 

34 

40 

41 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

83 

92 

98 

103 

107 

MIN 

44 

42 

45 

50 

51 

50 

IS    16  17 


112  114 
91  87 


115  116  109 
87     90  91 


116  113 
88  89 


103  102 
85  86 


71 

76 

75 

89 

97 

94 

96 

78 

74 

70 

77 

78 

76 

74 

79 

82 

70 

66 

56 

53 

56 

53 

60 

59 

56 

56 

54 

54 

52 

55 

55 

54 

51 

52 

55 

56 

99 

100 

98 

105 

105 

103 

99 

99 

100 

95 

95 

96 

96 

98 

100 

97 

94 

86 

60 

63 

63 

65 

67 

69 

63 

58 

62 

59 

61 

60 

61 

61 

62 

56 

52 

32 

70 

73 

74 

75 

75 

75 

74 

72 

71 

72 

74 

74 

73 

71 

71 

72 

73 

72 

63 

66 

64 

61 

62 

65 

64 

63 

62 

64 

61 

65 

64 

61 

62 

63 

63 

63 

1  00 

101 

101 

103 

105 

103 

98 

97 

98 

97 

97 

96 

99 

100 

97 

92 

58 

61 

61 

61 

61 

57 

55 

60 

60 

59 

59 

62 

59 

68 

54 

52 

98 

100 

100 

101 

108 

108 

106 

100 

99 

96 

95 

96 

95 

95 

98 

102 

96 

86 

59 

63 

62 

65 

68 

70 

63 

56 

58 

56 

58 

59 

56 

57 

60 

63 

50 

50 

73 

72 

82 

95 

88 

89 

70 

69 

66 

73 

74 

69 

67 

72 

75 

67 

62 

65 

55 

55 

56 

59 

61 

61 

55 

56 

56 

56 

55 

57 

56 

56 

53 

56 

55 

54 

72 

72 

69 

72 

73 

75 

73 

71 

70 

70 

72 

72 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

63 

62 

64 

63 

62 

62 

65 

65 

63 

65 

62 

67 

64 

63 

63 

62 

63 

61 

94 

95 

95 

100 

95 

96 

90 

84 

85 

86 

90 

90 

95 

98 

93 

87 

86 

87 

56 

58 

58 

60 

59 

59 

58 

59 

58 

57 

56 

56 

59 

57 

55 

59 

61 

56 

103 

1  04 

103 

103 

106 

107 

107 

103 

97 

101 

99 

100 

98 

98 

101 

104 

100 

94 

65 

62 

66 

66 

68 

68 

68 

59 

69 

66 

66 

64 

66 

66 

63 

63 

56 

57 

66 

63 

71 

74 

77 

72 

65 

70 

68 

73 

75 

65 

67 

65 

60 

55 

50 

46 

44 

53 

54 

54 

52 

50 

45 

53 

49 

51 

54 

100 

96 

99 

97 

105 

108 

104 

107 

111 

100 

99 

100 

95 

95 

100 

102 

97 

87 

59 

58 

57 

67 

68 

74 

63 

65 

66 

63 

61 

68 

61 

60 

61 

58 

53 

53 

97 

92 

94 

100 

101 

93 

97 

97 

93 

102 

104 

102 

100 

100 

96 

97 

94 

82 

52 

50 

50 

50 

51 

47 

50 

53 

55 

52 

57 

56 

53 

51 

50 

50 

50 

49 

103 

103 

103 

105 

108 

111 

107 

104 

105 

101 

99 

100 

100 

99 

102 

103 

98 

89 

64 

65 

65 

68 

72 

79 

66 

67 

68 

64 

63 

62 

65 

64 

64 

61 

57 

56 

76 

79 

77 

81 

81 

79 

79 

78 

77 

80 

78 

78 

78 

77 

75 

76 

80 

80 

59 

60 

61 

62 

61 

59 

58 

62 

61 

58 

63 

62 

60 

57 

59 

61 

62 

61 

107 

109 

110 

73 

71 

72 

107 

110 

110 

110 

107 

104 

103 

101 

103 

103 

1O0 

101 

101 

106 

107 

101 

98 

101 

71 

66 

67 

68 

74 

71 

75 

66 

65 

68 

71 

69 

70 

66 

63 

71 

66 

61 

111 

112 

110 

104 

1  10 

114 

111 

107 

103 

100 

101 

105 

110 

111 

109 

105 

102 

107 

78 

81 

81 

84 

79 

79 

78 

75 

72 

74 

72 

77 

78 

78 

80 

83 

81 

75 

72 

78 

79 

88 

95 

89 

99 

77 

77 

75 

77 

75 

73 

71 

76 

80 

73 

68 

53 

53 

58 

56 

60 

59 

54 

57 

55 

52 

57 

60 

59 

58 

55 

51 

54 

56 

90 

91 

90 

90 

89 

86 

87 

85 

85 

85 

82 

82 

86 

90 

90 

90 

81 

81 

68 

70 

71 

69 

66 

66 

64 

62 

59 

59 

56 

60 

61 

63 

68 

60 

58 

58 

101 

101 

100 

105 

107 

105 

102 

99 

96 

96 

96 

94 

97 

99 

102 

100 

91 

92 

67 

68 

68 

68 

74 

74 

70 

60 

68 

66 

64 

66 

67 

67 

70 

70 

57 

57 

97 

95 

95 

95 

1  00 

102 

99 

98 

103 

98 

94 

94 

93 

93 

96 

95 

92 

HI 

66 

65 

59 

65 

71 

65 

59 

60 

64 

60 

59 

59 

62 

61 

65 

63 

52 

4  9 

110 

114 

112 

112 

106 

110 

115 

110 

105 

109 

103 

100 

106 

110 

1  1  1 

no 

98 

101 

86 

90 

86 

89 

85 

87 

89 

86 

84 

83 

82 

83 

86 

89 

90 

76 

80 

83 

88 

88 

91 

90 

92 

93 

89 

82 

82 

83 

86 

86 

87 

91 

87 

85 

84 

86 

63 

64 

63 

63 

65 

66 

64 

64 

64 

60 

63 

62 

63 

62 

61 

63 

63 

61 

105 

105 

104 

106 

106 

104 

104 

102 

82 

82 

85 

89 

92 

100 

102 

102 

87 

91 

54 

58 

61 

56 

58 

56 

54 

53 

51 

50 

52 

50 

51 

47 

49 

47 

46 

44 

106 

108 

1"« 

110 

107 

108 

105 

95 

86 

87 

90 

94 

98 

103 

107 

93 

92 

95 

55 

64 

61 

62 

63 

60 

53 

51 

50 

50 

53 

53 

56 

53 

56 

52 

51 

48 

82 

82 

93 

105 

103 

99 

98 

89 

86 

65 

89 

82 

79 

81 

89 

83 

71 

76 

53 

52 

51 

52 

55 

55 

50 

50 

54 

50 

49 

51 

53 

53 

50 

45 

53 

53 

105 

105 

107 

110 

109 

108 

103 

101 

98 

94 

98 

100 

99 

103 

103 

101 

94 

93 

54 

59 

60 

60 

64 

64 

59 

46 

50 

47 

51 

50 

51 

SO 

55 

51 

45 

44 

65 

70 

67 

66 

66 

64 

69 

64 

66 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

53 

53 

52 

53 

53 

54 

51 

54 

55 

54 

56 

56 

54 

54 

55 

54 

53 

55 

97 

99 

98 

98 

102 

102 

100 

97 

99 

97 

96 

95 

94 

94 

92 

98 

93 

87 

60 

56 

59 

61 

62 

64 

56 

58 

60 

60 

57 

58 

57 

56 

57 

55 

49 

48 

97 

96 

97 

98 

101 

102 

99 

96 

97 

95 

94 

93 

95 

94 

97 

96 

91 

85 

69 

67 

68 

73 

74 

76 

66 

68 

70 

67 

68 

67 

68 

69 

68 

66 

62 

60 

69 

67 

68 

70 

69 

68 

69 

65 

64 

65 

69 

64 

63 

62 

66 

66 

60 

64 

53 

51 

50 

50 

51 

50 

51 

52 

52 

50 

48 

49 

48 

48 

45 

50 

51 

50 

61 

65 

74 

70 

67 

65 

69 

62 

62 

65 

67 

64 

61 

62 

63 

63 

62 

63 

51 

52 

49 

53 

55 

54 

53 

52 

52 

52 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

68 

69 

70 

64 

66 

68 

67 

68 

68 

64 

67 

66 

62 

65 

67 

67 

69 

66 

50 

51 

54 

53 

52 

51 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

51 

51 

53 

54 

55 

52 

90 

92 

94 

94 

95 

96 

87 

85 

84 

86 

89 

91 

92 

95 

91 

85 

87 

90 

61 

62 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

54 

61 

59 

61 

58 

59 

61 

62 

58 

87 

89 

92 

99 

106 

105 

106 

95 

95 

86 

86 

90 

86 

85 

89 

95 

86 

75 

51 

50 

56 

56 

57 

61 

62 

55 

55 

55 

53 

53 

53 

52 

53 

48 

54 

54 

102 

103 

104 

101 

106 

109 

106 

103 

100 

104 

101 

102 

loo 

100 

101 

104 

101 

97 

68 

68 

70 

70 

75 

71 

67 

60 

66 

72 

69 

66 

66 

66 

68 

67 

61 

60 

88 

82 

82 

94 

92 

90 

93 

90 

86 

99 

93 

90 

91 

88 

85 

80 

80 

86 

39 

31 

39 

40 

40 

41 

32 

40 

42 

46 

36 

42 

42 

36 

33 

31 

24 

25 

97 

96 

95 

104 

97 

99 

101 

99 

99 

100 

101 

98 

94 

49 

49 

48 

47 

49 

53 

54 

53 

52 

52 

50 

51 

51 

112  113 
88  85 


100  102 
81  84 


1  09. 
84. 

81. 


98.: 

60. 


75. 
56. 


92. 
57. 


m 
so 
so 
tu< 
inn 

in 

mi 

IFII 

tin 

IM  Ft 

la  (i 

».. 
*l 
t 


See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Day  Oi  Month 


station 

J 

2 

3 

4  J 

5 

g 

7 

g 

q 

10 

jj 

12 

13 

u  1 

15 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

101 

93 

fl6 

85 

80 

on 

94 

100 

106 

109 

108 

100 

100 

103 

103 

MIN 

47 

53 

58 

45 

38 

* 

45 

54 

58 

72 

65 

58 

* 

57 

OUINCv  RS 

MAX 

92 

98 

94 

84 

81 

73 

82 

90 

95 

95 

101 

100 

100 

93 

93 

MIN 

3 

40 

61 

41 

3 1 

* 

37 

37 

35 

45 

46 

56 

45 

40 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

94 

85 

83 

86 

89 

93 

100 

104 

101 

102 

103 

93 

97 

97 

97 

MIN 

49 

56 

5  5 

54 

49 

4  5 

50 

58 

6  3 

61 

58 

59 

60 

58 

57 

RAND  SBURG 

MAX 

101 

102 

92 

92 

88 

93 

97 

103 

106 

109 

111 

107 

104 

104 

106 

MIN 

65 

73 

69 

62 

64 

58 

62 

70 

70 

79 

83 

81 

78 

77 

77 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

104 

103 

93 

86 

81 

90 

98 

102 

106 

111 

113 

110 

104 

101 

101 

MIN 

7B 

70 

68 

58 

55 

60 

61 

63 

66 

69 

73 

77 

80 

68 

66 

REDDING  F IRE  STA  2 

MAX 

105 

104 

103 

90 

87 

87 

97 

103 

105 

1  0« 

109 

111 

106 

102 

103 

MIN 

63 

75 

66 

56 

59 

65 

64 

62 

74 

68 

78 

74 

71 

66 

REDLANDS 

MAX 

98 

92 

84 

87 

90 

96 

104 

107 

107 

103 

105 

96 

100 

101 

101 

MIN 

59 

61 

59 

56 

54 

56 

59 

65 

67 

66 

66 

64 

6  1 

63 

61 

REDWOOD  C ITY 

MAX 

99 

96 

85 

72 

76 

84 

89 

95 

103 

104 

104 

101 

82 

83 

86 

MIN 

** 

" 

58 

54 

47 

50 

68 

61 

59 

60 

52 

52 

R I CHMOND 

MAX 

73 

78 

65 

73 

68 

70 

72 

74 

82 

88 

86 

77 

66 

71 

68 

MIN 

59 

56 

53 

54 

56 

54 

55 

57 

57 

62 

57 

56 

58 

56 

5  5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

97 

88 

81 

83 

86 

9? 

100 

102 

100 

97 

99 

91 

95 

93 

95 

MIN 

57 

60 

61 

59 

54 

" 

6 

62 

65 

* 

64 

63 

62 

62 

6- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

99 

95 

95 

84 

86 

89 

95 

93 

105 

102 

99 

101 

92 

96 

95 

Ml  N 

53 

56 

58 

56 

52 

59 

5 1 

61 

6 1 

60 

60 

58 

ROCKL I N 

MAX 

99 

105 

106 

93 

85 

85 

90 

96 

103 

107 

110 

113 

102 

101 

103 

MIN 

* 

58 

54 

51 

47 

45 

48 

56 

60 

70 

69 

* 

60 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

106 

105 

90 

85 

85 

91 

97 

102 

108 

112 

113 

96 

97 

100 

102 

M  I  N 

62 

63 

5  9 

55 

5 1 

52 

55 

60 

62 

67 

71 

67 

61 

56 

61 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

103 

99 

86 

80 

81 

87 

93 

99 

104 

107 

110 

94 

94 

97 

98 

MIN 

69 

66 

58 

54 

52 

54 

57 

6  1 

64 

PC 

72 

69 

60 

56 

59 

SAINT  HELENA 

106 

97 

87 

77 

78 

88 

95 

100 

107 

1  10 

110 

97 

91 

95 

97 

MIN 

53 

55 

54 

46 

* 

48 

* 

49 

52 

58 

61 

50 

50 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

101 

93 

72 

69 

70 

82 

90 

97 

107 

101 

83 

90 

92 

93 

96 

MIN 

* 

54 

54 

50 

46 

44 

45 

57 

65 

54 

51 

° 

53 

54 

SALINAS  2  E 

MAX 

7B 

66 

66 

70 

72 

74 

72 

75 

85 

85 

79 

76 

71 

75 

76 

MIN 

49 

52 

55 

50 

50 

SALINAS  FAA  AP 

79 

66 

67 

69 

71 

71 

71 

76 

86 

86 

79 

78 

72 

76 

77 

MIN 

50 

53 

55 

54 

51 

50 

*7 

53 

52 

56 

SALT   SPRINGS  PH 

96 

95 

91 

78 

77 

79 

85 

93 

97 

99 

98 

98 

94 

92 

92 

MIN 

59 

67 

60 

48 

45 

46 

70 

60 

SALYER  RS 

MAX 

91 

92 

82 

72 

71 

81 

91 

100 

104 

107 

108 

105 

100 

96 

MIN 

5  7 

48 

56 

46 

43 

44 

50 

56 

58 

58 

65 

54 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

90 

87 

81 

78 

82 

90 

96 

96 

104 

97 

96 

95 

92 

93 

93 

MIN 

61 

62 

57 

52 

61 

70 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

105 

100 

90 

88 

83 

91 

93 

104 

109 

112 

114 

109 

105 

104 

105 

MIN 

52 

56 

63 

45 

39 

4 1 

42 

46 

62 

66 

68 

56 

58 

54 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

loo 

94 

87 

89 

92 

98 

106 

109 

108 

104 

105 

99 

102 

101 

102 

MIN 

55 

61 

60 

57 

57 

54 

5  7 

62 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

62 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

79 

81 

75 

76 

74 

75 

77 

76 

75 

MI  N 

60 

63 

62 

63 

62 

63 

61 

66 

64 

SAN  FERNANDO 

MAX 

92 

86 

105 

98 

96 

92 

MIN 

59 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

65 

65 

62 

64 

62 

64 

64 

65 

66 

on 

72 

67 

63 

65 

65 

MIN 

51 

51 

51 

52 

* 

50 

59 

52 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

78 

74 

69 

68 

69 

70 

74 

88 

93 

91 

79 

73 

6  8 

71 

70 

MIN 

54 

52 

52 

54 

55 

53 

50 

49 

54 

57 

56 

55 

54 

52 

50 

SAN  FRANC  1  SCO  FOB 

MAX 

70 

62 

62 

63 

64 

68 

69 

78 

82 

82 

71 

63 

62 

63 

64 

MIN 

56 

53 

52 

53 

54 

54 

5  1 

5  3 

56 

56 

55 

54 

54 

50 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

MAX 

91 

85 

80 

80 

84 

89 

95 

100 

96 

91 

94 

87 

93 

89 

89 

MIN 

5  7 

60 

61 

60 

55 

53 

55 

59 

* 

63 

63 

62 

60 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

69 

65 

67 

66 

66 

67 

69 

79 

87 

84 

77 

69 

68 

69 

68 

MIN 

43 

4  1 

52 

52 

53 

49 

41 

38 

45 

5  0 

5C 

51 

55 

SAN  JACINTO 

MAX 

mi 

92 

88 

91 

95 

98 

106 

111 

110 

106 

109 

98 

101 

105 

105 

MIN 

54 

60 

58 

53 

5  1 

5  1 

54 

60 

64 

61 

63 

64 

55 

60 

60 

SAN  JOSE 

MAX 

93 

83 

75 

70 

73 

78 

84 

9* 

97 

101 

96 

80 

75 

81 

81 

MIN 

69 

60 

60 

53 

55 

51 

S' 

55 

62 

67 

65 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

92 

97 

74 

70 

73 

77 

81 

84 

81 

83 

91 

90 

85 

79 

86 

MIN 

5C 

53 

54 

52 

5C 

54 

54 

48 

49 

61 

SAN  MATEO 

MAX 

88 

80 

73 

68 

72 

76 

80 

92 

98 

98 

99 

89 

T 

75 

81 

Ml  N 

56 

52 

54 

59 

54 

5 1 

40 

5C 

56 

59 

SAN  PEDRO 

MAX 

BO 

70 

72 

69 

72 

74 

79 

85 

83 

74 

75 

73 

75 

73 

73 

MIN 

61 

61 

62 

63 

60 

62 

62 

65 

65 

62 

63 

64 

* 

63 

65 

SAN  RAFAEL 

MAX 

96 

91 

87 

77 

73 

83 

87 

88 

98 

101 

98 

95 

79 

85 

85 

MIN 

54 

53 

52 

54 

54 

50 

50 

51 

52 

5  1 

61 

60 

67 

52 

52 

SANTA   ANA   F  I RF  STA 

MAX 

87 

75 

75 

78 

78 

82 

88 

95 

94 

80 

81 

78 

87 

81 

81 

MIN 

58 

60 

62 

63 

59 

57 

59 

61 

63 

65 

64 

66 

62 

65 

66 

SANTA  BARBARA 

MAX 

75 

69 

72 

78 

83 

83 

79 

77 

8C 

78 

78 

75 

79 

MIN 

55 

58 

61 

55 

53 

53 

53 

54 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

73 

72 

68 

72 

78 

81 

82 

77 

77 

75 

75 

75 

72 

73 

76 

MIN 

54 

59 

56 

50 

51 

50 

65 

51 

59 

55 

59 

59 

58 

57 

60 

103  107  1 
60  58 

92  92 

44  A3 

96  97 

59  65 

107  105  1 

79  77 

100  107  1 

62  71 

100  105  1 

66  73 

102  103  1 

62  65 

94  103  1 

52  57 

68  76 

55  63 

96  96 
62  64 

98  99 

60  62 

104  106  : 
55  55 

106  108  : 

61  66 

102  105  : 

62  67 

102  108 

53  55 

97  104  : 

51  54 

80  85 

55  54 

79  87 

56  54 

94  96 

67  67 

95  92 
50  49 

93  96 

66  66 

115  111 

62  60 

103  105 

63  65 

75  75 

65  66 

93  95 

63  62 

67  66 

52  54 

82  91 

54  56 

74  82 

55  57 

92  90 

63  63 

75  81 
46  46 

105  106 
62  65 

91  99 

59  61 

85  83  87 


85  95 
54  56 


101  96 
56  44 


45     38  43 


94  8  5 
56  52 


102  105 
80  72 


107  112 
70  72 


95  96 
51  55 


98  96 
45  46 


88  92 
53  51 


99  98 
70  69 


101  101 
71  67 


97  100 
54  52 


102  94 
52  48 


95  96 
45  42 


91  95  97 
58     58  58 


94  93 
38  35 


94  87 
58  61 


107  106  110  110 
69  72  79  72 

101  95  92  90 
66  63  59  60 

102  93  85  81 
60  54  53  54 

79  78  84  64 

59  54  46  54 

96  92  87  86 

65  63  62  62 

98  98  92  88 

62  60  59  57 

108  109  104  102 
65  61  58  59 

109  103  100  93 
68  61  58  59 

105  99  97  90 
71  64  59  58 

106  96  92  84 
59  52  56  57 

100  91  82  79 


72  62 
53  55 


77  67 
53  55 


94  98 
65  62 


97  96 
49     5  3 


91  82 
63  55 


108  105  103 
59     61  44 


97  94 
63  60 


66  66  64  64 

96  88  81  83 
65     61  63  61 

67  67  61  59 

52  52  53  52 

90     71  69  66 

56     52  53  53 

81     61  62  59 

53  52  53  52 

94     90  83  83 

64     63  64  64 

85     74  65  62 

50     48  53  53 

105     94  89  93 

64     61  55  55 

97  82  84  80 
64     58  56  56 

88  84  74 

54  54  55 

85  78  69 

56  54  54 


103  102 
72  70 


91  96 
56  62 


7  9  84 

53  56 


62  65 
54  53 


86  90 
56  62 


83  89 
53  59 


98  93 
58  58 


94  98 

55  56 


91  94 
56  58 


86  88 
56  56 


79  85 
54  53 


67  70 
53  55 


67  71 
54  55 


95  92 
68  67 


93  99 
5  3  56 


87  91 
57  63 


98  97 
49  52 


94  97 
56  61 


75  77 
66  66 


84  90 
58  60 


62  62 
52  52 


73  79 

52  52 


62  63 
52  53 


85  87 
58  62 


68  75 
53  50 


100  103 
71  70 


99  101 
68  68 


104  101 
73  69 


97  101 
63  62 


80  78 
60  58 


68  65 
55  55 


92  94 
63  59 


92  95 
60  56 


100  98 
60  57 


94  100 
56  56 


104  100 
72  71 


102  98 
69  64 


88  90 
39  43 


67  68 
89  92 


101  102 
68  67 


100  93 
62  65 


87  90 
53  52 


65  69 
53  54 


92  88 
62  64 


99  96 
59  63 


102  103 
60  61 


90  97 
56  57 


88  94 
54  51 


82  90 
53  53 


69  72 
55  55 


69  72 
54  54 


92  93 
65  66 


100  100 
53  52 


93  97 
63  64 


102  105 
53  51 


98  104 
63  60 


93  99 
62  61 


59  58 
53  53 


68  68 
53  51 


60  61 
54  51 


88  92 
62  59 


69  69 
54  53 


75  76 
64  65 


96  100 
53  53 


82  83 
65  63 


78  81 
60  62 


79  76 
66  66 


84  82 
64  64 


79  76 
64  62 


75  75 
56  65 


92  81 
54  53 


84  79 
65  64 


78  75 
62  62 


77  78  78 
62     63  60 


97  99  98 

52  60  60 

83  83  80 

54  55  57 

74  76  77 
54  55  55 

75  78  78 

53  53  55 

74  72  74 
64  64  66 

fll  81  80 

52  51  54 

80  81  84 

63  62  65 

75  75  77 
58  60  61 

77  75  75 

56  59  56 


104  106 

62  69 

79  83 

57  56 

76  74 
55  54 

71  76 

53  55 

73  73 

66  64 

81  81 

52  52 

86  85 

65  62 

77  73 

61  63 

75  76 

62  63 


100  87 

61  56 

101  84 

51  50 

94  92 
55  52 

76  67 

53  54 

75  67 
53  53 

93  92 

65  62 

98  94 

50  49 

95  91 

66  66 

106  103 

52  49 

103  94 

62  66 

76  74 
66  65 

92  91 

61  64 

61  62 

51  52 

71  70 

49  52 

63  59 
51  52 

89  84 

65  63 

71  66 

42  44 

104  91 
60  67 


54  56 
89  91 


96  90 
52  52 


54  5  5 
82  83 


97,5 
52. A 

93.3 
41.6 

93.6 
56.6 

101.4 
71.8 

100.9 
68.0 

102.5 
68.5 

97.3 
61.6 

89.0 
55.5 

72.2 
55.6 

92.3 
61.2 

94.5 
58.0 

100.6 
57.1 

98.9 
59.5 

95.3 
60.7 

94.5 
53.3 


50  51 
69  78 


73.6 
53.1 


92.2 
62.3 


94.9 
52.1 


91.0 
62.8 


102.2 
53.1 


99.  1 
61.2 


67  67 
85  89 


60  59 
52  52 


70 

58 


74  79 
54  54 


79  75 
42  53 


73  75 
63  64 


84  86 
57  55 


83  78 
64  64 


77  77 
61  60 


75  75 
61  61 


64.7 
91.5 


63.7 
52.5 

74.8 
53.2 

66.6 
53.4 

88.9 
61.2 

71.4 
48.9 

99.7 
59.9 

84.0 
57.8 

81.1 
53.5 


67  69 
52  51 


81.2 
54.3 


74.9 
63.5 


87.4 
53.5 


65     63|  62.9 

77.7 
59.1 

75.8 
58.3 


See  reference  notes  ! 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

santa  Clara  university 

79 

91 

96 

97 

96 

92 

83 

80 

63 

84 

81 

8C 

85 

66 

88 

74 

72 

86.0 

MIN 

56 

58 

50 

52 

48 

49 

47 

58 

6  2 

60 

58 

56 

55 

67 

55 

56 

61 

62 

58 

50 

49 

51 

51 

55 

56 

55 

55 

53 

56 

57 

54.9 

SANTA  CRUZ 

83 

82 

87 

83 

84 

8C 

74 

72 

67 

66 

70 

69 

7] 

71 

72 

71 

74 

74 

77.1 

M I  N 

54 

54 

53 

48 

44 

43 

46 

4  6 

45 

52 

52 

51 

56 

48 

51 

52 

51 

51 

52 

49 

52 

53 

53 

50 

52 

55 

54 

51 

54 

51 

46 

50.7 

SANTA  MAR  I A  WB  AP 

a  5 

82 

79 

78 

79 

76 

69 

74 

71 

68 

68 

69 

73,9 

MIN 

49 

50 

54 

5  2 

49 

48 

46 

50 

50 

51 

53 

55 

54 

54 

53 

53 

54 

55 

56 

54 

55 

54 

55 

57 

it 

55 

55 

54 

55 

55 

54 

53.1 

SANTA  MONICA  PIER 

66 

67 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69  0 

MIN 

59 

54 

63 

51 

57 

57 

57 

59 

66 

66 

55 

68 

66 

63 

64 

65 

64 

65 

66 

64 

63 

67 

69 

65 

65 

65 

63 

64 

64 

64 

65 

62.9 

SANTA  PAULA 

79 

66 

83 

83 

79 

80 

79 

77 

78 

77 

76 

80.5 

MIN 

51 

6? 

60 

49 

63 

63 

67 

56 

57 

55 

61 

58 

60 

59 

59 

63 

60 

62 

60 

61 

59 

61 

56 

57 

53 

59 

66 

59 

59.1 

SANTA  ROSA 

MAX 

78 

79 

83 

88 

95 

104 

102 

102 

9C 

86 

86 

86 

84 

79 

77 

87 

75 

88.6 

MIN 

56 

5  J 

49 

46 

45 

45 

46 

48 

50 

56 

56 

53 

56 

53 

47 

51 

52 

56 

56 

49 

49 

50 

49 

48 

51 

51 

50 

43 

49 

5C 

52 

50.6 

SCOT  I A 

MAX 

63 

67 

76 

76 

68 

69 

69 

71 

76 

70 

69 

63 

67 

58 

67 

69 

6E 

66 

68 

67 

64 

68.6 

MIN 

52 

5; 

53 

55 

49 

49 

47 

50 

52 

52 

52 

55 

56 

55 

52 

55 

51 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

49 

48 

50 

51 

5C 

52 

54 

53 

52.2 

SHASTA  OAH 

MAX 

84 

91 

99 

105 

105 

102 

99 

97 

97 

102 

105 

102 

101 

1  0  E 

102 

1  02 

102 

99 

97 

10 

99 

96 

69 

97.6 

MIN 

70 

75 

70 

6  0 

55 

58 

60 

66 

63 

70 

68 

71 

71 

72 

68 

61 

69 

73 

72 

74 

77 

78 

74 

74 

70 

69 

70 

71 

71 

66 

63 

68.7 

SHELTER  COVE 

MAX 

69 

68 

68 

66 

68 

67 

6  E 

70 

70 

70 

66 

71 

67 

60 

59 

56 

5  5 

7( 

69 

60 

57 

66  .  5 

MIN 

53 

46 

48 

5: 

52 

50 

51 

52 

53 

54 

54 

52 

55 

53 

50 

50 

54 

55 

54 

48 

56 

56 

55 

50 

49 

48 

47 

48 

47 

47 

51 

51.3 

SIERRA  CITY 

MAX 

92 

94 

92 

80 

78 

7  \ 

80 

88 

93 

95 

96 

97 

91 

91 

92 

94 

95 

92 

95 

101 

96 

95 

93 

9; 

93 

92 

92 

90 

87 

91.2 

MIN 

56 

56 

61 

51 

43 

41 

46 

53 

56 

68 

59 

57 

62 

57 

53 

54 

58 

59 

59 

55 

60 

61 

56 

58 

60 

59 

53 

54 

53 

48 

49 

55.0 

SIERRAV1LLE  RS 

MAX 

85 

92 

90 

78 

85 

88 

90 

93 

93 

93 

8  7 

88 

87 

86 

9] 

87 

95 

95 

95 

95 

9] 

90 

87 

8E 

85 

85 

83 

87.7 

MIN 

43 

41 

55 

41 

41 

11 

33 

39 

42 

42 

48 

47 

46 

46 

50 

45 

46 

46 

38 

48 

45 

45 

45 

52 

5< 

42 

39 

40 

35 

32 

43.1 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

79 

84 

7? 

79 

78 

77 

80 

81 

79 

79 

86 

84 

80 

79 

75 

78 

7g 

78 

77 

73 

77.5 

MIN 

45 

43 

49 

41 

42 

10 

35 

41 

4  1 

46 

38 

48 

50 

43 

40 

46 

46 

46 

46 

41 

45 

47 

46 

46 

48 

49 

44 

43 

42 

38 

36 

43.3 

SONOMA 

MAX 

101 

97 

80 

74 

75 

85 

94 

102 

108 

1  1  0 

107 

103 

84 

92 

89 

Of 

1  08 

105 

103 

95 

68 

84 

66 

86 

92 

9( 

95 

91 

88 

78 

83 

92  •  8 

MIN 

50 

52 

50 

44 

42 

42 

44 

4  6 

56 

55 

56 

55 

57 

50 

46 

50 

51 

55 

56 

51 

53 

52 

54 

48 

54 

54 

53 

44 

44 

52 

50 

50.5 

SONORA 

MAX 

96 

104 

85 

80 

88 

95 

102 

10  7 

108 

110 

10"' 

102 

103 

107 

1 06 

1  04 

100 

10] 

99 

99 

1O0 

96 

102 

96 

92 

99.4 

MIN 

59 

62 

68 

56 

49 

49 

52 

58 

60 

62 

67 

70 

68 

64 

66 

64 

68 

66 

69 

62 

64 

66 

68 

68 

64 

65 

64 

64 

6; 

58 

56 

62.6 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

93 

89 

8  1 

73 

72 

76 

83 

as 

94 

97 

97 

96 

95 

92 

94 

95 

92 

93 

93 

92 

91 

9C 

89 

9C 

92 

89 

89.5 

MIN 

48 

52 

55 

52 

46 

18 

43 

47 

55 

51 

56 

51 

56 

53 

62 

56 

58 

51 

56 

54 

51 

54 

55 

55 

52 

52 

51 

41 

51.7 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

82 

80 

66 

66 

66 

6  9 

75 

82 

85 

85 

65 

79 

79 

80 

80 

60 

83 

85 

83 

85 

87 

85 

8] 

8] 

8C 

7( 

7? 

79.4 

MIN 

36 

40 

51 

40 

46 

28 

32 

~i9 

41 

42 

44 

45 

49 

41 

39 

46 

44 

43 

44 

38 

41 

44 

45 

45 

46 

48 

42 

38 

40 

37 

32 

41.5 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

83 

79 

72 

70 

75 

8  1 

85 

90 

93 

93 

90 

86 

88 

89 

9  1 

85 

84 

8C 

86 

84 

8C 

83 

79 

78 

79 

61 

83 

80 

79 

86 

82.8 

MIN 

62 

68 

57 

56 

54 

55 

60 

65 

67 

70 

72 

70 

72 

67 

68 

70 

69 

70 

66 

65 

51 

60 

56 

54 

52 

55 

57 

57 

56 

56 

57 

61.7 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

106 

103 

91 

82 

84 

90 

96 

1  o  3 

107 

111 

113 

97 

100 

101 

104 

109 

110 

1 0  9 

103 

101 

96 

96 

97 

9E 

96 

IOC 

104 

91 

87 

86 

99.4 

MIN 

70 

70 

60 

58 

56 

54 

55 

60 

65 

73 

76 

73 

65 

59 

66 

65 

69 

73 

76 

62 

62 

63 

59 

60 

62 

59 

60 

64 

61 

56 

57 

63.5 

STOCKTON  FIRE  STA  i> 

MAX 

9B 

103 

99 

88 

82 

81 

8  7 

93 

98 

103 

1 06 

108 

93 

94 

95 

95 

99 

1  04 

105 

1  04 

97 

91 

93 

91 

94 

92 

95 

99 

9] 

85 

95.5 

MIN 

66 

65 

65 

55 

52 

50 

52 

55 

59 

65 

69 

71 

62 

55 

62 

60 

62 

66 

68 

62 

60 

60 

56 

57 

58 

56 

57 

59 

57 

52 

52 

59.5 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

105 

83 

90 

95 

1  0  1 

105 

10^ 

110 

93 

98 

100 

99 

1  o  1 

106 

107 

1  06 

101 

100 

95 

93 

95 

95 

96 

87 

98.7 

MIN 

63 

55 

53 

50 

53 

53 

57 

65 

68 

65 

60 

55 

60 

61 

62 

63 

71 

63 

57 

5! 

56 

55 

56 

56 

55 

5! 

54 

54 

52 

58.1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

105 

105 

100 

92 

85 

88 

95 

100 

1 04 

10  0 

110 

107 

102 

lor 

105 

1  10 

10  5 

105 

109 

105 

97 

101 

9E 

97 

100 

IOC 

93 

100.6 

MIN 

62 

62 

63 

52 

50 

52 

56 

57 

60 

62 

68 

72 

75 

59 

57 

59 

64 

66 

70 

62 

66 

66 

65 

62 

63 

62 

61 

5< 

6C 

59 

5( 

61.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

95 

92 

82 

75 

76 

7  7 

81 

91 

94 

99 

99 

99 

94 

90 

89 

83 

96 

96 

93 

94 

98 

97 

92 

92 

91 

9] 

92 

89 

89 

81 

90.5 

MIN 

55 

52 

50 

47 

40 

41 

46 

46 

55 

55 

58 

61 

61 

60 

55 

58 

60 

61 

60 

56 

60 

60 

52 

58 

58 

59 

57 

58 

53 

53 

49 

54.7 

SUNLAND 

MAX 

95 

86 

79 

86 

85 

91 

99 

105 

106 

93 

95 

88 

97 

95 

93 

95 

96 

92 

91 

90 

83 

96 

86 

91 

9] 

94 

86 

85 

86 

92.1 

MIN 

57 

55 

55 

52 

51 

56 

5  5 

66 

70 

61 

60 

59 

61 

60 

59 

60 

61 

61 

62 

58 

58 

60 

55 

52 

57 

59 

6c 

6" 

68 

6C 

50 

58.9 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

91 

92 

79 

80 

71 

80 

89 

92 

93 

96 

97 

100 

9  1 

91 

90 

91 

94 

94 

92 

92 

95 

91 

96 

94 

93 

92 

92 

9C 

90  88 

86 

90.6 

MIN 

45 

4» 

48 

46 

49 

34 

37 

47 

44 

43 

51 

55 

66 

48 

45 

60 

49 

51 

51 

48 

56 

55 

54 

56 

58 

58 

50 

48 

41 

4C 

39 

49.0 

TABLE  MTN 

MAX 

78 

74 

66 

67 

70 

75 

78 

83 

83 

88 

90 

87 

86 

6  E 

86 

84 

82 

8 1 

8  3 

78 

76 

7{ 

7< 

92 

85 

82 

76 

78 

80.6 

MIN 

61 

59 

56 

54 

49 

52 

56 

61 

64 

66 

69 

69 

66 

65 

63 

67 

67 

66 

65 

61 

61 

60 

60 

58 

57 

59 

60 

61 

61 

58 

59 

61.0 

TAHOE  CITY 

MAX 

71 

74 

80 

79 

68 

70 

7? 

8; 

82 

85 

8" 

85 

82 

89 

65 

75 

85 

83 

81 

8 

MIN 

43 

45 

52 

44 

44 

34 

37 

42 

45 

47 

49 

49 

52 

46 

43 

49 

47 

47 

48 

48 

47 

4E 

48 

49 

5; 

51 

42 

4: 

44 

42 

37 

45.6 

TEHACHAP I 

MAX 

97 

89 

86 

80 

78 

90 

97 

94 

95 

92 

85 

87 

89 

64 

90.0 

MIN 

48 

56 

47 

55 

47 

47 

45 

49 

57 

66 

71 

72 

66 

65 

65 

64 

63 

68 

69 

68 

62 

53 

5( 

63 

6  1 

6( 

56 

6! 

63 

57 

56 

59.7 

TE  JON  RANCHO 

MAX 

101 

100 

97 

92 

90 

85 

93 

102 

10 

103 

99 

102 

102 

95 

94 

100  2 

MIN 

70 

76 

71 

61 

52 

52 

58 

67 

71 

7  7 

83 

80 

76 

70 

73 

71 

74 

77 

7E 

72 

68 

73 

6< 

72 

7( 

71 

71 

71 

71 

67 

60 

70.1 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

105 

1  00 

97 

1  02 

105 

104 

107 

115 

110 

113 

1  4 

105 

109 

103 

94 

102 

104 

1  06  •  1 

MIN 

77 

75 

79 

73 

78 

72 

72 

75 

75 

80 

77 

78 

81 

76 

7  9 

77 

83 

80 

a  = 

s; 

71 

It 

7( 

70 

78 

8( 

81 

7" 

84 

82 

76 

77.6 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

100 

101 

101 

92 

92 

82 

90 

1  00 

107 

109 

104 

105 

103 

102 

96 

100  7 

MIN 

64 

65 

75 

63 

60 

54 

56 

60 

65 

68 

71 

72 

7  0 

68 

65 

68 

72 

63 

70 

6E 

62 

6! 

61 

7; 

6" 

61 

6F 

71 

65 

62 

60 

66.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

100 

100 

97 

86 

78 

84 

91 

97 

103 

105 

98 

93  88 

97.0 

MIN 

54 

58 

62 

50 

43 

45 

50 

54 

57 

67 

63 

64 

66 

62 

60 

62 

6: 

6< 

6' 

6C 

6C 

6; 

6' 

64 

6( 

6; 

62 

6< 

59 

57 

54 

59.1 

TORRANCE 

MAX 

86 

75 

75 

72 

76 

85 

85 

85 

85 

79 

83 

78 

8  3 

78 

83 

65 

8  5 

82 

79 

79 

77 

78 

82 

80  2 

MIN 

56 

60 

61 

57 

54 

56 

55 

57 

61 

61 

62 

63 

6  3 

62 

63 

61 

61 

63 

63 

5! 

6] 

6' 

6! 

59 

61 

66 

65 

63 

60.6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

98 

104 

101 

90 

8  2 

81 

89 

94 

89 

98 

101 

98 

86 

98  1 

MIN 

75 

65 

67 

55 

55 

50 

52 

57 

52 

68 

74 

76 

63 

56 

6  2 

64 

6! 

6S 

7  9 

66 

51 

S3 

53 

55 

5  3 

5< 

56 

59 

57 

51 

51 

60.8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

104 

96 

82 

78 

76 

87 

93 

99 

1O0 

94 

82 

82 

MIN 

74 

72 

63 

55 

54 

56 

60 

56 

59 

6  0 

74 

79 

6  6 

58 

72 

6! 

7; 

6S 

80 

63 

56 

53 

56 

57 

6] 

5( 

56 

58 

62 

57 

55 

63.4 

TRINITY  DAM   VISTA  POINT 

MAX 

87 

93 

8 1 

80 

80 

91 

9! 

95 

96 

94 

MIN 

53 

51 

55 

44 

44 

52 

60 

62 

6  4 

59 

5; 

57 

54 

5; 

57 

51 

6( 

58 

54 

54 

54 

TRONA 

MAX 

103 

107 

107 

94 

97 

96 

09 

104 

109 

112 

115 

115 

1  14 

111 

111 

112 

113 

113 

113 

112 

110 

110 

107 

109 

109 

105 

106 

109 

11c 

107 

104 

107.8 

MIN 

64 

75 

80 

67 

66 

60 

64 

70 

75 

78 

83 

81 

76 

75 

75 

77 

78 

80 

81 

81 

74 

73 

76 

75 

77 

76 

77 

75 

75 

7C 

68 

74.3 

TRUCKEE  RS 

MAX 

83 

85 

85 

70 

69 

63 

74 

80 

84 

85 

90 

88 

88 

83 

82 

83 

84 

66 

87 

82 

87 

90 

90 

87 

88 

85 

84 

83 

62 

78 

82.8 

MIN 

41 

18 

51 

39 

45 

27 

30 

36 

39 

37 

42 

44 

49 

40 

35 

36 

42 

42 

42 

35 

41 

42 

42 

43 

46 

43 

39 

38 

35 

31 

39.7 

TULELAKF 

MAX 

86 

88 

86 

71 

74 

82 

89 

90 

92 

95 

94 

87 

87 

86 

85 

86 

91 

88 

94 

92 

87 

91 

91 

9C 

89 

86 

86 

86 

84 

87.3 

MIN 

40 

42 

47 

41 

41 

34 

37 

44 

41 

49 

48 

50 

58 

50 

35 

42 

42 

43 

47 

48 

49 

40 

44 

47 

47 

45 

44  44 

42 

42 

44.1 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

91 

95 

97 

89 

81 

77 

83 

90 

96 

100 

102 

105 

105 

96 

96 

96 

96 

101 

103 

99 

101 

102 

100 

100 

101 

98 

98 

IOC 

9C 

86 

93 

95.8 

MIN 

68 

74 

64 

62 

55 

56 

60 

65 

65 

70 

72 

74 

70 

69 

64 

63 

63 

72 

68 

71 

76 

71 

70 

66 

67 

67 

67 

67 

7C 

63 

60 

66.7 

I  following  Station  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2d 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

84 

80 

78 

ac 

79 

85 

88 

92 

87 

82 

84 

82 

86 

82 

82 

fl  3 

83 

86 

88 

85 

78 

76 

79 

82.8 

MIN 

52 

50 

50 

52 

51 

49 

51 

54 

57 

59 

61 

62 

56 

58 

66 

62 

58 

57 

59 

59 

61 

64 

57 

67 

62 

51 

57 

5S 

60 

60 

57 

57.5 

TWENT  YN I NE  PALMS 

MAX 

108 

105 

96 

99 

98 

102 

105 

110 

114 

115 

118 

115 

111 

111 

112 

110 

109 

109 

1  1  2 

110 

106 

1  02 

99 

101 

106.8 

MIN 

67 

72 

76 

66 

68 

67 

65 

74 

76 

83 

85 

83 

80 

75 

77 

78 

83 

76 

81 

78 

76 

7  2 

70 

72 

75 

75 

75 

76 

61 

76 

73 

75.2 

TWIN  LAKES 

MAX 

76 

74 

69 

60 

77 

79 

79 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

61 

76 

76 

?5 

MIN 

46 

42 

45 

28 

46 

44 

45 

43 

41 

43 

43 

40 

43 

45 

40 

47 

45 

43 

42 

34 

UK  I  AH 

MAX 

95 

94 

98 

83 

73 

81 

94 

101 

106 

1  09 

109 

106 

97 

91 

93 

97 

107 

104 

98 

96 

94 

92 

1  0  1 

97 

97 

98 

96.6 

MIN 

55 

51 

59 

51 

47 

46 

45 

50 

52 

58 

61 

64 

61 

52 

51 

52 

58 

61 

63 

54 

52 

60 

55 

58 

54 

53 

53 

4  9 

47 

50 

53 

54.0 

UCLA 

MAX 

78 

76 

69 

68 

72 

76 

79 

84 

81 

75 

77 

76 

83 

73 

78 

74 

81 

82 

79 

74 

74 

73 

75 

73 

75 

7  6 

75 

76.3 

MIN 

61 

62 

64 

58 

58 

60 

63 

67 

65 

65 

64 

65 

65 

63 

65 

62 

63 

66 

64 

65 

66 

66 

62 

63 

64 

64 

62 

63 

6f 

6" 

66 

63.6 

UPLAND  3  N 

MAX 

95 

89 

81 

85 

86 

93 

101 

106 

104 

97 

99 

93 

95 

97 

96 

97 

99 

98 

97 

9 1 

87 

86 

4  7 

93 

92 

95 

98 

95 

89 

89 

93.6 

MIN 

56 

57 

58 

55 

50 

51 

56 

62 

68 

62 

63 

63 

61 

59 

58 

59 

60 

63 

63 

58 

58 

55 

52 

59 

58 

59 

59 

60 

63 

57 

52 

58.5 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

97 

97 

96 

85 

82 

91 

97 

100 

103 

106 

105 

99 

96 

94 

96 

102 

102 

1  01 

95 

98 

97 

9E 

98 

100 

99 

97.0 

MIN 

49 

50 

50 

43 

40 

43 

48 

48 

50 

57 

57 

64 

49 

47 

47 

53 

55 

63 

47 

45 

54 

50 

55 

5i 

50 

49 

47 

45 

4< 

46 

50.2 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

85 

88 

76 

68 

66 

68 

80 

80 

90 

95 

96 

94 

75 

70 

7  7 

77 

87 

96 

88 

94 

74 

7  2 

6f 

74 

72 

68 

76 

81 

78.6 

MIN 

50 

56 

56 

52 

50 

49 

49 

49 

56 

62 

62 

57 

55 

52 

51 

53 

60 

62 

60 

53 

53 

53 

52 

52 

53 

5< 

53 

50 

51 

50 

5; 

53.6 

VACAVILLE 

MAX 

107 

103 

91 

80 

83 

90 

96 

102 

108 

112 

113 

103 

103 

102 

1  0  1 

105 

110 

110 

1 09 

105 

106 

94 

9: 

96 

99 

105 

92 

85 

89 

99.7 

MIN 

60 

65 

59 

55 

53 

51 

59 

58 

59 

66 

70 

72 

62 

55 

59 

62 

64 

70 

78 

63 

59 

56 

56 

57 

60 

57 

55 

58 

56 

54 

50 

60.0 

VALYERMO  RS 

MAX 

98 

95 

88 

86 

86 

89 

95 

99 

103 

105 

106 

103 

102 

1 00 

102 

1  0 1 

101 

100 

99 

96 

96 

97 

97 

95 

95 

97.2 

MIN 

55 

65 

66 

54 

51 

47 

51 

59 

65 

65 

66 

69 

66 

62 

60 

63 

66 

65 

65 

68 

59 

59 

64 

64 

62 

6' 

55 

6( 

6! 

5< 

5; 

61.0 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

96 

101 

98 

90 

90 

90 

95 

98 

104 

107 

110 

1 1 1 

1  OA 

107 

1  06 

1  0  7 

107 

107 

102 

103 

101 

1  03 

100 

100 

99 

97 

100 

104 

105 

96 

93 

101.1 

MIN 

51 

64 

67 

58 

54 

50 

55 

59 

65 

69 

70 

73 

65 

68 

65 

65 

67 

66 

68 

67 

59 

61 

6  1 

66 

63 

65 

62 

64 

69 

64 

57 

63.1 

VI  SAL  I  A 

MAX 

95 

102 

99 

98 

95 

82 

89 

95 

102 

1  06 

108 

109 

1  04 

103 

104 

1  05 

102 

1 06 

106 

103 

99 

102 

101 

102 

99 

102 

100.9 

MIN 

67 

72 

72 

69 

56 

56 

57 

61 

65 

71 

72 

71 

69 

67 

65 

66 

69 

69 

70 

65 

63 

68 

67 

69 

66 

67 

65 

65 

b'. 

6C 

5f 

65.9 

VOLT  A  PH 

MAX 

98 

98 

97 

96 

80 

83 

91 

95 

98 

1  05 

105 

104 

98 

96 

95 

99 

101 

100 

99 

103 

102 

9f 

97 

96 

95 

96 

87 

96.7 

MIN 

71 

67 

62 

52 

49 

51 

57 

59 

63 

68 

71 

70 

71 

64 

59 

57 

66 

67 

65 

67 

67 

63 

64 

62 

63 

62 

62 

6( 

5( 

55 

53 

62.2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

97 

102 

92 

79 

73 

76 

fl  4 

92 

99 

105 

1 06 

109 

87 

4  6 

93 

93 

100 

105 

1  06 

102 

95 

92 

86 

89 

92 

92 

89 

9- 

99 

85 

74 

92.6 

MIN 

54 

54 

60 

52 

47 

46 

44 

47 

50 

60 

60 

60 

57 

48 

50 

53 

55 

59 

60 

54 

55 

56 

54 

52 

54 

54 

50 

49 

54 

52 

52 

53.3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

96 

95 

83 

88 

87 

91 

98 

103 

105 

106 

105 

100 

102 

102 

1  00 

101 

102 

98 

96 

92 

89 

95 

9* 

95 

93 

95 

102 

98 

94 

85 

9] 

96.3 

MIN 

50 

58 

54 

53 

45 

43 

49 

56 

66 

62 

62 

70 

63 

58 

59 

58 

58 

61 

55 

58 

50 

44 

43 

52 

49 

54 

51 

50 

64 

64 

48 

55.1 

WASCO 

MAX 

95 

102 

104 

95 

90 

80 

88 

94 

101 

105 

108 

1 10 

107 

103 

103 

104 

102 

107 

108 

107 

103 

100 

104 

103 

102 

lor 

99 

101 

104 

102 

98 

100.9 

MIN 

66 

71 

72 

62 

56 

57 

60 

61 

68 

71 

73 

74 

73 

68 

67 

68 

69 

71 

72 

72 

65 

69 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

61 

60 

66.9 

WAT SONVI LLE  WATERWORKS 

MAX 

80 

76 

68 

65 

70 

73 

79 

73 

77 

83 

83 

82 

74 

71 

74 

78 

81 

85 

78 

78 

70 

65 

60 

65 

67 

66 

68 

64 

70 

64 

70 

72.9 

MI  N 

48 

50 

53 

50 

45 

45 

46 

48 

47 

52 

52 

53 

54 

51 

52 

53 

53 

52 

53 

50 

53 

53 

52 

53 

53 

54 

54 

52 

52 

52 

47 

51.0 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

90 

92 

97 

87 

81 

73 

81 

91 

97 

100 

103 

105 

102 

98 

97 

95 

94 

96 

98 

95 

98 

1  01 

98 

99 

101 

95 

100 

98 

98 

96 

93 

95.3 

MIN 

42 

36 

47 

48 

44 

39 

42 

45 

46 

49 

52 

57 

66 

51 

47 

43 

46 

41 

46 

45 

47 

38 

41 

49 

54 

51 

44 

41 

48 

47 

47 

46.4 

WEED  1  S 

MAX 

80 

86 

86 

79 

71 

65 

75 

81 

87 

91 

94 

96 

95 

84 

85 

83 

86 

89 

91 

88 

90 

92 

89  88 

92 

89 

89 

85 

86 

86 

82 

85.9 

MIN 

39 

43 

45 

51 

41 

32 

35 

39 

45 

48 

50 

53 

56 

57 

54 

39 

43 

48 

41 

43 

46 

47 

42 

44 

47 

46 

45 

44 

40 

45 

47 

45.1 

WH I SKE YTOWN  RES 

MAX 

102 

95 

77 

85 

102 

106 

108 

L09 

103 

100 

104 

106 

104 

105 

109 

104 

103 

101 

99 

102 

101 

MIN 

60 

52 

52 

57 

62 

72 

75 

67 

62 

60 

69 

67 

67 

72 

72 

62 

63 

62 

63 

65 

54 

WHITE    MOUNTAIN  1 

MAX 

64 

70 

69 

55 

57 

60 

63 

69 

70 

70 

75 

7  i 

70 

72 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

7  1 

72 

69 

66 

6S 

63 

70  71 

65 

68 

68.2 

MIN 

34 

37 

44 

38 

32 

28 

31 

34 

43 

42 

41 

42 

41 

40 

40 

42 

38 

42 

40 

46 

40 

39 

39 

40 

4C 

40  41 

44 

35 

35 

37 

39.1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

49 

54 

42 

50 

52 

54 

55 

56 

5? 

61 

6( 

59 

6( 

59 

5£ 

59 

62 

62 

52 

4! 

52 

56 

6C 

56 

54 

55.3 

MIN 

35 

39 

34 

30 

28 

33 

32 

38 

41 

42 

44 

43 

40 

38 

42 

43 

43 

41 

43 

42 

39 

42 

41 

41 

37 

36 

40 

4C 

42 

35 

38 

39.0 

WI  LL I AMS 

106 

105 

104 

80 

90 

95 

10'. 

110 

112 

105 

106 

105 

104 

105 

108 

109 

107 

107 

1  03 

101 

100 

99 

99 

98 

95 

102 

93 

90 

100.9 

MIN 

65 

63 

61 

52 

50 

51 

54 

57 

59 

64 

70 

73 

67 

57 

65 

61 

67 

69 

69 

65 

64 

63 

61 

60 

60 

59 

60 

6C 

59 

53 

52 

61.0 

WILLITS  1  NE 

MAX 

90 

88 

84 

74 

70 

76 

87 

95 

98 

103 

100 

97 

90 

85 

82 

90 

96 

96 

92 

86 

86 

H 

92 

90 

89 

88 

92 

85 

87 

82 

79 

88.4 

MIN 

46 

45 

43 

42 

40 

40 

40 

46 

47 

47 

52 

53 

57 

44 

42 

45 

48 

51 

51 

41 

46 

44 

44 

53 

49 

46 

44 

45  44 

45 

41 

46.0 

WILLOWS 

MAX 

102 

107 

101 

85 

80 

94 

99 

102 

107 

108 

1  0  5 

98 

9  8 

94 

9f 

103 

106 

103 

103 

1  09 

96 

95 

96 

94 

94 

97 

98 

94 

86 

97.9 

MIN 

78 

65 

63 

53 

50 

53 

58 

59 

61 

63 

70 

73 

73 

60 

60 

59 

65 

68 

73 

63 

66 

66 

62 

61 

63 

62 

63 

62 

60 

54 

53 

62.5 

WINTERS 

MAX 

100 

106 

103 

83 

8  3 

90 

97 

104 

105 

110 

112 

1  0  2 

1 02 

102 

100 

103 

107 

1  08 

107 

102 

1  0  5 

98 

96 

1  00 

98 

98 

•02 

102 

96 

90 

100.1 

MIN 

74 

69 

70 

58 

55 

54 

58 

58 

61 

68 

75 

73 

66 

56 

61 

61 

67 

71 

80 

66 

62 

61 

59 

61 

62 

56 

58 

57 

57 

53 

53 

62.6 

WOODFORDS 

MAX 

86 

89 

81 

74 

81 

86 

89 

90 

93 

93 

88 

86 

87 

88 

88 

88 

91 

89 

89 

90 

94 

90 

89 

87 

8P 

87 

90 

85 

85 

87 

67.0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

100 

105 

104 

95 

87 

84 

90 

97 

103 

104 

110 

112 

108 

102 

103 

103 

104 

109 

109 

109 

104 

105 

96 

96 

9  8 

9P 

96 

IOC 

103 

93 

67 

100.5 

MIN 

73 

63 

60 

54 

50 

50 

52 

55 

57 

67 

66 

67 

63 

55 

57 

59 

63 

65 

72 

60 

59 

58 

56 

56 

59 

57 

56 

55 

54 

46 

48 

58.5 

YORBA  LINDA 

MAX 

91 

79 

80 

81 

83 

88 

94 

98 

99 

93 

90 

85 

93 

84 

82 

89  88 

92 

93 

89 

82 

81 

83 

86 

44 

89 

92 

88 

83 

86 

87 

67.6 

MIN 

53 

58 

60 

60 

54 

52 

55 

57 

60 

6  0 

64 

60 

56 

60 

65 

63 

62 

61 

62 

62 

60 

63 

61 

58 

59 

61 

57 

55 

61 

62 

58 

59.5 

YOSEMITE  NP 

MAX 

9R 

95 

79 

78 

77 

83 

89 

96 

98 

10.' 

102 

98 

100 

97 

98 

98 

100 

102 

98 

97 

100 

98 

96 

94 

94 

94 

96 

98 

93 

90 

90 

94.5 

MIN 

64 

60 

58 

58 

50 

48 

47 

56 

52 

65 

67 

63 

6  2 

62 

60 

64 

66 

66 

65 

64 

55 

59 

58 

61 

63 

63 

62 

64 

61 

60 

55 

59.9 

YREKA 

MAX 

85 

91 

95 

89 

83 

85 

86 

83 

94 

9  7 

100 

102 

99 

93 

95 

95 

89 

92 

97 

92 

96 

98 

95 

95 

97 

9S 

97 

94 

92 

90 

93 

93.1 

MIN 

49 

49 

53 

51 

47 

41 

45 

51 

54 

52 

59 

61 

67 

59 

54 

51 

51 

51 

50 

53 

56 

58 

51 

54 

57 

57 

55 

53 

53 

54 

50 

53.1 

See  reference  notes  fallowing  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Station 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  , 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg  . 

— 
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.  46 

.  38 

.24 

.27 

.30 

.34 

.37 

.44 

.49 

.45 

.37 

.37 

.32 

.29 

.32 

.33 

.33 

.37 

.38 

.41 

.33 

.30 

.27 

.26 

.41 

.26 

.36 

.36 

.35 

.27 

.31 

10.71 

.47 

.  46 

.  22 

.17 

.22 

.34 

.32 

.40 

.44 

.46 

.47 

.48 

.40 

.36 

.48 

.45 

.41 

.48 

.48 

.48 

.44 

.46 

.42 

.43 

.31 

.38 

.45 

.48 

.51 

.41 

.39 

12.67 

.47 

.  43 

.  46 

.41 

.39 

.24 

.25 

.32 

.53 

.40 

.45 

.  45 

.41 

.35 

.40 

.45 

.40 

.43 

.50 

.47 

.43 

.45 

.40 

.47 

.49 

.50 

.  42 

.  36 

.45 

.39 

.36 

12.93 

100 

78 

60 

60 

83 

51 

78 

75 

50 

65 

70 

60 

60 

60 

50 

70 

65 

65 

54 

68 

61 

55 

43 

49 

66 

54 

60 

37 

63 

50 

S3 

1935 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
A VENAL  9  SSE 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 


BURL] NOAM L 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (a) 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 
DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  8.  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONT I CELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  (c) 
SHASTA  DAM 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 

.38 
30 

* 
* 

* 
• 

.45 

270 

.38 
110 

.34 
60 

.36 
40 

.37 
20 

.40 
10 

.36 
25 

.37 
10 

.45 
50 

.45 
75 

.38 
40 

.37 
20 

.35 
40 

.36 
20 

.37 
20 

.47 
40 

.45 
70 

.  40 
90 

.40 
110 

.35 
80 

.  28 
20 

.30 
15 

.30 

.30 
* 

.35 
90 

.45 
45 

.37 
100 

.35 
90 

10.  Bl 
1590 

'tahoe  CITY 

EVAP 
WIND 

.22 
12 

.26 
14 

.16 
10 

.06 
14 

.22 
14 

.15 
28 

.25 
22 

.19 
19 

.23 
20 

.29 
20 

.22 
16 

.22 
15 

.21 
16 

.27 
25 

.20 
24 

.19 
23 

.35 
22 

.29 
13 

.26 
30 

.28 
24 

.  26 
21 

.25 
15 

.26 
21 

.  26 
18 

.23 
14 

.20 
13 

.  25 
20 

28 

26 

.18 
26 

.  27 
28 

.30 
21 

7.26 
604 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.60 
89 

.79 
177 

.75 
301 

.60 
393 

.65 
267 

.55 
225 

.45 
136 

.49 
97 

.62 
70 

.63 
67 

.70 
111 

1.05 
301 

.73 
310 

.70 
230 

.90 
198 

.60 
158 

.  72 
122 

.85 
126 

.86 
172 

1.05 
313 

.  75 
335 

.60 
317 

.  53 
260 

45 
146 

.54 
151 

.60 
204 

.46 
124 

.  59 
128 

.63 
241 

.60 
373 

.35 
275 

20.39 
6417 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.33 
47 

* 

.68 
93 

* 
* 

.64 
91 

.22 
48 

.28 
49 

* 

• 
• 

.95 
122 

.42 
40 

.40 
37 

.28 
59 

.29 
45 

* 

* 

1.06 
141 

.37 
47 

.39 
48 

.38 
47 

.35 
41 

* 

* 

1.08 
130 

38 
39 

.34 
39 

.  36 
44 

.38 
46 

• 

* 

1.03 
135 

10.61 
1388 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.30 

.33 

.37 

.36 

.32 

.22 

.30 

.30 

.33 

.34 

.27 

.29 

.31 

.27 

.42 

.30 

.28 

.23 

.32 

.35 

.23 

.31 

.30 

.30 

.34 

.37 

.34 

.29 

.30 

.36 

29 

9.64 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.49 
101 

.50 
40 

.31 
91 

.31 
32 

.41 
53 

.25 
34 

.59 
67 

.27 
42 

.28 
44 

.38 
33 

.34 
63 

.43 

33 

.40 

63 

.  17 
72 

.30 
14 

.41 
51 

.34 
43 

.27 
49 

.43 
48 

.43 
63 

.  53 
56 

.40 
64 

.  43 
16 

.36 
11 

.37 
19 

.23 
24 

.36 
5 

.35 
20 

.26 
28 

.  41 
8 

.34 
18 

11.35 
1305 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

* 

* 

1.30 
114 

* 

.58 
43 

.23 
34 

.27 
19 

* 
* 

.94 
46 

.32 
26 

.36 
14 

.34 
23 

.30 
9 

* 
* 

* 

1.05 

60 

.40 
30 

.46 
46 

.45 
39 

.  47 
25 

.43 
38 

.  75 
41 

.33 
27 

.37 
17 

,32 
10 

.37 
32 

* 

1.04 

59 

11.08 
752 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,  MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND 
i    PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL.  *v  •  m.iu.o  osuit  unuunu. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TJ 


ME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

»:00A  PST 

10:00A  PST 

4:  OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

66  1—00  I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

NW 

17 

7.7 

++23 

WNW 

3 

44 

28 

19 

32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.1 

15 

11 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

2.3 

WSW 

6.4 

20 

SE 

3+ 

27 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.0 

S 

29 

7.7 

++17 

S 

2 

82 

56 

47 

76 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.1 

(NW 

5.8 

19 

NW 

16 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

51 

6.8 

NW 

33 

8.2 

23 

w 

11+ 

52 

33 

18 

31 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

95 

1. 1 

S 

22 

7.1 

++20 

s 

17 

82 

67 

62 

79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.1 

WSW 

28 

7.4 

++18 

w 

27+ 

84 

68 

70 

83 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.2 

tw 

5.7 

19 

w 

6 

81 

56 

54 

77 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

83 

2.6 

42 

28 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0.9 

WNW 

36 

9.8 

++28 

w 

4 

84 

62 

53 

78 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

2.9 

7.0 

++28 

w 

12+ 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

18 

7.2 

SSE 

18 

9.2 

27 

SE 

12 

44 

28 

14 

31 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

0.5 

S 

20 

8.4 

23 

s 

29 

69 

40 

23 

55 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

98 

0.7 

S 

13.  1 

++46 

NNW 

26 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

ssw 

17 

6.8 

17 

NW 

27+ 

80 

69 

64 

78 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

57 

5.4 

WNW 

41 

14.9 

39 

W 

6 

90 

63 

55 

83 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

2.1 

tw 

11.2 

31 

W 

20 

80t 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

73 

JNW 

63 

5.6 

20 

NW 

6 

480 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

85 

1.5 

WNW 

31 

7.1 

++35 

WNW 

5 

94 

62 

62 

90 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.0 

(AKERSFIELD  WB  AIRPORT 
1ISH0P  WB  AIRPORT 
ILUE  CANYON  WB  AIRPORT 
1URBANK  WB  AIRPORT 
'.UREKA  WB  CITY 
TtESNO  WB  AIRPORT 
/JNG  BEACH  WB  AIRPORT 
.OS  ANGELES  WB  AIRPORT 
■OS  ANGELES  WB  CITY 
iOUNT  SHASTA  WB  CITY 
'AKLAND  WB  AIRPORT 
OINT  ARGUELLO  WB 
,£D  BLUFF  WB  AIRPORT 
ACRAMENTO  WB  AIRPORT 
ANDBERG  WB 
AN  DIEGO  WB  AIRPORT 
AN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
AN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 
AN  JOSE 

ANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
t  8:00  A.M.     <5  5:00  P.M. 


+  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


WIND  SPEED.     THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notea  following  Station  lodex. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1961 


Da;  Of  Month 

rage 

Depth  In  Soil 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a)  9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

117 

118 

112 

108 

113 

9 1 
115 

89 

92 
115 

90 

9  5 
117 

92 

96 
119 
94 

97 
119 
96 

97 
122 
97 

97 
118 
97 

97 
120 

97 

97 
119 
97 

97 
119 

97 

97 
113 
97 

98 
116 
94 

94 
116 
95 

97 
122 
97 

98 
118 
94 

95 
118 
96 

96 
115 
92 

93 
113 

93 

93 
116 
93 

97 
119 

93 

97 
121 
96 

98 
122 
97 

99 
118 
97 

96 
114 
97 

97 
118 
95 

96 
119 
94 

95 
117 
94 

4 
1 

2 

8 

Inches  9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

100 
94 

100 
93 

97 
94 

97 
91 

97 
90 

98 
91 

98 
91 

99 
92 

95 
101 
94 

96 
102 
95 

97 
101 
95 

96 
101 
96 

97 
101 

96 

96 
102 
96 

97 
103 
96 

97 
101 
97 

96 
101 
95 

96 
100 
95 

96 
102 
95 

97 
102 
95 

96 
101 
96 

96 
101 
95 

94 
106 
94 

94 
99 
94 

95 
101 
93 

96 
102 
95 

97 
102 
96 

98 
102 
96 

97 
100 
96 

96 
101 
96 

96 
102 
95 

100 
94 

3 
6 
4 

12 

Inches  9:00 

A.M. 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

96 

97 

96 

97 

97 

97 

97 

96 

96 

96 

97 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

97 

98 

97 

97 

97 

95 

8 

20 

Inches  9:00 

A.M. 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

5 

Inches               9 1 00 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

5 

79 

Inches  9:00 

A.M. 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

83 

0 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 
MIN 

82 

92 

94 

91 

88 

92 

92 

96 

98 

98 

100 
84 

104 
86 

92 
80 

96 
78 

98 
79 

98 
80 

101 
83 

102 
84 

101 

86 

99 
83 

96 

96 

94 

94 

93 

94 

93 

94 

94 

90 

91 

94 
78 

9 
4 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 
I  nc  h  ©  s  ( c ) 

MIN 

75 
72 

73 
71 

72 
70 

72 
68 

72 
68 

72 

68 

74 
69 

75 
70 

76 
72 

77 
74 

76 
73 

76 
73 

75 
72 

75 
72 

76 
72 

76 
72 

76 
72 

76 
72 

76 
73 

76 
73 

75 
72 

74 
71 

73 
70 

74 
70 

74 
70 

74 
71 

75 
71 

75 
72 

74 

72 

74 
70 

73 
70 

74 
71 

1 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

66 
66 

67 
66 

67 
66 

66 
65 

66 
64 

64 
62 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
66 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

3 
5 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND, EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M. 
READINGS  AT  0:00  A.M.  ARE  FROM  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.  JULY  5  TO  7:00  A.M.  JULY  7  AND  FROM  7:00  A.M.  JULY  24  TO  7:00  A.M.   JULY  26.(96  HOURS). 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 

1      2      3      4      S      6      7      8      9     10     11     12     13    14    15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


MT  SHASTA  SKI  BOWL 


WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
1.0 


2.0 
T 


1 

>&:; 

«*- 

-!:« 


it 

k 


:es  following  Sta 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months    are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See    "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly    from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

iubscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
loney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
:o  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

ieneral  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
IATI0NAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
!5,  D.  C. 

nformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  Puli- 
ation   SUBSTATION  HISTORY    for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  uii ice, 
lashington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  ciima- 
ological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ABBOTT  MINE  |  0006:  LAKE 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE  001*!  lnS  ANGELES 
AOFLANTO 

ADIN  "ANGE<»  STAT  ION 
ALAMO  1  N 
AIDEPPO INT 
AL1S0  CN  OAT  MT  FC  i 
ALPINE 
ALT  A0C N A 

P ANGER  STAT 


^  AN   8F'(!  I  NO 
002 9j  MOOOC 
0064  CONTRA  COSTA 
0088  HUMBOLOT 
0115!  LOS  ANGELES 
0136,  SAN  DIFGO 
01441  LOS  ANGELES 
0161;  MODOC 


AMBOy 


ANGWIN  PAC    UNION  COL 
*NT|OCH   FJflBFROADO  H|( 
ANTJOCH  PUMPING  PLANT 


SECO 
SECO  I 


ASSOC  OIL  ANAHEH 
ATLAS  ROAO 
ATWFLL    CCC  CAMP 


AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIEP 

AVENAL  9  SSE 

A2USA  CITY  PARK   FC  1*3 

OACITUS  OANCM 
BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKFRSFJFLO   WB   A  |PPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL    MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNE SON  PABK 
BARRETT  DAM 


BAT  F  S  P  TDGF 
BEARTOAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 
BEEHIVE  MEADOW 


0176 
0204 
0212 
0?27 


0327 
0343 
0355 
0372 
0374 
0379 

0394 
03*8 

)4 1( 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 


BEL  A  I R  FC 


LOS  ANGELES 

TULARE 

ORANGE 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 


0418  KERN 
0422  TULARE 
0425  MAPIPOSA 

0436  SAN  BE  RO I  NO 

0437  SAN  BERDINO 
0442  KEflN 

0449  FPFSNO 
0468  TEHAMA 
0509  ORANGE 
0514  SAN  DIEGO 

0519  SAN  BERDINO 
0543  SN  T  A  BARSAPA 
0596  TULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 
0609  RIVERSIDE 
06  17  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
0674    SANTA  CRUZ 
0693  ALAMEDA 


BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
B  IEBER 

BIG  BAR   RANGER  STATION 
BIG  BFAR  LAKE 
BIG   BEAR   LAKE  D 

BIG  BFNO  PANGFR  STATION  0747  PLACER 
BIG  CREEK  PH  NO  1  0755  FRESNO 

BIG  DALTON  OAM  FC223B-E  0758  LOS  ANGELES 
BIG  PINE  CREEK  0767  INYO 


07  15  SISK(YOU 
0731  LASSEN 
0738  TRINITY 

0741  SAN  BEPOINO 

0742  SAN  BE  BO  I  NO 


BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BIG  SUP  STATE  PAPK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-E 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
BISHOP   WB  AIRPORT 
BISHOP   UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

INYO 
FRE  SNO 

INYO 

INYO 

SANTA  CLAP A 
LASSEN 


BLYTHE 
BLYTHE  7 
BLYTHE  FA 

BON ITA 
BOONV1LLE 
BORON 

BORREGO  DESERT 


0924  RIVERSIDE 

0925  RIVERSIDE 
PORT             0927  RIVERSIDE 

0931  NEVADA 

0969  SAN  OIEGO 

MNTNC    STA   0973  "END0CINO 

0979  KERN 

09B3  SAN  DIEGO 


BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATFLLl  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLFY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  5W 

BRAY  10  WSW 
BRE A  CITY 
BREA  DAM 
R.RFNTW0O0  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  BANGER  STA 
BB1DGEV1LLE    4  NNW 
BROCK WA Y  SUMMIT 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 


bull ards  bar 
BUR BANK  f  f  rf 
BURBANK  WB 
BURL INGAME 


BURNEY 

BURNT  RANCH  1  % 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
GABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WFST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVFRAS   RANGFR  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 

CALFMCO  2  NF 

CALIFORNIA  HOT    SPPGS  R 

CALISTOGA 
,  CALLAHAN  RANGER  5TATI06 
,  CAMP  ANGELUS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PlnNEFR  SKI  SHLTER 
CAMP    SAN  LUIS  OBISPO 

C AMPTONVI LLE  RANGER  STA 
C AN8Y  11  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMFL  VALLEY 


1133 
1  142 
1149 
1159 
1 161 

neo 

1192 
1194 


1281 
1288  IMPERIAL 
1300  TULARE 

1316  SISKIYOU 
1  369;  SAN  BERDINO 
1424  SAN  DIEGO 
1428  CALAVERAS 
1433.  SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 


YUBA 
MOOOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


2*  39  02 
29  34  SO 
15  H  51 
21   41  12 


J3  52  50 

13  34  11 

I  21  41  29 

I    6  34  34 

9|  35  59 

,  1?|  38  34 

'  27,  38  0] 

27  37  59 

33  33  33 

30  34  52 

15  34  31 

4  35  07 

24  16  14 

13  34  13 

9  36  29 

26  3  3  55 
17  38  25 

9  36  28 

27  37  05 
1  38  54 


122  26 

118  IT 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 

118  33 
116  46 


6  35  16 
6  35  23 

10  35  25 

11  36  55 
23  39  56 
26  33  56 
33   32  41 


19 


54 


0986   SAN  OIEGO 

1005   SANTA  CRUZ 
1009  SAN  OIEGO 
1013  LOS  ANGELES 
1018  NEVADA 
1031  RIVERSIDE 
1034  MONTEREY 
1"46  MENDOCINO 
1^48  IMPERIAL 

1050  SISKIYOU 
10  56  ORANGE 
1057  ORANGE 
1060  CONTRA  COSTA 
10  72  MONO 
10  76  MONO 
1090  HUMBOLDT 
1096  PLACER 
1112  YOLO 
1 1 30  BUTTE 


28  33  59 
6  33  56 
37   38  00 


19  37  09 

6  34  23 

4  36  15 

13  34  18 

13  34  U 

19  37  15 

11  37  06 

19  37  22 


5  33  37 

5  33  37 

5  33  37 
36  39  23 
33  32  40 
17  39  01 

6  3S  00 
6  33  16 


6  32  40 
29  34  35 

8  39  27 

33  33  29 

24  35  52 

7  39  41 
6  32  57 


12  ' 


34 


26   33  55 

26  33  53 

27  37  53 
38   38  IS 


PLACER 
MONTEREY 

PLUMAS 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 

SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COST  A 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  OIEGO 
SNTA  BABBABA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 


21    40  53 

4  37  52 

10  35  24 

6   33  55 

3  3  32  40 

32  34  35 

6   34  23 


35  53 

38  35 

4i  ie 

34  09 


2367 
1739 
,  1129 


115  45 
119  29 
122  26 

121  **  I 

121  44  1 

116  40 

119  20 

117  13 

120  34 

121  29  I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


118 

10 

1220 

9P 

118 

50 

1  708 

BA 

8A 

1  1  1 

53 

340 

7A 

122 

1735 

1  1  B 

h  ] 

6400 

VAB 

29 

2005 

TP 

TP 

121 

04 

1297 

7A 

7a 

118 

20 

0 

BA 

BA 

BA 

117 

54 

610 

9P 

11" 

2645 

5P 

5P| 

119 

01 

3030 

119 

40 

7300 

116 

04 

940 

07 

1045 

8  A 

1  1° 

03 

495 

MID 

MID 

119 

05 

1720 

5p1 

I  2  2 

47 

6900 

VAR 

I62! 

116 

40 

7Ai 

117 

01 

214? 

4P 

54 

9300 

US 

6800 

116 

8A 

116 

58 

3045 

116 

57 

2600 

119 

47 

6500 

UB 

27 

540 

M> 

122 

15 

299 

«o 

BP 

122 

14 

480 

10A, 

122 

!  - 

6140 

VAR 

121 

00 

4130 

123 

15 

1272 

B« 

1  16 

55 

674S 

5P 

5P 

58 

6815 

7A 

1  20 

31 

5739 

8A 

119 

15 

4929 

9P 

5  P. 

116 

2B 

0000 

VAR 

1  117 

41 

6862 

5P. 

121 

47 

8a! 

1  1 

2315 

SP 

:  1  a 

30 

722 

1 1  B 

35 

8154 

mid' 

34 

1040 

:  1  b 

22 

4108 

HID 

MID 

118 

A3 

9390 

12H 

12M 

9A 

121 

12 

7200 

120 

42 

5280 

- 1  0 

123 

114 

36 

268 

-r 

114 

43 

390 

MID 

MID 

120 

9532 

117 

02 

105 

9P 

123 

22 

34  2 

116 

25 

74  5 

8A 

116 

21 

BA 

122 

2175 

17 

3390 

9A 

ue 

3055 

'.p 

5P 

116 

3345 

8A 

120 

48 

540 

SA 

BA 

115 

33 

-100 

SA 

8A 

122 

08 

5759 

117 

349 

117 

275 

121 

325 

14 

6470 

119 

17 

2050 

BA 

120 

04 

7200 

122 

09 

350 

9A 

121 

20 

3560 

BA 

120 

35 

4800 

VAR 

121 

05 

925 

121 

51 

3771 

121 

1760 

2P 

121 

12 

5200 

121 

11 

1640 

121 

09 

1900 

8A 

118 

680 

5P 

IIP 

22 

699 

M|C 

MID 

122 

21 

10 

4P  4P 

121 

3127 

1. 

Rfl 

123 

28 

2190 

8A 

122 

05 

560 

BA 

119 

28 

268 

BJ 

BA 

;  116 

47 

117 

410 

9P 

•iP 

119 

59 

781 

n 

BS 

i  117 

34 

4790 

>  120 

19 

4696 

B/ 

8a 

1  120 

22 

33*3 

121 

49 

805 

1  115 

28 

12 

118 

41 

2950 

1  22 

35 

36S 

12? 

48 

3136 

9F 

5P 

59 

5770 

!  16 

28 

2630 

it 

120 

51 

698 

Sa 

120 

34 

9965 

VAP 

120 

41 

615 

9A 

121 

02 

2760 

B  A 

121 

03 

4500 

BA 

120 

52 

4312 

BA 

lis 

34 

794 

1  W 

58 

2010 

61 

6P 

1  21 

09 

4555 

9( 

5P 

1  1  7 

1  I  7 

48 

1220 

1?1 

OS 

2996 

OBSERVER 


CL ARENCF  0  REED 
J  C  FASSOLO 
FRANK  EBFBT 
U  S  FOREST  SERVICE 
GIOVANNI    B  MUZZINI 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T I0EWATEP  OIL  CO 

ALPINE    FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATE   DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PPODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCMOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  OUBOSE 
OAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNEL IUS  SMITH 


GEORGE  1 
MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 
S-  US  NAT  PARK  SERVICE 
E  METHENY 
A  WTR  ♦  PWP  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
+  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

i  SO  CALIF  WATFR  CO 
S  II  S  FOREST  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIG  OIST 
BEAUMONT  1 RR IG  OIST 
U  S  W8  OBSERVER 

S   HETCM  HE tC MY  WTR  SUP 
:  T  J  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


MARK   P  HICKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK   FIRE  PI  ST 
MRS  MARGIE   A  S I  MP SON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
D  E  WILSON 
i  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
i|  CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  weather  Bureau 

UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
.  U  S  WEATHER  BUPEAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W   FRANK  SWOPE 
STATE   DIV  OF  F  STR  Y 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PA8ST 
B  M  ALLEN 
STATE   DIV  OF  MWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PRS 

01  GIORGIO  FRUIT 


0  LOCATELL 1 
THE  OL  IVE  BABREL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  0 1  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  D  SIMS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  F I  BE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKE8READ 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SFRVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS   ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  ♦  E  COMPANY 
MRS  FAyE  D  MC  HUGH 

mr s  lola  f  gall  i 
i  p  g  +  e  company 
Chief  w  j  taylor 
j  i  u  s  weather  bureau 
city  of  burl ingame 

mbs  ruth  c  fstfs 
paul  f  k  aut 
mrs  m  a  r  st 1rton 
buena  vi sta  w  s  oist 
james  a  wakeland 
us  nat  park  service 
u  s  bur  reclamation 
san  berdino  co  fcd 
cal  div  beach  *  pks 
u  s  forest  service 

s  f  water  oept 
imperial  irrig  oist 
u  s  forest  service 
joseph  j  scholl  jr 
u  s  forest  service 
state  div  of  hwys 
archie  c  leach 

F  BAY  MliN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  5  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  O  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEER5 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEOAR   POINT  RANCH 
CEDARV 1 LLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLFNGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  0 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  Experiment  sta 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chul a  vista 
citrus  heights 
claremont  fc  2300 

claremont  pomona  col 

i  CLARKSBURG 
;  CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
!  CLOVE RDALE   3  SSE 

CLOVEROALE  11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COAL INGA 

COALINGA  1  SE 

COAL INGA   14  WNW 

COFFEE  CREEK  RS 

CQHASSET 

COLBYS  FC  93  0 

COLD  SPRINGS  CAMP 
:  COLEMAN  FISH  HATCHERY 
,  COLFAK 

COLGATE   POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

COL  YE  AR  SPRINGS 

CONCORD  3  E 


S I SK I  YOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  OIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

YOLO 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 


1886  TRINITY 
1890;  BUTTE 
!  1B96,  LOS  ANGELES 
■  1  909|  MONTEREY 
1  1907;  SHASTA 
I  1912  PLACER 
I  19161  YUBA 

1948j  COLUSA 
I  1993:  TEHAMA 
1962  CONTRA  COST  A 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


COOL  1989  EL  DOi 

COPCO  NO  1   DAM  1990  SISKI 

CORCURAN  IRRIG  DISTRICT  2012  KINGS 
CORRES  2019  LAKE 

CORNING  HOUGHTON  RANCH     2027  TEHAMA 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL   RIVER  RS 


2031  RIVERSIDE 
2048,  SANTA  CRUZ 
2069  INYO 
2081  MENDOCINO 
2084  MENDOC I  NO 


covina  temple  fc  191  i 
coyote  canyon 
coyote  wells 
crabtree  meaoow 
crawford  ranch 
crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
crescent  city  mntnc  sta 
crestline  lake  gregory 
crockett 

crystal  lake  fc  283c 
•culver  city 
cummings 
Cunningham 
cuyama 
cuyamaca 

CUYAMA  ranch 

CUYAMA   BANGER  STATION 


LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  OIEGO 
OEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 


ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 


DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSF 


2198  LOS  ANGELES 

2214,  LOS  ANGELES 

2218  mENOOCINO 

2224,  LAKE 

2236  SNTA  BARBARA 

2239  SAN  DIEGO 

22*8  SN  LUIS  OBPO 

2249  SNTA  BARBARA 

2299  SAN  BERDINO 

2297  SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 

2290|  SANTA  CRUZ 

229*  YOLO 

2296,  MODOC 

2306  MODOC 

2319|  INYO 

2331i  INYO 

233*  NEVADA 

23461  KERN 

2362  MONTEREY 


DESCANSO  RANGER 
DIAMOND  BAR  HQRSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FODE8AY 
DONNE B  MEMORIAL   ST  PK  \ 
DOS  BIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
OOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 


STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  OIEGO 

LOS  ANGELES 

YTJBA 

NEVAOA 

MENDOC I NO 

TULARE 

LOS  ANGELES 


OOWNIEVILLE  RANGER  STA  2500  SIERRA 

OOYLE  250*  LASSEN 

DOYLE  5  SSE  2906  LASSEN 

DRY  CANYON  RESERVOIR  1  2916  LOS  ANGELES 

DUDLEYS  j  2939  MARIPOSA 

OUNNIGAN  2968  YOLO 

DUNN  SIDING  I  25701  SAN  BERDINO 

0UN5MUIR  RANGER  STATION  2572  SISKIYOU 


east  park  reservoir 
east  vldette  meadow 
el  cap  i  tan  dam 
el  centho  2  ssw 
electra  power  house 
elizabeth  lake  canyon 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 


EL  MODENA 
ELSINORE 
I  ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  H ILL 
1  ET1WAN0A 

ETNA 
*EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
j  EXETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAI RMONT 

FALLBROOK 

FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FERNDALE  8  SSW 

F 1 DOLE TOWN  LYNCH  RANCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

FILLMORE   1  WNW 

FINLEY  1  NNE 
FINLEY  1  W 
FINLEY  5  SW 
F IVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  .  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA    5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 


2640  COLUSA 
2653  TULARE 
2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

2735  LOS  ANGELES 
27*9;  DEL  NORTE 
2756|  MONO 
276W  SAN  . 


ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
SAN  BEROINO 

SISKI YOU 

HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 


2933  SOLANO 
2914  SOLANO 
29*1   LOS  ANGELES 
2958   SAN  OIEGO 
299«  BUTTE 
3020|  TEHAMA 

HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 


9029 


LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 


121  *0 

121  14 
UB  36 


20 


33  : 


2?  ■ 


?ono 
*650 

*  2  30 
4670 


39  42 
36  54 
35  41 


34  06 
38  25 
41  *3 
38  58 


117  43 

121  32 
123  27 

122  39 

122  39 

123  13 

119  17 

120  21 


39  ' 

23  39  35 
34  18 
36  13 
40  2* 
39  06 
39  20 
39  12 


40  < 

j  37  98 

I    1  98  93 

12    41  59 

I    9j  36  06 

23  38  51 

23  39  94 

28   33  52 


39 


;  19j  36  29 
7  39  47 
7   39  50 


2500 
2520 
3679 

121  41  3280 

122  09 

120  58 

121  11 

122  01 
122  41 
121  39 

121  01 

!  20 

119  14 

122  47  2610 
1  22    2  2 

I  117  3* 
121  *B 
118  11  30600 

123  13  1389 
129  09  19 

117  92 
116  30  2300 

115  ^8 

I  118  20  10720 

116  17  1500 
I  2<-    1  2 
12*  05 

124  12 

117  16  4525 

i  122  13 


7  39  50 
23  38  57 
30l  34  56 


30  34  51 
6  34  92 
6  3*  32 

21  *1  06 
*  37  01 
23  38  32 


4  36  36 

27   37  25 

37   37  32 

23   39  32 

33  32  51 

26   33  59 

B   39  21 

36   39  19 

7   39  43 

10.  33  57 


96 


117  51 

118  23 
123  38 
122  52 

119  37 
116  35 
119  40 

119  29 
116  32 
116  *7 

121  31 

122  12 
121  *5 

120  22 

121  23 

116  52 

117  59 

120  51 

119  15 

121  92 

121  23 

120  *8 

121  37  ; 

116  37  I 

117  50 
121  1? 
120  14 

123  21 

118  36 


5370 

1263 
1421 
2240 
4630 

2170 
2749 
1979 
1922 


e  A     SA  8ACG 


46  j 

1129  ; 


18  40  02 
18  39  57 
29  34  29 
1*  37  *3 


1  23  39  22 
11    36  44 

23  32  53 


4385 
1515 

3000 


113  27  973 

122  31  1209 

118  23  10*00 

116  49  1 

113  94  -30 

120  40 


29  3*  36 

17'  42  00 

38    17  56 

16   38  14 


26  33  37 

33  33  07 

33  33  07 

2B    34  08 

12l  41  28 

171  *0  *8 

1*1  37  35 

■  36  21 


13 

38  15 
3*  *2 
33  21 

39  36 

40  21 
40  30 

38  31 
32|  3*  44 
29)  34  2* 

39  01 
23]  39  00 
23|  38  38 

36  21 

ia)  *0  22 

27  37  16 


118  3* 

123  *3 

119  1* 

121  11 

117  47 

117  20 

117  19 

117  03 

117  0* 

117  31 

122  9* 

124  10 

120  16 

119  0* 

122  03 

122  03 

118  26 
117  15 

121  19 

122  27 
124  20 

120  *2 


2075 
1711 
9600 


I  00 


122  92 

122  99 

122  97 
120  09 

120  : 
ue  98 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 


1**5 
2100 
3150 


1972 
1090 
2340 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
G  ♦  E  COMPANY 
1  S  FOREST  SERVICE 
LONN1E  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ZH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASK IN 
EVERETT   C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODR I DGE 
C  F  ELDER 

'  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
OHN  R  JABDINE 

IVAN  GLENDINN1NG 
OHN  R  BYBD 
FRANK    S  ORNBAUN 

1  S  FOREST  SERVICE 
OALlNGA  FIRE  DEPT 
IN  I  ON  OIL  COMPANY 
MRS  CHABLES  HOWELL 

1  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  E  SMITH 
ROBERT  L  CHANDLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  F  +  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
+  E  COMPANY 


1  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 

CLOSED  5/31/61 

FD ANK L IN  K  BFFO 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT    W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
.  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  ROBERT  A  CRAWFOBO 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CLUB  SAN  MORITZ 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
DONALD  E  INC.BAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
I       A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK.  SERVICE 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STAN1 SLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SFRVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  >  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STUART  T  PRICHETT 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  DEPT 

U  5  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 

FRANK  M  ROWLAND 

JAMES  B  RAY 

W  D  MC  LEAN 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 

E  E  STUOLEY 
ROBERT  E  80TTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  T ING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  OIST 
CHARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

JAMES  T  MELVIN 
LESTER  W  BOARDMAN 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  E0ISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


STATION  INDEX 


STATION 


FOHESTH  ILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FOOT  8 1  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVI  AT  ION 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT   JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGE"  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  e  NNW 


'  CAMI 


PLACFR 

SISKIYOU 

MODOC 

MENDOC I  NO 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 

SISKIYOU 


39  01 
41  15 
*1  51 

39  27 


1  FULLER  T  ON  ARROUfS  OANCH  3279  ORANGE 
'  FULLERTON  OAM  [  32B5,  ORANGE 

FULLER TON  H I LLC°E  ST  RES  3286  ORANGE 
GA06ERV1LLE  3320  HUMBOLDT 

GARDEN  VALLEY  2   S  3338  EL  DORADO 

GASOUFT  R ANGF R  STATION  3357  DEL  NORTE 
GEM  LAKF  3369  MONO 


38 


38  SO 
41  52 
37  45 


GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RANGER  : 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 

braltar  DAM  no  2 
LLESPIE  FIELO 
LROY 

L»OY  8  NE 
LR0Y   I*.  ENE 


3381  EL  DORADO 
338*.  EL  OORADO 

3387  SANTA  CLARA 

3388  EL  DORADO 
3397  TULARE 

3402   SNTA  BARBARA 
3M0  SAN  DIEGO 
3417    SANTA  CLARA 
3419    SANTA  CLAPA 
3422    SANTA  CLARA 


1    38  54 

1    38  55 

4  37  22 

1-  38  59 

9  36  34 

32  34  31 

33  32 


20 


00 


ENDALF   STAPEN  FC  295C.  3450  LOS  ANGELES 


LENDORA  WEST  EC  185 
LENNVILLE 

■LFNNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  RUN 
G0N7 ALE  S  9  ENE 

LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GROVE 

;  LAKE  HWY   -NTC  ST 
CRASS  VALLFY 
GRASS  VALLEY  N  ID 
GRATON   1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

RIZZLY  FLATS 
GROVE  LAND  2 
GROVE  LAND  RANGER  STA 
GUERNEV1LLE 

HAINES  CANYON 


3452  LOS  ANGELE5 
3463  KERN 
3465  KERN 
3491  PLACER 
3502   SAN  BENITO 
3510  MODOC 
3529  TUOLUMNE 
3548  FRESNO 
3551  TULARE 

3564  SISKIYOU 
3571  NEVADA 
3574  NEVADA 

3614  SISKIYOU 
3621  PLUMAS 
3649  EL  DORADO 
3669  TUOLUMNE 
3672  TUOLUMNE 
36  83  SONOMA 


13  34  09 
26  34  08 
10  35  43 
10  35  44 
A   39  10 


37  38  09 
11  36  52 
11    36  44 


16  3B  38 
37  37  50 
37  37  49 
22  38  30 


LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

1* 

16 

118 

16 

2450 

5P 

B 

HAINFS  CANYON 

MPPFO    FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

SP! 

JAMES  P  KINDRED 

HA  I WEE 

INYO 

36 

7A 

HALF   MOON    BAY    2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON   BRANCH  PH 

3725 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON   AIR   FORCE  BASE 

MID 

HANFORD 

HANSEN  OA*" 

LOS  ANGELES 

34 

25 

I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

S  1  SK 1 VOU 

123 

23 

1090 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

37B7 

SNTA  BARBARA 

33 

46 

OL IN  LEW  I S 

HARRISON  GULCH  PS 

3791 

Bt 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   L    ENGLEBRIGHT  OAM 

3800 

NEVADA 

CORPS  OE  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

F 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

6A 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

R 1  VERS  1 OE 

8A 

c 

HAYFORK    RANGER  STATION 

8A 

C 

HEALDSBURG 

SONOMA 

6P 

HEALDSBUOG  2  f 

3  "76 

SONOMA 

22 

36 

122 

52 

WALDO  F  IVERSON 

HEME  T 

3696 

RIVERSIDE 

33 

116 

57 

1630 

8/ 

LAKE  HEME  T  MUN  WATER 

HE MET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

4355 

SEE 

NAME 

CHANGE  END  OF  INDEX 

HE N SHAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

14 

116 

2700 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ    2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

MAX  0  LEY 

HERNANDF?    7  SF 

3928 

SAN  PFNITO 

20 

36 

120 

42 

2765 

MR S  CLORENE  AKE°S 

HE  SPF° I  A 

3935 

SAN  BERDINO 

15 

25 

IB 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HFTCHV 

3939 

TUOLUMNE 

37 

57 

1  I  -5 

3870 

8A 

8A 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38 

56 

122 

54 

1480 

8A 

MRS  MARIE  F  EDWARDS 

MILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

BA 

FRUIT  GROWFRS  SUP  CO 

HOBERGS 

LAKE 

23 

36 

51 

122 

43 

2960 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

33 

03 

117 

08 

320 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUE6KERT 

HOLLISTER 

4022 

SAN  8EN1T0 

2C 

36 

51 

121 

24 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

MOLL  I  STEP  2 

4025 

SAN  BENITO 

36 

51 

121 

24 

2B4 

C 

CITY  OF  HOLLISTER 

HONFYDFw   Z  WSW 

HUMBOLDT 

40 

124 

09 

375 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

4062 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

C 

Bur  Indian  affairs 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

35 

41 

123 

39 

315 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLA  'D  8  NE 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

C 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39 

01 

123 

550 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

16 

11 

37 

7100 

VAC 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

35 

05 

22 

710 

c 

MR  S  ANN  ROTTA 

HUCKLF8FPRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

11 

38 

06 

119 

45 

7  800 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 

4166 

TEHAMA 

11 

122 

33 

770 

5F 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

38 

12 

120 

22 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKF 

4176 

FRFSNO 

27 

37 

119 

13 

702O 

5P 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TR  [NITY 

35 

40 

37 

27 

1260 

t 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

DEL  NOPTE 

123 

1250 

8A 

STATE   OIV  OF  HWYS 

4204 

SAN  SEN  I  TO 

36 

23 

120 

40 

2650 

NEW  IDRIA  MINE  +  CHEM 

I DYLLW I LD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

45 

116 

43 

5397 

5P 

5P. 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  MR  E  R  I A  L 

4223 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

36 

lie 

12 

3950 

:  h 

L  A  WTR  +  PWP  OEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

36 

118 

20 

9175 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

INDIO  U  S  DATE  GAPDFN 

4259 

RIVERSIDE 

t 

lift 

15 

11 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4276 

35 

39 

2440 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARM [ TAGE 

4280 

KERN 

35 

1  1  7 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

4283 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

280 

STATE   DIV  OF  HWYS 

4268 

05 

1  20 

51 

2970 

8A 

I   E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

922 

7A 

7  a 

c 

METRO  WATER  DIST 

l°ON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  OORAOO 

36 

42 

120 

21 

VAB 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JE5S  VALLEY 

4  374 

MODOC 

21 

41 

120 

!  a 

5290 

3P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

436? 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

4680 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

SAN  BERDINO 

34 

116 

1  <> 

2730 

5P 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

JULIAN 

SAN  DIEGO 

33 

33 

05 

116 

36 

4215 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

4411 

SAN  DIEGO 

33 

33 

39 

3650 

7P 

Charles  vilinek 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BAPPARA 

32 

29 

31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASF 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

9110 

VAP. 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

34 

116 

32 

4325 

Hi 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4460 

SONOMA 

22 

36 

<.o 

1600 

6A 

mrs  Ruth  f  rubinow 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1365 

9A 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

KELSEYV ILLE  4  SW 

4493 

LAKE 

23 

38 

56 

122 

53 

1480 

MB S  KAREN  V  BACCI 

KF.NTF  IE  LD 

4500 

122 

33 

90 

9A 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAOUIN 

21 

37 

X* 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  PIVER    INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

35 

57 

lis 

29 

3650 

7A 

MRS  LILA  LOFBERG 

*KERN  PIVER  PH  NO  I 

4S20 

KERN 

1C 

35 

118 

47 

970 

SP 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

35 

118 

26 

2703 

9P 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

11 

36 

00 

119 

38 

310 

6A 

BA 

ST  AND ARC  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

K  INGS 

11 

36 

04 

120 

05 

50B 

6P 

6P 

P  G  +   E  COMPANY 

K  IL ARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

" 

40 

41 

121 

52 

2648 

11A 

P  G  +   E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

36 

12 

08 

320 

3P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTftY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

1  ? 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40 

38 

123 

54 

2  356 

0  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

37 

120 

315 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

52 

123 

57 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

"CYBUR2  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

38 

120 

09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENT A  FC  251 

4626 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

SP 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

5S 

06 

ROSS  R  SANBORN 

fLAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33 

32 

1  1 J 

'11 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  8EACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

20  50 
23  19 

20  08 
23  48 

23  49 

24  09 
22  43 

22  51 

23  15 

21  49 


17  55 
17  53 
17  55 
23  48 
20  51 
23  58 

19  08 

20  51 


21  34  | 
21  26  I 
21  20 

18  16  I 

17  52  I 

18  42 

18  40 

20  52 

21  18  ; 
20  30 

19  36 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L  J  FEE 

CALIF  +  WESTERN  R  R 
U  S  W8  OBSERVER 
WILLIAM   R  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
Santa  Barbara  wt 
san  diego  county 
gilroy  f ire  district 
willi  am  j  k  ickham 
sfth  e  auser 


21  02 

21  04 

22  53 


20  14 
20  06 
2  3  00 


5075  ,  6Pi 

2693  A A  BA 
2422 

210  6R  6P 

2818  12M 

3560  8A 
3930 
2825 

3135  8A 


RALPH  ST  APENHOR  ST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ALTA  M  60GUE 
i  I  C  EVERLY 

S   HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I     |  US  NAT  PARK  SERVICE 

i  MRS  ALBERTA  GOODE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA   IRRIG  DIST 
HOMER  L  PAPNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 


STATION 


LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKE  POP  T  SC5 
LAKE  SABRINA 
LAKE  SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LAYTONVILLE 

I  LEBEC 

I  LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC   352  B 
'  LEESV1LLE  KEEGAN  RANCH 
'  LE  grand 
'  LEMON  COVE 

I  LEWIS  CR  KINGS  CANYON 


L I VERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MFAOOW 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Ph| 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  8ARN  EXP  STATION 

'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AR 
LONG  VALLEY    INSP  STA  ' 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  1 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 
LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 
LOWER  0 T AY  RESERVOIR 
LOYAL  TON 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS  j 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO  ' 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE  5. 


COUNTY 


SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  OIEGO 


NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
BUTTE 

SISKIYOU 
MENDOCINO 

KERN 

os  angeles 

:olusa 

MERCED 
ULARE 
RESNO 
ULARE 

OS  ANGELES 
ASSEN 


4997  ALAMEDA 

5002!  LOS  ANGELES 

5017  MONTEREY 

5023'  SAN  DIEGO 

5D32|  SAN  JOAOUIN 

5040  MADERA 

50641  SNTA  8APBARA 

5067;  INYO 

5074  SAN  JOAOUIN 

5078;  TUOLUMNE 

50821  LOS  ANGELES 
50851  LOS  ANGELES 
5088  SIFRRA 
5098  KERN 

07    SNTA  BARBARA 

14  LOS  ANGELES 

15  LOS  ANGELES 

18  MERCED 

19  MERCED 
23   SANTA  CLARA 

25   SANTA  CLARA 
47    SNTA  BARBARA 
51  KERN 
60  TUOLUMNE 
62    SAN  DIEGO 
71  SIERRA 
82    SAN  BEROINO 
84  MONTEREY 


LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEV ILLE  ISLAND 
MANZ  AN  I T  A  LAKE 
l  MARCH  FIELD 


MARE  ISLAND 
MAP  I  COP A 
MARIPOSA 
MARK  LEE  V  I LLE 


15| 


SAN 


I  BERDINO 


5311' 


MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

mERCEy  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 


CHI GAN  BLUFF 
DDLETOWN 
DDLEWATER 
LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NERAL 
NEPAL 


RANDA  SPENGLEP  RANCH     5713  HUMBOLDT 


.  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
'  MONO  LAKE 
,  MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 


5721  SAN  BERDINO 
1  5723  FRESNO 

5738  STANISLAUS 
I  5741!  STANISLAUS 
I  5756:  KEBN 
»  5777:  TULARE 
57  79.  MONO 
785!  SISKIYOU 
795  MONTEREY 


1  MONTGOMERY  CREEK   2   SSW  1  5609  SHASTA 


MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORON GO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 


MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 


BALOY  FC  856 
DANAHER 
DIABLO  NOPTH  GATE 
HAMILTON 
HEBRON  11  ESE 
HEBRON  RANGER  STA 


MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 

ffNAP  A  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 


5818  NAPA 
5823  VENTURA 
840  SAN  DIEGO 
844!  SANTA  CLARA 
846:  SANTA  CLARA 
5853!  SANTA  CLARA 
863,  SAN  BERDINO 
8661  SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 

900|  SAN  BERDINO 
909  EL  DORADO 
915  CONTRA  COSTA 
933    SANTA  CLARA 
940j  SISKIYOU 
941  SISKIYOU 
973!  SANTA  CRUZ 
9flr*  SISKIYOU 

982  SISKIYOU 

983  SISKIYOU 


37  19 

38  28 

34  15 
37  58 


37  13 
40  53 
32  52 


5218   SAN  BERDINO 
31  LASSEN 
33  MADERA 
44j  TRINITY 
5256|  LOS  ANGELES 

58  LAKE 
SZ84  MONO 

!96,  SAN  JOAOUIN 
SHASTA 
IVERSIDE 

5333  SALANO 
5338,  KERN 
5346,  MARIPOSA 
5356  ALPINE 
5371   CONTRA  COSTA 
5372.  CONTRA  COSTA 
5377,  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 
5400'  TUOLUMNE 
5444  TEHAMA 


.  5449  : 

5496  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

,  5528  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

I  5550  FRESNO 

. 5571  EL  DORADO 

[ 5572  EL  OORADO 

5586  PLACER 

5598  LAKE 

5602  KERN 

5623  LASSEN 

5629  SAN  BERDINO 

5632  SAN  BERDINO 

5669  TULARE 

!  56  79^  TEHAMA 

I  5660|  TULARE 


9  36  11 

13  34  19 

21  40  54 

4  37  39 

15  34  26 

241  35  58 

33!  32  59 

16!  38  07 

27;  37  20 

32  34  40 
19]  36  27 
271  37  37 
37i  38  11 

13i  33  46 

15-1  33  49 

'  let  39  41 

10   35  16 

33  34  45 
13  33  56 
13  34  03 
27  37  03 
27   36  53 

41  37  13 

i  *! 37 11 

32   34  33 

10   35  37 

37   38  01 

1  33   32  37 

8  39  41 

,    6  34  26 

->]  35  53 


28 


14  : 


28  : 


23, 


LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

5AN  LUIS  oec-o 


MENDOC I  NO 


38  30 
34  17 
32  41 


34  03 

35  22 
35  25 
35  28 


38  45 

37  52 
37  20 


37  54 

35  46 

38  18 

38  17 

39  10 
34  50 
3*  46 


i  06 
{  34  12 


28,  34  14 

21.  41  04 

27]  36  58 

171  40  27 

29|  34  24 

23   38  51 

19|  37  37 

27;  38  02 

23!  40  32 

26  33  54 

171  38  06 

10  35  05 

27  37  29 

3  38  42 

4  37  58 
4  37  58 
4  38  01 
8  39  09 

37  37  53 

23  40  11 

21  41  16 

27  37  05 

6  33  33 

12  41  35 

27  36  47 
14  37 


19 


27  36  42 
36  38  49 
,  36  36  51 


23  38  45 
10  35  30 
40  08 


05 


28  34  05 
9  36  17 

23  40  21 
9  36  26 
7  40  12 

6   34  56 

11    36  45 

37   37  31 

37  37  38 
6   35  03 

10  36  13 

38  38  01 
12:  41  4S 

4  36  36 
21   40  49 


17  12 

19  53 
23  24 
22  55 
22  55 

18  37 

22  23 

16  54 

20  38 
20  38 

17  00 

17  01 

18  09 
20  10 

20  56 

21  29 

21  31 

23  29 

18  32 

18  53 

22  26 

20  15 

19  02 

18  41 

19  04 

18  18 

21  11 

21  47 
17  45 
21  05 

17  15 
21  17 

19  19 

20  29 

18  03 

21  23 
20  01 

18  12 
IB  09 
20  01 
18  26 
20  17 
18  23 

20  51 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3790 

42A 

5?nn 

34  1  3P 
lu  "in 

5060 

2720 


59      428      5P  5P 


22  02 
19  47 
19  41 

19  53  I 

20  15 

16  58  | 

21  27  : 

17  20 
17  27  | 


17 


22  16 
19  23 
19  58 
19  47 


22  08 
21  36 
19  51 

21  41 

22  08 


19  ; 
16  02 
21  37 

20  2  2 
20  29 
20  29 
20  52 


17  02 
16  56  I 
IB  46 
21  36 


15  32 
18  43 

21  00 

21  00 
18  10 

18  10 

19  09 

22  28 


4480 
-175 
6726 


1165 
6470 
63*2 


22  36 
18  04 
22  34 
22  32 
20  53 
22  17 

22  16 

23  34 
14  36 
14  37 


OBSERVER 


JAMES  C  ALLEN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE    ARROWHEAD  f  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 

P  G  t  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LI8BEY 

P  G  +   E  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 

EDWARD  E  DOWNING 

KERN  CO  FIPF  DFPT 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
KAWEAH  LEMON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK   DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 

MRS  M    I  OUARTEBMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 

U  S  WE  A  T  HF  P  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  F IRE  DEPARTMENT 

ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  OIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
ROY  A  FLETCHER 
STATE  DIV  OF  MWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  M  E  MAHNKE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

JESSE  FIERRO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  AIR  FORCE 

u  s  naval  shipyard 
bank  l 1 nf  oil  company 
mrs  gabrielle  wilson 
eloise  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
charles  p  weaver 
city  fire  'department 
marysville  fire  dept 
i  city  san  franc  i  sco 
s  u  s  weather  bureau 

Thomas  will iams 
radio  station  krfm 
d  8  w  alexander 

S  DFPT  WATER  RESOURCES 

FRANK  F  MOITOZA 
;  CITY  OF  MERCED 

MERCED  IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

N  E  BENSON 
i  STATE  OF  CALIFORNIA 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
1  S  FOREST  SERVICE 


SO  CAI 

:  so  cai 

1  MRS  E 


I  CAL  D 
S  CORPS 
MODES 
CITY 
KERN 
S  rnaos 
I  MONO 


IF  E0ISON  CO 
IF  E0ISON  CO 
HEL  WALKER 

PARK  SERVICE 
OF  ENGINEERS 
i  R  CHACE 

V  BEACH  ♦  PKS 
OF  ENGINEERS 
DIST 
OF  MODESTO 
FIRE  OEPT 
OF  ENGINFERS 


MANUF 

I  US  so 

JAMES 

MORRO 
STAND, 
MOUNT 


I  WILLI AMS 
ROBERT  W  JOHNSON 

CLOSED  6/13/61 


RECLAMATION 
.  CON  SERVICE 
IEGO  WATER  CO 
THELMA  f  downer 


CON  SERVICE 

FREEMAN 
iY  F  P  DIST 
RD  OIL  OF  CALIF 
IN  PASS  SCHOOL 


WEST  SERVICE 
DIV  OF  FSTRY 
I  BEACH  *  PAR: 
U  S  WB  OBSERVER 


U  S  FOREST  SERVICE 
JACK    I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SK I  BOWL 
OEPT  WATER  RFSOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  OIV  BEACH  *  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT   PARK  SERVICE 

DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORATION 
CITY  OF  NEE0LrS 
FED  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


NEENACH 
NEVADA  C 
NEWARK 
NEWBURY  I 


61  22   LOS  ANGELES 
6]  36  NEVADA 
6144  ALAMEDA 
1  61*9  VENTURA 


NEWHALL  SOLEDAP  FC   32  □  6162  LOS  ANGELES 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA  I  6164]  LOS  ' 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT    BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 


616ft  STANISLAUS 

6173  MODOC 

6175  ORANGE 

6193  SUTTER 


N I L  AN  0 
NIPO"0   2  NW 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
•NOR  T H  HOLLYWOOD 
NOVATO 


6197  IMPERIAL 
6207  SN  LUIS  06PO 
6252  MADERA 
6256  LOS  ANGELES 


15   34  4fl 

8  39  16 
37  31 


Sj  38  54 

6*  33  17 

30  3  5  04 

27  37  14 

13  3<.  10 

17  38 


lAirflALF    WOO"Wfl°r>  OAM 

6305 

STANISLAUS 

52 

120 

52 

215 

BA 

OAK   KNOLL  RANGER  STA 

12 

41 

8A 

ALAMEDA 

6P 

OCC  I  DENTAL 

SONOMA 

OCOT ILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

175 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

I  20 

24 

3620 

VAR 

34 

27 

ORLANP 

6506 

GLENN 

23 

39 

■  • 

122 

12 

254 

8A 

BA 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

5P 

5P 

6521 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

8A 

PACOI-A   DAM   FC    33  A-F 

6  A  02 

LOS  ANGELES 

ls 

34 

20 

lift 

24 

1500 

SP 

R I  VERS  1 DE 

PALOMAR   MTN  OBSERVATORY 

SAN  DIEGO 

PALOS  VERGES  EST  FC  43D 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33 

te 

1  16 

23 

216 

7A 

RANT  HI 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

1° 

1  I G 1 

SS 

PANOCHE    JIINCT  ION 

4P 

PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  8ERDIN0 

MONTEREY 

PARK  FIELD   7  NNw 

"ON  T  EPF Y 

LOS  ANGEL ES 

PAS'FNTA   RANGER  STATION 

PASO  ROBLES 

S73f 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

Ifl 

!  20 

41 

700 

5P 

5P 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

SN  LUIS  08P0 

35 

41 

120 

45 

995 

PASO  ROBLES  F A A  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

24 

MID 

MID 

PEAR  LAKE 

PET  ALUM A  FIRE    STATION  2 

PET  ALUM A   1  N 

6829 

SONOMA 

38 

27 

PIEORA 

6657 

P1EDRA   BLANCA   GUARD  STA 

VFNTURA 

PINE    CANYON  PATROL 

LOS  ANGELES 

29 

34 

118 

3286 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

29 

[j 

4P 

4P 

PIRU  2  ESE 

VENTURA 

34 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

PITTS  RANCH 

LAKE 

23 

38 

56 

52 

placerville 

EL  DORADO 

PL ACEpV  I LLE  IFG 

EL  DORADO 

PLACERVILLE    1  W 

EL  DORADO 

poinTIrena 

70C9 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

123 

42 

197 

flA 

BA 

POINT  AR&tlELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

40 

120 

35 

367 

MID 

POINT  ARGUELLO 

L  IGHT   ST  AT  1  ON 

point  piedras  blanc as 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  PEP 

PORTF°V  ILLF 

PORTOL A 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

VAR 

POSEY  4  ENE 

TULARE 

10 

35 

50 

1  1  8 

37 

5490 

8A 

POTTERS  5 AWM ILL 

7in6 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

POTTER   VALLEY    3  SF 

POTTER  VALLEv  PwR  HOUSE 

POWAY  VALLEY 

SAN  DIE  GO 

33 

PRAOO  DAM 

28 

33 

PRIEST  VALLEY 

24 

36 

36 

QUINCY   RANGER  STATION 

7195 

PL'  '"A 

B 

39 

56 

120 

5  7 

BA 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  0 1  EGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1470 

RANCH  1 T  A 

SAN  DIEGO 

33 

33 

116 

bandsburg 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

MARIPOSA 

27 

37 

22 

119 

54 

RED  BLUFF  W8  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

122 

MID 

MID 

PEDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

34 

122 

23 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

23 

40 

35 

[22 

24 

577 

5P 

5P 

OEDLANDS 

7306 

SAN  BE  RD 1  NO 

28 

34 

03 

!  1  J 

11 

1318 

2P 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37 

29 

122 

5R 

5  p 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENOOC I  NO 

22 

16 

123 

12 

718 

REPRESA 

SACRAMENTO 

38 

42 

121 

10 

305 

m  |  o 

■•RICHMOND 

7414 

CONTRA  COST  A 

56 

122 

21 

55 

6A 

8A 

R 10  VISTA 

7446 

SOLANO 

38 

09 

121 

22 

8A 

RIVE»SIDE  FIRE   STA  NO  3 

RIVERSIDE 

2t 

33 

57 

117 

24 

820 

5P 

5p 

RIVERSIDE  CITPUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

33 

56 

117 

20 

8A 

BA 

ROBERT 50N  FLAT 

7492 

PLACER 

120 

30 

6250 

VAR 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

27 

118 

9670 

VAR 

ROCKL  IN 

7516 

PLACER 

i 

121 

14 

239 

6* 

6A 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

37 

116 

52 

VAR 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

ir 

58 

118 

2\ 

9000 

V« 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

121 

56 

2117 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BEROINO 

12 

117 

5965 

SACMES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

31 

38 

119 

51 

.7900 

VAR 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

23 

31 

1  Z  1 

30 

17 

MID 

MIC 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

]  21 

29 

MID 

MID 

SADDLE  CAMp  RANGE*  STA 

7637 

23 

40 

122 

48 

VAR 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

26 

120 

14 

6337 

5P 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

38 

122 

28 

255 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

17  38 

122 

13 

1792 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

23 

38 

122 

22 

1050 

SAINT  JOHN 

76  56 

GLENN 

23 

122 

145 

7A 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

122 

06 

625 

5P 

5P 

SAUNAS  2  F 

7668 

MONTEREY 

24 

36 

121 

80 

3P 

5P 

SAL  INAS   FAA  AP 

7669 

MONTERY 

24 

36 

121 

36 

T4 

MID 

MIO 

18  35 

21  01 

22  02 
18  58 
18  32 
18  31 
21  03 


15  31 
20  30 
19  30 
18  23 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
CITY    OF   NEVADA  CITY 
LESLIE    SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DFPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD   A  SMITH 
ARTHUR  A  LENKEIT 
NEWPORT   HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 


[PRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN  IR  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 


ST 


ANDREW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
OCE  AN  SI DE  WATER  OEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 

u  s  weather  bureau 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT 
HE RSCHE L  P  CLAUSEN 
MP S  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH   SCH  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

I  CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 

j  ORL AND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
MRS  ALBERTA  FOOTE 
ROBERT  E   SK INNFR 

|  STATE  DIV  OF  FSTRY 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 
.  JEFF  BUTLER 
U  S  8UR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
F  K  BARR 
JOHN   P  OHRWALL 

palmoalE  IRRIC  OIST 
PALMDALE  IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 

PALM   SPGS  F |RE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSEPVATORy 

george  tally 
miss  lily  berg 
dfpt  water  resources 
paradise  cemftery 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
.  metro  water  district 

Herbert  h  Durham 
raulston  p  morrison 
pasadena  water  oept 
u  s  forfst  service 
city  of  paso  robles 
francis  f  nelson 
fed  aviation  agency 
hudson  ranch 
mrs  anita  v  kunkler 
s  corps  of  engineers 

petaluma  fire  oept 
victor  e  chaix 
mps  ioa  m  akers 

i  county  fcd 


L  A  CO  F IRE  OEPT 
US  NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEP^PTME  NT 
P  G  *  E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGA? [ NE 
JOHN  H  OAYBELL 
REUBEN  G  DALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF   SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 

POWAY  MUN  WATER  DI ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
ROBERT  H  WHIPPLE 
JUS  WEATHER  BUREAU 


CITY  OF  l 
REDDING  FIRE  CHIEF 

redlands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  Jameson 
f0l50m  state  prison 
city  of  richmond 

U    S  ARMY  OEPOT 
RIVERSIDE  F IRE  DEPT 

CITRUS  EXP  STATION 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND  H  JOHNSON 
S|  SO  CALIF  EDISON  CO 

CAL  IF   STATE  ENG 

MP S  MARIAN  L  BE°T AGNA 

STATE  DIV  OF  MWYS 
Sj  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLAPA  b  abreu 

james  a  sturgeon 
brother  u  benedict 
salinas  rural  f  d 

AGENCY 


SALINAS  DAM 

SALSIPUFDFS  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PWP  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN   ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  OAM 
SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  B 
SANDBERG  WB 
'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN   DIMAS    FIRE   WOD  FC95 
SAN   DIMAS    TAN6ARK  FLAT 
SAN  EM1G010  RANCH 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 

SAN   FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANC ISCO  WB  AP 
*SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  F |RE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAOUIN  ExP  RANGE 

•  SAN  JOSE 
SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSf 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

*SAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

#SAN  PFDRO 

*SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
j  SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA  ANA  RIVFB  PH  NO 
I  SANTA   ANITA   FERN   FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA    BARBARA   FAA  AP 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 


7880  MARIN 
7888  ORANGE 
78911  SAN  BERDINO 
7894j  SAN  BERDINO 
7897  LOS  ANGELES 
7902  SNTA  BARBARA 
7905|  SNTA  BARBARA 
7909  SNTA  BARBARA 
7912  SANTA  CLARA 
7916   SANTA  CRUZ 


SANTA  FF  OAM  7926  LOS  ANGELES 

SANTA  MARGARITA  2  SW  7930  SN  LUIS  OBPO 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER  7933    SN  LUIS  OBPO 

SANTA  MAP  I A  WB  AIRPORT  7946    SNTA  BARBARA 

SANTA  MONICA  7950  LOS  ANGELES 

•SANTA  MONICA  PIER  7953   LOS  ANGELES 

SANTA  PAULA  7957  VENTURA 

SANTA   ROSA  7965  SONOMA 

SANTA  YNE2  1  7976!  SNTA 

SANTIAGO  DAM  7987  ORANGE 


COUNTY 


SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BEN  I T  j 
SAN  BEROINO 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 


SANTA  CLARA 

SAN  BENITO 

ORANGE 

SN  LUIS  OBPC 

SAN  MATEO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 


8014  LOS  ANGELES 


SEABSVILLE  LAKE 
SE8AST0P0L  4  SS' 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA, 
SEPULVEOA  DAM 
,  SHASTA  OAM 

'  SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA  I 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS   LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 

SLOAT 

sloughhouse  6  se 
snow  creek  upper 
snow  flat 
3>  snow  lab  central  sierra 
soda  springs 

SOLEDAD 
SOMESBAR  1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 

SONOMA 
SONORA 

SONORA  JUNCT ION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  Nl 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPA  DP A   PAC  IF  IC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BR  I  DOE 

SPR INGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGV1LLE  TULE 

HEADWORDS 
SQUAW  VALLEY  LOOGE 
SQUIRREL    INN  1 
5QUIRREL    INN  2 
!  STAND  I SH  1  E 
ST  AND  I Sh  ♦  HICKEY  ST  PI 
STANISLAUS  POwFR  HOUSE 

1  STATE  LAKES 

STAYTON  MINE 

STIRLING  CITY  BS 

STOCKTON  OISPOSAL  PLANT 
f»STOCKTON   FAA  AIRPORT 

STOCK  TON  F IRE  STAT  ION  . 

5T0CKT0N  MOWRY  BRIDGE 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
;  STONYFORD  RANGER  STA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEV  RANCH 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARI 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
|  SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAP I   RANGER  STA 
TE JON  RANCHO 
TERMO 

TERMO  BRIN   MARR  RANCH 


■  8045 

8068  SAN  MATEO 

8072  SONOMA 

8075  LASSFN 

8092  LOS  ANGELES 

8135  SHASTA 

8158|  LOS  ANGELES 


6173  EL  DORADO 
8175]  SHASTA 
820?!  SIERRA 
8218  SIERRA 
8230  LOS  ANGELES 
8243  ORANGE 
8266   SNTA  BARBARA 


8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
8320  NFVAOA 
B331  NEVADA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 


TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BFRDINO 

LASSEN 

MENDOC I  NO 

TUOLUMNE 


8510  FRESNO 

8517  MERCED 

8544  BUTTE 

6554  SAN  JOAOUIN 

8558'  SAN  JOAQUIN 

8560)  SAN  JOAOUIN 

8562  SAN  JOAOUIN 

8378;  COLUSA 

B58o|  COLUSA 

8587,  Glenn 

6591  SMA5TA 

86061  YUBA 

86271  SN  LUIS  OBPO 

8660j  LOS  ANGELES 

868ol  SANTA  CRUZ 

8697!  SNTA  BARBARA 

8700.  VENTURA 

8701  LASSEN 

6702  LASSEN 

8703  LASSEN 


AMADOR 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 


33 


8351    SONOMA  !  17 

8353   TUOLUMNE  ,  37i 

8355  MONO  38 

8376   SAN  FRANCISCO  4 

8380   MAPJPOSA  14 

8390   SAN  BEROINO  6 

6406    INYO  19 

:  261 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


123  35 
120  < 


623 
854 


2394 
121   15  1060 

120  54 

121  05 
117  16 

600 


117  46 
119  11 
121  20 

118  28 


122  25 
117  54 
117  52 


116  58 

119  44 
121  54 

121  31 

117  31 

120  40 

122  19 
119  2B 

118  16 

122  32 

117  52 

117  07 

117  03 

lift  01 

119  42 
119  50 
119  57 

121  56 


120  38 

120  2  7 

118  29 

118  30 

119  05 

122  42 

120  06 

117  43 

118  27 

123  08 

124  06 
122  14 


120  22 

118  10 
117  40 

119  46 


120  22 
120  23 
I  121  19 
123  29 


17  122  27 

59  i  120  23 

21  119  27 

42  |  123  00 

30  !  119  36 

04  116  49 

11  118  34 


118  39 
120  14 
117  13 
.  117  14 

I  120  24 
123  44 


118  35 
I  121  13 
1  121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  40 


lift  40 
120  39 
120  33 


119  28 

120  09 
120  22 

I  116  27 
118  27 
116  45 
I  120  27 
I  120  16 


1550 
1560 

1100 


I9R0 

2765 
2035 


3535 
4182  ' 
4975 


1940 
8700 
6665 


5120 
7120 
95ft0 


5239 
5680 
4030 


0300 
i">75 
3518 


SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOF  CABRAL  JR 
G  +  E  COMPANY 
'  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 

•t  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

A  CO  FIRE  WARDEN 
'  S  WEATHER  BUREAU 
l  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  F IRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS    INSUR  GROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 

:  OE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
PON  10  RANCH 

BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
i  FOREST  SFRVICF 
E  0  BILLWILLER 
MRS  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY    FIRE  DEPARTMENT 
WEATHER   SERVICE  OFF 
INE  EXCHANGE 

CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  F I  RE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
S  BARBARA  F [RE  DEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 

STATION  KEYT 
UNIV  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
HARD  S  PILECK I 
WEATHER  BUREAU 
CITY    SANTA  MONICA 
I  L  IFEGUARD  SEP 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
SNTA    YNE I   HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 

WTP  +  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
RUSSELL  R  ROSE  JR 
ORPS  OF  ENGINEERS 
i  S  BUR  RFC L  AMAT ION 
SHELL  OIL  CO 

i   MARILYN   F  MACH1 

Theodore  b  heusner 
mrs  janice  m  sutter 
marry  h  b0e8er 
u  s  forest  service 
george  i  osborne 
i  corps  of  engineers 
i  corps  of  engineers 


I  CLARENCE  F  ELWORTHY 
|  MRS  MABEL  VAN  VLECK 
I  PALM  SPR INGS  WTR  CO 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
:  CHANGE  END  OF  INDEX 


MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON  INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 
P  6  ♦  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
i       US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 


MRS  BERTHA  HENNES 


■  *  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLD  i 
LFROY  KEMP 

1  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  ♦ 
.  ♦  E  COMPANY 


PKS 


lOftS 
4170 
4148 
4555 

1966 
7500 
1025 
6228 
6000 
3975 
3975 
1425 
5  300 
5360 


8Aj     8A  BA 

VAR 
6Pj  bP 


CORPS  OF  ENGINEERS 
H  C  CUSHINGHAM 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  M  COOLEY 

i  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK  T  STEVFNS 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  F IRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FSTRY  *  FO 
DARYL  K   DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  F I  RE  DEPT 
TE JON   RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BRIN  MARR 


STATION  INDEX 


STATION 


THE  CEDARS  6891  PLACE* 

ffME  GEYSERS  8*15  SONOMA 

(THERMAL   FA4  AIRPORT  8692  RIVERSIDE 

SANO  OAKS  6905  VENTURA 

l   RIVERS  6  SE  8912;  TULARE 

r  RIVERS  EDISON  PH2j  891*  TULARE 
|THREE  RIVERS  EDISON  PHI    B917  TULARE 
R  CREEK  POWER  HOUSE   892B  AMADOR 
[TOPANGA  PATROL  STA  FC   6  8967  (.OS  ANGELES 
ANCF  :  8973'  LOS  ANGELES 


899?  ORANGE 
8997    SAN  JOAQUIN 
8999    SAN  JOAOU1N 
j  9001  ALAMEDA 
912*  TRINITY 
9035   SAN  BERDTNO 
90*3  NEVAOA 
9049  LOS  ANGELES 


1   C  ARSON A 
Y  PUMPING  PLANT 
[TRINITY  DAM  VISTA  PO 


9053  SISKlYOtj 
"ANGER  STATION       9061  TULARE 


TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

IRVINE  RANCH 
|fWENTVNINE  PALMS 
WIN  LAKES 
K  I  AH 


OF 


9(187  ORANGE 
9099    SAN   BE°D I  NO 
9105  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
9126  MENOOCINO 

9136  ORANGE 


91 52  LOS  ANGELES 
9158   SAN  BEPD1N0 
9167  LAKE 
9173  LAKE 
9177  HUMBOLDT 


9200  SOLANO 
9221  MONTEREY 
922«   SAN  DIEGO 
9251    LOS  ANGELES 

9260  LOS  ANGELFS 
9?T3  SONOMA 
9285  VENTURA 
9301  FRESNO 
932S   SAN  BE BO  I  NO 


1NCENT   F | R E    STA  FC   120  9345  LOS  ANGELES 

INTON  9151  PLUMAS 

ISALIA  9367  TULARE 

9179  SAN  DIEGO 

9382  EL  DORADO 

9386  SHASTA 

9390  SHASTA 

9*1«  CALAVERAS 

9*20  CONTRA  COST  A 

9*23  CONTRA  COSTA 


JNIVERS 

LOS  ANGELES 
IPLAND  3  N 
JPPER  LAKE   7  W 
JPPER   LAKE    RANGER  STA 
JPPFR  MATTOLE 
JPPER  SAN  LEANDRO 
LTERS 

o  T  RE  S  PINOS 


/ALLETON 

/ALLEY  CENTER   3  Nc 
/ALYERMO  RANGE0  STATIOl 

LaN  NIIYS  FC  15« 
■l/ENADO 

■Centura 

w/ermr  ion  valley 
l/ictorville  pump  plant 


ISTA    1  W 
/OLCANOv I LLE 
COLLMERS 

v  POWER  house 
(ALL ACE 

*R  SCHOOL 
(ALNUT  CREEK   2  ESE 


fALNUT  C°EEK 


ENE 


fALNUT  GROVE 
(At NUT  patrol 

station  fc  102  c 
arner  springs 

(ASCO 

fASIOJA  PHOENIX  danCh 
(ATSONVILLE  WATERWORKS 
x*    PANGED  STATION 

IEAVFBVILLF    RANGER  STA 

Med  i  s 

(ELDON   1  WSW 

fENDEL  10  SE 

fEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

(ESTHAVEN 

fEST  POINT   3  SW 

(ESTVILLE 

IET  MEADOW 

(MEATL AND  2  NF 

(HEELER  SPRINGS  2  SSW 
(HEELER  SPRINGS  7  N 
(HJSKEYTOWN  RES 
(HITE  MOUNTAIN  1 
(MITE  MOUNTAIN  2 
(HITE  ROCK 
HITTIER  CITY  MALL 

FC   106  0 
JlLLIAMS 
KILL lTS  1  NE 

l(ILLITS  HOWARD  FOREST 
I    RANGE  R  STATION 

HELOWS 

H INCHE  STEP 

WINTERS 

(offopo  me ights 
(oodchuck  meadow 
(oooforos 
(oodl and  1  wnw 
Wights 

urights  lake 
'orba  linda 

rORKVl LLE 
rOSEM]TE 


9426  CONTRA  COSTA 
9*27  CONTRA  COSTA 
9*28  SACRAMENTO 

9*31   LOS  ANGELFS 
9447   SAN  DIEGO 
9*52  KERN 
9458   SNTA  BARBARA 
9*73    SANTA  CRUZ 
9*82  MARIPOSA 

UNITY 

9499  SISKIYOU 

9S12  KERN 

9526  LASSEN 

9532  SNTA  BARBARA 

956"  FRESNO 

95B3  CALAVERAS 

9597  PLACER 

9602  TULARE 

9605  YUBA 

9615  VENTURA 
9618  VENTURA 
9621  SHASTA 
96  32  MONO 
96  33  MONO 
9639  SACRAMENTO 

9660  LOS  ANGELES 
96T7  COLUSA 
9684  MENOOCINO 


9685  MFNOOCINO 

9699  GLENN 

9722  RIVERSIDE 

9742  YOLO 

9754  KERN 

9773  FRESNO 

9775  ALPINE 

97  81  VOLO 

981*    SANTA  CLARA 

9816  EL  DORADO 

98*7  ORANGE 

9851  ME  NDOC I  NO 

9855  MARIPOSA 


DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

1 

19 

19 

120 

21 

5900 

22 

*e 

1600 

33 

116 

10 

• 

36 

16 

38 

31 

3* 

33 

33 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

27 

37 

*2 

121 

25 

140 

27 

37 

48 

35 

61 

3! 

*0 

35 

1 1  ' 

23 

1695 

36 

39 

20 

120 

5960 

13 
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00 

175 

2* 

35 
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27 
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33 
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45 

21 

37 

li 
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29 
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08 
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49 
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• 

36 

18 
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38 

47 

23  *0 
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37 

37 
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37 

54 
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59 
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23  38 
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59 
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5* 
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20  36 

56 
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« 

122 

56 

2050 

10  35 
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18 

2680 

18  *0 

JJ 
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*035 

3ft 

6280 

1 

36 

59 
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16  36 

39 

36 

02 

121 

24 

1 1  3 

33  3ft 

29 

119 

ie 
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29  3* 

36 

119 

20 

4150 

23  *0 

6  37 

6  37 

35 

118 

1* 

12470 

16  38 

3* 

121 

05 

353 

26  33 

98 

118 

320 

23  39 

09 

122 

09 

86 

17  39 

25 

123 

21 

1346 

21 

19 

1925 

23  39 

3? 

122 

12 

140 

33  33 

62 

117 

05 

1470 

23  38 

32 

58 

135 

10  35 

43 

118 

27 

2700 

11  37 

02 

116 

54 

9200 

J  38 

119 

5671 

23  38 

*1 

121 

k  37 

08 

121 

57 

1600 

38 

51 

120 

1* 

6800 

26  33 

5ft 

117 

49 

405 

17  38 

55 

123 

16 

1100 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


122  18     7625       8A  SA 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  F  AYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  E0ISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

A AGE  R  TUGEL 

BANT A    CARBON A    IP  CO 

U  S  BUB  RECLAMATION 
I  U  S  BUR  RE  C  L  AM  A  T ION 

AMERICAN  P  +  C  CORP 
|  U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

KERN  COUNTY  LANO  CO 
i      TULELAKE  IRRIG  D1ST 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 
j  THE  IRVINE  COMPANY 
|  US  NAT  PARK  SERVICE 
I     I  P  G   +   E  COMPANY 

CITY  F IBE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOB  IE    S  DORY 

UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  v  PEORONCINI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


NEW  STATIONS 
LEHMAN  RANCH 
COBB  2  NW 


NAME  CHANGES 


(A)  HURKEY  CREEK  PARK 
(BJ  SODA  SPRINGS   1  E 


u  s  forest  service 

van  nuys  publish  co 
john  b  harper 
star  free  pbess 
s  so  calif  edison  co 
i  victor  co  water  01  st 

l  a  co  f ire  oept 
frank  ootta 
Tulare  co  c  of  c 
CLOSEO  5/1/61 
ELMER  C  OGLE 
MRS   IRENF  m  VOLLMERS 
P  G  ♦   E  COMPANY 

E  J  FOOTE 

MBS  M  VIVIAN  MAZLUM 
RAY    1    WHIT  TEMQRE 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
WARNERS  BE  SORT  CO 
i  KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 

|  U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  F I L I  PELL  I 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKEB 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HQB 5 T  CO 

VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WlLBER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
i  UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITT IEB  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L   8ERTA I N 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
HOWARO  R  ALLARO 
JIM  M  BLACK MORE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BAflfl 
U  C  AGR  ExTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  MULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


COUNTY 


EL  DORADO 
LAKE 


RIVERSIDE 

NEVAOA 


33  41 
39  19 


121  01 

122  46 


116  41 
120  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


IVAN  R  LEHMAN 
HAMILTON  HESS 


RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST ,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL 
COAST,  16  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO , 
MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ ,      33  SOUTH  COAST,      3*  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE, 


8  FEATHER, 
2*  SALINAS, 
37  TUOLUMNE, 


15  HOJAVE,     16  MOKELUMNE,     17  NORTH 


26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN, 
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ASHEVILLE:  1961 


CALIFORNIA  -  AUGUST  1961 


Temperature :  For  the  third  consecutive  month 
temperatures  averaged  above  normal  in  all  parts 
of  the  State  except  the  Southeast  Desert  Basins. 
For  the  area  north  of  the  Tehachapi  Mountains 
this  has  been  the  warmest  summer  in  recent 
years.  At  Red  Bluff  maximum  temperatures  av- 
eraged 103.3°  for  the  2-month  period  ending  Au- 
gust 12.  Minimums  for  the  period  August  3  to 
13  averaged  73.4°.  8°  above  normal.  Sacramento 
minimums  set  new  high  readings  on  the  6th,  7th, 
and  9th;  the  76°  on  the  6th  was  the  highest 
minimum  ever  observed  in  August.  New  maximum 
records  were  set  at  San  Diego  on  the  4th.  5th, 
7th.    and  21st. 

Precipitation :  Rainfall  for  the  month  was 
above  normal  in  all  areas.  This  is  the  first 
month  since  last  November  that  all  parts  of  the 
State  have  been  wetter  than  normal.  In  most 
divisions  it  is  necessary  to  go  back  8  to  10 
years  to  find  a  wetter  August,  and  in  the  North- 
east Interior  Basins  and  in  the  San  Joaquin 
Drainage  this  month  had  more  rainfall  than  any 
August  since  division  averages  were  first  com- 
puted in  1948.  Fresno  reported  the  heaviest 
August     rainfall  in     the  past     41  years.  Los 


Angeles  reported  the  second  greatest  Augt 
precipitation  total  of  record,  and  the  rainfa 
at  Burbank  on  the  11th  was  the  third  heavie 
August  rainstorm  in  their  records. 

Storms :     There  were  many  thunderstorms  du 
ing  the     month,     distributed     rather  uniforrr 
throughout  the  period.     Many  forest  fires  we) 
started  by  lightning,  although  most  of  them  we 
controlled  while  they  were  still  small.  Win1 
rain,  and  lightning  associated  with  the  stoij:*11* 
were  responsible  for  damage  to  utilities,  builj 
ings,   and  highways.     No  deaths  were  attributf*1'^ 
directly  to  the  storms,   however.       Some  of 
periods     of  more     concentrated     storm  activil 
were  3d  to  5th  in  southern  California,  6th 
7th  north  coastal  mountains     and  Sierras,  11| 
to  13th  all  of  the  State,   17th  to  19th  southe 
California,   and  the  23d  in  the  Mojave  area. 


C.   Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologistt'™ 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature   118°   on  the  22d+  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  26°   on  the  26th  at  Portola. 
Greatest  Total  Precipitation  4.55  inches  at     Mono  Lake. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  49  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.78  inches  on  the  8th  at  Boca. 
Greatest  Total  Snowfall  1.0  inch  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  Trace  on  the  11th  at  White  Mountain  2. 
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72 

10 

28 

28 

433 

0 

0 

5 

0 

2.57 

.75 

11 

.0 

0 

7 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

51. 4M 

36.7M 

44.  1M 

59 

10 

28 

28 

641 

0 

0 

5 

0 

2.39 

.78 

22 

1.0 

T 

11 

4 

3 

DIVISION 

82. 1 

0.3 

.90 

.51 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Total 

Day  oi  Month 

1   1   2   1  3 

4  | 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13  |  14  |  IS 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

MINE 

ESC0ND1DO  FC261BE 
S 

1  N 

.16 
.87 
.49 
.85 
.06 

.03 
.20 

.55 
.09 

.03 

T 

.16 
.10 

T 

.06 

.02 
T 

.19 

T 

.27 

i 

01NT 

CN  OAT  MT  FC446 
S  RS 

.58 
.06 
.36 
.04 
.74 

.17 
.04 

.06 

.16 

.04 

.11 

.22 

T 

.06 
T 

.19 

.04 

.12 

.03 

T 

T 

.10 

.41 

.03 

A 

PAC  UNION  COL 
H  F I6REBOARD  MILLS 
H  PUMP  PLT  3 
VALLEY 

T 

.05 

.00 
.49 

r 

.19 

T 

.09 

T 

.11 

T 

.08 

T 

.05 

1 

.02 

GRANDE 

SECO  RS  FC   508  C 
OIL  ANAHEIM  1 

.00 

.05 

.02 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

•  02 

T 

i 

PLEASURE  PIER 
?  NNW 

c  IELD  MB  ap  r 

.04 

.00 
.10 
1.22 
.02 

.01 
.56 
T 

T 

T 

■  02 

.03 
I 

.02 

T 

.06 

T 

.06 

T 

.60 

.02 

>H 

IN  PARK 

:, 

.02 

T 

.09 
.59 
.38 

T 

T 

.31 

T 

.03 

T 

.02 

.12 

.06 

.01 

.37 

.16 

T 

41  PUMPING  PLANT 
t  FC  10 

5SA  LAKE 

.12 
.32 
.09 
.12 
.07 

T 

T 

•  01 

.32 

.05 
.02 

.05 

.05 
.05 

.05 

.07 

.01 

•  04 
T 

T 

t  RS 

Ifl  LAKE 

40  RS 

■EK  PH  1 

.40 
1.62 
1.86 
1.75 

.52 

T 

T 

.39 
.32 

T 

T 
T 

T 

.02 

.12 
.03 

.01 
T 

T 

T 

.52 

1.40 

.19 

.13 
.17 
T 

.51 
.05 

.18 
.08 

.13 
1.26 

T 
T 

.04 
T 

.08 

T 

.19 

.35  T 

.TON  DAM  FC  223  BE 
<ES  PARK  FC  83B 
t  STATE  PARK 
IUNGA  DAM  FC  46  DE 
CREEK   INTAKE  2//R 

.04 
2.35 
.00 
.81 
1*10 

T 

.43 

.59 

.03 

.09 
■  24 

.40 

T 
T 

.10 

•04 
.08 

.08 

•04  .04 

.01 

.04 
.78 

.05 

1  .00 
.04 

.10 
.12 

WB  AP  R 
UNION  CARBIDE 
IOUN  TAIN   Z  SW 
»NYON  WB  AP  //K 
■  KE   REDWOOD  CR 

.28 
1.52 
.03 
.12 
.42 

.01 
T 

.09 

T 

.06 

.47 

.06 
.11 

T 

.20 
.46 

T 

T 

.01 
.02 

T 
T 

.33 

T 

.12 

.03 
T 

.03 
.03 
.33 

•  01 

FAA  AP 

LE  HWY  MNTNC   ST  A 

.57 
.50 
3.16 
.02 
.04 

T 

.25 

.02 

T 

2.78 

.05 

.04 

T  T 

T 
T 

.01 

T 

.39 

T 

.01 
.50 

.12 

.04 

I 

.10 

)  DESERT  PARK 
i  SPRGS  3  NNE 

CANYON 

DAM 

.50 
.24 

2.08 
.94 

2.17 

.3, 

.57 
.52 

•  04 

.03 

1.54 

.32 
.15 
1.51 

.02 

.  18 
.07 

.07 

.52 

0  RANCH 
2  SW 

ORT 

ILLE  4  NNW 

2.18 
.30 
.0*. 

1  .69 

.47 

T 

.04  .13 

.03 

T 

T 

.02 
.43 
.16 

.02 

r 

.01 
.10 

T 

.04 

1.64 

.01 
T 

.49 
I 

.36 

.26 
.27 

T 
T 

.30 

.02 
T 

.04 

.31 

FARNHAM  RCH 
REEK  PS 

REEK  PH 
S  BAR  PH 

iJ 

.101 
.0a| 

T 

T 

.02 

T 

.26 

.30 

.01 

T 

T 

"  T 

.05 

I 

T 

.01 
.05 

T 

T 

.50 

.09 

FIRE  DEP  FC  2268 
WB    AP  R 

ANCH  1  S 

iri  r 

.02 
.53 
.SI 

.03 
■  05 

T 
T 

.03 

T 

.27 

•  01 

T 

.20 
.21 

T 

I  .01 

.01 

T 

.02 

.03 

.48 

.21 

RANCH 

t-LLOW 

0  NM  R 
DAM 

.06 
.00 
.40 

.02 
.00 

•  02 

T 

.17 

T 

T 

.03 

.03 

.23 

AS  BIG  TREES 
AS  RESERVOIR 

GA 

N  RS 

.03 
.04 
.45 
.07 
1.51 

.02 

T 

.02 
.23 

•  31 

.29 

T 

T 

.05 
T 

.23 

.41 

.02 

T 

.03 
.04 

T 

.45 

ROEE 

N  LUIS  08 1 SPO 
VILLE  RS 
1  SW 

.62 
.06 
•  04 
.16 
1.99 

.02 

.01 

.04 
•  14 

.09 
.16 

.35 

•  01 

.22 

.01 

.58 

T 

T 

.09 
.05 

T 

.05 

.57 

s 

PARK  PIERCE  COL 

DAM 
POWER  HOUSE 

1 .07 
.91 

1.04  T 
.55 
.38 

T 

•  04 

•  12 

.04 
.07 

.04 

.33 
.08 

T 

.48 

■  14 

.01 

.01 

.03 

.03 
T 

.97 

T 

.40 
.29 

.43 

.03 
.01 

VALLEY 

BULL  RUN  RCH 
LLE  SAWYER 

.02  T 

T    1  T 
2.64 
1.53 

T 

..01 

.27 
.08 

.03 

T 

.47 

.07 

.50 

.36 

1.81 
.22 

.13 

T 

T 
T 

.02 

•  02 

.18 

.03 

.02 

7 

T 

.01 

3INT  RANCH 
.LE 

3£  RS 

?TH  FC  24  D 

.00 
.58 
.03 
.09 
.47 

T 

.05 

.13 

T 

.03 

.47 

.3: 
i 

T 

.01 

1 

T 
T 

•  04 

.12 

/ALLFY  DAM 

<P  STATION 
1EN  PASS 
1 

1.71  T 

.571 

•id 

1  .07] 

T 

.06 

•  03 
.15 

.19 
.10 

T 

.  01 
I 

1 .6* 

T 

.01 
T 

.01 

.02 
T 

.01 

.01 
.04 

T 

.17 

HEIGHTS 

IT  FC  230D 

4T  POMONA  COLLEGE 

IRC 

>EE  t 

.0 

i  •» 
T 

.2 

11 
ij 

T 

.02 
.12 

T 

T 

T 

I 

T 
T 

.06  T 

.01 

I 

T 

.01 
•  10 

See  isierence  notes  following  Station  Index. 
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Day  of  Month 


L3 


14  15 


19     20  21 


22      23  24 


25     26  27 


CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE   3  SSE 

COALINGA 

COAL INGA  1*  WNW 

COBB  2  NW 

COHASSET 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAN 
CORCORAN    IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENA1R 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FORE8AY 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWN  I E V I LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 

dunn igan 
dunn  siding 
dunsmuir  rs 

out tons  landing 
eagle  mtn 

east  park  reservoir 
el  cap  i  tan  dam 
el  centro  2  ssw 

elect ra  ph 

e l i z abe th  lake  fc128b 
elk  valley 

ellery  lake  / 

ELLIOTT 

els  I nore 
eureka  wb  city 
Exchequer  reservoir 
fairfield  police  st a 
fairmont 

ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
f i dole  town  lynch  rch 
fillmore  1  wnw 
finley  1  sse 

finley  5  sw 
fleming  fish  +  game 
folsom  dam 
font ana  5  n 
fontana  kaiser 

forest  glen 
foresth i ll  rs 
forks  of  salmon 
fort  8idwell 
fort  bragg 

fort  bragg  avn 
fort  dick  1  nne 
fort  jones  rs 
fort  ross 
French  gulch 

fresno  wb  ap  rj 
friant  govt  camp 
fullerton  arroues  rch  i 
fullerton  hlllcrest  res 
gar8er v 1 lle 

garden  valley  2  s 
gasquet  rs 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GERBER  RANCH 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   14  ENE 

GLENOALE  STAPENHORS-T 

GLENDOR A  WEST  F  C  185 

&LENNV 1 LLE 

GOLD  RUN 

GOOSE   LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  ST  A 
GRASS  VALLEY 
GRA  TON   1  W 
GREENVIEw 


.22 
T  T 


T  .01 
T 

T  T 


•3*     .22  .09 


.35 

following  Station  Jndei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ILLE  RS 

AND  RS 

VILLE 
CYN  LOWER  FC  364 
C  YN  UPPER   FC  367 


CAMP  RS 

GAGING  ST A 
ON  GULCH  RS 
L  ENGLEBR IGHT  DAM 
EEK  PH  1 
LD  PUMP  PLANT 

RS 


DEZ  Z  N 
1A 

HETCHY 


DAM 

S  FC  60A 
TER 

:  WSW 


2  SE 

D  LARGO  ST A 

DIST  GRAVES  RCH 
S  DAM 

TON  LAKE 

D  HWY  MNTNC  STA 

I  LD  RS 
*L 

•(DENCE 

JS  DATE  GARDEN 
IN 

?N  ARM I TAGE 
TN 

M.LEY 
4DALE 

TREE 

WYNOLA 

DAM 

'  I  LLE 

elo 

>ER 

VER    INTAKE  3 

VER  PH  1 

VER  PH  3 
IAN  CITY  1  SSW 
IAN  STA 

POWER  HOUSE 


.CENT A  FC  251 
TE  2  NNE 
BEACH 


'RE 

•E  2  ENE 
AULDING 
AULDING  DAM 


VALLEY 
RE  2  SSW 

HAWNEE  HILLS  RCH 
D  2  N 


SEWAGE  PLANT 
EE  CANYON 
ACH 

ACH  WB  AP 

LLE  V    INSP  STA 

"OS 
LES  WB  AP 
LES  WB  CITY 

OS 

OS  AR6URUA  RCH 


2  3 


.22  .18 
.02 
.45 


T  .13 
T  .1* 


T  .09 
.53  .08 
1.82 


T  T 
T  .07 
2.20 


11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23  24 


.08    1.03  .02 


.03   1.22  T 


T  .09 


VALLEY   1  WSW 
3EE  K  PH 
*EEK  RS 

MNTNC  STA 


.16  .02 
.02  .15 
.04  .06 
.03 


iR  RS 

_LE  ISLAND 
TA  LAKE 
1ELD 
.AND 


See  reference  noies  loilowing  Sudan  in(Jei 


.28      .07     T  .21 
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Continued 


.00 

T 

1  .06 


Station 


MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE   ST  A 
MARYSV ille 

MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  ST A  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  *  SW 
MEYERS   INSPECTION  ST A 
M1DDLETOWN 

M I ODLE WATER 
MILL  CREEK  2 
M I  NEPAL 

MIRANDA  SPENGLER  »CH 
MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONT  I  CELLO  DAM 

MOORPARK  1  SSE 
MORON GO  VALLEY 
MORRO  8AY   FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNT  BALDY  FC  B5G 

MOUNT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   5 HAST A  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  338B  / 
MUIR  WOODS 
NAC IM 1 ENTO  DAM 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 
N 1  LAND 
MIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  C.MOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OAKV1LLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE   CAMP  PENDLETON 

OCOT1LLO  WELLS 
OJAI 
OL I NDA 
ONO 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
0R1CK    10  SE 
ORL AND 
ORLEANS 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

PACOlMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MT N  OBSY 
PALOS  VEROES  EST   FC  A30 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 

PASKEATA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

P AT  T 1  WAY 

PETALUMA  F IRE  STA  2 
PIEORA 

P1EDRA  BLANC A  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  S 
PITTS  RANCH 
PLACER V I LL  E 
PL ACER  V I LLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT   ARGUE LLO  Wfi  R 
POINT   ARGUE  LLO  LIGHT  STA 
PT   PIEDRAS  6LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  4  ENE 

POTTER  VALLEY  PH 


2  3 


4      5       6  7 


11  12 


Day  oi  Month 

13  I  14  I  15   I  16  I  17  1  18 


.15  .13 
.58  .20 


.31 
.02 
.03  1 


.22  .06 

1  I 


19  I  20  I  21  |  22  I  23  I  24     25     26  |  27 


28     29  30 


.36     .08  .30 


1.35     .52  .11 


T         T  T 


T  T  ]  T  .13  .11 
I         .1*1  T 

,2<*  .03 


T  T 
I  T  T 


See  lelerence  noles  lollowing  Station  JndM 
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Station 

3 

Day  of  Month 

0 
f- 

)  2 

3 

4  | 

5 

6 

1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  ] 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25  ! 

26 

27 

28 

29  |  30 

31 

VALLEY 
.T  VALLEY 
Y  RS 

A  SPAULDING 
U  T  A 

.30 

T 

.92 
.10 
2.23 

.09 

.30 
.02 

.05 

T 

T 

.14 

.25 

.03 
1.54 

T 

.08 

T 
T 

.65 

■BURG 

>ND  WHIPPLE  RANCH 
LUfF   WB  AP  R 
NG  F IRE   STA  2 

Hps 

.41 
.02 
.07 
.02 
.02 

.03 

.02 
T 

.01 
.01 

.02 

.23 
T 

T 

T 

.01 
.02 
.01 

T 

.11  .02 

•  02 

T 

T 

•  03 

OO  CITY 
5A 
ONC 
I5TA 

SIDE   FIRE  STA  3 

.02 
T 

.05 
.08 
.13 

T 

.01 

.08 
.01 

T 

.02 

T 

T 

.02 
T 

.11 

■  02 

T 

.01 

SIOE   CITRUS  E  S  R 
IN 

MOUNTAIN   1  NNE 
MENTO  WB  AP  R 
MENTO  WB  CITY  R 

.03 
.02 
1.64 
.03 
.01 

T 
T 

T 

T 

.63 

.39 

T 
T 

T 

.03 
.01 

.03 

T 
T 

T 

T 

.0: 

T 
T 

.62 

EN  CREEK 
HELENA 
JOHN 

MARYS  COLLEGE 
AS  2  F 

.34 
.15 
.10 
.11 
.00 

.06 

T 

T 
T 

T 

.05 

•  OS 

T 

.01 

.01 

T 

.06 

.05 

.05 

.08 

.03 
.03 

■  04 

T 

.02 
.01 

.02 

.03 

.10 

AS  FAA  AP 
AS  DAM 

PUEOES  GAGING  STA 
SPRINGS  PH 
R  RS 

.02 
T 

.00 
.46 

i.M 

T 

T 

T 

T 

.73 

T 

T 

T 

.14 

.32 

T 

.01 

T 

.02 

.03 
.29 

T 

T  T 

T 

.28 

NDPEAS  2  S 
NTONIO  CN  MOUTH 
NTONIO  MISSION 
ROO 

ERNARD I  NO  CO  HOSP 

.00 
.32 
.00 
.06 
.18 

T 

.02 
.01 

.24 
.08 

.06 

T 

.01 

.06 
T 

.06 

T 

LEMENTE  dam 
ERG  PTL  STA  FC130B 
ERG  WB  //R 
iEGO  WB  AP  R 
IMAS  FIRE   WON  FC  95 

.00 

l.oa 

.53 
.04 
.13 

T 
T 

.02 

.05 

T 

.93 
.50 

.02 

.02 

T 

.06 

.07 
.03 

.08 

MIGDIO  RANCH 
ERNANDO 

1CHMOND  SUNSET  R 
RANCISCO  WB  AP  R 
RANCISCO  FOB  R 

1.12 
.22 
.03 
.05 
.02 

T  T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.04 

T 

T 

.08 
.22 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 
.04 
.02 

T 

.01 
.01 
T 

T 

ABRIEL  CANYON  PH 
ABRIEL  DAM  FC425BE 
ABRIEL  FIRE  DEPT 
REGORIO  3  SE 
ACINTO 

.24 
.01 
.08 
.04 
1.02 

.01 
T 
T 
T 

T 

.03 

I 

.05 

.08 

T 

.19 

.20 
.01 

T 

.07 

.28 

■  40 

T 

.03 

.01 

•  02 

•  01 

DSE  R 

JIS  OBISPO  POLY 

ATEO 

EDRO 

AFAEL 

.04 

T 

.05 
.09 
.00 

T 
T 
T 

T 

T 

r 

.09 

T 
T 

.01 

.03 

.01 
.01 

•  03 

T 

ANA  FIRE  STA 
ANA  RIVER  PH  1 
ANITA  FERN  FC  432 
BARBARA 

BARBARA  FAA  AP 

T 

.54 

.04 

.01 

T 

T 

.02 
.04 

.18 

.03 

T 

T 

.01 
T 

T 

.22 

T 

.03 

.04 

.02 

T 

T 

CLARA  UNIVERSITY 
CRUZ 

MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOSTER 
MAP  I  A  WB  AP  R 

.07 
■  11 
T 

T 

.11 

T 

.11 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

.07 
.06 

MONICA 
MONICA  PIER 
PAULA 
ROSA 
5  POWER  PLANT  1 

.26 
.13 
.04 
.03 
.7* 

T 

T 

.07 

.65 

T 

T 

.26 

T 

.04 
.03 
.02 

•  13 

1 

T 

BAR  RS 

\ 

'  I  L  LF  LAKE 

T  VALLEY  MNTNC  STA 

\  DAM 

1  .41 

.2  7, 
.07 
.75 
.05 

T 

.11 
.08 

T 

T 

.74 

T 

.75 

.52 

.04 

.02 
.01 

.02 
.05 

T  T 

.03 
T 

■  02 

■  14 

■  01 

T 

■  01 

A8S  PLANT 
;R  COVE 
.E  SPRINGS 
.ETOrtN  Z  E 
\  CITY 

.00 
.86 
T 

.24 
.26 

T 

T 
T 

T 

.02 

T 

.03 
T 

T 

T 

•  07 

T 

T 

.02 

.01 

.79 

.06 

T 

.24 
.14 

XVILLE  RS 

.  HILL  FC  415 

5  SPGS  LAS  LOMAS 

SPRINGS   1   E  //fi 

VD 

.11 
.06 
.06 
.94 
T 

T 

.06 
.01 

•  05 
.03 

.01 

.02 

.06 

■  04 

.01 

.04 
T 

.03 

T 

.02 

.75 

JAR    1  W 
3  NE 
3  Nw 

.30 
.05 
.10 
.14 
.03 

.15 

.02 

T 

.02 
.05 
.  10 
.08 

T 

.04 

■  13 

■  03 

TRANCE  YOSEM I TE  NP 
FORK  CABIN 
I  PAC  FC   356  C 
lELS  HWY  BRIDGE 
iVILLE  7  ENE 

.02 
.70 

T 

.04 

•  27 

.06 

.02 
.03 

.05 

T 

.18 

.01 

.26 

T 
T 

.36 

.04 

VALLEY  LODGE 
(EL    INN  1 
(EL    INN  2 
!SH   1  E 

ISH  »  MICKEY  ST  PK 

.04 
1.26 
1.41 
.30 
.49 

.17 
.77 
.01 

T 

.85 

T 

.04 

.01 
.07 

.05 

.08 

T 

T 
T 

.06 

T 

T 

.24 
.60 

.04 

T 

.45 

.03 

.01 

iLAUS  PH 

>  NG  CITY  RS 

'ON  FAA  AP 

'ON  F [BE    STA  4 

'ON  MOw°Y  BRIDGE 

.04 

T 

■  16 
.08 

T 

T 

T 

T 

.  12 

.04 

T 

.02 

T 
T 

.04 

.04 
.02 
T 

"ORD  COOLEY  RANCH 
GORGE  PESERVOIP 
SERRy  VALLEY 
iANCH 
ID 

.10 
.09 
.07 
.00 
.13 

.01 
.02 

.03 

T 

T 

T 

.07 

T 

.06 

T 

.11 

T 
T 

.09 

T 
T 

T 

T 

T 

I 

r 

I  KNOLLS 
'I  LLE 
'ILLE  AP 
1  HILL  RS 
MOUN  TAIN 

.16 
.37 
.22 
.11 
2.45 

T 

.40 

.01 
.03 

•  0< 

.02 
.15 

.35 

T 
T 

.  16 

T 

.07 

.90 

T 

.95 

.17 

•  04 

■  04 

S>e  teleisnee  no1o»  following  Station  |nde„ 
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DAILY  PRECIPITATION 


TAMOE  C I  TV 
T  E HA CHAP  I 
TEJOH  RANCHO 
THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  \ 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL  ST  A  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAN  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELO 


//R 


TULELAKE 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENT YNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 
URIAH 
UK  I  AH  4  m 
UCLA 
UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 

VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

V1CTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  ST A  FC  120 

VINTON 
VISALIA 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  h  E 
WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONV ILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  FC   106  0 

WILLIAMS 

WILL  ITS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HE IGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 


.01 


T  T  ,01 


.10 
.18  .02 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


.07     T  T 


T  .&<.  .03 


a  following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES  «uf«,ni» 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

|  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DIN  RS 

91 

99 

103 

104 

95 

86 

91 

90 

89 

92 

9: 

88 

90 

8  8 

86 

87 

8  5 

9; 

89 

92 

93 

95 

89 

87 

85 

82 

86 

84 

83 

82 

89 

.6 

M  I  N 

42 

49 

51 

60 

63 

58 

50 

50 

50 

52 

62 

50 

46 

51 

48 

42 

43 

42 

46 

47 

54 

52 

48 

48 

42 

42 

46 

44 

44 

50 

LDERPO INT 

MAX 

90 

91 

94 

99 

91 

83 

94 

ro4 

100 

104 

104 

80 

100 

90 

65 

89 

93 

97 

101 

97 

1  04 

100 

85 

87 

85 

85 

84 

61 

91 

89 

91 

92 

.5 

MIN 

5j 

57 

59 

59 

50 

49 

50 

56 

59 

56 

56 

53 

55 

54 

56 

p 

MAX 

90 

92 

95 

102 

93 

92 

93 

94 

9  3 

89 

93 

90 

90 

87 

85 

91 

93 

8  9 

87 

94 

96 

9  6 

9 : 

9C 

91 

92 

67 

83 

82 

83 

85 

90 

.5 

MIN 

53 

60 

55 

56 

55 

58 

62 

64 

66 

70 

67 

6  2 

59 

61 

59 

59 

47 

50 

51 

50 

60 

_TURAS  RS 

MAX 

90 

96 

103 

106 

104 

80 

90 

92 

90 

93 

96 

88 

87 

84 

90 

85 

86 

91 

68 

89 

90 

95 

98 

96 

91 

85 

80 

81 

89 

88 

87 

90 

.6 

MIN 

35 

38 

51 

59 

50 

45 

44 

40 

36 

35 

39 

48 

46 

50 

40 

43 

38 

34 

43 

45 

37 

40 

49 

.8 

HGWIN  Par  UNION  COL 

MAX 

87 

90 

97 

92 

97 

96 

94 

94 

96 

85 

90 

90 

78 

64 

88 

84 

90 

94 

84 

96 

85 

85 

86 

36 

88 

64 

84 

85 

84 

86 

86 

,7 

MIN 

50 

55 

62 

64 

6  3 

70 

50 

52 

51 

62 

60 

64 

66 

51 

51 

2  0 

47 

53 

53 

53 

55 

51 

56 

.2 

4TIOCH  fibreboard  hills 

MAX 

84 

84 

84 

89 

82 

93 

95 

92 

89 

93 

88 

84 

81 

85 

88 

86 

87 

93 

83 

94 

64 

85 

89 

86 

65 

82 

61 

86 

61 

83 

86 

.5 

MIN 

53 

58 

62 

63 

61 

59 

58 

55 

58 

67 

68 

61 

56 

58 

59 

55 

63 

62 

60 

60 

60 

56 

4TIOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

86 

93 

93 

92 

ee 

100 

100 

99 

95 

98 

81 

92 

91 

82 

87 

91 

91 

91 

97 

62 

100 

66 

8  9 

92 

91 

86 

81 

87 

87 

65 

86 

90 

'* 

MIN 

67 

65 

62 

62 

* 

51 

52 

52 

50 

50 

54 

65 

60 

52 

56 

56 

54 

51 

61 

56 

58 

55 

55 

MAX 

93 

95 

98 

104 

97 

102 

101 

100 

102 

102 

98 

97 

101 

97 

93 

93 

95 

99 

103 

102 

101 

99 

100 

97 

96 

95 

91 

85 

90 

89 

94 

97 

.1 

MIN 

71 

72 

73 

72 

75 

69 

66 

66 

67 

66 

69 

78 

75 

77 

73 

75 

74 

69 

64 

60 

63 

64 

66 

70 

70 

JBERRY 

MAX 

95 

100 

102 

100 

102 

101 

102 

96 

92 

93 

94 

96 

103 

100 

100 

1  0  3 

99 

97 

96 

94 

90 

83 

88 

89 

93 

94 

96 

.2 

MIN 

67 

66 

63 

55 

55 

57 

60 

71 

65 

69 

68 

65 

65 

61 

57 

52 

55 

56 

56 

56 

61 

,5 

1BURN 

MAX 

88 

93 

97 

101 

100 

99 

97 

100 

99 

101 

93 

95 

98 

89 

91 

92 

92 

06 

98 

91 

101 

97 

93 

94 

93 

89 

84 

86 

90 

90 

92 

94 

.1 

MIN 

58 

59 

60 

61 

65 

71 

71 

62 

61 

60 

62 

53 

53 

61 

61 

61 

61 

63 

.3 

'alon  pleasure  pier 

MAX 

76 

73 

74 

75 

73 

79 

79 

76 

75 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

78 

77 

76 

76 

74 

72 

73 

71 

70 

72 

70 

73 

.9 

MIN 

63 

62 

64 

65 

65 

64 

63 

65 

61 

58 

62 

59 

61 

59 

58 

66 

62 

.3 

c re   9  NNW 

MAX 

106 

107 

104 

110 

97 

105 

110 

110 

113 

109 

107 

104 

108 

i .?  9 

108 

109 

103 

107 

110 

101 

109 

112 

97 

88 

96 

104 

104 

102 

100 

92 

99 

104 

.5 

MIN 

81 

° 

81 

77 

76 

76 

83 

81 

83 

78 

82 

71 

74 

73 

77 

67 

70 

73 

71 

77 

.6 

IKERSFIELD  W b  ap 

92 

94 

99 

101 

100 

101 

101 

100 

1  0  2 

98 

95 

100 

95 

94 

94 

95 

96 

100 

99 

98 

102 

93 

98 

97 

96 

89 

6  6 

89 

91 

94 

95 

96 

.3 

MIN 

65 

67 

64 

67 

79 

74 

77 

74 

72 

72 

68 

64 

61 

64 

66 

66 

67 

70 

,7 

DD  C  T  T  HAM 

93 

95 

96 

99 

92 

95 

96 

95 

99 

89 

93 

95 

97 

96 

91 

88 

94 

96 

87 

89 

96 

97 

99 

94 

93 

95 

95 

9  2 

86 

85 

3  6 

93 

MIN 

53 

" 

59 

61 

65 

64 

64 

63 

64 

62 

58 

59 

59 

58 

59 

57 

59 

62 

65 

65 

66 

68 

66 

6 : 

57 

56 

56 

49 

50 

49 

50 

59 

3 

RSTOH 

102 

107 

105 

99 

96 

101 

104 

106 

104 

101 

98 

100 

103 

104 

102 

101 

100 

105 

94 

103 

105 

100 

93 

97 

99 

99 

96 

94 

93 

94 

96 

100 

1 

MIN 

65 

66 

72 

72 

73 

69 

66 

70 

72 

70 

66 

66 

68 

72 

66 

67 

68 

69 

71 

65 

69 

71 

64 

66 

67 

64 

62 

62 

59 

60 

61 

67 

2 

auhont  pumping  plant 

91 

92 

95 

92 

95 

94 

94 

92 

96 

90 

91 

92 

95 

96 

93 

89 

92 

95 

100 

91 

98 

97 

69 

90 

91 

92 

90 

89 

85 

84 

84 

92 

1 

MIN 

58 

61 

65 

° 

65 

63 

63 

66 

65 

63 

60 

59 

6 1 

60 

60 

60 

61 

65 

65 

66 

9  9 

71 

65 

62 

58 

59 

55 

49 

50 

51 

53 

61 

.2 

N  LOMOND 

85 

87 

85 

78 

80 

92 

90 

88 

85 

88 

89 

80 

76 

80 

84 

82 

62 

94 

84 

81 

80 

82 

81 

'2 

82 

83 

79 

78 

76 

78 

79 

82 

9 

MIN 

50 

55 

57 

58 

5 

60 

59 

60 

58 

59 

58 

57 

57 

5  b 

57 

50 

49 

45 

60 

56 

57 

56 

57 

56 

55 

54 

5  6 

57 

54 

55 

56 

56 

0 

65 

65 

70 

64 

77 

80 

75 

70 

72 

65 

70 

66 

68 

69 

69 

66 

72 

76 

81 

81 

67 

70 

73 

71 

70 

66 

68 

69 

66 

65 

71 

MIN 

2 

53 

55 

56 

60 

61 

57 

bb 

53 

57 

56 

56 

56 

57 

55 

55 

5  8 

58 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

56 

57 

57 

56 

55 

5  5 

56 

1 

RRY ESSA  LAKE 

87 

95 

98 

100 

98 

103 

101 

100 

99 

101 

92 

97 

97 

65 

89 

93 

91 

95 

99 

75 

103 

91 

90 

94 

91 

87 

81 

87 

87 

92 

92 

MIN 

57 

60 

66 

69 

72 

75 

72 

72 

70 

6 

65 

65 

58 

56 

6 

58 

55 

' 

61 

64 

64 

59 

60 

56 

60 

59 

60 

61 

59 

6.2 

3 

G  BAR   R  S 

98 

100 

105 

110 

107 

102 

101 

92 

101 

105 

105 

95 

100 

95 

97 

94 

97 

99 

102 

91 

102 

105 

101 

96 

92 

67 

87 

98 

95 

97 

MIN 

50 

56 

66 

69 

61 

62 

63 

1 

5 

65 

57 

52 

52 

50 

50 

6 

50 

53 

50 

54 

6 

J    BtAK    L  >*K  t 

83 

80 

79 

77 

75 

78 

82 

84 

81 

82 

77 

80 

80 

80 

75 

76 

81 

81 

72 

75 

76 

70 

72 

74 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

73 

MIN 

40 

42 

50 

54 

52 

46 

4  1 

43 

45 

48 

45 

43 

42 

41 

44 

47 

39 

41 

53 

47 

48 

56 

53 

42 

38 

40 

4C 

3  5 

38 

36 

34 

44 

0 

79 

87 

88 

88 

85 

85 

84 

86 

88 

86 

78 

82 

81 

79 

77 

78 

81 

87 

85 

84 

36 

88 

82 

3  3 

84 

77 

72 

71 

72 

76 

79 

MIN 

58 

66 

70 

72 

67 

69 

67 

6 

69 

58 

57 

62 

58 

5  7 

57 

63 

6 

67 

69 

69 

67 

5 

62 

58 

55 

56 

59 

9 

63 

0 

99 

99 

100 

97 

86 

97 

96 

100 

102 

85 

79 

89 

94 

95 

91 

91 

94 

97 

91 

97 

94 

92 

87 

92 

94 

92 

89 

87 

87 

69 

92 

MIN 

53 

60 

62 

75 

65 

60 

60 

58 

56 

62 

59 

54 

55 

55 

49 

50 

51 

50 

6  7 

6 1 

3 

6 

62 

56 

61 

51 

48 

49 

50 

56 

7 

5 HOP  UNI  ON   CA  R8 I  0  E 

77 

77 

74 

70 

72 

61 

70 

72 

74 

76 

60 

67 

63 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

74 

75 

68 

63 

66 

69 

70 

66 

70 

65 

64 

66 

7 

MIN 

51 

54 

54 

56 

52 

44 

48 

50 

32 

47 

45 

45 

44 

48 

45 

45 

47 

46 

46 

46 

9 

IE   CANYON  WB  AP 

76 

83 

87 

85 

82 

80 

81 

79 

82 

82 

76 

77 

78 

75 

75 

76 

76 

82 

74 

64 

85 

83 

8  2 

76 

71 

71 

66 

72 

74 

75 

76 

78 

MIN 

57 

62 

70 

66 

68 

61 

65 

65 

63 

63 

60 

59 

60 

56 

5 

5 

61 

63 

61 

60 

i 

'THE 

109 

107 

104 

102 

104 

111 

109 

113 

1  1  1 

104 

107 

110 

110 

105 

104 

101 

107 

105 

103 

107 

I- 

105 

93 

1 : : 

105 

106 

. :  3 

107 

102 

101 

100 

105 

MIN 

75 

78 

82 

65 

77 

75 

78 

79 

84 

81 

75 

75 

' 

73 

78 

78 

78 

78 

80 

79 

81 

76 

2 

'THE   FAA  AP 

MAX 

109 

106 

105 

102 

104 

111 

111 

115 

105 

105 

108 

110 

108 

105 

95 

102 

106 

1 :  : 

104 

106 

111 

104 

96 

101 

106 

107 

no 

105 

102 

101 

1 : 1 

105 

3 

MIN 

8  1 

85 

84 

80 

84 

85 

87 

85 

88 

83 

8  1 

8  1 

84 

83 

7 

78 

80 

63 

82 

87 

86 

81 

61 

6 

a 

MAX 

85 

90 

93 

94 

92 

87 

81 

70 

81 

84 

87 

76 

78 

81 

80 

77 

79 

79 

87 

70 

86 

67 

86 

84 

80 

75 

75 

63 

69 

76 

77 

61 

MIN 

34 

39 

44 

52 

55 

56 

46 

50 

47 

41 

50 

42 

42 

* 

3  5 

3 1 

33 

3 1 

41 

9 

35 

41 

7 

tl  TA 

MAX 

80 

84 

81 

85 

93 

91 

90 

83 

80 

85 

87 

81 

79 

78 

77 

79 

81 

79 

85 

91 

87 

82 

80 

82 

82 

82 

79 

78 

79 

79 

3. : 

82 

MIN 

60 

59 

62 

65 

66 

65 

64 

65 

64 

65 

60 

62 

64 

63 

64 

62 

60 

62 

65 

63 

65 

66 

62 

6 

'REGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

103 

104 

104 

105 

98 

100 

108 

110 

110 

95 

99 

104 

109 

109 

103 

93 

98 

104 

103 

97 

103 

108 

91 

97 

102 

105 

.  .  2 

105 

101 

97 

98 

MIN 

66 

75 

75 

77 

76 

73 

75 

74 

77 

72 

70 

70 

76 

7  3 

76 

70 

71 

7  3 

75 

71 

71 

6 

'MAN  DAM 

MAX 

80 

86 

90 

87 

83 

80 

80 

79 

S3 

82 

75 

76 

76 

75 

74 

74 

76 

61 

83 

84 

62 

80 

80 

75 

72 

71 

66 

69 

73 

75 

74 

78 

M  I  N 

52 

52 

62 

64 

64 

59 

59 

59 

56 

68 

62 

51 

59 

57 

49 

46 

50 

54 

56 

60 

60 

52 

50 

55 

6 

WLEY  2  SW 

MAX 

106 

108 

105 

106 

100 

102 

111 

113 

112 

97 

104 

106 

111 

I  19 

106 

94 

99 

107 

106 

103 

106 

112 

32 

121 

103 

106 

l  3  6 

110 

104 

100 

MIN 

72 

74 

80 

73 

78 

78 

76 

83 

84 

77 

73 

76 

76 

77 

74 

74 

76 

60 

77 

80 

82 

61 

76 

5 

DGEPORT 

MAX 

89 

88 

86 

89 

80 

84 

81 

80 

85 

81 

75 

76 

61 

63 

60 

79 

82 

66 

84 

87 

86 

85 

76 

80 

76 

78 

73 

72 

75 

7c, 

79 

8  1 

1 

MIN 

35 

40 

40 

51 

50 

48 

46 

39 

33 

42 

49 

37 

34 

33 

35 

32 

33 

32 

47 

42 

39 

33 

36 

38 

39 

6 

OKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

92 

95 

101 

105 

103 

104 

99 

104 

102 

97 

93 

99 

94 

93 

96 

101 

102 

100 

95 

95 

96 

86 

89 

96 

94 

95 

98 

97 

3 

M  I  N 

50 

51 

63 

71 

70 

73 

70 

68 

60 

65 

62 

58 

51 

46 

50 

59 

60 

52 

54 

56 

59 

61 

58 

58 

6 

BANK  WB  AP 

MAX 

86 

86 

89 

95 

92 

89 

88 

87 

80 

87 

88 

87 

88 

85 

66 

86 

95 

94 

91 

100 

98 

93 

B£ 

3  ~ 

64 

85 

83 

79 

77 

79 

8 : 

87 

5 

MIN 

61 

61 

64 

69 

71 

70 

66 

63 

62 

65 

65 

63 

63 

62 

60 

62 

59 

60 

58 

58 

D6 

63 

6 

1  L INGAME 

MAX 

67 

68 

71 

71 

91 

90 

87 

78 

70 

69 

71 

70 

67 

70 

74 

73 

7* 

73 

75 

74 

70 

69 

73 

70 

71 

67 

76 

75 

75 

76 

73. 

MIN 

52 

53 

52 

56 

56 

62 

6  1 

58 

55 

56 

59 

5  7 

57 

57 

58 

55 

2.  9 

56 

57 

53 

56 

56. 

3 

NEV 

MAX 

84 

89 

94 

104 

95 

86 

89 

91 

88 

88 

92 

93 

86 

38 

85 

64 

84 

85 

91 

75 

92 

93 

92 

86 

87 

85 

78 

78 

86 

84 

86 

87. 

8 

MIN 

35 

37 

50 

57 

67 

57 

55 

52 

48 

46 

59 

46 

46 

52 

38 

40 

33 

32 

42 

43 

52 

46 

36 

41 

43 

34 

41 

44 

44 

52 

45. 

7 

TONWILLOW 

MAX 

93 

95 

97 

103 

102 

103 

103 

102 

103 

105 

100 

96 

104 

97 

93 

95 

96 

99 

101 

99 

1  )2 

103 

96 

97 

100 

9  2 

88 
61 

91 

92 

-6 

98. 

2 

MIN 

61 

65 

71 

76 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

76 

71 

70 

64 

63 

62 

61 

65 

71 

69 

74 

73 

71 

--• 

65 

61 

61 

62 

64 

b- 

67. 

9 

1  PI LLO  NM 

MAX 

73 

72 

76 

74 

85 

78 

76 

73 

75 

77 

72 

69 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

76 

75 

75 

77 

75 

76 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

72 

74. 

MIN 

62 

60 

60 

58 

65 

67 

64 

62 

61 

61 

56 

62 

61 

59 

60 

59 

62 

64 

59 

60 

59 

63 

64 

6  3 

56 

50 

6  3 

62 

52 

59 

61 

60. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
-  265  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN 
AUGUST  19(, 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CACHUMA  DAM 

MAX 

— 

100" 

9  7 

-— 

94 

90 

93 

90 

85 

83 

9  3 

94 

99 

101 

95 

90 

69 

90 

95 

94 

85 

82 

84 

82 

65 

85 

M I  N 

SO 

50 

50 

59 

63 

65 

60 

52 

55 

60 

55 

54 

54 

51 

52 

50 

46 

53 

64 

58 

55 

56 

54 

56 

54 

52 

53 

56 

50 

54 

53 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

85 

8.5 

66 

64 

82 

82 

8  3 

81 

78 

80 

80 

82 

86 

80 

86 

89 

86 

81 

32 

78 

76 

67 

73 

77 

80 

MIN 

48 

48 

56 

59 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

54 

54 

55 

50 

47 

48 

46 

49 

51 

58 

59 

59 

58 

61 

47 

48 

52 

51 

46 

49 

51 

CALLAHAN  RS 

MAX 

90 

85 

64 

94 

96 

95 

90 

86 

87 

87 

87 

90 

91 

89 

94 

94 

95 

93 

91 

88 

85 

85 

89 

66 

9C 

87 

MIN 

45 

47 

53 

61 

62 

55 

54 

57 

50 

50 

62 

54 

46 

45 

45 

45 

41 

41 

46 

48 

52 

54 

42 

45 

47 

44 

44 

45 

48 

46 

50 

CAMPO 

MAX 

97 

92 

95 

96 

100 

94 

92 

94 

98 

96 

95 

91 

95 

97 

95 

66 

93 

96 

92 

93 

91 

97 

94 

69 

86 

93 

87 

90 

MIN 

50 

53 

57 

57 

61 

57 

58 

57 

61 

56 

53 

56 

55 

54 

59 

55 

57 

62 

60 

60 

63 

65 

62 

57 

54 

52 

50 

43 

46 

44 

48 

CAMP  PARDEE 

MAX 

90 

95 

99 

106 

105 

105 

104 

1 04 

104 

106 

90 

97 

97 

89 

93 

94 

97 

96 

104 

90 

104 

97 

91 

95 

95 

91 

84 

85 

91 

93 

94 

MIN 

54 

56 

63 

69 

70 

73 

71 

67 

68 

65 

66 

65 

56 

53 

55 

59 

58 

60 

71 

66 

64 

58 

56 

62 

62 

56 

60 

61 

56 

57 

58 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

98 

93 

99 

102 

99 

99 

98 

92 

92 

91 

92 

96 

100 

94 

95 

97 

103 

100 

96 

101 

102 

100 

95 

93 

90 

94 

88 

84 

84 

65 

85 

MIN 

57 

58 

61 

69 

70 

67 

67 

62 

59 

64 

64 

60 

60 

58 

56 

60 

59 

63 

68 

67 

70 

70 

66 

63 

58 

57 

52 

56 

55 

55 

52 

CANT  I  L 

MAX 

105 

102 

107 

102 

101 

104 

105 

110 

104 

105 

98 

104 

103 

101 

100 

1  DC 

102 

106 

102 

105 

108 

100 

101 

97 

98 

97 

96 

93 

93 

94 

99 

MIN 

61 

65 

73 

73 

75 

67 

70 

71 

73 

73 

71 

66 

70 

65 

62 

58 

57 

65 

73 

72 

74 

73 

70 

65 

66 

70 

70 

58 

58 

61 

60 

CANYON  DAM 

MAX 

85 

93 

94 

97 

91 

81 

90 

75 

82 

87 

86 

80 

83 

82 

79 

79 

81 

86 

65 

78 

88 

89 

65 

82 

79 

78 

77 

75 

78 

78 

MIN 

37 

43 

42 

55 

60 

51 

48 

52 

37 

47 

56 

45 

41 

46 

37 

39 

36 

37 

46 

44 

50 

47 

43 

46 

46 

36 

42 

41 

43 

46 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

79 

76 

7  B 

68 

81 

92 

84 

85 

82 

75 

78 

75 

75 

76 

77 

75 

85 

96 

94 

62 

77 

76 

74 

76 

75 

77 

70 

77 

73 

78 

80 

MIN 

43 

44 

51 

53 

53 

56 

56 

53 

52 

55 

57 

54 

53 

54 

46 

45 

44 

45 

54 

55 

50 

51 

52 

52 

50 

43 

59 

54 

55 

53 

53 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

92 

94 

99 

104 

105 

101 

101 

101 

101 

103 

99 

99 

100 

95 

94 

93 

95 

97 

103 

100 

101 

103 

97 

97 

97 

93 

90 

63 

89 

90 

94 

MIN 

56 

61 

70 

72 

72 

70 

71 

66 

66 

71 

74 

69 

63 

58 

55 

57 

56 

60 

69 

68 

70 

68 

65 

72 

63 

56 

54 

57 

57 

61 

62 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

94 

99 

1U5 

100 

92 

95 

96 

95 

95 

97 

89 

89 

65 

85 

65 

85 

89 

93 

89 

93 

92 

94 

95 

88 

69 

76 

84 

89 

90 

90 

86 

MIN 

46 

49 

55 

62 

65 

57 

55 

56 

52 

54 

60 

48 

46 

48 

45 

45 

45 

45 

49 

54 

51 

47 

44 

47 

46 

44 

54 

48 

46 

50 

48 

CEDAR  GROVE 

MAX 

87 

88 

90 

94 

86 

87 

69 

87 

93 

94 

79 

76 

63 

85 

83 

82 

83 

86 

92 

82 

91 

91 

91 

77 

83 

80 

84 

80 

79 

78 

82 

MIN 

45 

51 

52 

52 

56 

53 

53 

54 

52 

52 

53 

52 

49 

49 

47 

46 

45 

46 

49 

55 

58 

56 

44 

53 

46 

43 

44 

43 

47 

45 

47 

CEDAR V I LL  E 

MAX 

82 

94 

102 

104 

1  06 

80 

90 

93 

85 

91 

94 

87 

85 

66 

89 

83 

84 

89 

94 

79 

90 

93 

96 

94 

86 

74 

S2 

63 

65 

86 

85 

MIN 

52 

60 

67 

66 

69 

61 

57 

56 

56 

59 

65 

54 

53 

56 

54 

52 

50 

50 

56 

52 

58 

60 

59 

58 

54 

46 

53 

53 

49 

49 

50 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

94 

98 

103 

103 

103 

105 

93 

1  04 

98 

105 

98 

95 

102 

95 

96 

97 

96 

98 

102 

86 

105 

102 

98 

97 

97 

94  88 

87 

90 

95 

96 

MIN 

49 

53 

61 

68 

67 

66 

62 

57 

62 

63 

65 

61 

60 

56 

49 

55 

50 

53 

59 

59 

65 

55 

49 

52 

55 

46 

47 

52 

54 

55 

57 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

85 

87 

91 

92 

93 

90 

90 

86 

89 

93 

65 

64 

80 

84 

83 

83 

81 

85 

90 

81 

90 

93 

91 

88 

85 

82 

80 

66 

78 

81 

84 

MIN 

49 

53 

57 

60 

57 

59 

57 

56 

52 

57 

56 

49 

49 

49 

46 

47 

47 

49 

56 

54 

57 

58 

57 

57 

52 

47 

48 

46 

47 

47 

48 

CHESTER 

MAX 

89 

95 

100 

96 

90 

82 

79 

79 

88 

90 

87 

S7 

83 

82 

82 

83 

89 

86 

87 

90 

90 

90 

66 

82 

80 

75 

7S 

80 

63 

82 

MIN 

32 

39 

52 

54 

63 

53 

48 

47 

45 

46 

58 

45 

41 

34 

36 

32 

33 

42 

42 

48 

42 

38 

43 

33 

30 

46 

40 

29 

41 

44 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

94 

101 

1  00 

99 

102 

93 

104 

103 

102 

101 

91 

100 

89 

92 

94 

92 

95 

100 

99 

104 

100 

98 

92 

91 

89 

66 

88 

90 

92 

93 

91 

MIN 

52 

54 

68 

69 

70 

71 

68 

70 

67 

66 

69 

61 

62 

58 

56 

60 

57 

55 

61 

61 

66 

58 

55 

59 

59 

53 

62 

59 

59 

63 

63 

CHULA  VISTA 

MAX 

72 

72 

72 

71 

83 

76 

72 

72 

73 

74 

70 

70 

71 

71 

76 

76 

74 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

MIN 

66 

64 

65 

66 

71 

67 

66 

67 

64 

65 

65 

63 

63 

63 

67 

67 

67 

66 

65 

64 

65 

64 

65 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

88 

89 

91 

99 

95 

93 

92 

90 

83 

90 

90 

89 

69 

86 

87 

90 

95 

95 

92 

96 

100 

100 

91 

90 

88 

82 

80 

81 

79 

MIN 

55 

58 

63 

72 

69 

66 

65 

61 

60 

63 

65 

61 

58 

56 

57 

57 

60 

61 

61 

67 

67 

68 

65 

62 

56 

56 

54 

5C 

53 

55 

52 

CLARK SBURG 

MAX 

84 

91 

95 

99 

90 

102 

101 

97 

99 

101 

86 

95 

95 

83 

86 

92 

88 

91 

98 

82 

101 

90 

87 

90 

89 

88 

85 

86  88 

89 

86 

MIN 

46 

50 

54 

57 

60 

66 

63 

61 

61 

52 

46 

58 

53 

51 

51 

51 

48 

47 

54 

57 

60 

53 

53 

55 

57 

59 

55 

59 

57 

51 

57 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

94 

93 

97 

105 

104 

96 

97 

100 

100 

96 

101 

98 

92 

91 

93 

92 

95 

97 

85 

97 

1  0 ) 

98 

94 

93 

91 

90 

ec 

87 

91 

92 

MIN 

48 

50 

58 

73 

73 

70 

62 

58 

53 

52 

60 

56 

49 

49 

45 

42 

45 

43 

55 

52 

55 

45 

60 

56 

44 

59 

55 

50 

5C 

55 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

85 

91 

82 

97 

91 

1  02 

95 

97 

92 

99 

62 

91 

89 

82 

e  7 

91 

84 

92 

95 

92 

99 

85 

94 

93 

91 

86 

76 

87 

96 

86 

86 

MIN 

47 

49 

51 

58 

61 

62 

64 

59 

57 

52 

53 

56 

57 

50 

52 

51 

50 

50 

56 

64 

55 

50 

53 

54 

49 

53 

57 

56 

56 

56 

54 

COAL  I NGA 

MAX 

95 

98 

98 

100 

103 

104 

102 

102 

1  04 

100 

98 

102 

99 

94 

95 

97 

98 

103 

100 

103 

103 

100 

99 

96 

97 

92 

88 

92 

94 

97 

98 

MIN 

62 

62 

76 

76 

70 

70 

72 

72 

73 

70 

76 

69 

64 

59 

60 

61 

60 

62 

75 

69 

72 

66 

68 

69 

65 

5S 

57 

62 

63 

64 

64 

COLFAX 

MAX 

9* 

95 

98 

97 

96 

94 

96 

95 

96 

96 

92 

94 

94 

88 

89 

69 

90 

94 

93 

97 

101 

97 

92 

90 

89 

84  81 

84     86  8£ 

89 

MIN 

61 

60 

69 

71 

75 

66 

71 

72 

71 

70 

67 

66 

67 

65 

60 

61 

61 

65 

70 

66 

70 

69 

68 

70 

66 

5( 

60 

62 

5S 

63 

66 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

95 

100 

101 

99 

100 

97 

104 

96 

102 

100 

92 

101 

97 

94 

94 

93 

94 

99 

95 

103 

100 

94 

93 

94 

90 

85 

89 

93 

95 

94  92 

MIN 

53 

56 

63 

69 

70 

75 

68 

6  9 

62 

61 

66 

64 

58 

54 

55 

56 

50 

56 

64 

61 

64 

5S 

54 

54 

57 

55 

63 

5S 

6C 

61 

59 

CORCORAN   1RRIG  D I  ST 

MAX 

94 

96 

IOC 

105 

104 

104 

105 

103 

103 

105 

99 

99 

103 

96 

94 

95 

98 

99 

1  0  3 

100 

102 

1  0, 

99 

100 

9  9 

97 

92 

9C 

92 

93 

96 

MIN 

58 

59 

67 

76 

69 

73 

75 

70 

70 

77 

74 

70 

65 

60 

58 

59 

56 

59 

6  6 

69 

66 

66 

69 

66 

6  3 

57 

65 

55 

62 

62 

62 

CORONA 

MAX 

90 

91 

95 

99 

95 

97 

94 

90 

84 

91 

93 

94 

93 

93 

90 

92 

98 

96 

94 

99 

101 

97 

9; 

92 

91. 

90  88 

82 

82 

62 

83 

MIN 

62 

58 

60 

70 

68 

66 

65 

59 

61 

63 

64 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

62 

67 

66 

67 

68 

66 

61 

5  7 

56 

53 

52 

55 

54  52 

COVELO 

MAX 

90 

94 

100 

105 

104 

96 

96 

97 

9e 

98 

98 

65 

96 

89 

89 

95 

92 

99 

98 

94 

91 

8  8 

68 

74 

93 

93 

95 

MIN 

48 

49 

55 

58 

70 

63 

63 

57 

58 

53 

55 

55 

55 

46 

49 

48 

44 

45 

54 

56 

49 

45 

45 

49 

4f 

54  51 

52 

52 

50 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

65 

62 

62 

66 

67 

67 

70 

70 

68 

62 

64 

67 

63 

70 

67 

64 

62 

61 

84 

77 

65 

6< 

70 

67 

67 

66 

bt 

70 

MIN 

52 

52 

54 

53 

54 

53 

49 

50 

48 

52 

50 

53 

55 

54 

56 

54 

52 

51 

5  0 

50 

53 

55 

44 

49 

5  ) 

52 

55 

5« 

55 

CROCKETT 

MAX 

76 

84 

B4 

89 

74 

92 

90 

92 

89 

89 

77 

88 

80 

76 

78 

84 

84 

82 

9  3 

73 

71 

79 

76 

84 

8L 

78 

75 

6C 

77  ec 

76 

MIN 

53 

54 

55 

56 

57 

56 

56 

60 

58 

56 

58 

58 

57 

58 

56 

57 

54 

55 

58 

63 

56 

58 

56 

58 

6  1 

57 

61 

5E 

56 

56  57 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

75 

74 

82 

84 

82 

79 

75 

77 

79 

75 

73 

75 

75 

74 

74 

73 

80 

79 

7- 

84 

e  ■ 

8 1 

7  £ 

7" 

75 

74 

75 

72 

72 

71 

MIN 

61 

60 

61 

54 

67 

66 

65 

62 

61 

64 

63 

61 

59 

60 

58 

62 

59 

62 

6  1 

62 

64 

64 

65 

62 

6  1 

5S 

55 

5S 

5E 

58 

57 

CUYAMA 

MAX 

90 

91 

95 

100 

96 

98 

96 

97 

99 

100 

95 

93 

97 

95 

90 

91 

92 

94 

97 

96 

98 

98 

95 

95 

93 

9« 

86 

85 

65 

8S 

89 

MIN 

52 

52 

58 

70 

66 

60 

61 

59 

62 

65 

61 

60 

55 

54 

52 

53 

53 

55 

69 

62 

63 

66 

62 

59 

55 

51 

48 

49 

49 

51 

52 

CUYAMACA 

MAX 

85 

89 

90 

92 

84 

85 

<-o 

89 

94 

65 

83 

86 

91 

90 

89 

83 

86 

91 

92 

84 

89 

93 

66 

85 

85 

86 

85 

62  8C 

81 

84 

MIN 

50 

52 

51 

52 

50 

51 

59 

64 

60 

57 

59 

51 

64 

63 

54 

46 

48 

53 

54 

57 

56 

62 

56 

51 

56 

61 

60 

46 

43 

39 

45 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

104 

100 

105 

99 

101 

101 

106 

1  09 

105 

104 

101 

104 

104 

102 

98 

99 

101 

107 

92 

102 

105 

96 

85 

97 

102 

99 

96 

96 

95 

96 

MIN 

70 

72 

78 

70 

75 

74 

74 

76 

76 

76 

73 

73 

74 

71 

73 

69 

69 

72 

76 

74 

78 

78 

70 

66 

6  9 

66 

65 

62 

63 

64 

64 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

84 

91 

94 

98 

93 

100 

98 

96 

100 

99 

88 

94 

94 

85 

87 

o 

86 

90 

95 

80 

101 

93 

66  68 

89 

85 

85 

86  88 

67  88 

MIN 

49 

52 

54 

62 

65 

71 

67 

63 

62 

55 

61 

60 

56 

51 

51 

52 

44 

52 

62 

61 

60 

52 

53 

55 

55 

51 

57 

57 

54 

a 

60 

DEATH  VALLEY 

MAX 

115 

1  16 

1  1  1 

116 

114 

114 

116 

117 

lie 

115 

109 

112 

114 

115 

113 

110 

112 

116 

115 

112 

117 

118 

113 

105 

i  l 

111 

110 

ioe 

105 

103 

109 

MIN 

91 

91 

91 

91 

96 

93 

94 

94 

92 

95 

85 

88 

69 

90 

92 

88 

89 

82 

63 

85 

93 

82 

85 

79 

89 

65 

82 

61 

84 

62 

81 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

92 

93 

96 

90 

84 

90 

90 

93 

94 

87 

78 

86 

87 

89 

86 

85 

87 

89 

91 

69 

90 

88 

90 

63 

82 

84 

83 

82 

80 

81 

80 

MIN 

53 

64 

66 

73 

62 

60 

61 

63 

60 

63 

55 

54 

55 

57 

46 

55 

54 

55 

53 

52 

54 

5  ' 

59 

56 

54 

55 

53 

51 

51 

5C 

50 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

83 

89 

91 

91 

89 

86 

88 

84 

87 

88 

82 

86 

85 

82 

81 

61 

84 

88 

85 

88 

90 

86 

66 

84 

8C 

78 

75 

78 

79 

82 

82 

MIN 

43 

47 

51 

57 

61 

59 

55 

55 

53 

51 

60 

52 

48 

50 

43 

42 

40 

43 

50 

51 

55 

53 

49 

57 

53 

41 

53 

46 

45 

■  45 

49 

DENAIR 

MAX 

91 

95 

101 

101 

97 

101 

100 

99 

102 

89 

93 

95 

86 

90 

93 

95 

94 

99 

92 

99 

94 

91 

90 

93 

90 

86 

84 

90 

91 

91 

92 

MIN 

51 

56 

67 

70 

66 

73 

69 

69 

65 

63 

65 

65 

57 

55 

52 

54 

54 

56 

67 

65 

63 

57 

61 

60 

56 

53 

63 

57 

56 

57 

57 

Sec  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1961 


Day  01  Month 

• 

0) 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

SABLA 

MAX 

87 

92 

94 

95 

94 

92 

93 

93 

92 

93 

90 

90 

9  0 

66 

65 

86 

87 

93 

92 

94 

94 

94 

— 

~~ 90 

_ 88 

84 

— — 

_ 83 

MIN 

SO 

54 

61 

63 

61 

62 

61 

59 

59 

64 

62 

59 

60 

57 

51 

55 

51 

54 

59 

56 

61 

57 

54 

59 

58 

52 

51 

50 

50 

4  9 

49 

56.4 

1BINS  COLGATE  F0RE8AY 

MAX 

95 

99 

102 

104 

104 

98 

102 

100 

94 

100 

94 

93 

93 

94 

97 

101 

98 

101 

103 

98 

95 

94 

91 

90 

90 

92 

MIN 

55 

60 

66 

75 

74 

70 

69 

70 

72 

66 

65 

60 

57 

61 

58 

62 

68 

67 

70 

62 

65 

67 

56 

60 

60 

64 

65 

64.6 

iNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

82 

86 

91 

92 

89 

84 

84 

80 

82 

65 

86 

76 

75 

80 

79 

78 

78 

78 

85 

69 

86 

66 

B6 

82 

60 

74 

75 

62 

73 

73 

73 

80.3 

MIN 

37 

♦2 

47 

55 

55 

56 

50 

49 

45 

42 

43 

44 

42 

46 

36 

34 

35 

35 

45 

43 

49 

48 

49 

54 

48 

37 

50 

41 

40 

41 

39 

44.4 

INIEVILLE  RS 

MAX 

85 

87 

92 

95 

94 

92 

90 

92 

91 

92 

93 

85 

75 

66 

85 

94 

84 

85 

93 

74 

94 

94 

93 

91 

87 

62 

80 

78 

60 

85 

84 

87.5 

MIN 

44 

44 

52 

58 

62 

62 

54 

56 

54 

52 

57 

52 

50 

52 

43 

44 

42 

42 

47 

51 

54 

52 

49 

52 

55 

40 

42 

45 

45 

4B 

46 

49.9 

'LE  5  SSE 

MAX 

91 

96 

99 

102 

102 

88 

83 

79 

82 

90 

95 

81 

85 

86 

e  7 

84 

67 

89 

93 

81 

69 

96 

96 

91 

88 

83 

83 

72 

61 

8  2 

84 

87  9 

MIN 

50 

54 

60 

65 

66 

59 

56 

52 

54 

53 

59 

54 

48 

54 

50 

46 

45 

47 

51 

51 

68 

60 

59 

58 

56 

45 

50 

47 

43 

49 

53 

53.3 

)LEVS 

MAX 

89 

95 

99 

98 

95 

96 

95 

95 

96 

93 

92 

93 

90 

88 

87 

91 

93 

94 

90 

93 

98 

94 

92 

90 

87 

e  5 

77 

84 

87 

8  7 

87 

MIN 

42 

47 

57 

60 

57 

59 

58 

55 

49 

55 

61 

54 

50 

47 

42 

42 

42 

42 

58 

55 

58 

56 

57 

59 

50 

46 

43 

45 

46 

47 

44 

51.1 

TONS  LANDING 

MAX 

74 

73 

73 

81 

68 

82 

84 

82 

74 

60 

76 

7  o 

76 

74 

84 

88 

81 

80 

8  0 

79 

74 

8C 

72 

73 

70 

78.2 

MIN 

47 

49 

52 

57 

59 

59 

59 

53 

54 

55 

55 

51 

53 

51 

55 

56 

52 

50 

52 

54 

55 

56 

56 

55 

53.9 

LE  MTN 

MAX 

102 

105 

102 

104 

98 

102 

108 

110 

1  1  1 

111 

101 

104 

107 

109 

104 

94 

98 

105 

103 

99 

105 

109 

1  0  1 

9 1 

99 

103 

104 

104 

1 00 

93 

96 

102  6 

MIN 

84 

85 

84 

80 

80 

85 

87 

88 

84 

85 

83 

85 

90 

87 

73 

77 

80 

83 

76 

77 

84 

88 

61 

70 

75 

81 

81 

78 

80 

76 

78 

61.5 

T  PARK  RES 

MAX 

89 

94 

100 

99 

101 

99 

92 

98 

96 

98 

96 

90 

97 

90 

90 

90 

89 

92 

96 

87 

100 

100 

9  3 

92 

91 

91 

78 

85 

90 

92 

93 

93  2 

MIN 

57 

58 

64 

69 

78 

73 

66 

67 

65 

65 

73 

63 

61 

55 

56 

58 

50 

54 

61 

62 

66 

55 

56 

61 

55 

50 

60 

57 

59 

61 

61 

61.1 

CAP  I T  AN  DAM 

MAX 

91 

92 

95 

95 

100 

95 

93 

95 

95 

62 

90 

95 

91 

91 

ee 

85 

92 

92 

88 

92 

96 

100 

96 

92 

91 

92 

93 

88 

86 

84 

86 

91.7 

MIN 

60 

56 

58 

64 

68 

67 

68 

63 

62 

63 

62 

60 

61 

61 

61 

64 

61 

62 

59 

65 

66 

67 

64 

61 

57 

59 

58 

59 

57 

56 

56 

61.5 

CENTRO  2  SSW 

MAX 

108 

106 

106 

105 

105 

111 

111 

111 

105 

105 

108 

112 

110 

109 

92 

93 

107 

105 

101 

101 

112 

97 

101 

102 

107 

109 

109 

106 

101 

102 

101 

105.1 

MIN 

71 

73 

78 

76 

75 

74 

71 

79 

81 

74 

72 

75 

74 

78 

69 

71 

71 

62 

75 

78 

79 

78 

75 

72 

71 

71 

73 

69 

74 

70 

71 

74.2 

CTRA  PH 

MAX 

94 

99 

105 

106 

102 

103 

102 

102 

104 

104 

98 

99 

98 

92 

93 

95 

97 

101 

100 

102 

102 

97 

95 

95 

94 

90 

87 

89 

91 

92 

92 

97.4 

MIN 

51 

55 

61 

69 

69 

73 

65 

64 

62 

59 

60 

58 

55 

52 

48 

44 

46 

54 

71 

62 

63 

57 

56 

64 

59 

46 

60 

59 

54 

51 

56 

56.3 

|  VALLEY 

MAX 

85 

90 

100 

91 

88 

95 

96 

92 

90 

96 

89 

91 

65 

79 

82 

88 

89 

93 

90 

95 

94 

85 

78 

80 

77 

oe 

81 

8V 

86 

86 

76 

87.2 

MIN 

45 

48 

50 

63 

59 

52 

52 

54 

49 

42 

55 

58 

52 

51 

50 

46 

46 

45 

44 

48 

52 

54 

46 

44 

43 

51 

52 

47 

49 

49 

52 

49.9 

|INORE 

MAX 

97 

101 

105 

100 

97 

99 

100 

104 

94 

98 

99 

100 

100 

98 

95 

99 

100 

105 

97 

104 

105 

100 

97 

96 

98 

98 

95 

90 

90 

91 

95 

96.3 

MIN 

57 

57 

63 

72 

67 

68 

66 

63 

64 

66 

63 

61 

59 

59 

56 

6C 

62 

63 

69 

66 

69 

69 

66 

61 

56 

57 

56 

52 

51 

52 

53 

61.5 

EKA  WE  CITY 

MAX 

58 

58 

58 

60 

60 

61 

62 

60 

60 

56 

57 

58 

61 

61 

65 

61 

57 

60 

59 

63 

65 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

62 

61 

60 

68 

61.2 

MIN 

51 

52 

53 

53 

54 

53 

53 

53 

53 

51 

50 

51 

53 

55 

55 

54 

51 

50 

50 

51 

54 

55 

50 

52 

57 

56 

57 

55 

56 

54 

54 

53.1 

|RFIELD  POLICE  STA 

MAX 

87 

88 

98 

90 

101 

100 

97 

94 

100 

98 

93 

92 

b- 

83 

fl  7 

84 

90 

92 

93 

98 

94 

61 

86 

85 

82 

79 

85 

82 

83 

83 

85 

69.5 

MIN 

53 

54 

57 

54 

61 

71 

67 

61 

63 

47 

60 

58 

47 

50 

57 

53 

52 

53 

62 

62 

54 

56 

55 

58 

57 

55 

55 

58 

57 

56 

56 

56.7 

RMONT 

MAX 

88 

92 

96 

99 

90 

88 

94 

91 

97 

89 

90 

91 

94 

94 

86 

88 

90 

93 

90 

93 

95 

98 

92 

90 

86 

86 

87 

83 

60 

B4 

66 

90.5 

MIN 

69 

70 

74 

75 

73 

73 

75 

76 

79 

73 

72 

74 

76 

73 

70 

69 

72 

74 

76 

74 

74 

74 

73 

69 

69 

69 

65 

62 

62 

62 

60 

71.2 

j^ING   FISH   ♦  GAME 

MAX 

94 

98 

102 

102 

98 

85 

86 

87 

91 

93 

92 

86 

87 

88 

86 

86 

88 

93 

92 

95 

95 

92 

90 

84 

83 

88 

8.' 

84 

87 

85 

90.0 

MIN 

43 

47 

55 

63 

64 

57 

53 

49 

47 

49 

62 

50 

43 

46 

45 

39 

40 

41 

46 

51 

53 

49 

55 

54 

36 

52 

46 

39 

45 

49 

49.1 

,iOM  DAM 

MAX 

88 

94 

98 

102 

100 

102 

101 

102 

102 

103 

85 

97 

98 

87 

91 

93 

93 

95 

100 

90 

103 

95 

9  0 

93 

93 

88 

65 

88 

90 

92 

93 

94.5 

MIN 

54 

59 

63 

71 

71 

72 

71 

70 

69 

61 

65 

65 

57 

57 

58 

60 

55 

64 

73 

66 

64 

57 

59 

63 

61 

56 

56 

60 

58 

61 

60 

62.5 

TANA  KAISER 

MAX 

92 

93 

97 

101 

96 

96 

96 

95 

93 

93 

93 

92 

94 

94 

92 

94 

100 

100 

100 

101 

105 

100 

94 

94 

93 

91 

90 

8  7 

89 

65 

87 

94.4 

MIN 

60 

63 

67 

74 

71 

72 

71 

66 

67 

64 

66 

70 

64 

64 

64 

59 

65 

68 

70 

65 

76 

71 

66 

60 

62 

59 

59 

58 

58 

59 

59 

65.1 

:ST  GLEN 

MAX 

89 

92 

97 

105 

102 

96 

96 

95 

90 

97 

99 

82 

96 

95 

87 

66 

90 

92 

96 

96 

94 

98 

93 

92 

90 

85 

80 

83 

91 

90 

92.5 

MIN 

45 

47 

50 

57 

66 

56 

55 

58 

58 

55 

50 

51 

50 

46 

45 

45 

43 

42 

46 

46 

48 

49 

39 

43 

46 

44 

40 

46 

52 

49 

49.0 

'   8 1  DWELL 

MAX 

94 

97 

98 

100 

88 

84 

88 

85 

86 

87 

92 

85 

87 

86 

83 

64 

66 

92 

82 

90 

90 

92 

91 

86 

60 

82 

82 

81 

79 

84 

82 

87.2 

MIN 

42 

52 

57 

58 

57 

55 

53 

57 

55 

52 

50 

55 

49 

49 

51 

41 

48 

47 

55 

52 

51 

46 

42 

48 

49 

49 

44 

46 

52 

50.0 

|,  BRAGG 

MAX 

5C 

63 

60 

65 

66 

72 

66 

67 

71 

65 

62 

65 

66 

65 

66 

69 

65 

63 

63 

65 

69 

69 

67 

74 

74 

72 

67 

71 

63 

67 

64 

66.5 

MIN 

48 

47 

48 

50 

53 

51 

52 

52 

53 

51 

51 

50 

53 

55 

55 

5C 

51 

48 

46 

51 

54 

56 

54 

52 

50 

53 

56 

54 

55 

54 

54 

51.9 

BRAGG  A  VN 

MAX 

56 

59 

58 

63 

67 

64 

63 

65 

60 

57 

61 

63 

64 

64 

60 

61 

58 

61 

64 

69 

67 

65 

67 

64 

64 

61 

73 

63.2 

MIN 

48 

49 

48 

52 

53 

51 

SO 

50 

49 

50 

51 

50 

52 

54 

55 

47 

51 

48 

50 

49 

52 

48 

55 

54 

54 

54 

52 

51.0 

|   JONES  RS 

MAX 

90 

98 

106 

98 

97 

95 

94 

65 

95 

95 

83 

92 

90 

87 

87 

66 

91 

95 

91 

95 

99 

97 

97 

66 

88 

88 

83 

83 

90 

90 

90 

91.6 

MIN 

45 

49 

55 

65 

65 

57 

55 

63 

52 

42 

64 

59 

50 

48 

46 

45 

43 

43 

46 

48 

53 

54 

43 

47 

47 

49 

60 

5  5 

49 

46 

52 

51.5 

,  ROSS 

MAX 

62 

64 

65 

65 

73 

77 

71 

63 

64 

61 

63 

66 

69 

70 

66 

62 

61 

61 

71 

69 

70 

70 

69 

69 

66 

63 

61 

62 

64 

64 

70 

66.3 

MIN 

43 

47 

47 

51 

53 

55 

53 

52 

52 

50 

53 

53 

54 

49 

49 

52 

49 

49 

47 

56 

56 

56 

49 

49 

46 

49 

52 

54 

53 

54 

52 

51.1 

NO  WB  AP 

MAX 

94 

98 

100 

95 

99 

101 

101 

101 

103 

96 

97 

100 

93 

92 

93 

96 

98 

102 

99 

101 

100 

96 

97 

96 

94 

89 

82 

91 

91 

95 

95 

96.3 

MIN 

59 

62 

74 

73 

68 

72 

75 

71 

70 

74 

72 

69 

65 

60 

58 

60 

59 

61 

72 

66 

70 

66 

66 

67 

64 

58 

56 

61 

62 

63 

63 

65.6 

jNT  GOVT  CAMP 

MAX 

95 

98 

102 

105 

103 

103 

104 

105 

106 

107 

99 

100 

103 

96 

96 

97 

99 

101 

106 

104 

105 

105 

1  00 

100 

99 

97 

92 

85 

93 

94 

97 

99.9 

MIN 

54 

57 

62 

72 

69 

71 

71 

68 

65 

68 

71 

65 

61 

56 

52 

54 

54 

57 

60 

64 

65 

66 

61 

63 

61 

54 

51 

52 

57 

58 

58 

61.2 

T  FOREST 

MAX 

75 

78 

80 

78 

73 

72 

77 

80 

82 

81 

62 

73 

70 

79 

74 

72 

76 

77 

82 

76 

79 

83 

78 

77 

74 

72 

70 

66 

67 

66 

70 

74.9 

MIN 

50 

51 

55 

60 

56 

51 

54 

55 

56 

60 

49 

51 

52 

52 

46 

46 

48 

50 

52 

57 

56 

60 

S  B 

54 

52 

49 

45 

45 

46 

48 

46 

52.2 

ESPIE  FIELD 

MAX 

86 

90 

90 

95 

95 

91 

92 

89 

83 

85 

91 

87 

84 

82 

79 

86 

87 

85 

90 

90 

95 

92 

86 

86 

88 

89 

84 

83 

81 

83 

83 

87.3 

MIN 

62 

60 

62 

68 

67 

68 

67 

64 

64 

65 

63 

61 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

67 

66 

68 

68 

66 

63 

60 

63 

61 

62 

60 

59 

60 

63.8 

MAX 

86 

89 

91 

94 

80 

93 

100 

97 

85 

97 

81 

93 

85 

85 

85 

89 

90 

95 

103 

91 

90 

85 

83 

91 

90 

85 

66 

83 

82 

a» 

81 

86.7 

MIN 

52 

52 

58 

57 

55 

59 

61 

58 

56 

54 

58 

55 

55 

57 

54 

51 

50 

49 

62 

60 

54 

57 

55 

55 

52 

48 

63 

59 

57 

53 

55 

55.5 

NVILLE 

MAX 

89 

92 

97 

94 

91 

94 

95 

95 

95 

91 

93 

94 

90 

89 

86 

90 

92 

96 

93 

99 

96 

93 

92 

90 

86 

82 

61 

82 

84 

88 

89 

91.0 

MIN 

46 

48 

60 

64 

59 

55 

59 

55 

55 

66 

53 

55 

53 

51 

47 

45 

44 

49 

68 

55 

57 

62 

43 

40 

48 

44 

44 

46 

47 

49 

48 

52.1 

V  GROVE 

MAX 

72 

75 

80 

82 

76 

75 

77 

79 

80 

60 

68 

7  1 

75 

73 

71 

70 

70 

75 

SO 

76 

78 

82 

79 

74 

75 

73 

75 

71 

65 

66 

70 

74.6 

MIN 

46 

52 

56 

59 

55 

52 

54 

53 

54 

55 

52 

50 

49 

49 

46 

46 

44 

51 

55 

54 

57 

56 

55 

51 

49 

45 

43 

45 

43 

45 

47 

50.6 

>  VALLEY 

MAX 

81 

97 

95 

90 

95 

96 

94 

94 

94 

68 

87 

87 

87 

90 

94 

86 

96 

95 

93 

92 

89 

86 

82 

79 

64 

84 

87 

90.2 

MIN 

50 

60 

63 

70 

72 

66 

63 

67 

65 

65 

68 

63 

64 

59 

55 

57 

55 

59 

57 

57 

66 

63 

62 

57 

61 

54 

47 

55 

56 

59 

62 

60.5 

t|)N   1  W 

MAX 

85 

82 

89 

83 

96 

90 

90 

86 

90 

80 

85 

60 

77 

62 

88 

81 

88 

91 

87 

90 

77 

82 

86 

86 

84 

75 

83 

76 

77 

74 

89 

84.3 

MIN 

46 

45 

47 

54 

56 

61 

58 

55 

50 

51 

54 

53 

53 

48 

47 

49 

50 

44 

50 

59 

53 

46 

44 

48 

45 

45 

55 

54 

53 

54 

52 

50.5 

:e 

MAX 

92 

94 

9  7 

90 

69 

92 

94 

99 

96 

66 

76 

90 

92 

91 

88 

89 

91 

94 

84 

92 

94 

86 

85 

86 

92 

92 

65 

62 

62 

62 

89.7 

MIN 

66 

68 

73 

74 

72 

67 

68 

70 

68 

70 

64 

62 

63 

67 

64 

63 

64 

65 

66 

68 

68 

71 

72 

63 

63 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

65.8 

A   MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

60 

62 

62 

63 

65 

66 

73 

71 

66 

65 

64 

67 

66 

69 

68 

69 

69 

65 

69 

66 

65 

71 

69 

66 

70 

70 

67 

70 

66 

69 

69 

67.1 

MIN 

52 

54 

53 

56 

56 

58 

60 

58 

56 

58 

59 

58 

59 

60 

60 

59 

54 

52 

52 

57 

57 

56 

56 

56 

60 

59 

51 

60 

55 

58 

50 

56.7 

'TON  AFP 

MAX 

75 

76 

75 

79 

94 

94 

85 

80 

76 

72 

78 

77 

73 

73 

75 

72 

76 

80 

73 

79 

78 

74 

76 

76 

75 

72 

74 

79 

72 

75 

82 

77.3 

MIN 

46 

47 

51 

58 

61 

66 

60 

56 

53 

53 

57 

55 

55 

55 

50 

52 

51 

47 

52 

56 

55 

55 

52 

52 

46 

54 

56 

57 

55 

54 

56 

54.1 

|R0 

MAX 

95 

97 

101 

101 

101 

103 

101 

100 

103 

100 

95 

100 

99 

94 

95 

56 

97 

102 

100 

99 

100 

99 

98 

96 

95 

94 

88 

58 

90 

91 

95 

^4 

97.4 

MIN 

57 

58 

71 

72 

61 

71 

70 

68 

67 

75 

70 

68 

59 

56 

55 

55 

56 

58 

72 

65 

67 

63 

65 

64 

60 

54 

58 

60 

59 

60 

63.0 

See  Reference  Notes  Following  Stitlon  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
AUGUST  1961 


Station 


HAPPY   CAMP  RS 

HAT   CREEK   PH  1 

HAVE  I  ELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 


HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLV1LD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

I  RON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  KYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  I 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

KET T LEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAK  ESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAM 


LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 


Day  Of  Month 

Average 

1  2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

95 

97 

103 

111 

99 

95 

103 

95 

102 

101 

104 

78 

96 

75 

93 

92 

95 

1  30 

100 

95 

102 

1  04 

97 

95 

93 

89 

70 

93 

98 

96 

97 

95.1 

MIN 

5 1 

54 

56 

73 

66 

62 

59 

59 

53 

50 

61 

63 

65 

55 

54 

49 

52 

58 

49 

52 

56 

63 

48 

59 

50 

49 

57 

52 

49 

61 

58 

90 

94 

99 

108 

101 

94 

t 
91 

92 

92 

95 

65 

90 

88 

86 

88 

87 

92 

94 

95 

94 

91 

89 

85 

79 

88 

65 

88 

91.: 

MIN 

3  7 

39 

49 

56 

65 

53 

51 

48 

49 

59 

47 

48 

40 

42 

36 

34 

43 

45 

46 

40 

42 

38 

37 

42 

46 

45 

50 

45.! 

102 

105 

104 

103 

96 

99 

107 

110 

109 

99 

99 

103 

107 

107 

103 

90 

97 

1  0  4 

104 

99 

104 

107 

98 

97 

101 

105 

106 

104 

100 

92 

96 

102.1 

MIN 

7  3 

79 

81 

75 

75 

75 

66 

88 

ai 

78 

77 

78 

64 

76 

72 

74 

75 

78 

76 

77 

80 

87 

79 

73 

72 

71 

72 

70 

75 

75 

75 

ee 

89 

95 

87 

102 

9  8 

95 

69 

95 

60 

90 

85 

81 

85 

90 

85 

91 

94 

87 

98 

84 

68 

93 

89 

89 

78 

63 

87 

85 

83 

95 

89. I 

MIN 

50 

52 

61 

65 

67 

57 

64 

53 

57 

55 

57 

54 

48 

54 

53 

49 

54 

60 

56 

52 

48 

52 

48 

50 

58 

56 

55 

56 

56 

90 

93 

95 

99 

90 

92 

94 

93 

97 

88 

90 

92 

96 

95 

92 

90 

99 

92 

97 

92 

97 

100 

94 

91 

90 

90 

91 

87 

84 

84 

66 

92. 

MIN 

57 

6  1 

63 

59 

58 

56 

57 

58 

54 

54 

55 

55 

60 

56 

61 

64 

64 

64 

64 

66 

65 

56 

51 

52 

51 

45 

47 

45 

48 

56. 

86 

87 

90 

93 

88 

87 

90 

88 

90 

94 

85 

84 

78 

85 

84 

83 

83 

66 

90 

79 

91 

93 

90 

87 

86 

62 

61 

71 

78 

81 

63 

85. 

MIN 

5 

62 

63 

65 

63 

61 

61 

56 

56 

61 

56 

58 

54 

52 

52 

52 

53 

57 

59 

61 

62 

63 

61 

57 

53 

53 

52 

53 

54 

54 

57. 

n? 

92 

93 

99 

94 

83 

91 

91 

66 

89 

96 

90 

82 

66 

93 

88 

93 

94 

95 

91 

83 

85 

78 

60 

86 

81 

82 

88. 

MIN 

57 

63 

64 

58 

57 

63 

54 

53 

53 

49 

48 

49 

50 

46 

56 

60 

47 

51 

48 

48 

46 

S3 

50 

51 

54 

MAX 

80 

80 

86 

76 

81 

89 

67 

86 

88 

76 

81 

76 

77 

80 

82 

79 

66 

96 

94 

80 

77 

85 

60 

81 

76 

78 

74 

73 

77 

71 

76 

80. 

MIN 

4  9 

49 

57 

59 

54 

59 

60 

56 

54 

56 

57 

56 

56 

54 

55 

48 

47 

50 

53 

58 

53 

55 

56 

54 

52 

48 

59 

55 

55 

55 

56 

54. 

86 

89 

95 

103 

91 

91 

102 

102 

100 

101 

103 

97 

89 

91 

85 

82 

94 

96 

98 

98 

98 

101 

79 

63 

83 

67 

64 

83 

92 

90 

91 

91. 

MIN 

50 

54 

60 

62 

60 

63 

67 

58 

56 

55 

56 

60 

55 

53 

51 

50 

56 

51 

56 

54 

50 

49 

49 

53 

50 

52 

57 

54 

54 

53 

54. 

MAX 

74 

78 

81 

79 

75 

75 

75 

80 

80 

80 

76 

72 

72 

72 

69 

70 

73 

77 

76 

76 

60 

79 

75 

73 

74 

69 

66 

65 

66 

66 

72 

74. 

■ 

MIN 

56 

58 

53 

53 

54 

51 

51 

51 

51 

48 

48 

48 

44 

46 

44 

47 

58 

53 

55 

55 

56 

51 

46 

44 

42 

43 

43 

45 

46 

49. 

89 

95 

101 

97 

95 

95 

95 

95 

99 

93 

93 

92 

93 

89 

90 

90 

91 

95 

94 

96 

98 

95 

93 

92 

89 

67 

82 

SO 

88 

B9 

91 

92. 

r 

MIN 

66 

71 

80 

72 

71 

71 

71 

70 

73 

70 

67 

65 

63 

61 

63 

62 

64 

71 

67 

71 

71 

66 

67 

68 

59 

67 

57 

60 

63 

65 

MAX 

87 

89 

84 

85 

87 

87 

68 

91 

67 

88 

83 

81 

82 

88 

62 

83 

89 

90 

75 

77 

89 

61 

77 

80 

84 

83 

82 

80 

78 

77 

80 

83. 

l 

MIN 

59 

62 

60 

56 

54 

56 

57 

59 

53 

52 

54 

52 

59 

51 

52 

57 

52 

57 

59 

60 

57 

50 

49 

51 

48 

44 

48 

49 

51 

107 

105 

106 

102 

102 

110 

110 

111 

105 

103 

106 

110 

108 

105 

95 

99 

106 

105 

101 

106 

111 

100 

99 

104 

106 

108 

108 

103 

101 

100 

100 

104. 

MIN 

8  0 

79 

79 

80 

60 

82 

79 

76 

74 

60 

80 

62 

74 

76 

77 

75 

78 

83 

78 

74 

79 

77 

78 

81 

77 

73 

77 

75 

75 

77. 

96 

98 

99 

104 

95 

95 

101 

100 

89 

96 

94 

91 

92 

94 

97 

98 

88 

80 

91 

94 

86 

85 

87 

93. 

SI 

MIN 

68 

73 

65 

67 

66 

69 

60 

57 

57 

57 

57 

59 

63 

64 

65 

59 

62 

53 

55 

55 

56 

MAX 

104 

108 

105 

105 

102 

102 

113 

115 

112 

103 

103 

108 

113 

1  10 

108 

90 

98 

108 

108 

104 

108 

114 

96 

100 

104 

110 

112 

112 

107 

99 

100 

105. 

II 

MIN 

77 

78 

78 

63 

86 

63 

62 

75 

83 

79 

85 

83 

75 

73 

78 

76 

78 

62 

81 

80 

77 

77 

75 

79 

82 

76 

74 

73 

74 

MAX 

103 

104 

105 

103 

99 

102 

103 

107 

104 

99 

94 

101 

100 

99 

96 

97 

102 

104 

102 

101 

105 

100 

93 

96 

98 

97 

94 

95 

91 

92 

96 

99. 

II 

MIN 

62 

67 

74 

74 

76 

76 

73 

71 

70 

77 

68 

65 

66 

66 

63 

56 

61 

59 

77 

69 

71 

71 

72 

66 

65 

59 

54 

56 

56 

61 

60 

66. 

MAX 

104 

108 

10: 

106 

103 

106 

112 

113 

114 

105 

105 

107 

109 

1  1  1 

108 

95 

101 

107 

105 

103 

108 

111 

106 

94 

102 

107 

102 

107 

105 

98 

100 

105. 

II 

MIN 

79 

78 

76 

76 

76 

63 

86 

88 

65 

62 

82 

82 

61 

81 

74 

74 

77 

80 

81 

81 

87 

78 

77 

73 

73 

73 

72 

73 

76 

76 

75 

MAX 

90 

96 

98 

98 

90 

82 

84 

81 

6/ 

90 

60 

82 

83 

83 

79 

83 

83 

88 

79 

86 

90 

90 

88 

83 

61 

72 

74 

80 

76 

80 

77 

84. 

:.. 

MIN 

42 

46 

54 

55 

60 

49 

50 

47 

46 

48 

55 

49 

45 

49 

45 

42 

43 

42 

44 

46 

52 

53 

48 

47 

45 

39 

44 

44 

41 

42 

46 

47. 

MAX 

89 

92 

95 

82 

87 

90 

90 

92 

65 

87 

90 

92 

91 

88 

85 

90 

93 

92 

83 

90 

93 

90 

86 

66 

66 

89 

85 

61 

81 

80 

87 

88. 

.v. 

MIN 

55 

57 

62 

61 

63 

60 

58 

60 

62 

57 

55 

57 

58 

56 

59 

56 

59 

65 

63 

65 

65 

63 

65 

56 

58 

53 

53 

46 

48 

47 

50 

57. 

MAX 

77 

79 

82 

84 

80 

94 

93 

90 

85 

88 

84 

65 

80 

78 

80 

85 

79 

84 

89 

76 

87 

76 

80 

83 

84 

79 

79 

BO 

81 

71 

73 

82. 

1!! 

MIN 

46 

48 

51 

56 

58 

65 

64 

58 

55 

51 

56 

57 

54 

56 

52 

49 

50 

49 

56 

59 

54 

55 

52 

52 

47 

53 

54 

57 

56 

54 

54 

MAX 

93 

95 

100 

105 

104 

104 

104 

104 

103 

101 

99 

103 

100 

96 

97 

98 

100 

101 

101 

100 

103 

100 

100 

99 

97 

94 

90 

91 

92 

96 

97 

98. 

IIII 

MIN 

7  ] 

74 

80 

86 

86 

80 

81 

79 

80 

83 

75 

79 

78 

J  2 

72 

74 

74 

76 

64 

60 

83 

80 

84 

76 

75 

76 

62 

69 

70 

72 

74 

77. 

MAX 

100 

102 

103 

99 

100 

1  30 

99 

102 

102 

95 

93 

95 

97 

95 

93 

93 

96 

101 

100 

98 

104 

97 

91 

99 

96 

93 

90 

89 

89 

89 

93 

96. 

1! 

MIN 

65 

56 

69 

73 

72 

69 

71 

71 

69 

74 

65 

69 

67 

62 

65 

64 

65 

70 

74 

67 

71 

69 

68 

65 

66 

66 

60 

60 

58 

65 

65 

66. 

MAX 

108 

100 

105 

105 

106 

106 

103 

105 

107 

102 

96 

102 

98 

97 

98 

99 

99 

106 

99 

102 

104 

102 

103 

99 

99 

94 

86 

90 

95 

99 

100 

100. 

mi 

MIN 

60 

60 

80 

82 

74 

76 

76 

78 

BO 

76 

76 

72 

65 

67 

67 

66 

66 

76 

79 

60 

74 

78 

77 

72 

66 

64 

64 

66 

68 

66 

66 

71,1 

MAX 

102 

101 

106 

106 

105 

104 

105 

104 

106 

104 

100 

104 

101 

102 

97 

100 

100 

106 

100 

105 

104 

101 

102 

101 

100 

93 

90 

93 

96 

99 

98 

101 

a, 

MIN 

67 

69 

76 

85 

76 

76 

78 

78 

74 

72 

75 

76 

65 

62 

67 

70 

66 

77 

79 

75 

76 

69 

74 

72 

69 

64 

63 

65 

70 

71 

72 

MAX 

82 

81 

90 

85 

85 

94 

91 

88 

89 

82 

85 

80 

78 

80 

82 

82 

90 

94 

91 

89 

60 

61 

63 

80 

80 

78 

77 

80 

78 

82 

-  i 

K 

MIN 

50 

51 

54 

55 

55 

55 

48 

53 

55 

56 

57 

56 

56 

55 

49 

48 

52 

46 

56 

56 

52 

54 

52 

50 

45 

53 

56 

57 

56 

51 

: 

MAX 

63 

65 

64 

70 

68 

66 

70 

72 

69 

65 

65 

66 

62 

61 

70 

65 

63 

65 

63 

73 

66 

63 

69 

69 

69 

66 

69 

67 

68 

65 

73 

66, 

MIN 

52 

53 

54 

54 

55 

53 

53 

52 

54 

54 

52 

52 

52 

5  5 

56 

54 

53 

51 

51 

50 

53 

56 

51 

51 

54 

53 

58 

54 

56 

54 

51 

1 

\ 

MAX 

89 

88 

97 

101 

103 

96 

99 

99 

99 

99 

67 

90 

95 

89 

62 

90 

90 

95 

97 

91 

96 

88 

81 

83 

90 

90 

76 

87 

88 

89 

89 

91. 

MIN 

5  9 

57 

61 

70 

66 

72 

70 

67 

67 

62 

64 

64 

57 

54 

50 

57 

54 

56 

67 

60 

63 

57 

58 

59 

58 

46 

55 

57 

56 

6C 

60 

60 

MAX 

75 

73 

74 

79 

82 

B4 

82 

77 

74 

76 

76 

75 

74 

74 

72 

75 

75 

75 

78 

79 

79 

77 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

71 

76 

MIN 

59 

58 

60 

66 

66 

65 

65 

60 

62 

63 

64 

62 

62 

60 

62 

63 

63 

61 

66 

64 

64 

65 

68 

63 

62 

61 

53 

59 

58 

59 

52 

61 

MAX 

82 

82 

85 

79 

76 

81 

80 

84 

79 

80 

79 

63 

83 

79 

77 

79 

82 

85 

79 

76 

75 

76 

78 

77 

78 

78 

76 

71 

70 

70 

76 

78 

MIN 

55 

58 

63 

59 

59 

57 

58 

57 

60 

62 

57 

57 

56 

64 

54 

57 

55 

56 

61 

58 

58 

61 

61 

59 

55 

55 

52 

52 

47 

47 

52 

56 

MAX 

92 

96 

101 

101 

92 

96 

97 

97 

99 

98 

92 

94 

86 

87 

92 

90 

91 

94 

93 

98 

98 

91 

91 

90 

69 

84 

85 

88 

90 

92 

90 

92 

MIN 

49 

51 

58 

71 

72 

68 

63 

63 

60 

56 

70 

63 

59 

46 

50 

46 

47 

50 

55 

56 

59 

49 

46 

48 

46 

45 

53 

55 

55 

56 

54 

55 

MAX 

97 

101 

110 

99 

98 

97 

102 

100 

100 

101 

92 

98 

94 

93 

93 

93 

94 

96 

87 

102 

100 

96 

96 

93 

69 

81 

89 

95 

96 

96 

94 

95 

v  ;■ 

MIN 

4  9 

52 

59 

67 

67 

70 

68 

63 

63 

62 

62 

58 

63 

59 

52 

54 

48 

51 

55 

59 

62 

58 

51 

55 

54 

50 

54 

54 

57 

57 

58 

57 

MAX 

80 

84 

88 

87 

86 

81 

82 

81 

84 

84 

76 

77 

79 

78 

66 

64 

78 

82 

82 

83 

86 

84 

83 

80 

76 

73 

72 

72 

73 

76 

78 

80 

MIN 

42 

48 

52 

58 

62 

60 

54 

47 

41 

40 

60 

50 

51 

52 

41 

40 

41 

45 

50 

50 

54 

54 

50 

45 

53 

48 

50 

43 

42 

46 

45 

48 

MAX 

79 

88 

84 

84 

84 

62 

81 

80 

81 

84 

77 

77 

73 

76 

75 

74 

72 

82 

80 

82 

84 

83 

84 

80 

78 

74 

72 

73 

73 

76 

76 

79 

MIN 

47 

56 

54 

62 

63 

59 

56 

56 

50 

54 

60 

50 

51 

54 

43 

44 

45 

49 

56 

51 

56 

56 

55 

55 

55 

44 

49 

45 

42 

46 

54 

52 

MAX 

82 

85 

83 

88 

91 

88 

89 

86 

79 

84 

86 

84 

60 

78 

74 

62 

82 

78 

87 

66 

92 

87 

79 

62 

84 

83 

80 

77 

77 

78 

79 

83 

pill 

MIN 

62 

61 

62 

65 

67 

68 

66 

64 

64 

65 

61 

61 

64 

64 

63 

61 

62 

63 

65 

65 

67 

66 

65 

63 

62 

62 

62 

60 

61 

60 

60 

63 1 

MAX 

1  00 

103 

105 

98 

94 

100 

100 

106 

99 

97 

97 

100 

100 

95 

95 

96 

98 

103 

96 

102 

104 

105 

97 

95 

95 

94 

91 

67 

92 

92 

95 

97' 

'■'•Ks 

MIN 

64 

76 

68 

72 

71 

65 

69 

69 

68 

73 

67 

63 

64 

63 

59 

59 

54 

59 

73 

66 

70 

70 

70 

64 

66 

56 

55 

59 

56 

59 

56 

MAX 

93 

101 

102 

102 

99 

100 

98 

102 

100 

92 

96 

94 

93 

92 

94 

96 

102 

97 

101 

101 

98 

95 

95 

94 

90 

64 

88 

90 

92 

93 

96 

MIN 

62 

65 

72 

78 

78 

77 

73 

74 

76 

74 

72 

72 

66 

64 

64 

68 

64 

66 

73 

72 

77 

65 

60 

67 

64 

57 

65 

63 

65 

69 

65 

68 

MAX 

84 

89 

91 

98 

94 

78 

82 

85 

62 

87 

92 

a: 

83 

83 

83 

83 

81 

83 

88 

88 

66 

90 

89 

87 

83 

79 

66 

78 

63 

79 

60 

8« 

MIN 

51 

56 

57 

69 

65 

5  9 

56 

60 

53 

57 

65 

55 

51 

59 

54 

49 

49 

50 

58 

54 

60 

65 

54 

56 

51 

50 

49 

55 

49 

50 

54 

55 

MAX 

93 

96 

100 

99 

97 

1  31 

100 

101 

1  '  3 

99 

99 

99 

96 

91 

97 

96 

97 

100 

100 

98 

93 

93 

96 

94 

91 

66 

91 

91 

95 

95 

96 1 

MIN 

55 

59 

72 

70 

69 

72 

70 

68 

6  9 

70 

70 

66 

62 

58 

57 

56 

57 

72 

66 

69 

66 

65 

66 

60 

57 

63 

58 

60 

61 

60 

6* 

MAX 

97 

100 

105 

98 

105 

1  0  4 

103 

104 

1  0  5 

97 

101 

1  0  ! 

99 

92 

95 

97 

100 

103 

103 

103 

103 

98 

100 

98 

92 

88 

92 

93 

93 

96 

97 

981 

"  1  N 

60 

63 

71 

76 

73 

7  6 

73 

69 

66 

76 

73 

71 

66 

62 

60 

60 

59 

68 

75 

68 

73 

69 

70 

66 

63 

56 

59 

61 

62 

62 

64 

66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  268  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1961 


Day  Of  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

g 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

MAX 

lb 

98 

105 

101 

102 

1  03 

101 

102 

103 

99 

98~ 

102 

98 

92 

94 

9  7 

M1N 

56 

58 

68 

71 

69 

68 

70 

66 

66 

71 

68 

6  5 

63 

59 

57 

57 

MAX 

80 

86 

87 

98 

90 

102 

102 

95 

94 

101 

88 

91 

88 

79 

79 

87 

MIN 

46 

47 

51 

53 

56 

58 

58 

60 

59 

51 

53 

57 

57 

56 

55 

50 

MAX 

96 

93 

94 

90 

82 

94 

97 

101 

97 

92 

88 

93 

91 

90 

M  I  N 

64 

68 

71 

65 

70 

68 

69 

71 

71 

73 

67 

65 

68 

65 

6  2 

68 

MAX 

90 

95 

100 

92 

100 

1  00 

98 

99 

101 

83 

93 

92 

8  1 

86 

91 

91 

MIN 

52 

55 

61 

63 

64 

73 

71 

68 

68 

58 

66 

6  3 

57 

56 

5  6 

53 

MAX 

68 

65 

69 

74 

76 

80 

76 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

MIN 

55 

54 

54 

54 

57 

57 

57 

57 

57 

59 

59 

57 

57 

57 

57 

55 

MAX 

84 

82 

81 

94 

92 

91 

86 

82 

74 

81 

85 

82 

B2 

80 

74 

82 

MIN 

64 

63 

63 

66 

68 

69 

69 

65 

64 

64 

64 

62 

63 

62 

63 

63 

MAX 

82 

82 

83 

9  1 

92 

90 

83 

62 

7  7 

82 

85 

82 

83 

82 

76 

8  1 

M  I  N 

64 

63 

63 

68 

69 

70 

65 

65 

65 

66 

65 

63 

62 

62 

6  2 

64 

MAX 

75 

74 

74 

80 

83 

81 

75 

74 

77 

78 

73 

72 

75 

74 

74 

74 

MIN 

64 

63 

64 

68 

70 

68 

65 

64 

64 

67 

64 

64 

64 

62 

61 

62 

MAX 

82 

83 

82 

90 

91 

87 

83 

84 

78 

86 

84 

81 

8  3 

83 

81 

82 

MIN 

63 

63 

64 

70 

72 

70 

64 

64 

63 

65 

64 

63 

62 

63 

62 

6  3 

MAX 

96 

99 

104 

98 

103 

104 

104 

104 

1  06 

93 

101 

101 

93 

95 

96 

100 

MIN 

53 

58 

70 

73 

65 

69 

72 

68 

66 

68 

69 

65 

56 

55 

55 

55 

MAX 

88 

68 

88 

93 

103 

98 

1  0  1 

89 

90 

82 

9Z 

MIN 

50 

50 

52 

51 

54 

53 

54 

56 

58 

53 

54 

60 

59 

54 

51 

49 

MAX 

103 

102 

104 

95 

93 

103 

104 

102 

98 

101 

1  0  2 

101 

96 

96 

MIN 

60 

64 

68 

67 

66 

65 

65 

68 

69 

67 

68 

67 

64 

62 

62 

60 

102 

97 

MIN 

56 

59 

69 

64 

67 

71 

71 

68 

68 

68 

68 

66 

62 

56 

54 

55 

MAX 

85 

84 

89 

88 

94 

94 

91 

90 

95 

95 

88 

88 

82 

80 

85 

85 

MIN 

51 

55 

60 

62 

64 

69 

70 

67 

60 

59 

62 

61 

89 

56 

51 

53 

80 

80 

86 

90 

88 

78 

74 

60 

76 

82 

7  6 

7  5 

76 

MIN 

42 

46 

55 

58 

57 

55 

52 

50 

49 

50 

57 

49 

49 

47 

42 

44 

10  3 

102 

10  2 

103 

104 

102 

97 

MIN 

66 

68 

77 

81 

79 

76 

80 

77 

79 

82 

76 

75 

73 

65 

66 

58 

MAX 

80 

87 

86 

92 

80 

98 

95 

95 

90 

92 

8  1 

87 

8  4 

79 

8  3 

87 

MIN 

49 

51 

57 

59 

60 

63 

68 

62 

60 

57 

58 

59 

58 

57 

54 

53 

90 

96 

99 

104 

101 

102 

98 

105 

99 

104 

92 

94 

1  0  1 

93 

95 

96 

MIN 

55 

59 

66 

71 

73 

77 

73 

72 

70 

65 

66 

68 

60 

58 

58 

62 

MAX 

83 

88 

94 

101 

93 

87 

87 

92 

87 

90 

92 

78 

84 

87 

84 

84 

MIN 

35 

40 

50 

56 

61 

57 

56 

55 

49 

51 

59 

51 

48 

48 

4  3 

44 

1  04 

104 

104 

100 

101 

1  1  0 

112 

109 

100 

103 

10  8 

106 

102 

92 

MIN 

78 

78 

80 

80 

81 

83 

82 

83 

78 

75 

79 

76 

75 

77 

73 

93 

98 

104 

103 

98 

103 

102 

102 

105 

100 

101 

92 

93 

96 

MIN 

55 

59 

71 

71 

69 

73 

71 

70 

68 

67 

65 

61 

57 

57 

57 

84 

88 

89 

84 

87 

87 

82 

76 

MIN 

34 

42 

46 

48 

52 

54 

51 

45 

41 

43 

48 

54 

40 

42 

35 

34 

MAX 

95 

1  00 

106 

103 

104 

1 04 

1  0  2 

105 

105 

102 

102 

101 

97 

MIN 

65 

65 

76 

82 

75 

74 

76 

76 

77 

81 

73 

73 

71 

66 

63 

66 

MAX 

90 

92 

98 

96 

91 

94 

93 

95 

95 

89 

95 

94 

94 

94 

92 

90 

MIN 

63 

65 

72 

72 

66 

65 

66 

68 

70 

66 

65 

68 

67 

71 

68 

67 

MAX 

60 

83 

88 

96 

89 

8  1 

79 

85 

82 

64 

8  5 

83 

80 

7( 

MIN 

35 

40 

52 

55 

59 

53 

50 

49 

46 

48 

55 

45 

46 

48 

30 

40 

MAX 

92 

86 

92 

89 

90 

95 

97 

99 

93 

90 

91 

93 

96 

92 

66 

86 

MIN 

71 

75 

75 

64 

69 

74 

78 

79 

72 

70 

72 

74 

76 

77 

63 

65 

92 

95 

102 

101 

102 

102 

103 

MIN 

S3 

54 

65 

66 

65 

73 

69 

68 

67 

6  2 

65 

63 

56 

54 

55 

5  3 

88 

87 

91 

86 

75 

79 

80 

83 

88 

80 

72 

8  0 

8  3 

80 

8  ^ 

MIN 

62 

58 

57 

63 

56 

55 

84 

52 

52 

51 

54 

49 

47 

52 

50 

47 

65 

65 

65 

63 

82 

89 

fl  5 

7 1 

73 

71 

6( 

MIN 

6  2 

52 

52 

52 

51 

56 

56 

54 

53 

55 

56 

53 

56 

56 

56 

55 

MAX 

90 

95 

98 

1  3  4 

97 

104 

102 

101 

100 

103 

98 

95 

96 

89 

92 

94 

MIN 

55 

58 

64 

68 

72 

76 

71 

69 

69 

60 

61 

58 

56 

56 

52 

56 

MAX 

64 

64 

65 

67 

78 

74 

69 

64 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

65 

6 : 

M  I  N 

55 

52 

54 

53 

55 

57 

56 

54 

55 

57 

57 

56 

57 

56 

54 

5C 

MAX 

78 

65 

80 

75 

65 

75 

75 

60 

82 

74 

75 

78 

76 

75 

72 

83 

M  I  N 

55 

55 

55 

51 

55 

52 

55 

54 

54 

56 

52 

52 

55 

51 

49 

56 

MAX 

86 

90 

99 

94 

99 

97 

94 

94 

9  7 

88 

88 

89 

79 

82 

86 

MIN 

60 

59 

59 

59 

59 

71 

66 

68 

66 

61 

61 

50 

51 

50 

4; 

MAX 

76 

82 

90 

85 

85 

84 

83 

82 

85 

82 

80 

80 

7  5 

76 

79 

7  7 

MIN 

57 

61 

74 

73 

68 

67 

69 

67 

67 

64 

60 

6. 

MAX 

65 

89 

91 

98 

92 

81 

66 

86 

82 

88 

92 

77 

68 

84 

83 

7S 

MIN 

3  8 

40 

46 

52 

63 

51 

49 

60 

44 

45 

59 

55 

42 

45 

44 

4C 

MAX 

88 

95 

96 

93 

61 

88 

89 

80 

91 

92 

74 

88 

8  7 

85 

84 

81 

MIN 

44 

49 

62 

60 

59 

57 

36 

57 

53 

54 

58 

54 

50 

52 

48 

4< 

MAX 

83 

84 

88 

8  3 

80 

8  1 

84 

85 

84 

80 

81 

86 

6  5 

81 

81 

MIN 

64 

66 

67 

8  6 

61 

62 

62 

67 

66 

59 

61 

65 

65 

61 

58 

55 

MAX 

98 

99 

107 

10  2 

95 

101 

103 

104 

100 

88 

98 

100 

94 

88 

97 

9£ 

MIN 

48 

50 

59 

63 

60 

61 

58 

57 

57 

56 

59 

59 

56 

53 

50 

51 

MAX 

78 

78 

90 

SO 

92 

94 

88 

86 

89 

61 

85 

78 

7  9 

78 

76 

8C 

MIN 

48 

50 

55 

57 

59 

62 

51 

57 

58 

52 

58 

56 

56 

55 

52 

5C 

102  102 
65  69 


86  100 
64  57 


94 

94 

83 

87 

93 

7° 

65 

67 

70 

90 

97 

82 

100 

97 

70 

69 

76 

74 

72 

5  0 

86 

78 

82 

90 

90 

84 

82 

86 

85 

92 

71 

77 

77 

76 

83 

63 

65 

66 

66 

66 

65 

89 

88 

87 

94 

63 

6  5 

66 

66 

7  1 

98 

105 

97 

103 

99 

54 

5  6 

68 

68 

63 

93 

98 

91 

96 

88 

4  7 

4  7 

61 

63 

58 

99 

101 

88 

98 

101 

63 

67 

62 

67 

102 

101 

107 

102 

104 

6  7 

88 

95 

92 

91 

95 

75 

77 

81 

69 

80 

54 

97 

10  1 

99 

100 

102 

7  7 

86 

86 

93 

75 

93 

52 

59 

63 

59 

95 

96 

101 

83 

1  04 

67 

83 

94 

88 

79 

91 

98 

104 

105 

101 

105 

104 

102 

101 

100 

78 

82 

66 

80 

ei 

98 

103 

102 

102 

103 

7  b 

94 

9S 

98 

90 

98 

69 

7 1 

7  3 

78 

81 

69 

84 

b2 

92 

95 

91 

93 

96 

78 

94 

10  1 

90 

100 

94 

83 

85 

80 

80 

76 

50 

71 

80 

80 

70 

72 

91 

95 

99 

73 

103 

61 

62 

77 

70 

68 

50 

75 

79 

75 

70 

76 

49 

40 

86 

91 

95 

83 

95 

79 

84 

78 

84 

81 

63 

69 

68 

70 

70 

79 

84 

89 

84 

87 

37 

38 

45 

43 

48 

84 

88 

84 

91 

91 

43 

43 

52 

50 

56 

83 

87 

80 

85 

89 

60 

66 

62 

64 

68 

101 

105 

101 

104 

100 

49 

54 

61 

63 

56 

90 

93 

88 

87 

63 

51 

50 

56 

62 

58 

97  100  97 

66  69  64 

85  77  86 

54  54  55 

85  84  87 

65  69  63 

86 
57 

70 


96  91  87 
60     58  55 


78  76 
54  55 


91  90  87 
63     62  56 


57     53  62 


57     59  59 


79  85 

56  56 


86  86 

53  56 


89     90     88  90 


104  100 
62  63 


111 
81 


101  100 
U  71 


70 

70 

66 

70 

71 

71 

68 

68 

54 

57 

54 

5  7 

57 

76 

82 

83 

76 

75 

74 

75 

78 

62 

60 

60 

60 

80 

84 

82 

79 

78 

76 

77 

76 

59 

63 

60 

62 

61 

77 

75 

73 

73 

74 

71 

72 

6  9 

61 

87 

83 

82 

82 

79 

76 

77 

74 

1 

61 

99 

93 

92 

82 

92 

96 

96 

98 

1 

60 

6  0 

90 

85 

84 

83 

84 

92 

89 

90 

50 

5 

96 

98 

98 

98 

95 

92 

95 

95 

63 

63 

59 

49 

52 

54 

" 

99 

101 

99 

94 

86 

94 

95 

99 

64 

60 

54 

56 

57 

69 

61 

6  1 

85 

81 

78 

85 

85 

82 

82 

93 

* 

51 

51 

62 

60 

59 

5 

33 

81 

78 

75 

70 

66 

72 

71 

75 

* 

45 

42 

* 

44 

43 

46 

48 

97 

102 

90 

90 

91 

91 

96 

98 

71 

64 

64 

61 

61 

67 

69 

7  0 

88 

85 

83 

76 

83 

83 

93 

80 

5  9 

5 1 

61 

60 

59 

5  7 

5  5 

96 

95 

94 

87 

90 

94 

95 

91 

6  4 

61 

57 

64 

61 

62 

63 

62 

BP 

84 

79 

71 

79 

83 

84 

85 

44 

45 

40 

4  3 

45 

48 

5  1 

100 

101 

105 

106 

107 

103 

97 

97 

7  7 

68 

72 

71 

64 

70 

70 

71 

95 

94 

82 

91 

94 

95 

95 

64 

61 

56 

62 

60 

60 

6 1 

61 

80 

73 

73 

59 

68 

72 

74 

74 

51 

47 

40 

47 

6 

38 

40 

38 

99 

98 

94 

90 

90 

92 

95 

97 

74 

70 

64 

62 

63 

63 

68 

67 

91 

91 

90 

89 

89 

83 

83 

87 

66 

64 

64 

* 

58 

59 

67 

62 

81 

77 

86 

74 

69 

73 

79 

45 

38 

42 

46 

40 

41 

43 

85 

89 

91 

91 

87 

83 

84 

85 

65 

70 

73 

71 

70 

62 

63 

63 

93 

89 

85 

86 

90 

91 

92 

92 

61 

58 

55 

62 

5  8 

58 

59 

57 

78 

77 

79 

72 

74 

73 

77 

80 

54 

51 

47 

4£ 

45 

48 

* 

50 

71 

71 

74 

70 

71 

67 

65 

71 

54 

55 

51 

56 

56 

56 

55 

54 

97 

93 

90 

83 

68 

90 

93 

9  5 

59 

54 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

66 

70 

66 

64 

70 

66 

60 

64 

51 

54 

52 

54 

56 

54 

55 

65 

72 

72 

72 

71 

68 

67 

66 

71 

50 

50 

54 

52 

46 

47 

45 

41 

97 

85 

78 

74 

77 

83 

85 

85 

54 

54 

53 

53 

56 

56 

56 

56 

78 

75 

67 

65 

70 

75 

77 

77 

64 

51 

51 

53 

57 

62 

58 

87 

85 

80 

68 

76 

82 

80 

82 

40 

55 

37 

57 

46 

44 

42 

45 

84 

80 

69 

81 

86 

83 

85 

84 

5C 

47 

47 

45 

55 

47 

50 

51 

77 

80 

80 

75 

71 

72 

73 

79 

58 

59 

60 

55 

53 

53 

51 

56 

95 

94 

92 

87 

91 

93 

90 

95 

56 

52 

48 

52 

55 

56 

57 

53 

80 

82 

78 

78 

76 

77 

75 

91 

52 

52 

47 

58 

58 

55 

55 

55 

See  Reference  Notes  Following  Station  fadex 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Of  Month 


Station 

1     1  2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEEDLES   FAA  AP 

1  1  3 

114 

ToT 

TTT 

107 

95 

101 

101 

103 

107 

111 

1  0  7 

89 

102 

107 

108 

10  8 

106 

1 00 

Too 

100 

MIN 

36 

88 

6] 

79 

78 

63 

88 

47 

as 

87 

82 

84 

8  3 

77 

75 

79 

62 

85 

84 

86 

87 

76 

73 

78 

81 

79 

79 

81 

62 

76 

76 

NEVADA  CITY 

87 

87 

92 

90 

88 

93 

86 

87 

83 

95 

93 

93 

92 

89 

86 

81 

MIN 

45 

49 

54 

60 

65 

63 

58 

59 

56 

55 

60 

55 

54 

52 

45 

45 

42 

46 

51 

54 

58 

54 

51 

56 

55 

42 

46 

51 

48 

51 

53 

NEWARK 

67 

?J 

72 

90 

86 

70 

78 

72 

83 

74 

73 

73 

74 

74 

76 

MIN 

54 

54 

53 

58 

57 

63 

63 

59 

5  8 

56 

59 

60 

58 

53 

56 

54 

56 

54 

58 

64 

56 

57 

55 

56 

55 

53 

60 

52 

52 

58 

59 

NEWMAN   2  NW 

90 

93 

99 

1  0  1 

1  00 

92 

90 

97 

94 

90 

90 

85 

8' 

90 

90 

MIN 

52 

55 

66 

72 

66 

70 

70 

68 

66 

64 

66 

64 

56 

53 

53 

55 

54 

58 

62 

69 

62 

57 

61 

59 

58 

51 

63 

59 

57 

60 

56 

NEWPOR  T   BEACH  HA  Rp  OP 

MAX 

71 

71 

74 

70 

73 

70 

72 

73 

72 

MIN 

63 

61 

61 

64 

64 

65 

64 

61 

62 

63 

63 

60 

62 

62 

61 

62 

60 

63 

65 

63 

63 

64 

65 

63 

63 

62 

58 

63 

61 

6C 

57 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

9g 

99 

97 

96 

101 

94 

91 

9  3 

93 

92 

90 

100 

98 

87 

86 

87 

MIN 

53 

56 

63 

66 

63 

61 

65 

61 

65 

64 

60 

58 

56 

53 

52 

54 

58 

62 

64 

62 

64 

64 

63 

59 

55 

51 

51 

53 

57 

57 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

87 

86 

102 

102 

89 

MIN 

52 

51 

57 

65 

64 

70 

69 

66 

66 

59 

62 

61 

55 

53 

53 

57 

52 

5b 

62 

61 

62 

56 

56 

59 

55 

52 

56 

57 

55 

53 

54 

OAK  LAND   WB  AP 

MAX 

66 

66 

82 

76 

MIN 

54 

54 

55 

57 

58 

64 

6i 

59 

58 

58 

59 

59 

60 

59 

59 

58 

57 

56 

59 

59 

59 

59 

57 

59 

59 

56 

59 

6C 

55 

56 

58 

OCEANSIDE   CAMP  PENDLETON 

MAX 

72 

70 

75 

81 

80 

78 

?2 

71 

72 

72 

71 

72 

69 

MIN 

64 

65 

65 

66 

68 

68 

66 

63 

63 

62 

60 

61 

60 

62 

63 

63 

60 

64 

64 

61 

65 

66 

65 

65 

63 

64 

63 

62 

64 

6' 

60 

OJAI 

MAX 

92 

89 

98 

97 

95 

102 

X67 

MIN 

54 

66 

58 

63 

68 

65 

64 

58 

59 

62 

61 

57 

55 

55 

53 

51 

53 

60 

67 

61 

66 

6! 

60 

52 

52 

48 

52 

51 

5< 

51 

ORANGE  COVE 

MAX 

93 

95 

1  00 

100 

'67 

MIN 

57 

60 

70 

73 

68 

70 

74 

69 

67 

74 

72 

68 

64 

60 

58 

59 

56 

59 

73 

70 

66 

65 

67 

62 

56 

57 

56 

61 

60 

62 

OR  I  CK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

68 

76 

77 

85 

7? 

67 

70 

72 

67 

68 

66 

7J 

MIN 

51 

53 

53 

55 

52 

50 

50 

49 

52 

50 

55 

54 

53 

52 

49 

49 

46 

48 

51 

43 

51 

51 

58 

53 

52 

55 

51 

ORLANO 

MAX 

90 

95 

102 

1 02 

95 

102 

104 

MIN 

56 

59 

68 

70 

72 

71 

69 

74 

69 

6  8 

70 

65 

61 

56 

55 

59 

53 

6  0 

65 

69 

66 

55 

55 

57 

55 

52 

60 

56 

60 

62 

60 

ORL  EANS 

MAX 

95 

100 

107 

1  0  5 

103 

99 

103 

97 

104 

103 

93 

68 

86 

87 

72 

88 

96 

95 

96 

89 

MIN 

50 

52 

54 

56 

63 

60 

63 

62 

56 

J53 

[62 

58 

63 

55 

52 

51 

50 

49 

50 

55 

53 

51 

50 

51 

49 

48 

60 

60 

55 

54 

53 

OROV I LLE 

MAX 

91 

96 

97 

105 

96 

95 

97 

101 

94 

105 

101 

95 

95 

95 

93 

85 

69 

9C 

92 

9  5 

MIN 

58 

62 

7  0 

77 

77 

77 

77 

75 

'73 

69 

72 

74 

66 

60 

57 

62 

57 

62 

70 

64 

69 

61 

58 

64 

63 

55 

66 

63 

64 

64 

64 

OXNARD 

MAX 

78 

78 

77 

75 

77 

76 

78 

74 

74 

MIN 

52 

58 

57 

63 

63 

63 

62 

60 

60 

61 

59 

58 

56 

54 

53 

58 

57 

54 

63 

61 

60 

6C 

6; 

63 

59 

52 

53 

59 

52 

58 

56 

PALMDALE 

MAX 

MIN 

61 

PALMOALE   FAA  AP 

MAX 

101 

103 

100 

1  0  1 

105 

95 

100 

97 

95 

MIN 

59 

60 

66 

69 

71 

65 

70 

69 

6' 

71 

67 

64 

64 

65 

56 

58 

58 

61 

73 

68 

71 

71 

7C 

62 

65 

56 

56 

55 

55 

56 

58 

PALM  SPRINGS 

MAX 

110 

108 

109 

108 

109 

112 

1  1  1 

1 1  3 

103 

109 

112 

i  ]  2 

108 

105 

100 

102 

110 

94 

106 

103 

99 

99 

02 

MIN 

74 

76 

81 

81 

82 

8  0 

78 

77 

e: 

80 

76 

78 

77 

76 

76 

73 

75 

79 

80 

82 

83 

77 

78 

75 

7C 

71 

71 

63 

69 

71 

68 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

70 

72 

8  8 

83 

78 

70 

8  1 

MIN 

52 

56 

54 

60 

57 

66 

66 

61 

58 

60 

61 

62 

60 

57 

52 

55 

55 

52 

57 

64 

63 

55 

5; 

53 

5C 

46 

63 

6C 

61 

6( 

60 

PALOHAR   MTN  08SY 

MAX 

B6 

87 

87 

65 

91 

MIN 

60 

64 

64 

61 

59 

61 

60 

63 

65 

60 

60 

63 

65 

63 

57 

51 

61 

66 

60 

64 

59 

63 

61 

6C 

5£ 

6C 

55 

5f 

5( 

5( 

52 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

91 

95 

1  0  2 

1  00 

98 

101 

1  0  5 

97 

99 

94 

90 

92 

MIN 

58 

63 

75 

80 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

70 

59 

56 

59 

63 

62 

72 

75 

72 

68 

62 

6( 

66 

64 

57 

6C 

6  1 

62 

6' 

62 

PARADI SE 

MAX 

86 

90 

88 

98 

92 

88 

88 

91 

MIN 

53 

56 

64 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

68 

65 

65 

62 

59 

57 

59 

57 

62 

64 

64 

6S 

61 

51 

6C 

56 

4E 

55 

5< 

56 

59 

61 

PARK  ER  RESERVOIR 

MAX 

103 

108 

103 

105 

105 

1  14 

1  1 1 

MIN 

84 

90 

8  5 

77 

80 

82 

89 

86 

8  8 

83 

83 

85 

6  ' 

87 

75 

75 

60 

85 

81 

81 

85 

85 

74 

76 

7£ 

81 

8C 

81 

80 

75 

77 

PASADENA 

MAX 

84 

87 

89 

90 

90 

88 

86 

MIN 

60 

60 

64 

68 

69 

70 

68 

62 

62 

64 

65 

62 

61 

60 

5  6 

62 

60 

62 

67 

67 

72 

65 

66 

63 

61 

58 

56 

55 

56 

51 

55 

PASO  R06LES 

MAX 

96 

99 

103 

100 

92 

97 

100 

96 

103 

1 02 

90 

87 

MIN 

46 

50 

63 

63 

58 

59 

62 

55 

63 

61 

61 

53 

53 

53 

44 

5  0 

46 

62 

65 

6C 

67 

56 

51 

63 

51 

46 

50 

5; 

51 

5( 

59 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

MAX 

98 

101 

1  00 

102 

96 

101 

91 

91 

MIN 

49 

50 

60 

65 

60 

62 

63 

57 

61 

57 

62 

56 

54 

53 

53 

55 

51 

55 

69 

62 

56 

5£ 

6C 

59 

55 

48 

54 

5< 

5? 

5: 

54 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

85 

81 

98 

98 

9  0 

85 

93 

80 

86 

80 

75 

75 

8  5 

85 

68 

92 

84 

94 

79 

8: 

74  88 

MIN 

48 

50 

tl 

55 

58 

64 

60 

56 

53 

53 

55 

55 

56 

56 

50 

54 

50 

48 

51 

59 

59 

52 

48 

5C 

41 

52 

57 

51 

5( 

5' 

55 

PINNACLES  NM 

MAX 

95 

1 00 

1  DO 

100 

102 

1 02 

98 

95 

94 

95 

!  5 

102 

101 

9  3 

88 

87 

MIN 

47 

50 

61 

64 

59 

60 

62 

58 

59 

54 

59 

53 

51 

49 

48 

49 

51 

53 

64 

59 

54 

5« 

56 

53 

50 

45 

55 

s; 

46 

4; 

48 

PISMO  BEACH 

MAX 

68 

65 

68 

68 

71 

71 

72 

70 

65 

7 1 

73 

74 

MIN 

55 

53 

52 

53 

57 

59 

57 

55 

56 

58 

58 

57 

58 

58 

54 

52 

53 

50 

53 

56 

56 

57 

5( 

56 

55 

54 

56 

56 

54 

56 

56 

PLACE  RV I LLE 

MAX 

88 

90 

101 

97 

96 

88 

83 

MIN 

64 

56 

63 

67 

70 

65 

64 

65 

63 

61 

67 

65 

58 

56 

62 

52 

52 

62 

62 

61 

63 

55 

51 

63 

65 

49 

61 

5! 

5' 

56 

57 

PLACERV I LLE    I FG 

MAX 

86 

89 

94 

9  7 

99 

96 

95 

87 

81 

86 

81 

M  I  N 

61 

65 

70 

75 

73 

69 

70 

72 

71 

66 

69 

67 

66 

65 

59 

62 

61 

65 

72 

70 

72 

65 

69 

69 

65 

57 

57 

55 

6C 

6; 

64 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

60 

60 

59 

70 

69 

78 

72 

70 

65 

MIN 

n 

48 

48 

50 

53 

49 

51 

50 

52 

51 

51 

52 

52 

54 

54 

5C 

50 

45 

48 

5C 

54 

56 

5: 

53 

50 

49 

57 

5' 

5' 

5' 

53 

POINT   ARGUELLO  WB 

MAX 

62 

60 

64 

67 

74 

73 

66 

65 

60 

6  ' 

66 

66 

64 

66 

63 

64 

MIN 

52 

52 

52 

52 

56 

55 

54 

54 

54 

56 

55 

54 

55 

54 

54 

53 

51 

49 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

5* 

52 

54 

5' 

5] 

5' 

53 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

64 

67 

62 

66 

68 

66 

65 

73 

68 

67 

64 

69 

MIN 

52 

53 

53 

53 

56 

55 

57 

55 

56 

56 

57 

57 

56 

52 

49 

52 

51 

52 

55 

58 

53 

53 

5' 

53 

45 

54 

56 

5! 

5! 

5! 

50 

POMONA 

MAX 

90 

89 

95 

93 

93 

93 

91 

92 

90 

90 

92 

99 

96 

94 

96 

103 

100 

94 

93 

92 

91 

89 

85 

82 

MIN 

58 

58 

58 

68 

68 

66 

64 

59 

60 

63 

65 

59 

58 

56 

55 

61 

58 

61 

66 

64 

68 

68 

65 

61 

57 

57 

52 

54 

54 

55 

51 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

82 

87 

87 

92 

82 

98 

96 

96 

92 

96 

8  1 

90 

80 

85 

87 

80 

62 

84 

MIN 

53 

52 

55 

54 

57 

55 

64 

61 

58 

55 

51 

50 

56 

55 

55 

53 

48 

48 

52 

56 

58 

53 

it 

58 

57 

55 

57 

56 

56 

55 

55 

PORT  ERV I LLE 

MAX 

93 

95 

99 

105 

104 

105 

103 

102 

102 

104 

101 

98 

102 

97 

93 

93 

97 

100 

102 

101 

102 

103 

99 

100 

100 

97 

91 

87 

92 

92 

96 

MIN 

60 

62 

69 

71 

74 

72 

76 

71 

73 

78 

71 

68 

67 

63 

62 

63 

60 

60 

68 

70 

72 

68 

72 

67 

64 

61 

59 

60 

65 

62 

67 

PORTOLA 

MAX 

89 

96 

101 

95 

88 

82 

8  5 

85 

85 

88 

88 

78 

80 

84 

80 

82 

83 

80 

78 

89 

88 

88 

87 

84 

78 

76 

67 

83 

60 

82 

81 

MIN 

33 

35 

43 

43 

58 

50 

45 

43 

45 

44 

53 

40 

35 

41 

32 

28 

27 

31 

40 

37 

44 

42 

40 

48 

46 

26 

43 

35 

31 

42 

40 

105 
61. 


: 
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DAILY  TEMPERATURES  ^°T^ 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

a 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

21 

99  1 

22  | 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  | 

31 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

98 

103 

106 

103 

98 

100 

100 

9  7 

97 

91, 

94 

95 

97 

97 

101 

1  00 

91 

88 

85 

87 

95 

95 

96. 

5 

MIN 

48 

56 

68 

71 

6.4 

47 

46 

46 

53 

57 

47 

49 

49 

47 

58 

52 

54 

54, 

2 

PRIEST  VALLEY 

92 

97 

100 

94 

95 

100 

97 

98 

100 

93 

95 

95 

92 

90 

92 

98 

95 

100 

98 

98 

98 

95 

9  3 

92 

89 

87 

83 

85 

97 

89 

90 

94 

1 

M  I  N 

46 

46 

49 

51 

56 

58 

60 

6  6 

56 

62 

43 

43 

67 

48 

48 

98 

52 

3 

OUINCY  R5 

MAX 

90 

94 

101 

108 

99 

96 

8  6 

95 

88 

93 

96 

86 

91 

89 

89 

38 

87 

88 

94 

71 

96 

95 

96 

92 

90 

84 

82 

74 

86 

86 

9  0 

90. 

3 

MIN 

36 

32 

35 

44 

44 

51 

45 

42 

52 

50 

32 

49 

41 

46 

47 

46 

45 

0 

RAMONA   SPAUL  D I NG 

94 

95 

99 

9  • 

98 

97 

97 

97 

87 

94 

97 

95 

95 

92 

90 

95 

96 

97 

94 

102 

102 

101 

9  5 

95 

94 

97 

91 

66 

86 

86 

69 

94 

5 

MIN 

54 

58 

61 

64 

67 

68 

6  3 

55 

53 

5  3 

53 

41 

46 

47 

50 

57 

3 

RAND58URG 

100 

97 

102 

97 

95 

100 

100 

104 

102 

96 

91 

97 

98 

97 

93 

93 

95 

101 

98 

100 

102 

94 

o> 

92 

95 

93 

91 

88 

87 

89 

91 

95 

7 

MIN 

63 

65 

67 

70 

72 

74 

70 

6  6 

62 

70 

67 

64 

5" 

58 

61 

61 

67 

7 

RED  BLUFF  WB  AP 

98 

103 

105 

101 

99 

97 

104 

100 

103 

9  9 

6  8 

102 

i 

94 

94 

94 

96 

101 

87 

103 

101 

94 

9  b 

94 

9  0 

80 

89 

90 

96 

95 

94 

96 

1 

MIN 

64 

65 

58 

61 

69 

67 

72 

61 

66 

62 

59 

64 

61 

64 

67 

6  8 

67 

3 

REDD  I NG   FIRE    STA  2 

96 

104 

105 

104 

99 

98 

103 

100 

100 

102 

96 

99 

97 

95 

92 

93 

95 

100 

98 

100 

100 

99 

9  6 

96 

93 

90 

89 

91 

98 

97 

95 

97 

4 

MIN 

62 

65 

68 

65 

7C 

6£ 

75 

66 

6  5 

68 

61 

55 

61 

62 

66 

66 

65 

68 

2 

REDLANDS 

96 

97 

103 

99 

97 

98 

97 

100 

92 

98 

97 

96 

98 

96 

96 

99 

103 

105 

91 

105 

107 

90 

98 

98 

98 

96 

95 

89 

86 

87 

91 

96 

7 

MIN 

6 

61 

6  '- 

63 

66 

6  9 

66 

71 

7 1 

6E 

64 

60 

59 

57 

52 

56 

55 

6  6 

63 

5 

REDWOOD  CITY 

82 

81 

79 

78 

89 

91 

92 

92 

84 

8  2 

83 

84 

81 

80 

83 

85 

83 

87 

33 

84 

82 

79 

85 

85 

82 

79 

77 

85 

84 

82 

83 

83 

4 

MIN 

52 

54 

55 

52 

5 

64 

61 

56 

54 

50 

49 

60 

52 

62 

60 

59 

56 

5 

R ICHHOND 

it 

65 

65 

68 

63 

78 

84 

72 

70 

70 

67 

72 

66 

70 

73 

70 

70 

73 

74 

75 

72 

73 

75 

72 

67 

71 

71 

70 

68 

68 

67 

70 

5 

MIN 

54 

57 

55 

56 

58 

61 

60 

56 

59 

59 

58 

58 

62 

58 

57 

57 

57 

2 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

91 

93 

95 

102 

96 

95 

4» 

95 

91 

93 

94 

91 

»1 

91 

90 

93 

99 

98 

96 

99 

103 

98 

94 

93 

93 

91 

90 

85 

84 

84 

33 

93 

2 

MIN 

60 

60 

65 

70 

1 

1 

62 

64 

68 

68 

71 

70 

67 

63 

59 

59 

54 

56 

54 

62 

7 

RIVERSIDE   CITRUS   EXP  STA 

94 

95 

97 

102 

100 

98 

96 

97 

86 

95 

95 

94 

90 

94 

92 

95 

101 

IOC 

95 

102 

106 

96 

96 

96 

95 

94 

92 

87 

86 

96 

95 

1 

MIN 

59 

57 

66 

57 

57 

57 

60 

66 

65 

68 

69 

64 

60 

55 

52 

51 

52 

51 

5  2 

59 

5 

ROC  KLIN 

91 

98 

101 

105 

103 

105 

1  0 ) 

105 

102 

1U6 

85 

96 

1 0  2 

90 

94 

96 

96 

97 

102 

90 

104 

100 

93 

96 

95 

91 

88 

9C 

94 

95 

95 

96 

9 

MIN 

5 

50 

56 

66 

53 

48 

48 

54 

6C 

60 

57 

56 

56 

60 

5  5 

5  5 

59 

56 

55 

59 

57 

6 

SACRAMENTO  KB  AP 

9* 

97 

103 

97 

103 

101 

103 

101 

104 

86 

96 

99 

88 

.90 

94 

92 

95 

101 

85 

104 

94 

91 

94 

93 

89 

85 

88 

92 

92 

91 

92 

94 

6 

MIN 

S 

60 

6* 

66 

75 

70 

66 

65 

57 

64 

1 

57 

54 

56 

56 

52 

56 

64 

67 

60 

56 

56 

60 

58 

5: 

62 

59 

57 

58 

58 

59 

8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

91 

95 

101 

93 

101 

99 

99 

100 

101 

83 

93 

95 

85 

88 

92 

89 

92 

98 

85 

101 

91 

88 

9C 

90 

86 

82 

86 

89 

90 

89 

89 

92 

0 

MIN 

54 

56 

60 

64 

67 

76 

70 

66 

68 

57 

64 

63 

57 

54 

57 

5E 

54 

58 

6E 

67 

62 

57 

5  E 

60 

5E 

55 

63 

6  C 

5E 

59 

5E 

60 

8 

SAINT  HELENA 

MAX 

89 

88 

98 

88 

103 

100 

1  00 

95 

101 

85 

93 

89 

85 

89 

89 

88 

93 

101 

89 

98 

88 

69 

9C 

86 

85 

78 

87 

84 

87 

85 

85 

90 

i5 

MIN 

46 

48 

55 

59 

60 

67 

62 

60 

58 

59 

54 

48 

52 

47 

48 

55 

59 

54 

49 

46 

49 

5C 

46 

56 

55 

56 

56 

5  5 

54 

.0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

81 

81 

93 

83 

97 

97 

90 

93 

97 

91 

36 

81 

72 

7  ) 

78 

81 

93 

95 

93 

95 

89 

80 

78 

76 

70 

68 

78 

ec 

81 

78 

77 

84 

>  1 

MIN 

1 

52 

55 

51 

61 

61 

55 

55 

52 

47 

54 

6C 

57 

54 

55 

55 

54 

54 

56 

56 

55 

55 

55 

.7 

SALINAS    2  E 

68 

67 

71 

72 

76 

82 

79 

77 

74 

69 

71 

69 

71 

72 

71 

69 

77 

80 

72 

70 

71 

74 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

66 

67 

7C 

72 

1 2 

MIN 

53 

54 

55 

53 

57 

58 

56 

55 

5 

58 

57 

58 

56 

55 

54 

52 

56 

54 

57 

57 

53 

60 

57 

56 

52 

56 

55 

.8 

SALINAS    FAA  AP 

MAX 

68 

67 

68 

72 

78 

82 

79 

77 

74 

69 

74 

70 

70 

71 

71 

70 

76 

79 

80 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

65 

66 

70 

MIN 

53 

52 

53 

56 

54 

58 

6 

55 

57 

58 

57 

58 

* 

65 

53 

51 

56 

59 

55 

58 

57 

58 

58 

52 

6C 

5E 

56 

57 

6 

56 

.  1 

SAL  T   SPR I NGS  PH 

33 

92 

96 

95 

94 

92 

91 

90 

94 

93 

85 

88 

86 

66 

85 

86 

87 

93 

90 

93 

94 

94 

92 

88 

86 

82 

80 

80     84  86 

66 

MIN 

56 

61 

66 

64 

66 

66 

65 

67 

62 

67 

62 

64 

5 

' 

59 

49 

61 

6C 

6: 

62 

61 

66 

66 

65 

45 

58 

55  53 

56 

54 

60 

.1 

SALYER  RS 

MAX 

90 

92 

97 

106 

96 

93 

94 

94 

99 

98 

102 

89 

99 

92 

88 

89 

93 

96 

101 

101 

102 

103 

85 

85 

84 

e: 

64 

St 

93 

92 

94 

MIN 

5 1 

54 

63 

61 

59 

63 

62 

59 

56 

6 

58 

55 

6 

51 

5 1 

45 

49 

51 

55 

59 

5C 

52 

48  4E 

56     54  53 

1 

54 

.7 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

90 

92 

98 

97 

92 

92 

92 

94 

86 

88 

89 

93 

94 

93 

90 

90 

95 

99 

94 

97 

101 

99 

94  88 

89  86 

88 

84  82 

82 

69 

MIN 

59 

62 

69 

7* 

° 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

60 

63 

64 

70 

69 

73 

6S 

65 

66 

63 

54  56 

55 

65 

.0 

SAN  ANTONIO  MISSI ON 

98 

100 

109 

10? 

103 

102 

101 

102 

104 

95 

98 

95 

94 

94 

96 

97 

98 

105 

104 

103 

98 

98 

95 

96 

3; 

95 

92 

87 

94 

94 

9; 

97 

MIN 

* 

48 

66 

69 

62 

59 

62 

56 

56 

58 

61 

59 

45 

* 

47 

46 

42 

62 

57 

56 

56 

52 

42 

46 

46 

4" 

4e 

46 

52 

.9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

98 

100 

105 

106 

98 

101 

100 

102 

96 

97 

98 

98 

100 

97 

96 

9 

103 

106 

101 

106 

109 

9* 

9  9 

99 

9  9 

96 

95 

91 

9C 

90 

9  2 

MIN 

59 

60 

67 

75 

70 

67 

65 

63 

64 

65 

64 

63 

60 

59 

60 

62 

64 

67 

71 

67 

63 

5  6 

57 

54 

5] 

55 

54 

62 

.5 

5AND8ERG  WB 

87 

90 

93 

67 

84 

91 

89 

93 

84 

85 

83 

90 

86 

83 

62 

83 

88 

91 

3  E 

88 

93 

89 

Si 

82 

82 

82 

79 

75  76 

79 

83 

85 

MIN 

61 

66 

71 

6  5 

66 

67 

68 

70 

68 

6  3 

59 

70 

64 

62 

60 

6C 

62 

67 

67 

68 

1 

68 

65 

61 

b. 

6C 

55 

54  56 

57 

63 

.6 

jAN  DIEGO  WB  AP 

77 

77 

77 

83 

88 

85 

83 

77 

77 

81 

79 

77 

76 

76 

75 

77 

77 

77 

92 

82 

84 

79 

77 

76 

7  9 

76 

77 

76 

76 

77 

76 

78 

MIN 

66 

66 

6 

70 

70 

69 

66 

66 

67 

66 

65 

65 

65 

6 '. 

66 

66 

6  ~ 

6E 

68 

66 

66 

6< 

66  66 

66  65 

65 

66 

.4 

iAN  FERNANDO 

MAX 

9* 

92 

95 

100 

97 

95 

95 

92 

83 

92 

92 

94 

97 

91 

91 

92 

101 

100 

96 

102 

104 

96 

92 

90 

;c 

92 

89 

84  62 

86 

ec 

93 

MIN 

57 

58 

62 

70 

70 

69 

69 

62 

62 

* 

65 

62 

60 

58 

57 

59 

59 

63 

67 

68 

66 

63 

5  9 

57 

54 

51 

55 

55 

54 

62 

.0 

i  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

56 

57 

60 

59 

65 

69 

70 

62 

63 

66 

63 

67 

67 

68 

64 

61 

62 

66 

65 

66 

67 

67 

66 

6: 

61 

63 

61 

63 

69 

64 

MIN 

3  1 

50 

51 

5  3 

54 

58 

56 

54 

53 

56 

56 

57 

57 

57 

56 

56 

55 

56 

56 

St 

5C 

57 

57 

56 

54 

55 

.0 

.AN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

65 

66 

71 

74 

85 

85 

78 

74 

71 

73 

72 

71 

70 

69 

70 

76 

73 

76 

"6 

75 

72 

69 

70 

72 

68 

72 

71 

77 

74 

77 

72 

73 

MIN 

53 

52 

51 

54 

56 

61 

58 

55 

54 

J" 

57 

59 

8 

56 

54 

52 

51 

:  4 

39 

67 

58 

57 

58 

5  7 

57 

57 

5" 

56 

56 

56 

55 

.8 

AN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

58 

63 

61 

74 

76 

69 

66 

63 

6  3 

66 

63 

66 

66 

65 

64 

66 

67 

77 

65 

66 

66 

67 

66 

6: 

67 

64 

6E 

65 

64 

67  65 

M  I  N 

51 

50 

52 

54 

55 

61 

59 

55 

55 

55 

57 

5  7 

58 

58 

56 

54 

53 

53 

6  6 

59 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

58  56 

55 

55 

56 

0 

AN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

88 

89 

89 

97 

96 

92 

90 

90 

87 

90 

91 

88 

8  6 

88 

87 

9: 

93 

94 

13 

95 

99 

95 

91 

91 

a. 

86 

86 

84  81 

83 

81 

89 

M I  N 

59 

58 

58 

67 

67 

67 

67 

62 

62 

64 

65 

60 

60 

66 

58 

63 

59 

63 

6  7 

65 

66 

6S 

62 

=  2 

56 

55 

59  56 

56 

53 

61 

.  7 

AN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

65 

64 

67 

68 

81 

85 

82 

75 

73 

72 

72 

69 

6  9 

70 

69 

7  : 

72 

77 

8  9 

76 

70 

68 

69 

70 

68 

72 

72 

7] 

7C 

70 

69 

72 

M  I  N 

52 

52 

51 

53 

51 

57 

55 

54 

50 

55 

57 

56 

6  6 

57 

57 

51 

49 

44 

-  - 

54 

4E 

49 

57 

58 

57 

52 

58 

56  56 

54 

52 

53 

»4 

AN  JACINTO 

MAX 

99 

100 

105 

105 

103 

102 

lu2 

106 

96 

97 

99 

103 

103 

100 

97 

1 :  . 

103 

107 

92 

104 

103 

99 

95 

95 

9  6 

ioc 

95 

9] 

93 

92 

96 

99 

MIN 

5  1 

57 

65 

75 

67 

61 

64 

64 

61 

65 

60 

61 

59 

57 

60 

5( 

60 

63 

70 

67 

68 

72 

67 

63 

56 

56 

56 

46  51 

51 

52 

60 

.9 

AN  JOSE 

MAX 

75 

75 

84 

77 

94 

91 

87 

85 

87 

79 

81 

78 

74 

74 

80 

BC 

83 

89 

a : 

86 

77 

74 

77 

80 

74 

76 

77 

84  82 

80 

80 

80 

M  I  N 

55 

56 

56 

59 

60 

65 

66 

62 

61 

58 

61 

61 

5  0 

58 

57 

58 

5f 

5  7 

53 

67 

58 

57 

57 

55 

53 

62 

6] 

55 

58 

r  ) 

59 

.0 

IN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

76 

79 

77 

S3 

81 

87 

89 

64 

78 

81 

79 

79 

73 

71 

73 

78 

77 

80 

84 

87 

78 

75 

80 

85 

83 

76 

76 

77 

74 

77 

75 

79 

MIN 

54 

52 

53 

53 

57 

62 

59 

55 

55 

55 

58 

57 

6  7 

57 

54 

52 

51 

50 

5C 

60 

56 

57 

57 

57 

54 

51 

52 

56 

56 

57 

56 

55 

.1 

VN  MATEO 

MAX 

7  3 

73 

76 

74 

91 

87 

86 

80 

80 

74 

78 

78 

7  1 

73 

78 

8C 

78 

81 

80  80 

80 

71 

75 

79 

67 

73 

70 

77 

76 

77 

76 

77 

.2 

MIN 

52 

51 

52 

57 

57 

69 

62 

59 

62 

56 

59 

57 

57 

51 

56 

54 

53 

52 

57 

61 

59 

58 

53 

58 

57 

53 

59 

5  5  4? 

53 

55 

56 

.3 

tN  PEDRO 

MAX 

73 

71 

72 

8  3 

83 

81 

74 

72 

74 

75 

73 

71 

72 

72 

70 

~i 

77 

78 

76 

81 

83 

79 

77 

75 

74 

71 

70 

70  66 

70 

67 

74 

3 

MIN 

64 

63 

63 

6  2 

67 

63 

6  5 

63 

63 

63 

62 

62 

6  6 

63 

62 

61 

62 

63 

66 

64 

65 

67 

66 

63 

66 

63 

60 

62 

62 

55 

57 

62 

.9 

M  RAFAEL 

MAX 

80 

81 

82 

6  6 

90 

92 

94 

93 

86 

8  3 

85 

82 

6  0 

78 

84 

83  88 

89 

92 

90 

80 

81 

81 

84 

80 

ac 

81 

7 

77 

76 

8 : 

83 

8 

MIN 

49 

50 

52 

5  4 

54 

55 

60 

59 

57 

54 

59 

60 

6  8 

57 

55 

53 

54 

57 

58 

6C 

55 

54 

56 

54 

51 

52 

54 

56  56 

55 

55 

2 

NTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

82 

81 

91 

91 

93 

92 

88 

85 

79 

84 

85 

83 

82 

81 

80 

81 

87 

84 

86 

90 

88 

87 

8! 

83 

82 

82 

81 

75 

76 

78 

76 

s 

9 

MIN 

62 

60 

62 

66 

68 

67 

67 

64 

63 

63 

65 

63 

6  2 

62 

63 

6  6 

63 

64 

67 

65 

66 

66 

66 

63 

63 

61 

57 

61 

61 

60 

56 

.3 

■ 

ee  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3fl 

31 

SANTA  BARBARA 

MAX 

76 

75 

80 

88 

89 

87 

81 

79 

75 

77 

72 

78 

81 

80 

79 

75 

79 

77 

82 

83 

83 

86 

82 

79 

75 

79 

77 

74 

74 

73 

73 

79.0 

MIN 

56 

61 

57 

63 

66 

64 

62 

60 

60 

61 

60 

59 

60 

59 

57 

55 

56 

64 

64 

69 

61 

61 

61 

62 

59 

54 

54 

59 

56 

58 

58 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

74 

74 

77 

84 

85 

82 

75 

75 

74 

75 

73 

77 

79 

78 

73 

71 

72 

76 

77 

83 

79 

60 

75 

76 

72 

75 

76 

72 

71 

70 

72 

75.9 

M  I  N 

52 

61 

68 

64 

66 

62 

61 

62 

61 

61 

60 

61 

61 

60 

59 

57 

59 

62 

61 

61 

64 

62 

60 

59 

54 

52 

56 

53 

60 

58 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

77 

76 

85 

76 

93 

92 

96 

86 

88 

84 

82 

79 

75 

75 

80 

BO, 

84 

89 

82 

88 

78 

75 

79 

81 

76 

77 

78 

65 

82 

81 

81 

81.9 

MIN 

55 

56 

58 

56 

58 

64 

65 

62 

59 

56 

61 

51 

60 

58 

66 

57 

57 

54 

59 

65 

62 

57 

55 

56 

53 

50 

62 

61 

60 

58 

59 

SANTA  CRUZ 

MAX 

78 

76 

81 

69 

80 

84 

80 

77 

73 

70 

75 

76 

76 

80 

75 

76 

78 

93 

88 

78 

76 

82 

82 

82 

80 

81 

78 

75 

71 

67 

74 

77.8 

MIN 

47 

46 

49 

55 

51 

57 

56 

67 

55 

55 

57 

57 

57 

49 

49. 

47 

49 

51 

53 

56 

56 

48 

52 

50 

51 

47 

57 

58 

51 

56 

56 

52.7 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

70 

69 

75 

75 

61 

83 

75 

72 

73 

70 

71 

70 

69 

71 

71 

74 

71 

72 

80 

72 

70 

72 

85 

80 

75 

67 

69 

71 

70 

72 

68 

73.0 

MIN 

55 

55 

55 

55 

58 

60 

57 

56 

56 

59 

57 

56 

55 

56 

54 

53 

52 

52 

55 

58 

56 

56 

57 

56 

54 

55 

56 

57 

55 

56 

55 

55.7 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

69 

69 

68 

71 

73 

73 

74 

72 

66 

71 

70 

68 

66 

67 

71 

67 

68 

67 

68 

70 

73 

75 

75 

70 

70 

68 

67 

66 

67 

66 

65 

69.4 

63 

62 

63 

65 

67 

67 

66 

64 

63 

65 

65 

6  4 

62 

61 

66 

60 

62 

59 

61 

61 

67 

65 

65 

65 

64 

64 

60 

59 

60 

60 

61 

63.1 

SANTA  PAULA 

MAX 

77 

78 

83 

85 

91 

86 

82 

BO 

78 

80 

80 

78 

81 

77 

78 

77 

81 

83 

81 

83 

86 

84 

80 

77 

78 

78 

74 

73 

75 

80.1 

65 

63 

53 

55 

63 

66 

65 

63 

63 

63 

59 

56 

66 

63 

62 

56 

54 

63 

62 

64 

60 

60 

62 

62 

49 

60 

49 

57 

59 

59.7 

SANTA  ROSA 

MAX 

77 

S3 

81 

87 

86 

96 

94 

89 

85 

91 

76 

85 

79 

77 

82 

84 

BO 

87 

92 

83 

93 

79 

82 

87 

85 

84 

79 

82 

82 

80 

80 

84.1 

49 

49 

49 

51 

57 

62 

60 

55 

51 

52 

53 

54 

54 

54 

46 

51 

51 

46 

50 

54 

56 

48 

46 

49 

46 

47 

51 

56 

54 

54 

53 

51.9 

SCOT  I A 

MAX 

71 

71 

67 

68 

70 

67 

75 

77 

71 

71 

69 

61 

72 

68 

65 

70 

71 

70 

71 

73 

82 

74 

66 

70 

69 

70 

66 

73 

70 

71 

76 

70.5 

52 

54 

54 

54 

56 

54 

54 

52 

52 

53 

51 

53 

51 

56 

56 

54 

53 

51 

50 

50 

50 

54 

49 

51 

57 

53 

55 

54 

55 

56 

54 

SHASTA  DAM 

MAX 

91 

98 

102 

108 

94 

94 

98 

102 

99 

101 

100 

89 

99 

93 

92 

92 

92 

93 

99 

82 

98 

95 

95 

95 

93 

88 

78 

88 

91 

92 

94 

94.4 

63 

66 

69 

75 

72 

73 

77 

74 

73 

74 

74 

70 

72 

68 

66 

67 

63 

64 

67 

68 

71 

71 

65 

67 

65 

60 

61 

67 

65 

67 

67 

SHELTER  COVE 

MAX 

55 

56 

62 

64 

78 

71 

70 

71 

69 

56 

63 

59 

61 

65 

62 

60 

60 

57 

65 

74 

64 

66 

69 

71 

69 

63 

66 

62 

60 

62 

70 

64.5 

47 

48 

43 

45 

55 

54 

55 

57 

52 

51 

51 

51 

53 

65 

53 

53 

51 

49 

49 

54 

54 

57 

53 

54 

56 

55 

55 

49 

52 

53 

53 

52.2 

SIERRA  CITY 

MAX 

87 

fl9 

94 

97 

96 

93 

88 

90 

87 

92 

93 

85 

84 

87 

87 

85 

85 

87 

93 

75 

93 

95 

93 

90 

87 

82 

87 

72 

81 

83 

84 

87.8 

M I  N 

51 

51 

62 

64 

6  5 

64 

61 

60 

58 

58 

57 

56 

53 

67 

48 

50 

50 

53 

58 

56 

62 

60 

55 

59 

56 

45 

50 

51 

47 

52 

54 

55.6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

87 

90 

95 

100 

94 

89 

84 

87 

85 

88 

93 

87 

81 

71 

83 

60 

82 

84 

88 

90 

91 

90 

90 

88 

82 

77 

74 

76 

74 

83 

84 

85.4 

MIN 

37 

44 

50 

60 

63 

54 

50 

42 

46 

44 

61 

46 

39 

43 

43 

34 

34 

37 

36 

51 

47 

47 

48 

53 

50 

35 

36 

37 

36 

41 

44 

44.8 

SOOA   SPRINGS   1  E 

MAX 

75 

77 

82 

86 

31 

77 

78 

76 

73 

77 

78 

68 

67 

74 

72 

72 

71 

71 

79 

64 

78 

71 

82 

75 

72 

68 

68 

55 

63 

64 

68 

73.0 

M  I  N 

39 

44 

47 

54 

54 

53 

50 

47 

45 

44 

46 

44 

41 

44 

38 

36 

40 

40 

46 

45 

50 

50 

48 

50 

49 

41 

44 

40 

37 

38 

41 

44.7 

SONOMA 

MAX 

87 

89 

97 

81 

99 

99 

98 

99 

101 

90 

92 

89 

82 

63 

86 

87 

92 

98 

94 

97 

85 

SI 

88 

87 

82 

77 

85 

84 

86 

86 

88 

89.4 

M  I  N 

41 

45 

51 

56 

60 

65 

61 

57 

54 

54 

58 

54 

66 

51 

48 

45 

47 

45 

50 

58 

52 

50 

47 

47 

43 

45 

56 

53 

56 

55 

55 

52.1 

SONORA 

MAX 

91 

95 

99 

102 

102 

1  00 

101 

100 

100 

103 

95 

98 

98 

95 

94 

93 

94 

96 

100 

94 

101 

102 

99 

96 

95 

92 

87 

80 

87 

90 

94 

95.9 

58 

60 

66 

69 

72 

74 

71 

70 

68 

68 

71 

67 

64 

60 

58 

58 

58 

59 

64 

68 

60 

62 

67 

60 

64 

56 

58 

57 

58 

59 

62 

63.4 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

85 

87 

89 

88 

85 

86 

83 

85 

89 

89 

61 

82 

90 

8b 

85 

80 

82 

87 

87 

87 

92 

70 

87 

85 

90 

82 

77 

78 

78 

82 

81 

85.1 

MIN 

48 

51 

59 

62 

52 

63 

60 

55 

53 

60 

57 

53 

52 

50 

47 

47 

47 

51 

60 

51 

53 

52 

53 

52 

53 

49 

50 

45 

47 

46 

50 

52.5 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

81 

86 

90 

84 

80 

78 

77 

77 

80 

SI 

71 

73 

75 

74 

72 

80 

66 

80 

82 

82 

68 

74 

70 

65 

66 

68 

72 

76.1 

M  I  N 

42 

46 

52 

64 

55 

54 

47 

43 

43 

45 

54 

42 

38 

44 

36 

33 

43 

41 

48 

48 

49 

37 

42 

39 

38 

35 

38 

37 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

83 

SO 

82 

77 

73 

79 

79 

85 

77 

80 

75 

82 

81 

76 

74 

76 

80 

82 

77 

80 

81 

76 

74 

73 

74 

75 

72 

67 

67 

71 

74 

76.8 

MIN 

62 

63 

63 

57 

60 

60 

62 

64 

62 

64 

59 

63 

62 

61 

57 

61 

61 

62 

62 

65 

62 

62 

63 

60 

60 

61 

58 

54 

53 

6C 

57 

60.6 

STOCK  TON    FAA  AP 

MAX 

93 

96 

105 

98 

105 

104 

105 

101 

105 

88 

97 

99 

88 

92 

95 

96 

95 

103 

92 

103 

94 

91 

92 

95 

90 

87 

88 

92 

93 

92 

94 

95.7 

MIN 

57 

59 

66 

69 

68 

76 

74 

70 

71 

62 

67 

65 

60 

55 

60 

59 

58 

60 

71 

71 

64 

59 

63 

63 

62 

58 

66 

62 

60 

63 

60 

6  3  .  £ 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

MAX 

84 

90 

92 

100 

93 

99 

99 

98 

96 

101 

86 

92 

93 

S3 

87 

91 

94 

90 

98 

85 

96 

88 

87 

89 

91 

88 

83 

87 

89 

89 

86 

91.2 

MIN 

51 

54 

61 

64 

64 

72 

69 

67 

66 

58 

63 

62 

56 

52 

55 

53 

51 

55 

65 

64 

61 

54 

57 

60 

57 

52 

63 

58 

57 

58 

56 

STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

93 

96 

102 

93 

103 

103 

96 

97 

87 

94 

95 

93 

99 

88 

101 

94 

85 

91 

92 

64 

82 

91 

91 

90 

93.3 

MIN 

51 

53 

60 

63 

62 

57 

65 

60 

57 

54 

55 

50 

52 

55 

63 

66 

60 

57 

57 

59 

56 

56 

57 

57 

57 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

95 

100 

105 

102 

100 

98 

102 

100 

103 

100 

9  8 

99 

93 

92 

93 

92 

93 

99 

98 

102 

99 

92 

95 

93 

92 

90 

68 

93 

95 

95 

94 

96.5 

MIN 

58 

60 

68 

78 

78 

73 

69 

68 

67 

67 

74 

63 

63 

57 

57 

59 

53 

57 

62 

64 

67 

58 

58 

62 

56 

53 

64 

57 

59 

63 

61 

6  3  •  C 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

87 

85 

94 

95 

94 

85 

91 

90 

89 

89 

83 

88 

86 

66 

85 

85 

85 

91 

91 

91 

93 

90 

87 

84 

SI 

70 

69 

60 

83 

83 

85 

86.3 

MIN 

50 

52 

60 

65 

65 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

56 

56 

60 

59 

59 

52 

50 

58 

58 

58 

58 

58 

54 

50 

52 

52 

49 

50 

54 

54 

56.3 

SUNLAND 

MAX 

93 

93 

100 

98 

95 

97 

95 

94 

82 

92 

92 

97 

96 

92 

90 

93 

100 

96 

95 

101 

105 

96 

92 

90 

90 

92 

88 

84 

83 

83 

83 

92. e 

MIN 

56 

55 

63 

68 

66 

68 

67 

61 

60 

61 

62 

6  1 

66 

56 

53 

64 

58 

61 

65 

65 

71 

67 

59 

50 

5  6 

53 

53 

49 

50 

48 

53 

SUSANVILLE  AP 

93 

98 

99 

101 

89 

88 

82 

88 

89 

93 

86 

87 

83 

87 

86 

84 

85 

92 

77 

89 

92 

95 

90 

89 

84 

80 

72 

82 

82 

86 

78 

87.3 

MIN 

45 

49 

59 

65 

6  8 

56 

53 

59 

62 

52 

67 

52 

45 

52 

44 

43 

41 

41 

41 

41 

56 

54 

52 

61 

54 

38 

51 

53 

44 

49 

55 

51,4 

TABLE  MTN 

79 

77 

81 

75 

77 

78 

79 

83 

78 

77 

72 

77 

78 

76 

76 

78 

77 

75 

73 

78 

74 

78 

73 

72 

70 

76.4 

MIN 

61 

59 

60 

53 

55 

56 

55 

63 

63 

60 

55 

58 

55 

54 

53 

54 

54 

55 

52 

52 

50 

54 

53 

54 

63 

TAHOE  CITY 

MAX 

75 

8  5 

87 

87 

90 

86 

82 

74 

78 

e3 

83 

75 

73 

77 

78 

76 

76 

77 

77 

69 

74 

85 

85 

81 

79 

75 

73 

59 

68 

69 

77 

77.8 

MIN 

44 

47 

50 

51 

56 

56 

50 

48 

48 

46 

55 

47 

44 

48 

41 

39 

40 

42 

50 

42 

52 

52 

52 

54 

4  9 

42 

50 

43 

39 

43 

42 

47.2 

TEHACHAP 1 

MAX 

84 

93 

92 

87 

89 

93 

86 

87 

88 

85 

84 

86 

83 

80 

60 

64 

84 

93 

90 

90 

95 

93 

90 

88 

85 

81 

76 

78 

80 

83 

82 

86.1 

MIN 

53 

54 

59 

66 

63 

5  7 

64 

60 

62 

67 

61 

55 

57 

55 

53 

52 

48 

52 

67 

59 

61 

60 

67 

62 

5  7 

57 

55 

50 

49 

49 

52 

57,5 

TEJON  RANCHO 

MAX 

91 

94 

100 

101 

98 

1  00 

100 

99 

101 

99 

94 

99 

97 

94 

94 

94 

96 

99 

97 

98 

99 

95 

95 

95 

94 

92 

87 

87 

89 

92 

94 

95.6 

MIN 

61 

63 

75 

83 

72 

73 

7  3 

71 

71 

76 

68 

71 

68 

62 

62 

65 

64 

64 

77 

70 

76 

72 

67 

70 

67 

60 

57 

62 

65 

65 

66 

THERMAL    FAA  AP 

109 

108 

108 

103 

105 

114 

113 

112 

99 

103 

106 

111 

108 

105 

92 

97 

108 

109 

102 

107 

114 

96 

101 

102 

109 

109 

109 

104 

101 

IOC 

101 

105.3 

MIN 

75 

80 

79 

60 

80 

84 

86 

87 

84 

78 

82 

82 

83 

79 

75 

75 

76 

77 

80 

81 

83 

78 

79 

79 

75 

78 

82 

75 

73 

74 

72 

79.1 

THREE   RIV   EDISON  PH  2 

92 

95 

100 

103 

100 

100 

101 

101 

101 

102 

96 

98 

102 

96 

92 

93 

96 

98 

103 

102 

101 

102 

100 

98 

96 

95 

90 

87 

88 

91 

93 

97.2 

MIN 

63 

64 

70 

70 

69 

68 

71 

69 

69 

74 

72 

68 

66 

67 

67 

66 

57 

60 

77 

71 

73 

74 

74 

68 

66 

60 

57 

62 

61 

68 

63 

TIGER   CREEK  PH 

90 

96 

100 

100 

98 

97 

96 

96 

99 

98 

93 

91 

94 

91 

88 

90 

96 

96 

96 

97 

98 

97 

95 

92 

90 

85 

82 

84 

87 

89 

90 

93.3 

MIN 

66 

58 

63 

69 

71 

70 

66 

66 

64 

62 

66 

61 

62 

58 

54 

54 

58 

58 

65 

64 

66 

64 

64 

66 

62 

54 

57 

58 

55 

58 

59 

61.5 

TORRANCE 

77 

78 

79 

83 

84 

86 

84 

75 

74 

82 

74 

74 

78 

77. 

76 

77 

77 

84 

80 

83 

85 

85 

82 

80 

77 

76 

75 

74 

74 

72 

78.7 

MIN 

59 

58 

58 

59 

60 

66 

66 

62 

62 

62 

62 

65 

58 

57 

56 

63 

61 

59 

65 

62 

65 

64 

66 

61 

62 

59 

62 

56 

51 

55 

60.7 

TRACY  CARBONA 

86 

92 

95 

103 

96 

102 

101 

102 

99 

102 

8  6 

95 

96 

88 

89 

93 

97 

91 

98 

92 

99 

96 

90 

91 

92 

90 

83 

88 

90 

93 

92 

93.8 

MIN 

50 

54 

62 

67 

62 

71 

69 

67 

66 

59 

64 

63 

55 

53 

53 

53 

51 

57 

70 

70 

61 

56 

58 

57 

54 

53 

63 

56 

56 

57 

56 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

92 

94 

102 

99 

102 

1  30 

99 

99 

103 

89 

94 

93 

61 

82 

91 

92 

92 

98 

98 

100 

99 

90 

89 

97 

60 

79 

84 

87 

90 

89 

87 

92.6 

MIN 

61 

67 

60 

71 

76 

70 

72 

63 

63 

62 

59 

58 

58 

57 

51 

55 

72 

69 

65 

58 

60 

60 

59 

57 

62 

60 

60 

6C 

59 

61.8 

TRINITY   DAM  VISTA  POINT 

MAX 

86 

91 

95 

99 

97 

92 

91 

94 

95 

»] 

88 

88 

87 

87 

92 

94 

89 

90 

92 

85 

89 

87 

89 

90.8 

MIN 

52 

55 

59 

66 

62 

62 

60 

60 

67 

55 

54 

54 

50 

51 

55 

62 

52 

54 

54 

51 

55 

55 

56 

56.6 

TRONA 

MAX 

103 

105 

105 

107 

101 

102 

105 

107 

110 

106 

102 

98 

104 

104 

103 

100 

100 

106 

106 

98 

103 

108 

98 

93 

99 

101 

100 

97 

95 

94 

96 

101.8 

MIN 

69 

76 

77 

80 

80 

73 

76 

76 

76 

67 

71 

73 

74 

74 

68 

64 

66 

67 

77 

77 

79 

74 

77 

71 

70 

67 

63 

62 

62 

69 

68 

71.7 

TRUCK  EE  R  S 

MAX 

83 

87 

90 

93 

90 

85 

80 

77 

80 

82 

86 

76 

75 

79 

77 

77 

75 

77 

84 

78 

85 

87 

86 

83 

77 

73 

73 

61 

71 

74 

74 

79.8 

MIN 

35 

41 

45 

52 

54 

51 

48 

45 

43 

40 

48 

41 

37 

40 

34 

32 

33 

34 

37 

33 

43 

47 

49 

55 

45 

37 

40 

29 

35 

33 

37 

41.1 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1961 


Station 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

86 

93 

100 

94 

92 

85 

89 

84 

ee 

91 

64 

86 

66 

85 

84 

82 

85 

90 

90 

89 

92 

90 

89 

83 

80 

79 

84 

61 

83 

81 

86.8 

MIN 

40 

42 

53 

52 

60 

54 

49 

56 

45 

44 

56 

47 

48 

44 

49 

40 

37 

47 

43 

4  8 

52 

49 

43 

41 

39 

43 

52 

42 

42 

47 

46.8 

MAX 

90 

93 

99 

109 

95 

93 

97 

101 

99 

99 

101 

90 

96 

97 

94 

93 

93 

95 

100 

82 

100 

102 

96 

96 

94 

90 

80 

91 

97 

95 

97 

95.3 

MIN 

60 

63 

67 

73 

71 

72 

76 

74 

73 

71 

73 

66 

64 

67 

6  2 

65 

61 

65 

67 

64 

72 

68 

63 

64 

61 

59 

61 

64 

65 

66 

67 

66.6 

MAX 

63 

82 

82 

90 

90 

90 

89 

80 

BO 

85 

86 

64 

83 

82 

81 

83 

85 

86 

86 

90 

91 

89 

85 

86 

84 

8  2 

80 

60 

78 

79 

78 

84.2 

MIN 

56 

55 

57 

64 

64 

6  3 

63 

61 

60 

60 

62 

60 

60 

58 

60 

60 

51 

58 

63 

63 

62 

63 

65 

59 

59 

62 

54 

57 

56 

55 

50 

59.7 

MAX 

105 

105 

102 

97 

100 

106 

108 

111 

106 

102 

102 

1  0  4 

107 

105 

101 

92 

100 

102 

9  2 

100 

104 

98 

96 

97 

102 

101 

102 

101 

94 

95 

96 

101.1 

MIN 

76 

78 

79 

72 

75 

75 

75 

76 

80 

74 

77 

76 

74 

72 

64 

69 

70 

72 

71 

72 

77 

75 

77 

69 

71 

74 

71 

65 

66 

69 

67 

72.8 

MAX 

76 

80 

83 

80 

79 

71 

73 

75 

71 

69 

70 

70 

73 

76 

77 

77 

72 

70 

66 

62 

65 

65 

72.7 

MIN 

39 

44 

45 

53 

47 

44 

42 

44 

48 

37 

35 

35 

39 

46 

47 

47 

43 

45 

39 

33 

37 

36 

42.0 

MAX 

92 

96 

106 

105 

96 

96 

101 

102 

1  04 

96 

93 

97 

91 

86 

93 

91 

95 

98 

9  5 

103 

96 

97 

86 

88 

81 

73 

86 

93 

93 

95 

87 

94.0 

MIN 

52 

53 

59 

71 

72 

67 

64 

63 

63 

53 

63 

62 

55 

50 

51 

50 

49 

52 

56 

61 

57 

53 

48 

51 

49 

49 

62 

55 

54 

56 

56 

56.6 

MAX 

74 

76 

75 

84 

86 

80 

77 

76 

77 

78 

76 

73 

75 

75 

73 

74 

75 

80 

79 

85 

84 

82 

81 

79 

76 

73 

75 

73 

69 

72 

66 

76.7 

MIN 

61 

62 

63 

67 

70 

69 

68 

64 

63 

65 

64 

63 

63 

63 

60 

63 

60 

63 

68 

65 

69 

67 

67 

65 

62 

61 

60 

60 

60 

61 

57 

63.6 

MAX 

93 

93 

98 

100 

97 

96 

95 

96 

88 

93 

94 

94 

95 

92 

92 

90 

99 

101 

96 

102 

105 

99 

95 

94 

93 

92 

90 

86 

83 

86 

89 

94.2 

MIN 

54 

57 

62 

69 

71 

66 

64 

60 

61 

63 

63 

6  0 

59 

56 

56 

56 

61 

63 

69 

67 

70 

70 

66 

61 

56 

55 

53 

48 

51 

49 

51 

60.2 

MAX 

95 

98 

102 

105 

98 

96 

99 

101 

100 

96 

97 

95 

91 

93 

93 

93 

96 

93 

98 

96 

95 

93 

92 

90 

84 

89 

91 

93 

95 

93 

95.1 

MIN 

48 

49 

56 

71 

71 

64 

61 

57 

54 

67 

59 

58 

45 

4  7 

44 

44 

45 

51 

50 

56 

46 

44 

46 

44 

44 

45 

50 

53 

54 

53 

52.5 

MAX 

65 

71 

70 

76 

68 

66 

88 

81 

77 

83 

70 

76 

71 

69 

70 

71 

73 

ec 

88 

80 

78 

71 

70 

72 

71 

68 

69 

71 

73 

70 

66 

74.1 

MIN 

52 

52 

52 

53 

55 

52 

54 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

54 

52 

54 

62 

58 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

56 

53 

55 

55.3 

MAX 

94 

98 

107 

96 

105 

103 

105 

102 

105 

94 

97 

99 

92 

95 

95 

93 

95 

101 

84 

103 

100 

95 

98 

96 

91 

85 

89 

93 

92 

93 

96 

96.5 

MIN 

52 

54 

59 

63 

66 

75 

72 

66 

70 

57 

65 

63 

59 

54 

55 

55 

46 

56 

64 

64 

63 

55 

54 

60 

57 

58 

59 

59 

57 

58 

58 

59.8 

MAX 

95 

95 

98 

96 

87 

94 

94 

99 

97 

93 

90 

95 

95 

93 

90 

91 

93 

97 

95 

91 

96 

89 

88 

67 

92 

91 

89 

87 

85 

85 

89 

92.1 

MIN 

55 

60 

63 

65 

65 

62 

60 

63 

63 

68 

63 

58 

58 

58 

52 

52 

55 

60 

65 

61 

63 

63 

63 

57 

56 

54 

48 

44 

48 

48 

51 

58.1 

MAX 

99 

100 

99 

103 

94 

93 

98 

100 

104 

96 

99 

96 

99 

99 

97 

92 

94 

98 

105 

95 

100 

102 

95 

92 

91 

94 

95 

90 

85 

89 

91 

96.3 

MIN 

58 

60 

69 

67 

66 

65 

65 

66 

65 

70 

63 

63 

62 

59 

5<f 

60 

60 

62 

69 

65 

62 

70 

72 

63 

60 

51 

57 

54 

53 

54 

53 

62.0 

MAX 

94 

96 

99 

102 

98 

102 

102 

102 

103 

104 

97 

97 

102 

97 

93 

95 

97 

100 

102 

101 

101 

101 

95 

99 

98 

96 

94 

87 

91 

92 

96 

97.8 

MIN 

59 

62 

70 

68 

72 

73 

73 

70 

70 

76 

74 

71 

66 

60 

60 

59 

59 

62 

73 

70 

66 

67 

70 

66 

64 

59 

57 

60 

61 

63 

62 

65.9 

MAX 

93 

98 

102 

101 

95 

92 

98 

97 

97 

96 

87 

88 

94 

91 

90 

90 

90 

95 

94 

97 

97 

95 

92 

91 

88 

85 

82 

68 

89 

91 

90 

92.7 

MIN 

57 

58 

68 

69 

72 

67 

67 

68 

67 

66 

61 

52 

51 

60 

56 

59 

56 

57 

64 

63 

67 

60 

56 

57 

57 

49 

55 

55 

56 

56 

60 

60.3 

MAX 

79 

89 

90 

90 

97 

100 

100 

96 

98 

102 

87 

93 

87 

78 

81 

88 

87 

91 

99 

78 

99 

83 

82 

88 

86 

80 

75 

81 

86 

89 

85 

86.5 

MIN 

52 

53 

55 

60 

61 

65 

64 

60 

59 

55 

61 

5  7 

47 

47 

56 

47 

44 

47 

55 

62 

57 

49 

56 

57 

55 

50 

58 

57 

55 

58 

56 

55.3 

MAX 

94 

98 

98 

95 

93 

95 

96 

99 

95 

98 

92 

99 

98 

95 

9  0 

92 

99 

96 

90 

95 

100 

92 

91 

90 

92 

90 

86 

85 

87 

91 

93.7 

MIN 

51 

54 

6  0 

56 

60 

54 

59 

51 

59 

57 

48 

50 

53 

49 

55 

59 

61 

58 

60 

59 

62 

65 

61 

53 

45 

52 

42 

44 

42 

51 

54.3 

MAX 

93 

91 

97 

100 

101 

1  04 

102 

102 

102 

99 

95 

101 

97 

93 

95 

97 

96 

100 

100 

100 

101 

97 

99 

97 

96 

90 

88 

90 

92 

95 

97.1 

MIN 

61 

65 

78 

76 

72 

76 

71 

71 

74 

72 

72 

68 

62 

61 

61 

60 

63 

76 

69 

75 

71 

71 

69 

65 

63 

58 

62 

61 

64 

64 

MAX 

69 

68 

66 

75 

68 

76 

84 

84 

7? 

69 

70 

69 

69 

69 

73 

69 

68 

70 

84 

82 

68 

71 

76 

74 

73 

72 

73 

72 

69 

68 

66 

72.2 

MIN 

47 

51 

52 

55 

51 

54 

57 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

51 

51 

51 

53 

51 

51 

56 

56 

51 

54 

54 

55 

47 

49 

57 

57 

55 

55 

53.4 

MAX 

92 

95 

101 

108 

104 

97 

92 

93 

97 

97 

99 

91 

93 

93 

91 

90 

90 

92 

96 

89 

97 

98 

96 

95 

92 

89 

75 

87 

91 

92 

94 

93.7 

MIN 

45 

49 

54 

67 

67 

59 

59 

61 

58 

53 

62 

54 

51 

49 

46 

42 

40 

39 

46 

50 

54 

53 

44 

48 

46 

45 

54 

48 

49 

51 

49 

MAX 

81 

86 

92 

98 

93 

8  0 

85 

87 

85 

88 

90 

75 

89 

84 

82 

83 

81 

82 

87 

83 

9  0 

89 

86 

85 

81 

76 

68 

81 

85 

82 

84 

84.5 

MIN 

42 

45 

50 

55 

62 

54 

52 

54 

46 

46 

50 

52 

45 

48 

43 

43 

42 

40 

42 

47 

50 

55 

42 

42 

44 

46 

40 

41 

45 

45 

45 

MAX 

91 

97 

103 

112 

98 

102 

101 

102 

102 

99 

94 

95 

93 

95 

100 

102 

101 

97 

97 

95 

91 

94 

96 

97 

98.1 

MIN 

56 

62 

66 

73 

70 

69 

68 

66 

67 

60 

61 

61 

36 

58 

61 

64 

64 

61 

61 

56 

53 

60 

62 

64 

62.5 

MAX 

68 

68 

69 

68 

67 

61 

64 

66 

6fl 

72 

61 

57 

60 

60 

64 

65 

63 

65 

68 

57 

64 

65 

63 

57 

57 

60 

61 

58 

57 

58 

57 

62.6 

MIN 

39 

43 

44 

46 

47 

43 

39 

37 

42 

42 

40 

36 

37 

39 

33 

33 

33 

36 

47 

43 

44 

43 

45 

40 

45 

32 

29 

28 

32 

30 

35 

38.8 

55 

57 

56 

56 

53 

49 

53 

52 

59 

46 

45 

50 

50 

53 

51 

50 

52 

56 

48 

53 

56 

53 

50 

51 

50 

50 

47 

47 

48 

45 

51.4 

MIN 

40 

42 

43 

44 

40 

40 

37 

41 

39 

32 

35 

34 

37 

33 

33 

32 

37 

37 

40 

41 

39 

40 

37 

38 

33 

35 

28 

30 

30 

33 

36.7 

MAX 

91 

96 

102 

104 

102 

100 

100 

105 

96 

104 

94 

92 

101 

94 

96 

95 

95 

95 

ioo 

83 

103 

100 

95 

94 

95 

93 

83 

89 

95 

96 

96 

96.4 

MIN 

54 

57 

59 

56 

74 

72 

71 

71 

69 

62 

62 

6  2 

59 

55 

55 

55 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

62 

59 

MAX 

83 

87 

92 

97 

92 

95 

93 

92 

96 

94 

91 

90 

86 

76 

87 

86 

90 

93 

90 

96 

93 

85 

79 

82 

80 

72 

78 

86 

85 

80 

85 

87.6 

MIN 

44 

44 

49 

65 

68 

60 

59 

54 

53 

48 

60 

54 

51 

49 

50 

41 

41 

41 

45 

53 

52 

52 

47 

45 

42 

42 

57 

51 

50 

50 

47 

MAX 

88 

93 

97 

100 

97 

102 

93 

1  04 

96 

100 

92 

93 

98 

90 

91 

92 

90 

92 

98 

87 

102 

98 

90 

92 

91 

89 

81 

89 

91 

92 

92 

93.5 

MIN 

56 

61 

66 

73 

72 

74 

69 

71 

68 

66 

69 

66 

60 

57 

56 

60 

52 

38 

65 

65 

65 

55 

58 

60 

56 

52 

62 

58 

61 

63 

61 

MAX 

89 

94 

96 

105 

102 

102 

100 

103 

101 

103 

97 

96 

99 

93 

95 

95 

93 

94 

92 

91 

103 

99 

96 

96 

96 

93 

86 

88 

93 

95 

96 

96.2 

MIN 

54 

55 

64 

68 

71 

74 

75 

70 

71 

60 

67 

66 

59 

54 

57 

54 

51 

56 

59 

68 

64 

57 

57 

58 

58 

63 

61 

60 

61 

60 

58 

MAX 

89 

94 

94 

93 

88 

87 

80 

85 

88 

85 

79 

78 

79 

83 

80 

81 

82 

88 

80 

84 

89 

89 

81 

80 

78 

79 

69 

73 

69 

76 

79 

82.5 

MIN 

57 

60 

62 

72 

69 

60 

59 

54 

54 

58 

58 

52 

49 

54 

52 

49 

51 

53 

60 

59 

6  7 

68 

64 

70 

57 

58 

59 

56 

58 

57 

57 

58.5 

MAX 

90 

95 

99 

105 

100 

104 

101 

104 

104 

104 

87 

94 

99 

91 

93 

95 

92 

96 

100 

79 

103 

100 

95 

94 

95 

92 

90 

88 

93 

94 

95 

95.8 

MIN 

51 

52 

57 

67 

68 

73 

70 

66 

67 

59 

64 

6  3 

57 

51 

54 

55 

46 

53 

65 

65 

62 

52 

55 

56 

56 

52 

60 

59 

58 

59 

58 

59.0 

87 

87 

66 

93 

96 

94 

92 

88 

82 

89 

91 

69 

87 

86 

83 

88 

93 

91 

91 

94 

97 

94 

90 

89 

88 

87 

85 

82 

81 

82 

80 

88.6 

MIN 

60 

57 

56 

67 

65 

65 

64 

59 

60 

63 

65 

56 

60 

68 

59 

62 

60 

39 

64 

62 

b- 

65 

65 

59 

58 

3  6 

52 

58 

56 

55 

51 

60.5 

MAX 

91 

92 

94 

93 

84 

92 

91 

93 

97 

87 

82 

61 

91 

88 

89 

83 

87 

92 

84 

92 

96 

98 

92 

89 

87 

85 

72 

84 

64 

85 

86 

88.4 

MIN 

52 

56 

61 

61 

62 

63 

65 

63 

61 

63 

64 

58 

57 

54 

53 

55 

54 

56 

55 

55 

63 

64 

68 

61 

57 

56 

53 

50 

56 

56 

56 

58.5 

MAX 

91 

94 

96 

105 

98 

86 

91 

94 

89 

95 

96 

83 

92 

94 

89 

86 

87 

90 

95 

88 

94 

97 

96 

93 

90 

88 

76 

86 

89 

88 

90 

91.2 

MIN 

50 

54 

57 

63 

65 

62 

60 

60 

56 

57 

59 

62 

54 

54 

52 

51 

50 

50 

52 

54 

56 

56 

49 

5  , 

54 

50 

52 

52 

53 

52 

5  4 

54.9 

TULELAKE 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWENTVNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

UK  I  AH 

UCLA 

UPLAND    3  N 

UPPER   LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VISAL  IA 
VOLT A  PH 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE   MOUNTAIN  1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

■MLLOWS 

WINTERS 

(OOOFORDS 

WOODLAND   1  WNW 

'ORBA  LINDA 

'OSEMITE  NP 

■REKA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  273  - 


EVAPORATION  AND  WIND  California 

AUGUST  1961 


Station 

Day  of  month 

■ 

JO 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.34 

.32 

.30 

.39 

.30 

.36 

.43 

.45 

.39 

.44 

.21 

.29 

.37 

.38 

.33 

.35 

.35 

.25 

.38 

.22 

.30 

.38 

.29 

.32 

.34 

.36 

.27 

.30 

.30 

.28 

.29 

10.28 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.43 
47 

.26 
8 

.33 
15 

.34 
42 

.  30 
32 

.28 
15 

.25 
41 

.50 
33 

.40 
32 

.11 
12 

.37 
25 

.17 
26 

.32 
50 

.58 
22 

.29 
41 

.20 
29 

.26 
31 

.38 
40 

.25 
13 

.  14 
7 

.32 
42 

.20 
10 

.19 
20 

.25 
* 

.30 
34 

.42 
37 

.36 
23 

.32 
34 

.24 
22 

.26 
22 

.22 
20 

9.24 
825 

BERRYESSA  LAKE  (a) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  38 
73 
92 
61 

.45 
40 
96 
63 

.44 
45 
94 

65 

.50 

94 
69 

.45 
120 
90 
72 

.45 
39 

100 
72 

40 
46 
95 
72 

.45 
28 
97 
71 

.45 
75 
98 
71 

.49 
61 
98 
66 

.47 
60 
90 
65 

.34 
33 
96 
67 

4  5 
60 
95 
64 

.33 
87 
88 
60 

.36 
54 
90 
62 

.36 
60 
92 
62 

.45 
60 
92 
58 

.36 
38 
90 
59 

.44 
42 
9  4 
60 

.05 
18 
71 
63 

.42 
55 

100 
66 

.32 
54 
90 
60 

.45 
60 
90 
62 

.37 
54 
91 
63 

.39 
64 
89 
60 

.38 
79 
88 
58 

.23 
125 
84 
59 

.35 
35 
89 
62 

.36 
26 
90 
63 

.36 
39 
91 
66 

.35 
72 
91 
64 

12.05 
1702 
91.8 
64.0 

BOCA 

EVAP 
WIND 

,35 

36 

.35 
39 

.31 
22 

.34 

33 

.39 
48 

.30 
30 

.25 
36 

16 

.  12 
26 

.42 
35 

.  16 
28 

.22 
36 

18 

27 

.29 
32 

.34 
42 

.31 
40 

.29 
36 

.25 
31 

.30 
32 

.03 
28 

.18 
17 

.30 
13 

.33 
38 

.25 
34 

.28 

50 

.32 
57 

.  27 
53 

.08 
16 

.10 
31 

.  17 
25 

.17 
33 

B  7.91 
1020 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,21 
75 
81 
56 

.21 
72 
82 
55 

.24 
68 
82 
55 

.17 
69 
79 
58 

.20 
51 
88 
54 

.27 
45 
89 
63 

.21 
66 
89 
62 

.30 
82 
90 
60 

.28 
74 
85 
57 

.  22 
62 
84 
59 

.15 
57 
83 
59 

.  26 
77 
82 
60 

.23 
69 
83 
60 

.24 
131 
78 
58 

.21 
86 
82 
58 

.22 
64 
83 
55 

.21 
66 
83 
58 

.21 
30 
84 
54 

.17 
79 
85 
57 

.15 
29 
86 
62 

.26 
57 
87 
59 

.25 
129 
82 
58 

.22 
101 
79 
56 

.24 
88 
82 
57 

.  18 
66 
82 
58 

.15 
95 
77 
56 

.15 
68 
80 
61 

.23 
62 
84 
59 

.15 
50 
85 
60 

.27 
69 
83 
57 

.  22 
51 
84 
38 

6.68 
2188 
83.3 
58.0 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

27 
31 
90 
60 

.30 
36 
89 
60 

.30 
31 
90 
60 

.34 

31 
92 
62 

.  21 
16 
85 
63 

.30 
35 
94 
69 

.34 
34 
93 
67 

.38 
37 
94 
62 

.33 
38 
92 
62 

.30 
31 
93 
65 

.22 
28 
88 
63 

.30 
32 
93 
62 

.27 
32 
90 
62 

.25 
31 
88 
61 

.28 
26 
88 
61 

.30 
31 
90 
60 

.31 
43 
90 
59 

.32 
27 
9  2 
60 

.38 
38 
91 
68 

.23 
27 
98 
66 

.29 
33 
92 
63 

.30 
29 
91 
63 

.26 
29 
89 
62 

.32 
31 
94 
64 

.31 
35 
92 
63 

.25 
32 
88 
61 

.27 
35 
86 
61 

.25 
41 
87 
63 

.25 
41 
86 
58 

.24 
34 
87 
58 

.25 
35 
87 
61 

8.92 
1010 
90.3 
62.2 

CAMP  PARDEE  (b) 

EVAP 
WIND 

.28 
22 

.33 
24 

.32 
20 

.39 
22 

.42 
28 

.44 
30 

.41 
24 

.38 
24 

.34 
21 

.39 
20 

.23 
18 

.26 
23 

.35 
27 

.28 
24 

.26 
21 

.31 
26 

.32 
20 

.30 
18 

.39 
24 

.16 
14 

.34 
25 

.34 
27 

.27 
22 

.29 
21 

.31 
18 

.31 
25 

.25 
32 

.  16 
21 

.26 
23 

.26 
21 

.27 
25 

9.62 
710 

CHI  CO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.39 
23 

.19 
18 

.42 
23 

.34 
24 

* 

* 

.79 
75 

.17 
15 

.24 
16 

.36 
25 

.25 
44 

* 
• 

* 
* 

.88 
120 

.  27 
35 

.37 
35 

.34 
39 

.27 
16 

* 

• 

* 

.72 
68 

.31 
52 

.26 
29 

.33 
36 

.34 
48 

• 
* 

* 
* 

.69 
114 

.21 
22 

.20 
20 

.33 
42 

8.67 
939 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
118 

8'.. 

68 

.29 
112 
88 
68 

.24 
127 
8  8 
6  8 

.23 
85 
89 
68 

* 

.69 
359 
94 
68 

.  28 
140 
91 
70 

.25 
135 
88 
69 

.  15 
89 
82 
69 

.23 
87 
90 
68 

; 

* 

.75 
364 
89 
68 

.23 
110 
88 
68 

.17 
84 
83 
67 

.25 
97 
88 
67 

,22 
101 
88 
66 

* 

* 
~ 

.  71 
314 
92 
67 

26 
108 
92 
70 

.28 
132 
91 
70 

.23 
83 
90 
69 

.26 
77 
91 
69 

* 

• 

.76 
284 
90 
67 

.25 
102 
87 
66 

.23 
81 
86 
67 

.  25 
104 
86 
67 

7.50 
3193 
88.7 
68.0 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

.25 
54 

.36 
47 

.31 
45 

.40 
93 

35 

110 

.40 
67 

.23 
18 

.40 
49 

.31 
27 

.42 
82 

.26 
87 

.23 
36 

.  38 
105 

.33 
99 

.32 
89 

.29 
69 

.38 
89 

.  19 
23 

.32 
31 

.07 
56 

.37 
87 

.36 
106 

.29 
75 

.31 
90 

.32 
117 

.32 
143 

.09 
32 

.27 
54 

.31 
77 

.25 
69 

.29 
98 

9.38 
2224 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.76 
99 

7  b 

.75 
51 

101 
76 

92 

93 
104 
76 

.90 
172 
102 
78 

.62 
124 
L04 
78 

.68 
61 

104 
78 

.67 
54 

104 
78 

.75 
50 

103 
78 

.75 
27 

101 
76 

.90 
178 
98 
79 

.62 
75 

101 
74 

.45 
43 

101 
76 

.72 
20 

101 
74 

.72 
69 

100 
74 

.90 
200 
98 
72 

.80 
L14 
96 
70 

.75 
77 
99 
71 

.60 
88 

103 
70 

.53 
50 

102 
79 

.36 
32 

104 
78 

.56 
41 

105 
78 

.52 
76 

104 
77 

.47 
60 

1  02 
79 

.41 
81 

102 
75 

.  75 
94 

100 
73 

.89 
118 
97 
70 

.99 
1  54 
93 
68 

.77 
123 
94 
66 

.78 
128 
93 
68 

.59 
95 
99 
74 

.63 
81 
98 
71 

2151 
2725 
100.4 
74.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

23 
102 
79 
52 

.  24 
100 
80 
53 

.23 
124 
8  2 
55 

.28 
135 
85 
57 

* 

* 

.97 
29  5 
87 
63 

.32 
136 
85 
59 

.28 
111 
84 
58 

.33 
143 
87 
53 

.22 
126 
79 
54 

.29 
104 
85 
56 

• 

.57 
391 
83 
55 

.28 
124 
83 
53 

.29 
112 
81 
55 

.23 
99 
80 
55 

.20 
5b 
83 
55 

.33 
60 
8  8 
55 

* 
* 

.35 
190 
86 
55 

33 
198 
83 
57 

.29 
132 
81 
50 

.36 
119 
83 
53 

.22 
142 
81 
55 

* 

* 
* 

.80 
459 
81 
56 

.15 
155 
78 
56 

.22 
108 
80 
57 

.  18 
147 
78 

56 

8.19 
3868 
82.5 
55.3 

FLEMING  FISH  &  GAME 

EVAP 
WIND 

33 

3a 

.35 
15 

33 
37 

.46 
25 

34 
30 

.  18 
31 

.20 
24 

.  14 
19 

.26 
19 

.30 
22 

.29 
28 

.22 
24 

.25 
12 

.30 
35 

.35 
36 

.30 
23 

.29 
24 

.29 
22 

* 
* 

.42 
38 

.28 
19 

.30 
21 

.35 
30 

.34 
28 

.30 
33 

.26 
10 

.20 
38 

.19 
23 

.19 
24 

.  17 
16 

.30 
38 

8.48 
774 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 

.37 

34 

.42 

.45 

.45 

33 

in 

.35 

.45 

.27 

33 

.36 

.32 
65 

.30 
43 

.36 
39 

.31 

.41 

.22 

.38 

.37 
77 

.30 

.32 

35 
67 

.33 

.24 
65 

.25 
43 

.30 
53 

.30 
55 

.29 
66 

10.39 
1677 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.50 
S3 
91 
60 

.59 
58 
90 
63 

.58 
59 
91 
64 

.  53 
41 
95 
69 

.43 

10 
38 

70 

.  50 
56 
92 
73 

.61 
54 
99 
73 

.  54 
!5 
97 
71 

.  57 
56 
98 
70 

.69 
71 
95 
72 

.42 
43 
88 
69 

.39 
32 
93 
70 

.60 
5H 

96 

68 

.57 
69 
92 
62 

.48 
59 
92 
61 

.56 
63 
90 
61 

.  55 
48 
92 
61 

.47 
38 
92 
61 

.63 
59 
93 
64 

.53 
61 
90 
65 

.50 
43 
96 
66 

.63 
72 
95 
68 

54 
58 
93 
66 

.59 
54 
92 
66 

.57 
60 
92 
64 

.53 
61 
91 
61 

.45 
66 
88 
59 

.25 
33 
80 
63 

.46 
53 
90 
63 

.41 
46 
90 
64 

.49 
44 
92 
65 

16. 16 
1663 
92.0 
65.5 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.28 

.29 

25 

.27 

.18 

.18 

.21 

.34 

.28 

.27 

.  14 

.18 

.14 

.22 

.28 

.25 

.24 

.20 

.25 

.08 

.22 

.29 

.24 

.25 

.26 

.24 

.23 

.18 
- 

.17 

.22 

.  18 

7.01 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.48 
25 

106 
70 

.50 
31 

103 
71 

.38 
]  1 

103 
74 

.38 
12 

106 
80 

.  30 
9 

105 

80 

.45 
23 

105 
76 

.48 
17 

108 
74 

5  7 
16 
108 

73 

.48 
76 

106 
74 

I 
97 
79 

.47 
29 

105 
72 

.48 
28 

106 
7  2 

.  54 

33 
105 
72 

.42 
22 

105 
72 

.22 
12 

105 
75 

.23 
10 
95 
76 

.32 
11 

104 
74 

.37 

10 
106 
74 

.28 
9 
104 
77 

• 

78 

.55 
21 

102 
78 

.41 
26 

106 
78 

.13 
7 
94 
77 

.26 
5 

103 
76 

39 
17 
107 
70 

.48 
31 

105 
69 

.50 
39 

106 
68 

.50 
37 

103 
63 

.45 
35 

104 
64 

.40 
42 

100 
68 

.34 
18 

100 
68 

11.95 
667 
103.7 
73.3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (c) 

EVAP 
WIND 

.45 
64 

.60 
71 

.45 
39 

.  53 
61 

53 
59 

.56 
61 

.  45 
63 

.60 
69 

.45 
65 

.60 
66 

.45 
51 

.45 
73 

.58 
75 

.32 
66 

.60 
63 

.54 
71 

.45 
57 

.60 
67 

.52 
76 

.48 
64 

.53 
69 

.4-5 
60 

.  50 
70 

.55 
60 

.50 
72 

.40 
68 

.30 
68 

.34 
45 

.40 
50 

.45 
62 

.45 
56 

15.08 
1961 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

.36 
3b 

.40 
35 

.41 
40 

.43 
31 

.  42 
35 

.40 
26 

* 
* 

.94 
8] 

.40 
36 

.46 
36 

.31 
37 

.36 
35 

.41 
44 

.38 
46 

.  35 
42 

.  39 
34 

.  38 
23 

.37 
25 

.39 
22 

.23 
25 

.37 
30 

.  48 
49 

.37 
39 

.36 
39 

.37 
37 

.39 
44 

.31 
55 

» 

* 

.75 

.36 

11.55 
B  1127 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.  29 
24 

.36 
26 

.33 
23 

.20 
10 

.18 
18 

.31 
25 

2  8 
20 

.27 
19 

.33 
26 

.37 
29 

.  17 
16 

.36 
24 

.35 
28 

.34 
39 

.31 
20 

.24 
22 

.33 
29 

.33 
26 

07 
16 

.27 
21 

.32 
15 

.34 
33 

.33 
27 

.28 
23 

.30 
27 

.16 
14 

.23 
22 

.25 
25 

.27 
21 

.27 
26 

.37 
32 

8.81 
726 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.42 

.42 

.45 

.52 

.45 

.30 

.44 

.  36 

.42 

.50 

.25 

.25 

.25 

.59 

.45 

.40 

.41 

.45 

.30 

.22 

.43 

.43 

.45 

.35 

.37 

.30 

.32 

.  19 

.58 

.25 

.35 

11.87 

LODI 

EVAP 
WIND 

.  22 
43 

.  45 
57 

.  34 
49 

.31 
34 

.31 
4  2 

.38 
41 

.48 
71 

.  41 
64 

.39 
51 

.29 
46 

.14 
62 

.29 
60 

.21 
118 

.11 
106 

.19 
63 

.35 
47 

.31 
36 

.29 
25 

.23 
33 

.19 
25 

.40 
80 

.29 
100 

.24 
55 

.30 
40 

.35 
46 

.39 
94 

.21 
67 

.26 
102 

.30 
37 

.30 
57 

.29 
58 

9.22 
1809 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 
70 
95 

.36 
10 
94 

.30 
130 
97 

.30 
60 
96 
67 

.50 
70 
9  9 
67 

.30 
40 

100 
71 

.45 
1  10 
98 
67 

.52 
130 
9  8 

68 

.45 
90 
99 
64 

.40 
50 
90 
67 

.20 
80 
94 
65 

.30 
120 
94 
65 

.37 
L50 
93 
61 

.30 
120 
90 
59 

.30 
50 
95 
59 

.30 
60 
95 
63 

.25 
60 
96 
61 

.25 
40 
98 
62 

.26 
60 
98 
67 

.15 
30 
98 
67 

.37 
140 
98 
65 

.24 
120 
87 
60 

.37 
80 
95 
61 

.30 
40 
93 
64 

.26 
40 
92 
61 

.26 
70 
87 
59 

.15 
80 
95 

.26 
60 
94 

.30 
90 
9  5 

.26 
70 
93 

.24 
60 
93 

9.62 
2380 
94.8  1 

MONTI CELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 
29 
93 
59 

.34 
28 
94 
61 

36 
25 
9  5 
66 

.42 
31 
98 
66 

35 
30 
90 
69 

.44 
29 
98 
72 

.34 
22 
95 
69 

.41 
26 
98 
69 

.36 
25 
95 
69 

.43 
30 
99 
63 

.34 
31 
95 
64 

.30 
34 
91 
68 

.37 
21 
96 
61 

.30 
30 
92 
60 

.33 
28 
93 
59 

35 
31 
92 
59 

.35 
29 
90 
56 

.31 
20 
87 
58 

.  38 
24 
92 
63 

.01 
8 
69 
62 

.35 
28 
96 
63 

.32 
26 
95 
59 

.30 
27 
92 
61 

.34 
29 
92 
61 

.34 
32 
91 
57 

.34 
39 
89 
56 

.27 
27 
82 
56 

.27 
24 
91 
61 

.29 
25 
91 
62 

.30 
24 
92 
63 

.30 
27 
93 
62 

10 . 23  1  . 
839* 
92.1 
62.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.44 

.28 

.43 

.31 

.26 

.28 

.43 

.43 

.36 

.31 

.31 

.39 

.43 

.34 

.  35 

.  40 

.  48 

.46 

.48 

.44 

.44 

.36 

.28 

.31 

.39 

.36 

.37 

.41 

.39 

.  36 

B11.66 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.21 
48 

.26 
62 

.24 
78 

.23 
57 

* 

• 

.83 
150 

.34 
74 

.38 
35 

.32 
62 

.22 
46 

* 
* 

* 
* 

.76 
243 

.19 
70 

.27 
63 

.31 
66 

.21 
44 

* 
* 

* 
* 

.69 
135 

.23 
100 

.23 
70 

.26 
69 

.27 
74 

* 

* 

* 
• 

.  57 
177 

.21 
63 

.31 
47 

.32 
56 

7.76 
1889 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.39 
70 

.  43 
36 

.51 
109 

.48 
47 

41 

52 

.35 
58 

.63 
75 

.49 
81 

.60 
72 

.60 
88 

.29 
83 

.26 
92 

.55 
123 

.27 
134 

.35 
95 

.39 
57 

.49 
72 

.41 
67 

50 
63 

.29 
115 

.33 
92 

.64 
137 

.41 
95 

.36 
91 

.56 
91 

.  40 
82 

.26 
121 

.31 
48 

.37 
81 

.27 
71 

.46 
75 

13.06  £ 
2573 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.28 
17 

.31 
21 

.31 
15 

.32 
11 

* 

l  .no 
65 

.30 
18 

.33 
33 

.32 
9 

.24 
8 

; 

* 
» 

.88 
72 

.27 
8 

32 
28 

.30 
23 

.30 
29 

• 

.89 
110 

.26 
11 

28 
10 

.27 

.30 
12 

: 

: 

.69 
59 

.28 
50 

.23 
23 

.24 
17 

8.92 
663 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.38 

.30 

.30 

.38 

27 

.35 

19 

.39 

.35 

.30 

.34 

.34 

.31 

.31 

.31 

.32 

.  38 

.26 

.27 

.37 

.29 

.27 

.33 

.35 

.32 

.30 

.33 

.29 

.36 

.14 

9.81 

SALT  SPRINGS  PH  (d) 

EVAP 
WIND 

.29 

.42 

.  38 

.39 

.32 

.32 

.32 

.35 

.40 

.43 

.14 

.26 

.43 

.34 

.40 

.27 

.37 

.41 

.29 

.28 

.36 

.36 

.32 

.33 

.32 

.30 

.24 

.  15 

.26 

.30 

.29 

10.04 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.35 
55 

.36 
55 

.38 
55 

.40 
52 

.21 
43 

.27 
62 

.37 
59 

.37 
70 

.33 
61 

.35 
50 

.37 
49 

.25 
50 

.38 
53 

.36 
57 

.34 
52 

.30 
59 

.37 
68 

.39 
71 

.37 
74 

.19 
80 

.30 
55 

.35 
50 

.35 
51 

.35 
54 

.30 
40 

.30 
50 

.20 
30 

.30 
50 

.30 
65 

.27 
52 

29 

37 

10.02 
1709 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 

.30 
75 

.30 
25 

.  30 
30 

.23 
20 

.30 
20 

* 

* 

130 

.30 
20 

.30 
30 

.30 
20 

.36 
90 

.45 
85 

.30 
55 

.30 
45 

.30 
15 

.30 
10 

.18 
10 

.15 
30 

.34 
30 

.36 
95 

.30 
75 

.37 
80 

.38 
105 

.20 
115 

_ 
• 

140 

.25 
20 

.30  B  9.26  1 
60  143CH 

See  reference  notea  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1961 


Day  ol  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

TAHOE  C I TY 

.  20 

.  22 

.  26 

.  22 

.28 

.  22 

.22 

.  11 

.  18 

.23 

.  15 

.23 

.  16 

.  18 

.  23 

.24 

.22 

.  17 

.  22 

.01 

.  18 

.  20 

.  24 

.  17 

.  21 

.  20 

.  21 

.03 

10 

.  13 

.  14 

76 

WIND 

21 

21 

21 

18 

18 

21 

3 

17 

J7 

23 

16 

12 

2 

1 

11 

14 

12 

10 

4 

1 

3 

8 

9 

7 

13 

14 

14 

2 

10 

4 

11 

358 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  45 

.  55 

.  52 

.  55 

.  45 

.  45 

.  72 

.  57 

.  73 

.  45 

.42 

.  62 

.  52 

.  52 

.  44 

.  45 

.39 

.43 

.  43 

.  30 

.  60 

.  54 

4  5 

.  61 

5b 

.  45 

.  30 

.  43 

.  39 

.  45 

.  54 

15.28 

WIND 

210 

226 

144 

174 

102 

91 

227 

222 

165 

154 

128 

258 

328 

326 

269 

155 

119 

55 

91 

51 

257 

344 

262 

307 

32(5 

305 

220 

20  1 

191 

183 

269 

6363 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.33 

.29 

.38 

.36 

. 

. 

.71 

.25 

.20 

.29 

.34 

* 

. 

.80 

.29 

.33 

.27 

.29 

. 

* 

.70 

.33 

36 

.29 

31 

. 

. 

.54 

.22 

.23 

.26 

8.39 

WIND 

44 

43 

39 

43 

124 

37 

38 

40 

38 

* 

114 

59 

49 

43 

41 

* 

* 

100 

46 

45 

37 

36 

10  5 

40 

36 

38 

1235 

TULELAKE 

EVAP 

.28 

.33 

.42 

.30 

.26 

.27 

.  18 

.22 

.22 

.28 

.20 

.23 

.26 

.20 

.31 

.24 

.30 

.24 

.29 

.19 

.28 

.30 

.32 

.30 

.  19 

.  26 

.  19 

.19 

.28 

.  19 

.33 

8.05 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.21 

.30 

.36 

.33 

.22 

.19 

.34 

.46 

.32 

.30 

.36 

.21 

.20 

.42 

.32 

.38 

.31 

.37 

.36 

.  16 

.28 

.26 

.27 

.45 

.  21 

.30 

.23 

.23 

.33 

.20 

.28 

9.16 

WIND 

29 

23 

26 

21 

22 

29 

11 

64 

29 

15 

25 

6 

49 

10 

11 

32 

38 

37 

57 

44 

41 

31 

27 

56 

22 

36 

40 

17 

62 

35 

34 

97S 

WBISKEYTO™  RES 

EVAP 

.30 

.32 

.34 

.35 

.56 

.31 

.30 

.32 

.33 

* 

• 

.84 

.30 

.29 

.30 

.31 

.32 

.36 

.32 

.32 

.30 

.  27 

* 

.66 

.  20 

.25 

.30 

8.47 

WIND 

7 

19 

21 

22 

53 

26 

26 

14 

16. 

68 

16 

9 

19 

32 

22 

16 

10 

18 

27 

14 

55 

19 

14 

18 

561 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL . 

(d)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,    MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00A  PST 

(- 
w 
a 

o 
o 

o 

rl 

n 
a. 

a. 
o 
o 

<• 

rrt 

ft 

ft 
o 
o 

o 

Trace 

o 

r 

3 

10-49 

SO- 99 

66I-O0I 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELP  WB  AIRPORT 

NW 

16 

7.7 

++21 

ESE 

4 

57 

40 

28 

41 

4 

i 

0 

0 

0 

0 

5 

2.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

26 

19 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

3.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

WSW 

6.1 

23 

ENE 

28+ 

37 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

4.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

24 

7.5 

++20 

SSE 

18  + 

83 

59 

45 

74 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

2.5 

EUREKA  WB  CITY 

JNW 

5.0 

17 

SW 

21 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

38 

7.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

35 

7. 1 

31 

S 

5 

62 

42 

23 

42 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

86 

2.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

25 

6.9 

++23 

W 

20 

84 

68 

59 

81 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

36 

7.5 

++20 

w 

21 

88 

74 

73 

85 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

8 

4.3 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

t* 

5.2 

18 

w 

1 

82 

58 

57 

77 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

86 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

48 

38 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

10 

3.7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

9.7 

++21 

w 

25 

83 

70 

60 

81 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

s 

5.3 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.7 

++23 

w 

24 

19 

5 

0 

0 

0 

0 

24 

7.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

8.4 

30 

SW 

28 

50 

34 

21 

37 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

88 

3.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

25 

8.7 

21 

s 

4 

77 

51 

28 

61 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

91 

2.7 

3ANDBERG  WB 

S 

9.6 

++31 

E 

22 

31 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

3 

2.0 

'3AN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

6.9 

22 

NW 

20 

80 

65 

66 

79 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

71 

3.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

64 

13.6 

38 

W 

31 

90 

70 

64 

88 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

4.6 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

JW 

10. 1 

29 

w 

31 

88t 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

57 

'iAN  JOSE 

JNW 

51 

5.  1 

16 

NW 

25+ 

600 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

62 

3.8 

iANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

6.8 

++24 

WNW 

13 

92 

68 

64 

89 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

4.0 

;    t  8:00  A.M.     4  5:00  P.M. 

+  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


T 
\  i 
1 1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1961 


Depth  Id 

Day  Of  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY 

2  SW 

Inches  (8.) 

9 : 00 

A.M. 

95 

96 

97 

97 

95 

97 

98 

99 

98 

95 

94 

96 

97 

97 

92 

93 

95 

97 

95 

96 

98 

96 

91 

92 

93 

93 

93 

91 

95 

92 

92 

MAX 

120 

116 

119 

116 

119 

122 

122 

122 

116 

118 

118 

121 

121 

118 

107 

114 

119 

117 

116 

118 

119 

100 

110 

115 

116 

117 

114 

115 

113 

115 

114 

MIN 

95 

95 

97 

96 

97 

96 

96 

99 

94 

93 

95 

96 

96 

95 

92 

95 

95 

95 

95 

96 

97 

90 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

91 

89 

9  *  00 

A.M. 

96 

97 

97 

96 

97 

98 

1  00 

98 

95 

95 

96 

97 

97 

96 

94 

95 

97 

96 

96 

98 

97 

93 

93 

94 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

MAX 

102 

101 

102 

101 

102 

103 

104 

104 

99 

100 

101 

103 

103 

101 

97 

98 

100 

100 

100 

101 

101 

97 

96 

98 

99 

100 

100 

99 

98 

99 

99 

MIN 

95 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

97 

95 

95 

95 

96 

97 

95 

93 

93 

94 

94 

95 

96 

93 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

12 

Inches 

9:00 

A.M. 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

98 

99 

98 

96 

97 

97 

98 

98 

97 

96 

96 

97 

97 

97 

98 

97 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

96 

96 

20 

Inches 

9:00 

A.M. 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

94 

94 

39 

Inches 

9 : 00 

A.M. 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

79 

I nches 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

93 

90 

92 

94 

94 

99 

98 

100 

102 

102 

91 

97 

99 

94 

94 

95 

92 

92 

95 

81 

96 

94 

92 

92 

91 

89 

88 

89 

90 

92 

92 

MIN 

74 

74 

78 

80 

81 

8  4 

85 

84 

86 

81 

80 

80 

79 

76 

76 

77 

73 

75 

79 

75 

79 

76 

76 

76 

76 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

72 

72 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

76 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

70 

69 

69 

MIN 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

66 

65 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

MIN 

65 

65 

6  5 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

66 

64 

63 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

95.0 
116.4 
94.1 

95.9 
100.3 
94.5 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M. 


U>   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE. 
READINGS  AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .      DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH . 

(c)  RAMON A  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
7:00  A.M.   AUGUST  14  TO  7:00  A.M.   AUGUST  16   (48  HOURS). 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 


DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

T 

1.0 

T 
T 

WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Sae  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,    50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  prec ipi tat ion  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose )  are  based  on  the  period  1921  -  1950 ,  adjusted  to  represent  observat ions  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4 : 00  a.m.   PST,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB  which  are  taken  at     6 : 00  a.m.   PST , 
I    and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f o 1 lowing : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount  too  sma 1 1  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
ito  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW.     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
|25,  D.  C. 

(information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25.   DC    for  SI. 25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   latest  annual   issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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AUGUST  1961 
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AUGUST  1961 
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STATION  INDEX 


00261  SAN  BFRD 1  NO 
002 «  MO00C 
0064,  CONTRA  COST* 
0O88  HUM80L0  T 
0115  LOS  ANGELES 
0136j  SAN  DIEGO 
01 4*1  LOS  ANGELES 
ALT'JPflS  RANGER  STATION     0161|  MODOC 


A  If  L  A  N  T  O 

A01N  RANGER  STAT  ION 

ALAMO  1  N 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT   MT    FC  ' 

ALPINE 


21 


34  3S 
41  12 
37  52 
40  11 
34  19 
32  50 
34  11 
29 


11T  25 
120  57 

122  02 

123  36 


AMBOT  1  01761  SAN  BERDINO     ,    6   34  34     115  45 

ANGIOLA  1  0204!  TULARE               I    91  35  59     119  29 

ANGWIN  PAC  UNION  COL  0212.  NAPA                   |  17  3B  34  j  122  26 

jSHTIOf-H  FlflRFROARO  Mi(_L  0??7|  CONTRA  COSTA      27   3*   01    |  121  46 

ANT|OCH  PUMPING  PLANT  3  0232!  CONTRA  COST  A     27  37  59     121  44 

ANZA  i  023S!  RIVERSIDE           33  33  33     116  40 

APACHE  CAMP  0239  VENTURA               30  34  52      119  20 

APPLE  VALLEV  I  0244'  SAN  6ERDIN0       15  3*  31  I  117  13 

ARROYO  r.OANOf  1  0320'  SN  LUIS  OBPO  .    4  35  07  l  120  34 

aprOyO  SECO  0322  montfpfy           24  36  14     121  29 


ARROYO  SECO  RS  FC  508  C  0327  LOS  ANGELES 


I  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL   ANAHE 1 1 
ATLAS  ROAD 
ATwELL  CCC  CAMP 


PLEASURE  PIER 


0343  TULARE 
0355  ORANGE 
0372  NAPA 
0374  TULARE 
0379  FRESNO 
0383  PLACER 
0395  LOS 
0398  K I NGS 


BACKUS  DANCM 

8A0GER 
BADGER  PASS 
BAk£P 

baker  9  nnw 

RAKf OSFIFLD  wR  A 
6ALCH  POWER  HODS! 
BALL   MOUNTAIN  L0< 
3A0NES0N  PAO« 
BARRETT  DAM 

OAPSTOW 
BATES  RIDGE 
BE  AO  T  RAP  MEADOW 
BEAUMONT 
BFAUMONT 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEAOOW 
BEL  A  | R  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
BESWICK   7  S 
8IE6ER 

BIG   BAP   RANGER  STAT 
BIG  8FAP  LAKF 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEND  RANGI 
BIG  CREEK   PH  NO  1 
BIG  OALTON  DAM  FC22 
BIG  PINE  CREEi 


FC  143     0410  LOS  ANGELES 
i  KERN 


BIG   PINES  PAR 
BIG  SUR  STATE 
BIG  TUJUNGA  0. 
BIRMINGHAM  GEN 
BISHOP  CBEEK 
BISHOP  PASS 
BISHOP  MB  All 
BISHOP  UNION 
BLACK  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTA 


FC 


0422  TULARE 

0425  MARIPOSA 

0436  SAN  BE  RO 1  NO 

0437  SAN  BE "0  I  NO 
0442  KERN 

0449  FRF  SNO 

0468  TEHAMA 

0509  ORANGE 

0514  SAN  OIEGO 

0519  SAN  BERDINO 

0541  SN T A  BARBARA 

0596  TULARE 

0606  PIVERSIOE 

0607  PIVERSIOE 
0609  RIVERSIDE 
0617  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
0674  SANTA  CRUZ 
0693  ALAMEDA 

0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

073]  LASSEN 

r>738  TRINITY 

0741  SAN  BERDINO 

0742  SAN  BERDINO 
l  0747  PLACER 

0755  FRESNO 

0758  LOS  ANGELES 

0767  INYO 


0779  LOS  ANGELES 

A PK  0790  MONTEREY 

FC460-E  0798  LOS  ANGELES 

HOSPITAL  0818  LOS  I 

NTAKE  2       0819  INYO 

COURSE  0821  FRESNO 

0822  INYO 

APB IDE         0824  INYO 

2  SW  0850  SANTA  Cl 

0B67  LASSEN 


blue  canyon  wp  airport    os97  placer 
blue  lake  redwood  creek  0903  humboldt 
blythe  0924  riverside 

BLYTHE  7  w  0925  RIVERSIDE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT  0927  RIVERSIDE 

BOCA  0931  NEVADA 

BON  I TA  0968   SAN  OIEGO 

BOONVlLLE  hwv  «*NTNC  STA  0973  MENDOCINO 

Boron  0979  kern 

borrego  desert  park        0983  san  diego 


8ORREG0  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATFLLl  RANCH 
flOULEVARO 
80U0UET  CANYON 
BOWMAN  OAM 
BRADFORD  RANCH 
BRAOLFY 

8°ANSC0UB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BRAY  10  WSW 
8 RE A  CITY 
6 RE A  DAM 
ARFNTWOOO  6  SW 
BRIDGEPORT 


BRIOGEVILLE   4  NNW 
BROCKWAy  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BR Y  SON 

buckhorn 
Bucks  creek  ph 
BUCKS  L*kF 


bullards  bap  PWR  HOUSF 
B'JRBANK  FIRE  OEP  FC2268 
BUR  BANK    WB  AIRPORT 
8URL 1NGAME 

BURNFY 

BURNT    RANCH    1  S 
BURTON  RANCH 
8UTT0NW1LLOW 
CA6AZ0N 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVFRAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
talfxicO  2  NF 
CALIFORNIA  HOT   SPRGS  P$ 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION] 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEP 
CAMP  JAN  LUIS  0P-1SP0 

CAMPTONVILLE  BANGER  STA 
CANBY    11  SW 
CANBy  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT IL 
CANYON  OAM 
CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
I  POWER  HOUSE 
VALLEY 


13  34  13 
9  36  29 

26  33  55 
17  38  25 

9  36  28 

27  37  05 
1   36  54 

33  33  21 
10  35  54 
26   34  08 


14  37  4f1 
6  35  16 
6  35  23 

10  35  25 

11  36  55 
23  39  56 
26  33  56 
33  32  41 


15 


54 


35  40  45 
2B  3*  15 
28  34  14 
8  39  18 
27  37  12 
26  34  10 
19  3  7  08 

6  34  23 
4  36  15 
13  34  IB 

13  )4 


0986  SAN  DIEGO 

005    SANTA  CRUZ 
009  SAN  DIECO 
013  LOS  ANGELES 
018  NEVADA 
0  31  RIVERSIDE 
03*.  MONTEREY 
o*6  MENDOCINO 
■ii,8    IMPEP  I  AL 


050 

056  ORANGE 

057  ORANGE 

060  CONTRA  COSTA 

072  "ONO 

0  76  MONO 

080  HUMeOLDT 

096  PLACER 

112  YOLO 

130  BUTTE 

133  PLACER 
142  MONTEREY 
149  SHASTA 
159  PLUMAS 
161  PLUMAS 
170  SAN  WEN  I  TO 
180  YUBA 
192  LOS  ANGELES 
194  LOS  ANGELES 
206   SAN  MATEO 

214  SHASTA 

215  TRINITY 

216  CONTRA  COSTA 
2  44  r  E  RN 

250  RIVERSIDE 

252  SAN  DIEGO 

253  SNTA  BARBARA 
272  SAN  BEROINO 
277  CALAVERAS 

280  CALAVERAS 

281  ALAMEOA 
288  IMPERIAL 
300  TULARE 
312  NAPA 

316  SISKIYOU 
369  S*N  BERDINO 
424  SAN  DIEGO 
428  CALAVERAS 
433  SIERRA 
444,  SN  LUIS  OBPO 

*62i  YUBA 

475  MODOC 

476  MODOC 

484  LOS  ANGELES 

497,  PLUMAS 
518'  ORANGE 
520,  SAN  BERDINO 
522  PLUMAS 
534  MONTEREY 


33   17      116  2  1 


116  17 
116  22 

120  40 


36  39  16 
23  38  46 
8  39  41 


20  36  46 
8  39  25 
13  34  11 
13  34  12 


4  37  52 

10  35  24 
6  33  55 

33  32  40 

32  34  35 
6  34  23 
2  38  17 

34  38  12 

11  37  29 
6  32  41 
9  35 

17   38  35 

12  41  18 
28  34 

33  32  37 


15 


33  55 
33  57 
40  05 
36  29 


120  41 

121  02 
121  03 

120  52 

116  34 

117  58 

121  05 
117  47 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3915 
4965 
2935 


OBSERVER 


ASH 


550        8A      8A  8A 


2645 
3030 
7300 


116  40 

117  m 

119  54 

118  52 
116  59 
116  58 
116  57 


122  15 

122  14 

122  14 
121  08 

123  15 
116  55 
116  58 
120  31 
119  15 


214? 
5300 
6800 
2613 
3045 


6140 
4130 
1272 


117  41  6862 


118  35 
118  34 
118  22 
22  118  43 
18      122  10 


8134 

1040 

4108 


120  48  540 


33  33  29 

24  35  52 

7  39  41 

6  32  57 


12  41    34     122  08  5759 

26  33  55      117  54  345 

26  33  53      117  56  275 

27  37  53 
38  38  15 
3B  38  16 


625  8 A  SA 
2175 

3350  9A 

3055  MIO 

5347  5P  5P 

3345  8A 


6470 
6550 
2050 
7200 


121  51 

121  20 

121  12 

121  11 


1760 
5200 
1640 
180O 


,  22       699     MID  MID 


2150  8A 
560  8A 

268  6A  8A 

IBIS  ,  5P, 

410  ,  JP|  5P 

78|  8A     8A     8  AC 

4790 

4696  f 
;  3343  j 

805 


CLARENCE  0  REED 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
GIOVANNI    B  MUZZINI 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE    FIRE  OEPT 
RUB  10  CANON 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATE  DIV  OF  HWYS 
ANG 1 OLA   ELEV  *  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FI8REBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  ftANCHOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US   NAT    PARK  SERVICE 
HERSCMEL  P  CLAUSEN 
GLAOYS  A  OUTOA 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  OUBOSE 
0 AN  BARBER 
HARBOR  MASTER 

CLOSED  B/l/61 
SMITH 


'  GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  ME  THEN  Y 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
JUS  WE  AT  HE  R  BUREAU 
!  P  G  ♦  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

SO  CAL IF  WATER  CO 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRR1G  DIST 
BEAUMONT    I  RR IG  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
T  J  LE  BLANC 
MPS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVE  Y  0  FRYER 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK    R  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
BIC  BEAR  LK  FIRE  OIST 
MRS  MARGIE   A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
1  0  E  WILSON 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
JUS  WEATHER  BUREAU 
UNION  CAPS  I DE  CO 
MRS  MARY  INCERP) 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

U     U  S  WEATHER  BUREAU 
W   FRANK  SWOPE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 

1       HAROLD  M  PA8ST 
R  M  ALLEN 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

01  GIORGIO  FPU  I T 

VINCENT  0  LOCATELL 1 
THE    OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVAOA  I RR IG  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  D  SIMS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

5  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
I       BRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
MO  S  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
1  P  G  +  E  COMPANY 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MR S  LOLA  F  GALL  I 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF   BURL INGAME 


MRS  M  ( 
BuENA  VISTA  W  S  01  ST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 

u  s  bur  reclamation 

SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  FOBEST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL  ISfilG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACM 


BAY  i 


I  UTL  I 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   VIRGINIA   L  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
COR0S  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


STATION 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARV I  CLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAT  SWORTH  FC  24  D 


CHICO  EkPERIHENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE   RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 

I  CLAREMONT  POMONA  COL 
!  CLARKSBURG 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE   3  SSE 

CLOVE RDALE   11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COAL  I NG A 

COAL INGA  1  SE 

COAL INGA    14  WNW 

COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET 
COLBYS  FC  53  D 
,  COLD  SPMNGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAK 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORO  3  E 


COOL 

COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN  I RR I G 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 


COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
,  CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 


1606 
1609 
1611 
1614 
1624 

1651 

1680 

I  1682 
1697 
17  "0 
17  15 

]  7?9 

,  1743 
1754 


SISKIYOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPC 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


I  1777 

1779:  LOS  ANGELES 
■  17  64  YOLO 

17991  SISKIYOU 
,  1606  LAKE 
:  1638  SONOMA 

1840  SONOMA 

1844  MADERA 

1864  FRESNO 

1667  FRESNO 

1669  FRESNO 

.  1886,  IftlNlTY 
!  1890|  BUTTE 

1896  LOS  ANGELES 
,  1905j  MONTEREY 

1907^  SHASTA 

1912  PLACER 

1916  YUBA 

1946  COLUSA 

1933  TEHAMA 


32  36 
23;  36  42 
26i  34  07 


26  34  06 
23|  36  23 
12  41  43 


120  10 

121  40 
121  14 


121  47 
121  36 
120  12 


117  44 

117  43 

121  32 
123  27 

122  39 

122  59 

123  13 

119  17 

120  21 
120  20 
120  34 

122  42 


is  1  lie  07 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1620 
7002 
671  I  6P 


8  39  06 
8,  39  20 
23  39  12 
23  40  I 


1962  CONTRA  COSTA       4  37  5B      121  59 


1985  EL  dorado 
1990  SISKIYOU 
2012  KINGS 
2015  LAKE 
2027  Tehama 
2031  RIVERSIDE 
2048   SANTA  CRUZ 
2069  INYO 
2081  MENDOCINO 
2084  MENDOCINO 


12  41  59 

9  36  06 

23  38  51 

23  39  54 

26  33  32 


53     121  01 


20! 


59 


19  36  29 


!  20  2703 

119  34  200 

122  47  2610  ' 

122  22  487 
117  34  I  710 
121  48  264 

ue  11  10600  1 

123  15  1385 
123  05      1514  I 


CRYSTAL  LAKE  FC 
•CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER 
DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  F 


DAVIS  CRFEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 


2150 
2163 
2177 

2198 
2214 
2218 
2224 
2236 
22  39 
224B 
2249 
2255 
2257 


LOS  ANGELES 
PIVERSIOE 
IMPER IAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NOBTE 
DEL  NORTE 
OEL  NORTE 
SAN  BE  PD I  NO 
CONTRA  COSTA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


117  52 


6  32  53 
17  41  46 
17  41  4B 
IT  41  46 
15;  34  14 

4  36  02 

26  34  19 
33   34  01 

7  39  50 


2269  SHASTA 
2290   SANTA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296  MODOC 
2  306  MODOC 
2319  INYO 
2331,  INYO 
2334  NEVADA 
2346  KERN 
2362  MONTEREY 


30  34  31 
6  34  32 
6   34  52 

21  41  06 
4  37  01 
23  38  32 


124  05 

124  12 

117  16  j 

122  13  j 

117  M  I 

118  23  ! 

123  38 
122  32 

119  37  * 
116  35 

119  40  : 

119  29 

116  52 

116  47 


575 


1265 
1421 
2240 
4650 

2749 
1975 
1922 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  2369  STANISLAUS 
DENAIR  2389  STANISLAUS 

DE   SABLA  2402  BUT TE 

DESCANSO  RANGE R   STATION  2406   SAN  DIEGO 
DIAMOND  BAR  HQRSE  CAMP     2*32  LOS  ANGELES 
DOBBINS  COLGATE   F0RE8AY  2*38  YUBA 
DONNE R  MEMORIAL    ST  PK       2467  NEVADA 
DOS  BIOS  2490  MENOOCINO 

DOUBLEBUNK  MEAOOW  2492  TULARE 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C  2*94   LOS  ANGELES 


I  DOWNIEVILLE   RANGER  STA 
!  DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN IGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMU1R  RANGER   STATION  2572  SISKIYOU 

DUT  TONS  LANDING  2560  NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  2598  PIVERSIDE 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2370  SAN  BERDINO 


121  *5 

120  22 

121  23 

116  32 

117  59 

120  51 
119  15 

121  52 


33  32  51  116  37 

26  33  59  117  50 

8  39  21  121  12 

36  39   19  120  I* 

7  39  *3  123  21 
10  35  37  116  36 
33  33  36  116  OB 

8  39  3*  120  50  , 
18  40  02  120  06 
18  39  57  120  05 
29  34  29  116  32 

14  37  43  120  06 
23  38  33  121  38 

15  35  03  116  26 
23  41  13  122  16 
17  38  12  122  18 

6  33  48  115  27  : 


EAST  PARK  RESEOVOIR 
EAST  VlOETTE  MEADOW 
1  EL  CAP  I  TAN  OAM 
EL  CENTBO  2  SSW 
ELECTHA  power  house 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERy  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIOO 

ESCONDIOO  PARK  HILL 
ET I  WANDA 
ETNA 
•EUREKA  WB  CITY 
ElCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER   FAUVER  RANCH 

,  FAIRFIELD 

I  FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FALLBROOK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUERO*  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 

FINLEY   1  NNE 
FINLEY   1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  .  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  OAM 
FONTANA    5  N 
FONTANA   K  A  I  SEP 

FOREST  GLEN 


2640  COLUSA 
2633  TULARE 
2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

2735  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
2756  MONO 
2760  SAN  JOAOUIN 


23 


29  34  36  118  34 

l->  42  00  123  43 

36  37  36  119  14 

16   38    14  121  It 


2775 
2805 
2812 
2862 
2869 
2B95 
2899 

I  2910 
2920 

'  2922 


ORANGE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 


2B  33  > 
2B  33  1 
28  33  ' 
33|  33  I 
53  33  i 
28  34  I 

12*1  ; 

17'  *0  1 

14  )7 

9!  36  : 


,  2933  SOLANO 

2941  LOS  ANGELES 
2936  SAN  OIEGO 
2994  BUTTE 
30201  TEHAMA 
3025  HUMBOLOT 
30  36  AMAOOR 
30*ffi  SNTA  BARBARA 
3050  VENTURA 


3057)  LAKE 

FRESNO 
30871  LASSEN 
1013  FRESNO 
3113  SACRAMENTO 
Mil   SAN  BERDINO 
31201  SAN  BERDINO 
3130  TRINITY 


117  47 
117  20 

;  117  19 
117  03  , 
117  0*  I 

;  117  31 

122  3*  1 
12*  10 
120  16 

119  04 


122  27 

124  20 

120  42 

120  00 

118  36 

122  32 

122  32 

122  37 
120  09 

120  19 
lie  5B 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 


2695 
4240 
4385 
1515 
3000 


2075 
1711  I 
9600 


6A     8A     8 ACG 


3P|  5P 
6A  6A 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEOAR   POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G   +   E  COMPANY 

U  5  FOREST  SERVICE 
LON>  IE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  KETCH  WTR  SUP 

MRS  C  8  KROEKER 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

VICTOR  L  HASKIN 

EVERETT  C  HATCH 

U  S  FOREST  SERVICE 

WE5TERN  SALT  COMPANY 

JAMES  0  GOOORIOGE 

c  f  elder 

F  P  BRACKETT  OBSY 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

JOHN  R  JARDINE 

C    IVAN  GLENOINNING 

JOHN  R  BYRD 

FRANK   S  0RN8AUN 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA  F1PE  OEP  T 

UNION  OIL  COMPANY 

MRS  CHARLES  HOWELL 

U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  E  SMITH 
ROBERT  L  CHANDLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
R  G  *  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 
HOWARD  B  LEE 

W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 

CLOSED  5/31/61 

FPANKL1N  *  REED 
CORONA  FIBE  DEPT 
STATE   OIV  OF  FSTRY 

.  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 

,  U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  8  TEMPLE 

I  HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 

ij  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  OIV  8EACH  *  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
DONALD  E  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  L0REN2EN 
US  NAT  PARK  SERVICE 

;  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

I  P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 

I  USN  POSTGRAD  SCHOOL 

I  STANI SLAUS  COUNTY 

W  F  MOORE 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  +  E  COMPANY 
;  CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

STUART  T  PRICHETT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  F IRE  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 

FRANK  M  ROWLAND 

JAMES  B  RAY 

W  D  MC  LEAN 

MBS  ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  WOBSEP 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

OR L AND  UNIT  WU  ASSN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C    NORMAN  AOAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  rEWING 
OARWlN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIOO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  I RR IG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  +  PWB  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HI ERONYMUS 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

JAMES  T  MELVIN 
ALBERT  E  MOOR HEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 
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STATION  INDEX 


STATION 


FORESTH ILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B I DWELL  I  J 

FORT  BRAGG  3 

F0"»T    BRAGG   AVI  AT  ION  3 

FORT  DICK    1   NNE  3 

FORT  JONES  6  ESE  3 

FORT   JONES  RANGE"  ST*  3 

FORT  ROSS  3 

FREEDOM  8  NNW  3 

FRENCH  GULCH  J 
I  FRESNO  WB  AIRPORT  |  3 

|  FR I  AN  T  GOVERNMENT  CAMP  3 

FULLERTON  ARRQUfS  RANCH  3 
FULLERTON  DAM  1  J; 

'  FULLERTON  HILLCPEST  PES  3 
'  GARBERV 1 LLE  3 
GARDEN  VALLEY  2  S  3 
6AS0UFT  RANGE"  STATION  3 
GEM  LAKE  3 

GEORGETOWN  3 

GEORGETOWN  RANGER  STA  3 

GERBER  RANCH  3 

GERLE  CREFk  Camp  3; 

GIANT  FOREST  3 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILROY  8  NE 
G I L  RO  y  1*  ENE 

GLENOALf    STAPEN  FC  29SG 
GlENDCA  WEST  FC  185 

glennv  ill? 

glfnnvillf  fulton  rs 

GOLD  RUN 
GIN* a i.  '  ■    9  FNE 
GOOSE   LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  6AS1N 
GRANT  GROVE 


GRASS  LArF  hwy  mNTC 
GRASS  VALLFY 
GRASS  VALLEV  NIO 
GRATON  1  W 
GREENVIEw 

GREENVILLE  RANGFR  ST 

GRIZZLY  FLATS 

GROVE LAND  2 

GROVEL  AND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  3** 
HAINES  CANYON 

UPPfo  EC  367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  Bay  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


PLACFR 
SISKIYOU 
MODOC 
MENDOC I  NO 
MENDOCINO 
OEL  NORTE 
SlSK I  YOU 


42  SHASTA 
ST  FRESNO 
61  FBESNO 
79  ORANGE 
SS  ORANGE 
86  ORANGE 
20  HUMBOLOT 
38  EL  DORADO 
57  DEL  NORTE 
69  MONO 

81  EL  DORADO 
Bit  EL  DORADO 

67  SANTA  CLARA 

68  EL  OORADO 
97  TULARE 

02   SNTA  BARBARA 
ID  SAN  DIEGO 
17    SANTA  CLARA 


(3  i 


CLARA 


65  KfRN 
91  PLACER 
02    SAN   BEN  I  TO 

10  MODOC 
29  TUOLUMNE 
*6  FRESNO 
51  TULARE 

6*    SISK I  YOU 
*T1  NEVADA 
>  NEVADA 
55  78  SONOMA 
3614  SISKIYOU 
3621  PLUMAS 
36*9  EL  DORADO 
3669  TUOLUMNE 
3672  TUOLUMNE 
36  B 3  SONOMA 


3703  LOS  ANGELES 

370*  LOS  ANGELES 

3710  INYO 

371*  SAN  MATEO 

3725  PLUMAS 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE  373*  MARIN 

HANFORn  3747  KINGS 

HANSEN  DAM  375]  L0S  ANGELES 

HAPPY  CAMP  RANGE"  STA       3761  SISKIYOU 

HARRIS  GAGING  STATION       3767  SNTA  BARBARA 

HARRISON  GULCH  RS  3791  SHASTA 

HARRY  L  ENGLE0O I GhT  Dam  3800  NEVADA 

HAT  CREFK  RS  3821  SHASTA 

HAT  CREFK  PM  NO   1  362*  SHASTA 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT      3855  RIVERSIDE 

HAYFORK   RANGER    STATION      3859  TRINITY 

HAYWARD  6  ESE  3863  AL*«FOA 

HEALDSBllRi",  3R76  SONOMA 


HFALO<PnRC,  2  F 
HEME  T 

HF.MET  RESERVOIR 
HEN SHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  Nw 
MERNANT7    7  SF 
MESPERlA 

'  hctch  hftchy 
highland  springs  ranch 
HILTS 

HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 

HODGES  Dam 

HOEGEFS  FC  60  A 
j  HOL  LISTER 
,  HOLL I  STEP  2 
;  HONF  vr>F  v  2  WSW 

HOOP  A 

2  SE 
1 HOPLAND  8  NE 

HOPLAND   LARGO  STATION 

HOSSAC* 

HUA  SNA 

, HUCKLFBFORY  lake 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 


3  8  78  SONOMA 
3696  RIVERSIDE 
3899  RIVERSIDE 
391*   SAN  DIEGO 
3925   SAN  BENITO 
3R28   SAN  PFNITO 
3935   SAN  BERPINO 
3939  TUOLUMNE 
3955  LAKE 
3987  SISKtYfflJ 

4010  LAKE 
4012  TULARE 
4014   SAN  DIEGO 
4017  LOS  ANGELES 
4022    SAN  BENITO 
4025   SAN  BENITO 


DAM 

HUNTINGTON  LAkF 


MNTNC  STA 


idyllwild  Ranger  sta 
imper ial 
independence 

1  INDEPENOFNCE  onion  vl 

1N0IO  u  S 
' INYOrERN 

1NY0KERN   ARM  I T  AGE 

I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 


1  °0N  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONOAiE 

JOSHUA    T  Rr  F 

JULIAN 

[JUNCAL  DAM 
CAISER  MEADOWS 
:EE  ranch 

KKiLOGG 

:ElSEyvillE 
'ELSEYV I LLE  4  SW 
,  lENTF  ield 

'erlingfr 

!:ern  river  intake  no  ? 
ERN  RlvER  ph  no  1 
ERN  RlvER  Ph  NO  3 
ETTLEman  CITY  l  SSW 
ETTLEMAN  STATION 
ILARC   POWER  HOllSF 

'  ING  CITY 
LAmath 

NEELAND  10  SSE 
NIGHTS  FERRY  2  SE 
ORBEL 

YBUR2  STRAWBERRY 
I  CRESCENTA  FC  251 
AFAYETTf  2  NNE 
AG  UN A  BE ACM 
AGUNA  BEACH  2 


OBSERVER 


62  humbolOT 
84  humboldt 
97  LAKE 

00  MENDOCINO 
20  TULARE 
»*   SN  LUIS  0BPO 
*8  TUOLUMNE 

TO  CALAVERAS 
T6  FRESNO 
91  TRINITY 
0?   OFL  NORTE 
04   SAN  BEN [ 10 


32  INYO 

35  INYO 

59  RIVERSIDE 

78  KERN 

80  KERN 

63  AMADOR 

68  PLACFR 

97  SAN  BE  RO I  NO 

98  EL  dorado 
MODOC 

389  IULAPE 
tt05   SAN  8EP01NO 
U2   SAN  OIEGO 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
FRESNO 
4467  SAN  BERDINO 
4480  SONOMA 


44'  SHASTA 

55  MONTEREY 
77  DEL  NORTE 
67,  HUMBOLDT 
90,  STANISLAUS 
4602  HUMBOLDT 
4616  EL  dorado 
*62S;  LOS  ANGELES 
4633  CONTRA  COSTA 
46*7j  ORANGE 
46  5o!  ORANGE 


L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  R  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

PRO J  INC 


MR  S  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 


WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGhi 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT    PARK  SERVICE 
SANTA   BARBARA  WTI 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 

SfTH  E  AIPSER 


DEP 


18  16  2*50 


16  25  1110 


23  23  1090 


15  38 

23  10 

21  58 

22  52 

22  52 

16  57 
16  *0 


3015 
1370 
23*0 


1630 
*355 
2700 
2160 
2765 
3195 
3870 
1*80 
2900 


17  08 

18  02 
21  24 


23  *P 

23  39 

2  3  00 

23  07 

18  37 
20  22 

19  45 

22  33 

20  22 

19  13 

23  27 
23  46 

20  40 

16  *3 

15  3* 

18  12 

18  20 


3220 
7020 
1260 
1250 


5397      5P  5P 


6160 
5290 
4680 
'  2730 
4215 
3650 

,  9110 
4325 
1600 


22  50 

22  53 

22  33 

21  26 

18  29 

IB  47 

16  26 


21  08 
24  02 
23  5* 
20  39 
23  57 
20  09 
18  15 

22  06 
17  *7 
17  48 


o«     n>  aa 


RALPH  ST APENHORST 
MRS  L  H  WEST 
KERN  CO  F STR Y  ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS   ALTA  M  BOGUE 
I  C  EVERLY 
S  HETCH  METCMY  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOODE 
CARL  F  BFYER 
NEVADA  I RR IG  01  ST 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PERE IRA 
U  S  FOPFST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEOERLOF 
OUANE   J  COX 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
H       LA  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 
C  ALBION   A  SARGENT 

U  S  AIR  FORCE 

STATF    DIV  OF   F STR V 
C  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  H       US  FOREST  SERVICE 

OLIN  LEWIS 
C  US  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
C  US  FOPFST  SERVICE 

P  G  ♦  E  COMPANY 
C  METRO  WATER  DISTRICT 

U  S  FOREST  SERVICE 
C  mps  ABB  IF   S  DRENNAN 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

WALDO  F  1VERS0N 
LAKE  MEMET  MUN  WATER 
SEE  NAME  CHANGE  END  OF  1N0EX 
C  VISTA    1 RR IG  OIST 

MAX  0  LEY 
C  MOS  C LOR ENE  AKE°S 

ROY  E  WALTERS 
BAC  H       MET CM  METChy  WTR  SUP 
CLOSED  6/30/61 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  H08ERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBlERT 
CITY  OF  HOLLISTER 

C  CITY  OF  HOLLISTER 

MRS   ANNE   M  ADAMS 

C  BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MPS  DOROTHY  MC  COLLUM 

C  MPS  CHRISTINE  M  HUFF 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
C  MRS  ANN  ROTTA 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  +  E  COMPANY 
C   H       SO  CALIF  EDISON  CO 
C  MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  ♦  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
L  A  WTR  +  PwR  OEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
I   E  ROSE 

METRO  WATER  DIST 

CLOSED  6/16/61 
i  WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
DESERT    JOURNAL  PU8  CO 
2EN0S  Y  COLEMAN 
CHARLES  VlLINEK 
JOHN  K  CHASF 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  Farm  *  home  adv 
MPS  KAREN  V  BACCI 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGRFC.ATFS 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  FDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNI S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VL Y  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE  j 

LONGITUDE 

ELEVATION 

37  19 

122  16 

670 

34 

38  26 

120  01 

T500 

*671 

S*N  BERDINO 

1 ! 

117  12 

5250 

37 

37  58 

119  53 

4662 

40  01 

123  24 

39  02 

122  55 

1342 

9065 

LAKE  SHORE 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

LAKESIDE   2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  5* 

<.,.• 

31 

117  00 

1500 

S3 

32  *6 

117  01 

530 

15 

3*  *2 

ue  09 

2350 

LA    PANZA  RANCH 

SN  LUIS  08P0 

It  U 

120  10 

1550 

8 

39  41 

120  58 

4975 

1 

121  29 

506 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

SISK I  YOU 

1  2 

41  44 

121  31 

4770 

L AYT0NV1 LLE 

489] 

MENDOCINO 

10 

34  90 

118  92 

3985 

4867 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  33 

1600 

4880 

8 

39  09 

122  26 

1330 

21 

37  14 

120  15 

255 

6S9C 

36  23 

119  02 

513 

»920 

1  I 

36  48 

118*1 

4650 

4957 

36  11 

119  0* 

393 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 

r»98< 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  IB 

2750 

LITTLE  VALLEY 

tj  9 1  g 

LASSEN 

21 

40  5* 

4997 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

LLANO  SHAwNEE  MILLS  RCh 

LOS  ANGELES 

1 ! 

34  28 

117  *5 

3620 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1 104 

LOCKWOOO  MESA 

5022 

33 

32  59 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  07 

121  17 

40 

LOGAN  MEADOW 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

LOMPOC    SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  29 

68 

l  9 

36  27 

118  03 

3790 

LONE   TRFE  CANYON 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5071 

TUOLUMNE 

3T 

38  11 

120  01 

5081 

LOS  ANGELES 

13 

33  *6 

118  12 

34 

LOS  ANGELES 

13  33  *9 

118  09 

34 

LOR A  I NE 

116  26 

2720 

LOS  ANGELES  WB  A  IRPOR T 

•»?! 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

1! 

3*  03 

312 

LOS  BANDS 

27 

37  03 

125 

LOS  BANOS  ARBlJRUA  RANCH 

MERCED 

660 

LOS  GATOS 

5121 

SANTA  CLARA 

121  59 

*2S 

37  11 

122  02 

2215 

3i 

34  33 

1029 

515] 

1( 

119  41 

285 

17 

38  01 

119  53 

6500 

5  l  6  2 

SAN  DIEGO 

31 

32  37 

116  56 

500 

51T] 

39  41 

120  15 

4936 

5182 

116  58 

3015 

5184 

* 

35  53 

121  27 

335 

LYTLE  CP  FOOTHILL  6LVP 

*■  1 1  Z 

SAN  BEROINO 

It 

3*  06 

117  20 

1160 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

34  12 

117  27 

2250 

3218 

117  29 

2760 

2] 

41  04 

120  28 

5300 

5?  33 

36  58 

266 

40  27 

123  32 

2775 

LOS  ANGELES 

29 

3*  24 

116  17 

4*50 

I ) 

36  51 

119  02 

SAN  JOAQUIN 

21 

38  02 

121  3* 

10 

MANZ AN  1 T A  LAKE 

SHASTA 

23 

40  32 

MARCH  FIELO 

332< 

RIVERSIDE 

28 

33  54 

117  15 

1507 

38  06 

5338 

35  05 

119  23 

680 

37  29 

3 

38  42 

37  58 

37  58 

38  01 

538! 

1 

39  09 

MATHER 

TUOLUMNE 

37  53 

119  51 

MC  CARTHY  POINT  RS 

344* 

TEHAMA 

21 

AO  11 

121  41 

3800 

21 

41  16 

5496 

27 

37  05 

119  26 

02 

33  33 

116  02 

-175 

5505 

13 

41  35 

121  37 

1!  2i 

27 

120  22 

166 

5532 

1* 

37  18 

120  29 

169 

5535 

37  19 

120  29 

S53( 

21 

36  42 

120  52 

1165 

MEYERS  *  SW 

557] 

f l  ™c  =  r.- 

}6 

120  01 

6*70 

MEYERS   INSPECTION  STA 

EL  DORADO 

36 

36  51 

MICHIGAN  BLUFF 

S  9  BE 

1 

39  03 

120  ** 

3300 

m  I  DDL E  TOWN 

23 

38  45 

122  37 

1 122 

M  1  DDLEW ATER 

16  02 

>'- 

35  30 

119  49 

803 

MILFORD  LAUFMAN  PS 

1623 

40  08 

120  21 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BE  RO [ NO 

Z( 

3*  05 

117  02 

2940 

MILL  CREEK  INTAKE 

S*N  BERDINO 

28 

3*  05 

116  56 

49*5 

1669 

36  17 

116  46 

3400 

M [NEPAL 

56T9 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

MINERAL  KING 

568( 

TULARE 

9 

36  26 

118  35 

T*oo 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

HUMBOLDT 

7 

60  12 

MITCHELL  CAVERNS 

9721 

SAN  8ER0INO 

34  96 

115  32 

4310 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

1  1 

36  45 

118  43 

9700 

MODESTO 

5738 
57*1 

STAN  I SL AUS 

17 

37  39 

121  00 

91 

MODESTO  2 

37 

37  38 

121  00 

92 

5756 

6 

35  03 

118  10 

2733 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

36  13 

ue  io 

eooo 

MONO  LAKE 

'.7*0 

}| 

38  01 

119  09 

6920 

MONTAGUE  3  NE 

9785 

SISK I YOU 

12 

41  45 

122  28 

2640 

MONTEREY 

'.7  9' 

MONTEREY 

36  36 

121  5* 

335 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

SHASTA 

21 

40  49 

MONT  1  CELLO  DAM 

9818 

23 

38  30 

122  07 

50*. 

MOOPPARK   1  SSE 

9823 

VENTURA 

33 

116  53 

920 

MOPENA  OAM 

58*0 

SAN  OIEGO 

31 

l\  11 

116  31 

3075 

MORGAN  HILL  2  E 

S84< 

SANTA  CLARA 

121  37 

225 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

660 

MORGAN  H|LL  SCS 

santa  Clara 

2< 

37  08 

121  39 

350 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

6 

34  03 

116  3* 

MORRO  BAY  FIPF  DEPT 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  22 

115 

MORRO  BAY  3  N 

JSA9 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

35  28 

115  32 

4735 

MOUNT  8ALDY  FC  85G 

SAN  BEROINO 

21 

34  14 

117  39 

4275 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  *0 

3408 

MOUNT    DIA8L0  NOPTH  GATE 

4 

37  52 

121  56 

2100 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

994( 

S  I  SK I  YOU 

41  44 

121  *8 

4380 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

SISKIYOU 

I ! 

41  47 

122  00 

4250 

MOUNT  MADONNA 

597! 

SANTA  CRUI 

37  01 

121  43 

1800 

MOUNT   SHASTA   SK I  BOWL 

S I SK I  YOU 

2J 

41  22 

122  12 

7841 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  1* 

7500 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MOUNT  TAMALPA1S  2  SW 

',<;';<■. 

MARIN 

37  94 

122  36 

1473 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

soot 

LOS  ANGELES 

13 

3*  14 

ue  o* 

9709 

MUIR  WOODS 

6021 

37  94 

122  34 

171 

MUMBO  BASIN 

TRINITY 

33 

41  12 

122  32 

9700 

NACIMIENTO  DAM 

6036 

SAN  LUIS  OBPC 

33  46 

120  53 

770 

6069 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

>NAPA    STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

6109 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

9 

3*  50 

114  36 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

114  37 

913 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ViR 

9P 

ssl  SS 


JAMES  C  ALLEN 
i  OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE   ARROWHEAD  F  D 

CH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
i  S  SOIL  CON  SERVICE 
.  CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
HELW  IRRIG  DIST 

t    E  COMPANY 
♦   E  COMPANY 
ESCONDIDO  MIL  WTR  CO 

i  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  E0ISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L  I  B BE Y 
P  G  ♦  E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 

KFRN  CO   FIPF  DFPT 

CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  REEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
iNEAH  LEMON  CO 
CLOSED  6/25/61 
Frank  de  chaine 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 

m  |  quarterman 
mrs  e  a  ebe rle 

ARCHIE  m  wEFERL ING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOD1  SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
1  EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  JOHN  W  TEED 
JUS  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  M  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
JUS  WEATHER  9UREAU 

ROGER  C  RICE 

ARfiuRU A  RANCH 
I  CITY  FIRE  DEPARTMENT 

ISAOOR  MILLER 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

S,  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
|  SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
,  ROLLO  LARSEN 
I  ROY  A  FLETCHER 
j  STATE  DIV  OF  HWYS 
J  SAN  BERNARDINO  FCD 
|  SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
i  STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  M  E  MAHNKE 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
:  JESSE  FIERRO 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
I  U  S  AIR  FORCE 

|  U  S  NAVAL  SHIPYARD 
BANKLINE   OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
CHARLES   P  WEAVER 
CITY  F IRE  DEPARTMENT 
mapySVILLE  FIRE  DEPT 
CITY   SAN  FRANCISCO 
5]  U  S  WEATHER  BUREAU 

THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STAT  ION  KRFM 
0  8  W  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

FRANK    F  MOITOIA 
1  CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
MERCEY  MOT  SPRINGS 
i       N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  E01SON  CO 
MRS  E  THEL  WALKER 
i  US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
St  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  w  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
CLOSED  6/13/61 

i  US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

DIEGO  WATFR  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
IOUNTAIN  PASS  SCHOOL 

i  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  *  PARK 
i  S  we  OBSERVER 
CLOSED  2/1/61 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  80WL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
1  S  WEATHER  BUREAU 


PI  5 


CALIF  OIV  BE Ai"m 
U  S  WB  OBSERVER 

NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL   S  GIPSON 

N  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORAT ION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 


283  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

34 

NEVADA  CITY 

NEVADA 

1 

16 

NEWARK 

ALAMEDA 

31 

NEWBURY  PARK  4  Sw 

6149 

VENTURA 

33 

34 

09 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

33 

NcWHALL    L'   5  BANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

?-= 

22 

NEWMAN   2  NW 

6168 

5TANI SLAUS 

NEW  PINE  CREEK    2  P 

6173 

MODOC 

NEWPOOT  BEACH  HAPBOR 

6175 

ORANGE 

\\ 

33 

36 

N  1COL  AllS 

6193  SUTTER 

6197 

IMPEOI AL 

33 

17 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

6252 

MAOERA 

6256  LOS   A N f, F l E 

13 

6290 

MAPIN 

STANI SLAUS 

34 

52 

6328 

12 

OAKLAND  WB  AJOPOPT 

6335 

ALAMEDA 

OAKVILLF  1  WNW 

6351 

NAP  A 

38 

27 

635* 

17 

38 

23 

6370 

SONOMA 

17 

25 

Hr "T < N*  I  HE  CAMP 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33 

hcEansioe  PUMPING  plant 

SAN  DIEGO 

OCOT ILLO  WELLS 

Mi' 

33 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FOESNO 

."7 

36 

VENTURA 

27 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

26 

33 

55 

ONO 

6455 

SHASTA 

OP  1 DS  CAMP  FC  57  BE 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

ORANGE  COUNTi  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

2< 

33 

5( 

36 

ORICk  POA|»|E  C0EEK  PC 

649B 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

HUMBOLDT 

65  n< 

GLENN 

23 

6508 

HUMBOLDT 

1  2 

IB 

OROV  ILL  E 

6521 

BUTTE 

( 

";■ 

30 

OROVILLE  1  SE 

6523 

39 

26 

OROVILLE  bridge 

6525 

BUTTE 

6528 

8UTTE 

( 

39 

32 

6552 

MAPIPOSA 

VENTURA 

?  1 

VENTURA 

30 

42 

I'flCHFCO  PASS 

6583 

27 

04 

6597 

FL  DOPAPO 

1 

38 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

20 

6610 

SAN  BENITO 

20 

PALMDALE 

6624 

LOS  ANGELES 

PALMOALE   2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34 

36 

6627 

LOS  ANGELES 

6 

34 

3R 

R  I  VERS  1  Of 

santa  Clara 

37 

27 

MONTEREY 

24 

36 

21 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

6663 

LOS  ANGELES 

27 

36 

36 

27 

36 

PARADI SE 

23 

PARADI 5F  MEADOW 

TUOLUMNE 

03 

■ 

34 

17 

MONTERE  Y 

53 

LOS  ANGElE  S 

6726 

23 

SN  LUIS  OBPO 

24 

3» 

PASO  BOBLES  5  NW 

SN  LUIS  OSPO 

24 

35 

24 

35 

PAYNFS  CFEr 

40 

20 

36 

36 

17 

1  4 

SONOMA 

1  1 

6«62 

VENTURA 

29 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

20 

PIBU  I  F  SE 

VENTURA 

l\ 

PISMO  BEACH 

35 

Ofl 

21 

40 

59 

PITTS  °  ANCH 

23 

38 

56 

EL  DORADO 

1 

38 

Pi_ A(*epv  1 LLE  I FG 

EL  DORADO 

PLACERVILLE   1  W 

6963 

EL  DORADO 

38 

7000 

AMADOR 

38 

29 

MENDOC 1  NO 

!  J 

38 

55 

7015 

SN  T  A  R  AR8AP  A 

POINT  AWGIIELIO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

35 

40 

LOS  ANGELES 

26 

CONTRA  COSTA 

01 

7085 

PLUMAS 

7093 

TULARE 

It 

35 

35 

50 

MODOC 

2 

P0TTE0  VALLEY  3  NNW 

MENDOC I  NO 

39 

22 

POT  TE°  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC 1  NO 

22 

1R 

7109 

MENDOC 1  NO 

22 

7111 

SAN  0IEGO 

33 

7123 

"  1  VERSI DE 

if 

53 

71S0 

MONTEREY 

2< 

36 

11 

TULARE 

36 

71  r'c 

PLUMAS 

39 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

RAN0S8UPG 

7253 

KERN 

15 

22 

RAY»OND  WHIPPLF  oflNCH 

7272 

MAPI POSA 

21 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

729* 

TEHAMA 

23  40 

09 

7295 

23  40 

34 

tZ9( 

SHASTA 

Z 

40 

35 

7306 

SAN  BERDINO 

2S 

34 

03 

7339 

SAN  MATEO 

37 

29 

735] 

Z 

39 

SACRAMENTO 

IB 

CONTRA  COSTA 

RIO  VISTA 

74*1 

SOLANO 

23  39 

RIVERSIDE  F|RE  S  T  A  NO  3 

RJVEBSIOF 

Jfl  33 

57 

RIVEDS1DE  C 1 T°US 

EX PER  1 MEN T  STAT  ION 

7473 

RIVERSIDE 

28  33 

7492 

PLACER 

; 

39 

7511 

INYO 

27 

BOCKL IN 

T516 

PLACER 

48 

FRESNO 

27  37 

19 

7579 

TUL APE 

lr 

3S 

58 

75*0 

SHASTA 

23  40 

RUNNING   SPRINGS    1  E 

7600 

SAN  BEPOINO 

lc 

34 

12 

SACHES  SPRINGS 

7423 

TUOLUMNE 

37  38 

06 

SACRAMENTO  WO  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

! 

3. 

31 

*SACRAMENTO  W6  CITY 

7633 

SAC  P AMEN  TO 

23  38 

35 

SADDLE  CAMP  BANGER  ST A 

7637 

TEHAMA 

23  40 

10 

5AGEHEN  CREEK 

76*1 

NEVADA 

3< 

31 

26 

SAINT  HELENA 

7643 

17  36 

30 

SAINT  HELENA  *,  WSW 

7646  NAPA 

n 

38 

30 

SAINT    HELENA   7  NE 

7649  NAPA 

2 

38 

SAINT  JOHN 

GLENN 

21 

39 

SAINT  HAPY5  COLLFGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

SALINAS  2  E 

76  6( 

MONTEREY 

21 

36 

SAL  INAS  FAA  AP 

766?j  MONTERY 

2 

36 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


18  35 

21  01 

22  02 
IB  58 
18  32 
18  31 
21  03 

20  16 
17  53 

21  35 


18  23 
12  43 
20  52  ! 
22  51 
22  12 
22  25 
22  28 


22  59  10OO 


750       SP  5P 


23  32 
21  33 
21  29 
21  34 


19  3  3  86^0 


21  30 
16  51 
18  23 


655       SP  5P 


S17     MID  MIO 


L  A  WTB  *  PWR  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
PANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD   A  SMITH 
ARTHUR  A  LENKEIT 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMAT  ION  DIST  1001 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERN  DO  VLY  TIMES 
EDWAfip  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   IP  01  ST 

I  U  S  FORFST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUOEAU 

;  ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  RLE INER 

|  ANDREW  J  BLANFY 

U  S  MARINE  CORPS 
'  OCEAN  SI DE  WATER  DEPT 

MRS  A ILEEN  M  LEWIS 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  flRE  DEPT 
HEPSCHEL  P  CLAUSEN 
MPS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QPANGE   COVE   CIT  ASSN 
C AL    DIV   BEACH  *  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
0°L AND  UNIT  WU  ASSN 
E   J  ANOERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
CLOSEO  8/2/61 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTflY 


S  OEPT  WATER 

CITY   OF  OKNARO 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

FLOYD  R  POOLE 

F  K  B APR 

JOHN  P  OhRWALL 

PALMOALE    IRRIG  OIST 

PALMOALF    IRRIG  OIST 

FE0   AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  OERT 
ENGINEER ING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
i       P ALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  8ERG 
DFRT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY  WTB  SUP 
METBO  WATER  DISTRICT 

HER  BE  R  T  H  DURHAM 
RAUL  STON  R  MQRPISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FORFST  SERVICF 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANC  I S  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 

MRS  ANITA  V  KUNKLEP 
S  COBPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA    F I  BE  DEPT 
VICTOR  E  CHA|X 
MPS    IOA    M  AKERS 

COUNTY  FCD 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  *  E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦   E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LOPRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U   S  WEATHER  BUREAU 


19  10  3065 


IB  26  32flt 


1550 
1890 
2755 
1785 

1096 


U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 
REU6EN  G  DAL'ON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  P  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 

POWAY  MUN  WATER  01  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  RAIM£P 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FORFST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
ROBERT  H  WHIPPLE 
JUS  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  PEODING 
REDOING  F]RE  CHIEF 
REDLANDS  0 A  I LY  FACTS 
14         31       5P     5P  CITY  FIRE  DEPT   ST A  2 

12        718  C  THOMAS  M  JAMESON 

10       305  ]  M 10)  FOLSOM  STATE  PRISON 

21  55  1     8A     8A  l  CITY  OF  RICHMOND 

4  1         22  |     84  US  ARMY  DEPOT 

24       820       5P|     5P  RIVERSIDE  F I  RE  OEPT 

20     1015       8A     8A,     6ACG         CITRUS  EXP  STATION 


7000 
5490 
420B 
1055 


2300 
72O0 
3409 
1470 
4110 
3570 


1318     MIO  2P 


239 
10000 
9000 
2117 
5965 

7900 
17 


22  28 
22  32 
22  22 


MID  MID 

MIO 


CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
M»S  MARIAN    L   BE°T AGNA 
STATE  OIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTB  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


EDWIN  H  LEARNED 
MB  S  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 


SALINAS  OAM 

SALStPUFDFS  GAGING  ST A 
SALT   SPRINGS  PWP  HOUSE 
SAL YEP    RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 
SAN   BEN  I  TO 

CO  HOSP 


SAN  CLEMENTE  DAM 

SANOBERG  PATROL 
STATION  FC  130  8 

SANOBERG  WB 
»SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
,'  SAN  OIMAS  FIOE  WRO  FC95 

SAN   OIMAS   TANBARK  FLAT 

SAN  EMIGDIO  RANCH 
!  SAN  PEL  I  RE  HIGHWAY  ST A 
.  SAN  FFONANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 
:  SAN   FRANC  I  SCO 

BICHMONO  SUNSET 
SAN  FBANCISCO  WB  AP 
*  S AN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON 
SAN  GABRIEL 
SAN  GABRIEL 
SAN  GREG0R10  3  SE 


COUNTY 


SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMAOOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 


7762   LOS  ANGELES 


7772  SAN 

7776  LOS  ANGELES 
FC4256E  7779  LOS  ANGELES 
IRE  DEPT       7785  LOS  ANGELES 
7807   SAN  MATEO 


SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
j  SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 
*SAN  JOSF 

■  SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSI 
j  SAN  JUAN  GUABO  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
*SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
*SAN  PEORO 


7810,  RIVERSIDE 
7813  RIVERSIDE 

7817   MADE  R A 

SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 
7870  VENTURA 
7876  LOS  ANGELES 


7880  MARIN 
7888  ORANGE 
.  7891,  SAN  BEAD  I  NO 


*SAN  RAFAEL 

5 AN T A  ANA    F | RE    STAT (ON 

,  SANTA  ANA    RIVER    PH  3 

SAN  I A  ANA    R|VCR    PH  NO 

SANTA  ANITA  FFRN  FC  432  7897  LOS  ANGELES 

SANTA  P.AOSAOA  I  7902'  SNTA  BABBABA 

SANTA  BARBARA  FAA    ftP  7R05    SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK        7909    SNTA  BARBARA 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 


35  20 
34  35 
38  30 
40  53 
38  10 
34  10 

36  01 
36  01 


34  06 

34  12 

35  00 
37  01 


34  19 
37  46 


117  48 
117  46 
119  11 


118  30 
122  30 


17  37  58 

28  33  45 

28  34  07 

28  34  09 


117  31 
120  40 
I  122  19 
119  28 


122  32 
117  52 
117  07 


33!  34 

33  34  26 

32    34  32 

4  37  21 

4  36  59 


12      118  01 


119  50 

119  57 

121  56 

122  01 


SANTA  FF  DAM  7926  LOS  ANGELES 

SANTA  MAOGAOITA  2  SW  7930  SN  LUIS  OBPO 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER  7933   SN  LUIS  OBPO  1  2*!  35  22 

SANTA   MAP  I A   WB   AIRPORT  7946    SNTA  BARBARA      30    34  54 

SANIA  MONICA  7950  LOS  ANGELES     |  3*  34  01 

•SANTA  MONICA  PIE°  7953  LOS  ANGELES       331  34  00 

SANTA  PAULA  7957  VENTURA  29  34  21 

SANIA  ROSA  7965   SONOMA  I  22]  38  27 

SANIA  YNEZ  7976   SNTA  BARBARA     32  34  37 

SANTIAGO  OAM  7987  ORANGE  I  2 si  33  47 


34  07     117  58 

35  22  120  38 
120  38 
120  27 
118  29 

118  30 

119  OS 
122  42 

120  06 
117  43 


SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1    B014  LOS  ANGFLES 
SAWYERS  BA»  RANGER   STA     BorS  SISKIYOU 
*SCOT|A  BOAS.  HUMBOLOT 

SEAPSVILLE  LAKE  8068   SAN  MATEO 

SEBASTOPOL  4   SSE  i  8072:  SONOMA 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA  8075  LASSEN 
SEPULVEOA  OAM  ,  8092  LOS  ANGELES 

SHASTA   DAM  1  5H5  SHASTA 

SHELL  ABSORPTION  PLANT  8158  LOS  ANGELES 
SHELTER  COVE  8162  HUMBOLDT 


29,  34  35 


12 


18 


40  29 

37  24 

17|  38  21 

18  40  40 

13.  34  in 


2*. 


57 


120  15 

118  2B 

122  25 

117  54 


SHINGLE  SPRINGS 
SHI NGLE  TOWN  2  E 
SIEROA  CITY 
SIERRAVILLE   RANGER  STA 
SIGNAL  HILL   FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP  8266   SNTA  BABBABA 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH  B272  SONOMA 

SLACK  CANYON  8276  MONTEREY 


8173  EL  OOOAOO 
8175|  SHASTA 
8207  SIERRA 
82181  SIERRA 
8230  LOS  ANGELES 
8243  ORANGE 


40  | 


SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  C°FEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 
SODA  SPRINGS 
SOLEOAD 
SOME  SB AR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 


SONODA 

SONOPA  JUNCTION 

S  E  FAflALLON 

SO  ENTRANCE   YOSEM [ TE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA   PAC IF  IC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BR  I DGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 

HEA0WORK5 
SOUAW  VALLEY  LOOGE 
SOUIRREL    INN  1 
SOUIRREL    INN  2 


8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
8120  NEVADA 

NEVAOA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 
B348  VENTURA 
8349  VENTURA 

8351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 
B355  MONO 

B3T6   SAN  FRANC  I  SCO 
8380  MARIPOSA 
8390  SAN  BERDINO 
8406  INYO 


1' 

23  40  30 
8  39  3* 
8  39  35 

13  33  48 
28  33  45 
30  34  46 

27  38  41 

24  36  05 

8  39  52 
16   38  28 

6   33  52 

14  37  50 

9  39  19 
8  39  19 

24  36  26 


12 


2  3 


17  38  17  122  27 

37  37  59  120  23 

3B   38  21  119  27 

*  37  42  '  123  00 

14  37   30  119  38 

6   34  04  116  49 

19  37   11  11B  34 

26   34  03  117  49 


8463  TULARE 
8474  PLACER 
8476  SAN  BERDINO 
8479  SAN  RFROINO 
8487  LASSEN 
8490  MENDOCINO 
8499|  TUOLUMNE 


ATE  LAKES  8510  FRESNO 

ayTON  MINE  8517  MERCEO 

I RL ING  CITY  RS  85*4  BUTTE 

OCKTON  DISPOSAL  PLANT;  8554  SAN  JOAOUIN 
OCKTON  FAA  AIRPORT  I  8558  SAN  JOAOUIN 
OCKTON  FIPE  STATION  4<  8560  SAN  JOAOUIN 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE  I  8562  SAN  JOAQUIN 
ONyFORD  COOLEy  RANCH  I  8578  COLUSA 
ONYFORD  RANGER  STA  8580  COLUSA 
ONY  GORGE  RESERVOIR       8SB7j  GLENN 


9  36  12 

36  39  12 

15  34  14 

15  34  14 


STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  I 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 


AHOE  CITY 
AL60T  CAMP 
EHACHAPI 
EHACHAPI  RAN' 
EJON  PANCHO 
ERMO 

ERMO  BRIN  MAI 


8591,  SHASTA 

8606!  YUBA 

86271  SN  LUIS  OBPO 

8660  LOS  ANGFLES 

8680,  SANTA  CRUZ 

B697  SNTA 

8700  VENTURA 

8701  LASSEN 

8702  LASSEN 

8703  LASSEN 


AMADOR 

LOS  ANGELES 

KERN 


KERN 
KEBN 
KERN 

LASSEN 
LASSEN 


11    36  56 

27   36  55 

8  39  54 

27,  37  56 

27  37  54 

27  37  SB 

21    37  SI 

23  39  15 

23  39  23 

29  39  35 

2lj  41  10 

o    39  34 

)0j  35  00 

11    3  U  It, 

20   3*  *><■ 

32  34  41 

33l  34  16 

18  40  25 

IB  40  23 


35  09 
39  10 

39  12 
35  08 
35  08 
35  02 

40  52 
40  55 


120  49 

117  41 

119  28 

120  09 
120  22 

118  27 
118  27 
118  45 
120  27 
120  16 


120  44 

121  05 
116  41 

119  30 

120  22 

120  23  i 

121  20 
123  29 

I  118  58 
119  03 


117  15 
117  14 

120  24 
123  44 

1  120  22 

11B  35 

121  13 
121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SALINAS  DAM  OPERATORS 

JOF  CABRAL  JR 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

tALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  OIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS   INSUR  GROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 

BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTBY 
U  S  FOBFST  SFBVICF 
E  0  8 ILLWI LLER 
MR  S  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL   STATE  POLY  COL 
CITY  FIPE  DEPARTMENT 
WEATHER   SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 

CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  F [RE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUE8KERT 
S  BARBARA  F IRE  OEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  SIAT ION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C   MC  KUS1CK 
RICHARD  S  P1LECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY    SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SFB 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  5  NEWBERRY 
SNTA   YNEZ  HIGH  SCML 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 

L  A  WTP  +  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
RUSSELL  R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 


1940 
8700 
6885 

6750 


SHELL  OIL  CO 

MB S  MARILYN   F  MACHI 

THEODORE  6  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
HARRY  H  ROEBER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


,  CLARENCE  F  ELWOPTHV 
MRS  MABEL  VAN  VLECIC 
I  PALM  SP» INGS  WTR  CO 
S  DEPT  WATER  RESOURCES  |H 
CHANGE  END  OF  INDEX 


JOHN  N  FRANC IONI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 

'  LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE   DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
l       US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWFR  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 


P  G  ♦  E  COMPANY 
I       SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SOUIRREL    INN  HOLD  C 
l       LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  I 
P  G  +  E  COMPANY 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  H  C  CUSHINGHAM 
STATE  DIV  OF  FSTfl' 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  OEPT 
MART  IN  P  MUHS 
FREO  H  COOLEY 
i  S  FOREST  SERVICE 
0°L AND  UNIT  WU 

DEPT  WATER  RESOURCEl] 
SOPER-WHEELER  CO 
SUEY  RANCH 
FRANK   T  STEVFNS 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PAR'I 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE   STA  | 
CITY  OF   SUSANVILLE  I 
DAVID  8ARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY  I 

STATE  OIV  OF  FSTRY  I 
SMITHSONIAN  OBSY  I 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FO  |l 
DARYL  K  OE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCE! 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIPE  OEPT  A 
TE  JON  RANCH  COMPANlffl 
SULO  E  LAKSO 


-  284  - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


THE  CEDARS  SB81  PLACER 

THE  GEYSERS  |  r 

THERMAL   FAA  AIRPORT  8892  PIvFPSIDE 

THOUSAND  OAKS  8905  VENTURA 

THREE  RIVERS  6   SE  B912  TULARE 

THREE  RIVERS  E0IS0N  PH21  8914  TULARE 
THREE  RIVERS  EDISON  PHI  8917  TULARE 
TIGER  CREEK  POWEP  HOUSE  8928  am AfiriP 
TOPANGA  PATROL   S  T  A  FC  61  fl967j  LOS  AN6ELE  S 
TOPRANCF  8973  LOS  ANGELES 


33 


TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 


TRINITY 
TRONA 

TRUCK EE  RANGE"  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELO 
TULELAKE 


899?  ORANGE 
8997   SAN  JOAOUIN 
8999    5  AN  JOAOUIN 
9001  ALAMEDA 


POINT  9074 

9035   SAN  8ERDIN0 
90*3  NEVADA 
90<t9  LOS  ANGELES 

9052  KFPN 

9053  SISKtYOU 


TUNNEL  PANGEP  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALM-; 
THIN  LAKES 
•UK  I  AH 


fUNIVERS 


OF  CA 

NC.ELES 


UPLAND  3 
UPPEP  LAKE  7  W 
UPPER  LArE  RANGE  *  ST  A 
UPPEP  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPfo  tres  PINOS 

VACAV I LLE 
VALLE  TON 

CENTER  ' 


90fti  TULARE 
9063  TUOLUMNE 
9073  STANISLAUS 
9083  SHASTA 
9087  ORANGE 
9099  SAN  BERDINO 
9105  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
9)26  MENDOCINO 

9136  ORANGE 


9152  LOS  ANGELES 
91 58   SAN  BEROINO 
9167  LAKE 
9173  LAKE 
9177  HUMBOLDT 


34  11 

9'  36  22 

9[  36  28 

9  36  28 

16   38  2« 

33!  3ft  05 

33  33  48 


10  36  22 
37  37  53 
1*   37  29 


118  51 
US  53 
118  52 


!  118  20 

!  117  36 
121  25 
i  121  25 

121  35 

122  46 
117  23 


Ufl   IT  8950 


6    34  08  116  02 

1    38  42  120  03 

22  39  09  123  12 

2?   39  09  123  16 

26  33  56  117  52 


3  3  34  04 

28   34  08 

23  39  11 

23  39  10 


9;oo  SOLANO 
9221  MONTEREY 
927*   SAN  DIEGO 


VALYERMO  RANGE0   STATION  9251    LOS  ANGELES 


23  38  22 

24  35  53 
33  13  16 


123  02 
122  55 

124  11 


122  00 

120  42 

117  01 

117  51 


VFNADO 
VENTURA 

VERM IL ION  VALLEY 
VICTOPVILLE   PUMP  l 


>E   S T A  Fi 
VINTON 
VISALIA 
VISTA   1  W 
|l  VOLCANOVILLE 
VOLLmfos 

VOL  TA  POWER  HOUSE 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E SE 


STAT  ION  FC   102  C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

wasioja  phoenix  panch 

WATS0N7ILLE  w«rrow0or  -. 
WAWONA  CANGEP  STATION 

I  WEAVEOVILLF  04NGFR  STA 

I  WEED  l  s 

I  WELDON  1  WSW 

[,  WE  NOEL  10  SE 

WEST  BIG  pinf  L^ornur 
I  WESTHAVEN 
I  WEST  POINT  %  $w 
|  WESTV1  LLE 

l\  WHEATLAND  2  Nf 

I  WHEELER  SPRINGS  2  SSw 

WHEELED  $Pt>IN".<.    •  -i 
I  WM  J  SKE  Y T OWN  RES 
t  WHITE   MOUNT  A  I N  1 


9260  LOS  ANGEL F S 

9273  SONOMA 

9285  VENTURA 

9301  FRF  SNO 

ANT     9325  SAN  BF°DINO 

120  9345  LOS  ANGELES 
9351  PLUMAS 
9367  TULARE 
9379  SAN  DIEGO 
9382  EL  OORAOO 
9386  SHASTA 
9390  SHASTA 
9418  CALAVFRAS 
9420  CONTRA  COSTA 
9423  CONTRA  COST A 

9426  CONTRA  COST  A 

9427  CON  TP A  COST  A 

9428  SACPAMENTO 

9431  LOS  ANGELES 

9447  SAN  DIEGO 

9452  KERN 

9458  SNTA   9  AR6AP A 

9473  SANTA  CRUZ 

9482  MARIPOSA 


15  34  32     117  18 


23  40  28 

2  38  12 

4  37  57 

4  37  53 


23   38   14  121  31 

26   34  00  117  52 

33  33   17  116  38 

10   35   36  119  20 

30   34  59  119  5ft 

20   36  56  121  46 


3036 
1359 
2200 


14  : 


32 


9490  TRINITY 
9499  SISKIYOU 
9512  KERN 
9526  LASSEN 
9532    SNTA  BAPBAPA 
9560  FRESNO 
9583  CALAVERAS 
9597  PLACEP 
9602  TULAPF 
96  05  YUBA 


18  ■ 


16 

32  34  42 
11  36  13 
16  38  22 
1  39  11 
10  36  22 


122  56 
122  23 
118  18 


2050 
3630 
2680 
4035 


119  59  285 

120  33  2400 
120  39  5200 
118  32  9200 


WILLITS  1  NE 

WILLITS  HOWARD  FQ°EST 

PANGEP  STATION 
WILLOWS 
WINCHESTER 
.WINTERS 

JWOFFORD  HEIGHTS 
WOOOCHijrr  MEADOW 


9615  VENTURA 

96  18  VENTURA 

9621  SHASTA 

96  32  MONO 

96  3  3  MONO 

9639  SACPAMENTO 

9660  LOS  ANGELES 
9677  COLUSA 
9684  MENDOCINO 


9685  MENDOCINO 

9699  GLENN 

97?2  RIVERSIDE 

9742  YOLO 

9T5ft  KERN 

9773  FRESNO 

9775  ALPINE 

9781  YOLO 

9814  SANTA  CLARA 

9816  EL  DORADO 
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33  34  29 
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119  18 


875 
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118  1*  12*70 
121    05  353 


26   33  58      118  02 


121  58 
118  27 
118  54 


320 


2700 
9200 
5671 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


8A     SA  8A 


lie     3P  3P 


1  38  51 
26  33  54 
17    38  55 


120  14  6600 


S'  CORPS  OF  ENG  INFER  S 
'  MRS  F  AYE  DEWEY 
r  FED  AVIATION  AGENCY 
I  VENTURA  CO  F I  RE  DEPT 
|  GLENN  BAKE R 
|  SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


OEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULFL ARE   1RR1G  DIST 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
THE    IRVINE  COMPANY 

US  NAT  papx  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 


ORANGE  CO  PARI 
■  AAGE  fl  TUGEL 
BANTA  CAR80NA  |R  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
U  S  BUR  RECLAMATION 


UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PEORONCINI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


MP  S  Amy  CURTIS 

C  F  IVERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUTS  PUBLISH  CO 
JOHN  B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
.  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR   CO  WATER  DIST 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CLOSEO  5/1/61 
ELMFR  C  OGLE 
MP  S   IPFNF  m  VOLLMFPS 
P  G  »  E  COMPANY 
E    J  FOOTE 

MRS  M  VIVIAN  MA2LUM 
RAY   I  MHITTEMORE 


L  A  CO  F IRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  *  F  0 
PHOFNIx  PANCH 
LOUIS  6FCHI S 
US  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTER    I  KIMREY 

VEPNON  J  BLOUNT 

ED  FILIPELLI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 

W  B  MANrEB 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  FNGINEFRS 

E  CLEMENS  HOPST  CO 

VENTURA  CO  FC  DIST 

ROSCOE  G  WILBEB 

U  S  BUR  RECLAMATION 


WH III  I E R   WATFP  OEPT 
CITY  OF   WILL  I AMS 
LOUIS  L  BERTAIN 


STATE    DIV  OF  FSTRY 
HOWAPD   P    ALL ARO 
JIM  M  BLACKMORE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  FNG INFERS 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGP  Ex  TEN  SERV 
MAPVIN   E  WARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
Y0P8A  L INOA  WATER  CO 
MPS  LOLA  A  HULBERT 
U  S  NAT   PAPK  SEPVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 


NEW  STATIONS 


BARTON  FLAT 
MOUNT  BALOY  NOTCH 
RATTLESNAKE  CREEK 


COUNTY 


EL  DORADO 

LAKE 

053ftj  FRESNO 
5901    SAN  BEROINO 
7259  FRESNO 


6  38  35 
38  50 
36  ft9 


ne  53 

117  37 

118  43 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NAME  CHANGES 
tA)  HURXEY   CREEK  PARK 


i  SODA  SPRINGS 


4161  RIVERSIDE 
8332  NEVADA 


33  33  ftl  116  41 
6  39  19     120  22 


OBSERVER 


HAMILTON  HESS 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

MT  8ALDY  SK|  LIFT  INC 
5.  fORPS  OF  ENGINEERS 


RIVERSIDE  CO  Pk  OEP 
U  S  FOREST  SERVICE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS, 
COAST,  18  N.E.  INTERIOR, 
MARGARITA,      32    SANTA   YNEZ  , 


3  CARSON,  *  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER, 
[9  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN.  23  SACRAMENTO,  2ft  SALINAS. 
33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35   TRINITY,      36  TRUCnEE ,      37  TUOLUMNE, 


9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS, 
25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL, 
38  WALKER. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1961 


CALIFORNIA  - 


SEPTEMBER  1961 


Temperature:  For  the  month  of  September  tem- 
peratures averaged  near  normal  along  the  central 
coast  but  well  below  normal  elsewhere.  The  great- 
est departures  were  in  the  southeast  desert  ba- 
sins, where  readings  averaged  4°  below  normal. 
At  Red  Bluff  the  maximum  for  the  month  was  only 
96°,  the  lowest  monthly  maximum  for  September  in 
22  years.  Sacramento  experienced  the  first  Sep- 
tember in  15  years  without  a  maximum  reading  in 
excess  of  95° .  On  the  other  hand,  there  have 
been  68  days  at  Sacramento  this  summer  with  max- 
ima of  90°  or  higher  —  a  figure  that  has  been 
exceeded  in  only  11  years  since  records  were 
started  in  1877.  Burbank  reported  the  coolest 
September  since  1950.  New  high  temperature  rec- 
ords were  established  at  San  Dieg"o  on  the  4th 
and  5th. 

Precipitation:  In  the  area  north  of  the  Te- 
hachapi  Mountains  precipitation  for  the  month  was 
well  above  normal.  To  the  southward,  however, 
it  was  deficient.  Some  problem  was  created  in 
parts  of  northern  California  by  substantial  rains 
that  fell  on  the  16th  and  17th.  Annual  range 
grasses  were  sprouted  by  the  moisture,  but  dry 
winds  later  in  the  month  resulted  in  the  loss  of 


most  plants.  There  is  a  possibility  of  a  li| 
stand  of  grass  during  the  coming  season  as  a  : 
suit  of  this  loss. 

The  sunshine  at  Eureka, 73  percent  of  possib 
was  substantially  greater  than  usual.  This  f: 
ure  has  been  exceeded  only  twice  in  Septem 
since  1896.  Sacramento  reported  a  1-minute  w 
speed  of  37  m.p.h.  on  the  2d,  the  fastest  w 
ever  recorded  there  in  September. 

Storms:  The  high  winds  of  the  2d  and  3d  w 
general  over  the  northern  part  of  the  Sta 
Crops  were  damaged  in  some  areas,  and  util 
lines  were  blown  down.  Several  plate  glass  stl 
windows  were  reported  broken  by  the  wind, 
sign  boards  were  destroyed.  A  parked  aircr 
was  torn  loose  and  badly  damaged,  and  several 
complete  construction  projects  sustained  ma 
damage . 

C.   Robert  El ford 

Weather  Bureau  State  Climatologis! 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  110°  on  the  2d+  at  Death  Valley. 

Lowest  Temperature  16°  on  the  24th  at  Bridgeport  and  on  the  30th    at  Fort  Jones  Ranger  Station 
Greatest  Total  Precipitation  2.82  inches  at  Twin  Lakes. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  145  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.72  inches  on  the  16th  at  Salt  Springs  Power  House. 

Greatest  Total  Snowfall  4.5  inches  at  Mt .   Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  3  inches  on  the  17th  at  Mt .   Shasta  Ski  Bowl. 
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Temperature 
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0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

78.5 

51.5 

0.2 

99 

6  + 

5 

0 

0 

0 

.01 

.05 

.01 

.0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

78.2 

53.4 

65.8 

94 

4  + 

42 

13 

47 

4 

0 

0 

0 

.36 

.36 

16 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81. 9M 

52. 6M 

67. 3M 

0.8 

98 

4 

42 

17 

21 

5 

0 

0 

0 

.21 

.16 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

78.4 

49.0 

63.7 

0.5 

98 

4 

40 

27 

79 

5 

0 

0 

0 

.16 

.05 

.15 

16 

.0 

0 

1 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

76.4 

52.7 

64.6 

94 

4 

48 

29+ 

68 

3 

0 

0 

0 

.34 

.34 

17 

.0 

0 

1 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

83.5 

47.9 

65.7 

98 

6 

40 

30 

49 

8 

0 

0 

0 

.23 

.18 

.23 

17 

.0 

0 

1 

0 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

73.7 

49.4 

61.6 

97 

5 

43 

30+ 

131 

3 

0 

0 

0 

.08 

.08 

17 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.9 

0.0 

.18 

.  13 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT  IOC H  F I BREBOARD  MILLS 

82.  8M 

56. 3M 

69. 6M 

1.0 

97 

5 

49 

29 

16 

7 

0 

0 

0 

.19 

.13 

.19 

17 

.0 

0 

1 

0 

See  Reference  Nofes  Following  Station  Inde 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

-.ITINUED  SEPTEMBER  1961 


I 


Tern 

>erature 

Precip 

tatlon 

Station 

§.  | 
5  5 
<  1 

Si  e 
«  1 
i  i 

oi 
| 
< 

|  J  1 
See 

Q  iT  £ 

i 

o 

-. 

% 
-3 

. 

o 

D 

5> 

Q 

No.  ol  Dacs 

° 

| 
a 
O 

o.  1 
J  1 
E  E 

a 
6 

i 

Q 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

M 

f 

Q 

X 

1 

on  Ground 

a 

i 

- 

5 

° 

1/1 

1.00  of  More 

5  « 
i 

.  - 
-.  i 

; 

4* 

IOCH  PUMP  PLT  3 

86.2 

52.0 

69.1 

99 

6 

45 

29 

12 

12 

0 

0 

0 

.24 

.20 

17 

.0 

0 

1 

0 

MTN 

89.0 

62.2 

75.6 

-  1.0 

100 

13 

50 

18 

3 

17 

0 

0 

0 

.23 

.10 

.20 

17 

.0 

a 

1 

0 

0 

ERRY 

86.4 

52.6 

69.5 

-  2.5 

97 

6 

43 

19 

19 

11 

0 

0 

0 

.17 

.08 

.17 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

ERSFIELD  wb  ap  r 

88.1 

60.6 

74.4 

-  1.2 

99 

6 

5  3 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

o 

CREEK  PH  1 

73.4 

54.8 

64.1 

-  2.9 

83 

12 

47 

17 

73 

0 

0 

0 

0 

1.08 

.77 

1.07 

17 

.0 

0 

1 

1 

1 

rONWILLOW 

89.8 

56.0 

72.9 

99 

7  + 

49 

30 

1 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

-  0 

0 

0 

0 

0 

WERAS  BIG  TREES 

73.6 

44.0 

58.8 

-  4.1 

83 

13 

36 

19+ 

1  84 

0 

0 

0 

0 

2.03 

1.76 

1.57 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

5  PARDEE 

87.9 

56.0 

72.0 

-  1.9 

99 

12  + 

49 

14 

9 

13 

0 

0 

0 

.12 

- 

.02 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

1AY  BULL  RUN  RCH 

87.4 

52.9 

70.2 

98 

13 

43 

18 

17 

14 

0 

0 

0 

.10 

.08 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

*R  GROVE 

79.1 

40.5 

59.8 

87 

13 

32 

18 

151 

0 

0 

1 

0 

.05 

.05 

2  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

?RY  VALLEY  DAM 

76. 4M 

41. 5M 

59. OM 

85 

13  + 

32 

18 

177 

0 

0 

1 

0 

.95 

.74 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

.INGA 

90.3 

54.3 

72.3 

-  2.3 

101 

6 

49 

17+ 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EORAN   IRRIG  DIST 

90.3 

54.2 

72.3 

100 

12  + 

46 

30 

1 

17 

0 

0 

0 

.01 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MR 

87.1 

51.5 

69.3 

-   1  .6 

98 

6+ 

43 

30  + 

14 

12 

0 

0 

0 

T 

- 

.09 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

e 

-EYS 

80.3 

40.2 

60.3 

-  3.2 

90 

12  + 

34 

2  9+ 

145 

4 

0 

0 

0 

.36 

.14 

.35 

16 

.0 

0 

1 

0 

e 

:tra  PH 

89.1 

49.4 

69.3 

-  2.9 

98 

6 

42 

29+ 

14 

16 

0 

0 

0 

.04 

- 

.13 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  POINTS  5  SSW 

90. OM 

53. 2M 

71. 6M 

100 

6+ 

47 

18+ 

4 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;no  wb  ap  r 

89.1 

55.7 

72.4 

-  1.1 

100 

12 

48 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANT  GOVT  CAMP 

90.4 

51.7 

71.1 

100 

13  + 

45 

18  + 

4 

16 

0 

0 

0 

.03 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

n  FOREST 

66.8 

43.5 

55.2 

-  4.3 

78 

12 

33 

19  + 

289 

0 

0 

0 

0 

.46 

.27 

.38 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

HNVILLE 

82.1 

41.4 

61.8 

93 

12 

34 

18 

101 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1T  GROVE 

65.3 

41.8 

53.6 

74 

13 

32 

18 

335 

0 

0 

1 

0 

1.01 

.90 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

;ORD 

90.6 

51.2 

70.9 

-  1.9 

100 

6 

44 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:h  hetchy 

78. 7M 

46. 5M 

62. 6M 

-  3.7 

86 

13+ 

39 

18 

95 

0 

0 

V 

0 

.74 

.39 

.67 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

IINGTON  LAKE 

65.4 

40.9 

53.2 

-  2.7 

73 

12  + 

32 

18 

348 

0 

0 

1 

0 

1.24 

.83 

1.16 

17 

.0 

0 

1 

1 

1. 

IA 

84.3 

57.0 

70.7 

-  2.4 

93 

6+ 

44 

17 

15 

8 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

4  RIVER  PH  1 

90.8 

66.7 

78.8 

-  1.8 

101 

12 

57 

18 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

4  RIVER  PH  3 

38.6 

56.8 

72.7 

97 

12 

45 

18 

7 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rLEMAN  CITY   1  SSW 

90.7 

59.4 

75.1 

100 

12  + 

52 

25  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

f LEMAN  STA 

92.0 

61.9 

77.0 

103 

6 

54 

28+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.04 

.04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHTS  FERRY   2  SE 

85.4 

52.5 

69.0 

98 

7  + 

43 

30 

24 

1  1 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAND 

88.9 

53.4 

71.2 

-  1.5 

98 

12  + 

45 

29 

3 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3N  COVE 

39.8 

57.8 

73.8 

-  1.2 

100 

12 

50 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

- 

.08 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

)SAY 

89.2 

52.8 

71.0 

-  2.4 

99 

12 

47 

30  + 

1 

14 

0 

0 

0 

.02 

- 

.05 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

[ 

85.5 

53.1 

69.3 

1.0 

98 

5 

47 

30+ 

6 

12 

0 

0 

0 

.36 

.23 

.21 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

BANOS 

90.4 

53.3 

71.9 

-  1.2 

103 

5 

46 

30  + 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERA 

92.0 

53.5 

72.8 

-  0.2 

103 

7 

46 

30 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)EV  I  LLE  ISLAND 

84.0 

52.3 

68.2 

93 

5  + 

44 

14 

17 

7 

0 

u 

0 

.16 

.11 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ICOPA 

90.7 

61.0 

75.9 

-  2.5 

101 

6 

52 

8 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ED  FIRE   STA  2 

90.0 

54.3 

72.2 

0.2 

99 

12  + 

46 

27 

3 

1  5 

0 

0 

0 

.13 

.06 

.13 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

)LEWATER 

89.8 

59.6 

74.7 

-  2.0 

101 

6 

50 

23 

1 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESTO 

87.1 

52.5 

69.8 

-  0.8 

99 

5 

45 

29 

8 

1  1 

0 

0 

0 

.01 

- 

.11 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

■IAN  2  NW 

87.8 

52.0 

69.9 

-  3.5 

98 

6 

41 

29 

10 

12 

0 

0 

0 

.06 

- 

.03 

.06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TH  FORK  RS 

84.0 

50.0 

67.0 

93 

13+ 

41 

18 

35 

8 

0 

0 

0 

.20 

- 

.0  + 

.20 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

)ALE  WOODWARD  DAM 

86.9 

50.9 

68.9 

-  3.2 

98 

5 

42 

29 

17 

14 

0 

0 

0 

.10 

.03 

.05 

28  + 

*  0 

0 

0 

1GE  COVE 

88.6 

55.0 

71.8 

-  1.9 

98 

13 

48 

18 

2 

15 

0 

0 

0 

.18 

.12 

.18 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

XHE  JUNCTION 

85.4 

57.1 

71.3 

96 

6+ 

48 

29+ 

12 

1  0 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

0 

0 

pERVILLE 

90.5 

56.2 

73.4 

-  0.9 

99 

13+ 

50 

30+ 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  SPRINGS  PH 

81.4 

49.5 

65.5 

88 

13  + 

40 

18+ 

47 

0 

0 

0 

0 

2.18 

1.72 

16 

3 

1 

BRA 

86.8 

52.5 

69.7 

-  1.7 

97 

13 

39 

23 

25 

13 

0 

0 

0 

1.28 

1.10 

1.02 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

76.2 

42.0 

59.1 

85 

5 

33 

20+ 

171 

0 

0 

Q 

.48 

.38 

17 

.0 

0 

1 

o 

0 

:kton  faa  ap 

88.3 

56.6 

72.5 

101 

5 

50 

29 

1 

15 

0 

0 

0 

.38 

.32 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

EKTON  FIRE   STA  4 

85.3 

52.1 

68.7 

-  1.2 

5 

46 

29+ 

14 

10 

0 

o 

o 

.39 

.30 

j7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ZKTON  MOWRY  BRIDGE 

86. 3M 

52. OM 

69. 2M 

99 

5 

46 

30+ 

4 

0 

0 

0 

.40 

.28 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

90 

12 

1 

0 

o 

•  00 

.0 

0 

o 

o 

0 

3N  RANCHO 

88.7 

59.9 

74.3 

-  1.2 

98 

6 

51 

23+ 

3 

15 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

56.5 

73.1 

0.1 

100 

13 

17 

0 

0 

0 

•  1  8 

.11 

.0 

0 

1 

0 

0 

ER  CREEK  PH 

84.2 

50.5 

67.4 

-  1.3 

93 

11 

42 

24+ 

32 

11 

0 

0 

0 

.37 

.01 

.15 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

"Y  CARBONA 

99 

10+ 

29+ 

1 3 

12 

0 

0 

0 

•  28 

.24 

17 

.6 

0 

1 

0 

0 

EY  PUMPING  PLANT 

85.6 

56.2 

70.9 

99 

5 

47 

30 

1 

10 

0 

0 

0 

.19 

.13 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

*LIA 

90.0 

56.4 

73.2 

-  2.0 

100 

13 

49 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

:o 

89. 9M 

56. 1M 

73. OM 

-  2.7 

98 

13  + 

50 

30+ 

0 

Lb 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EMI TE  NP 

80.3 

48.3 

64.3 

-  1.0 

90 

6 

40 

18 

67 

1 

0 

0 

0 

1.01 

.67 

.32 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

IVISION 

69.  1 

-  1.5 

.27 

.  14 

TH  COAST  DRAINAGE 

INE 

85.0 

55.4 

70.2 

101 

4 

42 

9 

26 

13 

0 

0 

0 

.03 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

-ON  PLEASURE  PIER 

72.3 

58.1 

65.2 

-  0.9 

88 

5 

53 

29 

25 

0 

0 

0 

J 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*ETT  DAM 

86.7 

49. 4M 

68. 1M 

-  4.9 

99 

12 

40 

10 

30 

12 

0 

0 

0 

.00 

.36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JMONT  PUMPING  PLANT 

84.2 

52.0 

68.1 

94 

28  + 

41 

9 

50 

10 

0 

0 

0 

.30 

- 

.05 

.20 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEAR  LAKE 

72.8 

30.3 

51.6 

79 

12 

23 

30  + 

398 

0 

0 

18 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  TA 

81.1 

56.1 

68.6 

0.0 

104 

4 

49 

9 

2 

3 

0 

0 

0 

T 

- 

.17 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

3ANK  WB  AP  R 

82.1 

58.6 

70.4 

-  0.8 

97 

4 

51 

23 

5 

8 

0 

0 

0 

.03 

- 

.26 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ULLO  NM  R 

73.5 

54.4 

64.0 

88 

4 

41 

14 

68 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUMA  DAM 

85.3 

51.2 

68.3 

101 

6 

43 

30 

28 

11 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

'0 

85.4 

45.9 

65.7 

97 

11 

33 

9 

54 

11 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

OGA  PARK  PIERCE  COL 

88.0 

53.5 

70.8 

103 

11 

47 

24+ 

6 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

0 

0 

o 

1  -A  VISTA 

M 

M 

M 

38 

4 

53 

9 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*EMONT  POMONA  COLLEGE 

84.3 

55.8 

70.1 

-  2.1 

98 

10  + 

49 

23+ 

12 

8 

0 

0 

0 

.00 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3NA 

86.1 

53.8 

70.0 

-1.9 

99 

5+ 

47 

24 

6 

10 

0 

0 

0 

.01 

.15 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

/ER  CITY 

76.8 

57.3 

67.1 

101 

4 

53 

30+ 

10 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMA 

85.0 

46.3 

65.7 

96 

13 

38 

23 

55 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WACA 

78.3 

42.4 

60.4 

-  4.5 

89 

28  + 

30 

23 

151 

0 

0 

.00 

- 

.69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAPITAN  DAM 

87.7 

56.8 

72.3 

102 

5 

50 

25  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NORE 

90.1 

53.3 

ri.7 

-  3.0 

102 

5 

44 

9 

4 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

.31 

.0 

0 

0 

0 

0 

END 1 DO 

83.6 

53.9 

68.8 

-  2.3 

98 

4 

48 

29+ 

8 

8 

0 

0 

0 

.01 

.22 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

TANA    t t  i 

8  8.0 

60.3 

74.2 

100 

10 

5  2 

14 

0 

0 

0 

.10 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

I'-ESPIE  FIELD 

84.5 

56.8 

70.7 

103 

4 

48 

23 

3 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

tiHAW  DAM 

83.7 

44.3 

64.0 

95 

28  + 

36 

9 

75 

<5 

0 

0 

0 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

-LWILD  RS 

77.9 

44.3 

61.1 

87 

27 

33 

18 

130 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  IAN  WYNOlA 

81.0 

49.2 

65.1 

96 

11 

36 

9 

84 

7 

0 

0 

0 

.08 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

•  JNA  BEACH 

74.4 

56.9 

65.7 

-  1.6 

97 

4 

50 

24 

28 

1 

0 

0 

0 

.10 

.08 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

.  4ESA 

80.7 

58.3 

69.5 

100 

4 

52 

24+ 

2 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  50C  SEWAGE  PLANT 

71.5 

51.7 

61.6 

96 

4 

42 

9 

109 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CAL I  FOR  A  „ 
SEPTEMBER  1 

CONTINUED  .   1  !. 


Temperature 

p 

recip 

ration 

•  ion 

„  E 

2  1 

<  £ 

0  | 

1  £ 
<  S 

< 

S 
c 
g 
□ 

c  « 

3  £ 

E  E 
i  ►- 

S3 
~oi 
i 

o 

° 

1 

s 

No  of  Days 

s 
° 

1  1 

1 
° 

t3 

Sflo 

tt,  Sleet 

Nc 

Max 

*~ 

Max  Deprh 

1 
o 

s> 

E 

? 

o 

5 

s 

5 

;; 

' 

■' 

: 

n 
■ 

V 

5  j 
ml 

5  , 

o  1 

LONS  BEACH 

78.5 

59.9 

69.2 

0.6 

99 

4 

52 

26 

2 

h 

0 

0 

0 

.05 

.15 

.04 

16 

•  0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

B0.1 

59.8 

70.0 

103 

4 

55 

23+ 

0 

5 

o 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

75.1 

61.1 

68.1 

1.4 

101 

4 

57 

30+ 

1 

0 

.04 

- 

.17 

.04 

1 6 

.0 

0 

■■ 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

80.7 

61.2 

71.0 

0.0 

99 

5+ 

57 

23 

2 

o 

o 

0 

.05 

.22 

.04 

21 

.0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  2 

85.7 

59.1 

72.4 

95 

11  + 

47 

23 

29 

!  3 

o 

T 

.49 

T 

22 

.0 

0 

MOUNT  BALDY  NOTCH 

65. 8M 

44. OM 

54. 9M 

75 

27 

37 

25  + 

297 

o 

Q 

o 

( 1 

.00 

.00 

•  0 

g 

0 

MT  WILSON  FC  338B  // 

73.2 

53.4 

63.3 

84 

11 

38 

22 

114 

IT 

q 

.06 

.03 

.0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

71.2 

58.0 

64.6 

- 

1.9 

88 

4 

50 

18 

35 

.03 

.16 

.03 

2 1 

.0 

0 

'■ 

OCEANS IDE  CAMP  PENDLETON 

71.3 

58.0 

64.7 

90 

4 

50 

25 

38 

n 

.01 

.01 

•  0 

0 

0 

0 

OJAI 

86.2 

50.7 

68.5 

2.0 

101 

10  + 

45 

30+ 

15 

o 

o 

o 

.15 

.04 

.15 

•  0 

0 

1 

0 

OXNARD 

77.0 

53.3 

65.2 

1.1 

96 

4  + 

44 

16 

35 

3 

o 

o 

o 

T 

— 

.10 

T 

.0 

0 

0 

° 

1 

P ALOMAR  MTN  OBSY  P 

76.5 

51.6 

64.1 

87 

6 

39 

23 

99 

o 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

' 

PASADENA 

85.4 

57.4 

71.4 

- 

0.5 

99 

5+ 

51 

23 

3 

9 

Q 

o 

.04 

.27 

.02 

17  + 

.0 

0 

■' 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

67.0 

51.1 

59.1 

89 

4 

46 

23  + 

181 

o 

o 

o 

o 

.03 

.02 

16 

.0 

0 

J, 
J? 

POMONA 

86.1 

53.9 

70.0 

1.0 

100 

5 

48 

24+ 

9 

1 2 

o 

o 

o 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

J: 

RAMONA  SPAULDING 

83.0 

50.4 

69.2 

102 

11 

38 

9 

17 

I  3 

o 

o 

q 

.00 

.00 

.0 

0 

REDLANDS 

89.0 

56.5 

72.8 

0.2 

102 

11 

50 

9 

7 

15 

o 

o 

.01 

•  28 

.01 

22 

.0 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

87.6 

55.5 

71.6 

1.3 

102 

4 

49 

25+ 

1 

14 

o 

o 

o 

.00 

.10 

.00 

•  0 

0 

o 

1. 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

88.2 

53.3 

70.8 

101 

27+ 

46 

24 

13 

1  A 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

J: 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

8*. 4 

58.8 

71.6 

95 

11 

47 

8 

25 

1 1 

o 

o 

.02 

.40 

•  02 

•  0 

0 

g 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

90.9 

54.0 

72.5 

1.3 

103 

11  + 

47 

24 

2 

1 G 

o 

o 

o 

•  00 

.17 

•  00 

.  0 

J: 

0 

o 

SANOBERG  WB                     / /R 

75.4 

55.3 

65.4 

4.0 

87 

12  + 

43 

22+ 

93 

o 

o 

o 

o 

.00 

■ 

•  23 

.00 

.0 

0 

SAN  DIEGO  WS  AP  R 

77.2 

61  .9 

69.6 

0.9 

95 

4 

58 

28+ 

0 

o 

o 

o 

T 

•  17 

T 

20  + 

.0 

g 

0 

g 

SAN  FERNANDO 

86.3 

55.9 

71.1 

0.5 

100 

27+ 

47 

30 

2 

12 

0 

0 

0 

.09 

■ 

.12 

•  09 

1 7 

.0 

o 

0 

o 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

85.6 

55.7 

70.7 

101 

4 

50 

24+ 

2 

9 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

16 

.0 

0 

o 

SAN  JACINTO 

91.2 

52.7 

72.0 

1.3 

105 

27 

43 

9 

1 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

.32 

•  00 

.0 

fl 

0 

SAN  PEDRO 

73.6 

56.8 

65.2 

— 

2.1 

93 

4+ 

49 

7 

39 

3 

0 

0 

0 

•  04 

.02 

.  04 

zz 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

81.3 

58.1 

69.7 

0.9 

101 

4 

51 

1 1 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

77.0 

54.9 

66.0 

_ 

0.4 

99 

4 

50 

10 

20 

3 

0 

0 

0 

.04 

_ 

.01 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

! 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

73.9 

54.4 

64.2 

94 

4 

47 

10 

47 

1 

0 

0 

0 

.08 

.08 

16 

.0 

0 

0 

0 

■ 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

73.0 

51.0 

62.0 

0.1 

98 

4 

45 

23 

106 

2 

o 

o 

o 

.01 

.11 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

68.2 

58.2 

63.2 

82 

4 

44 

1 

63 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

: 

SANTA  PAULA 

73. 9M 

57. 3M 

65. 6M 

101 

4 

45 

30 

55 

3 

o 

o 

.06 

.06 

16 

.0 

0 

o 

SUNLAND 

85.9 

54.9 

70.4 

108 

4 

47 

19+ 

22 

1  3 

o 

o 

o 

.04 

.02 

17 

.0 

0 

TORRANCE 

77.7 

56.9 

67.3 

0.2 

100 

4 

52 

29+ 

7 

3 

Q 

o 

o 

.06 

- 

•  22 

•  06 

22 

.0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

82.5 

54.5 

68.5 

1.5 

102 

4 

47 

24 

7 

7 

Q 

o 

o 

.02 

•  18 

.02 

22 

.0 

0 

Q 

UCLA 

75.5 

60.6 

68.1 

97 

4 

55 

26+ 

5 

3 

0 

o 

Q 

.05 

.05 

16 

.0 

J: 

0 

UPLAND  3  N 

86.5 

54.5 

70.5 

100 

11  + 

46 

9 

14 

i  3 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

J: 

0 

g 

WARNER  SPRINGS 

85.3 

45.5 

65.4 

- 

3.2 

96 

11 

33 

9 

52 

12 

0 

o 

o 

.39 

.04 

.39 

1 3 

.0 

0 

1 

0 

YORBA  LINDA 

85.3 

55.0 

70.2 

- 

1.2 

104 

4 

48 

25+ 

2 

7 

o 

o 

Q 

.05 

.24 

.05 

2 1 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

67.4 

- 

2.0 

.03 

- 

.20 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

86.  9M 

54. 3M 

70.6M 

97 

12  + 

45 

19 

11 

_ 

<j 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

95.4 

65.0 

80.2 

106 

1 

58 

26+ 

0 

24 

Q 

T 

T 

14 

.0 

0 

i 

■ 

BARSTOW 

90.6 

57.4 

74.0 

98 

12+ 

50 

23 

0 

1 9 

Q 

g 

.00 

.00 

•  0 

g 

0 

BEAUMONT   1  E 

86. 3M 

49. 6M 

68. OM 

3.1 

98 

27+ 

40 

19+ 

42 

1 3 

- 

o 

n 

.03 

.25 

•  03 

22 

.0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

85.3 

44.8 

65.1 

2.2 

96 

1 

36 

20 

39 

T 

.19 

T 

28  + 

•  0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

65.3 

39.0 

52.2 

72 

13 

30 

18 

379 

Q 

o 

2 

o 

.72 

.  35 

18 

2 

3 

rt 

BLYTHE 

98.0 

63.6 

80.8 

4.5 

105 

6 

55 

26 

0 

26 

o 

o 

o 

.00 

.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

97.8 

70.0 

83.9 

105 

1 

60 

23 

0 

2  7 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

95.1 

59.0 

77.1 

103 

2 

50 

23 

0 

26 

o 

o 

q 

.10 

.07 

1 3 

.0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

98.6 

65.0 

81.8 

- 

5.8 

105 

29+ 

56 

23 

0 

j: 

J? 

J? 

.00 

.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CANT IL 

92.2 

55.0 

73.6 

101 

12 

47 

23+ 

0 

T 

7 

.00 

.00 

.0 

? 

0 

? 

DAGGETT  FAA  AP 

92.2 

60.7 

76.5 

100 

11  + 

53 

25  + 

0 

2  2 

0 

0 

~! 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

102.7 

74.0 

88.4 

2.2 

110 

2  + 

64 

25 

0 

J? 

.00 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

79.1 

44.8 

62.0 

86 

7 

37 

20+ 

91 

n 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

94.1 

71.3 

82.7 

102 

3 

61 

23  + 

0 

2g 

.15 

.15 

.0 

1 

? 

EL  CENTRO  2  SSW 

97.8 

61.6 

79.7 

6.6 

108 

15 

53 

9 

0 

2  7 

J: 

0 

.00 

.30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

80.9 

58.2 

69.6 

- 

3.9 

93 

12 

49 

23 

42 

? 

.00 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HA I WEE 

82.2 

55.8 

69.0 

- 

4.1 

92 

2 

50 

25  + 

12 

.00 

- 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

94.1 

65.7 

79.9 

103 

2  b 

54 

9 

0 

J: 

. 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

97.8 

67.4 

82.6 

3.2 

105 

6+ 

59 

23 

0 

3  7 

Q 

r 

.00 

.42 

.00 

.0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

101 

5 

45 

23 

0 

Q 

T 

.19 

T 

28 

.0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

99.5 

66.0 

82.8 

- 

2.9 

108 

3 

54 

9 

0 

- 

- 

.00 

- 

.51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

90.1 

57.6 

73.9 

100 

1 

48 

23 

0 

17 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

IRON  MTN 

97.1 

67.1 

82.1 

104 

13  + 

59 

28 

0 

26 

Q 

.00 

.00 

.0 

2 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

72.7 

48.9 

60.8 

83 

5 

39 

23+ 

136 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

87.7 

51.5 

69.6 

98 

11  + 

40 

19 

17 

.00 

.00 

.0 

0 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

83.6 

57.1 

70.4 

93 

6 

47 

23+ 

19 

J? 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

89.9 

52.1 

71.0 

99 

14+ 

42 

23 

9 

^7 

o 

g 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

i 

MECCA  3  SE 

96.3 

63,2 

79.8 

104 

3 

54 

9 

0 

3  7 

g 

.00 

.00 

.0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

80.8 

61.5 

71.2 

89 

12 

50 

18 

13 

0 

0 

0 

0 

1.37 

1.33 

14 

•  0 

1 

1 

MOUNTAIN  PASS 

80.7 

51.3 

66.0 

92 

27 

33 

20 

57 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

96.7 

69.4 

83.1 

104 

12+ 

62 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1 3 

•  0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

87.5 

56.8 

72.2 

1.7 

96 

11 

49 

18 

6 

14 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.19 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

87.9 

5  3.1 

70.5 

99 

1 1 

45 

30 

9 

17 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

o 

0 

PALM  SPRINGS 

98.4 

64.4 

81.4 

2.6 

106 

28 

56 

9 

0 

2  7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DARKER  RESERVOIR 

97.2 

71.8 

84.5 

105 

13 

65 

26  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.51 

.37 

17 

•  0 

0 

1 

0 

RANDS9URG 

85.7 

58.5 

72.1 

94 

11  + 

46 

21 

12 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

69.1 

52.2 

60.7 

4.3 

82 

11 

39 

22  + 

154 

0 

0 

0 

0 

.08 

.58 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

98.3 

65.3 

81.8 

105 

5+ 

55 

9 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

93.1 

60.0 

76.6 

3.6 

103 

2 

51 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

93.5 

60.3 

76.9 

100 

2  + 

53 

23 

0 

23 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

84.5 

48.9 

66.7 

92 

11  + 

37 

18 

38 

5 

0 

0 

0 

.00 

.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

87.2 

52.1 

69.7 

97 

13 

44 

23 

22 

i<» 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

56.9 

29.5 

43.2 

65 

2 

20 

18+ 

646 

0 

0 

23 

0 

.06 

.06 

9 

1.0 

T 

9 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

45.0 

28.9 

37". 0 

53 

2 

18 

18 

833 

0 

0 

2.' 

0 

.30 

•  25 

9 

3.5 

2 

9 

1 

0 

DIVISION 

72.8 

4.0 

.07 

.22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


TON  ESCONDIDO  FC261BE 
€LANTO 
IN  RS 
A  MO  1  N 
DERPOINT 

ISO  CN  OAT  MT  FC446 

PINE 

TADENA 

TURAS  RS 

IGIOLA 

GWIN  PAC  UNION  COL 
JIOCH  F I BRE BOARD  MILLS 
iTIOCM  PUMP  PLT  3 
IZA 

PLE  VALLEY 

ROYO  GRANDE 

ROYO  SECO  RS  FC  508  C 

SOC  OIL  ANAHEIM  1 
(BERRY 

BURN 

ALON  PLEASURE  PIER 
USA  CITY  PARK  FC  1*3 
,CKUS  RANCH 
.KER  9  nnw 

KERSFIELD  WB  AP 
LCH  PH 
RNESON  PARK 
.RRETT  DAM 
.RSTOW 

AUMONT 

AUMONT  PUMPING  PLANT 
AUMONT   1  E 
L  AIR  FC  10 
H  LOMOND 

RKELEY 

rryessa  lake 

G  BAR  RS 

G  BEAR  LAKE 

G  BEAR  LAKE  DAM  // 

I  G  BEND  RS 

I  G  CREEK  PH  1 

I  G  DAL  ton  OAM  FC  22  3  8E 

.  G  PINES  PARK  FC  838 

1  G  SUR  STATE  PARK 

[  G  TUJUNGA  DAM  FC  *6  DE 
I  SHOP  CREEK   INTAKE  2//R 

SHOP  WB  AP 
I  SHOP  UNION  CAR B IDE 
I  ACK  MOUNTAIN  2  SW 


UE  CANYON  WB  AP  //R 
UE  LAKE  REDWOOD  CR 
YTHE 

YTHE  FAA  AP 
'CA 

WITA 

ONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
iRREGO  DESERT  PARK 
'RREGO  SPRGS  3  NNE 
'UOUET  CANYON 

'WHAN  DAM 

ADFORD  RANCH 

ANSCOMB  2  NW 

AWLEY  2  SW 
|:EA  CITY 

j I DGE  POR  T 
IIDGEVILLE  4  NNW 
I'OOKS  FARNHAM  RCH 
USH  CREEK  RS 
1CKH0RN 

ilCKS  CREEK  PM 
I'LLAROS  BAR  PH 
liRBANK  FIRE  DEP  FC  226B 
IRBANK  WB  AP  I 
'IRLINGAME 

(IRNEY 

IRNT  RANCH  1  S 
jlRTON  RANCH 
llTTONWILLOW 
'  iBAZON 

BR  I  LLC  NM 
1  iCHUMA  DAM 
iLAVERAS  BIG  TREES 
iLAVERAS  RESERVOIR 
LEXICO  2  NE 

iLlSTOGA 
i  iLLAHAN  RS 
'  HPO 

iMP  PARDEE 

'MP  SAN  LUIS  OBISPO 

>NBY  11  SW 
iNBY  RS 

>NOGA  PARK  PIERCE  COL 
iNTIL 
,  iNYON  OAM 

lRIBOU  POWER  HOUSE 
iRMEL  VALLEY 
iTHAY  BULL  RUN  RCH 
,  'ZAOERO 

■  CILVILLE  SAWYER 

DAR  GROVE 
;  DAR  POINT  RANCH 
'  DARVlLLE 

NTERVILLE  PH 

tALLENGE  RS 

IATSWORTH  FC  24  D 
IERRY  VALLEY  DAM 
iESTER 
,IICO  EXP  STATION 
IULA  VISTA 

TRUS  HEIGHTS 
AREMONT  FC  230D 
-AREMONT  POMONA  COLLEGE 
ARKSBURG 
EAR  CREEK 


13       14  15 


T  .36  .04 


.33      .34  T 


.02 
.44 


28     29     30  31 


Se«  letotence  noios  tallowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLEARLAkE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE    3  SSE 
COAL INGA 
COALlNGA   16  WNW 
C088  2  NW 

C0L6YS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   1  SSW 

CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    IRRJG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
COVELO 

COVINA   TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUMM INGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
OAGGETT  F A A  AP 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAI R 

DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

D0WN1 E V  I LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNN  1 GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMU1R  RS 
OUT  TONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I T  AN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLE*Y  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  f 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE    ST A 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNDALE   8  SSW 
F I DDLE  TOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 
FINLEY   1  SSE 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAME 

FOLSOM  DAM 

F ONT ANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 

fort  b i dwell 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

GARBERVILLE 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GER8ER  RANCH 
G I  ANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILPOY 

GILROY   l<t  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
GLENNV I LLE 
GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  ST 
GRASS  VALLEY 
GRA  TON   1  W 
GREENV I EW 


3  4 


10      11  12 


13      14  15 


.01      .OS  .07 


.10  .05 
.36     .08  .09 


.77  .61 
.09  .60 


.03  T 

.33 
.08 


.25 

.06      .63  T 


.05     .33  .02 


1.05  .58 
.27 

.62  .31 


19  I  20     21     22     23     24     25     26  27 


28  29 
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DAILY  PRECIPITATION 


ontinued 


Day  of  Month 


>REENV  1  LLE  RS 
iROVELAND  RS 
iUERNEVILLE 

tAINES  CYN  LOWER  FC  36* 
tAINES  CYN  UPPER  PC  367 

lAlwEE 

IALF  MOON  BAY  2  NNW 

IAMILTON  AFB 

IANFORD 

IAPPY  CAMP  RS 

IARRIS  GAGING  ST  A 
IARR1SON  GULCH  RS 
tARRY  L    ENGLEBR  IGhT  DAM 
IAT  CREEK   PH  1 
IAYF1ELD  PUMP  PLANT 

IAYFORK  RS 
IEAL0S6URG 
IEALDSBURG  2  E 
IE  MET 

1ENSHAW  DAM 

IERNANDEZ   2  NW 

iESPERIA 

IETCH  METCHY 

1 1  DDE N  VALLEY  RANCH 

ULTS 

I08ERGS 
I0DGES  DAM 
IOEGEES  FC  60A 
IOLLISTER 
IONEYDEW  2  WSW 

iOOPA 

IOOPA  2  SE 
IOPLAND  LARGO  ST  A 
IUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IUNTERS  DAM 


NDEPENDENCE 

NDIO  US  DATE  GARDEN 

NYOKERN 

NYOKERN  ARM  I TAGE 
ONE 

RON  MTN 
'ESS  VALLEY 
lOHNSONDALE 
lOSHUA  TREE 
'UL  I  AN  WYNOLA 

UNCAL  DAM 
ELLOGG 
ELSEYVI LLE 
ENTF1ELD 
ERL1NGER 

ERN  RIVER  PH  1 
ERN  RIVER  PH  3 
ETTLEMAN  CITY  1  SSW 
ETTLEMAN  STA 
ILARC  POWER  HOUSE 

KING  CITY 
LAMATH 

NIGHTS  FERRY  2  SE 
OR8EL 

A  CRESCENTA  FC  231 

1 AFAYETTE  2  NNE 
. AGUNA  BEACH 

A  HONDA 

AKE  ARROWHEAD 

AKEPORT 

AKESHORE 
AKES IDE  2  ENE 
AKE  SPAULDING 
ARE  SPAULDING  DAM 
A  MESA 

ANCASTER 
AS  PLUMAS 
AVA  BEDS  NM 
EBEC 

ECHUZA  PT   STA  FC  352  8 

EESVILLE  KEEGAN  RANCH 

E  GRAND 

EHMAN  RANCH 

EMON  COVE 

INDSAY 

ITTLE  VALLEY 

1VERMORE   2  SSW 

LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

OCKWOOD  2  N 

OCKWOOD  MESA 

00  1 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 
ONE  TREE  CANYON 
ONG  BEACH 
ONG  BEACH  WB  AP 

ONG  VALLEY   INSP  5TA 
I  OS  ALAMOS 
OS  ANGELES  WB  AP 
OS  ANGELES  WB  CITY 
OS  BANOS 

OS  BANOS  ARBURUA  RCH 
I  OS  GAT OS 

OS  PR1ETOS  RS 

UCERNE  VALLEY  1  WSW 
1  YTLE  CREEK  PH 

YTLE  CREEK  RS 
ADELINE  MNTNC  STA 
ADERA 


ANZANITA  LAKE 
ARCH  FIELD 
ARE  ISLAND 
ARICOPA 
ARIPOSA 


1.42 
.00 
.00 
.00 


13     14  15 


.05  .70 
.06  .0* 


.29      .33  .01 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE   ST  A 
MARYSVlLLE 
MATHER 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  ST A  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  *  SW 

MEYERS    INSPECTION  ST  A 

M100LETOWN 

MIDDLEWATER 

MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MIRANDA  SPEN&LER  RCM 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MON  T I  CELLO  DAM 

MOORPARK    I  SSE 

MORGAN  HILL  2  E 

MORONGO  VALLE Y 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 
MOQRO  9AY    3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALD Y  FC  8SG 

MOUNT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  PS 

MOUNT  SHA5TA  SKI  80WL 
MOUNT    SHASTA  W8  CITY  //p| 
MT  WILSON  FC   338B  // 
MUIR  WOODS 
N AC  I M I ENTO  DAM 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FA A  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  t*  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 
N  I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOOOWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANS  I DE  CAMP  PENDLETONl 

0COT1LLO  WELLS 

OJA  I 

OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORL AND 

ORLEANS 

OROVILLE 
OROV1LLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PA1CINES  OHRWALL  RCH 
PA1.MDALE 
PALMOALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VEROES  EST   FC  43D  \ 
PANOCHF. 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKF I ELD 
PASAOENA 
PASKENTA  RS 

PASO  ROBLE  S 

PASO  ROBLE S  FAA  AP 

P AT  T I  WAY 

PETALUMA  F  IRE   ST  A  2 
P1EDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  ST  A 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
P1SMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACER V  I LLE 
PL ACERV I LLE  1FG 
POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  WB 
POINT   ARGUELLO  LIGHT    ST A 
PT   PIEORAS  BLANC A S 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTE  RV 1 LLE 
PORTOLA 
POSEY  i.  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  PH 


T  T  T 


1.13  .33  T 
.75  .33  .C 
.26     .24  T 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


■  following  Slstion  ;,„1e, 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


ptinued  SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1   |   2   |  3 

4  5 

6 

7  8 

9 

10 

11  12 

13  |  14  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25  2 

6  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

WAY  VALLEY 
IEST  VALLEY 
INCY  RS 

MONA  SPAUL01NO 
NCHITA 

.00 
T 

.20 
.00 
.61 

.17 

.03 

T 

NDSBURG 

YMOND  WHIPPLE  RANCH 
0  BLUFF   WB  AP  R 
DDING  F 1  RE  STA  2 
DLANDS 

.00 
.16 
.96 
.54 
.01 

.77 
.26 

.16 
.19 
.28 

.01 

DWOOD  CITY 
PRESA 
CHMOND 
0  VISTA 

VERS  I DE   FIRE    STA  3 

.36 
.26 
.29 
.02 
.00 

.35 
.26 

.02 

.29 

T 

.01 

T 

VERSIOE   CITRUS  E  S  R 
CKL1N 

UNO  MOUNTAIN  1  NNE 
CRAMENTO  WB  AP  R 
CRAMENTO  wb  CITY  R 

.00 
.18 
.55 
.17 
.17 

.17 
.17 

.18 
.53 

.02 

T 
T 

T 
T 

GEHEN  CREEK 
INT  HELENA 
INT  JOHN 

INT  MARYS  COLLEGE 
LINAS  2  E 

.84 
.37 
.75 
.29 

T 

T 

.01 

.82 
.37 

.29 

.01 
.75 
T 

LINAS  FAA  AP 
LINAS  DAM 

LSIPUEOES  GAGING  STA 
LT  SPRINGS  PH 
LYER  RS 

.02 
.00 
.06 
2.18 
.29 

T 

T 

.02 

.06 
1  .72 
.26 

.36 
.03 

.10 

N  ANDREAS  I  S 
N  ANTONIO  CN  MOUTH 
N  ANTONIO  MISSION 
N  ARDO 

N  BERNARDINO  CO  HOSP 

T 

.02 
.00 
.00 
.00 

T 

.02 

H  CLEMENTE  DAM 
NDBERG  PTL  STA  FC130B 
NDBERG  WB  //R 
N  0IEGO  W8  AP  R 
N  D 1  MAS  FIRE  WON  FC  95 

.00 
.00 
.00 
T 

.00 

T 

T 

T 

T 

N  FERNANDO 

F  RICHMOND  SUNSET  R 
N  FRANC  I  SCO  WB  AP  h 
H  FRANC  I  SCO  FOB  R 
H  GABRIEL  CANYON  PH 

.09 
.20 
.41 
.22 
T 

.02 

T  T 

T 

.18 
.41 

.22 

T 

.09 

T 

T 
T 

S  GABRIEL  DAM  FC425BE 
N  GABRIEL  FIRE  DEPT 
H  GREGORIO  3  SE 
H  JACINTO 

N  JOSE  R 

T 

.02 
.41 
.00 
.14 

.02 
.41 

T 

T 

T 

S  LUIS  OBISPO  POLY 
N  MATEO 
N  PEDRO 
N  RAFAEL 

STA  ANA  FIRE  STA 

.01 
.36 
•  04 
.24 

T 

.36 
.04 

T 

.01 
.24 

i 

T 

STA  ANA  RIVER  PH  1 
NTA  ANITA  FERN  FC  432 
*TA  BARBARA 
HTA  BARBARA  FAA  AP 
STA  BARBARA  TV  PEAK 

T 

.01 
.04 
.08 
.25 

T 

T 

.02 
.09 
.17 

T 

.02 

T 

•  08 

T 

T 

.01 

T 

T 

STA  CLARA  UNIVERSITY 
STA  CRUZ 

STA  MARGARITA  2  SW 
i  STA  MARGARITA  BOOSTER 
STA  MARIA  WB  AP  R 

.21 
.16 

.00 

T 

.01 

.19 
.15 

T 

T 

.01 

T 

.02 
•  01 

sta  monica 
sta  monica  pier 
1  sta  Paula 

STA  ROSA 
ST  I  AGO  OAM 

T 

.00 
.06 

.57 
.00 

T 

.06 
.26 

.31 

JGUS  POWER  PLANT  1 
JYERS  BAR  RS 
UIA 

VRSVILLE  LAKE 

:R£T  VALLEY  MNTNC  STA 

.03 
.92 
.40 
.22 

.04 

T 

.60 
.36 

.03 
.19 
.01 
.22 
■  04 

.13 
T 

T 

*STA  dam 
III  abs  plant 
ilter  cove 
ingle  springs 
ingletown  2  e 

.38 
.02 
1.34 
.19 
.78 

.06  .07 

.05 
.02 
1.21 

.33 
T 

.03 

T 

.04 

.16 

;RRA  CITY 

iRRAv I LLE  RS 

>NAL  HILL  FC  415 

\GGS  SPG5  LAS  LOMAS 

)A  SPRINGS  1  E  //R 

.17 
.22 
.04 
.27 
.89 

.17 
.02 

.04 
.27 

.20 

.22 

.EDAD 

1ESBAR   I  w 
HIS  3  NE 
US  3  NW 
40HA 

T 

.69 
.05 
.05 
.40 

T 

.05 

.54 

.05 

.40 

T 

.08 
.05 

.02 

10RA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
'TH  FORK  CABIN 
*DRA  PAC  FC   356  C 
iECKELS  HWY  BRIDGE 

1.28 
.48 
.00 
.00 
.01 

.21 
.05 

1.02 
.38 

.05  T 
.05 

UNGVILLE  7  ENE 
IAW  VALLEY  LODGE 
HRREL    INN  1 
'IRREL   INN  2 
tNDISH  1  E 

.01 
.47 

T 

•  08 
.02 

.01 

.40 
T 

.05 
.02 

T 

.03 

.07 

*N0ISH  +  HICKEY  ST  PK 
iNISLAUS  PH 
RL1NG  CITY  RS 
1CKTON  FAA  AP 
1CKT0N  FIRE  STA  4 

.48 

1.26 
1.07 
.38 
.39 

T 

.48 
1.21 

.32 

.03 
.30 

1.01 

.04 

.04 

.02 
.09 

ICKTON  HOWRY  BRIDGE 
INYFORO  COOLEY  RANCH 
'NYFORO  PS 

'NY  GORGE  RESERVOIR 
tAWBERRY  VALLEY 

.40 
.51 
.54 
.62 
.17 

.28 
.05 

T 

.39 
.17 

.12 
.51 
.23 

■  34 

.03 

.12 

Y  RANCH 
ILANO 

'ANA  KNOLLS 
■  ANV1LLE 
'ANVILLE  AP 

.00 
.04 
.04 
.05 
.00 

•  01 

.02 
.04 
.03 

.02 

.01 

See  inference  notes  following  Station  Index. 
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_  | 

Station 

o 

SUT T  ER  HILL  R  S 

19 

TAHOE  CITY 

1.41 

T  EHACHAP 1 

.00 

T F JON  RANCHO 

T 

THERMAL  F A A  AP 

.00 

THOUSAND  oAK S 

14 

THREE  RIV  E0ISON  PH  2 

.18 

T I6ER  CREEK  PH 

.37 

TOPANGA  PATROL  ST  A  FC  6 

.16 

TORRANCE 

.06 

TRACY  CAPBONA 

28 

TRACY  PUMPING  PLANT 

.19 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

.83 

TRONA 

TRUCK.EE  rs 

.75 

T  UL  E  F I  ELD 

00 

TULELAKE                            / /R 

.21 

TURLOCK 

T 

TURNTABLE  CREEK 

.26 

TUST1N    IRVINE  RANCH 

.02 

twenty  NINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

2.82 

UK  I  AH 

.14 

UK  J  AH   A  W 

•  12 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

•  02 

UCLA 

.05 

UPLAND  3  N 

.00 

UPPER  LAKE  7  W 

.21 

UPPER  LAKE  RS 

.07 

UPR   SAN  LEANORO  FILTERS 

.34 

V AC AV I LLE 

•  17 

VALLEY  CENTER   3  NE 

T 

VALYERMO  RS 

.00 

VAN  NUYS  FC  158 

.02 

VENTURA 

T 

VICTOPVILLE  PUMP  PLANT 

.00 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

.00 

VINTON 

.26 

VI  SAL  I A 

.00 

VOLCANOVILLE 

.18 

VOLLMER  S 

.71 

VOLTA  PH 

.79 

WALLACE 

.10 

WALMAR  SCHOOL 

.28 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

.23 

WALNUT  CREEK  A  E 

.33 

WALNUT  PATPOL   STA  FC102C 

.00 

WARNER  SPRINGS 

.39 

WASCO 

.00 

WAT  SONV I LL  E  WATERWORKS 

.08 

WEAVERVILLE  RS 

1  01 

WEED  1  S 

.90 

WESTMAVEN 

.00 

WEST  POINT    3  SW 

.12 

WH I SKE YTOWN  RES 

.69 

WHITE  MOUN  T  A I N  1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

.  30 

WHITTIER  FC   106  D 

T 

WILLITS   1  NE 

.19 

WILLOWS 

.fc4 

WINTERS 

.20 

WOFFORD  HE  IGHTS 

.00 

WOODFOROS 

.64 

WOODLAND  1  WNW 

.17 

WRIGHTS 

.27 

YOPQA  LINDA 

.05 

YOSEMITE  NP 

1.01 

YREKA 

1.32 

Day  of  Month 


13 


14  15 


.13 

•  .83 

.01  .72  T 

.03  .10  .06 

.02  .23  .01 

1.70  .48  .20 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  TheBe  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness  and  placed  on  punch  cards.       These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the 

National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  CI imatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  Worth 
Carolina  should  be  advised. 


See  reference  noies  following  Stalion  Index 
-  298  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  01  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

IN  RS 

MAX 
MIN 

77 

70 

81 

85 

85 

82 

79 

76 

80 
32 

81 

81 
38 

84 
36 

84 

4  0 

77 
36 

76 
37 

7  0 

65 

69 

43 

73 

4  0 

72 
38 

69 

35 

68 

31 

68 

27 

75 
33 

77 
35 

76 

37 

80 
39 

72 
39 

68 

29 

75 
32 

75.8 
36.9 

5ERPO I  NT 

MAX 
MIN 

87 

79 

83 

85 

88 

100 

85 

75 

86 

92 

88 

89 

81 

78 

62 

83 

72 

71 

75 

89 

78 

75 

79 

82 

86 

90 

88 

93 

76 

75 

83.0 

>INE 

MAX 
MIN 

93 

85 

95 

101 

95 

94 

92 

82 

85 

95 

96 

93 

B5 
56 

60 
56 

83 

56 

78 
58 

74 

55 

76 
49 

71 
48 

72 
55 

64 
54 

62 
56 

75 
45 

83 
47 

90 
55 

93 
59 

96 
64 

92 
61 

85 
56 

85 
53 

85.0 
55.4 

rURAS  RS 

MAX 
MIN 

84 

75 

82 

79 

91 

88 

86 

80 

69 

76 

84 

86 

89 

85 

80 

75 

71 

75 

64 

74 
31 

69 

67 

22 

71 

24 

76 

20 

77 

64 
26 

79 

25 

84 
44 

75 
19 

79 
21 

78.5 
31.9 

SHIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

85 

82 

89 

95 

94 

85 

77 

80 

82 

86 

91 

87 

71 

76 

72 

64 
51 

66 
43 

75 
48 

81 

52 

68 
46 

68 

69 
40 

75 
45 

81 

51 

86 
57 

89 
61 

88 
64 

75 
51 

79 
44 

64 
52 

80.1 
51*8 

'IOCH   F I BRE60ARD  MILLS 

MAX 
MIN 

89 

90 

89 

97 

94 

87 

60 

84 

81 

87 

91 

84 
51 

75 

50 

77 
59 

7  9 

69 
55 

72 
53 

59 

86 

5  5 

74 

72 
52 

72 

53 

74 
51 

84 
56 

86 
56 

92 
55 

92 
6C 

79 
49 

79 
50 

82.6 
56.3 

flOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 

87 

93 

96 

99 

97 

82 

85 
50 

89 

94 

96 
50 

9.: 

50 

85 
51 

80 
53 

82 
54 

69 
51 

74 

53 

82 
53 

87 
54 

79 

50 

77 
48 

76 
49 

79 
48 

86 

52 

91 

50 

92 
61 

94 
59 

83 
45 

83 
46 

86.2 
52.0 

1  MTN 

MAX 
M  I  N 

95 
67 

94 
62 

85 

92 

96 

97 

97 
64 

90 
61 

84 
67 

87 

95 
60 

97 
70 

100 
69 

94 
58 

87 
60 

90 

85 

74 

50 

78 

84 

85 

78 

55 

76 
64 

79 
56 

88 
61 

90 
62 

94 
63 

95 
63 

90 
59 

95 
57 

89.0 
62.2 

iERRY 

MAX 
MIN 

93 

84 

91 

95 

96 
6 1 

97 

91 

79 

84 

50 

93 

95 

96 
60 

90 
55 

85 
49 

87 
49 

82 

74 

78 

81 

85 

76 

50 

74 

76 

86 

88 

90 
5  3 

89 
54 

87 
59 

82 
48 

87 
48 

86.4 
52.6 

IURN 

MAX 
MIN 

91 
6 1 

90 
53 

91 
54 

93 

95 
6 1 

95 
63 

91 

80 

64 

52 

68 

91 
63 

94 
62 

95 
58 

61 
48 

81 

49 

82 

70 

73 

80 

86 

80 

72 

75 

60 

86 

89 

91 

93 
6C 

83 
48 

84 

50 

85.4 
53.6 

lLON   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

69 
58 

70 
58 

71 
61 

86 

60 

88 

62 

83 
60 

79 
58 

72 

72 
56 

73 
57 

71 
58 

70 
5  9 

69 
6 1 

70 
63 

69 
62 

73 

70 

75 

70 

72 

71 

6  9 

70 

68 

70 

68 

69 

70 
55 

72 
53 

70 
56 

72.3 
58.1 

:kus  ranch 

MAX 
MIN 

92 
50 

97 

°60 

97 
57 

95 
57 

92 
57 

91 
59 

83 

77 

78 

82 

85 

72 

7C 

8C 

85 

90 

94 

95 
6 1 

92 

86 
60 

91 
48 

86.9 
54.3 

i  ER  9  NNW 

MAX 
MIN 

106 

98 

90 

96 

95 

101 

102 

102 

95 

93 

98 

102 

103 

102 
7 1 

97 
69 

98 

100 

87 

85 

88 

93 

88 

83 

67 

9  J 

93 

97 

99 

101 

93 
62 

95.4 
65.0 

.ERSFIELD  wb  AP 

MAX 
MIN 

93 
67 

84 

63 

95 
64 

98 
61 

97 
65 

99 
65 

90 
62 

82 
55 

87 
61 

93 
61 

97 
63 

98 
63 

93 
64 

84 

56 

87 
60 

84 

62 

76 
58 

77 
53 

85 
56 

85 
60 

78 
59 

75 
6  8 

79 
57 

87 
56 

89 
61 

92 
62 

96 
62 

93 
66 

85 
59 

85 
56 

88.1 
60.6 

;rett  dam 

MAX 
MIN 

89 

94 

86 

51 

88 

93 

97 

96 

93 

91 

87 
40 

98 

99 

92 
58 

85 

84 
54 

86 

82 

73 

75 

76 

77 

66 

67 

83 
43 

65 

93 

67 

97 

94 
48 

66 
44 

86.7 
49.4 

STOW 

MAX 
MIN 

98 

94 

87 
60 

90 

95 

98 
60 

98 
6 1 

65 
56 

89 
54 

94 

97 

98 
61 

97 
63 

95 
60 

94 
64 

90 
60 

60 
57 

80 
52 

85 
52 

87 
52 

78 

78 

53 

82 

85 
52 

91 

95 

97 
56 

95 
61 

94 

92 
53 

90.6 
57.4 

UMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

87 

86 

91 

84 

90 

94 

94 

89 

88 
4 1 

84 

93 

94 

63 

94 
56 

86 
56 

85 
57 

86 

80 

72 

75 

74 

72 

60 

5S 

75 

ae 

91 

94 

94 

88 

82 
52 

84.2 
52.0 

UMONT    1  E 

MAX 
MIN 

93 
49 

92 
54 

85 
53 

91 

58 

97 
50 

97 
5  1 

86 

52 

86 
40 

93 
49 

97 
55 

96 
55 

89 
51 

88 

52 

88 
51 

82 
48 

75 

50 

78 
46 

76 
40 

75 

50 

62 

61 
46 

75 

86 
43 

94 

98 

98 

91 
5 1 

84 
61 

89 

'46 

86.3 
49.6 

LOMOND 

MAX 
MIN 

80 

84 

93 
6 1 

94 

97 

85 
45 

79 
48 

74 
50 

78 

51 

81 

90 

81 

45 

76 
46 

78 
46 

80 
49 

70 
59 

73 
52 

76 

9  ! 

78 

73 
50 

76 

7  7 

80 

81 

50 

94 

9C 

88 

87 

68 

86 
46 

82.2 
49.6 

KELEY 

MAX 
MIN 

77 

87 

91 

91 

82 
57 

64 

67 

55 

65 

69 

69 

71 

64 
52 

63 

53 

68 

55 

70 
5  & 

62 
56 

66 

55 

70 
54 

75 

52 

64 

5  5 

65 

67 

67 

72 
50 

61 

64 

79 

74 

65 

77 
51 

72.3 
55.1 

RYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

92 

95 

85 

94 

97 

99 

91 

85 

83 

90 

94 

96 

95 

78 

8; 

81 

69 
52 

74 
52 

83 

88 

78 

76 

ac 

82 

83 

88 

92 

9  3 

83 

86 
49 

86.4 
54.8 

BAR  RS 

MAX 
MIN 

91 

78 

86 

96 

102 

96 

95 

86 

90 

94 

94 

96 

98 

95 

82 

79 
51 

71 
43 

62 
44 

81 
45 

87 
43 

83 
41 

80 
38 

84 

88 

"0 

91 

93 

9  4 

79 

81 

35 

87.4 
42.9 

BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
35 

76 
34 

73 
3  7 

75 

33 

78 
28 

77 
29 

74 
30 

67 
28 

72 
26 

76 

27 

77 
34 

79 
33 

76 

37 

72 
38 

73 
35 

69 
36 

64 

31 

67 

2  3 

68 
24 

68 

25 

70 
26 

69 
31 

69 
25 

72 
28 

75 
24 

78 
2  5 

78 
35 

72 
32 

71 
37 

74 

23 

72.8 
30.3 

CREEK   PH  1 

MAX 
MIN 

77 

77 

75 
55 

79 
58 

79 
59 

80 

60 

78 

56 

71 
5 1 

68 
51 

77 

82 

83 

SO 
58 

74 

76 
56 

73 
54 

57 

60 
52 

66 

72 

73 

6C 

62 

72 

73 

77 

80 

79 

68 

74 

55 

73.4 
54.8 

HOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 
51 

74 
48 

83 
40 

88 
42 

91 
46 

92 
46 

90 
44 

84 

43 

82 
47 

87 
42 

91 
45 

92 
46 

91 

46 

89 
41 

88 
46 

66 
62 

76 
51 

77 
39 

78 
50 

84 

83 

78 

82 

80 

85 

85 

86 

86 

84 

86 
40 

85.3 
44.8 

HOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

69 
49 

70 
40 

70 
33 

69 
35 

70 
34 

68 
47 

69 
45 

68 
34 

69 

33 

70 
34 

65 
34 

69 
45 

72 
43 

67 
44 

68 
48 

60 
40 

64 

33 

48 

30 

57 
32 

64 

38 

67 
45 

61 
3f 

58 

35 

61 

37 

63 
4C 

67 

70 

64 

6C 

62 
41 

65.3 
39.0 

E  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 

66 

78 
51 

76 
58 

78 
60 

76 
54 

69 

52 

70 

72 
49 

76 

77 
5  7 

77 

73 
5  4 

67 
51 

67 

53 
41 

54 
38 

63 
41 

69 

66 

60 

58 

67 

71 

73 

77 

74 

67 

69 

73 

53 

69.6 
50.7 

THE 

MAX 
MIN 

103 
73 

102 
72 

102 
69 

96 
60 

102 
58 

105 
59 

102 
63 

99 
69 

97 
56 

98 

60 

103 
66 

102 
73 

97 
74 

98 
71 

100 
69 

99 
65 

95 
76 

94 
63 

93 

94 

92 

8  5 

8? 

94 

95 

99 

103 

104 

99 

99 
57 

98.0 
63.6 

THE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

105 

80 

104 
80 

96 
75 

97 
71 

100 
66 

103 
67 

104 
68 

101 

72 

97 
62 

98 
70 

103 
7  5 

101 
8  1 

98 
78 

98 

101 

98 
72 

94 
75 

90 
70 

93 

94 

86 

84 

68 

94 

98 

IOC 

104 

104 

102 

100 
66 

97.8 
70.0 

A 

MAX 
MIN 

78 
34 

74 
38 

63 
36 

71 
26 

80 

28 

82 
25 

79 
24 

72 
24 

71 

25 

73 
26 

79 
26 

80 
26 

81 

24 

77 
26 

72 
25 

72 
36 

50 
31 

57 

30 

66 

33 

67 
28 

68 
31 

65 
26 

67 

69 
2 1 

67 

76 

77 

78 

67 

70 
19 

71.6 
27.4 

ITA 

MAX 
M  I  N 

83 
54 

76 
60 

91 

52 

104 
55 

96 
52 

86 
52 

81 

63 

76 
62 

79 
49 

87 
50 

87 
56 

81 

60 

79 
61 

79 
57 

79 
60 

76 
61 

79 
63 

77 
53 

75 
55 

79 
63 

73 
62 

76 
61 

78 

5C 

79 
50 

79 

ec 

79 

84 

75 

77 
57 

81.1 
56.1 

REOO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

98 
64 

103 
66 

98 

67 

92 
58 

96 
58 

98 

59 

99 
56 

100 
59 

93 
52 

95 
56 

98 

53 

101 
66 

100 
65 

93 
66 

94 
66 

96 
64 

96 

63 

94 
53 

86 
54 

92 
55 

92 
57 

80 
5  1 

8; 

86 

52 

91 

97 

100 

IOC 

102 

98 

55 

95.1 
59.0 

MAN  DAM 

MAX 
MIN 

71 

50 

71 
44 

75 
49 

76 
53 

78 
52 

75 
49 

70 
47 

69 
50 

79 
42 

75 
49 

76 
49 

77 
53 

73 
48 

68 
44 

67 

44 

61 
42 

59 
34 

65 
36 

71 
46 

66 

61 

6  1 
<<  0 

65 

71 

72 

76 

75 

6  9 

70 

74 
45 

70.7 
46.0 

ifl-EY  2  SW 

MAX 
MIN 

102 
70 

105 
73 

105 
74 

95 
60 

99 
58 

103 
62 

105 
63 

103 
63 

100 
58 

96 

63 

100 
71 

104 
77 

103 
76 

97 
72 

97 
71 

99 
70 

99 
75 

95 
60 

91 
63 

96 

63 

94 
58 

86 

6  8 

86 

87 

95 

IOC 

105 

104 

105 

101 
60 

98.6 
65.0 

OGEPOR  T 

MAX 
MIN 

77 
38 

71 
38 

70 
23 

77 
23 

81 

26 

78 
30 

73 
33 

67 
34 

66 

26 

78 
24 

79 
27 

80 
26 

78 
22 

76 
24 

75 
26 

70 

56 
35 

62 

20 

65 
3  7 

75 
19 

7C 

6» 

6? 

67 

75 

77 

79 

68 

67 

74 
16 

72.3 
26.8 

3KS   FARNHAM  RCH 

MIN 

96 
63 

97 
51 

100 

50 

94 
48 

86 
48 

90 
50 

85 
50 

92 

53 

96 
50 

96 
47 

87 
46 

83 
56 

80 
57 

70 
50 

74 
46 

67 
49 

60 
52 

7  9 
48 

88 
44 

91 
47 

94 
47 

91 
47 

66 
48 

85 
38 

87.8 
49.5 

3ANK   WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
59 

78 
58 

93 
59 

97 
59 

96 

61 

90 
62 

81 

60 

74 

59 

80 
58 

94 

57 

94 
59 

85 
58 

80 
59 

80 
61 

78 
61 

69 
61 

75 
61 

76 
55 

75 
56 

71 
62 

65 
60 

69 
58 

74 
51 

84 
53 

87 
57 

93 
57 

64 

61 

56 

80 

55 

82.1 
58.6 

t-INGAME 

MAX 
MIN 

75 
57 

80 
57 

90 
65 

89 
55 

87 
55 

80 
50 

68 
51 

74 
49 

72 
55 

70 
50 

71 
48 

70 
48 

65 
54 

70 
51 

75 
57 

70 
57 

69 
52 

72 
49 

77 
50 

75 
53 

70 
55 

70 
51 

70 
49 

74 
49 

75 
49 

81 
49 

84 

54 

72 
56 

73 
46 

78 
47 

74.9 
52.3 

E  1EY 

MAX 
MIN 

82 
58 

77 
38 

72 

32 

83 
33 

88 

35 

87 
38 

84 
35 

79 
31 

71 
29 

84 
35 

82 
33 

85 
32 

87 
32 

84 

33 

7* 
32 

74 
38 

64 

43 

64 
37 

72 

33 

77 
31 

74 

35 

70 
25 

72 
23 

73 
26 

78 
26 

82 
26 

80 
27 

85 
38 

75 
24 

71 
23 

77.7 
32.8 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOS, 
SEPTEMBER  1 


Station 

Day  Ol  Month 

- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

96 

97 

8  5 

96 

98 

9  9 

99 

91 

8o 

88 

93 

98 

97 

95 

86 

88 

86 

78 

80 

88 

86 

60 

78 

79 

86 

92 

94 

97 

95 

84 

M  I  N 

66 

63 

56 

57 

59 

58 

57 

50 

54 

56 

58 

59 

57 

52 

56 

62 

61 

52 

50 

56 

54 

52 

50 

54 

57 

56 

56 

60 

54 

49 

CA8RILL0  NM 

MAX 

72 

73 

81 

88 

84 

76 

74 

74 

7* 

72 

72 

74 

75 

75 

73 

72 

76 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

71 

68 

65 

67 

67 

69 

71 

MIN 

55 

59 

59 

73 

67 

59 

64 

62 

54 

60 

57 

51 

42 

41 

45 

52 

55 

52 

46 

53 

52 

50 

44 

56 

55 

55 

55 

56 

56 

48 

CACHUMA  DAM 

MAX 

90 

91 

85 

95 

99 

101 

93 

79 

78 

82 

98 

95 

87 

80 

86 

85 

66 

76 

79 

82 

71 

70 

72 

78 

86 

93 

98 

96 

88 

60 

MIN 

50 

54 

53 

62 

58 

52 

51 

53 

45 

50 

51 

49 

49 

48 

48 

52 

57 

48 

46 

52 

54 

56 

46 

» 

■5 

53 

56 

57 

52 

43 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

81 

79 

80 

79 

80 

B2 

62 

75 

70 

73 

80 

82 

83 

78 

73 

73 

55 

58 

64 

64 

70 

64 

61 

66 

76 

76 

80 

80 

72 

72 

MIN 

49 

42 

46 

49 

48 

50 

47 

42 

43 

46 

48 

48 

49 

44 

42 

44 

43 

36 

36 

41 

44 

40 

40 

38 

44 

44 

44 

48 

42 

42 

CALLAHAN  RS 

MAX 

eo 

76 

85 

93 

92 

89 

82 

75 

86 

87 

87 

89 

85 

81 

71 

67 

54 

69 

74 

72 

66 

71 

76 

75 

81 

79 

83 

77 

71 

77 

MIN 

53 

41 

38 

41 

42 

42 

39 

35 

34 

39 

36 

37 

40 

40 

43 

47 

42 

42 

36 

37 

37 

30 

31 

30 

33 

34 

33 

39 

29 

29 

CAMPO 

MAX 

92 

84 

62 

87 

95 

94 

91 

85 

87 

94 

97 

93 

85 

84 

86 

63 

72 

77 

74 

74 

69 

68 

76 

83 

92 

94 

96 

93 

87 

88 

MIN 

47 

44 

50 

48 

45 

45 

43 

37 

33 

51 

54 

54 

53 

50 

48 

'.9 

54 

40 

38 

48 

53 

51 

36 

39 

41 

45 

49 

49 

44 

40 

CAMP  PARDEE 

MAX 

93 

92 

94 

95 

98 

99 

98 

84 

85 

89 

94 

99 

98 

84 

84 

86 

74 

73 

81 

87 

83 

74 

76 

81 

87 

92 

95 

97 

85 

61 

MIN 

59 

57 

58 

6  6 

67 

66 

52 

52 

53 

55 

63 

63 

54 

49 

51 

53 

52 

51 

52 

55 

53 

50 

51 

53 

57 

62 

63 

63 

50 

51 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

94 

90 

92 

101 

101 

96 

87 

77 

85 

99 

103 

91 

91 

84 

85 

83 

77 

79 

78 

77 

72 

70 

79 

91 

96 

100 

96 

95 

86 

85 

M  I  N 

54 

55 

50 

52 

54 

51 

51 

56 

53 

50 

50 

51 

53 

59 

58 

61 

58 

49 

48 

61 

59 

58 

47 

47 

52 

52 

61 

55 

50 

49 

CANT  I L 

MAX 

96 

93 

90 

94 

98 

100 

95 

98 

89 

96 

100 

101 

99 

95 

95 

87 

75 

85 

87 

87 

83 

80 

85 

88 

94 

96 

99 

94 

93 

93 

M  I  N 

61 

69 

57 

51 

52 

59 

61 

51 

53 

47 

54 

53 

56 

54 

57 

60 

60 

56 

48 

52 

60 

49 

47 

48 

52 

50 

53 

61 

69 

49 

CANYON  DAM 

MAX 

77 

73 

72 

76 

82 

83 

68 

81 

80 

69 

70 

60 

63 

64 

69 

65 

64 

69 

66 

68 

70 

69 

70 

69 

MIN 

43 

34 

39 

40 

37 

34 

40 

36 

33 

32 

34 

31 

34 

35 

33 

36 

32 

28 

30 

29 

33 

34 

40 

36 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

82 

85 

96 

99 

100 

90 

70 

81 

77 

90 

81 

69 

69 

77 

60 

79 

73 

79 

79 

76 

76 

74 

74 

84 

90 

97 

84 

7* 

78 

85 

M  I  N 

5  0 

48 

56 

59 

59 

45 

44 

43 

52 

52 

44 

44 

51 

45 

45 

49 

44 

45 

45 

48 

54 

51 

46 

48 

56 

59 

58 

53 

39 

47 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

95 

93 

88 

92 

97 

97 

97 

86 

82 

86 

95 

96 

96 

90 

84 

68 

74 

73 

78 

83 

85 

75 

76 

78 

87 

91 

92 

95 

90 

82 

MIN 

59 

53 

57 

57 

58 

58 

53 

48 

51 

54 

57 

58 

60 

50 

50 

60 

49 

43 

49 

50 

50 

48 

49 

50 

52 

52 

55 

62 

47 

48 

CECILVILLE  SAWYER 

81 

77 

90 

92 

91 

93 

81 

86 

91 

88 

90 

90 

90 

87 

80 

78 

79 

73 

75 

80 

76 

79 

81 

84 

87 

86 

88 

89 

87 

90 

MIN 

38 

36 

41 

41 

43 

42 

40 

41 

43 

39 

40 

43 

45 

39 

40 

41 

45 

44 

39 

38 

36 

34 

36 

38 

34 

37 

35 

33 

32 

34 

CEDAR  GROVE 

MAX 

84 

84 

78 

80 

84 

85 

86 

61 

82 

80 

83 

66 

87 

65 

82 

82 

78 

64 

67 

73 

75 

71 

65 

70 

78 

60 

83 

86 

79 

75 

MIN 

47 

45 

40 

41 

43 

45 

43 

36 

35 

35 

43 

43 

42 

39 

42 

46 

47 

32 

39 

37 

36 

35 

34 

38 

40 

43 

42 

47 

40 

39 

CEDARVILLE 

MAX 

83 

74 

6  9 

77 

85 

87 

81 

77 

67 

80 

82 

81 

82 

84 

79 

77 

64 

64 

64 

72 

69 

61 

64 

64 

68 

78 

73 

83 

71 

62 

MIN 

56 

40 

40 

46 

50 

47 

46 

44 

45 

43 

45 

45 

45 

51 

43 

48 

41 

44 

39 

44 

38 

30 

34 

31 

34 

42 

38 

45 

32 

33 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

95 

93 

92 

101 

97 

93 

95 

85 

93 

93 

94 

96 

97 

86 

82 

85 

71 

72 

87 

89 

84 

79 

80 

87 

90 

93 

95 

93 

86 

86 

MIN 

56 

47 

50 

54 

53 

52 

43 

45 

46 

49 

50 

50 

49 

40 

42 

47 

45 

44 

45 

46 

45 

42 

45 

46 

46 

47 

48 

58 

43 

41 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

85 

84 

80 

84 

85 

81 

76 

75 

77 

82 

85 

85 

81 

77 

77 

59 

61 

68 

71 

74 

69 

65 

70 

77 

79 

83 

82 

68 

75 

MIN 

47 

45 

50 

45 

46 

44 

39 

39 

43 

44 

40 

44 

41 

40 

46 

39 

32 

38 

40 

40 

37 

36 

37 

41 

41 

44 

48 

38 

39 

CHESTER 

MAX 

74 

72 

78 

84 

85 

82 

79 

74 

80 

84 

83 

78 

75 

71 

66 

59 

72 

74 

73 

70 

70 

75 

72 

80 

81 

81 

75 

74 

60 

MIN 

42 

34 

38 

32 

33 

33 

29 

32 

30 

29 

31 

39 

26 

29 

38 

40 

35 

37 

31 

34 

26 

25 

30 

25 

29 

30 

38 

25 

23 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

90 

91 

94 

95 

95 

92 

91 

69 

93 

92 

97 

96 

95 

83 

83 

82 

73 

82 

87 

86 

80 

79 

83 

88 

91 

93 

89 

87 

85 

86 

M  I N 

60 

62 

53 

59 

58 

56 

49 

51 

51 

55 

55 

55 

55 

48 

56 

51 

52 

52 

53 

50 

52 

51 

44 

46 

49 

52 

58 

51 

45 

CHULA  VISTA 

MAX 

70 

88 

82 

74 

72 

74 

73 

72 

71 

69 

72 

69 

69 

71 

68 

70 

69 

68 

70 

72 

M  I  N 

60 

57 

57 

61 

64 

53 

64 

65 

64 

59 

57 

60 

64 

64 

64 

54 

57 

56 

55 

60 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

87 

83 

95 

98 

97 

94 

85 

78 

83 

98 

97 

89 

81 

81 

79 

77 

75 

76 

76 

72 

68 

65 

76 

es 

89 

96 

93 

89 

83 

63 

M I  N 

55 

53 

54 

60 

61 

60 

55 

55 

49 

58 

60 

59 

56 

55 

57 

62 

59 

50 

50 

59 

56 

57 

49 

50 

54 

55 

64 

58 

52 

51 

CLARKSBURG 

MAX 

88 

90 

B6 

94 

95 

96 

89 

79 

83 

69 

92 

95 

92 

73 

81 

82 

68 

74 

62 

86 

75 

75 

77 

81 

85 

90 

91 

93 

82 

81 

M  I  N 

57 

62 

59 

57 

55 

59 

53 

50 

48 

53 

50 

52 

53 

52 

53 

56 

50 

49 

52 

52 

54 

53 

49 

49 

45 

49 

52 

61 

45 

42 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

83 

84 

83 

92 

95 

96 

97 

91 

90 

8  9 

92 

93 

94 

87 

81 

80 

70 

75 

81 

68 

85 

60 

80 

83 

87 

90 

92 

85 

83 

83 

M  I  N 

45 

46 

58 

43 

46 

42 

45 

43 

42 

43 

43 

42 

38 

44 

45 

54 

44 

43 

45 

41 

48 

42 

41 

40 

38 

40 

41 

52 

40 

33 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

91 

94 

90 

97 

99 

98 

86 

84 

80 

86 

91 

96 

89 

76 

82 

77 

74 

75 

66 

92 

72 

73 

76 

80 

87 

93 

94 

92 

65 

87 

MIN 

55 

59 

61 

57 

57 

50 

47 

48 

48 

47 

47 

49 

48 

46 

50 

55 

4B 

48 

54 

52 

54 

49 

46 

45 

47 

56 

58 

55 

51 

51 

COAL  I NGA 

MAX 

96 

92 

95 

98 

100 

101 

94 

86 

86 

97 

98 

98 

94 

67 

91 

67 

77 

81 

65 

88 

85 

79 

81 

89 

93 

94 

97 

91 

82 

88 

MIN 

63 

53 

52 

58 

60 

59 

52 

49 

57 

54 

57 

57 

51 

51 

52 

54 

49 

50 

53 

56 

53 

54 

53 

54 

53 

55 

56 

62 

51 

50 

COL  FAX 

MAX 

87 

84 

91 

94 

91 

89 

87 

81 

84 

91 

89 

79 

79 

76 

67 

76 

82 

80 

72 

72 

76 

64 

86 

89 

68 

63 

80 

84 

MIN 

62 

56 

63 

59 

63 

63 

59 

52 

56 

62 

63 

48 

53 

54 

47 

48 

53 

55 

49 

47 

51 

46 

54 

58 

61 

54 

50 

55 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

92 

39 

94 

97 

97 

93 

89 

91 

94 

90 

97 

95 

91 

80 

87 

79 

75 

82 

88 

87 

76 

60 

82 

67 

90 

92 

89 

86 

83 

86 

M  I  N 

61 

59 

63 

54 

55 

54 

49 

50 

50 

49 

49 

49 

52 

50 

55 

56 

53 

51 

60 

55 

55 

49 

50 

45 

47 

51 

51 

60 

48 

43 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

97 

95 

96 

97 

99 

99 

100 

91 

86 

88 

96 

100 

99 

92 

85 

90 

85 

78 

80 

86 

86 

79 

80 

81 

87 

92 

94 

95 

92 

83 

MIN 

61 

61 

6  0 

58 

56 

57 

54 

50 

52 

54 

55 

54 

57 

51 

5.1 

56 

56 

49 

52 

52 

53 

52 

53 

52 

53 

53 

53 

64 

51 

46 

CORONA 

MAX 

87 

84 

93 

99 

99 

97 

89 

8? 

85 

98 

98 

94 

86 

82 

82 

77 

78 

7S 

78 

75 

69 

66 

79 

86 

89 

95 

94 

93 

85 

84 

M  I  N 

53 

53 

56 

55 

56 

53 

52 

53 

49 

51 

55 

54 

55 

57 

59 

63 

61 

50 

49 

58 

60 

58 

48 

47 

50 

50 

59 

53 

46 

48 

COVELO 

MAX 

90 

80 

86 

96 

97 

95 

93 

81 

90 

98 

94 

92 

91 

85 

81 

76 

72 

73 

80 

87 

83 

80 

81 

84 

88 

91 

94 

90 

80 

83 

MIN 

51 

43 

42 

43 

44 

43 

44 

41 

40 

43 

42 

42 

41 

41 

44 

50 

40 

41 

41 

41 

43 

37 

39 

36 

36 

41 

42 

42 

34 

34 

CRESCENT    CITY    1  N 

MAX 

69 

80 

75 

77 

65 

63 

66 

66 

62 

60 

57 

60 

60 

64 

64 

66 

66 

70 

64 

65 

66 

63 

72 

67 

72 

74 

65 

62 

65 

MIN 

59 

47 

59 

48 

45 

53 

50 

48 

49 

39 

50 

52 

47 

53 

53 

54 

47 

51 

46 

49 

50 

36 

40 

43 

43 

43 

48 

44 

41 

CROCKETT 

MAX 

84 

82 

89 

94 

86 

85 

78 

76 

71 

80 

87 

90 

80 

6e 

77 

76 

68 

72 

79 

83 

69 

70 

73 

78 

79 

88 

90 

88 

75 

88 

MIN 

62 

56 

62 

56 

56 

55 

54 

52 

54 

52 

53 

53 

51 

51 

56 

56 

56 

50 

50 

56 

56 

54 

54 

52 

50 

52 

54 

60 

49 

52 

CULVER  CITY 

MAX 

76 

76 

85 

101 

95 

84 

79 

75 

73 

79 

77 

73 

77 

74 

76 

73 

73 

76 

76 

73 

70 

72 

71 

75 

71 

74 

78 

76 

76 

71 

57 

58 

56 

63 

62 

59 

57 

57 

55 

53 

55 

56 

58 

60 

59 

62 

62 

53 

56 

62 

60 

60 

53 

53 

55 

57 

59 

56 

53 

53 

CUYAMA 

MAX 

91 

91 

80 

91 

92 

94 

94 

86 

81 

82 

88 

94 

96 

*1 

84 

85 

80 

72 

74 

82 

80 

75 

73 

73 

81 

85 

90 

95 

69 

82 

54 

53 

44 

46 

48 

50 

45 

40 

40 

46 

50 

50 

45 

41 

47 

49 

53 

45 

41 

41 

43 

43 

38 

44 

46 

51 

56 

59 

42 

39 

< 

CUYAMACA 

MAX 

85 

83 

77 

78 

82 

88 

87 

83 

79 

81 

85 

89 

89 

82 

78 

83 

80 

67 

69 

71 

70 

52 

46 

69 

76 

83 

84 

69 

64 

78 

MIN 

47 

45 

45 

58 

37 

43 

45 

46 

46 

46 

41 

47 

46 

48 

43 

48 

46 

43 

33 

34 

34 

37 

30 

31 

39 

36 

47 

50 

35 

DAGGETT    FAA  AP 

100 

87 

91 

97 

99 

98 

90 

90 

93 

100 

99 

99 

97 

94 

94 

83 

82 

65 

91 

83 

82 

83 

87 

90 

95 

96 

98 

93 

92 

MIN 

67 

70 

58 

54 

60 

66 

65 

59 

57 

58 

63 

65 

69 

65 

67 

65 

59 

53 

53 

58 

60 

56 

53 

56 

53 

60 

67 

64 

65 

57 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

88 

93 

85 

92 

95 

95 

86 

81 

87 

90 

90 

95 

91 

77 

79 

81 

69 

75 

83 

85 

79 

76 

78 

82 

85 

90 

90 

92 

67 

82 

MIN 

56 

65 

62 

50 

55 

51 

48 

48 

48 

51 

47 

49 

49 

44 

53 

53 

47 

47 

51 

53 

50 

47 

46 

46 

49 

49 

50 

59 

46 

41 

: 

DEATH  VALLEY 

MAX 

110 

110 

9  9 

103 

107 

106 

106 

106 

99 

104 

107 

109 

109 

109 

105 

105 

102 

94 

94 

97 

97 

92 

95 

94 

99 

102 

104 

108 

104 

101 

1C 

MIN 

89 

82 

7-. 

66 

71 

74 

79 

78 

74 

73 

70 

71 

74 

81 

85 

85 

78 

66 

73 

68 

76 

70 

73 

76 

64 

65 

65 

69 

79 

72 

i 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

83 

81 

84 

83 

80 

82 

86 

83 

85 

79 

83 

85 

84 

82 

80 

82 

74 

70 

70 

74 

73 

72 

74 

75 

77 

61 

80 

80 

74 

77 

■ 

MIN 

47 

47 

48 

44 

45 

46 

47 

45 

46 

45 

47 

47 

46 

\5 

46 

44 

48 

37 

45 

37 

47 

50 

44 

43 

38 

43 

46 

48 

45 

39 

See  Ruierooce  Notes  Following  Station 

-  300  - 


inued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


I  CREEK  PH  

,IR 
ABLA 

HNS  COLGATE  FOREBAY 
IER  MEMORIAL    ST  PK 
IIEVILLE  RS 
.E  5  SSE 
.EYS 

ONS  LANDING 
.E  MTN 
I  PARK  RES 
:apitan  DAM 
:entro  2  ssw 
:tra  ph 

VALLEY 
I  MORE 
3NDIDO 

KA  WB  CI TY 
AFIELD  POLICE  STA 
3MONT 

E  POINTS  5  SSW 

HI NG   FISH   ♦  GAME 

SOM  DAM 

TANA  KAISER 

EST  GLEN 

T  BIDWELL 

T  BRAGG 

T  BRAGG  AVN 

T  JONES  RS 

T  ROSS 

SNO  WB  AP 

ANT  GOVT  CAMP 

NT  FOREST 

LESPIE  FIELD 

ROY 

IWV1LLE 
NT  GROVE 
SS  VALLEY 
TON  1  W 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

20 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

78 

76 

85 

8  2 

84 

83 

77 

78 

7' 

81 

84 

84 

80 

75 

73 

70 

66 

68 

75 

73 

67 

67 

70 

76 

78 

82 

80 

74 

78 

MIN 

46 

44 

46 

41 

43 

42 

38 

38 

39 

42 

42 

42 

41 

37 

38 

40 

38 

35 

38 

38 

39 

36 

37 

35 

39 

38 

40 

46 

35 

MAX 

92 

90 

94 

98 

97 

98 

81 

85 

87 

95 

94 

95 

89 

81 

85 

79 

75 

BO 

85 

84 

76 

77 

80 

87 

90 

91 

94 

86 

81 

87 

MIN 

60 

60 

55 

53 

56 

54 

47 

47 

52 

53 

55 

55 

54 

45 

52 

59 

47 

49 

50 

51 

49 

49 

49 

50 

51 

48 

49 

59 

43 

43 

MAX 

87 

81 

89 

90 

86 

85 

81 

82 

84 

88 

88 

87 

81 

75 

75 

74 

74 

88 

78 

75 

70 

74 

80 

87 

85 

84 

79 

78 

81 

MIN 

55 

48 

56 

52 

53 

46 

49 

50 

50 

52 

51 

50 

42 

49 

49 

42 

42 

48 

47 

45 

40 

42 

48 

47 

48 

46 

54 

45 

43 

MAX 

98 

95 

93 

87 

89 

98 

97 

85 

84 

72 

a : 

89 

85 

77 

78 

90 

93 

93 

87 

MIN 

63 

51 

51 

54 

58 

57 

44 

50 

46 

46 

55 

54 

49 

47 

50 

59 

58 

61 

MAX 

78 

73 

64 

76 

80 

80 

78 

71 

70 

75 

7B 

79 

72 

76 

70 

72 

50 

55 

66 

69 

67 

65 

65 

71 

73 

74 

79 

72 

68 

73 

MIN 

40 

41 

37 

31 

34 

32 

32 

30 

29 

33 

32 

34 

31 

35 

32 

37 

31 

34 

34 

30 

35 

29 

31 

26 

29 

30 

31 

4  0 

27 

27 

MAX 

85 

80 

76 

82 

87 

87 

86 

79 

81 

82 

84 

87 

87 

78 

77 

77 

64 

61 

77 

76 

70 

68 

75 

81 

82 

85 

86 

83 

76 

78 

MIN 

46 

44 

49 

44 

43 

41 

40 

40 

37 

38 

41 

41 

41 

35 

36 

39 

41 

36 

37 

41 

37 

37 

37 

39 

39 

39 

39 

44 

37 

35 

MAX 

85 

80 

68 

80 

84 

88 

85 

81 

70 

78 

84 

84 

86 

84 

79 

80 

61 

60 

69 

70 

76 

64 

67 

71 

69 

77 

78 

6.. 

76 

67 

MIN 

5* 

38 

39 

40 

46 

46 

40 

43 

37 

40 

44 

42 

43 

45 

43 

45 

35 

37 

40 

41 

43 

37 

35 

35 

33 

40 

38 

52 

37 

32 

MAX 

82 

85 

80 

90 

90 

85 

82 

80 

84 

88 

90 

90 

78 

81 

78 

68 

66 

72 

76 

78 

71 

70 

76 

82 

85 

77 

87 

83 

78 

76 

MIN 

41 

45 

42 

44 

42 

40 

40 

36 

38 

40 

40 

41 

36 

35 

48 

46 

44 

34 

38 

40 

41 

36 

38 

43 

41 

38 

40 

49 

34 

35 

MAX 

81 

1  JO 

86 

70 

70 

79 

85 

69 

70 

76 

75 

78 

84 

70 

68 

83 

88 

90 

87 

76 

MIN 

56 

52 

51 

49 

49 

47 

47 

51 

46 

46 

49 

52 

53 

54 

50 

46 

51 

54 

58 

46 

45 

MAX 

97 

100 

102 

92 

95 

98 

100 

99 

93 

90 

99 

99 

98 

92 

95 

96 

95 

89 

86 

90 

90 

81 

80 

85 

90 

95 

1  00 

100 

101 

97 

MIN 

76 

76 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

64 

69 

71 

77 

79 

74 

76 

76 

76 

66 

67 

68 

67 

61 

61 

66 

67 

70 

75 

75 

74 

71 

MAX 

92 

90 

82 

91 

93 

95 

90 

83 

86 

91 

89 

92 

92 

84 

77 

80 

70 

70 

82 

84 

80 

76 

77 

82 

85 

90 

91 

90 

85 

82 

MIN 

63 

62 

65 

55 

56 

S3 

55 

50 

52 

52 

53 

55 

50 

46 

53 

61 

48 

47 

53 

50 

53 

44 

45 

46 

48 

49 

50 

52 

47 

44 

MAX 

88 

95 

85 

97 

102 

100 

92 

92 

80 

87 

99 

99 

90 

85 

84 

85 

79 

77 

80 

77 

79 

73 

71 

80 

86 

93 

94 

98 

95 

88 

MIN 

52 

57 

52 

54 

66 

64 

58 

60 

50 

52 

60 

57 

59 

62 

57 

61 

61 

55 

51 

57 

62 

59 

59 

52 

50 

57 

58 

57 

52 

54 

MAX 

105 

104 

97 

100 

103 

102 

101 

100 

97 

98 

99 

102 

96 

97 

I ;» 

99 

95 

90 

95 

93 

88 

85 

89 

94 

99 

102 

92 

102 

102 

101 

MIN 

66 

68 

64 

56 

57 

61 

61 

65 

S3 

63 

67 

73 

73 

67 

69 

64 

70 

55 

57 

58 

55 

57 

54 

57 

56 

60 

60 

56 

63 

58 

MAX 

92 

95 

95 

97 

97 

98 

94 

84 

88 

94 

96 

97 

96 

84 

85 

83 

74 

82 

85 

85 

81 

77 

80 

88 

91 

94 

96 

92 

84 

90 

MIN 

54 

52 

45 

58 

56 

53 

48 

47 

50 

56 

50 

57 

44 

43 

46 

54 

51 

42 

51 

48 

49 

42 

47 

52 

45 

47 

50 

59 

42 

44 

MAX 

69 

72 

82 

90 

86 

77 

70 

71 

83 

82 

83 

84 

74 

64 

65 

66 

58 

70 

75 

69 

67 

70 

70 

75 

76 

75 

83 

70 

65 

72 

MIN 

52 

40 

40 

44 

43 

48 

42 

42 

38 

41 

37 

39 

42 

47 

48 

46 

50 

44 

41 

39 

35 

33 

32 

35 

35 

32 

34 

42 

31 

31 

MAX 

96 

90 

94 

99 

102 

95 

94 

84 

90 

99 

101 

98 

91 

91 

90 

85 

78 

81 

81 

79 

70 

67 

81 

92 

97 

99 

101 

96 

89 

92 

MIN 

59 

55 

51 

49 

57 

50 

52 

50 

44 

50 

57 

56 

55 

58 

58 

61 

60 

47 

50 

60 

59 

57 

50 

46 

50 

50 

63 

52 

47 

47 

MAX 

90 

81 

97 

98 

94 

94 

86 

86 

81 

94 

91 

88 

83 

81 

81 

82 

82 

76 

77 

74 

67 

67 

74 

79 

82 

86 

90  87 

81 

80 

MIN 

53 

59 

51 

55 

51 

52 

58 

52 

48 

49 

57 

56 

57 

63 

59 

56 

53 

55 

55 

62 

59 

59 

50 

48 

48 

49 

55 

50 

48 

49 

MAX 

67 

62 

66 

67 

60 

60 

59 

60 

57 

57 

55 

60 

60 

65 

64 

64 

60 

62 

62 

59 

60 

59 

58 

60 

58 

61 

66 

58 

57 

60 

MIN 

58 

55 

49 

52 

52 

51 

48 

47 

48 

51 

4e 

50 

52 

52 

54 

54 

53 

53 

52 

50 

46 

46 

46 

47 

46 

48 

49 

50 

44 

44 

MAX 

87 

88 

98 

98 

98 

93 

81 

78 

85 

93 

97 

95 

80 

79 

80 

76 

76 

82 

88 

87 

75 

76 

81 

87 

92 

93 

93 

8  5 

83 

91 

MIN 

61 

54 

57 

55 

55 

52 

54 

51 

50 

52 

49 

57 

48 

51 

55 

58 

50 

50 

50 

52 

54 

52 

54 

47 

50 

51 

53 

53 

49 

45 

MAX 

89 

86 

82 

80 

85 

92 

92 

80 

71 

83 

90 

93 

90 

84 

82 

82 

71 

68 

72 

79 

72 

58 

60 

73 

80 

85 

89 

92 

85 

82 

MIN 

70 

62 

53 

53 

60 

70 

65 

54 

53 

57 

60 

66 

64 

63 

61 

60 

53 

52 

51 

51 

50 

50 

49 

50 

56 

60 

63 

69 

63 

57 

MAX 

95 

100 

100 

92 

87 

87 

97 

98 

99 

95 

86 

90 

89 

87 

81 

86 

88 

81 

76 

61 

92 

94 

96 

91 

83 

MIN 

62 

62 

61 

51 

47 

58 

55 

57 

56 

55 

47 

53 

53 

52 

47 

51 

52 

49 

50 

53 

51 

52 

50 

58 

48 

MAX 

82 

77 

78 

85 

88 

86 

84 

79 

80 

85 

85 

85 

85 

79 

77 

74 

67 

72 

71 

77 

75 

74 

70 

60 

85 

80 

77 

70 

75 

MIN 

46 

37 

42 

31 

36 

37 

38 

42 

31 

38 

39 

36 

34 

37 

32 

36 

30 

45 

44 

30 

28 

30 

31 

25 

35 

31 

55 

34 

23 

MAX 

91 

91 

90 

95 

96 

97 

93 

80 

85 

90 

92 

97 

96 

77 

80 

84 

70 

74 

81 

85 

77 

71 

77 

81 

85 

90 

93 

94 

82 

83 

MIN 

60 

60 

50 

61 

64 

67 

53 

53 

52 

55 

62 

61 

53 

52 

54 

58 

52 

52 

56 

55 

54 

52 

54 

52 

52 

65 

65 

63 

51 

55 

MAX 

91 

89 

98 

»9 

99 

96 

93 

86 

95 

100 

99 

95 

89 

84 

82 

82 

78 

79 

78 

75 

73 

67 

78 

88 

93 

98 

96 

91 

84 

86 

MIN 

64 

53 

52 

62 

66 

64 

63 

61 

62 

63 

70 

63 

60 

59 

60 

63 

66 

56 

54 

59 

59 

58 

53 

56 

56 

59 

70 

64 

56 

59 

MAX 

85 

72 

72 

84 

93 

92 

89 

80 

82 

87 

90 

88 

91 

87 

78 

77 

65 

66 

76 

81 

80 

69 

80 

80 

84 

87 

86 

88 

76 

76 

MIN 

52 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

38 

35 

39 

39 

39 

37 

43 

48 

43 

41 

42 

38 

38 

34 

36 

32 

35 

36 

36 

37 

31 

30 

MAX 

75 

65 

77 

82 

83 

85 

78 

69 

80 

78 

80 

80 

82 

79 

72 

68 

68 

65 

67 

72 

72 

62 

60 

70 

72 

77 

80 

71 

65 

70 

MIN 

56 

39 

33 

37 

40 

43 

40 

38 

37 

42 

38 

37 

39 

42 

36 

38 

43 

44 

40 

38 

34 

27 

29 

:  6 

28 

30 

30 

45 

26 

27 

MAX 

71 

68 

69 

80 

83 

66 

66 

65 

64 

64 

59 

60 

65 

63 

74 

71 

67 

62 

65 

77 

67 

69 

67 

59 

57 

61 

70 

77 

68 

69 

MIN 

56 

55 

51 

54 

49 

49 

51 

47 

48 

46 

45 

47 

51 

48 

52 

54 

49 

48 

49 

50 

47 

46 

45 

43 

43 

46 

62 

51 

45 

44 

MAX 

71 

71 

80 

74 

66 

66 

65 

62 

57 

61 

62 

61 

60 

66 

70 

64 

63 

66 

72 

61 

66 

63 

57 

58 

57 

64 

68 

65 

66 

64 

MIN 

56 

53 

47 

45 

45 

44 

50 

43 

48 

44 

40 

43 

46 

45 

53 

52 

46 

44 

44 

50 

44 

43 

40 

39 

41 

41 

46 

46 

42 

39 

MAX 

85 

74 

76 

85 

91 

89 

85 

77 

70 

86 

87 

89 

88 

89 

76 

75 

57 

66 

75 

75 

73 

71 

74 

75 

80 

80 

82 

84 

73 

75 

MIN 

53 

41 

37 

39 

41 

44 

40 

35 

32 

39 

36 

36 

39 

45 

56 

51 

47 

42 

37 

39 

37 

32 

32 

30 

33 

31 

39 

32 

17 

16 

MAX 

72 

87 

89 

77 

70 

65 

66 

62 

67 

60 

64 

67 

66 

70 

66 

65 

63 

65 

61 

61 

61 

61 

59 

60 

63 

73 

74 

67 

67 

71 

MIN 

52 

53 

63 

50 

48 

49 

45 

48 

50 

48 

45 

46 

45 

47 

54 

54 

50 

49 

48 

51 

49 

48 

48 

48 

47 

46 

50 

53 

44 

43 

MAX 

95 

87 

93 

98 

98 

99 

89 

84 

88 

96 

98 

100 

91 

85 

90 

81 

78 

81 

85 

87 

6  0 

78 

81 

88 

92 

94 

95 

91 

83 

88 

MIN 

62 

60 

61 

61 

58 

61 

63 

51 

55 

57 

59 

57 

56 

53 

52 

62 

55 

50 

54 

54 

53 

55 

53 

54 

55 

54 

56 

62 

50 

48 

MAX 

98 

96 

90 

95 

99 

100 

100 

89 

84 

88 

97 

99 

100 

92 

86 

92 

82 

78 

83 

86 

88 

80 

80 

82 

89 

94 

95 

95 

90 

84 

MIN 

57 

56 

57 

57 

58 

58 

51 

46 

45 

52 

57 

56 

54 

46 

46 

48 

53 

45 

46 

50 

50 

50 

48 

47 

51 

54 

57 

60 

47 

50 

MAX 

73 

73 

65 

69 

74 

74 

76 

69 

61 

65 

74 

78 

74 

72 

69 

63 

64 

50 

53 

62 

62 

56 

54 

59 

68 

68 

73 

72 

66 

63 

MIN 

50 

49 

41 

42 

48 

48 

48 

39 

40 

42 

45 

48 

44 

44 

48 

49 

43 

33 

33 

39 

42 

36 

38 

40 

44 

46 

48 

49 

43 

46 

MAX 

91 

79 

97 

103 

97 

93 

88 

77 

84 

95 

95 

90 

82 

80 

81 

77 

78 

76 

76 

76 

68 

69 

75 

83 

86 

87 

94 

91 

83 

83 

MIN 

55 

62 

54 

53 

54 

54 

63 

62 

49 

52 

60 

62 

62 

65 

60 

63 

63 

54 

56 

64 

62 

62 

46 

50 

51 

51 

54 

52 

51 

55 

MAX 

87 

90 

88 

97 

102 

102 

94 

70 

79 

86 

97 

92 

84 

75 

81 

87 

73 

77 

84 

88 

74 

71 

77 

81 

89 

95 

98 

95 

85 

82 

MIN 

53 

50 

51 

52 

52 

48 

51 

48 

47 

47 

48 

47 

46 

46 

54 

44 

45 

45 

46 

52 

52 

52 

45 

46 

46 

41 

48 

52 

44 

42 

MAX 

86 

82 

86 

88 

89 

89 

87 

80 

79 

87 

89 

93 

88 

83 

84 

81 

71 

68 

78 

76 

73 

69 

73 

80 

83 

87 

90 

85 

77 

83 

MIN 

48 

48 

46 

43 

43 

44 

43 

35 

39 

40 

43 

42 

43 

40 

43 

46 

46 

34 

37 

40 

39 

38 

38 

41 

40 

42 

42 

45 

38 

37 

MAX 

72 

72 

64 

67 

72 

71 

73 

68 

60 

63 

71 

72 

74 

70 

68 

68 

61 

47 

53 

60 

61 

56 

55 

58 

65 

66 

71 

73 

67 

62 

MIN 

48 

45 

43 

45 

46 

46 

45 

37 

37 

40 

46 

47 

45 

41 

42 

46 

41 

32 

33 

38 

39 

35 

35 

40 

42 

44 

46 

46 

41 

43 

MAX 

88 

84 

84 

90 

89 

91 

88 

72 

80 

84 

87 

90 

95 

83 

76 

76 

65 

65 

73 

80 

78 

72 

70 

74 

81 

83 

87 

87 

80 

79 

MIN 

58 

50 

52 

50 

58 

58 

50 

51 

51 

48 

56 

57 

59 

47 

46 

43 

39 

43 

46 

51 

48 

45 

47 

45 

52 

53 

56 

53 

48 

51 

MAX 

89 

90 

98 

67 

94 

60 

77 

71 

77 

82 

90 

80 

69 

76 

73 

66 

69 

78 

84 

75 

68 

70 

73 

6  0 

87 

90 

87 

76 

79 

85 

MIN 

54 

51 

71 

50 

49 

43 

45 

43 

49 

45 

40 

43 

49 

40 

52 

55 

47 

50 

46 

52 

52 

47 

44 

-5 

43 

44 

48 

54 

40 

40 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL I  FOR'1 
SEPTEMBER  1 


Day  Ol  Month 


Station 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

HA  I  WEE 

87 

92 

78 

80 

84 

MIN 

63 

62 

58 

54 

55 

58 

59 

56 

55 

54 

54 

57 

6  6 

64 

64 

65 

57 

50 

51 

52 

51 

50 

50 

50 

-  50 

54 

5  8 

59 

54 

53 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

6  B 

69 

82 

56 

MIN 

58 

59 

50 

52 

59 

50 

53 

50 

53 

51 

51 

54 

52 

52 

54 

54 

54 

56 

53 

53 

57 

53 

51 

52 

51 

56 

47 

55 

47 

47 

MAX 

B  1 

88 

9 1 

MIN 

57 

60 

61 

54 

52 

45 

45 

46 

48 

45 

41 

45 

52 

48 

53 

56 

51 

49 

48 

47 

50 

48 

46 

44 

«5 

46 

52 

51 

44 

44 

HAN  FORD 

MAX 

95 

93 

90 

98 

98 

100 

95 

88 

87 

9  5 

9  7 

89 

86 

80 

81 

85 

88 

86 

86 

88 

91 

9  3 

95 

92 

87 

88 

MIN 

58 

58 

55 

54 

55 

55 

50 

48 

50 

52 

54 

53 

54 

47 

50 

49 

49 

48 

50 

51 

49 

49 

49 

50 

52 

50 

50 

58 

46 

44 

MAX 

87 

77 

82 

95 

99 

97 

93 

84 

84 

71 

66 

60 

MIN 

65 

45 

4  3 

42 

44 

49 

44 

41 

41 

43 

39 

44 

45 

49 

55 

58 

54 

46 

38 

42 

43 

38 

36 

45 

49 

42 

35 

34 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

86 

79 

89 

90 

85 

80 

73 

87 

64 

76 

69 

72 

79 

83 

80 

85 

77 

71 

MIN 

36 

37 

35 

35 

34 

35 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

43 

39 

38 

34 

36 

28 

27 

27 

31 

30 

40 

27 

25 

HAYF1ELD   PUMP  PLANT 

MAX 

99 

MIN 

68 

71 

74 

63 

59 

61 

63 

60 

54 

60 

68 

74 

74 

67 

6  8 

69 

76 

66 

59 

60 

74 

60 

60 

62 

62 

62 

70 

67 

70 

71 

HEALDSBURG 

MAX 

91 

M  I  N 

60 

61 

65 

54 

55 

47 

46 

47 

50 

50 

44 

46 

52 

46 

56 

57 

52 

50 

48 

54 

53 

49 

46 

46 

45 

41 

52 

54 

42 

42 

HENSHAW  DAM 

MAX 

93 

84 

84 

MIN 

47 

45 

47 

44 

42 

42 

41 

38 

36 

38 

46 

50 

51 

51 

51 

48 

51 

46 

44 

43 

53 

50 

40 

39 

39 

41 

43 

43 

42 

39 

HETCH  HETCHY 

MAX 

78 

82 

78 

72 

M  I  N 

53 

52 

52 

48 

51 

49 

41 

45 

47 

49 

51 

50 

46 

45 

41 

48 

39 

42 

43 

47 

43 

43 

42 

45 

47 

48 

52 

45 

44 

HILTS 

MAX 

76 

79 

63 

MIN 

51 

>* 

46 

46 

49 

50 

45 

39 

39 

40 

38 

42 

43 

45 

46 

49 

48 

44 

40 

40 

36 

32 

33 

46 

34 

42 

36 

45 

31 

31 

HOLL 1 STER 

MAX 

87 

96 

100 

MIN 

52 

50 

54 

50 

52 

48 

46 

44 

51 

46 

47 

48 

46 

49 

50 

57 

46 

49 

46 

54 

56 

53 

46 

44 

47 

45 

48 

5: 

45 

43 

HOOPA 

MAX 

76 

81 

91 

MIN 

54 

53 

SO 

55 

51 

49 

47 

45 

42 

46 

45 

48 

45 

47 

51 

51 

53 

4B 

51 

5C 

45 

45 

45 

45 

47 

4' 

43 

44 

4C 

36 

HUNT  I NG TON  LAKE 

MAX 

67 

67 

MIN 

45 

44 

41 

43 

44 

45 

42 

36 

37 

41 

43 

45 

43 

40 

42 

46 

38 

32 

38 

36 

38 

36 

36 

42 

41 

43 

45 

44 

35 

41 

IDRIA 

MAX 

81 

MIN 

64 

55 

59 

63 

64 

65 

60 

50 

53 

68 

63 

68 

63 

64 

54 

55 

44 

47 

51 

55 

55 

46 

46 

51 

58 

61 

62 

62 

52 

51 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

MIN 

48 

48 

41 

55 

46 

47 

44 

39 

39 

4b 

51 

50 

51 

51 

49 

47 

43 

33 

39 

4C 

34 

4C 

34 

41 

41 

4  4 

53 

46 

45 

44 

IMPERIAL 

MAX 

105 

103 

93 

92 

94 

94 

85 

86 

89 

94 

9G 

101 

102 

102 

100 

100 

MIN 

74 

80 

72 

63 

62 

66 

66 

69 

61 

66 

74 

78 

77 

72 

73 

72 

75 

62 

65 

64 

62 

61 

59 

61 

63 

63 

65 

64 

69 

63 

INDEPENDENCE 

MAX 

88 

81 

1 

MIN 

se 

50 

54 

53 

48 

49 

52 

54 

53 

54 

47 

46 

47 

49 

51 

45 

46 

53 

55 

5: 

IN0IO   US   OAT E  GARDEN 

MAX 

104 

100 

98 

97 

98 

9C 

105 

MIN 

74 

77 

78 

62 

57 

67 

58 

65 

54 

55 

69 

69 

74 

71 

71 

7C 

68 

66 

69 

66 

67 

64 

6* 

60 

62 

61 

65 

51 

61 

68 

I NYOKERN 

MAX 

88 

83 

81 

88 

8C 

85 

95 

96 

90 

MIN 

64 

75 

63 

54 

55 

58 

69 

56 

55 

'54 

55 

54 

57 

62 

63 

64 

58 

49 

51 

53 

55 

50 

46 

55 

4S 

51 

59 

7( 

66 

54 

IRON  MTN 

MAX 

10] 

MIN 

74 

74 

72 

7  2 

67 

66 

69 

73 

66 

66 

67 

69 

6  9 

72 

73 

74 

75 

65 

66 

64 

64 

63 

61 

61 

61 

61 

6C 

59 

64 

61 

JESS  VALLEY 

MAX 

68 

60 

60 

67 

64 

62 

63 

62 

70 

7i 

78 

7: 

66 

MIN 

44 

33 

33 

J  7 

42 

38 

36 

31 

34 

41 

36 

38 

4  1 

36 

36 

41 

36 

39 

34 

32 

27 

27 

27 

25 

31 

33 

32 

45 

22 

2< 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

85 

81 

77 

82 

91 

88 

73 

83 

91 

96 

89 

83 

MIN 

49 

48 

51 

66 

56 

50 

48 

40 

36 

58 

58 

56 

53 

52 

52 

51 

41 

42 

44 

45 

46 

45 

31 

46 

57 

51 

56 

5] 

41 

42 

KENTF I  EL  D 

MAX 

85 

85 

97 

75 

72 

82 

78 

70 

91 

M  I  N 

56 

52 

57 

55 

55 

48 

45 

46 

47 

45 

44 

47 

46 

48 

54 

47 

48 

48 

46 

49 

45 

47 

45 

47 

48 

49 

5: 

4' 

45 

KERN   RIVER  PH  1 

MAX 

96 

91 

100 

1  0  0 

100 

HP 

.  . 

95 

8  7 

78 

8  6 

62 

86 

MIN 

74 

68 

68 

67 

74 

71 

70 

61 

65 

70 

74 

75 

73 

64 

66 

67 

62 

57 

61 

64 

60 

55 

55 

63 

67 

6! 

74 

71 

6: 

64 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

92 

89 

89 

92 

93 

94 

88 

89 

89 

93 

95 

97 

94 

91 

91 

MIN 

62 

71 

60 

61 

65 

66 

64 

55 

51 

59 

64 

65 

64 

60 

57 

56 

57 

45 

46 

53 

51 

47 

46 

5C 

51 

5j 

6C 

6! 

5: 

41 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

98 

85 

100 

100 

92 

88 

97 

MIN 

63 

66 

64 

60 

66 

65 

56 

59 

62 

62 

53 

64 

56 

59 

64 

60 

54 

52 

5  8 

55 

53 

55 

55 

63 

52 

6' 

66 

58 

56 

51 

KETTLEMAN   ST  A 

MAX 

MIN 

68 

62 

64 

66 

67 

72 

6  3 

55 

58 

66 

70 

67 

66 

54 

62 

64 

58 

54 

62 

62 

55 

56 

56 

6C 

61 

66 

67 

5' 

6t 

55 

KING  CITY 

MAX 

82 

82 

73 

81 

85 

82 

75 

80 

85 

81 

75 

77 

75 

90 

93 

91 

96 

79 

80 

89 

MIN 

54 

47 

46 

50 

50 

46 

48 

43 

52 

44 

45 

48 

52 

40 

43 

58 

45 

47 

40 

53 

53 

so 

43 

44 

44 

47 

46 

55 

43 

40 

KLAMATH 

MAX 

67 

62 

70 

75 

66 

70 

66 

67 

68 

67 

75 

73 

61 

68 

70 

MIN 

60 

49 

49 

52 

52 

49 

45 

45 

47 

48 

45 

51 

5  3 

50 

55 

54 

53 

50 

50 

47 

46 

42 

42 

43 

43 

44 

46 

45 

40 

41 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

1 5 

75 

8  C 

86 

82 

75 

77 

86 

9C 

91 

MIN 

55 

57 

55 

56 

56 

57 

57 

47 

52 

53 

57 

56 

53 

46 

4? 

46 

45 

50 

54 

56 

52 

48 

51 

53 

57 

53 

50 

61 

5C 

43 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

72 

77 

79 

73 

71 

71 

73 

71 

72 

70 

MIN 

52 

59 

54 

59 

57 

67 

58 

58 

52 

51 

54 

55 

58 

64 

64 

64 

62 

53 

56 

64 

60 

6C 

51 

50 

53 

55 

59 

5i 

51 

53 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

76 

73 

72 

80 

83 

82 

75 

67 

82 

67 

65 

MIN 

55 

56 

53 

47 

50 

50 

51 

45 

46 

46 

54 

55 

56 

57 

55 

52 

46 

39 

42 

43 

44 

42 

35 

48 

46 

46 

60 

5* 

46 

4! 

LAKEPORT 

MAX 

85 

83 

90 

93 

95 

92 

86 

87 

89 

92 

79 

78 

75 

80 

84 

77 

83 

89 

86 

8] 

8 1 

MIN 

55 

42 

47 

47 

50 

48 

47 

46 

46 

48 

47 

48 

43 

41 

47 

55 

41 

44 

46 

46 

43 

43 

44 

43 

43 

46 

46 

52 

40 

41 

LAKESHORE 

MAX 

88 

85 

96 

97 

94 

91 

90 

84 

93 

70 

71 

83 

86 

80 

80 

82 

87 

88 

91 

92 

91 

84 

83 

90 

MIN 

55 

51 

57 

57 

51 

56 

50 

55 

47 

49 

53 

55 

50 

56 

52 

50 

49 

44 

53 

47 

49 

48 

41 

51 

44 

51 

53 

46 

49 

54 

LAKE  SPAULDI NG 

MAX 

77 

77 

78 

78 

80 

77 

79 

76 

68 

54 

66 

72 

70 

68 

68 

69 

74 

76 

76 

78 

74 

72 

76 

MIN 

42 

43 

45 

45 

43 

41 

37 

40 

38 

42 

41 

46 

41 

38 

36 

36 

33 

32 

38 

36 

44 

34 

34 

44 

38 

38 

36 

46 

33 

33 

LAKE    SPAULDI NG  DAM 

MAX 

73 

68 

87 

76 

77 

76 

74 

72 

72 

73 

76 

76 

74 

72 

66 

MIN 

44 

42 

47 

49 

46 

44 

41 

40 

40 

45 

44 

48 

43 

40 

38 

41 

33 

31 

31 

37 

42 

3S 

35 

45 

40 

41 

44 

41 

3: 

3! 

LA  MESA 

MAX 

86 

78 

93 

100 

94 

90 

82 

75 

78 

89 

89 

86 

79 

77 

77 

72 

74 

74 

72 

74 

67 

69 

74 

79 

81 

83 

87 

87 

78 

78 

MIN 

55 

62 

56 

62 

62 

61 

62 

61 

52 

56 

63 

63 

62 

63 

60 

61 

61 

55 

57 

55 

61 

60 

54 

52 

54 

54 

57 

56 

57 

56 

LANCASTER 

MAX 

94 

87 

86 

92 

97 

98 

90 

80 

88 

94 

98 

96 

92 

91 

89 

83 

73 

80 

84 

79 

69 

71 

80 

87 

90 

94 

97 

92 

69 

92 

MIN 

66 

64 

53 

45 

49 

58 

56 

49 

50 

46 

48 

48 

57 

57 

58 

56 

54 

50 

40 

47 

53 

51 

43 

44 

46 

48 

56 

55 

56 

41 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL IFOBNIA 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»S  PLUMAS 

MAX 

91 

68 

86 

86 

88 

1 

MIN 

66 

61 

58 

65 

66 

68 

54 

59 

62 

64 

64 

66 

62 

50 

59 

61 

53 

54 

57 

62 

5! 

54 

55 

53 

61 

62 

64 

65 

54 

58 

59 

,7 

»VA  BEDS  NH 

MAX 

63 

80 

65 

58 

70 

.6 

MIN 

52 

41 

41 

49 

54 

44 

43 

38 

42 

48 

44 

44 

46 

44 

49 

46 

43 

43 

39 

47 

32 

34 

41 

42 

4C 

45 

28 

36 

42 

.7 

E  GRAND 

MAX 

95 

8  9 

90 

86 

88 

.9 

MIN 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

50 

48 

53 

55 

57 

56 

54 

50 

51 

61 

52 

49 

51 

52 

53 

50 

53 

52 

53 

52 

57 

50 

45 

48 

53 

.4 

IMON  COVE 

MAX 

98 

97 

87 

78 

95 

95 

68 

89 

.8 

MIN 

61 

61 

59 

65 

63 

62 

55 

51 

55 

56 

61 

63 

60 

51 

55 

57 

59 

50 

55 

57 

52 

56 

52 

53 

57 

57 

18 

65 

64 

63 

57 

a 

INOSAY 

MAX 

95 

B8 

93 

98 

98 

98 

92 

83 

8  e 

94 

97 

99 

93 

86 

89 

B5 

78 

85 

67 

7? 

86 

89 

.2 

MIN 

57 

57 

57 

54 

55 

55 

52 

48 

51 

54 

54 

54 

53 

48 

50 

55 

58 

47 

50 

53 

50 

54 

52 

53 

53 

53 

53 

58 

48 

47 

52 

.8 

1VERM0RE  2  SSW 

MAX 

87 

97 

80 

83 

84 

.1 

MIN 

56 

54 

65 

56 

57 

53 

50 

44 

44 

49 

50 

50 

50 

54 

54 

55 

50 

47 

47 

49 

50 

46 

46 

45 

51 

51 

53 

55 

42 

44 

50 

.6 

.A NO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

92 

77 

83 

90 

93 

87 

78 

82 

87 

92 

89 

87 

84 

?^ 

86 

83 

.6 

MIN 

63 

65 

60 

57 

62 

63 

61 

51 

54 

54 

63 

64 

63 

58 

59 

55 

51 

47 

52 

54 

50 

47 

47 

?? 

57 

59 

67 

65 

57 

56 

57 

.1 

3D  I 

MAX 

90 

90 

95 

97 

98 

93 

80 

83 

67 

92 

95 

78 

80 

82 

V 

81 

62 

89 

85 

.5 

MIN 

61 

58 

59 

56 

58 

53 

50 

51 

52 

52 

52 

54 

51 

46 

53 

58 

50 

5C 

53 

55 

54 

51 

52 

52 

51 

52 

53 

60 

47 

47 

53 

.  1 

>MPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

66 

75 

70 

67 

67 

67 

71 

.5 

MIN 

54 

56 

46 

51 

47 

48 

55 

57 

42 

45 

52 

53 

55 

55 

51 

56 

57 

57 

54 

49 

54 

58 

44 

42 

54 

49 

5C 

55 

55 

50 

51 

.7 

>NG  BEACH 

MAX 

82 

99 

83 

76 

90 

88 

75 

74 

74 

73 

73 

78 

.5 

MIN 

60 

59 

60 

65 

62 

63 

60 

61 

58 

58 

59 

59 

62 

64 

62 

63 

63 

57 

60 

64 

62 

61 

56 

57 

6  c 

52 

6C 

59 

55 

56 

59 

.9 

)NG  BEACH  WB  AP 

MAX 

80 

74 

97 

103 

96 

85 

79 

73 

60 

90 

90 

78 

7  5 

75 

74 

70 

7? 

78 

78 

78 

80 

.1 

MIN 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

59 

62 

58 

60 

56 

56 

62 

64 

64 

63 

62 

55 

60 

64 

61 

61 

55 

56 

57 

60 

58 

58 

57 

59 

.8 

3S  ANGELES   WB  AP 

MAX 

101 

76 

12 

73 

7? 

74 

70 

75 

.1 

MIN 

61 

61 

61 

67 

64 

63 

61 

61 

59 

58 

59 

60 

61 

64 

63 

65 

64 

58 

6  1 

63 

6  4 

61 

57 

59 

61 

60 

62 

60 

57 

57 

61 

.1 

)S  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

79 

75 

81 

77 

77 

8  0 

.7 

MIN 

59 

59 

61 

69 

71 

65 

61 

61 

59 

63 

62 

58 

61 

63 

62 

62 

62 

59 

59 

64 

60 

61 

57 

56 

58 

59 

64 

62 

59 

58 

6  1 

.2 

)S  BANOS 

MAX 

98 

99 

103 

102 

79 

89 

97 

100 

101 

84 

87 

90 

91 

90 

.4 

MIN 

60 

60 

54 

55 

57 

55 

55 

52 

54 

54 

55 

55 

56 

49 

51 

58 

49 

48 

51 

56 

55 

53 

50 

51 

52 

51 

52 

56 

46 

46 

53 

.3 

)S  GATOS 

MAX 

103 

93 

80 

95 

95 

83 

67 

92 

86 

.2 

MIN 

54 

51 

53 

59 

58 

51 

50 

50 

46 

49 

48 

51 

52 

44 

46 

55 

45 

48 

47 

50 

52 

54 

45 

48 

51 

56 

54 

42 

47 

50 

.6 

JCERNE  VALLEY  1  WSW 

MAX 

97 

90 

89 

.9 

MIN 

60 

74 

57 

48 

48 

57 

56 

50 

49 

45 

52 

54 

56 

56 

55 

56 

52 

48 

46 

47 

50 

47 

42 

46 

48 

47 

57 

56 

56 

45 

52 

.1 

IDERA 

MAX 

91 

79 

91 

95 

87 

92 

: 

MIN 

59 

5  5 

56 

58 

58 

86 

54 

48 

52 

54 

58 

56 

55 

49 

48 

57 

50 

47 

51 

52 

56 

51 

52 

5C 

32 

52 

57 

58 

55 

46 

53 

.5 

INDEVILLE  ISLAND 

MAX 

93 

93 

90 

80 

78 

88 

78 

7  b 

?7 

83 

82 

7? 

7? 

83 

87 

89 

91 

86 

86 

67 

84 

.0 

MIN 

63 

59 

61 

52 

56 

56 

46 

50 

52 

52 

52 

54 

47 

44 

54 

48 

52 

53 

56 

56 

50 

52 

51 

50 

52 

53 

63 

45 

46 

52 

.3 

INZANITA  LAKE 

MAX 

75 

75 

72 

74 

?5 

76 

72 

b  6 

56 

61 

60 

70 

70 

74 

66 

65 

67 

■  5 

MIN 

45 

36 

40 

39 

44 

45 

39 

43 

'.0 

43 

41 

42 

42 

35 

38 

44 

35 

39 

43 

3B 

3  8 

32 

33 

35 

37 

34 

.42 

43 

35 

37 

39 

.2 

VRKOPA 

MAX 

100 

100 

101 

97 

85 

87 

94 

99 

100 

94 

87 

89 

78 

79 

87 

87 

64 

60 

87 

90 

97 

95 

65 

87 

90 

.7 

MIN 

69 

68 

63 

69 

69 

69 

66 

52 

56 

64 

64 

67 

63 

55 

59 

61 

60 

53 

53 

53 

57 

54 

53 

56 

63 

62 

66 

67 

60 

60 

61 

.0 

IRTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

81 

87 

90 

95 

95 

98 

86 

79 

78 

84 

86 

88 

8  5 

70 

7b 

72 

79 

82 

.3 

MIN 

60 

54 

63 

55 

55 

56 

53 

48 

54 

52 

48 

51 

53 

51 

55 

58 

55 

49 

50 

54 

56 

54 

52 

49 

50 

50 

54 

60 

49 

46 

53 

•  1 

\RYSVI LLE 

MAX 

97 

98 

85 

82 

85 

68 

8 

MIN 

64 

63 

65 

57 

60 

62 

54 

52 

55 

58 

59 

58 

55 

53 

56 

58 

52 

53 

57 

57 

55 

52 

54 

51 

56 

55 

54 

65 

52 

47 

56 

.3 

:  CLOUD 

MAX 

69 

75 

7 

MIN 

48 

34 

38 

41 

39 

42 

39 

34 

35 

36 

36 

41 

37 

38 

41 

50 

41 

35 

38 

36 

31 

29 

29 

32 

30 

35 

35 

38 

27 

31 

36 

.6 

:cca  3  SE 

MAX 

99 

103 

104 

98 

98 

L02 

1 00 

97 

96 

3 

MIN 

69 

64 

7* 

60 

59 

61 

61 

55 

54 

56 

56 

74 

73 

71 

70 

67 

67 

65 

63 

63 

65 

62 

58 

57 

59 

62 

68 

58 

65 

59 

63 

2 

:rceo  fire  sta  2 

MAX 

94 

93 

94 

99 

98 

99 

98 

93 

e  8 

97 

99 

97 

88 

86 

76 

88 

90 

0 

MIN 

63 

62 

59 

58 

58 

58 

52 

51 

54 

56 

57 

56 

56 

50 

53 

60 

48 

49 

53 

52 

53 

53 

55 

5  2 

56 

52 

46 

60 

50 

48 

54 

3 

:yers  4  sw 

MAX 

63 

67 

76 

70 

61 

70 

68 

7 

MIN 

40 

33 

37 

33 

35 

35 

39 

31 

33 

34 

34 

36 

32 

36 

35 

40 

33 

29 

31 

32 

31 

30 

30 

33 

30 

31 

37 

41 

26 

29 

33 

6 

DDLEWATER 

MAX 

95 

94 

95 

98 

99 

101 

86 

87 

9 1 

85 

85 

89 

8 

MIN 

70 

63 

61 

63 

68 

65 

58 

51 

55 

61 

66 

66 

61 

59 

56 

64 

58 

53 

56 

58 

5  5 

52 

50 

67 

61 

62 

52 

67 

56 

54 

59 

6 

LL  CREEK  2 

MAX 

91 

89 

87 

91 

94 

92 

83 

88 

85 

85 

7 

MIN 

67 

58 

58 

63 

69 

69 

65 

48 

49 

64 

71 

72 

61 

60 

6  0 

57 

57 

48 

49 

50 

46 

50 

47 

■  ; 

65 

67 

71 

67 

56 

57 

59 

1 

NERAL 

MAX 

78 

70 

68 

75 

80 

80 

78 

70 

75 

70 

73 

7  s 

78 

77 

69 

69 

71 

9 

MIN 

41 

35 

49 

46 

39 

41 

35 

38 

35 

40 

37 

39 

38 

32 

3  3 

45 

37 

34 

39 

34 

36 

30 

28 

35 

31 

35 

41 

43 

31 

33 

37 

0 

:tchell  CAVERNS 

MAX 

88 

84 

76 

84 

87 

88 

86 

3  1 

60 

86 

65 

82 

83 

82 

80 

8 

MIN 

69 

59 

56 

61 

65 

69 

58 

60 

57 

62 

66 

72 

67 

56 

66 

63 

61 

50 

57 

60 

55 

53 

52 

57 

62 

61 

69 

65 

65 

67 

61 

5 

IDESTO 

MAX 

92 

89 

95 

98 

95 

8  5 

8 1 

89 

87 

1 

MIN 

61 

60 

59 

55 

55 

55 

51 

49 

52 

54 

56 

54 

54 

48 

54 

59 

48 

48 

51 

52 

51 

50 

50 

50 

48 

50 

51 

59 

45 

46 

52 

5 

INO  LAKE 

MAX 

79 

70 

71 

75 

79 

79 

75 

69 

70 

75 

81 

80 

76 

70 

77 

7  8 

70 

67 

73 

73 

0 

MIN 

49 

44 

38 

42 

45 

47 

50 

50 

37 

42 

45 

44 

43 

43 

46 

52 

38 

34 

41 

37 

45 

39 

36 

35 

37 

40 

41 

50 

40 

37 

42 

2 

INTEREY 

MAX 

70 

80 

95 

98 

85 

6 1 

64 

70 

72 

67 

72 

73 

77 

63 

92 

8  0 

7  1 

74 

85 

74 

7 

MIN 

54 

51 

59 

59 

58 

49 

51 

49 

53 

51 

49 

49 

52 

46 

53 

55 

50 

52 

49 

50 

!  5 

54 

51 

50 

52 

54 

55 

55 

48 

50 

52 

2 

WTICELLO  DAM 

MAX 

95 

93 

86 

94 

96 

1  00 

93 

80 

84 

88 

75 

78 

78 

3  2 

89 

92 

94 

91 

87 

87 

87 

2 

MIN 

60 

59 

47 

56 

58 

56 

52 

52 

53 

53 

55 

57 

50 

49 

52 

58 

50 

52 

56 

54 

53 

50 

51 

49 

51 

53 

54 

61 

51 

47 

53 

3 

IRRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

64 

64 

74 

88 

81 

65 

62 

68 

68 

67 

61 

8  1 

66 

63 

65 

62 

67 

2 

MIN 

52 

53 

52 

56 

56 

51 

54 

55 

47 

50 

51 

52 

54 

45 

46 

54 

56 

48 

51 

50 

57 

54 

48 

49 

54 

52 

52 

55 

52 

47 

51 

6 

IUNTAIN  PASS 

MAX 

84 

81 

74 

79 

85 

87 

84 

79 

77 

84 

85 

89 

84 

81 

80 

86 

92 

86 

80 

83 

80 

7 

MIN 

59 

53 

51 

52 

54 

56 

58 

54 

46 

51 

55 

62 

59 

59 

60 

59 

57 

41 

39 

33 

45 

45 

37 

49 

51 

56 

56 

49 

50 

51 

•UNT   BALDY  NOTCH 

MAX 

67 

70 

65 

66 

72 

70 

71 

72 

70 

68 

65 

55 

55 

58 

64 

60 

60 

61 

59 

60 

71 

75 

68 

66 

66 

65 

6 

MIN 

49 

41 

46 

48 

48 

49 

40 

42 

41 

45 

44 

43 

50 

49 

49 

37 

37 

40 

42 

44 

44 

42 

37 

37 

49 

45 

48 

46 

44 

44 

0 

DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

86 

82 

80 

90 

94 

95 

84 

80 

80 

84 

91 

91 

68 

66 

76 

73 

76 

69 

77 

82 

72 

69 

72 

77 

83 

87 

91 

90 

77 

80 

81 

MIN 

56 

42 

56 

68 

70 

65 

46 

47 

51 

57 

68 

69 

47 

47 

48 

48 

52 

45 

57 

56 

48 

47 

48 

49 

61 

64 

6  8 

58 

47 

57 

54. 

7 

'UNT  HAMILTON 

MAX 

73 

5B 

79 

82 

80 

78 

64 

70 

80 

78 

79 

75 

68 

66 

56 

53 

66 

69 

69 

62 

60 

63 

12 

77 

80 

7  1 

69 

74 

71. 

0 

MIN 

51 

52 

61 

64 

65 

64 

49 

53 

56 

55 

65 

55 

52 

52 

39 

39 

45 

51 

52 

47 

46 

46 

55 

61 

64 

63 

53 

56 

54. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 

-  303  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNI/ 
SEPTEMBER  196: 


Station 
MOUNT  HEBRON  RS 


MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MT  WI LSON  FC  338B 

NAC I M I  EN  TO  DAM 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

NEEDLES   FAA  AP 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NORTH   FORK  RS 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

OAKLAND  WB  AP 

OCEANS  I DE   CAMP  PENDLETON 

OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVI LLE 


PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PLACERV I LL  E 

PLACERV I LLE    I  FG 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB 


Day  Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

79 

6  7 

77 

85 

62 

76 

69 

65 

76 

78 

79 

81 

80 

73 

68 

02 

51 

58 

66 

64 

58 

63 

65 

69 

73 

71 

78 

62 

61 

69. 

MIN 

55 

n 

30 

36 

36 

35 

34 

26 

30 

35 

29 

32 

33 

36 

35 

46 

42 

40 

32 

32 

28 

25 

25 

23 

25 

30 

27 

33 

20 

23 

32. 

MAX 

75 

68 

79 

88 

66 

79 

70 

70 

80 

83 

82 

84 

82 

71 

66 

58 

54 

63 

70 

67 

61 

66 

70 

72 

76 

73 

62 

70 

63 

71 

72. 

MIN 

51 

47 

41 

46 

47 

49 

46 

47 

47 

43 

42 

42 

44 

42 

52 

47 

41 

46 

40 

46 

40 

33 

39 

32 

38 

44 

39 

41 

37 

34 

42. 

MAX 

78 

74 

77 

80 

81 

82 

76 

70 

72 

80 

84 

83 

79 

73 

73 

70 

58 

64 

65 

69 

61 

46 

63 

72 

78 

81 

81 

78 

72 

77 

73. 

M 

60 

55 

55 

56 

59 

62 

55 

48 

46 

59 

62 

60 

60 

56 

57 

50 

41 

40 

49 

50 

40 

38 

39 

50 

56 

60 

64 

62 

54 

56 

53. 

MAX 

99 

93 

99 

i  OC 

102 

99 

93 

82 

92 

96 

100 

101 

90 

88 

87 

82 

79 

82 

79 

83 

77 

74 

82 

80 

94 

98 

96 

93 

87 

90 

90. 

MIN 

53 

47 

53 

52 

52 

52 

46 

47 

45 

46 

48 

51 

49 

44 

47 

56 

50 

47 

45 

47 

50 

51 

44 

47 

48 

52 

0  2 

52 

47 

43 

48. 

MAX 

87 

88 

9  7 

ce 

94 

84 

72 

70 

78 

86 

92 

85 

70 

78 

79 

70 

72 

81 

86 

78 

70 

71 

76 

87 

91 

94 

92 

78 

80 

88 

82. 

MIN 

55 

52 

78 

54 

55 

49 

50 

47 

46 

47 

47 

50 

50 

43 

55 

55 

47 

48 

42 

45 

51 

49 

46 

45 

48 

48 

49 

55 

45 

43 

49. 

MAX 

1  04 

1 02 

90 

95 

102 

1 04 

103 

98 

94 

99 

102 

104 

96 

96 

99 

101 

93 

88 

91 

95 

87 

85 

89 

90 

94 

100 

101 

102 

98 

98 

96. 

MIN 

79 

77 

71 

65 

67 

69 

72 

76 

69 

66 

68 

74 

73 

70 

74 

73 

76 

65 

64 

63 

71 

69 

63 

65 

67 

62 

67 

74 

68 

69. 

MAX 

87 

83 

78 

88 

87 

88 

67 

78 

79 

82 

65 

87 

88 

85 

77 

76 

68 

64 

71 

77 

77 

78 

77 

71 

77 

80 

83 

84 

77 

75 

79. 

MIN 

49 

45 

45 

44 

45 

45 

39 

36 

41 

44 

44 

43 

44 

39 

39 

42 

40 

38 

40 

41 

45 

39 

40 

36 

42 

41 

50 

37 

37 

41. 

MAX 

74 

77 

90 

95 

97 

91 

73 

70 

73 

77 

80 

83 

68 

68 

73 

76 

66 

71 

77 

62 

74 

73 

74 

74 

81 

86 

68 

88 

73 

76 

78. 

58 

54 

71 

61 

57 

51 

54 

50 

52 

52 

48 

52 

54 

57 

59 

59 

52 

55 

50 

52 

58 

53 

49 

49 

49 

5C 

54 

55 

45 

48 

53. 

MAX 

94 

89 

92 

97 

97 

98 

93 

87 

88 

91 

!>2 

94 

91 

82 

85 

63 

75 

80 

85 

85 

82 

79 

80 

86 

89 

90 

95 

89 

80 

87 

87. 

59 

58 

55 

55 

57 

58 

47 

49 

52 

55 

57 

56 

52 

45 

51 

55 

47 

48 

52 

52 

49 

50 

50 

51 

52 

50 

53 

57 

41 

47 

52. 

MAX 

66 

71 

75 

88 

83 

79 

73 

70 

70 

74 

74 

69 

69 

69 

69 

66 

72 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

70 

70 

69 

68 

71. 

56 

59 

56 

09 

59 

56 

62 

60 

59 

57 

54 

56 

61 

62 

62 

62 

62 

50 

59 

63 

59 

57 

56 

53 

58 

55 

56 

54 

57 

57 

58. 

MAX 

90 

83 

89 

87 

91 

93 

92 

89 

77 

82 

90 

93 

93 

88 

83 

86 

74 

69 

74 

79 

82 

74 

71 

77 

B4 

86 

90 

86 

86 

81 

84. 

56 

53 

52 

52 

54 

57 

50 

46 

47 

51 

54 

53 

51 

49 

48 

54 

54 

41 

45 

49 

49 

44 

44 

48 

52 

51 

51 

48 

46 

48 

50. 

MAX 

91 

92 

91 

95 

98 

97 

95 

86 

85 

86 

92 

94 

94 

91 

61 

84 

75 

74 

80 

84 

82 

75 

77 

80 

86 

90 

92 

95 

85 

60 

86. 

57 

52 

53 

57 

60 

53 

47 

48 

50 

51 

52 

53 

51 

46 

48 

57 

46 

47 

48 

53 

49 

47 

46 

50 

51 

54 

52 

56 

42 

46 

50. 

MAX 

75 

92 

95 

97 

89 

69 

66 

76 

75 

78 

62 

68 

64 

73 

73 

65 

68 

73 

79 

70 

69 

70 

71 

79 

85 

90 

62 

69 

74 

84 

76. 

60 

54 

63 

58 

59 

55 

54 

52 

53 

54 

50 

55 

56 

57 

60 

58 

54 

55 

52 

56 

57 

55 

52 

52 

51 

52 

55 

57 

51 

49 

54. 

MAX 

69 

69 

78 

90 

85 

75 

73 

68 

70 

73 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

67 

69 

68 

67 

70 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

68 

71. 

59 

59 

55 

59 

62 

57 

55 

59 

54 

54 

53 

63 

60 

64 

62 

62 

63 

57 

57 

65 

63 

63 

55 

53 

50 

55 

56 

55 

51 

57 

58. 

MAX 

89 

82 

100 

101 

101 

98 

86 

78 

81 

101 

99 

91 

84 

84 

81 

74 

75 

83 

79 

72 

65 

69 

77 

87 

93 

97 

96 

92 

85 

86 

86. 

50 

53 

50 

52 

54 

53 

50 

50 

47 

46 

53 

48 

48 

48 

53 

57 

58 

47 

45 

54 

58 

57 

46 

46 

49 

48 

53 

54 

47 

45 

50. 

MAX 

95 

93 

87 

93 

97 

97 

97 

87 

82 

86 

93 

96 

98 

91 

85 

88 

85 

77 

78 

84 

86 

79 

77 

60 

86 

90 

93 

94 

91 

93 

68. 

60 

59 

59 

61 

57 

57 

5  3 

50 

53 

54 

57 

58 

56 

50 

53 

58 

55 

48 

52 

54 

52 

57 

52 

54 

56 

55 

55 

60 

49 

50 

55. 

MAX 

71 

71 

87 

80 

62 

69 

70 

76 

74 

65 

64 

59 

62 

64 

67 

67 

63 

69 

78 

66 

68 

69 

70 

74 

75 

79 

60 

64 

65 

73 

70. 

M I  N 

60 

44 

44 

46 

47 

43 

40 

40 

41 

45 

39 

50 

53 

46 

54 

53 

51 

52 

46 

42 

40 

38 

37 

38 

38 

40 

42 

44 

34 

36 

44. 

MAX 

92 

91 

88 

96 

95 

96 

92 

9  0 

89 

95 

91 

97 

94 

82 

78 

64 

67 

75 

84 

88 

81 

80 

81 

85 

89 

93 

94 

90 

86 

65 

87. 

M I  N 

62 

64 

67 

58 

58 

56 

49 

54 

57 

54 

61 

57 

50 

49 

51 

55 

52 

52 

56 

52 

5 1 

0  1 

5  i 

57 

5; 

55 

54 

54 

51 

49 

54. 

MAX 

80 

86 

96 

100 

95 

93 

87 

90 

93 

93 

93 

93 

82 

79 

60 

62 

64 

79 

65 

82 

60 

82 

85 

66 

78 

89 

81 

76 

79 

85 

85. 

63 

43 

47 

-8 

48 

46 

45 

47 

42 

45 

45 

45 

47 

46 

55 

54 

50 

53 

48 

45 

45 

4] 

4C 

43 

43 

40 

37 

45. 

MAX 

94 

92 

93 

100 

96 

98 

94 

83 

92 

94 

9  0 

97 

98 

85 

61 

65 

72 

75 

84 

89 

82 

77 

79 

84 

88 

91 

94 

91 

87 

66 

88. 

63 

62 

59 

61 

66 

59 

52 

54 

55 

57 

61 

61 

56 

50 

54 

62 

S3 

53 

56 

55 

53 

52 

53 

48 

54 

55 

56 

67 

52 

49 

56. 

MAX 

74 

75 

96 

9  6 

94 

81 

74 

76 

75 

81 

75 

74 

74 

75 

70 

68 

75 

76 

75 

73 

71 

78 

75 

78 

71 

75 

77 

75 

75 

75 

77. 

M  I  N 

56 

57 

51 

59 

59 

56 

54 

54 

50 

49 

49 

55 

56 

54 

55 

44 

53 

52 

0  0 

61 

59 

09 

51 

48 

46 

55 

56 

54 

50 

48 

53. 

MAX 

92 

92 

87 

91 

95 

95 

90 

83 

86 

92 

96 

95 

92 

89 

89 

85 

76 

60 

8  3 

82 

74 

67 

81 

86 

89 

94 

94 

9C 

89 

90 

87. 

M  I  N 

71 

51 

53 

54 

59 

60 

70 

56 

55 

54 

58 

59 

68 

58 

61 

58 

55 

49 

0t 

52 

53 

52 

51 

50 

54 

56 

62 

64 

57 

52 

56. 

MAX 

95 

92 

82 

90 

93 

97 

93 

82 

85 

91 

99 

98 

93 

91 

96 

85 

75 

80 

83 

85 

72 

72 

80 

85 

86 

92 

93 

9? 

90 

90 

87. 

M  I  N 

65 

61 

53 

48 

52 

55 

60 

50 

54 

48 

51 

52 

60 

55 

59 

56 

54 

46 

48 

53 

52 

52 

47 

47 

49 

50 

57 

62 

53 

45 

53. 

MAX 

104 

105 

98 

101 

104 

105 

101 

100 

94 

100 

104 

103 

104 

96 

10  J 

96 

90 

92 

94 

92 

85 

82 

87 

96 

101 

104 

103 

106 

101 

100 

98. 

MI  N 

70 

67 

78 

65 

63 

64 

64 

61 

56 

63 

69 

71 

72 

69 

70 

67 

63 

60 

57 

58 

60 

51 

51 

59 

62 

6  3 

72 

63 

69 

63 

64. 

MAX 

79 

88 

77 

7* 

78 

75 

78 

80 

69 

67 

73 

77 

63 

69 

77 

84 

75 

72 

72 

72 

80 

86 

89 

86 

77 

78 

76. 

M  I  N 

57 

SO 

50 

47 

50 

53 

46 

49 

50 

47 

53 

57 

48 

46 

51 

55 

5C 

4£ 

44 

4? 

47 

5C 

53 

43 

43 

49. 

MAX 

81 

no 

77 

78 

79 

87 

62 

77 

72 

83 

84 

83 

84 

76 

77 

77 

66 

65 

67 

66 

70 

48 

65 

72 

81 

85 

84 

84 

62 

78 

76. 

M  I  N 

57 

55 

57 

53 

55 

58 

54 

45 

46 

55 

59 

61 

60 

55 

54 

51 

44 

41 

47 

45 

4C 

4C 

39 

5] 

55 

V 

53 

54 

51. 

MAX 

91 

82 

93 

96 

96 

96 

85 

85 

84 

93 

94 

95 

85 

79 

84 

75 

74 

78 

83 

64 

74 

75 

78 

83 

68 

91 

91 

87 

78 

84 

85. 

MIN 

64 

59 

62 

66 

70 

67 

50 

49 

53 

60 

63 

61 

56 

48 

56 

59 

49 

50 

55 

56 

5C 

5C 

52 

54 

63 

62 

48 

57 

57. 

MAX 

89 

85 

83 

93 

91 

92 

88 

80 

85 

87 

87 

91 

91 

81 

75 

78 

67 

67 

78 

83 

77 

71 

74 

80 

84 

86 

88 

87 

ec 

81 

62. 

MIN 

56 

52 

57 

56 

61 

60 

46 

49 

54 

56 

59 

61 

61 

42 

49 

50 

45 

46 

51 

53 

46 

44 

46 

47 

52 

5; 

57 

61 

45 

47 

52. 

MAX 

100 

103 

101 

92 

97 

103 

104 

102 

98 

95 

103 

104 

105 

96 

97 

100 

102 

92 

89 

92 

92 

67 

85 

66 

91 

95 

102 

103 

101 

97 

97. 

M  I  N 

80 

76 

73 

72 

70 

74 

76 

79 

68 

72 

73 

78 

78 

74 

75 

78 

72 

67 

66 

68 

7C 

65 

6£ 

65 

72 

73 

73 

69 

71. 

MAX 

87 

66 

95 

99 

99 

95 

88 

83 

83 

96 

96 

93 

85 

62 

60 

60 

76 

79 

78 

76 

71 

67 

76 

86 

87 

94 

93 

89 

82 

82 

85. 

M  1  N 

56 

56 

55 

63 

61 

61 

56 

52 

55 

56 

60 

58 

57 

60 

59 

63 

60 

54 

53 

61 

5] 

55 

56 

65 

59 

54 

63 

57. 

MAX 

95 

92 

98 

100 

100 

98 

94 

75 

86 

98 

99 

95 

80 

86 

85 

80 

79 

83 

83 

71 

64 

71 

81 

89 

9  0 

97 

93 

95 

96 

91 

86. 

MIN 

50 

47 

47 

46 

45 

46 

41 

47 

43 

41 

45 

45 

44 

39 

41 

56 

55 

44 

42 

45 

57 

45 

41 

49 

41 

36 

46. 

MAX 

97 

89 

95 

98 

102 

100 

76 

80 

89 

97 

100 

92 

83 

88 

86 

71 

79 

84 

86 

72 

64 

7! 

60 

89 

94 

97 

96 

89 

86 

90 

87. 

MIN 

54 

51 

51 

54 

54 

51 

47 

48 

45 

45 

49 

50 

47 

44 

47 

56 

51 

45 

48 

47 

53 

42 

49 

49 

51 

53 

46 

41 

48. 

82 

91 

100 

99 

98 

84 

80 

81 

78 

86 

91 

81 

69 

75 

78 

72 

73 

80 

86 

80 

75 

77 

76 

86 

92 

95 

93 

75 

83 

90 

83. 

MIN 

58 

58 

75 

52 

52 

50 

45 

46 

51 

50 

46 

46 

52 

46 

56 

56 

55 

52 

47 

54 

54 

5( 

46 

5C 

44 

47 

06 

41 

40 

50. 

95 

90 

98 

100 

100 

97 

95 

83 

88 

97 

99 

98 

94 

84 

87 

85 

72 

83 

87 

85 

83 

7  0 

80 

89 

95 

98 

97 

92 

66 

92 

90. 

MIN 

53 

50 

49 

53 

55 

51 

39 

39 

41 

46 

52 

52 

43 

45 

44 

48 

40 

40 

44 

42 

00 

50 

51 

48 

34 

42 

45. 

65 

65 

69 

91 

85 

76 

65 

65 

66 

70 

71 

63 

64 

64 

63 

63 

68 

78 

73 

64 

63 

6< 

65 

67 

03 

63 

70 

66 

72 

70 

68. 

MIN 

53 

55 

54 

53 

59 

47 

46 

48 

50 

49 

50 

49 

53 

48 

51 

50 

55 

49 

50 

51 

47 

5( 

5( 

57 

52 

53 

50 

51. 

MAX 

90 

87 

88 

88 

91 

92 

91 

78 

62 

85 

88 

93 

92 

83 

80 

79 

66 

68 

75 

81 

61 

7( 

72 

75 

8: 

8< 

8S 

9C 

8C 

84 

82. 

M  I  N 

53 

50 

52 

49 

54 

52 

47 

44 

43 

41 

51 

50 

49 

41 

44 

48 

42 

42 

46 

48 

40 

56 

4C 

45 

MAX 

89 

84 

81 

88 

90 

91 

91 

76 

78 

82 

88 

91 

91 

83 

78 

78 

61 

65 

74 

79 

60 

68 

69 

73 

81 

85 

69 

8S 

7e 

77 

81. 

MIN 

60 

56 

61 

62 

66 

60 

00 

54 

56 

60 

62 

64 

62 

49 

52 

52 

44 

46 

51 

54 

46 

47 

48 

53 

06 

61 

62 

55 

45 

55 

55. 

71 

72 

69 

84 

76 

69 

67 

64 

64 

67 

64 

65 

60 

63 

7* 

67 

68 

66 

65 

75 

65 

65 

66 

59 

09 

76 

67 

68 

67. 

MIN 

55 

52 

49 

52 

47 

50 

51 

46 

49 

47 

43 

44 

50 

46 

52 

55 

47 

49 

47 

47 

45 

47 

45 

46 

40 

4i 

51 

53 

48 

42 

47. 

MAX 

62 

67 

76 

89 

83 

60 

61 

66 

67 

70 

61 

62 

64 

66 

64 

65 

67 

64 

64 

66 

69 

72 

66 

66 

63 

71 

71 

64 

64 

61 

67. 

MIN 

52 

52 

49 

57 

53 

51 

52 

48 

46 

46 

51 

51 

50 

52 

54 

54 

55 

52 

51 

53 

54 

51 

46 

47 

52 

48 

52 

55 

5C 

49 

51. 

See  Reference  Notes  Following  Station  fadtx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>T  P I EDRAS  BLANCAS 

MAX 

66 

74 

78 

70 

63 

66 

68 

70 

67 

64 

66 

67 

76 

64 

66 

69 

67 

63 

65 

63 

6  7 

70 

65 

65 

71 

65 

K 

6  ? 

66 

65 

67 

.4 

MIN 

51 

55 

54 

54 

51 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

54 

49 

52 

54 

51 

50 

52 

53 

55 

55 

51 

52 

54 

52 

53 

55 

50 

52 

51 

52 

.5 

'OMONA 

MAX 

90 

87 

98 

99 

100 

96 

88 

80 

84 

99 

99 

92 

85 

83 

82 

79 

78 

80 

78 

72 

64 

67 

76 

87 

9  J 

96 

93 

91 

85 

84 

86 

•  1 

MIN 

53 

55 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

49 

50 

55 

54 

54 

58 

59 

63 

59 

49 

49 

61 

59 

57 

48 

46 

51 

50 

60 

54 

49 

49 

53 

■  9 

»0RT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

69 

89 

88 

94 

96 

98 

87 

75 

82 

83 

87 

93 

85 

73 

79 

80 

70 

74 

81 

88 

79 

76 

75 

77 

85 

90 

92 

92 

80 

80 

83 

.9 

MIN 

57 

50 

50 

54 

55 

50 

52 

43 

47 

48 

45 

40 

47 

53 

54 

56 

53 

47 

46 

47 

46 

48 

46 

48 

47 

47 

47 

52 

47 

46 

49 

.0 

'ORTERV  I  LLE 

MAX 

97 

95 

90 

94 

97 

99 

98 

94 

85 

87 

95 

96 

99 

94 

87 

90 

88 

79 

80 

87 

89 

81 

79 

83 

89 

92 

95 

96 

94 

85 

90 

.5 

MIN 

61 

59 

60 

59 

59 

59 

56 

52 

57 

57 

58 

59 

60 

51 

53 

58 

59 

50 

54 

54 

54 

55 

56 

55 

55 

56 

!  £ 

62 

52 

50 

56 

.2 

•ORTOLA 

MAX 

79 

80 

85 

84 

84 

82 

78 

78 

79 

81 

83 

84 

80 

77 

73 

76 

67 

71 

71 

73 

69 

71 

73 

72 

78 

81 

80 

74 

76 

80 

77 

.3 

MIN 

40 

36 

43 

27 

32 

28 

29 

32 

26 

30 

26 

30 

31 

32 

30 

32 

32 

35 

31 

29 

39 

26 

26 

28 

27 

30 

30 

41 

27 

25 

31 

•  0 

'OTTER   VALLEY  PH 

MAX 

86 

89 

98 

97 

89 

61 

91 

95 

94 

83 

78 

83 

80 

90 

89 

80 

64 

88 

94 

85 

84 

89 

e7 

.6 

MIN 

56 

46 

51 

50 

45 

47 

46 

46 

46 

43 

47 

48 

42 

45 

43 

42 

42 

41 

41 

43 

39 

40 

45 

.0 

'RIEST  VALLEY 

MAX 

91 

88 

92 

95 

97 

95 

80 

80 

85 

93 

96 

93 

84 

84 

85 

75 

74 

79 

84 

76 

71 

77 

87 

90 

94 

90 

65 

83 

90 

86 

.0 

MIN 

47 

41 

42 

42 

46 

45 

35 

38 

38 

40 

44 

44 

40 

36 

40 

50 

38 

36 

39 

40 

40 

35 

36 

44 

40 

44 

50 

30 

32 

40 

.5 

IUINCY  RS 

MAX 

85 

80 

75 

87 

90 

89 

87 

82 

80 

85 

86 

89 

89 

84 

78 

76 

66 

66 

76 

80 

78 

75 

70 

82 

81 

85 

87 

85 

78 

82 

81 

.2 

MIN 

43 

37 

38 

33 

36 

35 

32 

32 

32 

36 

32 

32 

31 

29 

29 

39 

40 

38 

34 

32 

39 

30 

29 

25 

28 

31 

3C 

38 

29 

25 

33 

.1 

AMONA   SPAULD I NG 

MAX 

97 

86 

93 

98 

100 

99 

94 

81 

88 

100 

102 

93 

87 

85 

86 

60 

77 

79 

77 

78 

65 

66 

77 

89 

94 

98 

96 

96 

87 

89 

88 

.0 

MIN 

48 

44 

49 

55 

51 

50 

46 

48 

38 

49 

57 

55 

55 

54 

53 

62 

59 

55 

46 

59 

57 

57 

42 

41 

45 

47 

52 

49 

47 

43 

50 

-  4 

ANDSBURG 

MAX 

94 

89 

81 

88 

92 

94 

83 

83 

90 

92 

94 

92 

89 

89 

84 

73 

77 

79 

78 

78 

74 

78 

80 

86 

90 

92 

88 

84 

87 

67 

85 

.7 

MIN 

70 

70 

62 

60 

62 

64 

55 

56 

59 

63 

63 

62 

59 

62 

63 

52 

49 

52 

53 

49 

46 

47 

56 

58 

59 

63 

64 

63 

57 

56 

58 

.5 

ED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

92 

87 

96 

96 

96 

93 

66 

87 

95 

92 

96 

96 

85 

78 

83 

68 

74 

85 

88 

82 

82 

80 

87 

90 

92 

93 

9  C 

67 

84 

89 

87 

.6 

MIN 

69 

65 

64 

63 

61 

62 

54 

64 

59 

59 

61 

61 

55 

53 

57 

57 

56 

55 

64 

55 

55 

52 

53 

59 

53 

57 

59 

61 

59 

52 

58 

•  5 

EODING  FIRE   STA  2 

MAX 

96 

87 

86 

96 

96 

93 

92 

91 

94 

93 

94 

96 

96 

87 

87 

79 

72 

88 

68 

89 

90 

81 

87 

86 

90 

94 

92 

68 

87 

90 

89 

.5 

MIN 

70 

58 

67 

65 

66 

67 

56 

67 

60 

60 

60 

66 

64 

54 

55 

60 

55 

53 

65 

55 

54 

53 

55 

66 

58 

62 

57 

58 

59 

60 

.2 

EDLANDS 

MAX 

94 

91 

92 

100 

101 

100 

95 

82 

88 

101 

102 

96 

89 

89 

86 

83 

78 

80 

80 

76 

66 

66 

76 

91 

98 

100 

98 

95 

87 

89 

89 

.0 

MIN 

57 

55 

56 

56 

60 

59 

56 

52 

50 

55 

62 

61 

58 

59 

59 

63 

61 

52 

51 

59 

58 

56 

51 

51 

55 

56 

64 

59 

53 

52 

56 

•  5 

EDWOOD  CITY 

MAX 

85 

88 

95 

95 

95 

90 

75 

82 

80 

60 

85 

85 

75 

79 

80 

78 

74 

80 

87 

83 

74 

74 

76 

84 

86 

93 

87 

80 

80 

87 

83 

.1 

MIN 

56 

51 

62 

54 

54 

51 

48 

47 

52 

51 

48 

49 

47 

50 

55 

56 

50 

48 

50 

53 

48 

48 

48 

5& 

50 

49 

52 

55 

44 

46 

50 

.  7 

ICHMOND 

MAX 

71 

75 

89 

93 

91 

74 

65 

71 

69 

74 

63 

67 

72 

73 

66 

69 

76 

79 

64 

65 

66 

72 

78 

65 

90 

83 

69 

75 

74 

.5 

MIN 

57 

49 

49 

58 

63 

57 

52 

54 

55 

55 

54 

55 

60 

60 

56 

57 

55 

58 

56 

56 

56 

55 

52 

52 

56 

60 

55 

49 

55 

■  4 

[iVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

90 

87 

91 

102 

100 

97 

90 

90 

86 

101 

99 

90 

86 

85 

83 

82 

78 

79 

80 

75 

72 

69 

78 

86 

92 

97 

97 

92 

85 

86 

87 

.6 

MIN 

55 

54 

54 

54 

56 

55 

55 

55 

51 

53 

59 

56 

57 

58 

60 

63 

62 

54 

51 

61 

60 

59 

51 

49 

49 

53 

63 

57 

51 

51 

55 

.5 

IVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

87 

93 

84 

94 

101 

101 

99 

92 

81 

86 

101 

101 

92 

66 

86 

85 

81 

79 

81 

80 

75 

67 

68 

78 

90 

97 

101 

99 

95 

86 

88 

.2 

MIN 

63 

52 

52 

52 

56 

56 

50 

52 

47 

51 

58 

54 

54 

55 

56 

59 

59 

50 

50 

56 

58 

57 

49 

46 

50 

49 

58 

55 

47 

47 

53 

.3 

OCKLIN 

MAX 

95 

93 

95 

95 

98 

100 

94 

82 

88 

91 

95 

97 

98 

79 

82 

85 

72 

75 

81 

68 

80 

73 

79 

80 

88 

90 

92 

94 

84 

83 

87 

.5 

MIN 

58 

57 

58 

59 

54 

57 

52 

47 

47 

48 

47 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

48 

46 

48 

53 

52 

51 

46 

46 

49 

50 

54 

43 

43 

50 

.7 

ACRAMEN  TO  WB  AP 

MAX 

93 

91 

96 

96 

98 

93 

82 

87 

92 

94 

97 

95 

77 

81 

84 

70 

74 

84 

89 

79 

75 

76 

82 

86 

91 

93 

93 

86 

84 

89 

87 

.0 

MIN 

60 

64 

62 

57 

60 

54 

54 

51 

49 

54 

53 

55 

53 

53 

55 

54 

49 

50 

53 

54 

54 

51 

52 

51 

51 

53 

55 

56 

50 

46 

53 

•  8 

Iacramento  WB  CITY 

MAX 

90 

86 

93 

95 

95 

90 

80 

86 

90 

91 

95 

93 

75 

80 

83 

66 

73 

81 

87 

77 

75 

77 

81 

84 

89 

94 

91 

83 

82 

87 

85 

.0 

MIN 

62 

63 

63 

62 

61 

57 

54 

53 

52 

57 

56 

58 

53 

53 

56 

56 

51 

52 

54 

55 

54 

53 

54 

52 

53 

55 

'  57 

57 

52 

49 

55 

•  5 

AINT  HELENA 

MAX 

91 

88 

97 

99 

98 

87 

78 

83 

88 

91 

97 

84 

77 

63 

79 

70 

73 

S3 

90 

77 

75 

79 

83 

86 

94 

96 

91 

82 

85 

93 

86 

.0 

MIN 

57 

50 

74 

50 

51 

49 

49 

46 

50 

45 

45 

46 

53 

42 

53 

55 

46 

46 

46 

52 

55 

47 

45 

42 

44 

45 

49 

56 

42 

40 

49 

•  0 

AINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

80 

87 

96 

94 

93 

83 

67 

77 

83 

91 

92 

89 

77 

77 

74 

70 

77 

77 

85 

81 

68 

71 

74 

83 

39 

90 

89 

79 

79 

85 

61 

.9 

MIN 

56 

45 

48 

49 

49 

58 

50 

50 

45 

53 

47 

52 

50 

52 

55 

56 

50 

52 

45 

52 

54 

50 

49 

42 

42 

43 

47 

54 

45 

37 

49 

•  2 

ILINAS  2  E 

MAX 

75 

82 

94 

97 

90 

70 

67 

69 

74 

83 

72 

65 

65 

74 

76 

72 

73 

68 

76 

66 

69 

70 

73 

81 

83 

93 

76 

70 

72 

84 

76 

.0 

MIN 

57 

50 

53 

55 

53 

51 

55 

47 

56 

48 

51 

52 

55 

44 

48 

58 

45 

52 

53 

5  5 

57 

56 

47 

48 

51 

53 

53 

55 

49 

45 

51 

•  7 

!»LINAS  FAA  AP 

MAX 

75 

82 

94 

97 

91 

68 

66 

70 

73 

83 

73 

66 

64 

73 

77 

71 

71 

69 

76 

67 

69 

70 

72 

81 

82 

91 

75 

69 

73 

S3 

75 

.7 

MIN 

57 

48 

51 

55 

52 

50 

54 

46 

53 

48 

50 

51 

53 

43 

48 

54 

43 

53 

53 

54 

57 

51 

46 

47 

50 

52 

51 

55 

47 

43 

50 

•  5 

,ALT  SPRINGS  PH 

MAX 

85 

83 

87 

86 

87 

86 

85 

80 

82 

85 

88 

88 

88 

87 

80 

78 

62 

72 

78 

77 

76 

71 

75 

81 

82 

87 

85 

80 

76 

83 

81 

.4 

MIN 

55 

53 

54 

48 

58 

47 

52 

45 

46 

49 

51 

56 

54 

50 

40 

51 

47 

40 

49 

49 

47 

42 

46 

45 

55 

56 

48 

50 

51 

51 

49 

•  5 

4LYER  RS 

MAX 

86 

74 

83 

98 

93 

90 

82 

89 

92 

92 

91 

90 

80 

78 

83 

72 

63 

79 

84 

60 

78 

81 

84 

86 

88 

89 

92 

76 

78 

83 

.9 

MIN 

60 

44 

45 

47 

45 

45 

49 

41 

44 

44 

44 

45 

44 

50 

51 

44 

50 

48 

44 

42 

39 

40 

40 

41 

43 

42 

44 

38 

37 

44 

i  5 

>N  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

89 

88 

87 

94 

94 

93 

91 

85 

80 

94 

95 

93 

91 

84 

83 

80 

76 

74 

73 

73 

69 

60 

72 

84 

88 

93 

94 

90 

84 

82 

84 

.4 

MIN 

59 

59 

61 

64 

69 

65 

63 

47 

49 

67 

71 

68 

61 

58 

60 

55 

55 

49 

50 

53 

54 

52 

48 

52 

64 

66 

69 

64 

56 

57 

58 

B 

\N  ANTONIO  MISSION 

MAX 

95 

90 

98 

100 

100 

98 

94 

85 

SB 

97 

101 

98 

97 

90 

87 

78 

83 

87 

86 

86 

80 

78 

62 

88 

95 

98 

95 

89 

88 

91 

90 

.8 

MIN 

46 

42 

44 

49 

49 

47 

36 

40 

40 

43 

48 

45 

36 

38 

45 

43 

39 

44 

42 

41 

42 

43 

40 

42 

46 

48 

46 

51 

36 

37 

43 

1 1 

l»N  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

96 

93 

94 

102 

102 

100 

95 

86 

89 

103 

103 

97 

91 

91 

88 

84 

81 

82 

82 

77 

71 

68 

80 

94 

100 

101 

102 

95 

89 

91 

90 

.9 

MIN 

54 

53 

54 

50 

54 

54 

52 

54 

48 

51 

57 

56 

57 

58 

58 

62 

61 

50 

48 

60 

59 

57 

49 

47 

52 

51 

61 

54 

50 

49 

54 

.0 

VNDBERG  WB 

MAX 

82 

73 

76 

82 

85 

87 

77 

67 

78 

83 

87 

87 

80 

79 

78 

64 

58 

61 

72 

70 

51 

57 

67 

74 

80 

85 

85 

82 

74 

81 

75 

.4 

MIN 

63 

56 

56 

62 

67 

65 

51 

49 

50 

59 

65 

66 

56 

56 

58 

51 

47 

43 

49 

47 

44 

43 

44 

55 

59 

60 

66 

58 

53 

58 

55 

•  3 

AN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

78 

74 

84 

95 

90 

81 

77 

75 

75 

81 

81 

78 

77 

75 

75 

72 

76 

75 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

76 

76 

74 

77 

.2 

MIN 

63 

64 

61 

63 

64 

61 

64 

62 

58 

60 

65 

65 

65 

65 

63 

64 

63 

60 

63 

65 

65 

61 

58 

58 

59 

58 

58 

58 

63 

61 

61 

►  9 

IN  FERNANDO 

MAX 

90 

84 

95 

98 

100 

95 

64 

76 

84 

98 

99 

91 

83 

83 

81 

74 

76 

78 

77 

74 

76 

73 

78 

88 

93 

97 

100 

93 

85 

86 

86 

.3 

MIN 

55 

55 

53 

64 

60 

58 

55 

57 

53 

58 

58 

55 

54 

56 

58 

62 

58 

54 

50 

61 

60 

58 

50 

51 

53 

54 

61 

57 

52 

47 

55 

►  9 

F  R ICHMOND  SUNSET 

MAX 

66 

71 

93 

88 

73 

62 

65 

61 

68 

65 

60 

59 

61 

67 

67 

65 

65 

63 

64 

62 

62 

65 

62 

63 

67 

69 

71 

64 

63 

70 

66 

7 

MIN 

54 

50 

49 

49 

49 

54 

52 

50 

49 

50 

52 

53 

54 

55 

57 

56 

56 

55 

54 

56 

55 

55 

55 

56 

52 

50 

52 

58 

50 

48 

52 

8 

.N  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

75 

84 

93 

92 

84 

68 

65 

75 

73 

71 

75 

65 

63 

71 

74 

66 

69 

74 

80 

71 

69 

71 

71 

76 

84 

88 

84 

71 

75 

83 

75 

3 

MIN 

56 

53 

65 

58 

54 

53 

53 

50 

52 

50 

50 

51 

55 

53 

57 

57 

54 

51 

51 

52 

54 

52 

52 

53 

50 

50 

54 

54 

49 

48 

53 

0 

M  FRANCISCO  FOB 

MAX 

67 

83 

92 

90 

74 

60 

63 

66 

67 

67 

71 

59 

63 

67 

68 

64 

66 

69 

72 

63 

65 

66 

66 

74 

81 

86 

80 

66 

71 

77 

70 

8 

MIN 

58 

59 

70 

64 

55 

56 

53 

55 

52 

52 

53 

52 

54 

55 

59 

56 

55 

55 

56 

56 

55 

56 

56 

53 

54 

55 

58 

56 

54 

57 

56 

0 

iN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

87 

83 

97 

101 

100 

94 

89 

84 

83 

96 

96 

92 

83 

81 

80 

79 

75 

80 

79 

77 

71 

69 

78 

86 

86 

93 

92 

89 

84 

83 

85 

6 

MIN 

55 

56 

54 

57 

58 

54 

55 

56 

54 

53 

54 

53 

56 

60 

58 

63 

61 

55 

52 

63 

61 

59 

50 

50 

52 

52 

61 

55 

51 

52 

55 

7 

«N  GREGORIO   3  SE 

MAX 

72 

77 

90 

92 

86 

68 

62 

68 

70 

72 

74 

63 

61 

70 

73 

66 

68 

69 

69 

66 

66 

67 

69 

70 

79 

86 

S3 

69 

69 

78 

72 

4 

MIN 

57 

46 

50 

49 

49 

40 

54 

41 

42 

44 

39 

45 

53 

43 

50 

52 

46 

50 

44 

51 

55 

47 

43 

49 

43 

43 

46 

49 

41 

40 

46 

8 

N  JACINTO 

MAX 

98 

88 

96 

103 

102 

101 

95 

81 

91 

100 

104 

100 

90 

90 

90 

84 

79 

84 

84 

81 

69 

67 

80 

95 

98 

101 

105 

96 

90 

93 

91 

2 

MIN 

53 

51 

52 

50 

53 

52 

50 

53 

43 

47 

56 

56 

55 

58 

56 

60 

59 

52 

48 

59 

56 

62 

54 

45 

48 

49 

60 

50 

47 

46 

52 

7 

N  JOSE 

MAX 

81 

87 

95 

96 

93 

78 

75 

79 

80 

85 

86 

73 

69 

74 

78 

67 

72 

78 

85 

78 

71 

77 

76 

8  3 

88 

89 

93 

75 

77 

85 

80 

8 

MIN 

58 

56 

64 

63 

64 

56 

56 

54 

57 

53 

53 

55 

55 

•62 

58 

60 

51 

52 

52 

55 

56 

54 

52 

53 

54 

56 

6U 

58 

49 

49 

55 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL IFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


Day  Ol  Month 

1 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

75 

83 

ec 

8  1 

99 

99 

82 

66 

74 

75 

95 

75 

74 

72 

77 

78 

66 

72 

74 

73 

67 

67 

70 

74 

77 

82 

96 

96 

75 

70 

78.5 

M1N 

52 

52 

54 

54 

57 

50 

50 

53 

48 

52 

50 

50 

52 

46 

49 

50 

56 

52 

50 

50 

54 

56 

47 

47 

53 

53 

55 

54 

53 

51.5 

MAX 

79 

B5 

94 

94 

90 

75 

68 

72 

76 

80 

79 

73 

66 

73 

78 

69 

71 

78 

84 

69 

69 

70 

73 

81 

87 

91 

87 

78 

77 

81 

78.2 

M1N 

57 

54 

68 

59 

57 

52 

43 

51 

55 

51 

43 

52 

42 

58 

57 

58 

53 

62 

52 

55 

55 

52 

51 

51 

52 

52 

56 

53 

52 

50 

53.4 

MAX 

68 

71 

93 

93 

91 

82 

77 

73 

66 

76 

76 

74 

70 

71 

73 

69 

71 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

70 

71 

76 

75 

70 

67 

73.6 

M1N 

58 

53 

59 

59 

58 

62 

49 

59 

59 

59 

56 

52 

55 

52 

54 

57 

61 

59 

61 

57 

51 

58 

55 

54 

58 

59 

59 

57 

58 

57 

56.8 

MAX 

80 

87 

92 

95 

97 

96 

78 

73 

73 

82 

82 

86 

86 

74 

77 

76 

78 

73 

81 

86 

81 

78 

72 

89 

85 

90 

92 

91 

79 

88 

83.3 

M1N 

59 

58 

71 

54 

54 

56 

48 

49 

51 

47 

46 

50 

49 

53 

56 

53 

52 

51 

51 

51 

53 

53 

52 

65 

48 

47 

57 

57 

48 

53.0 

MAX 

80 

79 

98 

101 

96 

88 

63 

75 

78 

89 

87 

83 

80 

77 

77 

75 

78 

76 

76 

74 

70 

72 

77 

81 

81 

81 

86 

85 

78 

77 

81.3 

MIN 

56 

58 

56 

60 

63 

59 

62 

60 

55 

55 

51 

56 

61 

63 

64 

64 

62 

56 

59 

61 

61 

59 

53 

52 

55 

57 

60 

56 

55 

54 

58.1 

MAX 

73 

73 

90 

99 

93 

86 

77 

74 

75 

86 

78 

72 

71 

75 

72 

67 

70 

79 

74 

69 

69 

74 

73 

76 

75 

78 

81 

80 

76 

76 

77.0 

M  I  N 

57 

57 

5? 

53 

58 

60 

57 

54 

52 

50 

56 

55 

51 

53 

57 

60 

60 

53 

54 

56 

55 

55 

51 

51 

57 

57 

56 

55 

52 

54.9 

MAX 

66 

72 

86 

94 

89 

76 

75 

72 

72 

78 

72 

67 

69 

72 

69 

65 

78 

75 

71 

70 

71 

73 

73 

74 

71 

73 

73 

75 

73 

70 

73.9 

M  1  N 

59 

56 

52 

52 

57 

55 

50 

49 

52 

47 

56 

58 

53 

50 

54 

62 

57 

48 

55 

58 

60 

60 

51 

51 

59 

58 

57 

56 

50 

49 

54.4 

82 

87 

95 

98 

94 

85 

76 

79 

80 

87 

76 

70 

76 

80 

68 

72 

81 

87 

79 

74 

78 

77 

84 

89 

90 

95 

78 

77 

81.9 

MIN 

55 

50 

63 

60 

60 

52 

51 

52 

52 

51 

52 

55 

50 

55 

59 

42 

48 

50 

53 

54 

52 

49 

49 

49 

51 

55 

55 

48 

52.6 

85 

89 

92 

98 

93 

75 

75 

82 

74 

85 

66 

71 

72 

76 

78 

67 

72 

75 

70 

62 

68 

70 

75 

83 

95 

95 

73 

75 

73 

85 

78.4 

MIN 

51 

48 

53 

50 

50 

46 

51 

53 

54 

46 

47 

51 

49 

43 

55 

57 

43 

46 

46 

55 

56 

56 

42 

46 

45 

49 

40 

54 

44 

42 

49.0 

74 

74 

82 

98 

93 

70 

65 

72 

72 

83 

70 

67 

66 

71 

72 

65 

70 

67 

69 

66 

69 

71 

72 

74 

70 

83 

81 

70 

66 

69 

73.0 

MIN 

50 

55 

50 

52 

54 

53 

54 

52 

47 

48 

51 

52 

50 

47 

49 

56 

52 

51 

51 

51 

57 

51 

45 

48 

53 

48 

53 

54 

50 

46 

51.0 

63 

67 

73 

82 

77 

72 

70 

65 

65 

68 

66 

65 

67 

67 

69 

69 

69 

67 

70 

68 

66 

67 

67 

67 

68 

64 

65 

66 

67 

66 

68.2 

MIN 

44 

58 

58 

66 

67 

62 

54 

60 

59 

57 

55 

59 

59 

54 

62 

55 

62 

57 

58 

64 

61 

61 

56 

56 

58 

57 

57 

57 

56 

57 

58.2 

76 

75 

97 

101 

94 

81 

70 

80 

76 

68 

69 

67 

65 

68 

70 

69 

68 

64 

66 

70 

69 

73 

75 

73 

68 

69 

73.9 

MIN 

53 

63 

65 

53 

57 

74 

46 

51 

55 

63 

49 

55 

58 

58 

64 

63 

55 

58 

58 

56 

54 

51 

64 

61 

62 

57.3 

MAX 

90 

91 

90 

99 

98 

96 

77 

81 

74 

79 

86 

91 

81 

74 

70 

78 

71 

72 

82 

87 

64 

74 

74 

76 

86 

92 

96 

91 

76 

82 

82.6 

MIN 

54 

50 

57 

51 

50 

44 

43 

45 

47 

49 

43 

45 

47 

43 

45 

56 

49 

50 

46 

48 

52 

48 

45 

47 

42 

43 

47 

48 

41 

47.1 

75 

70 

69 

80 

85 

70 

66 

63 

70 

68 

69 

64 

61 

62 

68 

72 

69 

64 

66 

73 

63 

65 

66 

67 

72 

74 

74 

78 

64 

61 

MIN 

60 

54 

47 

52 

50 

48 

51 

45 

44 

50 

47 

48 

50 

49 

54 

52 

50 

51 

51 

48 

46 

45 

42 

44 

46 

45 

47 

47 

43 

48.2 

95 

85 

84 

93 

95 

95 

92 

88 

B  1 

93 

88 

92 

94 

87 

77 

79 

63 

69 

80 

83 

80 

76 

79 

82 

81 

38 

88 

90 

84 

79 

MIN 

67 

62 

63 

68 

65 

66 

62 

62 

66 

63 

63 

66 

63 

52 

54 

59 

54 

53 

55 

59 

58 

57 

55 

56 

59 

61 

66 

59 

56 

60 

60.2 

74 

78 

90 

80 

66 

72 

71 

70 

55 

63 

60 

57 

65 

64 

59 

64 

62 

61 

74 

7C 

55 

52 

56 

71 

72 

74 

71 

MIN 

56 

60 

54 

55 

51 

54 

50 

48 

47 

48 

48 

48 

48 

53 

51 

51 

55 

51 

50 

51 

48 

47 

46 

48 

52 

59 

51.1 

85 

80 

75 

83 

65 

86 

85 

79 

79 

84 

85 

86 

88 

83 

76 

76 

68 

61 

76 

79 

75 

72 

72 

80 

83 

83 

87 

84 

72 

81 

79.1 

MIN 

47 

50 

53 

52 

52 

50 

47 

51 

42 

49 

50 

53 

50 

41 

39 

44 

38 

39 

43 

43 

45 

41 

41 

49 

47 

49 

50 

48 

43 

46.4 

80 

71 

70 

81 

83 

85 

85 

75 

74 

79 

81 

82 

83 

79 

79 

74 

62 

60 

72 

70 

71 

70 

70 

75 

71 

80 

81 

80 

72 

72 

MIN 

42 

34 

34 

39 

33 

33 

32 

40 

29 

36 

34 

34 

33 

41 

32 

36 

29 

36 

35 

31 

46 

33 

30 

27 

28 

32 

33 

43 

28 

33.; 

70 

65 

57 

70 

73 

73 

75 

68 

63 

66 

70 

73 

72 

69 

66 

64 

50 

47 

61 

64 

60 

57 

57 

64 

68 

68 

73 

69 

61 

69 

65.5 

MIN 

43 

37 

37 

41 

42 

36 

37 

37 

34 

38 

37 

39 

36 

37 

37 

41 

31 

30 

31 

34 

37 

30 

31 

36 

34 

35 

38 

43 

28 

34 

36.0 

87 

90 

99 

i  a  o 

98 

93 

75 

83 

85 

92 

95 

85 

75 

78 

80 

75 

74 

82 

87 

73 

74 

78 

80 

87 

93 

95 

91 

78 

84 

91 

MIN 

55 

44 

73 

46 

48 

43 

43 

43 

44 

43 

40 

43 

44 

41 

55 

53 

45 

45 

45 

53 

53 

45 

43 

40 

42 

44 

46 

48 

42 

38 

46.2 

93 

92 

90 

94 

96 

96 

96 

63 

82 

86 

93 

96 

97 

89 

85 

85 

68 

71 

79 

83 

84 

76 

79 

79 

87 

90 

92 

92 

87 

84 

MIN 

56 

54 

56 

58 

60 

58 

52 

51 

52 

54 

56 

57 

5  6 

51 

50 

51 

52 

46 

48 

52 

52 

48 

39 

42 

54 

54 

56 

62 

47 

5 

52.! 

81 

80 

81 

83 

85 

84 

76 

77 

74 

62 

8  4 

84 

80 

78 

76 

72 

59 

66 

71 

72 

68 

b2 

69 

77 

78 

82 

80 

74 

73 

77 

76.2 

MIN 

48 

47 

42 

45 

47 

48 

46 

40 

39 

40 

40 

47 

46 

44 

43 

51 

44 

33 

33 

33 

43 

37 

37 

37 

37 

37 

40 

56 

40 

41 

42.0 

70 

68 

68 

7o 

75 

73 

66 

71 

73 

75 

75 

72 

66 

67 

65 

55 

61 

64 

63 

60 

61 

68 

68 

70 

74 

74 

63 

68 

68.2 

MIN 

39 

37 

37 

36 

36 

34 

36 

28 

31 

33 

33 

34 

31 

36 

46 

45 

31 

27 

29 

29 

43 

26 

28 

28 

29 

29 

33 

44 

26 

11 

33.4 

72 

69 

67 

75 

76 

79 

72 

60 

7  0 

77 

82 

79 

74 

72 

70 

61 

54 

61 

64 

64 

51 

50 

60 

69 

71 

77 

76 

75 

70 

73 

69.1 

MIN 

59 

55 

53 

53 

51 

59 

56 

47 

48 

56 

62 

61 

60 

52 

58 

52 

43 

39 

48 

50 

42 

39 

40 

49 

54 

54 

61 

60 

50 

52.2 

94 

92 

'5  7 

100 

101 

98 

81 

90 

91 

95 

97 

95 

80 

84 

85 

75 

76 

83 

88 

83 

76 

78 

81 

87 

93 

94 

95 

86 

83 

90 

MIN 

65 

63 

58 

60 

62 

58 

58 

53 

55 

56 

58 

60 

57 

55 

56 

57 

52 

53 

55 

56 

56 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

59 

50 

56. < 

MAX 

90 

91 

88 

93 

97 

96 

95 

79 

85 

86 

92 

93 

92 

81 

8  0 

83 

79 

72 

80 

79 

80 

75 

76 

80 

84 

88 

89 

93 

85 

79 

85.2 

MIN 

59 

59 

55 

59 

56 

53 

51 

49 

52 

53 

53 

53 

51 

46 

53 

56 

49 

49 

52 

53 

52 

4  9 

49 

50 

49 

50 

52 

59 

46 

47 

52.1 

90 

8? 

99 

92 

80 

88 

90 

94 

84 

64 

79 

87 

83 

76 

78 

82 

85 

90 

92 

92 

83 

83 

88 

86.3 

MIN 

60 

59 

54 

54 

54 

46 

50 

55 

55 

51 

51 

57 

51 

53 

52 

47 

49 

49 

50 

48 

50 

59 

47 

46 

52.0 

93 

92 

93 

95 

95 

93 

89 

88 

93 

93 

94 

94 

91 

82 

83 

83 

70 

83 

86 

85 

80 

80 

84 

87 

90 

92 

91 

85 

85 

89 

87.9 

MIN 

64 

64 

68 

58 

56 

55 

53 

53 

54 

54 

56 

57 

49 

52 

57 

50 

50 

60 

50 

52 

47 

47 

48 

50 

52 

55 

55 

48 

48 

53.9 

MAX 

81 

80 

87 

86 

88 

83 

82 

79 

83 

81 

83 

87 

83 

84 

84 

70 

71 

78 

80 

75 

70 

68 

72 

80 

82 

85 

82 

76 

80 

82 

80.1 

MIN 

57 

57 

48 

48 

47 

50 

49 

50 

49 

46 

51 

53 

50 

46 

38 

38 

38 

38 

38 

40 

44 

40 

39 

47 

48 

50 

50 

49 

46 

46.3 

93 

82 

96 

108 

99 

97 

85 

75 

83 

97 

99 

93 

85 

79 

82 

71 

73 

78 

79 

72 

62 

65 

78 

90 

9  4 

99 

96 

93 

87 

87 

MIN 

49 

50 

54 

64 

66 

64 

60 

55 

47 

58 

59 

58 

49 

53 

5  6 

51 

56 

48 

47 

56 

56 

55 

48 

48 

54 

55 

64 

58 

58 

54.! 

78 

77 

74 

82 

87 

85 

78 

69 

8  0 

83 

86 

81 

81 

81 

76 

76 

64 

72 

70 

75 

67 

67 

73 

73 

78 

79 

79 

73 

74 

73 

MIN 

59 

38 

38 

38 

42 

42 

39 

40 

37 

46 

39 

40 

38 

42 

36 

41 

34 

49 

41 

40 

37 

30 

30 

30 

32 

38 

37 

56 

34 

29 

39.1 

MAX 

78 

65 

64 

68 

78 

76 

69 

70 

65 

75 

77 

77 

74 

70 

70 

58 

52 

59 

60 

65 

62 

59 

61 

59 

69 

67 

71 

64 

60 

64 

66  9 

MIN 

42 

39 

42 

37 

39 

38 

39 

38 

33 

38 

37 

39 

37 

40 

41 

45 

32 

30 

34 

33 

41 

31 

34 

31 

34 

35 

37 

42 

30 

32 

36.7 

MAX 

80 

73 

77 

75 

80 

83 

80 

73 

75 

84 

84 

90 

88 

78 

84 

79 

72 

65 

62 

75 

65 

62 

67 

76 

82 

85 

88 

80 

72 

82 

77.2 

MIN 

60 

56 

52 

51 

43 

45 

45 

37 

43 

43 

44 

44 

45 

44 

47 

46 

45 

50 

42 

46 

49 

45 

42 

42 

41 

40 

47 

63 

52 

46.3 

MAX 

93 

91 

94 

97 

96 

98 

92 

88 

84 

91 

96 

97 

93 

91 

86 

86 

83 

76 

83 

85 

82 

76 

77 

85 

89 

92 

95 

93 

86 

85 

88.1 

MIN 

64 

60 

59 

62 

7  0 

68 

60 

51 

57 

61 

67 

67 

62 

53 

59 

60 

56 

52 

56 

61 

56 

51 

51 

59 

61 

66 

67 

66 

59 

56 

59.9 

MAX 

104 

105 

96 

101 

105 

104 

101 

99 

96 

101 

104 

102 

97 

99 

100 

99 

95 

93 

95 

91 

86 

85 

87 

95 

101 

104 

102 

102 

100 

99 

MIN 

70 

73 

66 

64 

60 

64 

59 

63 

55 

59 

67 

73 

73 

72 

70 

70 

69 

66 

67 

66 

66 

64 

64 

59 

60 

63 

68 

59 

66 

65 

65.2 

93 

94 

88 

93 

96 

96 

96 

90 

84 

92 

94 

95 

100 

92 

87 

90 

86 

75 

81 

85 

89 

87 

78 

85 

88 

91 

91 

97 

90 

87 

89.1 

MIN 

66 

60 

5  7 

59 

66 

66 

60 

49 

54 

56 

57 

58 

66 

52 

55 

57 

57 

48 

51 

53 

53 

55 

53 

53 

55 

56 

61 

59 

53 

51 

56.5 

MAX 

90 

88 

88 

92 

91 

90 

90 

80 

82 

90 

93 

92 

90 

85 

80 

78 

69 

75 

78 

80 

76 

72 

75 

84 

86 

90 

90 

86 

80 

87 

84.2 

MIN 

56 

54 

52 

52 

56 

56 

48 

48 

51 

52 

55 

55 

55 

48 

46 

53 

48 

42 

46 

50 

51 

45 

47 

42 

52 

50 

53 

57 

46 

48 

50.5 

MAX 

72 

76 

88 

100 

95 

90 

76 

75 

75 

80 

80 

74 

76 

74 

78 

75 

75 

77 

71 

72 

69 

72 

76 

78 

74 

74 

78 

82 

78 

72 

77.7 

MIN 

57 

56 

57 

62 

56 

58 

56 

55 

57 

57 

58 

52 

56 

59 

61 

62 

60 

55 

55 

62 

60 

60 

58 

53 

52 

56 

57 

54 

52 

55 

56.9 

MAX 

93 

91 

87 

93 

96 

99 

95 

83 

88 

99 

92 

93 

93 

82 

83 

84 

73 

76 

80 

85 

85 

77 

77 

80 

84 

89 

90 

90 

85 

81 

86.8 

MIN 

61 

62 

61 

60 

59 

56 

48 

49 

50 

54 

53 

56 

50 

44 

52 

55 

49 

48 

52 

51 

49 

46 

48 

51 

52 

50 

53 

58 

44 

49 

52.4 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 


SAN  MATEO 


SAN  PEDRO 


SAN  RAFAEL 


SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRU2 

SANTA   MARIA   W8  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOT  I  A 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

S I ERRAV I LLE  RS 

SODA  SPRINGS   1  E 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  2 

STOCK  TON   FAA  AP 

STOCKTON    FIRE    STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

TE JON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  306  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TEATY  PUMPING  PLANT 

MAX 

88 

88 

93 

95 

99 

9  2 

77 

86 

8  9 

92 

94 

90 

79 

83 

83 

77 

72 

3  1 

87 

7  8 

76 

77 

81 

86 

91 

91 

91 

85 

82 

87 

85 

6 

M  I  N 

63 

63 

66 

60 

61 

65 

55 

53 

54 

56 

52 

54 

55 

55 

56 

59 

55 

5  0 

54 

59 

56 

52 

55 

56 

52 

53 

54 

6  2 

53 

47 

56 

.2 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

MAX 

86 

89 

91 

85 

80 

86 

88 

88 

84 

76 

73 

69 

77 

73 

71 

77 

77 

79 

63 

75 

MIN 

56 

46 

50 

50 

48 

47 

49 

50 

47 

51 

45 

46 

45 

45 

41 

41 

45 

45 

48 

39 

TRONA 

MAX 

98 

103 

95 

90 

95 

97 

99 

96 

89 

90 

95 

99 

100 

100 

96 

95 

91 

84 

83 

87 

91 

86 

82 

86 

89 

92 

96 

99 

97 

92 

93 

1 

MIN 

72 

69 

72 

54 

65 

63 

61 

60 

58 

56 

65 

61 

64 

64 

66 

64 

60 

52 

53 

57 

57 

55 

53 

56 

51 

54 

59 

63 

60 

56 

60 

.0 

TRUCK  EE  RS 

MAX 

76 

73 

63 

72 

78 

80 

76 

68 

71 

72 

78 

77 

78 

75 

70 

70 

49 

53 

64 

67 

65 

64 

67 

7C 

70 

74 

78 

77 

67 

70 

70 

9 

MIN 

42 

38 

32 

30 

32 

30 

27 

29 

2  6 

31 

31 

32 

30 

39 

36 

3  b 

29 

2C 

25 

28 

36 

25 

28 

25 

27 

29 

30 

42 

25 

26 

30 

.6 

TULEIAKE 

MAX 

77 

70 

76 

84 

82 

83 

76 

72 

76 

79 

79 

83 

82 

79 

70 

70 

55 

63 

70 

69 

63 

64 

66 

7  8 

75 

72 

7  3 

73 

70 

73 

.7 

MIN 

53 

36 

34 

37 

41 

41 

37 

35 

33 

37 

33 

39 

36 

38 

37 

46 

44 

39 

39 

36 

26 

25 

26 

23 

26 

29 

26 

42 

25 

35 

1 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

94 

87 

97 

96 

98 

85 

81 

91 

90 

98 

96 

90 

80 

82 

64 

71 

81 

84 

81 

76 

81 

63 

87 

90 

6  8 

93 

85 

60 

86 

.1 

MIN 

63 

59 

61 

64 

58 

59 

62 

60 

63 

65 

61 

54 

55 

56 

54 

52 

52 

52 

56 

56 

54 

53 

56 

59 

66 

5  6 

55 

56 

57 

.8 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

80 

78 

98 

102 

97 

94 

86 

78 

90 

90 

90 

83 

82 

80 

76 

70 

75 

76 

75 

76 

71 

71 

75 

82 

82 

82 

8  5 

85 

80 

60 

82 

.5 

MIN 

50 

55 

52 

52 

52 

50 

57 

57 

57 

58 

57 

52 

57 

61 

62 

60 

60 

5  J 

51 

62 

57 

58 

50 

47 

50 

55 

57 

50 

46 

50 

54 

5 

'WENT YN I NE  PALMS 

MAX 

100 

100 

96 

92 

97 

96 

97 

90 

89 

95 

9  9 

99 

97 

93 

94 

93 

91 

36 

68 

90 

88 

84 

84 

88 

93 

96 

99 

99 

93 

94 

93 

.5 

MIN 

66 

64 

63 

54 

57 

63 

61 

58 

54 

54 

61 

66 

6  9 

66 

64 

66 

68 

59 

56 

56 

57 

58 

53 

55 

55 

59 

63 

62 

63 

58 

60 

.3 

'WIN  LAKES 

MAX 

69 

70 

69 

62 

74 

74 

70 

66 

63 

62 

58 

62 

58 

66 

69 

70 

66 

62 

MIN 

29 

37 

49 

39 

32 

38 

38 

42 

40 

25 

34 

30 

27 

2  8 

32 

3  5 

38 

29 

IK  I  AH 

MAX 

83 

89 

100 

100 

100 

93 

81 

90 

93 

97 

98 

94 

B3 

79 

79 

71 

74 

8  1 

90 

81 

60 

80 

85 

9  1 

94 

96 

92 

82 

87 

92 

87 

.8 

MIN 

55 

53 

50 

52 

52 

50 

53 

49 

47 

48 

47 

49 

46 

50 

54 

56 

46 

49 

46 

49 

45 

47 

45 

44 

46 

48 

51 

43 

43 

48 

.8 

1  C  L  A 

MAX 

71 

74 

92 

97 

90 

84 

79 

72 

73 

83 

78 

72 

75 

73 

74 

70 

72 

72 

73 

68 

66 

69 

69 

73 

71 

75 

82 

76 

74 

69 

75 

5 

MIN 

58 

60 

60 

76 

75 

65 

59 

59 

57 

61 

55 

56 

59 

61 

62 

64 

63 

58 

60 

64 

62 

61 

56 

5  8 

58 

55 

61 

61 

56 

57 

60 

6 

IPLAND  3  N 

MAX 

92 

87 

94 

99 

100 

97 

90 

80 

85 

98 

100 

94 

85 

85 

83 

81 

76 

79 

78 

72 

68 

65 

77 

67 

92 

98 

96 

91 

85 

81 

86 

5 

MIN 

54 

50 

55 

57 

61 

61 

55 

49 

46 

54 

60 

59 

56 

54 

57 

60 

57 

48 

47 

57 

56 

55 

47 

48 

54 

55 

63 

59 

52 

50 

54 

5 

:PPER  LAKE  RS 

MAX 

85 

86 

93 

96 

97 

95 

89 

89 

90 

94 

96 

94 

91 

BO 

78 

74 

75 

82 

87 

B  7 

BC 

79 

83 

85 

91 

93 

8  9 

82 

64 

89 

87 

2 

MIN 

51 

42 

54 

45 

46 

43 

46 

44 

43 

44 

42 

43 

40 

40 

45 

54 

9  0 

42 

43 

43 

40 

41 

39 

39 

41 

43 

49 

37 

38 

43 

4 

PR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

70 

74 

84 

94 

93 

92 

85 

83 

70 

73 

79 

82 

66 

62 

70 

72 

64 

66 

7  5 

80 

71 

68 

70 

71 

7  9 

85 

5  e 

85 

68 

74 

76 

4 

MIN 

56 

53 

55 

64 

62 

52 

53 

50 

49 

50 

49 

49 

52 

53 

54 

58 

53 

54 

50 

50 

55 

51 

51 

48 

32 

54 

50 

57 

48 

49 

52 

7 

ACAVILLE 

MAX 

95 

93 

95 

97 

101 

94 

81 

88 

92 

96 

98 

98 

79 

85 

84 

70 

77 

85 

89 

80 

75 

79 

64 

68 

93 

95 

95 

87 

87 

92 

88 

4 

MIN 

60 

66 

74 

53 

52 

57 

50 

50 

49 

51 

52 

5  5 

52 

45 

55 

59 

47 

49 

55 

56 

53 

48 

49 

46 

53 

54 

54 

61 

47 

44 

53 

2 

ALYERMO  RS 

MAX 

92 

88 

86 

86 

88 

90 

87 

83 

81 

87 

92 

91 

89 

86 

86 

83 

77 

73 

77 

82 

82 

74 

74 

82 

84 

88 

90 

89 

64 

84 

84 

5 

MIN 

53 

69 

52 

46 

50 

50 

57 

47 

44 

46 

48 

54 

55 

51 

54 

52 

50 

37 

42 

44 

43 

41 

39 

45 

47 

46 

56 

55 

48 

46 

48 

9 

ICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

92 

93 

92 

84 

90 

94 

95 

87 

80 

88 

94 

95 

97 

93 

92 

88 

80 

75 

77 

84 

82 

68 

72 

83 

85 

88 

93 

96 

93 

67 

87 

2 

MIN 

56 

64 

55 

46 

51 

53 

55 

53 

48 

45 

54 

53 

53 

56 

57 

60 

55 

47 

45 

47 

52 

50 

47 

48 

49 

57 

55 

54 

55 

52 

1 

ISALIA 

MAX 

95 

95 

86 

94 

99 

98 

99 

90 

84 

89 

95 

98 

ioo 

93 

66 

90 

85 

6  0 

82 

86 

88 

80 

78 

82 

86 

91 

94 

97 

93 

86 

90 

0 

MIN 

61 

61 

63 

61 

60 

59 

55 

51 

56 

58 

60 

59 

57 

52 

53 

60 

58 

49 

55 

57 

52 

55 

54 

3  5 

56 

54 

54 

64 

53 

51 

56 

4 

jOLTA  PH 

MAX 

89 

82 

91 

92 

92 

90 

86 

83 

89 

88 

91 

92 

90 

83 

7B 

76 

66 

76 

83 

Bl 

77 

74 

80 

3  3 

86 

89 

5  9 

81 

60 

65 

84 

2 

MIN 

56 

54 

54 

59 

60 

55 

51 

56 

55 

57 

58 

60 

58 

44 

47 

53 

47 

47 

51 

49 

49 

44 

47 

50 

53 

56 

56 

53 

54 

50 

52 

8 

ALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

87 

86 

87 

93 

96 

98 

88 

74 

61 

88 

91 

93 

85 

67 

79 

87 

69 

73 

61 

83 

74 

73 

73 

5  0 

86 

90 

92 

93 

78 

81 

83 

5 

MIN 

54 

49 

53 

52 

51 

47 

53 

45 

45 

45 

44 

46 

51 

54 

50 

57 

48 

47 

47 

47 

50 

45 

44 

43 

45 

47 

51 

43 

40 

47 

9 

4RNER  SPRINGS 

MAX 

90 

85 

84 

88 

94 

93 

90 

85 

65 

92 

96 

94 

87 

86 

86 

83 

77 

75 

77 

75 

71 

63 

75 

90 

90 

94 

94 

90 

83 

67 

85 

3 

MIN 

45 

38 

35 

60 

42 

41 

38 

36 

33 

43 

48 

51 

48 

57 

51 

51 

57 

51 

42 

42 

50 

51 

42 

41 

41 

46 

48 

46 

43 

47 

45 

5 

*SCO 

MAX 

96 

94 

85 

93 

97 

98 

98 

91 

64 

88 

93 

97 

98 

93 

86 

89 

86 

79 

80 

85 

86 

79 

61 

87 

92 

93 

97 

95 

85 

89 

9 

MIN 

64 

62 

57 

57 

58 

59 

55 

53 

53 

57 

57 

57 

58 

54 

56 

59 

59 

5  0 

51 

55 

55 

53 

54 

56 

55 

56 

64 

53 

50 

56 

1 

VTSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

77 

86 

93 

97 

88 

67 

64 

65 

71 

80 

67 

66 

65 

72 

72 

64 

66 

69 

70 

61 

67 

68 

7  0 

80 

87 

90 

77 

68 

70 

73 

7 

MIN 

54 

47 

52 

53 

52 

49 

48 

51 

51 

47 

48 

50 

51 

43 

46 

51 

46 

49 

50 

51 

55 

55 

45 

47 

48 

46 

49 

55 

49 

43 

49 

4 

:AVERV I LLE  RS 

MAX 

75 

81 

91 

95 

93 

90 

86 

63 

89 

91 

9  3 

92 

89 

79 

75 

59 

65 

78 

83 

80 

76 

79 

B2 

85 

87 

8  9 

90 

77 

79 

83 

1 

MIN 

56 

37 

39 

41 

42 

39 

49 

39 

36 

37 

35 

40 

41 

40 

45 

46 

47 

42 

38 

40 

40 

34 

35 

32 

33 

37 

35 

36 

32 

31 

39 

2 

;ED  1  S 

MAX 

64 

74 

66 

78 

86 

83 

77 

70 

6  0 

79 

80 

8  1 

82 

79 

70 

66 

54 

52 

64 

71 

66 

63 

65 

69 

71 

76 

73 

78 

70 

63 

71 

8 

MIN 

45 

44 

35 

35 

40 

38 

35 

35 

31 

32 

34 

34 

36 

39 

49 

51 

44 

45 

34 

34 

30 

28 

28 

29 

29 

32 

32 

33 

30 

26 

35 

6 

11 SKE YTOWN  RES 

MAX 

97 

97 

98 

92 

89 

96 

94 

96 

89 

80 

82 

83 

66 

80 

78 

66 

90 

92 

92 

86 

MIN 

65 

52 

60 

59 

57 

56 

60 

56 

47 

5  2 

49 

53 

59 

50 

48 

48 

57 

59 

50 

46 

IITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

60 

65 

52 

56 

58 

61 

62 

59 

49 

52 

59 

61 

64 

60 

61 

59 

58 

47 

48 

52 

59 

53 

51 

56 

55 

5  3 

62 

61 

54 

55 

56. 

9 

MIN 

43 

47 

20 

26 

29 

32 

32 

29 

24 

25 

30 

30 

31 

32 

39 

38 

26 

2  0 

22 

33 

35 

25 

26 

23 

25 

30 

2  8 

37 

26 

28 

29, 

5 

IITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

49 

53 

42 

45 

48 

49 

50 

48 

40 

43 

46 

46 

50 

48 

46 

48 

43 

33 

33 

40 

45 

42 

40 

99 

47 

45 

5  2 

49 

41 

42 

45, 

0 

MIN 

35 

35 

22 

32 

31 

35 

34 

25 

20 

26 

32 

32 

33 

33 

31 

29 

23 

16 

20 

27 

5  2 

27 

27 

30 

29 

34 

34 

27 

26 

29 

26. 

9 

LLITS    1  NE 

MAX 

79 

83 

94 

92 

93 

9  0 

80 

82 

85 

87 

89 

88 

81 

74 

73 

73 

70 

75 

82 

80 

74 

72 

72 

8  2 

88 

92 

90 

82 

80 

66 

82. 

3 

MIN 

51 

51 

41 

40 

41 

40 

39 

39 

36 

39 

39 

37 

35 

50 

9  7 

53 

41 

44 

39 

39 

47 

37 

41 

39 

35 

38 

39 

42 

31 

33 

40. 

6 

LLOWS 

MAX 

91 

90 

94 

96 

95 

95 

90 

82 

90 

92 

94 

93 

93 

83 

77 

84 

67 

76 

85 

89 

80 

78 

78 

86 

89 

91 

96 

86 

65 

86 

87. 

0 

MIN 

64 

65 

67 

57 

57 

57 

50 

54 

59 

55 

56 

57 

53 

49 

61 

57 

52 

52 

56 

53 

54 

51 

50 

3  5 

49 

52 

54 

54 

49 

46 

54. 

3 

f NTERS 

MAX 

96 

95 

86 

95 

96 

99 

95 

83 

90 

93 

95 

95 

96 

85 

89 

86 

70 

75 

75 

88 

78 

77 

79 

89 

67 

92 

9  9 

92 

68 

85 

87. 

8 

MIN 

63 

67 

70 

58 

59 

53 

51 

53 

52 

53 

54 

55 

52 

49 

54 

60 

50 

52 

52 

56 

5  3 

52 

52 

9  9 

51 

55 

53 

63 

51 

47 

54. 

6 

OOFORDS 

MAX 

79 

68 

71 

77 

82 

81 

80 

73 

7  0 

80 

63 

59 

69 

66 

73 

7 .3 

64 

68 

6  5 

77 

77 

6  0 

70 

68 

75 

72. 

0 

MIN 

66 

44 

46 

56 

59 

64 

58 

56 

4  5 

46 

49 

47 

47 

46 

96 

47 

38 

37 

40 

42 

tb 

35 

39 

16 

42 

46 

46 

44 

39 

39 

46. 

4 

ODLAND    1  WNW 

MAX 

94 

96 

84 

91 

97 

9  8 

93 

84 

9  1 

95 

94 

9  6 

96 

84 

62 

87 

69 

76 

82 

86 

86 

79 

80 

83 

86 

92 

9  1 

95 

91 

83 

88. 

1 

MIN 

57 

64 

62 

49 

54 

50 

47 

48 

46 

52 

49 

54 

45 

43 

54 

55 

48 

98 

53 

53 

50 

47 

48 

46 

48 

53 

3. 

61 

48 

43 

50. 

9 

RBA  LINDA 

MAX 

85 

83 

98 

104 

99 

99 

87 

80 

82 

95 

95 

86 

84 

79 

78 

80 

78 

60 

78 

77 

70 

71 

78 

85 

86 

86 

92 

89 

69 

86 

85. 

3 

MIN 

53 

57 

55 

60 

57 

55 

58 

54 

50 

53 

54 

51 

57 

60 

63 

61 

62 

50 

52 

61 

58 

56 

50 

48 

50 

48 

57 

54 

49 

54 

55. 

0 

jSEMITE  NP 

MAX 

82 

82 

82 

85 

87 

90 

81 

77 

79 

77 

89 

3  9 

86 

83 

89 

72 

64 

7  2 

75 

78 

78 

76 

73 

6  0 

82 

86 

86 

72 

76 

61 

60. 

3 

MIN 

58 

55 

55 

52 

51 

56 

48 

43 

48 

48 

55 

53 

50 

45 

4  3 

53 

50 

40 

43 

45 

99 

42 

43 

44 

49 

46 

51 

46 

48 

45 

48. 

3 

EKA 

MAX 

85 

74 

75 

86 

90 

91 

83 

77 

75 

86 

85 

86 

87 

88 

79 

77 

52 

55 

67 

76 

72 

66 

70 

73 

75 

76 

7  9 

82 

72 

67 

76. 

9 

MIN 

51 

44 

45 

49 

49 

45 

44 

40 

41 

41 

42 

48 

47 

49 

51 

46 

44 

44 

43 

36 

36 

35 

3  7 

38 

40 

38 

44 

34 

34 

42. 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


Day  of  month 


Tot. 


Station 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.30 

.34 

.30 

.30 

.32 

.25 

.30 

.30 

.29 

.23 

.27 

.05 

.17 

.22 

.27 

.  25 

.20 

.23 

.  18 

.  20 

.  27 

.  24 

.22 

.28 

.21 

44 

.  48 

.  51 

.  38 

.  20 

.  43 

.  33 

.  33 

.30 

.  41 

.30 

.  21 

.  19 

.27 

.29 

.43 

.39 

.40 

.  50 

.30 

61 

68 

93 

'78 

58 

109 

100 

137 

73 

142 

177 

154 

74 

48 

12 

91 

54 

70 

128 

60 

82 

94 

92 

80 

83 

8  0 

82 

75 

76 

80 

77 

70 

71 

80 

77 

81 

84 

82 

81 

76 

82 

53 

55 

54 

45 

52 

55 

56 

52 

46 

46 

52 

50 

■15 

45 

51 

51 

53 

57 

55 

52 

47 

.40 

.36 

.31 

.21 

.32 

.31 

.32 

.30 

.23 

.  22 

.23 

.21 

.19 

.19 

.  18 

.  IS 

.  1  0 

.  10 

20 

* 

.80 

.25 

.34 

.22 

25 

17 

36 

20 

15 

34 

31 

16 

31 

22 

20 

12 

41 

14 

28 

34 

33 

2 

25 

44 

27 

23 

12 

33 

26 

35 

.37 

30 

.  30 

.  30 

.  38 

.  38 

.  29 

.  32 

.  27 

.  20 

.09 

.14 

.20 

.34 

.22 

.23 

.18 

.  21 

.24 

.26 

.26 

.20 

.30 

.30 

74 

63 

35 

77 

63 

53 

42 

51 

81 

77 

56 

62 

50 

53 

32 

104 

126 

63 

17 

46 

45 

38 

52 

86 

39 

90 

87 

87 

82 

85 

89 

91 

88 

80 

83 

8  3 

72 

78 

80 

87 

85 

81 

83 

84 

65 

86 

88 

80 

62 

84 

52 

56 

58 

56 

58 

61 

59 

57 

55 

5-1 

61 

55 

55 

68 

59 

57 

55 

55 

50 

53 

53 

56 

60 

55 

53 

.  26 

.  30 

.  24 

.  12 

21 

.  26 

.  27 

.26 

.  24 

.26 

.27 

.00 

.  14 

.14 

.19 

.  22 

.21 

.14 

.21 

.20 

.18 

.21 

.  17 

.18 

.18 

36 

53 

44 

37 

M 

32 

34 

35 

37 

56 

8  2 

18 

31 

25 

29 

58 

43 

18 

36 

27 

29 

26 

39 

55 

23 

.  21 

.  25 

.  13 

.  22 

.  15 

.  21 

.  22 

14 

.  12 

.23 

.09 

.14 

.  10 

.23 

.21 

.10 

.18 

.  15 

.20 

.15 

.23 

.15 

.16 

.15 

.19 

68 

62 

30 

70 

71 

51 

58 

20 

120 

70 

51 

31 

44 

55 

56 

50 

55 

41 

49 

40 

37 

34 

70 

47 

41 

84 

85 

SO 

80 

79 

81 

81 

78 

78 

81 

81 

81 

79 

82 

82 

80 

78 

78 

79 

81 

84 

83 

78 

76 

80 

53 

53 

52 

55 

53 

50 

51 

56 

53 

58 

60 

54 

52 

52 

54 

55 

53 

53 

53 

52 

53 

55 

58 

50 

49 

.45 

.30 

.26 

.23 

.21 

.25 

.  33 

.  22 

.20 

.  26 

.18 

.04 

.22 

.  22 

.  19 

.  12 

.  11 

.  1  5 

.  24 

.23 

.23 

.30 

3  1 

.  2  5 

.  18 

45 

38 

52 

34 

32 

29 

37 

30 

31 

30 

26 

27 

55 

54 

31 

31 

30 

38 

49 

33 

38 

49 

39 

34 

38 

87 

87 

82 

82 

84 

89 

87 

86 

82 

90 

86 

67 

81 

81 

83 

73 

71 

77 

80 

82 

84 

87 

84 

84 

81 

58 

59 

54 

54 

58 

58 

58 

58 

57 

58 

60 

57 

55 

55 

68 

57 

53 

53 

54 

58 

58 

60 

1.0 

54 

.30 

.33 

.20 

.23 

.24 

.25 

.29 

.28 

.20 

.17 

.20 

.10 

.11 

.17 

.  18 

.  18 

.  13 

.  15 

.  15 

.15 

.23 

.21 

.  22 

.  18 

.  17 

18 

24 

19 

27 

23 

17 

20 

22 

24 

19 

23 

21 

20 

19 

17 

22 

16 

18 

17 

14 

18 

15 

27 

16 

14 

.  31 

.  24 

.  28 

* 

.  71 

.  30 

.  28 

.  24 

.  23 

* 

• 

.44 

.22 

.21 

.18 

.17 

* 

* 

.  56 

.19 

.22 

.25 

.  21 

.18 

31 

*38 

33 

* 

» 

'62 

22 

46 

71 

59 

* 

* 

108 

28 

38 

41 

27 

• 

47 

12 

36 

31 

27 

11 

.20 

25 

.  73 

.  22 

.  22 

.  20 

.  13 

• 

.  53 

.  20 

.  19 

.26 

.  17 

* 

.59 

.  20 

.17 

.  14 

.  18 

6. 19 

9  2 

249 

100 

70 

82 

62 

* 

258 

86 

90 

113 

84 

* 

227 

95 

79 

58 

98 

i  75 

90 

90 

88 

87 

89 

88 

87 

80 

~~ 

85 

84 

81 

83 

78 

~ 

84 

83 

84 

83 

85 

60 

60 

66 

" 

- 

57 

65 

,,h 

68 

63 

- 

61 

61 

64 

62 

65 

- 

59 

63 

64 

65 

66 

- 

.  29 

.  32 

.  19 

.  29 

.  26 

.  27 

.  14 

.  40 

.  25 

.  18 

.  23 

.13 

.12 

.23 

.28 

.  24 

.  15 

.  16 

.  11 

.27 

.14 

.24 

.25 

.25 

.22 

41 

109 

32 

'  81 

60 

28 

5 

82 

127 

44 

67 

53 

28 

25 

81 

96 

51 

27 

9 

12 

9 

22 

50 

72 

50 

90 

85 

85 

86 

88 

94 

92 

88 

80 

83 

83 

72 

78 

83 

83 

82 

79 

82 

85 

85 

67 

87 

87 

87 

78 

57 

52 

54 

52 

53 

56 

57 

53 

50 

54 

57 

52 

53 

58 

56 

54 

52 

53 

53 

54 

57 

57 

57 

50 

42 

.60 

.  94 

.83 

.  57 

.  50 

.  47 

.  48 

.  53 

.  75 

.85 

.75 

.88 

.  55 

.  57 

.64 

.  45 

.43 

.40 

.60 

.36 

.40 

.34 

.43 

.45 

.45 

4 

186 

151 

80 

51 

34 

31 

37 

121 

156 

146 

220 

76 

91 

95 

112 

95 

10 

134 

32 

33 

21 

31 

49 

35 

97 

95 

90 

93 

95 

96 

96 

96 

93 

92 

92 

87 

88 

88 

89 

89 

87 

90 

89 

89 

91 

91 

93 

92 

91 

69 

75 

61 

64 

63 

69 

65 

66 

67 

70 

70 

65 

61 

64 

62 

65 

62 

64 

62 

63 

61 

61 

63 

65 

60; 

.31 

.24 

.23 

* 

* 

.75 

.  22 

.26 

.  17 

.  22 

.  57 

.  17 

.27 

.  19 

.21 

I 

.  58 

.  24 

.  23 

.  16 

.  23  «S.21 

82 

112 

130 

* 

319 

72 

129 

140 

157 

* 

* 

329 

94 

112 

170 

127 

* 

244 

54 

54 

99 

135 

4  59 

82 

76 

74 

78 

82 

76 

71 

78 

79 

77 

80 

73 

73 

_ 

_ 

73 

80 

82 

78 

54 

52 

50 

50 

51 

53 

48 

51 

_ 

_ 

53 

53 

54 

54 

52 

_ 

_ 

51 

52 

53 

57 

49 

.26 

.23 

.34 

.  19 

.28 

.  17 

.  24 

.24 

.  28 

.26 

.  14 

.  13 

.  18 

.23 

.21 

.42 

.31 

.  27 

.  14 

.  18 

.  18 

.  24 

.  15 

.16 

19 

21 

6  1 

26 

21 

15 

20 

18 

29 

37 

35 

26 

37 

58 

21 

* 

69 

19 

36 

22 

17 

13 

33 

26 

13 

.30 

.38 

.20 

.30 

.30 

.21 

.31 

.34 

.18 

.23 

.30 

.19 

.  19 

.18 

.23 

.24 

.12 

.14 

.16 

.24 

.29 

.31 

.29 

.21 

.19 

36 

75 

44 

53 

37 

33 

52 

56 

92 

60 

55 

58 

47 

37 

41 

102 

56 

45 

35 

54 

72 

60 

39 

55 

35 

.  50 

53 

.  40 

.  33 

.41 

.  41 

.  48 

.  46 

.43 

.37 

.29 

.27 

.31 

.32 

.33 

.40 

.30 

.  19 

.  31 

.32 

.39 

.35 

.34 

.42 

.32 

38 

il 

',  1 

33 

45 

32 

39 

25 

51 

39 

24 

72 

56 

38 

32 

54 

48 

26 

41 

30 

39 

27 

39 

45 

33 

90 

90 

85 

83 

84 

88 

90 

90 

86 

84 

87 

80 

80 

82 

85 

84 

82 

80 

82 

85 

87 

88 

83 

85 

80 

62 

57 

54 

54 

60 

59 

61 

61 

55 

55 

55 

58 

53 

54 

58 

57 

57 

56 

57 

58 

58 

59 

62 

56 

56 

.  19 

.22 

.27 

.20 

.21 

.21 

.21 

.22 

.22 

.21 

.23 

.00 

.12 

.10 

.  15 

.  14 

.14 

.14 

.14 

.14 

.15 

.  16 

.  17 

.  19 

.14 

.38 

.22 

.41 

.35 

.30 

.26 

.32 

.30 

.26 

.31 

.35 

.34 

.42 

.37 

.30 

.34 

.30 

.  29 

.  23 

.30 

.30 

.27 

.30 

.32 

.40 

13 

6 

21 

25 

6 

8 

10 

11 

18 

21 

23 

24 

76 

50 

9 

79 

70 

* 

63 

14 

9 

4 

15 

35 

98 

98 

99 

95 

95 

96 

100 

102 

99 

100 

99 

93 

93 

91 

94 

95 

88 

90 

92 

94 

96 

96 

97 

96 

96 

62 

65 

60 

58 

59 

64 

68 

72 

72 

71 

71 

67 

60 

61 

62 

61 

55 

59 

59 

62 

63 

68 

64 

63 

62 

.60 

.30 

.38 

.45 

.30 

.39 

.  53 

.34 

.30 

.30 

.  30 

.30 

.30 

.30 

.34 

.28 

.27 

.29 

.28 

.30 

.44 

.45 

.37 

.30 

.27 

56 

71 

66 

68 

40 

45 

54 

59 

47 

60 

87 

62 

54 

49 

52 

104 

75 

42 

40 

52 

44 

61 

57 

50 

45 

.31 

.29 

.29 

.26 

.31 

.29 

.33 

.32 

.26 

.24 

.29 

.16 

.22 

.23 

.24 

.26 

.20 

* 

.43 

.23 

.27 

.26 

.23 

.22 

.19 

20 

29 

29 

20 

32 

17 

17 

19 

45 

26 

40 

29 

30 

31 

25 

23 

22 

* 

42 

14 

22 

16 

26 

* 

45 

.26 

.24 

.34 

.  27 

.  27 

.26 

.  29 

.25 

.22 

.21 

.06 

.07 

.  16 

.20 

.16 

.20 

.21 

.18 

.21 

.21 

.23 

.29 

.23 

.18 

.22 

32 

22 

52 

20 

23 

22 

26 

25 

26 

37 

17 

9 

17 

21 

22 

24 

23 

21 

21 

22 

20 

31 

25 

25 

23 

.40 

.36 

.40 

.36 

.  34 

.37 

.  37 

.43 

.33 

.30 

.32 

" 

.14 

.28 

.28 

.  26 

.19 

.  18 

.35 

.30 

.30 

.38 

.  29 

.26 

.29 

.34 

.08 

.21 

.33 

.24 

.24 

.28 

.  21 

.06 

.16 

.  10 

.01 

.  16 

.22 

.22 

.  14 

.12 

.22 

.  18 

.19 

.21 

.19 

.  18 

.21 

.20 

45 

48 

50 

69 

40 

22 

31 

45 

69 

44 

70 

30 

48 

37 

40 

71 

34 

66 

24 

27 

18 

15 

58 

42 

20 

.30 

.25 

.25 

.23 

.22 

.24 

.30 

.26 

.30 

.20 

.  19 

.07 

.20 

.20 

.22 

.20 

.22 

.15 

.15 

.24 

.22 

.24 

.35 

.22 

.20 

40 

30 

60 

80 

30 

30 

40 

50 

50 

50 

60 

40 

70 

40 

70 

80 

40 

60 

40 

20 

30 

20 

70 

50 

40 

94 

90 

87 

88 

93 

96 

92 

84 

86 

88 

86 

79 

86 

89 

90 

88 

66 

87 

89 

91 

91 

92 

85 

86 

87 

62 

56 

58 

59 

60 

61 

62 

57 

52 

52 

61 

55 

58 

59 

60 

58 

56 

58 

58 

59 

59 

58 

64 

54 

56 

.32 

.32 

.  21 

.25 

.28 

.30 

.30 

.29 

.23 

.20 

.20 

.06 

.13 

.19 

.24 

.21 

.16 

.18 

.  18 

.24 

.22 

.24 

.23 

.23 

.22 

20 

31 

24 

24 

18 

22 

18 

23 

33 

26 

35 

20 

16 

16 

23 

47 

26 

24 

23 

20 

14 

16 

24 

31 

19 

98 

98 

85 

86 

87 

88 

88 

88 

82 

81 

82 

73 

77 

85 

86 

80 

80 

80 

82 

83 

85 

85 

80 

83 

82 

57 

54 

55 

55 

55 

57 

57 

55 

53 

57 

60 

53 

53 

56 

56 

56 

54 

54 

54 

54 

56 

57 

60 

53 

51 

.27 

.30 

.29 

.31 

.28 

.35 

.34 

.26 

.31 

.28 

.24 

.24 

.25 

.21 

.26 

.22 

.24 

.26 

.24 

.27 

.31 

.33 

.35 

.26 

.26 

.31 

.25 

.  24 

* 

* 

.64 

.24 

.  20 

.  16 

.  16 

* 

.  52 

.26 

.  19 

.  20 

.  22 

* 

.  54 

.  19 

.  15 

.23 

.23 

4.20 

31 

81 

57 

» 

118 

37 

72 

58 

64 

* 

* 

149 

42 

42 

52 

61 

• 

* 

133 

42 

13 

59 

52 

B3b 

.33 

.45 

.28 

.15 

.38 

.28 

.35 

.47 

.58 

.10 

.29 

.32 

.11 

.28 

.08 

.27 

.32 

.07 

.22 

.29 

.  26 

.42 

.28 

.28 

.23 

49 

59 

20 

99 

52 

76 

13 

105 

26 

8 

48 

83 

113 

80 

32 

92 

23 

8  5 

48 

29 

50 

49 

53 

63 

52 

.24 

.  28 

.20 

* 

* 

.69 

.30 

.29 

.21 

.19 

* 

.36 

.15 

.  19 

.  18 

.12 

* 

.48 

.27 

.23 

.21 

.18 

ti.21 

8 

23 

23 

* 

* 

48 

24 

22 

9 

12 

* 

40 

28 

23 

20 

16 

• 

* 

63 

51 

23 

21 

23 

0  24 

.42 

.36 

.31 

.24 

.33 

.45 

.41 

.32 

.25 

.24 

.20 

.22 

.22 

.28 

.18 

.15 

.19 

.18 

.11 

.12 

.29 

.27 

.29 

.17 

.  22 

.36 

.26 

.31 

.28 

.33 

.37 

.34 

.35 

.31 

.26 

.20 

.07 

.11 

.23 

.20 

.18 

.17 

.16 

.30 

.  40 

.30 

.32 

.17 

.23 

.29 

Avg. 
8.11 


ANTI0CH  PUMPING  PLANT  3 
BACKUS  RANCH 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE  (a) 


BURLI NGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (b) 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  4  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (c) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTI CELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  (d) 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP  .41 
WIND 
MAX 
MIN 


.30  .36 
29  60 


45  .54 
94     81  152 
84 

60 


EVAP  .31  .32 
WIND     55  88 


F.VAP 
WIN'D 
MAX 
MIN 

EVAP 


91  90 
60  53 


.30  .29 

70  40 

91  91 

60  56 


25   .25  .42 


WIND  30  38  39 
MAX  88  I  89  I  86 
MIN      60    62  57 

EVAP  .27  . 29 
WIND     22  30 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

M  I :. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
',!  I  N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND  I 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


1.01 
172 
96 


30  .32 
62  57 


.34  .45 

13 
101  1102 

68  65 

.45  .50 


.34 
38 


.61  .34 

247 

78  89 

52  57 


69  64 
87  89 


.47  .41 
123 


85  88 
61  58 


100    91  97 


.28 
39 


.41 
43 


.  28 
24 


.44  | . 39 
127  118 


.32 
20 


30  .28 
23  21 


29  1 . 29 

5  l  25 


6b 


.60 
250 
85 


45  .24  .23 
.40  30  20 
91    94  95 


56     58    60  62 


.32  .38  ,51 
31     41  83 

92  '  89 
58  61 


11 


.29  ,47 


1.51 
240 


.47 
118 


.  57 
118 


.91 
150 


80.5 
51.5 

7.67 
791 

8.83 
1892 
85.1 
57.1 

6.57 
1243 

5.74 
1680 
81.4 
54.0 

7.34 
1170 
83.2 
57.4 

6.73 
659 

6.98 
949 

6.43 
2432 


7.58 
1797 
84.9 
53.8 

17.55 
2501 
92.0 
64.6 

7.57 
3237 


6.87 
875 

7.90 
1695 

11.62 
1264 
85.5 
57.9 

5.52 


10.04 
718 
96.1 
63.5 

11.18 
1792 

8.03 
B  771 

6.90 
748 


6.44 
1404 

7.49 
1710 
88.9 
58.5 

7.44 
789 
85.5 
55.8 

8.72 


6.87 
1501 


9.18 
1765 


6.48 
706 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1961 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

oi 
Avg. 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.33 
52 

.32 
76 

.33 
77 

.35 
68 

.39 
63 

.31 
64 

.30 
46 

.30 
65 

.46 
111 

.30 

63 

.30 
45 

.33 
66 

.35 

62 

.29 
54 

.19 
32 

.23 

59 

.02 
30 

.09 
29 

.26 
76 

.23 
59 

.23 
51 

.27 
93 

.22 
63 

.30 
83 

,28 
66 

.26 
59 

.36 
91 

.27 
49 

.25 
136 

.39 
50 

8.51 
1938 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 

.30 
80 

.38 
85 

.30 
40 

.36 
35 

.34 
95 

.20 
40 

.20 
25 

.27 
40 

.34 
110 

.  17 
80 

.25 
15 

.24 

20 

* 

* 

.21 
85 

.25 
50 

.52 
30 

.18 
10 

.15 
40 

.15 
20 

.15 
10 

.15 
10 

.18 

5 

.  22 

35 

.15 
60 

.15 
10 

B  7 .  26 
1030 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

12 

21 

91 

15 

2 

-19 

15 

13 

11 

6 

7 

3 

6 

7 

6 

7 

3 

17 

1 

6 

6 

6 

1 

11 

3 

2 

°5 

3 

6 

2 

3.88 
303 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.56 
319 

.52 
186 

.45 
123 

.45 
60 

.49 
97 

.83 
224 

.36 
291 

.29 
173 

.36 
145 

.40 
120 

.38 
69 

.55 
129 

.54 
385 

.29 
210 

.23 
206 

.18 
149 

.15 
151 

.23 
141 

.34 
120 

.44 
270 

.25 
164 

.25 

132 

.27 
152 

.21 
111 

38 
64 

.33 
64 

.25 
36 

.49 
177 

.27 
200 

.29 
58 

11.03 
4726 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.28 

1.10 

* 

• 

.81 

.23 

.21 

.25 

.16 

.28 

.12 

.14 

.12 

.16 

.50 

.12 

.19 

.18 

.  16 

A 16 

B  5.74 
1240 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.27 

.27 

.25 

.30 

.29 

.30 

.37 

.43 

.30 

.26 

.27 

.  26 

.25 

.34 

.29 

.17 

.02 

.  10 

.  17 

.23 

.21 

.19 

.22 

.28 

.24 

.25 

.  20 

.26 

.20 

.18 

7.37 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.30 
28 

.39 
71 

.88 
191 

.16 
53 

.29 
28 

.41 
97 

.11 

126 

.25 
50 

.31 

22 

.32 
45 

.34 
42 

.12 

6 

.19 

35 

.23 
43 

.00 

.20 
55 

.31 
110 

.22 
73 

.20 
33 

.36 
112 

.  20 
41 

.22 
96 

.45 
44 

.16 
54 

.30 
115 

27 

52 

.30 

50 

.30 
121 

7.79 
1793 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

.32 
47 

1.24 
131 

.27 
17 

.29 
13 

.20 
23 

* 

* 

.69 
88 

.21 
18 

.28 
25 

.24 
6 

.20 
14 

* 
+ 

* 

.27 
28 

.19 

24 

.24 
22 

.  17 
10 

.19 
13 

.  58 

37 

.  19 
12 

.24 
34 

.19 
2 

.24 
31 

D.21 

t  16 

6.65 
611 

(a)  EVAPORATION  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(d)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,  MOUNTED 
0     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS 


ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND. 

RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


%  <0  > 

5  6  £ 
a,a  a 


Wind  epeed 
m  p  h 


1 1 


II 


Relative    humidity  averages 
percent 


Number  oi  days  with  precipitation 


8-0 


3AKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BURBANK  WB  AIRPORT 
EUREKA  WB  CITY 
FRESNO  WB  AIRPORT 
LONG  BEACH  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
PAKLAND  WB  AIRPORT 
iPOINT  ARGUELLO  WB 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
3ANDBERG  WB 
|3AN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
i3AN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 
|oAN  JOSE 

; SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

t     8 ; 00  A.M.  6  5:00  P.M. 


tN 
NW 
WNW 

wsw 

}W 


NW 

WNW 
JW 
JNW 

WNW 


25 
21 


18 
42 


8.0 
6.7 
6.1 

5.2 
6.2 
7.1 
5.2 

8.4 
6.1 
9.7 
8.1 

11.3 
6.2 

10. 1 
8.4 
5.2 
6.1 


36 
++16 

34 

21 
++21 
++18 

20 

++29 
++25 
36 
37 
++40 
21 
35 
26 


ENE 
ESE 


NW 
WNW 


3+ 
12+ 


24+ 
4 


78 
84 


544 
61 


48 
80 


1.0 
1.  1 
2.3 
2.9 
4.3 
1.1 
4.1 
4.3 
3.2 
1.8 
2.5 
5.9 
2.1 
1.8 
1.5 
4.0 
2.3 

1.4 
3.3 


i++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth 

in  Soil 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00  A 

M 

86 

87 

84 

84 

90 

94 

93 

90 

90 

89 

90 

83 

83 

85 

82 

80 

80 

80 

82 

83 

83 

84 

86 

81 

85.9 

MAX 

!  1  1 

]  12 

108 

l 

107 

109 

108 

107 

105 

106 

105 

112 

112 

106 

107 

1(17 

103 

105 

116,' 

103 

102 

96 

97 

98 

161 

102 

104 

104 

104 

98 

105.0 

MIN 

89 

H  S 

87 

87 

87 

86 

88 

8l 

77 

82.8 

8 

Inches 

9:00  A 

M. 

94 

93 

92 

S'l 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

90 

92 

93 

91 

91 

91 

91 

88 

87 

87 

87 

85 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

87 

85 

88.7 

MAX 

99 

98 

97 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

96 

96 

95 

95 

95 

94 

94 

91 

91 

91 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

92.9 

MIN 

93 

92 

91 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

87 

90 

;<] 

90 

90 

89 

89 

87 

86 

86 

85 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

86 

83 

87.2 

12 

Inches 

9:00  i 

M. 

96 

95 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

88 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

87 

90.8 

I nc he  s 

94 

94 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

90.8 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

'.16 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

89  5 

7g 

9  :  00  A 

M. 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87  0 

DAVIS 

1  WSW 

4 

laches  (b) 

MAX 

'j  J 

94 

87 

89 

91 

92 

88 

86 

86 

88 

88 

90 

88 

83 

83 

85 

72 

78 

82 

83 

82 

80 

81 

82 

83 

84 

84 

82 

83 

80 

84.9 

MIN 

77 

76 

74 

72 

74 

74 

71 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

67 

70 

68 

62 

64 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

70 

66 

62 

68 . 9 

RIVCRSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

1  J 

Inches  (c) 

MAX 

69 

69 

67 

70 

71 

71 

70 

68 

67 

68 

70 

69 

68 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

64 

63 

63 

65.9 

MIN 

66 

66 

65 

65 

■7 

68 

67 

66 

64 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

6  5 

64 

62 

61 

61 

60 

59 

57 

58 

M 

59 

61 

61 

61 

60 

63.1 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

67 

67 

67 

67 

68 

65 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

6  3 

63 

64 

64 

64 

64 

i,  ' 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

6  1 

61 

61 

63.5 

MIN 

66 

66 

66 

66 

65 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

6  3 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

hi 

60 

60 

62.7 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,    BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.   SEPTEMBER  5  TO  7:00  A.M.   SEPTEMBER  7  AND  FROM  8:00  A.M.   SEPTEMBER  25  TO  8:00  A.M.   SEPTEMBER  27,    (96  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 
MT  SHASTA  SKI  BOWL 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

3.0 
2 

4.0 
3 

0.5 
2 

0.5 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  judex 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

ditional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
ce  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

gures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

nthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  precipitation,   for  the  preceding  12  months     are  carried  in  the  June  issues 
this  bulletin. 

ations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
sue . 

visions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

less  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
vement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

aporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
d  Wind"  Table. 

ng-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Air port,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name ,  and  also 
aumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
ans  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

ter  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground, 
mples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
uses  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

tries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
ude  snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet ,   and  ice . 

.ta  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
Inowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
mes  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

iow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
ons  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
d  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowing : 

C     We  ighing  Rain  Gage  Recordi  ng  Stat  ion .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement ,    t ime  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat ion  made  near  sunset . 

T  Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

bscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
ney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.       Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

neral  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
TIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
D.  C. 

^formation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
[tion     SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
shington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
te logical  Data ,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


LOC ATFLL I  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 
.  BPANSCOMB  2  NW 
BpawlEy  2  sw 

1  BRAY   10  WSW 
8REA  CITY 
BREA  DAM 
BRFNTWOOP  6  SW 
6R IDGEPORT 

BRIDGEPORT   RANGER  STA 

I  6R I DGE V  I LLE  *  NNW 

i  BROCKWAY  SUMMIT 
8 ROOK  S  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BUCKHORN 

BUCK  5  CREEK  PH 
■  BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 
,  BULLAPDS  BAR  PWR  HOUSE 
,  BURBANK  F|RF  DEP  FC226B 

BUR8ANK  w6  AIRPORT 

BURLINGAME 

BURNEY 

burnt  ranch  i  s 

BURTON  RANCH 
BUT  TONw [ LLOW 
CABA20N 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 


CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
calekico  2  NF 
CALIFORNIA  MOT   SPRGS  OS 
CALISTOGA 
Callahan  ranger  station 
camp  angelus 

CAHPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OP.ISPO 

C AMPTONVI LLE  RANGER  STA 
CANBY  11  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT 1L 

CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


005  SANTA  CRUZ 
009  SAN  DIEGO 
013  LOS  ANGELES 
018  NEVADA 
031  RIVERSIDE 
034  MONTEREY 
046  MENDOCINO 
048  IMPERIAL 

050  SISKIYOU 

056  ORANGE 

057  ORANGE 

060  CONTRA  COSTA 

076  MONO 
"80  HUMBOLDT 
096  PLACER 
112  YOLO 
130;  BUTTE 

133.  PLACER 
142  MONTEREY 

149  SHASTA 

159  PLUMAS 

161  PLUMAS 

170'  SAN  BENITO 

180  YUBA 

192:  LOS  ANGELES 

194  LOS  ANGELES 

206  SAN  MATEO 

214  SHASTA 
215:  TRINITY 
216  CONTRA  COST  A 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 

253  SNTA  BARBARA 

272]  SAN  BERDINO 

277  CALAVERAS 

2BA  CALAVERAS 


24  35  52 

7  39  41 

6  32  57 

12  41  34 

26  33  55 

26  33  53 

27  37  53 
3ft  38  15 
3B  38  16 

7  40  32 


1    39  00 

24  35  48 

21|  40  52 

8  39  54 


13!  34  11 
13  34  12 
4  37  35 


ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 


1  i: 


369  SAN  BEPP1N0 
424  SAN  DIEGO 
428  CALAVERAS 
433  SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

YUBA 
MODOC 
MOOOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 
520j  SAN  BE  RO I  NO 

PLUMAS 
534  MONTEREY 


38  15 

39  38 
35  2ft 


STA  1  ION 

INDEX  NO.  | 

rn?iMTY 

LUUIN  1  I 

0 

< 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

ABBOTT  MINE 

00  Of 

LAKE 

23 

39 

02 

122  26 

1965 

8A 

CLARENCE  0  REED 

ACTON  ESCONOIDO  FC261BE 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118  17 

5P 

J  C  FASSOLD 

AOFLANTO 

O024 

SAN  BEPOINO 

1  3 

34 

35 

117  25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

AOIN  RANGER  STAT  1  ON 

jc  1  s 

MODOC 

21 

41 

12 

120  57 

4193 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0064 

CONTRA  COSTA 

52 

122  02 

405 

9A 

GiOVANNI   8  MUZZ  INI 

ALDER PO INT 

?■-  BS 

HUMBOLDT 

1 

1  1 

123  36 

435 

MRS  CORA  C  OL  SEN 

AL 1  SO  CN  OAT  MT  FC  446 

0115 

LOS  ANGELES 

34 

19 

118  33 

2367 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

0]  36 

33 

50 

116  46 

1735 

SS 

ALPINE  F IRE  DEPT 

ALTAHFNA 

LOS  ANGELES 

1  ■ 

11 

118  08 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L*W  A SN 

0 ;  6 1 

*» 

29 

120  32 

4365 

8A 

8A 

-  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

SAN  8ERDIN0 

34 

34 

115  45 

635 

STATE   DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

35 

119  29 

205 

SP 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0  2  1 « 

34 

122  26 

1815 

6P 

6P 

ANTIOCH  FIRRFBOAon  MILL 

0?27 

CONTRA  COSTA 

27 

01 

121  46 

10A 

IDA 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

CONTRA   COST  A 

37 

59 

121  44 

60 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AN2A 

0235 

33 

33 

116  40 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

30 

34 

52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117  13 

2935 

SP 

APPLE  VALLE  v  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35 

07 

120  34 

105 

BA 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTFPF Y 

24 

it 

14 

121  29 

800 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

36 

29 

118  50 

1708 

8A 

8* 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHE  IM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

55 

117  53 

340 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  POAO 

0372 

17 

38 

25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

0374 

TULARE 

36 

28 

118  40 

6400 

S 

CORPS  OF  ENGIf-EERS 

AUBEPRY 

0379 

FRESNO 

2" 

37 

05 

119  29 

2005 

7P 

•  F 

PETE  E  DUBOSE 

AUBURN 

0383 

PLACER 

38 

121  04 

1297 

Tt 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

21 

118  20 

0 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

,-  !  ■■ 

KINGS 

35 

54 

120  03 

550 

8A 

CLOSED  8/1/61 

A2USA   CITY   PARK    FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

34 

08 

117  54 

610 

5F 

CORNEL  1  US  SM ITh 

BACKUS  RANCH 

04lfl 

KERN 

34 

57 

llfl  11 

2645 

5P 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36 

38 

119  01 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0425  MARIPOSA 

14 

37 

40 

119  40 

7300 

s 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

SAN  8EPD 1  NO 

35 

116  04 

940 

L   E  METHENY 

BAKER  9  NNW 

04  M 

SAN  BEROINO 

35 

23 

116  07 

1045 

BA 

8A 

L    A  WTR   +  PWR  OEPT 

BAKFOSF IELO  WB  AIRPORT 

KERN 

10 

35 

119  03 

495 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

1  1 

?' 

55 

119  05 

1720 

SP 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

56 

122  47 

6500 

V  A  R 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  paok 

ORANGE 

2£ 

56 

117  51 

575 

SP 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

SAN  0IEG0 

32 

41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BAPSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

34 

54 

117  01 

214? 

4P 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  PIOGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

3* 

119  54 

5300 

VAR| 

s 

II  S  FOREST  SERVICE 

BEAR  TRAP  MEADOW 

05  96 

TULARE 

36 

118  52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

P1VERSI0E 

2! 

56 

116  59 

2613 

8A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116  58 

3045 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

0609 

RIVERSIDE 

33 

56 

116  57 

2600 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

!7 

3B 

119  47 

ir. 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

05 

118  27 

540 

5P 

z 

T  J  LE  BLANC 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

\ 

37 

05 

122  06 

504 

5P 

5P| 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BERKELE  y 

..  9  3 

ALAMEDA 

37 

52 

122  15 

299 

BP 

8  P. 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

23 

38 

33 

122  14 

480 

|  f!  1 

10A 

10A 

s 

HARVEY  0  FRYER 

8E5WICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

1  2 

41 

52 

122  1* 

6140 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

21 

41 

07 

121  08 

4130 

c 

MARK    P  HICKS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

TRINITY 

,t 

123  15 

1272 

8A! 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 IG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BERDINO 

28 

116  55 

6745 

5P 

5P 

BIG  BEAR  lk  FIRE  D 1  ST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

ZB 

116  58 

6815 

7A 

C  H 

MRS  MARGIE   A  SIMPSON 

BIG  BEND  RANGFR  STATION 

0747 

PLACER 

8 

39 

18 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

07  5  S 

FRESNO 

27 

37 

12 

119  15 

4928 

5P 

5P| 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-E 

LOS  ANGELES 

2( 

34 

10 

117  49 

1575 

5P 

D  E  WILSON 

BIG  PINE  CREEK 

0761 

37 

08 

118  28 

10000 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117  41 

6862 

5P! 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

07 

36 

15 

121  47 

235 

8A 

STATE  park  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E 

LOS  ANGELES 

13 

1  a 

118  11 

2315 

5Pj 

WILLI  AM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

081B 

LOS  ANGELES 

13 

11 

118  30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGJNEFRS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0B19 

37 

15 

118  35 

8154 

MID1 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

OB  2  ! 

FRESNO 

I  I 

118  34 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  W8  AIRPORT 

0822 

INYO 

37 

22 

118  22 

4108 

M  1  D 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

22 

118  43 

9390 

1  :■■ 

12M 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0851 

SANTA  CLARA 

37 

I  B 

122  10 

2330 

MR 5  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

2J 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

8 

39 

17 

120  42 

5280 

MIO 

MID1 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

f  9  ::  1 

HUMBOLOT 

40 

55 

123  49 

97S 

9A 

8LYTHE 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

268 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8LYTHE    7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114  43 

390 

C 

STATE  0[V  OF  FSTRY 

BLYTHE  faa  airport 

0927 

RIVERSIDE 

3 

33 

37 

114  43 

390 

M|0 

Ml  0 

FEO  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

23 

120  06 

5532 

SA  8A 

HAROLD  M  PABST 

BON  1 T A 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117  02 

5P 

R  M  ALLEN 

BOONV1LLE    HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENOOC INO 

17 

39 

123  22 

342 

8A 

STATE  0|V  OF  HWYS 

BORON 

Q  g  j  g 

KERN 

35 

00 

117  39 

2455 

c 

KERN  CO  F IRE  OEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

6 

33 

116  25 

74  5 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

D  9  H  [ 

SAN  DIEGO 

116  21 

625 

8A 

01  GIORGIO  FRUIT 

BOULOEP  CREEK 

2175 
3350 
3055 


22  12 

16  17 

18  22 

20  40 

16  48 

20  48 

15  33 


20  35  4800 

21  05  ;  1 
21  51  3 
21  20  1 
21  12  5 
21  11  1  1 
21  09  1 


18  22       699  mid 


21  40 
23  28 

22  05 
19  28 


21  02 
21  03 
20  52 
18  34 


VINCENT    0   LOC ATELL I 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  D  SIMS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  : 


S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
1       BRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  JOYCE    A  FARNHAM 

I  U  S  FOREST  SERVICE 

Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  ERNEST  A  wEFERLING 

MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
j  P  G  +  E  COMPANY 
|  MRS  F AYE  D  MC  HUGH 

M°S  LOLA  F  GALLI 
I  P  G  +  E  COMPANY 

CHIEF  W  J  TAYLOR 
J  I  U  S  WEATHER  BUREAU 
'  CITY  OF  BURL INGAME 

M»S  RUTH  C  FSTFS 
I  PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERV 
JOSEPH  J  SCHOLL 
U  S  FORE  ST  SERV 
STATE  DIV  OF  HW 
ARCHIE  C  LEACH 


BAY  I 


I  UTL 


ENGINEERS 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P   G  +  £  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


STATION 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAP  GROVE 
CEOAP  POINT  RANCH 
CEOARV I LLE 

CENTERV 1 LLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  D 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CHITTENDEN  PASS 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

CHULA  VISTA 

C I TRUS  HE IGHTS 

C  L ARE MONT  FC  230D 

CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAP  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVEBDALE    11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL  I N6A 
COALINGA  1  SE 
COAL INGA   14  WNW 

I  COFFEE  CREEK  RS 

,  COHASSET 
COLBYS  FC  53  0 
COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLGATE  POWER  HOUSE 


SISKIYOU 
FRESNO 
MARIPOSA 
MOOOC 


LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 


1890i  BUTTE 

1896!  LOS  ANGELES 

1905  MONTEREY 

1907  SHASTA 

1912  PLACER 

1916  YUBA 

1948.  COLUSA 

1953  TEHAMA 

1962  CONTRA  COSTA 


CORCORAN   IRRIG  DISTRICT  2012  KINGS 


,  CORDES 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COPRALITOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
C RABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
'  CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

!  CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

pcuivcn  city 

CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 

,  CMYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 
OAGGETT   faa  AIRPORT 


2015,  LAKE 
2027  TEHAMA 
2031  RIVERSIDE 
2048  SANTA  CRUZ 
2069  INYO 
2nei  MENDOCINO 
2fi84  MENOOC  INO 


OANA  2  SE 
DAVENPORT 
1  DAVIS    1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
;  DEL  MONTE 


2103 
2111 
2114 
2139' 
2147 
2148, 
2150, 
2163 
21 

2198 
2214 
2218 
2224 
2236 

2248 
2249 
2255 
2257 

2269 
2290| 
2294 
2296 
2  306 
2919 
2331 
2334 
2346! 
2362 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SA8L A 

DESCANSO  RANGER  STATIOI 
DIAMOND  BAR  HO»SE  C*MP 
0OB8INS  COLGATE  FO°E6A Y  2658 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  2467 
OOS  RIOS  2490 
DOUBLEBUNK  MEADOW  1  2492. 

OOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C  2494 


2369 
2389 
2402 
I  2406 
2432 


DOWNIEVILLE  ranger  STA 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 


DUNN  SIDING 


DUNSMUIP  RANGER   STATION  2572  SISKIYOU 


FAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEADOW 
!  EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

El  modena 
elsinore 
elsinore  4  sse 
esconoido 

escondido  park  hill 


ETNA 
^EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
I  EXETER  FAUVEft  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FA  I RMONT 
FALLBROOK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
F IGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 

FINLEY   1  NNE 
FINLEY  1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE   POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  0AM 
FONTANA    5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 


32  36 
38  42 
34  07 


3ft  25 
41  43 
38  58 


118  37 

119  55 
121  13 
121  4T 
121  36 

120  12 
119  01 
1  17  06 

121  18 


117  43 

121  32 
123  27 

122  39 

122  59 

123  13 
119  17 


36  08  1  120  . 
36    14      120  ■ 


21 


35  41   05  , 
39  55  I 
13  34  18  ! 


I  23  40  24  I 
8,  39  06  I 
8.  39  20 
23  39  12 
1  23  40  03 

*|  37  58  I 
!    1'  38  53  i 
12  41  59 
9  36  06 
23   38  51 

28  33  52 
20   36  59 

1  19:  36  29 


13      121  41 


LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 

SHASTA 

SANTA  CRUZ 

YOLO 

MODOC 

MODOC 

INYO 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 
STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

NEVADA 
MENOOC I  NO 
TULARE 
LOS  ANGELES 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570  SAN  BEROINO 


2640  COLUSA 
2653  TULARE 
2709.  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728.  AMADOR 

2735  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
27  56  MONO 
2T60  SAN  JOAQUIN 


SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLOT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LAS  SEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

TRINITY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


17|  41 
15   34  14 
4  38  02 


124  I 

124  12  : 


118  23 
123  38 
122  52 

119  37 


23  38  32 

21  41  44 

21  41  13 

6  36  28 


120  22 

121  23 
116  52 


36  36  121  52 

37  25  121  23 
37  32  120  46 
39  52  121  37 

32  31  116  37 

33  59  117  50 
39  21  121  12 


123  21 

lie  36  1 
lie  oe 


14  37  45 
23  38  53 

15  35  03 


17  38   12  122 


33  ' 

23  39  22 

11  36  44 

25  32  53 

6  32  46 

16  38  20 

29  34  36 

17  42  00 
38  37  56 
16   3B  14 


2  a    3  i    i  7 
3?    33  07 
I  33  33  07 


16  38  31 

32  34  44 

29  34  24 

23  39  01 

?3  38 

a  ie 


34  11 
2B|  34  05 
40  23 


118  11  10600 
j  123  15  I  1385  j 
.  123  05  j  1314 

117  52  575 
116  30  2300 

115  38  i  250 

118  20  10720 

116  17  1500 
124   12  40 


2895 
4240 
'  4385  j 
i  1515  1 
1  3000 


122    16  2420 


115  27       973  : 


116  49 
115  34 

120  40 

2075 
171  I 
9600 

121  11 

117  47 
117  20 
117  19 
117  03 
117  04 
117  31 


118  26 

117  15 

121  15 

122  27 
124  20 
120  42 
120  00 

lie  36 

122  52 

122  52 

122  57 
120  09 

120  19 

118  58 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 


5937       8A  6A 


ft: 


MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MRS  C  B  KROEKER 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

VICTOR  L  HASKIN 

EVERETT  C  HATCH 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESTERN  SALT  COMPANY 

JAMES  D  GOODR1DGE 

C  F  ELDER 

F  P  BRACKETT  OBSY 
AMEP  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARD1NE 
C    1  VAN  GLENDINNING 


U  S  FOREST  SERVICE 
COAL INGA  F I  RE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MP  S  CHARLES  HOWELL 

U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  E  SMITH 
ROBERT  L  CHANDLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 


WA  T  SON 
B  LEE 


S  S 

CLOSED  5/31/61 
FOANKLIN  K  OFED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  01 V  OF  FSTRY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
1       GRANT  W  HANCOCK 

U  S  FOREST   SERVICE  ! 

WILLIAM  B  TEMPLE 

HOWARD  F  BAILEY 
1  COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  ROBERT  A  CRAWFORD 
1  PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
1  CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
'  STATE  DIV  OF  HWYS 

CLUB  SAN  MORIT2 
.  C*H  SUGAR  REFINING  CO  J 

!  U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  C ITY  BUS  LINE 

OONALO  E  INGRAM 
,  MRS  M  v  CUNNINGHAM 

JOHN  S  ROWELL 
I     !  A  M  LEWIS 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 
!  U  S  FOREST  SERVICE 

COOL  WATER  RANCH 
■  FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMFNT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
I       DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANI SLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
I       P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
STUART  T  PR  ICHETT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNE  Y  F [RE  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE  • 
JUNIUS  M  D I KON 
I        FRANK    M  ROWLAND 
JAMES   B  PAY 
W  0  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  6  HUNT 
EARL  K  WOBSER 
U  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 
i  METRO  WATER  Dl STRICT 

I  ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

P  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EW1NG 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONOIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  OIST 
CHARLES  O  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MPS  H  S  HIE  RONYMUS 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

JAMES  T  MEL VIN 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  F I SH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 


s 


r 


316  - 


STATION  INDEX 


STATION 


STMILl    RANGER  STA 
CS  OF  SALMON 
f  Pir-  ... 

r  Bragg 

BRAGG  AVIATION 
DICK  1  NNE 
JONES  6  ESE 
JONE«  BANGEB  STA 
ROSS 
EDOM   B  NKH 


313* 
3151 
.  3157 
I  3161 

?16«. 

3173 

3182 
3191 
3232 


COUNTY 


MENDOCINO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 

sisk i you 

SISKIYOU 
SONOMA 
SAN'A  CRUZ 


tCH  GULCH  32*3!  SHASTA 

SNO  Wfl  AIRPORT  3257i  FRESNO 

KNT  GOVERNMENT  C AMP  i  326ll  FRf^NO 
.ERTON  ARBOUFS  RANCH*  32T91  ORANGE 
.ERTON  DAM  I  3285  ORANGE 

.ER'ON  MILLCREST  RE  S  328S1  ORANGE 
3ERV ILL  E 
DEN  VALLEY  2  S 
JUET  OANGEB  STAT  [I 
LAKE 


i  33Z»  I 

!  3338  FL  DORADO 
I  3357]  DEL  NORTE 

3  36  9  MONO 

!  3361  EL  DORADO 

■  330*  EL  DORADO 

3387  SANTA  CLARA 

3368:  EL  DORADO 

:  339Ti  TULARE 

3*02  SNTA  BARBARA 

3*10  SAN  DIEGO 

3*1 7  SANTA  CLARA 

3419  SANTA  CLARA 

3*22  SANTA  CLARA 


WALE   STAPEN  FC  293G  3*50  LOS  ANGELES 


*I  1? 
*1  51 
39  27 
39  2* 


*1  36 
38  31 
37  03 


n  54 

33  5*  ! 
33  53  1 


37  *5  119 


tGETOWN 

(GE  TOWN  RANGER  STA 

JfB  RANCH 

.E  CREEK  CAMP 

IT  FOBEST 

MLTAB  DAM  NO  2 

.ESPIE  FIELD 

»Y 


NDOOA  WEST  FC  185 
HILLE 

WVILLE  FULTON  »S 
Q  RUN 

(ALES  9  ENF 
SE  LAKE  WEST 
IE  MEADOW 
KITE  BASIS 
IT  GROVE 

SS  L A*E   HWY  MNTC  ST 

SS  VALLFY 

SS  VALLEY  NID 

TON  1  w 

ENVIEw 

ENV1LLF  RANGER  STA 
EZLY  FLATS 
irtLANO  2 

veland  ranger  sta 
Irneville 


NFS 


IVON 


JWEE 

F  MOON  BAY  2  NNW 
JILTON  BRANCH  RH 

ILTON  AIR  FORCE  BASE  373*  MARIN 
FORD  37*7  KINGS 

[SEN  D«m  I  37AJ  Los  ANGELES 


3*52  LOS  ANGELES 

3*63  KERN 

3*65  KERN 

3*91  PLACER 

3502  SAN  BENITO 

3510  MODOC 

3529  TUOLUMNE 

35*8  FRESNO 

3551  TULARE 

.  356*  SISKIYOU 

3571  NEVADA 

3571,  NEVADA 

3578  SONOMA 

361*  SISKIYOU 

3621  PLUMAS 

36*9  EL  DORADO 

3669  TUOLUMNE 

3672  TUOLUMNE 

36 S3  SONOMA 


3703  LOS  ANGELES 

370*  LOS  ANGELES 

3710  INYO 

371*  SAN  MATEO 

3725  PLUMAS 


1    38  5* 

1   38  55  i 

4!  37  22 

1    38  59  . 

9  36  3* 

32  3*  31 

33  32  *9  , 
20:  37  00 
20|  *7  02 
20'  37  0* 

13  3*  09 

26   3*  08 

10   35  *3 

10   35  ** 

8   39  10 

?*  36  33 

52  I 


21 
37 

11    36  52  118 


12  *1  38 
6  39  I? 
8  39  13 


22   38   30     123  i 


,  2701 
j  3001 
21*0 


31*0 

J  3500 
32*0 
2350 

8900  ' 
10000 
6580 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


16      118   16  2*50 


py  camp  range p  sta 
ris  gaging  station 
rison  gulch  rs 
*Y  L  ENGLEBRIGHT  pa* 

CREEn  RS 

CREFK  PH  NO  • 
(FIELD  PUMPING  PLANT 
FORK  RANGE"  STAT  ION 
[WARD  6  E  SE 
LDS8UBG 


TS 

ERGS 

RETT  MEADOWS 
GES  DAM 
GEES  FC  60  A 
LISTER 
LISTEP  2 
■EYDEw  2  w*w 


3761  SISKIYOU 
3787    SNTA  BARBARA 
3791  SHASTA 
3800  NEVAOA 
3821  SHASTA 
3«2*  SHASTA 
3835  RIVERSIDE 
3859  TRINITY 
3863  ALAMFDA 
30  75  SONOMA 


13  3*  16 
19  36  08 
*  37  29 
8  40  16 
17  38  0* 

11  36  20 
13  3*  16 

12  *1  48 
33  3*  *6 
23  *0  22 

8  39  1* 


6  33  42 

35  *0  33 

*  37  39 

22  38  37 


UK  15 

117  57 
122  27 

121  05 

122  31 

119  *D 

118  25 

123  23 

120  25 

122  SB 

121  16 
121  3D 

115  38 

123  10 

121  58 

122  52 


-2     MID  MID 


3015  BA  8A 

1370  8A  8A 

23*0  BA 
925 

102  6P  6P 


LAND  B  n  c 


LAND  LARGO  STATION 


KLFBPOOY  LAKE 

TER  DIST  GRAVES  "CH 

TERS  DAM 

T1NGT1N  LAKE 


3878 
3896 
3899 
391* 
3925 
3926 
3935 
3939 
3955 
3987 

4010 
4012 
401* 
*017 

*025 
*07* 
*082 

*A84 


LLWILD  RANGER  ST* 

ERIAL 

■EPENDENCE 

•EPENDENCE  ONION  VL' 


4223 

*232 
42  35 
*?59 
6?7S 
4280 
4263 
4288 
*297 


N  MOUNTAIN  LOOKOUT 
S  VALLEY 
NSONOAlE 
MUA  TOFE 

IAN  WYNOLA 
'CAL  DA" 
SE«  MEADOWS 

RANCH 
LOGG 

SEYVILLE 
5EYVILLE   «  SW 
TFIELO 
LINGER 

N  PlvER    INTAKE  NO  3 
N  RIVER  PH  NO  1 
N  RIvEB  Ph  NO  3 
TLEMAN  CITY  1  SSW 
TLEMAN  STATION 
ARC  POWER  MOUSE 

IG  CITY 
MATH 

ELAND  10  SSE 
S  FER»Y  2  SE 


4412 
44]8 
447? 

4467 
4480 


SONOMA 
RIVERSIDE 
RIVERSIOE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  PFNITO 
SAN  BE BO I  NO 
TUOLUMNE 

SISKIYOU 

LAKE 
TULARE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOC 1  NO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
TEHA-A 
CALAVERAS 
FBESNO 
TRINITY 
DEL  NOBTE 
SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

INYO 
INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BEROINO 

EL  DORADO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BEPDINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTfl  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 


22  3"  37     122  32 


33  3  3  40 
33  33  1* 
20  36  23 
20  36  IB 
15  3*  25 
37  37  57 
23  38  56 

12  *2  00 

23  38  51 
9  36  22 
33  33  03 

13  34  13 
20  36  SI 
20  36  51 
17  40  1* 
35  41  03 
33  41  02 
23  39  01 

22  39  01 

37   36  11 

30   35  OS 

37   38  06 


120  55 
120  42 
117  18 


1630 
4355 
2700 
2160 
2765 
3195 
3570 
1480 
2900 


123  00  2310 


2) 


11 


3*   38  12 

27  37  14 

33  40  37 

17    41  S* 

27  36  25 

33  33  *5 

6  32  51 

19  36  48 

19  36  *6 


16  38  20 
1  39  05 
6  3*  08 


123  27 
123  46 
120  *0 


3220 
7020 
1260 
1250 
2650 


5P    5  P. 

7A  7A 


in 


SB 
08 

33  33  OS 
33.  33  06 
3 ?l  34  29 
27  37  18 
6   3*  10 


120  56 

120  51 

115  OB 

120  21 I 

120  18 

110  32 

116  19  1 
116  36  J 
116  39  . 
119  31  1 
119  06 


4*88i  LAKE 
*493j  LAKE 
45P01  MARIN 
4508,  SAN  JOAOUIN 


40 


23  38  59 
23  38  56 
17  37  57 
27  37  *1 


BEL 

lUBZ  STRAWBERRY 
CRESCENT A  FC  251 
AYETTE  2  NNE 
'UNA  BEACH 
'UNA  BEACH  2 


5  MONTEREY 

•  5771  DEL  NOBTE 

45871  HUMBOLDT 

459P  STANISLAUS 

4602  HUMBOLDT 

4616  EL  dorado 
*62e|  LOS  ANGELES 

4633.  CONTRA  COSTA 

*6 *T  ORANGE 

*630  ORANGE 


122  50  j 
12?  53 

122  33 
1?1  26 

!  118  29  ! 
!  118  47  | 

118  26 
i  119  58  1 
j  120  05 

121  52 

I  121  08 
124  02 

I  123  5* 
120  39 

123  57 
I  120  09 

118  15 

122  06 
117  *7 
117  48 


U  S  FOREST  SERVICE 
MPs  MARJORIE  MC  BROOM 
L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  R  PATON 
CARL   C  CRAMER 
U  S  FOBEST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BLIP  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 


WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US   NAT   PABK  SERVICE 
SANTA   BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  rjCKMAM 
SFTH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  m  BOGUE 
I  C  EVERL Y 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I     I  US  NAT  PARK  SERVICE 

!  MR5  ALBERTA  GOODE 

1  CARL  E  PEYEB 
NEVADA   IB8IG  DIST 
HOME B  L  PARNFLL 
MRS  EMMA  R  PERt IRA 

I  U  S  FOREST  SERVICE 

I  MRS  LAURA  8  CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  I  BUTTNER 


JAMES  P  K|N0»FD 

JAMES  P  KINOPEO 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FOBCE 
STATF    OIV  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MPS  ABB  I E    5  iRENNAN 
HEALOSflURG  F I  BE  DEPT 

|  WALDO  F  IVERSON 

LAKE    HEME  T    MUN  WATER 
SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX 
C  VISTA   IPRIG  Dl ST 

MAX  D  LEY 
C  MB  s  CLORENE  AKE°S 

ROY  E  WALTERS 
8 AC  M       HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLOSED  6/30/61 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  H06ERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 

C  CITY  OF    HDLL  I  STEP 

MRS    ANNE   M  ADAMS 

C  BUR    INOIAN  AFFAIRS 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

C  MRS  CHR I  ST INE  M  HUFF 


MPS  ANN  ROTTA 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  *  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS   FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   I DB I A  MINE  •  CMEM 

1    |  U  S  FOREST  SERVICE 
IMPEBJAL    1RRIG  DI5T 
L  A  WTR  ♦  PWB  DEPT 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  F | BE  DEPT 
fUSNOTS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
I  E  ROSE 

METRO  WATER  DIST 

sj       CLOSED  6/16/61 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

ZENOS  Y  COLEMAN 
I  CHARLES  VlLINF* 

JOHN  K  CHASF 
St  SO  CAL  IF  EO'SON  CO 
!  KEE  RANCH 
j  MRS  RUTH  F  RUB  I  NOW 

CO  FARM  +  HOME  ADV 
I  MRS  KAREN  V  BACCI 
HENRY  H  MULLFB 
PAC  COAST  AGGRFGATES 
MRS  L  ILA  LOFBERG 
SO  CAL  IF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ST ANDAB p  OIL  CO  CAL 
P  G  •  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  W1LLMS 
DENN I S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENT A  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  OISTRICT 


STATION 


LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAHESHORE 
LAKES  IDE  2  ENE 

LAKE  SPAULDINO 
I  LAKE   SPA'JLOING  DAM 
I  LAKE  WOHLFORD 
1  LA  MESA 


LA  PANT. A  RANCH 
,  LA  POPTE 
L A3  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT  j 
I  LAYTONV I LLE 

I  LEBEC 

j  lechuza  patrol 

,       STATION  FC  352  B 
LEE Sv I LLE  KEEGAN  Ranch 
le  grand 
lemon  cove 

lewis  cp  kings  canyon 

1  LINOSAY 

LITTLE  TU JUNG*  GOLD  CA 
1  L  I  TTLE  VALLEY 

L IVEBMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  BCh! 

LOCKWOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LOO  I 

.  LOGAN  MEADOW 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
LONE    T R F E  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 

'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANGS  ARBlJBI  I A  RANCH 
LOS  GATOS 


LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIFTOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBSEY  B IOGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYAL  TON 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVO 
LYTLE  CREEK  POWER  MOUSE 

LYTLE  CREEK  RANGER  ST  A 


MAMMOTH  PASS 
MANDE  V  I LLE    I SL AND 
MAN?  AN  I T  A  LAKE 
MARCH  F IELD 


MAfiKLf EVILLE 
MART  INEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ    F I Rf  STATION 

MARYSV1LLE 

MAT  HER 

MC    CARTHY   POINT  PS 

MC  CLOUO 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  5E 

MEDICINE  LAKE 

MEN DOT A  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT   SPR INGS 

MEYERS  *  SW 

MEYEPS    INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLE  TOWN 
MIDOLEWATER 
MILFORD  LAUFMAN  PS 
M ILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 


SPENGLEP  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

HON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
|  MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

MONT  I  CELLO  DAM 
MOOPPARK  1  SSE 
MOB  EN  A  DAM 
MOBGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
l  MORON GO  VALLEY 
MORBO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  ' 
MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BALOY  FC  85G 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATEJ 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

MOUNT  HEBRON  RANGER  ST 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA    SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT   TAMALPAIK  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMSO  BASIN 
NACIMIENTO  OAM 

•NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO    1  NW 

NEEDLES 

NEEOLFS  FAA  AIRPORT 


SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 

SI SK I  YOU 

MENDOCINO 


I  2  5 


MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 


.  MENOOCINO 
'  SAN  BEROINO 
.  SAN  BERDINO 


52 

8  39  19 
Si  39  20 
331  33  10 
13  32  46 
:  5  r»  <■? 
24'  35  23 
8  39  41 
8.  39  41 
12  41  44 
7    39  42 


122  SS 

lie  37 

122  23 


117  00 
117  01 
11B  09 


5156 
4960 
1500 
530 
2350 
1550  | 
4975 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


863!  KERN 

967  LOS  ANGELES 
880;  COLUSA 
884,  MFRCEO 
890  TULARE 
920  FRESNO 
957!  TULARE 
986  LOS  ANGELES 
988j  LASSEN 

9°7  ALAMFDA 

D02j  LOS  ANGELES 

017  MONTEREY 

023  SAN  DIEGO 

032!  SAN  JOAOUIN 

040;  MADERA 

064  SNTfl  BARBARA 

"67  INYO 

074    SAN  JOAOUIN 

078  TUOLUMNE 

082  LOS  ANGELES 

085  LOS  ANGELES 

088  SIERRA 

098  KERN 

107    SNTA  BARBARA 

1 14  LOS  ANGELES 

115  LOS  ANGELES 

118  "FACED 

119  MEPCED 

123   SANTA  CLARA 


.  ]0[  3*  50     118  S2  3S85 


33i  3*  05 

?3|  39  09 

27  37  14 

9  36  23 

11,  36  48 

9  36  II 

13l  3*  19 

21   40  54 


119  02  \  313 
11*  41  4650 


37  39 

34  2fl 

35  58 

36  07 

37  20 
34  40 
36  27 


121  *7 

117  45  , 

121  05  | 

117  15 
121  17 
119  19 
12P  29 

118  03 


40       SP  SP 


SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
5215   SAN  BtPDINO 

2)8  SAN  BERDINO 
231  LASSEN 
233  MADERA 
244  TRINITY 
256  LOS  ANGELES 
?58  LAKE 
2B4  MONO 
5296  SAN  JOAOUIN 
311  SHASTA 
326  RIVERSIOE 

5333  SALANO 
338  rERN 
3*h  MARIPOSA 
356  ALPINE 

371  CONTRA  COSTA 

372  CONTRA  COSTA 
377  CONTRA  COST  A 

5385  YUBA 
*00  TUOLUMNE 


449  SISKIYOU 
496  FRE5NO 
502  RIVERSIDE 
305  SISKIYOU 
528  FRESNO 
532  MERCED 
535  MERCEO 
550  FRF SNO 

571  EL  DORADO 

572  EL  DORADO 

586  PLACFP 

598  LAKE 

602  KERN 

623  LASSEN 

629  SAN  BEROINO 

632   SAN  BEROINO 

669  TULARE 

679  TEHAMA 

680  Tulare 
713  humBOLOT 

721  san  beroino 

723  FRESNO 
738  STANISLAUS 
7*1    STAN  I SLAUS 
756  KERN 
5777  TULARE 
779  MONO 
765  SISKIYOU 
795  MONTEREY 
809  SHASTA 

818  NAPA 

5823  VENTURA 
8*0   SAN  DIEGO 
B44    SANTA  CLARA 
8*6    SANTA  CLARA 

5853  SANTA  CLARA 
663  SAN  BEROINO 
666  SN  LUI S  OBPA 
869  SN  LUIS  OBPO 
890  SAN  BERDINO 

90oj  SAN  BERDINO 
9091  EL  DORADO 
915  CONTRA  COSTA 
933|  SANTA  CLARA 
940|  SISKIYOU 
941;  SISKIYOU 
97*  SANTA  CRUZ 
960  SISKIYOU 
982  SISKIYOU 
9H3  SISKIYOU 


37  36  11      120  i 


13  33  56  116  23 
13  34  03  116  14 
27  37  03      120  51 


4  37  11 

32  3*  33 
10  35  37 


4  35  53 
26  3*  06 
28   3*  12 


116  58  3015 
121  27  355 

117  20  1160 
117  27  2250 


28   3*   1*      117  ; 


27  36  58 
17  *0  27 
2?  3*  2* 
23  3«  51 
19  17  37 
2i  38  02 
23  *0  32 


06  122  16  32 

05  119  23  680 

29  119  58  2011 

*2  119  47  *S46 

58  122  08  225 

58  122  06  278 

01  122  06  26 

1  09  121  36  6* 

53  119  51  4515 

11  121  41  3800 


122  08  3300 

119  26  4*60 
116  02  -175 
121  37  6726 

120  22  1A8 
120  29  169 
120  29  168 
120  52  1165 
120  01  6470 
120  01  6342 


37  16 
37  19 
36  42 


1  39  03  120  4* 
23  38  *5      122  37 


56      115  32 


36  *5 

37  39 
37  38 
35  03 


121  00 
121  00 

lie  10 


23  36  30 
33  34  17 
33  32  *1 


116  34 

120  31  1 

120  51 

115  32 


34  14  I 
38  43 
37  52 
37  20 


37  01 
41  22 
41  22 
41  19 

37  54 
34  1* 
37  5* 
*1  12 
33  *6 

36  ie 


17 


123  3* 
11*  36 
11*  37 


1  = 


120  26     5300  4P 
266  6A  BA 

2775  8A 
4450 
122  *7  2380 

119  P2     95O0  var 

121  3*          10  VAR  VAR  1 
121    3*     5850  6A  8A 
117   15      1507  MID 


JAMES  C  ALLEN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE    ARROWHEAD   F  0 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LEONARD  M  MILLER 

JOSEPH  C  HARRIS 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

U  S  9UR  RECLAMATION 

HEL  I k    IBRI6  DIST 

P  G   t   E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL   C  LI8BEY 
P  G  +   E  COMPANY 
US  NA 1  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 

'  KFPN  CO  F I RF  OFPT 


.  fPANK    OF    C HA INE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 

MP S   M    I  OUAR'ERMAN 

i     '  MRS  E  A  EIJERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOD I  SEWAGE  TREAT  PL 
S  50  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
I  L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
EDWAPO  c  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 

j  JOHN  w  TEED 

jus  weatmfr  bureau 
ChaplES  h  gray 
Charles  w  poole 

HENRY  R  GEwE 

jus  weathf 9  bureau 

J  i  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGET  C  RICE 
A=8URllA  RANCH 
CITY  FIRt  OEPABTMFNT 

ISADOB  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WTB  SUP 
SAN  OIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
ROY  A  FLETCHER 
5TATE  DIV  OF  HWY5 
SAN  BERNARD [NO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  FOBEST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  M  C  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 


US  I 


SERVICE 


U  S  NAVAL  SHIPYARD 
8ANKLINE  OIL  COMPANY 
MRS  GA8PIELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 


CIT 


FIRE 


803       5P  5* 


91  MID  MIO 

92 

2735  I  I  BA 

8000  VAR 

6520  5P  SP 
26*0 

335  .  SS  SS1 


MARySV  ILLE   F |RE  DEPT 
CITY   S*N  FRANCISCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

THOMAS  WILLIAMS 
RAOIO  STATION  KRFM 
P8W  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RFSOURCES 
FRANK  F  M0IT02A 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IPRIG  OIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  E 'ME  L  WALKER 
I  US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 

t       CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO    IRRIG  DI5T 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  MONO  INN 
.  TOM  W  Wl LL I AMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
CLOSED  6/13/61 

1  US  SUR  RECLAMATION 
,  US  SOIL  CON  SERVICE 
.  SAN  OIFf.O  WATER  CO 
,  MRS   THELMA    F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORPO  BAY  F   P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  OIV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CAL    DIV  BEACH  *  PARK 
U  S  WB  08SERVEP 
CLOSED  2/1/61 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SK I  BOWL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF    DIV  BEACH   »  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SER'MCE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL   S  G  IPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON ITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 


-  317  - 


STATION  INDEX 


STATION 


NEWBUR Y  PARK   A  SW 

NEWHALL   SOLEDAD  FC  32  C 

NEWHALL  U  S  RANGER  ST  A 

NEWMAN  2  NW 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NIL AND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RANGE P  STA 
i*NO"T H  HOLLYWOOD 

novato  8  wnw 

woodward  ham 
knoll  ranger  sta 


COUNTY 


LOS  ANGELES 

NEVADA 

ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

MOOOC 

ORANGE 

SUTTER 


SW 


j  6197  IMPERIAL 
|  6207   SN  LUIS  OBPO 
6252  MADERA 
6256  LOS  ANGELES 
6290  MARIN 
6105  STANISLAUS 
6328  SISKIYOU 
6335  ALAMEDA 

635*i  NAPA 


6370  SONOMA 


6377  SAN  DIEGO 


OCC  IOENTAL 
>»OCEANSIDE  CAMP 
PENDLETON 

'  OCEANS  I DE  PUMPING  PLANT  6379!  SAN  DIEGO 
0COT1LLO  WELLS  6393i  SAN  DIEGO 

'  OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE  6395'  FRESNO 
0JA[  6399  VENTURA 

OLINOA  6432  ORANGF 

.  ONO  6455  SHASTA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE  6*65  LOS  ANGELES 

l\  ORANGE  COUNTY  RESERVOIP  6473  ORANGE 


39  16 
37  31 
3*.  09 


12'  41  50 

*l  37  b* 

17;  3B  27 

17,  38  23 


118  35 

121  01 

122  02 
118  56 
118  32 

118  31 
121  03 

120  16 
117  53 

121  35 

115  31 

120  30 

119  30 

lie  23 

122  A3 

120  52 
122  5  1 
122  12 
1  22  25 
122  28 


17  38  25      122  1 


27  36  19 
33  3*  27 
26  33  55 


ORANGE  COVE 
ORICK  prairie  crefk 
ORICK   10  SE 


n^TOANOER  LAKE 

OXNARD 

02ENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PAC01MA  DAM  FC  33  A-F 
PAICINES  OHO  WALL  RANCH 
PALMOALE 

palmoalE  2  NE 
PALMOALE  FAA  AIPPORT 


6476  I 
64.98  HUMBOLDT 
6499  HUMBOLDT 
6506  GLENN 
6509  HUMBOLOT 
6521  BUTTE 
6523  BUTTE 
6525  BUT  TE 
6528  BUTTE 

6552  MARIPOSA 
6569  VENTURA 
6576  VENTURA 

6597  EL  DORADO 
6602  LOS  ANGELES 
6610  SAN  BENITO 
662*.  LOS  ANGELES 
6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  l 


26   33  56 

9  36  37 

17  *>1  22 

12  41  11 


117  53 

119  16 

124  01 

123  55 

122  12 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


121  29 
121  34 
121  34 


5P  5P 
11A  1 1A 
6P  6R 


30  34  42  119  19  3705 

27  17  04  12111  850 

1    38  45  120  30  3**0 

13  3*  20  11R  2*  lSOft 

20  36  **  121  22  950 

6   3*   35  119  07  2655 

6   3*   36  118  06  2583 


PALM  SPRINGS  6635  l 

PALO   ALTO  CITY   HALL  6646  SANTA  CLARA 

PALOMA  6650  MONTEREY 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY  6657  SAN  0 1  EGO 

PALOS  VERGES  EST  FC  (,30  6663  LOS  ANGELES 


PANOCHE 

PANOCHE  JLINCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 


6675  SAN  BENITO 

6679  FRESNO 

6685  BUTTE 

6688  TUOLUMNE 

6699  SAN   BE  Rf>  I  NO 


6703  MONTEREY 

6706  MONTEREY 

6719  LOS  ANGELES 

PASKENTA  RANGE0   STATION  6726  ' 


PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  I 
PASO  ROBLES  FA 
PAlTlwAY 
PAYNES  C°FEK 
PEAR  LAKE 


6730  SN  LUIS  OBPO 
6T36  SN  LUI S  O8P0 
6742   SN  LUIS  OBPO 
6754  KERN 
6761  TEHAMA 
6767  TULARE 


2*  36  21 
33  33  21 
33  33  48 


24   36  Wl 

13  34  fit 

23  39  53 
2*  35  38 
2*  35  41 

24  35  40 
10   3*  56 


121  30 
116  51 
118  23 


120  45 
120  38 
119  23 


700       5P  SP 


i  2ft  . 


36   36      118  < 


OBSERVER 


L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
CITY  OF  NEVAOA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  5ERVICE 
RICHARD   A  SMITH 
ARTHUR  A  LENKEIT 
NEWPORT   HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 

IMPERIAL    1RRIG  DIST 
ANDREW  MEMLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN   JOAQUIN   IR  OIST 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
ALLARO  A   CALKINS  JR 
■  RICHARD   PLE I  NCR 

'  ANDREW  J  BLANEY 

i  U   S  M AR | NE  CORPS 
1  OCEANSIOE  WATER  t  EPT 
!  MRS  AILEEN  M  LEWIS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  EIRE  OEPT 
HERSCMEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
I  LONG  BEACH  SCH  OIST 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  *  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 

;  ORLAND  UNIT  wu  ASSN 


PETALUMA  FIRE  STATION  2 

&8  Z< 

SONOMA 

17 

122 

38 

5P 

5P 

PE ' ALUM A   1  N 

6829 

17 

38 

IS 

122 

38 

27 

C 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

11 

36 

119 

23 

580 

PIEDRA   BLANCA   GUARD  STA 

6862 

29 

3065 

-  i  - 

PINE    CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

118 

26 

P INNACLFS  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

10 

29 

1  21 

1307 

PIRU  2  ESE 

VENTURA 

29 

3* 

2* 

[  1 B 

'■  5 

730 

PISMO  BFACH 

69*3 

SN  LUIS  OBRO 

35 

o  a 

120 

38 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

59 

121 

59 

3P 

PITTS  RANCH 

695 

LAKE 

23 

38 

56 

122 

52 

1550 

RLACERVILLE 

el  oorado 

1 

120 

48 

1890 

8* 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

38 

120 

2755 

8A 

EL  DORADO 

1 

i  20 

1785 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

38 

29 

1  20 

51 

1096 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOC 1  NO 

17 

38 

:  2  ■ 

42 

197 

C 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SN  T  A  BARBARA 

33 

1  20 

35 

367 

M  |  C 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNT  A  BARBARA 

33 

[  20 

92 

POINT  PIEORAS  8L ANC AS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35 

1  21 

17 

59 

IIP 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

855 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

1  22 

01 

50 

POPTERVILLE 

TULARE 

119 

01 

393 

POPTOLA 

7085 

PLUMAS 

8 

120 

28 

4838 

C 

PORTUGUESE  MEADOW 

7  a  9  j 

TULARE 

35 

118 

34 

7000 

POSEY  4  ENE 

7095 

TULARE 

i.t 

35 

50 

118 

37 

5490 

POTTERS  SAWMILL 

7106 

MODOC 

21 

14 

121 

13 

4208 

at 

POTTER  VALLEY   3  NNW 

7107 

MENDOC I  NO 

22 

22 

123 

08 

1055 

POTTER  VALLEY  3  SE 

710B 

MENDOC I  NO 

22 

39 

18 

1  •'  3 

POTTER  VALLEY  PWP  HOUSE 

7109 

MEN0OCINO 

22 

39 

22 

08 

1014 

POWAY  VALLEY 

7113 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

PRIEST  VALLEY 

v  |  50 

"ONTFREY 

2* 

36 

]  1 0 

■■: 

2  300 

ss 

s< 

OUAK ING  ASPEN 

7179 

TULARE 

36 

118 

32 

7200 

Oil]  NCY   RANGER    STAT  ION 

7195 

PLUMAS 

39 

56 

12ft 

57 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

1 3 

04 

116 

51 

1470 

RANCH  IT  A 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

14 

116 

32 

RANOSBURG 

7253 

KERN 

15 

35 

1  1  7 

3570 

6P 

6P 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

MAR] ROSA 

27 

3  1 

22 

119 

1380 

SA 

REO  BLUFF  wB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

!  22 

15 

3*1 

HID 

MID 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

*o 

34 

122 

23 

c 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

'29( 

40 

122 

24 

577 

5P 

5P 

REDLANDS 

■  1  3( 

SAN  BERDINO 

28 

03 

117 

1  1 

MIC 

2P 

PEOWOOO  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37 

29 

122 

31 

5P 

5P 

REDWOOD  VALLEY 

22 

39 

16 

12 

718 

c 

REPPFSA 

737T* 

5ACRAMENT0 

38 

121 

10 

305 

*R ICH«OND 

CONTRA  COSTA 

J 

37 

54 

122 

2  1 

55 

8A 

a! 

SOLANO 

38 

09 

121 

22 

8A 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

°  1 VF  R  S I  OF 

2* 

33 

57 

1  1  7 

24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CITRU5 

EXPERIMENT  STATION 

7*73 

RIVERSIDE 

26,  3? 

117 

20 

1015 

8A 

BA 

BA 

CG 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

PLACER 

2 

39 

10 

120 

30 

62^0 

VAR 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37 

27 

1  1  « 

9670 

VAF 

s 

ROCKL  IN 

7516 

PLACER 

1 

38 

48 

14 

239 

6A 

6A 

ROSE   MARIE  MEADOW 

il 

37 

19 

t-t 

10000 

VAR 

s 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

35 

SB 

1 1  a 

2  I 

9000 

VAR 

s 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SHASTA 

23 

121 

56 

2117 

7A 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BERDINO 

15 

3* 

12 

117 

05 

5965 

SACMES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119 

5  1 

.7900 

/  A  R 

s 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

76  3fi 

SACRAMENTO 

23 

3B 

31 

121 

17 

MID 

MID 

:  j 

fTSACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

29 

23 

MID 

: 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

76  37 

TEHAMA 

23 

1ft 

122 

3850 

SAGEHEN  CREEK 

76  41 

NEVADA 

36 

-'■ 

12ft 

14 

6337 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

122 

28 

255 

6P 

SAINT  HELENA  *  WSW 

7646 

17 

38 

122 

32 

1792 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

23 

38 

34 

122 

22 

1050 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

122 

oft 

1*5 

7A 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

6 

37 

5ft 

122 

623 

5P 

SP 

SALINAS  2  E 

7669 

MONTEREY 

24 

36 

121 

37 

BP 

5P 

SAL  INAS   FAA  AP 

MONTERY 

2* 

36 

121 

36 

MID 

CITY  OF  OROVILLE 
CLOSEO  8/2/61 
ROBERT  E   SK INNER 
STATE    DIV  OF  FSTRY 

OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARO 
JEFF  BUTLER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYO  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN    P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PalmoalE  I RRIG  DI ST 
AGENCY 


PALM   SPGS  F IRE  OEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DFPT  WATER  RESOURCES 
PARAOISE  CEMETERY 
S   HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
,  METRO  WATER  DISTRICT 

HFRBERT    H  DURHAM 
RAUL S TON  P  "ORRISON 
PASAOENA  WATER  OEPT 
U  5  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PA  SO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
mRs  ANITA  V  KUNKLFR 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA   F IRE  OEPT 
VICTOR  E  CHA I x 
MRS    IDA   H  AKFRS 
VENTURA  COUNTY  ECO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 


CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  *  E  COMPANY 

AUBREY  w  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENET  ICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


J  E  APAMSON 

U    S   NAVAL  MAGAZINE 

JOHN   H  OAYBELL 

reuben  g  dal ton 
corps  of  engineers 
sugarloaf  ski  lodge 
r  e  potter 
otto  r  hughes 
russell  e  near 
p  g  *  e  company 

poway  mun  water  di  st 
corps  of  engineers 
nelson  h  palmer 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
louis  b  spaulding 
corps  of  engineers 
kern  co  f|re  oept 
robert  h  whipple 
u  s  weather  bureau 

city  of  redding 
redding  fire  chief 
reolands  daily  facts 
city  fire  oept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsqm  state  prison 
city  of  richmond 
u  s  army  depot 
riverside  fjoe  oept 

citrus  exp  station 

corps  of  engineers 
dept  water  resources 
raymond  h  johnson 
so  calif  edison  co 
calif  state  eng 
mr s  marian  l  be°t agna 
state  div  of  hwys 
hetch  hetchy  wtr  sup 
u  s  weather  bureau 

u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
university  of  calif 
eowin  l  paulson 
fowin  h  learned 
mrs  clara  8  abreu 
james  a  sturgeon 
brother  u  benfoict 
salinas  rural  f  d 
fed  aviation  a&ency 


SALINAS  DAM 

SALSIPUFDFS  GAGING  STA 
SALT  SPRING5  PWR  HOUSE 
SALTER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN    ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN    ANTONIO  MISSION 
SAN  AflDO 
S*N  BENITO 

SAN   BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PATROL 

STAT  I  ON  FC   130  B 
SANOBERG  WB 
•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIPE  WRD  EC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN   EMIGDIO  RANCH 
SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 
!  SAN  FRANC  I  SCO 
.       RICHMOND  SUNSET 
I  SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
■  SAN  FRANC  I  SCO 

FEOERAL  BUILDING 

SAN  &ABRIFL  CANYON  PH 
,  SAN  GABRIEL  OAM  FC425BEi  7779  LOS  ANGELES 
'  SAN  GABRIEL  EIRE  DEPT  !  7785.  LOS  ANGELES 
.  SAN  &REGORIO  3  SE  :  7807'  SAN  MATEO 


COUNTY 


CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN 


MONTEREY 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 


7762   LOS  ANGELES 


36  01 
36  31 
34  08 


3*  06 

34  12 

35  Oft 


120  54 

121  05 
117  16 


EXP  RANGF 
'#SAN  JOSE 

SAN  JUAN  R AUT I  ST  A  3  SSF 
t  SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY  | 

*SAN  MATFO 


SAN 


I SL  AND 


•SAN  PFDPO 

i»SAN  RAFAEL 

SANTA    ANA  F 

SANTA    ANA  R 

SANTA   ANA  R 

SANTA  ANITA 

SANTA  BAPBAOA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVEPSITY 
i  SANTA  CRUZ 


7821    SANTA  CLARA 
7834   SAN  BEN  I  TO 
7837.  ORANGE 
7851'  SN  LUIS  OBPO 
7864'  SAN  MATEO 
7870  VENTURA 
7876  LOS  ANGELES 


MARIN 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNT  A  BARBARA 
SNT  A  BARBARA 
SN T  A  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRU7 


34  17  118  26 
34  19     118  30 


37  37      122  , 


122  25 
!  117  5* 
117  52 

!  118  06 
:  122  20 

116  58 

121  5* 

121  31 

117  M 
120  *0 

122  19 


26  3  4  H 
13j  34  06 
*'  37  18 


33 


■!  s  g  ] 
789* 
7897 


7916 


28 


07 


28  34 

13  3* 

33  34  26 

33  34  26 

32  34  32 

4  37  21 

4  36  59 


SANTA  FF  DAM 
SANTA  MARGARITA 
SANTA  MARGARITA 
SANTA   MAR | A   WB  ' 
SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  P|l 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEI 
SANTIAGO  OAM 


7926  LOS  . 
2  SW  7930  SN  LUI S  OBPO 
BOOSTER  7933  SN  LUIS  OBPO 
IPPORT      7946    SNT  A  BARBARA 

7950  LOS  ANGELES 
R  7953  LOS  ANGELES 

7957  VENTURA 
,  7965  SONOMA 

7976  SNT A  I 

7997  ORANGE 


SAUGUS  POWER  PLANT  NO   1    801*  LOS  ANGFlES 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA     8025  SISKIYOU 

•  SCOT  I  A  8ft*5  HUMBOLOT 

SEARSVILLE  LAKE  8068  SAN  MATEO 

SEBASTOPOL   *  SSE  8ftT2  SONOMA 

SECRET   VALLEY  MNTNC   STA  8075  LASSEN 

.  SEPULVEDA  DAM  ,  8092  LOS  ANGELES 

.  SHASTA  OAM  8135  SHASTA 

SHELL  ABSORPTION  PLANT  ;  8158  LOS  ANGELES 

SHELTER  COVE  8162  HUMBOLDT 

SHINGLE   SPRINGS  8173  EL  DORADO 

SHIN&LETOWN  2  E  8175  SHASTA 

SIERRA  CITY  8207  SIERRA 

SIFRRAVILLE  RANGER  STA     821B  SIERRA 
SIGNAL  HILL  FC  415  8230  LOS  ANGELE5 

SILVERADO  RANGER  STA         82*3  ORANGE 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CAMP  8266  SNT  A  I 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH  8272  SONOMA 

SLACK  CANYON  8276  MONTEREY 


1 


SLOAT 

SLOUGMMOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 


SNOW  LAB  CENTRAL   SIERRA  9320  i 


8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  R I VE° S IOE 

8318  I 


SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SO«IS  3  NW 

SONOMA 
SONORA 

SONOPA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMJTE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPPECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORDS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 


8331  NEVADA 
8338  MONTEREY 
93*6  SISKIYOU 
83*8  VENTURA 
8349  VENTURA 

8351  SONOMA 
9353  TUOLUMNE 
8  3  55  MONO 

8376  SAN  FRANCISCO 
83B0  MARIPOSA 
6390  SAN  BERDINO 
8406  INYO 


STATE  LAKFS 
!  STAYTON  MINE 

STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 
*STOCKTON  FAA  AIRPORT 

STOCK  TON  EIRE    STATION  4. 

STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

STONYFORD  RANGER  STA 
'  STONY  GORGE  RESERVOIR 


I  STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 

|  SUEY  RANCH 
SUNLAND 

;  SUNSET  BEACH  STATE  I 

;  SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVJLLE 
SUSANVlLLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 


8*63  TULARE 

8474  PLACER 

8*76  SAN  BEROINO 

8*79  SAN  nrpntNO 

8*87  LAS  SEN 

8*90  MENDOCINO 

8*99  TUOLUMNE 

8510  FRESNO 

esn  merceo 

8544  BUTTE 

855*  SAN  JOAQUIN 

8558,  SAN  JOAQUIN 

B560  SAN  JOAQUIN 

8562  SAN  JOAQUIN 

8578  COLUSA 

858ft  COLUSA 

,  8587  GLENN 

8591j  SHASTA 

8606|  YUBA 

8627  SN  LUIS  OBPO 

1  8660  LOS  ANGFLES 

8680  SANTA  CRUZ 

8697  SNTA  BARBARA 

8700  VENTURA 

8701  LASSEN 
LASSEN 

8703  LASSEN 


TAHOE  CITY 
I  TALBOT  CAMP 
1  TEHACHAPI 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

TE JON  RANCHO 

TERMO 

TERMO  BR  I N  MARR  RANCH 


ATI? 
8748 
8752 
8756 
3771 
8926 
8832 

RB39 
9  A  7  3 


AMADOR 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLACER 

RLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 


119  ; 

118  16 

122  32 

117  52 

117  07 

117  03 


119  5ft 
119  57 
121  56 


1  20  19 
120  38 
120  27 
118  29 


40 


35  on 
35  02 
AO  52 
fcO  55 


1990 

2765 
2035 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 


CALIF  l 


TEL  CO 


98       5R  5P 

125      5P.  SP 


238     mio  MID 


27      122  42 


*l    18  123  08 

*0  29  124  06 

37  24  122  14 

38  21  122  49 
40  *ft  120  15 
3*  1ft  118  28 
4ft  43  122  25 
33  57  117  5* 
40  02  124  0* 


120  55 

121  51 
120  3B 
120  22 


*0  30 

8  39  34 

8  39  35 

13  33  46 

28  33  45     117  . 

30  34  46     119  i 

2?  38  *l      123  i 

2*  36  05  120 


16  38  29 

6  33  52 

1*  37  50 

9  39  19 

8  39  19 

2*  36  26 


119  30 

120  22 

120  23 

121  20 


1375 
3535 
4192 


1940 
8700 
6885 
6750 


17 


17  39  IT 
37  37  59 
36  38  21 


122  27 
120  23 
119  27 

123  00 


ii    lie  34 


5120 
7120 
9580 


2*  36   36  121 


118  42  2470 


118  39 

120  1* 

117  15 

117  1* 

120  24 


4070 
6226 
5239 
5680 
4030 


L  A  CO  F IRE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  bureau 

SAN  DIMAS  EIRE  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE   DIV  OF  HWYS 
FARMERS    INSUR  GROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASAOENA  WATER  OEPT 
E  K  OE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 

BYRON  J0HAN5EN 
STATF    DIV  OF  FSTRY 
U  S  FORFST  SFRVICF 
F  0  BILLWILLER 
MR  S  G AYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY   F|RE  DFPARTMENT 
WEATHER   SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 

I  CITY  ENGINEER 

■  SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

|  CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

LOUIS  LUEBKERT 

S  BARBARA  F IRE  DEPT 
:  FED  AVIATION  AGENCY 

TV  STAT  ION  KEYT 

UNIV  oe  santa  Clara 

ROBERT  E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  XUSICK 
RICHARD  S  P1LECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY    SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SEP 
VENTURA  CO  F [RE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNT  A    YNEZ   HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 


U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMEN5 
.  RU5SFLL   R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
||   S   B"P  RFfiAMATION 
SMELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACHI 

THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
HAPRY  H  ROEBFO 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


C  CLARENCE  F  ELWORTHY 

8A  MRS  MABFL  VAN  VLECK 

9A  PALM   SPRINGS  WTR  CO 

VAR  S  OEPT  WATER  RESOURCES 

SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX 

5P         C  H 

SA  JOHN  N  FRANC  ION  I 

8 A  MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

8A  LAWTON    INVESTMENT  CO 

8A  BERYLWOOD    INVEST  CO 

1     5P  LAURENCE  W  OICKEY 

8A  H       P  G  ♦  E  COMPANY 

C  STATE   DIV  OF  HWYS 

C  US  COAST  GUARD 

1     *P  H       US  NAT  PARK  SERVICE 
5P  CAL IF  ELEC  POWER  CO 

VAR  S  CALIF  ELEC  POWER  CO 


P  G  +  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SOUIRREL    INN  HOLO  C< 
LFROY  KFMP 
1  C  FRALEY 


120  22  1130 


CAL  I 


E  COMPANY 


23  39  15  122  *0 

23  39  23  122  33 

21  39  35  |  122  32 

2li  41  10  121  56 

8   39  34  121  06 

30,  35  00  I  120  23 

13  34  16  I  118  18 

20'  36  5*  121  50 

32|  3*  41  |  120  34 

33;  34  16  118  *0 

18  40  25  120  39 

18  40  23  !  120  33 

i  26  I  120  *0 


120  48 

117  41 

119  28 

120  09 
120  22 

118  27 
118  27 


i  45 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  MRS  H   C  CUSHlNGHAM 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
HART  IN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK    T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

C I TY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE  OIV  L>F  FSTRY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CLOSED  8/25/61 
KERN  CO  FSTRY  ♦  ED 
DARYL  K   DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COHAN 
KERN  CO  F|RE  DEPT 
TE  JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 

BR  IN  MARR 


STATION  INDEX 


STATION 


B  9 1  Z 


COUNTY 


PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 


8914  TULARE 


CEDARS 
GEYSERS 

tMAL    FAA  AIRPORT 
(SAND  OAKS 
E  RIVERS  6  SE 

VERS  EDISON  PH2 
E  RIVERS  EOISON  PHI   6917|  TULARE 
C»EEK  POWER  HOUSE  892B  AMADOR 
ING*  PATROL   5 T A  FC  6  8967-  I  OS  ANGELES 
fANCF  B»71   LOS  ANGELES 

1UCO  CANTON  '  0992  ORANGE 

2  SSE  i  09971  SAN  JOAQUIN 

CAR 8 ON A  I  8999  SAN  JOAQUIN 

PUMPING  PLANT  1  9001'  ALAMEDA 

IITV   DAM   VISTA  POINT   1)021,  TRINITY 

90351  SAN  BERO  I  NO 
;KEE  RANGER  STATION     904,3  NEVAOA 
rNGA  MILL  CR  FC  470     90*9  LOS  ANGELES 
(ELD  9052  KERN 


9n(>l  TULARE 
9P63'  TUOLUMNE 
9073  STANISLAUS 
9083'  SHASTA 

.  9087|  ORANGE 

'  9099  SAN  BEROINO 
9105  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
9126  MENOOCINO 

9136  ORANGE 


39  15 
39  48 

33  38 

34  11 
36  22 
36  20 
36  20 
38  28 


33|  33  39 

27    37  43 

27!  37  42 

27   37  40 

35  »0  48 

36  39  20 
13  3 4  23 
Ifl  35  09 
12  41  5S 


ITABLE  CREEK 

RVINE  RANCH 
ITVNINE  PALMS 
LAKES 


MO  3  N 

LAKE    7  H 
LAKE  RANGER  ST  A 
MATTOLE 
SAN  LEANDRO 
ITERS 

TRES  PINOS 


lie  51 

110  53 

110  52 

120  27 
110  36 
110  20 

117  36 

121  25 
121  25 

121  35 

122  46 
117  23 

120  1  1 

lie  05 

119  01 

121  20 


,  110   17  0950 

119  20  8600 

120  51  I  104 
122   18  1  1080 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1    30  42      120  n3  , 


9152   LOS  ANGELES 
915S   SAN  BEROINO 
9167  LAKE 
9173  LAKE 
9177  HUMBOLDT 

9185  ALAMFDA 


23  39   U  123 


1605  5P 


1347  4P 


it 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  F  AvE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKE R 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 
1  P  G  *  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
I  TORRANCE  MUN  A|PPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEl 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
AMERICAN  P  *  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
i  LOS  ANGELES  CO  FCO 
I  KERN  COUNTY  LAND  CO 
I  TULFLAKE  IR.RIG  DIST 

S|  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
I  U  S  BU°  PFCLAMAT ION 
!  THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SEPVICE 
I     I  P  G  ♦  E  COMPANY 

1  CITY  F IRE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR I E  S  DORY 

I  UNION  OIL  CO 


L IBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PE0RONC1NI 
U  S  FOREST  SERVICE 


iVlLLE 
.ETON 

.EY  CENTER 


ENT  F  1  of 
ON 
ILIA 


:anovi LLE 
.ME«S 

POWER  HOUSE 


*JJT  PATP1L 

IAT I  ON  FC  102  C 

IF.R  SPRINGS 

I0JA  PHOENIX  RANCH 
iONVILLE  WATERWOPK? 
1NA  OANGEP  STATION 

'ERVILLE  RANGER  ST* 

1  s 
JON  1  WSW 

)EL  10  SE 

BIG  PINE 
THAVEN 

POINT   3  SW 
VILLE 
MEADOW 
tTLANO  2  NE 

ELER  SPRINGS  2 
LER  SPRINGS  7 

HCEYTOWN  RES 
E  MOUNTAIN  1 


106  D 
.IAMS 
.ITS  1  NE 


ORD  HEIGHTS 
3CHUCK  MEADOW 
3F0RPS 
3LAND  1  WNW 


,HTS  LAKE 
IA  LINDA 
(VI LLE 

IMITE   NATIONAL  I 


9189 

SAN  BEN  I  TO 

36 

30 

1  ?i 

02 

2050 

C 

ELOON  FANCHER 

9200 

SOLANO 

23 

it 

22 

122 

00 

175 

6P 

6P, 

£  H  UHL 

92?« 

SAN  DIEGO 

33 

33 

16 

117 

01 

1615 

tP 

C  F  IVERSON 

*  9251 

LOS  ANGELES 

15 

34 

51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICF 

9260 

LOS  ANGELFS 

34 

11 

116 

27 

ba; 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

927? 

22 

123 

01 

126"  | 

C 

JOHN  6  HARPER 

34 

8Ai 

STAR  FREE  PRESS 

37 

22 

118 

59 

7520 

VAR 

5  SO  CALIF  EDISON  CO 

9325 

SAN  BFRDINO 

15 

3* 

32 

117 

18 

2858  , 

8A 

C 

VICTOR  CO  WATER  D I 5T 

3  9345 

LOS  ANGELES 

29 

14 

29 

119 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

9351 

PLUMAS 

B 

49 

120 

1  1 

4945 

FRANK  DOTTA 

TULARE 

20 

119 

1  B 

354 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

1  5 

400 

5P 

CLOSED  5/1/61 

9382 

EL  OORAOO 

59 

120 

47 

3036 

ELMER  C  OGLE 

23 

40 

57 

122 

26 

MRS   IRFNF  m  VOLLMERS 

9390 

SHASTA 

23 

28 

121 

52 

2200 

4P 

jC 

P  6  +  E  COMPANY 

9419 

CALAVERAS 

2 

12 

120 

59 

E   J  FOOTE 

9420 

CONTRA  COSTA 

57 

122 

05 

115 

12M 

MRS  M  VIVIAN  MAZLUM 

9423 

CONTRA  COSTA 

37 

53 

122 

02 

245 

RAY    I  WHITTEMORE 

9426 

CONTRA  COSTA 

54 

122 

01 

220 

TOMAS  S  VAN A  SE  k 

9427 

CONTRA  COSTA 

37 

9* 

121 

59 

320 

ERNA  G  IRVING 

9420 

SACRAMENTO 

23 

38 

14 

121 

23 

5P 

1  9431 

LOS  ANGELES 

26 

36 

00 

117 

52 

488 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

SAN  DIEGO 

33 

39 

17 

116 

C 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

KERN 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

KERN   CO  FSTRY   ♦   F  0 

9458 

SNTA  BARBARA 

30 

36 

59 

1  L9 

54 

2370 

PHOENIX  RANCH 

1  9473 

SANTA  CRl.<2 

20 

36 

56 

121 

95 

LOUIS  BECHIS 

9402 

MARIPOSA 

37 

32 

119 

40 

3965 

jc 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TRINITY 

3} 

122 

56 

2050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SlSK I  YOU 

12 

41 

25 

122 

23 

3630 

8A 

CHESTER    1  KIMPEY 

9512 

KERN 

10 

35 

IB 

2600 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

9526 

LAS  SEN 

IB 

16 

120 

4035 

F  1  l  1  PELL  I 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

42 

119 

6280 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

9560 

11 

36 

13 

59 

285 

BOSTON  RANCH  CO 

CALAVERAS 

16 

30 

22 

120 

33 

2400 

W  8  MANKER 

9597 

PLACER 

1 

39 

120 

39 

5200 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TULARE 

36 

22 

119 

32 

9200 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

YUBA 

39 

02 

121 

E  CLEMENS  Hi?rst  CO 

9615 

VENTURA 

33 

29 

119 

875 

c 

VENTURA  CO  FC  OIST 

9610 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

20 

4150 

POSCOE  G  WILBER 

9621 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1310 

BJ  ■ 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

9632 

MONO 

30 

110 

1  1 

10150 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9633 

6 

37 

35 

110 

12470 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

96  39 

SACRAMENTO 

38 

121 

353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

9660 

LOS  ANGELES 

33 

58 

118 

02 

320 

WHl  TT  IER  WATER  DEPT 

COLUSA 

23 

39 

122 

09 

86 

c 

CITY   OF  WILLIAMS 

9694 

MENOOCINO 

25 

123 

21 

1348 

LOUIS  L  BERTAIN 

ME NO OC  I  NO 

21 

123 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

9699 

GLENN 

23 

}9 

32 

122 

12 

140 

HOWARD  R   ALL ARO 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33 

43 

117 

05 

1475 

JIM  M  BL  AC K MORE 

9742 

23 

30 

92 

121 

58 

135 

J  NEW  TON  WALLACE 

KERN 

10 

27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGEN  SEN 

9773 

FRESNO 

11 

02 

118 

54 

9200 

VAR 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

9775 

ALP INE 

3 

38 

1  1  9 

5671 

5P 

MRS  WILMA   C    BA RP 

9791 

YOLO 

23 

121 

48 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

SANTA  CLARA 

08 

121 

57 

,  1600 

SP 

MARVIN   E  WARE 

9816 

EL  oorado 

36 

14 

6800 

VAR 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

9847 

26 

33 

54 

117 

49 

405 

6P 

YORBA  LINOA  WATER  CO 

9851 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

123 

:  1100 

p 

MPS  LOLA   A  HULBEPT 

9855 

MAPI POSA 

14 

119 

35 

5P 

5P 

c 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

|  9866 

S I SK I  YOU 

*3 

122 

38 

2625 

8A 

BA 

U  5  FOREST  SERVICE 

STATION 


NEW  STAT  IONS 

LEHMAN  RANCH 

COBB  2  NW 

BARTON  FLAT 
MOUNT  BALOY  NOTCH 
RATTLESNAKE  CREEK 


COUNTY 


4B86  EL  DORADO 


FRESNO 
5901  SAN  BEROINO 
7259j  FRESNO 

.  39461  NEVADA 


36  49 
34  17 
36  59 


121  01 

122  46 

11B  53 

117  37 

116  43 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NAME  CHANGES 


lA>  HURKEY  CREEK  PARK 
(B>  SODA  SPRINGS   1  E 


4181  RIVERSIDE 
83  32  NEVADA 


33  33  4! 
8  39  19 


4390 
120  22  6685 


I  VAN  R  LEHMAN 
HAMILTON  HESS 


CORPS  OF 
MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE  E  GASSOWAY 


RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 


AMERICAN,      2  CALAVERAS ,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO, 
)AST,      16  N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARO,      21   PIT,      ?2  RUSSIAN 
iftGARITA,      32  SANTA  YNEZ 


33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS, 


DESERT,      7  EEL,      6  FEATHER, 
23  SACRAMENTO,      24  SALINAS, 
35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE , 


9  KAWEAH ,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES, 
25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN,      28  SANTA  A* 


1  MERCED,  15  MOJAVE,  16  MOKE  LUMN£ ,  17  NORTH 
29  SANTA  CLAPA,      30  SANTA  MARIA,      31  SANTA 


-  316  - 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 
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DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLLMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


OCTOBER  1961 
Volume  65      No.  10 


ASHEVILLE:  1961 


CALIFORNIA 


Temperature:  Temperatures  averaged  above  nor- 
ma l—over~inosT_of  the  State  during  October,  with 
some  exceptions  at  high  elevation  stations  and 
along  the  North  Coast.  The  Southeast  District 
Region  averaged  2°  below  normal.  Record  maximum 
temperatures  and  new  record  high  temperatures  for 
so  late  in  the  season  were  established  on  the  14th 
and  15th  in  the  southern  two-thirds  of  the  State. 
On"  October  14,  Sa"  Diego  recorded  107°  and  Los 
Angeles  106°  for  record  maximum  temperatures  and 
the  second  highest  temperature  ever  recorded. 
Burbank  with  101°  on  the  15th  set  a  new  record  and 
the  maximum  temperature  for  the  year.  A  new  max- 
imum of  94°  at  San  Francisco  on  the  15th  was  the 
second  highest  temperature  for  October  since  rec- 
ords began.  Sacramento  had  five  consecutive  days, 
14th  through  19th,  of  record  temperatures. 

Precipitation:  Precipitation  was  deficient  in 
all  parts  of  the  State  with  much  of  California 
receiving  little  or  no  precipitation.  The  general 
average  for  all  but  the  North  Coast  and  Cascade- 
Sierra  Region  was  about  fifteen  percent  of  the 
normal.       Here     measurements  indicated  forty-five 
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percent  to  near  to  the  expected  normal  rainfall. 

Storms :  Over  the  entire  State  on  the  7th  and 
8th,  strong  winds  blew  down  trees, disrupted  util- 
ities, broke  windows,  wrecked  awnings,  and  spread 
grass  and  brush  fires.  Several  boats  were  sunk 
and  at  least  two  men  were  presumed  drowned.  Sev- 
eral water  spouts  formed  off  the  southern  coast 
on  the  8th  with  one  moving  inland  causing  minor 
damage  and  injuring  several  persons.  The  water 
spout  was  accompanied  by  rain,  hail,  and  light- 
ning. A  windstorm  on  the  28th  -  29th  in  central 
and  southern  California  disrupted  utilities,  blew 
down  trees,  and  caused  minor  property  damage. 
Several  boats  were  sunk.  Blowing  dust  and  sand 
delayed  traffic  for  several  hours  on  major  high- 
ways in  some  southern  sections  of  the  State. 

Max  R.  McDonough 

Acting  Weather  Bureau  State 

Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  111°  on  the  15th  at  Long  Beach  Weather  Bureau  Airport. 
Lowest  Temperature  -">0o  on  the  ?9th  at  White  Mountain 
Greatest  Total  Precipitation  9.95  inches  at  Orick  10  SE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  133  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.1?  inches  on  the  27th  at  Elk  Valley. 
Greatest  Total  Snowfall  30.0  inches  at  Mt .   Shasta  Ski  Bowl. 
Deepest  Snow  on  Ground  17  inches  on  the  31st  at  White  Mountain  2. 
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49.9 

64.7 

0.4 

96 

16 

36 

23 

118 

11 

0 

0 

0 

.12 

.89 

•  12 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IHVILLE 

80.6 

50.5 

65.6 

98 

16 

38 

22 

101 

11 

0 

0 

0 

.28 

.16 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

1  'ADISE 

74.8 

46.7 

60.8 

93 

16 

32 

28 

213 

4 

0 

1 

0 

.55 

.15 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

1  iCERVILLE 

74.0 

42.5 

58.3 

1.2 

94 

16 

29 

30+ 

253 

5 

0 

5 

0 

.73 

1.53 

.33 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORN 
OCTOBER   19  -(| 


Temperalure 


PLACERVILLE  IFG 
PORT OLA 
OUINCY  RS 

RED  8LUFF  wb  AP  R 
REDDING  FIRE   STA  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

S IERRAV I LLE  RS 

SODA  SPRINGS  1   E  //R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAV I LLE 

VOLTA  PH 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 

DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARV1LLE 

DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE   5  SSE 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FORT  B 1  DWELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TRUCKEE  RS 
WOODFOROS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL  I NGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HOLLISTER 

KING  CITY 

L1VERMORE  2  SSW 

LOS  GATOS 

MART  INEZ  FIRE  STA 

MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVI LLE  WATERWORKS 

DIVISION 


73. 5M 

68.0 

72.5 

79.2 

79.8 

79.1 

78.9 

77.7 

74.5 

70.0 

66.5 

55.7 

79.4 

73.0 

77.0 

54.7 

77. 8M 

80.5 

75.5 

M 

80.3 
80.3 
80.2 
79.8 


63.6 

63.3 

64. 4M 

62.3 

66.8 

67. 7M 

66.9 

58.8 

63.5 

59.1 

66.0 

55.4 

60.9 

63.8 


77.1 

68.8 

69.2 

78.1 

74.9 

81.0 

66.9 

78.5 

80.2 

79.1 

81.0 

74.9 

72.2 

69.4 

74.4 

66. 6M 

83.8 

74.0 

71.5 

73.5 

82.6 

81.4 

83.0 

71.0 

66.2 

77.6 

78.  8M 

75.3 

71.4 

74.9 

74.2 

73.5 

83.3 

66.0 

70.6 

67.8 

69.8 

75.7 

77.8 

73.2 

76. 8M 

75.0 

72.1 

77.3 

72.6 


2  e 


50. 7M 

27.6 

29.2 

51.6 

53.1 

43.2 

49.0 

50.9 

53.3 

42.1 

29.5 

31.1 

47.4 

42.9 

52.5 

28.3 

38. 8M 

49.3 

47.9 

48. 5M 

48.3 

48.8 

50.5 

47.1 


22.8 

20.8 

35.7 

28.5 

35.9 

28. 9M 

32.3 

29.1 

35.3 

28.1 

34.6 

31.6 

25.7 

37.2 


44.2 
51.6 
49.4 
46.8 
52.1 
42.9 
49.7 
43.9 
43.4 
46.5 
46.5 
49.8 
50.3 
50.2 
53.5 


49.0 

50.6 

47.6 

40.4 

42.2 

42.5 

47.7 

51.4 

45.1 

36. 6M 

47.7 

52.1 

42.9 

48.0 

46.6 

39.8 

50.4 


51.3 

51.1 

50.2 

48. 1M 

44.8 

48.2 

43.5 

45.9 


62. 1M 

47.8 

50.9 

65.4 

66.5 

61.2 

64.0 

64.3 

63.9 

56.1 

48.0 

43.4 

63.4 

58.0 

64.8 

41.5 

58. 3M 

64.9 

61.7 

M 

64.3 
64.6 
65.4 
63.5 

57.8 


43.2 

42.1 

50.  1M 

45.4 

51.4 

48. 3M 

49.6 

44.0 

49.4 

43.6 

50.3 

43.5 

43.3 

50.5 

46.8 


60.7 

60.2 

59.3 

62.5 

63.5 

62.0 

58.3 

61.2 

61.8 

62.8 

63.8 

62.4 

61.3 

59.8 

64.0 

59. 6M 

63.7 

61.5 

61.1 

60.6 

61.5 

61.8 

62.8 

59.4 

58.8 

61.4 

57. 7M 

61.5 

61.8 

58.9 

61.1 

60.1 

61.6 

58.2 

60.8 

61.2 

56.6 

63.5 

64.5 

61.7 

62. 5M 

59.9 

60.2 

60.4 

59.3 

61.1 


0.3 
0.3 
0.3 
1.2 
1.6 
1.3 
0.5 


0.7 
1.1 

0.4 
1.9 

0.2 
0.8 

0.1 


1,1 
1.5 
2.5 


1.4 
0.1 
0.3 
2.3 


1.4 

0.2 


1.2 
1.6 


1.0 
0.2 


199 
526 
432 
112 
110 
185 
122 
117 
147 
321 
521 
661 
138 
270 
152 
720 
233 
99 
198 

124 
116 
96 
124 


669 
705 
455 
603 
417 
511 
469 
646 
476 
655 
449 
659 
663 
441 


186 
180 
192 
165 
93 
153 
223 
180 
153 
153 
130 
125 
173 
203 
188 
283 
140 
138 
152 
160 
171 
179 
173 
197 
201 
152 
248 
142 
139 
214 
172 
199 
184 
233 
161 
156 
286 
110 
100 
144 
126 
198 
191 
177 
220 


Precipitation 


.71 
.48 
1.34 
.07 
.94 
.18 
.03 
.03 
1.25 
3.26 
1.38 
4.53 
.29 
1.87 
1  .86 
2.82 
.61 
.08 
.89 
.87 
.12 
.13 
.04 
.10 

1.00 


.89 
.02 
.92 
3.29 
.74 
.46 
1.45 
2.32 
.12 
3.40 
.23 
2.26 
1.85 
.82 

1.34 


.20 
.12 

.05 
.05 
.02 
T 

.12 
.01 
.00 
.15 
.07 
.09 
.04 
.00 
.35 
.39 
.00 
.05 
.07 
.10 
.01 
T 

.09 
.00 
T 

.09 
.08 
.19 
.05 
.27 
.03 
.04 
.00 
.09 
.03 
.09 
.  12 
.06 
T 

.08 
.04 
.17 
.34 
.19 
.07 


.86 
1.14 
1.42 
1.30 
.91 
.88 
.89 


.46 
.78 


1.05 
1.40 


.75 
.73 

1.  35 


.58 
1.18 


.36 
.25 
.48 
.06 
.55 
.08 
.02 
.02 
.65 
.75 
.58 
1.96 
.29 
.76 
.93 
.92 
.24 
.08 
.41 
.35 
.10 
.11 
.03 
.06 


.02 
.62 
1.95 


.92 
1.11 


.15 
.12 
.04 
.05 
.02 
T 

.07 
.01 
.00 
.15 
.05 
.09 
.04 
.00 
.28 
.39 
.00 
.05 
.06 
•  10 
.01 
T 

.09 
.00 

T 

.09 
.08 
.17 
.05 
.21 
.03 
.04 
.00 
.05 
.03 
.05 
.07 
.06 
T 

.07 
.04 
.12 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 
13.2 
.0 


T 

.3 
1.0 


T 
2.0 
T 

.0 
.0 

T 
T 
T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

ITINUED   OCTOBER  1961 


Tem 

peiat 

ure 

Precip 

1 1  a  1  ion 

2  1 

<  i 

Minimum 

i 
< 

1 
I 

Term  Means 

J 

I 

S 

s 

J 

Degree  Days 

No,  o!  Days 

— 

o 

1 
« 
rt 

From  Long 

I 
? 

% 
Q 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Tolal 

Max.  Deprh 

1 
o 

J 

q> 

s 

o 

50  or  More  J 

5 

s 

o 
o 

si 

5  1 
k& 

J  1 
S  1 

3  | 
hi 

I  JOAQUIN  DRAINAGE 

.OCH  FIBREBOARO  MILLS 

78.0 

52.8 

65.4 

2.2 

98 

16 

40 

21 

73 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.56 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OCH  PUMP  PL T  3 

79.6 

48.6 

64.1 

96 

17 

36 

23 

105 

7 

0 

0 

0 

.04 

•  03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

MTN 

80.2 

53.5 

66.9 

0.5 

98 

16 

36 

29 

122 

U 

0 

0 

0 

.13 

- 

.95 

.10 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

:rry 

77.6 

46.0 

61.8 

- 

0.1 

97 

15 

31 

29+ 

200 

9 

0 

3 

0 

.27 

- 

1.03 

.25 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

:rsfield  wb  ap  r 

79.5 

53.1 

66.3 

- 

0.2 

97 

15 

41 

22 

107 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

.37 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CREEK  PH  1 

65.7 

47.9 

56.8 

- 

0.7 

82 

15 

29 

29 

286 

0 

0 

2 

0 

.83 

- 

.71 

.63 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

ONW1LLOW 

81.1 

47.8 

64.5 

97 

17+ 

33 

30 

127 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iVERAS  BIG  TREES 

67.0 

38.9 

53.0 

- 

0.5 

84 

16  + 

26 

29+ 

373 

0 

0 

9 

0 

1.11 

- 

1.83 

.91 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

'  PARDEE 

79.5 

51.7 

65.6 

0.4 

101 

16 

39 

29+ 

130 

1 1 

0 

0 

0 

.16 

- 

.89 

.09 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IAY  BULL  RUN  RCH 

79.9 

46.5 

63.2 

97 

16 

31 

29 

165 

1 1 

0 

1 

0 

.32 

.32 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

,R  GROVE 

M 

M 

M 

0 

0 

!RY  VALLEY  DAM 

70. OM 

36. OM 

53. OM 

87 

16 

22 

22 

367 

0 

0 

12 

0 

.81 

.51 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

INGA 

81.5 

47.2 

64.4 

- 

0.7 

99 

15 

34 

31 

122 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORAN   IRRIG  DIST 

81.8 

45.7 

63.8 

99 

16 

28 

30 

142 

1 1 

0 

3 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

IR 

79.7 

45.2 

62.5 

- 

0.2 

97 

15 

31 

23 

149 

9 

0 

2 

0 

T 

- 

.62 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

EYS 

74.6 

34.2 

54.4 

- 

0.3 

96 

5 

22 

29 

331 

3 

0 

13 

0 

.42 

- 

1.62 

.42 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRA  PH 

81.2 

43.5 

62.4 

- 

1.1 

101 

15 

29 

29+ 

164 

10 

0 

4 

0 

.38 

1.35 

.27 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

NO  WB  AP  R 

80.9 

47.7 

64.3 

0.2 

99 

15 

34 

30 

126 

1  0 

0 

0 

0 

T 

- 

.66 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NT  GOVT  CAMP 

82.5 

45.1 

63.8 

100 

16 

31 

22 

156 

11 

0 

2 

0 

.08 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IT  FOREST 

58.6 

38.5 

48.6 

- 

1.1 

74 

15 

21 

30+ 

501 

0 

0 

1  o 

0 

.26 

- 

1.48 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

INVILLE 

74. OM 

35. 9M 

55. OM 

92 

15 

21 

29 

322 

2 

0 

1 1 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

<T  GROVE 

60.2 

37.1 

48.7 

75 

15 

19 

29 

503 

0 

0 

1 1 

0 

.31 

.20 

21 

.3 

0 

1 

0 

0 

ORD 

82.8 

44.7 

63.8 

0.3 

101 

15 

30 

30 

124 

1 1 

0 

2 

0 

.00 

- 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H  HETCHY 

72. 5M 

41. 2M 

56. 9M 

0.1 

90 

16 

32 

22+ 

270 

1 

0 

2 

0 

.82 

- 

1.30 

.53 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

INGTON  LAKE 

58.5 

35.5 

47.0 

- 

0.3 

74 

14 

22 

29 

550 

0 

0 

12 

0 

.79 

- 

.88 

.74 

21 

T 

T 

28 

1 

1 

0 

A 

75.8 

51.0 

63.4 

0.0 

93 

2 

36 

30 

180 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVER  PH  1 

80.6 

59.9 

70.3 

0.0 

97 

15  + 

45 

29 

73 

12 

0 

0 

0 

.08 

- 

.41 

.08 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  RIVER  PH  3 

79.8 

48.7 

64.3 

93 

16+ 

29 

29 

146 

1  0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ileman  CITY  1  SSW 

82.4 

54. 4M 

68. 4M 

101 

16 

39 

22 

75 

12 

0 

0 

0 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ileman  sta 

83.4 

57.2 

70.3 

102 

15 

42 

30+ 

55 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HTS  FERRY   2  SE 

80.0 

46.2 

63.1 

98 

16 

32 

31 

145 

9 

0 

1 

0 

.07 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAND 

82. 7M 

49. 6M 

66. 2M 

2.5 

98 

15 

72 

1 1 

0 

0 

.00 

- 

.67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  COVE 

80.1 

50.8 

65.5 

- 

0.1 

98 

15 

37 

30 

114 

1 1 

0 

0 

0 

.05 

- 

.66 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAY 

81.2 

45.8 

63.5 

- 

0.5 

98 

15 

31 

30 

139 

1  0 

0 

1 

0 

.00 

- 

.42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.0 

47.4 

63.2 

2.2 

98 

15 

35 

31  + 

133 

9 

0 

0 

0 

.06 

•91. 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BANOS 

82.5 

46.5 

64.5 

0.4 

100 

15 

32 

30 

112 

1  2 

0 

1 

0 

T 

- 

.47 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

RA 

84.2 

46.5 

65.4 

1.4 

101 

16 

32 

29 

113 

1  3 

0 

1 

0 

.02 

- 

.52 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

EVILLE  ISLAND 

76.6 

49.9 

63.3 

92 

16+ 

36 

23 

114 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COPA 

81.0 

53.3 

67.2 

- 

0.9 

99 

14 

37 

29 

105 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|ED  FIRE  STA  2 

81  .6M 

47. 4M 

64. 5M 

1.5 

98 

15 

34 

30 

119 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEWATER 

81.2 

52.0 

66.6 

0.3 

97 

15 

35 

29 

106 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STO 

80.2 

47.2 

63.7 

1.3 

98 

15 

34 

23 

124 

9 

0 

0 

0 

T 

.60 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  2  nw 

79.8 

47.2 

63.5 

- 

1.7 

97 

15 

34 

31  + 

127 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

.51 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

H  FORK  RS 

76.  3M 

43. 4M 

59. 9M 

95 

16 

31 

30 

221 

6 

0 

3 

0 

.50 

- 

1  .08 

.45 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALE  WOODWARD  DAM 

79.7 

45.5 

62.6 

- 

0.7 

96 

16+ 

32 

30 

158 

9 

0 

1 

0 

.01 

- 

.71 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

GE  COVE 

80.7 

46  .8 

63.8 

- 

0.4 

98 

16 

33 

30 

141 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHE  JUNCTION 

77.9 

53.2 

65.6 

96 

15 

39 

31  + 

117 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERVILLE 

82.4 

48.1 

65.3 

0.2 

99 

17  + 

33 

30 

114 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.47 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SPRINGS  PH 

73.9 

46.3 

60.1 

90 

15 

32 

28 

234 

1 

0 

1 

0 

1.16 

.60 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

RA 

79.7 

63.4 

1.5 

98 

16 

34 

29+ 

161 

11 

o 

0 

0 

.33 

- 

1.40 

.32 

28 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NT RANCE   YOSEMITE  NP 

69.2 

37.9 

53.6 

86 

14 

21 

29 

354 

0 

0 

12 

0 

.75 

.59 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

KTON  FAA  AP 

80.9 

51.0 

66.0 

98 

16+ 

38 

30 

87 

1  0 

o 

o 

o 

.03 

.02 

27 

.0 

0 
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78.2 

47.3 

62.8 

0.6 

93 
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35 

23 
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5 

0 

0 

0 

T 

- 

.64 

T 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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45. 7M 

63. OM 

93 

14+ 

32 

23 

116 

0 

i 

0 

.06 

.06 
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.0 

0 

Q 
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68.6 

41.0 

54.3 

85 

4 

25 

23 

323 

0 

0 

6 

0 

.03 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 
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53.7 

0.4 
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39 
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11 

0 

0 

0 
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.0 

o 

0 

Q 
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16 

32 
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13 
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.0 
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0 
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29 
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a 

0 

3 
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.0 
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1 

0 
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15 

37 

23 
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0 
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0 
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0 

0 
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16 

38 

23 

95 

8 

0 

0 

0 

.03 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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0.2 
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16 

35 

30 
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0 
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0 
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.48 

.00 
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87 
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28 

23 
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0 

0 

2 

0 

.97 

- 

.83 

.66 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 
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62.3 

1.0 

.20 

- 
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TH  COAST  DRAINAGE 

«E 

77.7 

51.3 

64.5 

100 

3 

37 

31  + 

141 

7 

0 

0 

0 

.62 

.39 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 
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69.9 

56.3 

63.1 

- 

0.4 

91 

16 

50 

30+ 

92 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
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81.1 

45.5 

63.3 

- 

1.3 

98 

5 

32 

31 

136 

10 

0 

1 

0 

.48 

- 

.16 

.46 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

•IONT   PUMPING  PLANT 

77.8 

48.4 

63.1 

93 

5 

29 

29 

165 

5 

0 

2 

0 

.07 

- 

1.02 

.07 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 
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63.9 
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44. 5M 

76 

3 
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0 

0 

0 

.16 

.14 

31 

T 
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0 
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10 
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82.9 

47.5 

65.2 

101 
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30 
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0 
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41.0 
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4 

24 

31 
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5 

0 
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0 
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.0 
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1 
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0 
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80.9 
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30 
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.0 
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0.7 
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15+ 
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30 
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0 
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- 

.77 
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0 
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9 
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.0 
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0 
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65.0 
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43 

30 

72 
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.0 
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0 
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57.7 

94 
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31 
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9 
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0 
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T 
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.0 
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0 
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54.5 

0.6 

86 

2 

15 

29 
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0 
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84.8 

52.7 
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16 

39 

30 
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.23 
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0.6 
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31 

9 

94 

12 

0 
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0 
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.02 

19 

.0 

0 

0 
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0.2 

99 

15 

38 

31 
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0 
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.07 
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.0 
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56.5 

69.6 
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45 

9 
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9 

0 
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31 

.0 
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0 
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66.0 
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31 
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.36 
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0 
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78.0 

38.0 

58.0 

93 

5 

27 

29 
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6 
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.0 

0 
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1 
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0 
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55.0 
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1 
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29 
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0 
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0 
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.35 

8 

T 

T 

2 

0 

0 
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58.8 

90 

4 
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29 
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63.1 

0.2 
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15 

42 

30 
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2 

0 
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.0 
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0 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CAL I  FOR 

OCTOBER  1 


LA  MESA 
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OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


25     26  27 


29  30 


.32  .29 

T  .Oi  .01 


.06  .06 
.21 
T  .20 


.05  .09 
.02  .07 


i  loUowing  SlMion  lnd«x 
327  - 


.08  .39 

T 

.35  .32 


1.15 
.50     .11  .05 


.65 
.40  1.60 


DAILY  PRECIPITATION 


OR 


Day  of  Month 


CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COAL  I NGA 

COAL  I NGA    14  WNW 
C08B  2  NW 
COLBYS  FC53D 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    IRRIG  D 1  ST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CI TY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL   LAKE  FC  263C 
CULVER  CITY 

CUMMINGS 
CUNN INGHAM 
CUYAMA 
CUYAHACA 
DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 

DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK  3.29 
DOS  RIOS  1.45 


DOWNEY  FIRE  OEPT  FO07C 

DOWN  I EV I L L E  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNN  I GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUT TONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC]28B 
ELK  VALLEY 

ELL ERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINOPE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FA  I RMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
F I ODLE TOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   X  WNW 
FINLEY   1  SSE 

FINLEY  5  SW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  8IDWELL 
FORT  BRAGG 

FORT  8RAGG  AVN 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R] 
FR I  ANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH  I 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GAR6ERVILLE 


2  S 


GARDEN  VALLEY 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GER8ER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GIL  ROY  1*  ENE 
GLENOALE  ST APENHOR ST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 


.00 


2.02 

1.06 
8.14 
.78 
1.30 
1.53 

.03 


10      111  12 

1.63 
.21  .01 


.29  .03 
.02  .02 
.46  .02 


.10  T 
.45  T 


1.07     .25  .05 


.13  2.75  .25 
.01  .06 


13     14     15      16     17  18 


25     26  27 


.17     .19  .31 


.65 
.77 
1.05 


.19  .68 
T  T 
.18  1.19 


ving  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

12  3 

4   |   5   |  6 

7  8 

g 

10  | 

U  | 

12 

13     14  15 

16  1  17  |  18 

19  j 

23  | 

25  | 

26  | 

27 

28  | 

29  |  30 

31 

EENVIEW 
EENVILLE  RS 
OVELAND  RS 
ERNEVILLE 

INES  CYN  LOWER   FC  364 

1.55 
1.37 

.88 

.00 

.50 
.19 

.40 

.01 
.20 

.06 
.03 

.05 
.35 

.17 
.03 

.14 

•  20 

.43 
.  14 
.05 

INES  CYN  UPPER  FC  367 
[WEE 

.F  MOON  BAY  2  NNW 
IlLTON  AFB 
IFORO 

.00 

T 

.01 
.00 

T 

T 

T 

T 

.05 
.01 

.07 

T 

»PY  CAMP  RS 

IRIS  GAGING  STA 

IRISON  GULCH  RS 

(RY  L   ENGLEBR I  GHT  DAM 

'  CREEK  PH  1 

5.15 
.00 

.46 
.85 

.05 
.15 

1  .40 

.16 
.01 

.13 

.03 
.02 

.02 

.40 

.01 
.04 
■  28 

.09 

.09 

.28 
.05 

1.95 

•  02 
.09 

.76 

.52 
.12 

'FIELD  PUMP  PLANT 
'FORK  RS 
(LDSBURG 
*LOSBURG  2  E 
IET 

.00 
1.08 
•  29 
.26 
.11 

.06 

T 

.23 
.16 

.13 

.01 

.05 

.02 

.15 
.06 
T 

.13 
.05 
•  11 

.50 
.01 

.05 

ISHAW  DAM 
INANDEZ   2  NW 
.PER  IA 
CH  HETCHY 
>DEN  VALLEY  RANCH 

.24 
T 

.21 
.82 

.03 

.21 

.14 

.  12 

.03 

.27 
.  39 

.02 

.06 

.10 

T 

.S3 
.10 

.21 

TS 

ERGS 
GES  DAM 
GEES  FC  60A 
LISTER 

1.97 
•  48 

.02 
.01 

.02 

.  1  5 

T 

.40 
.12 

.06 

T 

T 

T 

.63 
.08 

.88 

.28 

.01 

IEYDEW  2  WSW 
»PA 

•PA  2  SE 

LAND  LARGO  STA 

ITER  DIST  GRAVES  RCH 

3.41 
4.67 

.73 
.11 

1  .51 
1.42 
.88 
.19 

T 
T 

.06 

T 

.02 

•  04 
.56 
.42 

.07 
.20 

T 

.02 

. . : 

.05 
.04 

T 

.38 
.23 
.18 
.03 
T 

■  61 
1.37 
1.22 

.31 

.82 
.97 
.85 
.20 

T 

TERS  DAM 

TINGTON  LAKE 

EWILD  HWY  MNTNC  STA 

IA 

LLWILD  RS 

.93 
.79 

.00 
•  60 

T 

.08 

2.00 

.05 

T 

.03 

.08 
.74 

* 

.42 

.25 

T 

.68 

.12 
2.08 

.73 
.05 

1.78 

•  20 

ER1AL 

EPENDENCE 

10  US  DATE  GARDEN 

OKERN 

OKERN  ARM  I T AGE 

.00 
.00 

.14 
.11 

.03 
T 

T 

T 

.11 
•  H 

IE 

In  mtn 

S  VALLEY 
IN SON DALE 
1  AN  WYNOLA 

.18 
T 

T 

.77 

.05  .01 

•  35 

.08 

.05 

T 

.17 

.10 
.  10 

T 

T 

.05 

.75 

T 

.06 

T 

.07 

T 

.35 

CAL  DAM 

]  RANCH  // 
LOGG 

SEYVILLE 
T.FIELD 

T 

.04 

.23 
.21 

.66 
.03 

.06 

T 

T 

T 

.04 
T 

.30 
•  IS 

.04 

.07 
.01 

T 

T 

LINGER 

N  RIVER   INTAKE  3 
N  RIVER  PH  1 
N  RIVER  PH  3 
TLEMAN  CITY  1  SSW 

T 

.00 

.00 
.01 

T 

.08 

TLEMAN  STA 

ARC  POWER  HOUSE 

S  CITY 

MATH  R 
'  GHTS  FERRY  2  SE 

.00 
2.77 

6.53 
.07 

2.85 

.51 
.04 

.61 
.11 

.01 

.07 

.56 
.15 

.  32 

.30 

.29 
1.37 

.20 
1.38 

.53 
.07 

3EL 

CRESCENTA  FC  251 
AYETTE  2  NNE 
[jNA  8 EACH 
,-IONDA 

3.67 
.00 

.13 
.19 

.13 

.97 

.08 

.04 
.01 

.03 

.18 

T 

.18 

.40 

.03 

1.58 

.  . : 

.06 

.21 
.16 
.08 

T 

iE  ARROWHEAD 
jEPORT 
1 SHORE 
KSIDE  2  ENE 
E  SPAULD I NG 

.09 
•  31 

.56 
3.29 

.04 
.56 

T 

.49 

.10 
.17 

.01 
.63 

•  12 

.16 
.17 

.74 

.05 
.60 

.73 

.61 

T 

.05 

i  SPAULD I NG  DAM 
•(ESA 
CASTER 
1  PLUMAS 
U  BEDS  NM 

3.20 
•  41 

-52 
.79 

.39 
T 

.31 

.18 
•  04 

.17 
•  02 

.64 

.12 
.08 

.15 
.06 

T 

.79 

.11 
.15 

.67 

.09 
.06 

.47 
.02 

.02 
.38 

"C 

HUZA  PT  STA  FC   352  B 
JSVlLLE  KEEGAN  RANCH 
IpRAND 
MAN  RANCH 

.14 
.00 

•  00 
.39 

.01 

.18 

.01 

.13 
.01 
.20 

T 

T 

m  cove 

JSAY 

TLE  VALLEY 

:rmore  2  ssw 

*0  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.05 
.00 

.15 
.06 

T 

.09 

T 

.05 
.06 

T 

.15 

.54 
.15 

T 

.06 

KWOOD  2  N 
tWOOD  MESA 

>0C  SEWAGE  PLANT 
;  TREE  CANYON 

.00 
.51 

.00 
.00 

.51 

T 

T 

.06 

i  BEACH 
.  BEACH  WB  AP 
i  VALLEY   INSP  STA 
ALAMOS 

ANGELES  WB  AP  R 

T 
T 

.00 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 
T 

.06 

.08 

T 

T 

T 

ANGELES  WB  CITY  R 

8AN0S 
L  8AN0S  ARBURUA  RCH 
1  GATOS 
1  GATOS  4  SW 

T 
T 

.00 
.07 
.46 

T 
T 

.02 
.46 

.05 

T 

I  PRIETOS  RS 

L  RNE  VALLEY    1  WSW 

II  E  CREEK  PH 
I.E  CREEK  RS 

.03 

•  55 

•  07 
.02 
T 

.02 

.03 

.03 

.10 

.17 

.25 

.07 
T 

■"LINE  MNTNC  STA 
H  PA 

1  RIVER  RS 

B'EVILLE  ISLAND 

If  ANITA  LAKE  // 

•  02 
2.69 

.00 
1.36 

T 

.03 

.11 
.82 
.21 

T 

.02 
.04 

.17 
.02 

.02 
.14 

.03 

T 

.07 

.01 
.26 
.04 

.40 
.75 
.32 

T 

.60 
.70 

See  reference  noies  ioUowmg  Siation  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Day  of  Month 


MARCH  FIELD  '       T  I 

MARE   ISLAND  «06 

MARICOPA  -00 

MARIPOSA  "12 

MARTINEZ   3   SSE  -10: 

MARTINEZ   FIRE  ST  A  .09' 

MARYSVILLE  -l7 

MATHER  •  Til 

MC  CLOUD  2.37 

MEADOW  LAKE  -39 

MENDOTA  DAM  T 

MERCED  FIRE  STA    2  .00 

MERCEY  HOT   SPRINGS  T 

MEYERS  *  SW  2*32 

MEYERS  INSPECTION  STA  2.42; 

M ] DDLE  TOWN  .29 

MIDDLEWATER  -00; 

MILL  CREEK    2  .61 

MINERAL  .95 

MIRANDA  SP ENGL ER  RCH  |  2.04 

MI  TCHELL  CAVERNS  .111 

MODESTO  T  I 

MOJAVE  .00' 

MONO  LAKE  .12 

MONTEREY  .OAj 

MONT  I  CELLO  DAM  .04 

MOORPARK    1    SSE  .00 

MORGAN  HILL  2   E  !  .08 

MORONGO  VALLEY  ,  .09 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT  .00 

MORRO  BAY   3  N  ,00| 

MOUNTAIN  PASS  ;       .  19| 

MT  BALOY   FC  85G  .08| 

MT    BALOY  NOTCH  |       T  j 

MOUNT  OANAHER  \  1-181 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  .35 

MOUNT  HAMILTON  .391 

MOUNT  HEBRON  RS  1.13 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL  3.51 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY    //R  1,26; 


MT  WILSON  FC  3388 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK 


SW 


T 


NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NI  LAND 

NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  r| 
OAK V  I  LLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANS  I  DE  CAMP  P  ENDL  ETON! 
OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORL AND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  OAM  FC    33  A£ 

PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRING5 
PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

P ALOMAR  MT N  OBSY  R 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
P A  RK  F I  EL  0 
PASADENA 
PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IWAY 

PAYNES  CREEK 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

PIEDRA 

PIEDRA  8LANCA  GUARO   STA  i 
PINE  CANYON  PS  FC321E  I 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACEPV  I  LLE 
PL ACER V  I LL E  IFG 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  W6  R) 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  8LANCAS 
POMONA 


.01 
.001 


11      12     13     14  15 


.07  .09 
.01  .33 


.09 


.06 


.02 
.39 
.04  .24 
.32  .86 
.07  1.00 

.53 


.09 

.26 

.93 


See  leleicnce  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


*m 

Station 

0 

H 

CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

.09 

ERVl LLE 

.00 

OLA 

.46 

[Y  4  ENE 

.10 

£RS  SAWMILL 

1  .39 

ER  VALLEY  PH 

1  .27 

•  43 

ST  VALLEY 

.08 

ICY  RS 

1  .34 

INA  SPAULDING 

.  11 

.17 

•  02 

lOND  WHIPPLE  RANCH 

.06 

BLUFF  WB  AP  R 

.07 

ING  FIRE  STA  2 

•  94 

ANDS 

T 

000  CITY 

•  19 

E5A 

•  29 

MONO 

•  05 

VISTA 

.08 

RSIDE  FIRE   STA  3 

.00 

RSIDE  CITRUS  E  S  R 

•  01 

LIN 

.18 

D  MOUNTAIN  1  NNE 

3  .26 

AMEN TO  WB  AP  R 

.03 

AMENTO  WB  CI TY  R 

.03 

HEN  CREEK 

2.66 

|T  HELENA 

.14 

T  JOHN 

•  16 

Eg  MARYS  COLLEGE 

.27 

MAS  2  E 

•  03 

MAS  FAA  AP 

.04 

NAS  OAM 

T 

IPUEOES  GAGI NG  STA 

T 

SPRINGS  PH 

1.16 

[ER  RS 

1.85 

ANDREAS  2  S 

•  26 

ANTONIO  CN  MOUTH 

•  05 

IaMTONIO  MISSION 

.00 

ARDO 

.00 

BERNARDINO  CO  HOSP 

T 

CLEMENTE  DAM 

.17 

BERG  PTL  STA  FC130B 

.05 

BERG  WB  //R 

•01 

|DIEGO  WB  AP  R 

.20 

01  MA S  FIRE  WDN  FC  95 

.00 

iEMIGDIO  RANCH 

.07 

Ifernando 

.00 

RICHMOND  SUNSET  R 

•  09 

|FRANCISCO  WB  AP  R1 

.03 

[FRANCISCO  FOB  R 

.  n  9 

GABRIEL  CANYON  PH 

.00 

GABRIEL  DAM  FC425BE 

T 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

T 

GREGORIO  3  SE 

.12 

JACINTO 

T 

JOSE  R 

.06 

LUIS  OBISPO  POLY 

T 

rwrEo 

.08 

IPEDRO 

.00 

RAFAEL 

.60 

4  ANA  FIRE  STA 

T 

U  ANA  RIVER  PH  1 

.42 

|A  ANITA  FERN  FC  432 

•  01 

U  BARBARA 

T 

A  BARBARA  FAA  AP 

T 

|4  BARBARA   TV  PEAK 

•  02 

|»  CLARA  UNIVERSITY 

.04 

U  CRUZ 

.17 

lA  MARGARITA  2  SW 

.00 

U  MARGARITA  BOOSTER 

T 

jiA  MARIA  WB  AP  R 

T 

I*  MONICA 

.00 

1*  MONICA  PIER 

T 

Ia  Paula 

•  00 

Ik  ROSA 

.17 

IT AGO  DAM 

•  13 

i,JS  POWER  PLANT  1 

.00 

«:RS  BAR  PS 

4.67 

(  I  A 

1.73 

SjSVILLE  LAKE 

•  13 

I ET  VALLEY  MNTNC  STA 

.57 

HjTA  DAM 

1.25 

NL  ABS  PLANT 

.00 

l[TER  COVE 

3,12 

|3LE  SPRINGS 

.50 

BiLETOWN  2  E 

1.80 

|U  CITY 

3.26 

IRAVlLLE  RS 

1  .  38 

|WL  HILL  FC  415 

.  00 

IpS  SPSS  LAS  LOMAS 

2.05 

jj  jHHOUSE  6  SE 

.13 

■SPRINGS  1    E            // R 

4.53 

(  )AD 

.01 

iCjSBAR   1  W 

5.21 

di  3  NE 

.00 

( s  3  NW 

.00 

|4A 

.43 

.33 

1:1  TRANCE  YOSEMITE  NP 

.75 

|H  FORK  CABIN 

•  24 

|RA  PAC  FC  356  C 

.00 

■  XELS  HWY  BRIDGE 

.03 

ijUGVlLLE  7  ENE 

.09 

«ii  VALLEY  LODGE 

3  .40 

■RREL  INN  1 

•  45 

jl»REL    INN  2 

.30 

|>I  SH  1  E 

.23 

Ipl SH  +  HICKEY   ST  PK 

liSLAUS  PH 

.49 

ij.ING  CI  TY  RS 

1.66 

1  :TON  FAA  AP 

.03 

rl'.TON  FIRE  STA  4 

T 

It; TON  MOWRY  BRIDGE 

.06 

ST  i-FORD  COOLEY  RANCH 

•  63 

Day  of  Month 


9      10     11      12     13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


.65  .02 
1.68 


1.03  .06 
.09  .17 
1  .78  .241 


.33  T 
See  refereni 


T  T  T 


.03 
1.05 


.02 

T 

.06 
.25 


otes  following  Stalio 
-  331  - 


DAILY  PRECIPITATION 


STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 

SUNL  AND 

SU5ANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  MILL  RS 
TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

T  E JON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL   ST A  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CAR80NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELO 
TULELAKE 


TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 


//R 


.00 
.03 

1.30 

1.65 

T 

1  .04 

.01 
1  .86 


2      3       4      5      6      7      8  9 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.15  .11 
.93  .27 


T  1.10 
.12  .03 


.43 
T 

.05 


UK  I  AH 

UK  I  AH  *.  W 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VAC A V I LL  E 

VALLEY  CENTER  3  NE 

VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE  ST A  FC  120 

VINTON 
VISALIA 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOL  T A  PH 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVER V  I LL  E  RS 
WEED   1  S 

WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WHI SKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
WHITTIEP  FC   106  D 
WI LL 1AMS 
WILLITS  1  NE 
WI LLOWS 

WINTERS 

WOFFOPD  HEIGHTS 
W00DF0RD5 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 


ESE 


.01      .62  .01 


YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


.00 
.97 
1.35 


S*e  releionce  noies  following  Station  Index 
-  332  - 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

OCTOBER  1961 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2j 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

N  R5 

MAX 

«l 

83 

86 

85 

85 

72 

5  1 

55 

6  6 

6  i 

54 

7  0 

81 

86 

84 

81 

77 

79 

72 

59 

46 

55 

55 

62 

6  3 

50 

46 

48 

47 

56 

63 

66. 

5 

MIN 

38 

38 

46 

42 

41 

38 

29 

31 

23 

27 

43 

44 

39 

42 

45 

2 

35 

38 

4  1 

32 

30 

2  3 

30 

26 

35 

38 

32 

27 

28 

25 

23 

ERP01NT 

MAX 

83 

92 

93 

90 

91 

85 

71 

67 

70 

73 

70 

70 

7  5 

88 

9  2 

92 

89 

81 

88 

65 

64 

62 

61 

61 

67 

67 

68 

68 

60 

69 

73 

75. 

6 

M  I  M 

44 

47 

47 

40 

35 

35 

47 

54 

49 

55 

50 

49 

48 

48 

45 

44 

47 

35 

3  3 

35 

41 

41 

48 

49 

43 

3  6 

36 

35 

43. 

5 

I  NE 

MA. 

82 

95 

100 

96 

85 

80 

78 

55 

62 

72 

72 

83 

93 

92 

96 

91 

87 

76 

72 

68 

71 

72 

75 

78 

83 

76 

62 

65 

64 

64 

64 

77. 

7 

MIN 

51 

59 

62 

64 

60 

58 

44 

42 

39 

3  9 

47 

50 

61 

64 

80 

65 

61 

49 

5  1 

52 

48 

5  0 

45 

42 

52 

52 

42 

4  6 

37 

42 

37 

51 . 

3 

URAS  RS 

MAX 

80 

83 

86 

91 

90 

84 

69 

57 

52 

67 

63 

53 

69 

82 

9  3 

90 

85 

79 

84 

77 

60 

5  0 

53 

55 

65 

70 

50 

60 

58 

50 

60 

69. 

8 

MIN 

23 

25 

30 

1  9 

30 

28 

26 

20 

19 

c6 

41 

42 

3  2 

34 

30 

33 

26 

24 

27 

46 

29 

16 

24 

17 

2  9 

40 

38 

25 

20 

25 

19 

28. 

2 

nl IN  PAC  UNION  COL 

MAX 

87 

89 

89 

88 

83 

73 

68 

65 

75 

66 

76 

76 

85 

89 

9  3 

9  0 

87 

84 

6  0 

59 

58 

62 

66 

70 

66 

58 

54 

69 

57 

63 

70 

73. 

1 

MIN 

59 

59 

62 

61 

55 

47 

46 

42 

50 

39 

49 

43 

57 

62 

67 

67 

63 

59 

4  5 

45 

34 

4  1 

40 

43 

47 

4  3 

40 

3  4 

41 

44 

44 

49. 

3 

10CH  F1BREBOAR0  MILLS 

MAX 

86 

88 

86 

88 

88 

76 

82 

77 

74 

77 

69 

71 

79 

87 

9  2 

9  8 

93 

91 

80 

70 

69 

66 

68 

70 

76 

6  9 

70 

67 

68 

69 

75 

78. 

0 

MIN 

53 

53 

57 

54 

54 

52 

58 

55 

54 

48 

52 

55 

55 

55 

6  0 

61 

61 

56 

53 

55 

40 

4  6 

4  1 

53 

46 

57 

53 

46 

51 

49 

49 

52. 

3 

10CH  PUMP  PL  T  3 

MAX 

88 

93 

94 

94 

89 

65 

85 

75 

73 

79 

71 

7  2 

61 

86 

91 

95 

96 

93 

86 

72 

63 

68 

71 

73 

77 

72 

71 

70 

67 

66 

72 

79. 

6 

M  I  N 

48 

49 

52 

51 

53 

45 

54 

53 

52 

44 

49 

48 

51 

52 

57 

5  7 

54 

52 

51 

56 

43 

4  1 

36 

45 

42 

50 

45 

46 

47 

45 

39 

48. 

8 

MTN 

MAX 

87 

93 

94 

95 

90 

90 

90 

74 

69 

72 

72 

74 

78 

90 

95 

98 

95 

93 

91 

84 

83 

64 

67 

69 

7  4 

83 

70 

68 

58 

62 

65 

80. 

2 

MIN 

59 

61 

63 

6  2 

66 

61 

56 

52 

44 

42 

48 

49 

5  3 

65 

72 

7  2 

65 

65 

62 

54 

52 

4  1 

41 

43 

46 

57 

45 

44 

36 

40 

41 

53. 

6 

:rry 

MAX 

90 

92 

90 

92 

88 

88 

72 

68 

68 

75 

71 

75 

6t 

94 

97 

92 

90 

90 

82 

76 

64 

64 

66 

70 

79 

73 

68 

60 

59 

63 

63 

77. 

6 

MIN 

49 

54 

55 

56 

59 

55 

44 

43 

35 

41 

40 

40 

4  5 

52 

66 

6  7 

57 

60 

0  4 

46 

46 

31 

35 

35 

36 

49 

36 

37 

31 

35 

32 

46* 

o 

JRN 

MAX 

87 

90 

92 

91 

92 

90 

82 

71 

7  5 

73 

70 

63 

8  0 

88 

91. 

97 

95 

90 

90 

71 

53 

64 

65 

71 

74 

72 

60 

56 

65 

68 

73 

77. 

5 

MIN 

54 

58 

60 

60 

61 

56 

45 

45 

46 

43 

44 

49 

49 

55 

5e 

62 

63 

60 

51 

49 

41 

3  6 

41 

42 

45 

50 

47 

38 

38 

38 

40 

49. 

2 

.ON  PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

67 

66 

69 

67 

66 

68 

6  6 

70 

71 

68 

70 

72 

79 

89 

91 

77 

68 

6  6 

69 

67 

65 

67 

68 

6  7 

70 

67 

65 

68 

69 

66 

69. 

9 

M  I  N 

53 

54 

56 

55 

59 

60 

54 

58 

57 

5  1 

52 

60 

63 

71 

68 

61 

60 

59 

61 

58 

53 

60 

51 

53 

66 

51 

54 

8  6 

50 

50 

51 

56. 

3 

CUS  RANCH 

MAX 

92 

90 

88 

90 

92 

92 

74 

63 

69 

77 

84 

83 

87 

91 

91 

90 

90 

88 

85 

80 

67 

7  0 

74 

75 

79 

68 

65 

55 

57 

57 

61 

78. 

2 

MIN 

51 

52 

51 

50 

58 

57 

57 

46 

38 

42 

52 

57 

52 

55 

62 

55 

58 

51 

57 

52 

51 

47 

36 

40 

39 

50 

52 

46 

33 

36 

40 

49. 

2 

:R   9  NNW 

MAX 

97 

97 

93 

92 

95 

96 

9  8 

86 

67 

74 

79 

84 

6  6 

93 

97 

98 

97 

95 

95 

92 

87 

81 

74 

76 

BC 

65 

79 

79 

67 

65 

66 

85. 

5 

MIN 

62 

70 

58 

57 

57 

62 

72 

54 

46 

47 

49 

54 

59 

74 

hf 

61 

66 

56 

6  9 

59 

65 

5  2 

42 

45 

'■6 

56 

50 

56 

50 

43 

49 

56. 

3 

iRSFIELD  WB  AP 

MAX 

90 

95 

93 

94 

91 

91 

74 

69 

75 

78 

74 

76 

89 

96 

97 

96 

92 

92 

85 

73 

62 

67 

69 

73 

80 

69 

68 

61 

63 

67 

67 

79. 

5 

M I  N 

59 

62 

60 

6  0 

62 

61 

55 

49 

49 

51 

45 

50 

53 

58 

6  3 

6  4 

67 

65 

61 

51 

49 

41 

42 

47 

48 

52 

45 

48 

42 

43 

45 

53. 

I 

tETT  DAM 

MAX 

88 

90 

95 

96 

98 

92 

86 

72 

56 

66 

75 

80 

89 

92 

9  j 

94 

92 

90 

85 

85 

73 

73 

74 

76 

8C 

84 

79 

71 

62 

66 

61 

81. 

1 

M  1  N 

45 

46 

51 

52 

50 

49 

47 

51 

36 

2  8 

40 

41 

44 

55 

68 

54 

52 

48 

47 

49 

54 

51 

39 

34 

36 

38 

41 

43 

39 

39 

32 

45. 

5 

iTOW 

MAX 

93 

92 

90 

91 

91 

90 

78 

70 

69 

76 

82 

81 

90 

91 

91 

9. 

92 

89 

8  9 

84 

72 

67 

75 

77 

81 

69 

75 

63 

63 

60 

56 

80. 

0 

54 

57 

54 

51 

50 

55 

60 

58 

45 

42 

44 

50 

50 

54 

66 

57 

55 

53 

5  6 

54 

55 

4  3 

37 

40 

42 

52 

48 

52 

41 

33 

44 

50. 

0 

JMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

86 

81 

90 

92 

93 

88 

84 

62 

64 

63 

74 

79 

84 

89 

91 

89 

90 

89 

83 

82 

71 

72 

72 

74 

7  9 

79 

74 

65 

61 

55 

58 

77. 

8 

55 

61 

62 

62 

57 

52 

42 

42 

33 

37 

44 

47 

54 

60 

71 

62 

60 

54 

54 

46 

49 

45 

43 

42 

48 

47 

37 

4  1 

29 

30 

34 

48. 

4 

IMONT   1  E 

MAX 

93 

91 

92 

95 

90 

86 

64 

65 

65 

75 

84 

84 

es 

90 

90 

92 

91 

86 

85 

85 

63 

75 

77 

80 

79 

75 

69 

64 

62 

60 

59 

79. 

2 

43 

51 

55 

55 

50 

47 

44 

42 

32 

33 

36 

40 

51 

55 

55 

54 

53 

48 

46 

48 

47 

46 

34 

34 

46 

47 

43 

4  4 

29 

38 

34 

44. 

6 

LOMOND 

MAX 

85 

85 

94 

91 

86 

76 

73 

72 

71 

76 

78 

80 

94 

97 

96 

04 

88 

80 

76 

67 

65 

6  2 

66 

74 

75 

68 

65 

61 

62 

65 

68 

77. 

1 

tS 

40 

46 

47 

46 

48 

47 

44 

38 

39 

46 

50 

4  9 

51 

53 

5  9 

57 

52 

50 

43 

39 

34 

32 

40 

42 

40 

42 

4C 

40 

39 

33 

44, 

2 

ieley 

MAX 

76 

72 

73 

66 

63 

67 

69 

70 

69 

64 

65 

75 

87 

93 

92 

86 

68 

62 

61 

59 

62 

63 

65 

68 

63 

64 

60 

55 

64 

68 

63 

68. 

8 

MIN 

53 

51 

53 

53 

50 

53 

49 

54 

51 

50 

50 

50 

55 

61 

65 

57 

52 

51 

5  3 

52 

45 

44 

45 

49 

4  9 

54 

49 

46 

51 

55 

47 

51, 

6 

!YESSA  LAKE 

MAX 

90 

92 

94 

95 

95 

90 

85 

83 

82 

78 

75 

69 

85 

92 

94 

95 

95 

95 

92 

65 

65 

68 

69 

72 

75 

71 

66 

61 

65 

65 

70 

80. 

3 

54 

54 

55 

55 

53 

53 

49 

46 

44 

49 

53 

49 

54 

55 

5  7 

58 

56 

5  5 

50 

52 

48 

44 

4 1 

47 

4  9 

5 1 

52 

4  2 

47 

4C 

46 

50 

3 

BAR  RS 

MAX 

88 

94 

96 

88 

96 

93 

76 

68 

73 

77 

67 

66 

76 

89 

90 

90 

86 

86 

87 

80 

62 

55 

61 

52 

6  5 

67 

65 

53 

62 

63 

67 

38 

40 

40 

4  2 

43 

40 

34 

27 

28 

33 

42 

48 

50 

45 

44 

4  2 

42 

39 

39 

43 

32 

34 

3  3 

40 

37 

43 

42 

34 

34 

30 

33 

38 

4 

BEAR  LAKE 

MAX 

75 

75 

76 

75 

75 

72 

64 

50 

48 

63 

70 

71 

68 

75 

74 

73 

72 

70 

63 

66 

58 

64 

63 

67 

67 

60 

62 

51 

43 

37 

35 

MIN 

25 

28 

26 

26 

25 

29 

42 

26 

15 

15 

18 

26 

40 

34 

38 

25 

23 

21 

25 

19 

35 

16 

1 0 

15 

25, 

1 

CREEK   PH  1 

MAX 

79 

80 

78 

79 

76 

75 

69 

53 

53 

60 

61 

65 

79 

81 

8  2 

79 

76 

77 

68 

64 

53 

55 

58 

61 

68 

58 

55 

48 

48 

49 

50 

65 , 

MIN 

58 

59 

59 

58 

59 

54 

47 

38 

36 

41 

46 

48 

55 

60 

59 

58 

56 

56 

66 

50 

39 

3  7 

38 

49 

5  0 

48 

42 

29 

3C 

33 

47, 

9 

IOP  WB  AP 

MAX 

87 

88 

89 

89 

85 

89 

80 

55 

66 

70 

74 

81 

84 

86 

87 

88 

87 

86 

78 

78 

72 

67 

71 

74 

74 

70 

71 

5  0 

47 

51 

59 

75, 

3 

43 

43 

42 

40 

43 

40 

46 

36 

33 

28 

30 

38 

4  1 

44 

43 

42 

43 

42 

40 

36 

42 

33 

24 

29 

30 

42 

31 

3 

35 

30 

33 

37. 

5 

IOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

60 

65 

68 

67 

68 

63 

62 

50 

44 

58 

58 

61 

63 

63 

66 

66 

66 

64 

64 

63 

55 

44 

53 

52 

57 

55 

52 

39 

30 

26 

32 

55 

9 

42 

42 

44 

44 

45 

45 

44 

12 

20 

31 

40 

38 

38 

42 

43 

44 

43 

40 

40 

38 

32 

27 

30 

29 

34 

30 

2  7 

2C 

14 

14 

1 3 

33. 

7 

CANYON   WB  AP 

MAX 

78 

79 

79 

77 

75 

70 

55 

51 

55 

56 

44 

71 

80 

79 

79 

77 

76 

75 

64 

51 

40 

56 

55 

64 

60 

46 

40 

4  3 

42 

49 

61 

62. 

2 

59 

60 

61 

60 

56 

48 

33 

30 

34 

38 

37 

43 

58 

61 

61 

61 

61 

59 

49 

35 

30 

30 

41 

41 

43 

34 

31 

7  8 

28 

33 

40 

44. 

6 

HE 

MAX 

100 

94 

95 

97 

98 

99 

94 

85 

77 

8  2 

86 

89 

94 

99 

96 

95 

95 

95 

96 

92 

89 

84 

82 

85 

82 

87 

84 

7  9 

69 

67 

69 

88, 

2 

55 

64 

59 

53 

52 

60 

69 

56 

45 

44 

45 

46 

51 

63 

71 

56 

52 

54 

5  6 

56 

60 

58 

42 

40 

40 

49 

49 

5  5 

45 

42 

49 

52 

e 

HE  FAA  AP 

MAX 

100 

100 

98 

100 

99 

102 

94 

73 

79 

8  2 

87 

91 

101 

103 

100 

96 

96 

96 

97 

96 

84 

86 

86 

85 

89 

89 

85 

76 

70 

70 

69 

65 

77 

67 

66 

62 

70 

69 

58 

49 

4  9 

52 

52 

63 

73 

73 

65 

64 

63 

64 

63 

67 

6  6 

51 

49 

6C 

5  7 

60 

5  6 

48 

47 

53 

60 

3 

MAX 

76 

72 

80 

79 

79 

78 

73 

50 

47 

63 

60 

54 

69 

75 

82 

81 

78 

76 

77 

69 

50 

41 

57 

59 

64 

65 

52 

45 

37 

38 

43 

21 

22 

24 

23 

25 

21 

3  2 

26 

13 

13 

27 

25 

2  8 

24 

25 

25 

22 

21 

23 

33 

28 

1  4 

1  5 

1 7 

20 

29 

29 

24 

25 

13 

22 

8 

TA 

MAX 

77 

82 

81 

76 

76 

75 

7  0 

69 

73 

77 

78 

80 

93 

104 

106 

9  6 

78 

78 

77 

76 

76 

75 

75 

77 

ec 

76 

72 

71 

72 

70 

52 

52 

55 

5  7 

56 

57 

0  9 

51 

44 

42 

43 

44 

47 

52 

70 

6  9 

57 

61 

57 

57 

57 

52 

46 

44 

43 

46 

50 

5  6 

43 

43 

45 

51 

6 

EGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

99 

100 

99 

97 

97 

98 

98 

87 

69 

77 

80 

86 

*9 

97 

96 

95 

94 

94 

9  2 

91 

89 

84 

85 

85 

96 

87 

85 

86 

74 

6: 

66 

52 

56 

56 

56 

57 

57 

59 

66 

57 

42 

43 

44 

44 

52 

56 

65 

56 

56 

54 

5  9 

55 

59 

5  2 

45 

44 

44 

48 

53 

5* 

1 

AN  DAM 

MAX 

79 

79 

78 

78 

75 

69 

61 

47 

58 

56 

45 

68 

75 

78 

79 

79 

76 

75 

6" 

55 

45 

55 

69 

60 

61 

52 

40 

38 

46 

4' 

5S 

52 

50 

52 

5  2 

48 

45 

38 

23 

30 

33 

32 

40 

5  7 

53 

51 

51 

4t 

5  1 

48 

39 

30 

2  6 

35 

40 

4C 

31 

32 

40 

0 

LEY  2  SW 

MAX 

100 

102 

100 

100 

100 

99 

1  00 

93 

72 

79 

82 

87 

92 

98 

102 

100 

97 

95 

95 

94 

90 

78 

85 

86 

86  88 

87 

85 

76 

7C 

65 

MIN 

58 

60 

57 

58 

59 

62 

71 

59 

47 

46 

48 

50 

53 

65 

69 

58 

57 

56 

57 

57 

65 

57 

4£ 

46 

46 

48 

53 

69 

55 

1 

GEPORT 

MAX 

73 

77 

79 

79 

79 

74 

63 

40 

54 

67 

64 

66 

74 

80 

77 

76 

76 

74 

68 

58 

49 

51 

62 

62 

67 

54 

53 

44 

32 

37 

52 

MIN 

2  1 

20 

21 

21 

23 

20 

2  3 

18 

11 

12 

24 

25 

2  1 

24 

24 

2  3 

24 

22 

28 

29 

16 

5 

8 

13 

18 

38 

26 

24 

21 

18 

24 

20 

8 

KS  FARNHAM  RCH 

MAX 

91 

94 

93 

93 

91 

75 

84 

69 

79 

8  2 

93 

92 

97 

97 

95 

94 

71 

69 

6  9 

72 

79 

72 

67 

67 

72 

82 

3 

1.4 

47 

49 

46 

45 

50 

42 

55 

42 

43 

49 

50 

51 

47 

48 

47 

53 

33 

35 

31 

36 

54 

45 

44 

2 

ANK  WB  AP 

MAX 

■11 

96 

96 

94 

83 

77 

66 

73 

70 

75 

79 

84 

96 

100 

101 

95 

84 

78 

77 

68 

64 

73 

74 

76 

81 

69 

70 

89 

67 

66 

65 

79 

0 

MIN 

56 

56 

59 

59 

56 

55 

56 

50 

47 

47 

48 

51 

69 

64 

69 

66 

61 

60 

6  1 

62 

54 

46 

47 

50 

54 

54 

8 

I NGAME 

MAX 

74 

74 

69 

67 

62 

67 

65 

66 

75 

71 

68 

72 

83 

87 

87 

82 

73 

66 

66 

63 

60 

64 

63 

65 

65 

69 

65 

6  1 

63 

68 

65 

69 

2 

MIN 

49 

49 

50 

48 

48 

48 

48 

54 

45 

50 

52 

49 

63 

55 

58 

6l 

5C 

49 

47 

55 

46 

41 

41 

45 

4  6 

53 

46 

47 

52 

55 

41 

49 

4 

FY 

MAX 

78 

85 

86 

87 

89 

84 

75 

57 

59 

69 

62 

57 

72 

85 

87 

3  7 

85 

81 

8  2 

71 

49 

49 

56 

61 

65 

61 

53 

51 

49 

51 

60 

69 

1 

MIN 

27 

30 

33 

31 

32 

32 

22 

22 

22 

28 

45 

43 

34 

35 

32 

3t 

33 

28 

28 

39 

28 

16 

22 

22 

25 

33 

45 

24 

31 

24 

21 

29 

6 

See  Reference  Notea  Following  Station  index 
-  333  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  196] 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUTTONWILLOW 

 - 

92 

^4~ 

93 

9  2 

7  5 

71 

7  8 

81 

75 

78 

88 

98 

97 

97 

95 

94 

85 

72 

63 

68 

70 

74 

80 

72 

70 

66 

62 

68 

M  I  N 

5C 

54 

54 

8  2 

56 

54 

53 

46 

37 

41 

46 

50 

49 

43 

57 

59 

56 

56 

57 

52 

56 

37 

36 

39 

39 

49 

45 

46 

38 

33 

36 

CABRILIO  NM 

MAX 

66 

67 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

79 

101 

100 

84 

75 

70 

74 

75 

76 

77 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

66 

69 

68 

MIN 

58 

54 

56 

59 

57 

58 

84 

53 

53 

52 

53 

50 

56 

59 

68 

53 

58 

51 

45 

47 

50 

59 

54 

51 

52 

50 

45 

48 

47 

53 

48 

CACHUMA  DAM 

MAX 

82 

73 

7  1 

73 

77 

79 

90 

99 

10  I 

101 

101 

96 

81 

78 

70 

67 

74 

77 

83 

82 

72 

74 

70 

66 

70 

MIN 

(.3 

47 

52 

8  8 

48 

49 

49 

42 

43 

42 

37 

43 

54 

58 

6  6 

67 

50 

50 

55 

58 

52 

37 

37 

43 

48 

44 

43 

50 

38 

36 

37 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

79 

83 

82 

78 

76 

58 

57 

58 

63 

58 

72 

81 

84 

84 

82 

79 

80 

72 

52 

49 

58 

60 

63 

68 

56 

46 

46 

46 

50 

MIN 

44 

47 

43 

48 

47 

46 

38 

36 

30 

32 

34 

37 

44 

50 

50 

50 

48 

46 

48 

42 

35 

26 

28 

32 

37 

42 

34 

29 

26 

28 

28 

CALLAHAN  RS 

MAX 

■30 

84 

64 

85 

85 

72 

59 

62 

72 

62 

62 

70 

77 

82 

83 

83 

76 

77 

76 

68 

51 

55 

59 

61 

66 

58 

51 

52 

54 

63 

65 

MIN 

32 

35 

39 

5  7 

38 

35 

25 

22 

25 

34 

37 

43 

36 

38 

)H 

37 

35 

34 

34 

41 

26 

20 

25 

23 

30 

38 

39 

25 

20 

24 

25 

CAMPO 

MAX 

93 

91 

85 

71 

58 

65 

72 

81 

88 

85 

88 

87 

87 

88 

86 

85 

73 

70 

77 

77 

79 

60 

79 

71 

58 

58 

57 

62 

MIN 

4J 

40 

50 

50 

46 

43 

39 

45 

30 

32 

35 

36 

59 

55 

70 

48 

47 

43 

44 

45 

45 

42 

32 

26 

33 

37 

35 

35 

34 

31 

24 

CAMP  PARDEE 

MAX 

95 

96 

94 

92 

8y 

73 

72 

74 

75 

69 

80 

90 

96 

101 

99 

94 

91 

72 

56 

65 

67 

72 

74 

76 

69 

60 

63 

66 

69 

MIN 

58 

59 

62 

61 

57 

51 

52 

49 

47 

48 

51 

66 

59 

68 

70 

64 

64 

49 

49 

43 

39 

41 

44 

45 

50 

48 

39 

39 

40 

44 

CANOGA  PARK    PIERCE  COL 

MAX 

83 

7  8 

6  8 

68 

1 1 

83 

85 

9 1 

92 

94 

92 

84 

80 

77 

76 

64 

79 

80 

82 

87 

77 

79 

70 

66 

65 

67 

MIN 

53 

53 

56 

8  3 

52 

50 

56 

48 

43 

43 

44 

46 

57 

63 

60 

58 

58 

59 

59 

56 

41 

42 

42 

45 

49 

44 

49 

48 

49 

39 

CANT IL 

MAX 

94 

82 

78 

86 

8  7 

91 

95 

96 

94 

93 

92 

88 

86 

75 

73 

75 

80 

83 

74 

67 

64 

65 

62 

62 

MIN 

48 

51 

47 

46 

50 

58 

5  0 

40 

36 

38 

52 

48 

50 

60 

53 

54 

49 

51 

51 

61 

43 

35 

37 

37 

49 

54 

52 

49 

47 

42 

CANYON  DAM 

MAX 

70 

69 

75 

75 

67 

6  1 

6 1 

62 

60 

55 

67 

76 

71 

76 

75 

72 

69 

60 

40 

46 

45 

47 

51 

49 

38 

39 

39 

47 

57 

MIN 

33 

35 

34 

35 

33 

26 

29 

23 

24 

32 

34 

37 

36 

34 

34 

34 

31 

35 

24 

17 

21 

24 

29 

34 

31 

19 

24 

22 

21 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

83 

90 

88 

89 

75 

66 

71 

72 

78 

71 

74 

82 

99 

102 

103 

98 

89 

72 

68 

67 

67 

72 

74 

81 

70 

70 

70 

63 

68 

73 

74 

MIN 

52 

53 

51 

51 

44 

43 

43 

36 

40 

35 

45 

49 

6  8 

62 

64 

65 

57 

50 

52 

53 

42 

36 

37 

43 

48 

47 

43 

44 

36 

37 

39 

CATHAY  8ULL   RUN  RCH 

MAX 

93 

93 

9 1 

90 

70 

73 

71 

75 

75 

77 

86 

95 

97 

94 

91 

91 

82 

75 

68 

66 

69 

72 

82 

71 

67 

64 

63 

64 

MIN 

53 

54 

55 

55 

57 

52 

49 

38 

37 

39 

40 

45 

49 

53 

59 

61 

58 

55 

56 

48 

48 

33 

34 

38 

42 

55 

40 

42 

31 

33 

33 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

9 1 

90 

87 

60 

6  6 

7  3 

60 

63 

7  1 

76 

89 

89 

87 

84 

85 

76 

57 

49 

57 

63 

65 

63 

62 

58 

53 

67 

68 

66 

MIN 

33 

44 

43 

45 

43 

46 

29 

29 

30 

31 

41 

44 

43 

42 

45 

45 

40 

39 

41 

37 

26 

27 

34 

29 

35 

34 

36 

32 

23 

24 

31 

CEDAR  GROVE 

MAX 

8  1 

84 

64 

8  ] 

85 

81 

80 

69 

60 

63 

MIN 

40 

41 

40 

39 

43 

40 

37 

26 

24 

28 

CEDARVILLE 

MAX 

70 

83 

8  8 

84 

68 

54 

53 

64 

63 

68 

79 

83 

B5 

83 

73 

73 

75 

50 

43 

48 

57 

60 

65 

46 

44 

43 

46 

53 

MIN 

36 

45 

45 

44 

41 

30 

2  8 

28 

29 

32 

42 

44 

42 

44 

47 

48 

43 

35 

40 

43 

27 

20 

30 

28 

31 

39 

38 

30 

26 

26 

27 

CENTER V I LLE  PH 

MAX 

90 

97 

93 

95 

95 

86 

76 

77 

77 

7 1 

63 

65 

97 

95 

loo 

97 

96 

93 

77 

61 

65 

72 

71 

79 

67 

61 

57 

63 

65 

70 

MIN 

45 

48 

49 

80 

49 

46 

35 

3  5 

35 

37 

41 

47 

8  6 

48 

47 

48 

47 

49 

43 

45 

38 

32 

35 

37 

43 

46 

31 

29 

32 

35 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

79 

82 

84 

85 

82 

8 1 

79 

64 

52 

59 

65 

75 

85 

85 

87 

83 

83 

82 

75 

62 

5  8 

60 

64 

66 

69 

59 

58 

47 

47 

50 

MIN 

42 

45 

45 

44 

45 

41 

38 

3  2 

27 

2  3 

31 

35 

45 

46 

47 

44 

43 

44 

37 

33 

2  2 

26 

30 

35 

39 

29 

24 

28 

28 

27 

CHESTER 

MAX 

80 

82 

85 

85 

83 

77 

67 

55 

65 

62 

57 

71 

78 

82 

83 

81 

79 

78 

70 

63 

44 

55 

59 

64 

62 

62 

44 

47 

57 

67 

MIN 

28 

30 

32 

30 

30 

28 

28 

2  8 

20 

21 

40 

34 

38 

33 

32 

30 

30 

30 

26 

33 

25 

14 

20 

20 

24 

27 

20 

26 

21 

18 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

94 

94 

91 

92 

93 

87 

8  2 

83 

77 

7  1 

69 

80 

94 

90 

96 

94 

93 

90 

82 

70 

62 

66 

71 

76 

69 

66 

66 

66 

69 

72 

72 

MIN 

48 

52 

51 

52 

50 

50 

8  0 

43 

37 

54 

51 

54 

56 

52 

52 

51 

50 

48 

54 

42 

32 

36 

36 

43 

55 

52 

33 

32 

34 

38 

CHULA  VISTA 

MAX 

69 

68 

68 

67 

67 

68 

6  7 

67 

68 

4  9 

104 

66 

69 

8 

70 

69 

67 

67 

68 

68 

66 

66 

MIN 

58 

58 

59 

58 

60 

50 

48 

48 

48 

5  1 

58 

64 

63 

60 

60 

51 

49 

48 

51 

53 

47 

49 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

83 

95 

97 

85 

81 

7 1 

7  0 

69 

7  1 

81 

85 

ion 

99 

1  00 

95 

83 

78 

79 

71 

65 

72 

75 

78 

85 

70 

70 

69 

66 

67 

62 

MIN 

51 

55 

58 

8  1 

55 

51 

56 

50 

42 

4  / 

47 

50 

6  0 

65 

71 

64 

61 

53 

55 

58 

56 

46 

45 

45 

49 

51 

51 

54 

45 

39 

42 

CLARKSBURG 

MAX 

8  7 

90 

92 

91 

87 

73 

7  3 

81 

76 

69 

70 

8  0 

87 

90 

93 

94 

92 

9C 

68 

59 

67 

66 

71 

7  3 

71 

68 

65 

65 

67 

73 

MIN 

46 

48 

50 

49 

50 

51 

4  5 

50 

42 

47 

49 

46 

6  1 

53 

54 

54 

51 

50 

52 

53 

39 

35 

34 

38 

44 

46 

48 

37 

42 

37 

38 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

88 

89 

93 

8  " 

91 

86 

8  3 

69 

69 

78 

69 

69 

77 

92 

95 

86 

91 

92 

9,. 

71 

64 

60 

67 

70 

73 

66 

63 

63 

60 

62 

69 

MIN 

38 

40 

43 

3  8 

39 

40 

48 

48 

37 

34 

51 

40 

45 

40 

41 

43 

4C 

39 

35 

50 

41 

25 

27 

26 

33 

46 

46 

43 

39 

45 

26 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

94 

93 

90 

9  I 

88 

83 

8  1 

72 

85 

8  0 

65 

6  7 

3  1 

93 

100 

9  8 

96 

91 

84 

62 

67 

66 

72 

72 

79 

79 

67 

63 

64 

65 

74 

MIN 

55 

48 

51 

44 

46 

45 

46 

46 

47 

4  5 

52 

50 

5  5 

60 

60 

65 

56 

46 

51 

53 

40 

42 

44 

49 

49 

5C 

47 

40 

39 

43 

43 

COAL  I NGA 

MAX 

92 

92 

95 

95 

91 

92 

86 

70 

73 

7  7 

79 

78 

85 

4  4 

96 

99 

97 

95 

96 

81 

73 

67 

70 

72 

75 

84 

75 

7  3 

66 

64 

66 

71 

MIN 

50 

53 

55 

52 

53 

52 

5  . 

46 

43 

9  4 

42 

43 

54 

58 

54 

53 

55 

9  4 

49 

47 

38 

36 

41 

4 

51 

43 

46 

43 

35 

34 

COLFAX 

MAX 

87 

92 

89 

89 

88 

84 

73 

64 

68 

66 

57 

78 

86 

90 

92 

90 

88 

88 

8_ 

67 

56 

6. 

67 

71 

69 

62 

50 

57 

58 

64 

67 

MIN 

57 

61 

59 

6  0 

62 

59 

47 

43 

45 

47 

47 

54 

56 

63 

67 

61 

60 

5 

46 

39 

3 

36 

41 

47 

46 

44 

34 

36 

36 

40 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

91 

92 

92 

9  2 

90 

82 

7  2 

71 

76 

75 

67 

79 

9  0 

89 

93 

92 

91 

86 

77 

67 

66 

61 

68 

75 

70 

66 

68 

65 

66 

72 

73 

MIN 

VJ 

50 

52 

51 

49 

48 

54 

49 

43 

43 

52 

49 

54 

53 

54 

54 

53 

51 

5C 

52 

35 

37 

34 

42 

81 

53 

50 

36 

4  5 

40 

38 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

92 

93 

9  3 

94 

93 

93 

74 

75 

76 

80 

75 

77 

88 

96 

99 

96 

93 

96 

84 

74 

69 

66 

71 

73 

82 

75 

7^ 

65 

64 

68 

MIN 

50 

52 

52 

53 

54 

52 

5  0 

48 

35 

39 

43 

45 

47 

51 

53 

54 

54 

54 

56 

45 

54 

35 

30 

35 

37 

5C 

43 

45 

40 

21 

32 

CORONA 

MAX 

4  1 

100 

101 

9  8 

87 

83 

7  0 

72 

72 

77 

83 

9  1 

101 

1  0  2 

100 

85 

80 

82 

74 

70 

75 

76 

79 

86 

74 

73 

70 

66 

66 

62 

MIN 

50 

49 

54 

52 

50 

49 

5  2 

46 

39 

4  4 

41 

44 

5  1 

68 

'0 

58 

54 

56 

56 

57 

54 

4 

41 

41 

42 

5C 

51 

48 

51 

41 

40 

COVELO 

MAX 

o  g 

93 

92 

9 '3 

92 

91 

7  5 

66 

72 

76 

63 

6  7 

76 

90 

91 

92 

9C 

87 

87 

76 

62 

5( 

65 

65 

70 

66 

61 

57 

56 

67 

71 

MIN 

3  9 

39 

42 

39 

39 

40 

35 

38 

30 

33 

39 

40 

45 

43 

43 

8. 

4C 

40 

38 

46 

31 

2  4 

26 

31 

34 

37 

45 

36 

26 

30  29 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

81 

68 

60 

8  8 

6 1 

63 

65 

68 

57 

64 

73 

64 

67 

63 

60 

56 

62 

58 

57 

55 

58 

65 

64 

61 

MIN 

42 

45 

47 

47 

47 

52 

37 

51 

46 

51 

4  9 

45 

44 

43 

49 

35 

37 

40 

45 

44 

49 

38 

36 

46 

40 

CROCKETT 

MAX 

8  7 

84 

82 

Kt 

80 

77 

75 

73 

74 

7  7 

66 

67 

82 

82 

90 

96 

9C 

78 

7  5 

62 

63 

66 

69 

73 

73 

65 

67 

62 

67 

65 

70 

MIN 

52 

56 

56 

8  8 

54 

54 

52 

55 

46 

51 

55 

52 

53 

55 

60 

57 

53 

51 

56 

57 

50 

43 

44 

48 

52 

57 

54 

48 

50 

45 

45 

CULVER  CITY 

MAX 

8  9 

71 

74 

71 

72 

71 

6  9 

73 

73 

7  3 

73 

76 

92 

1  06 

106 

95 

77 

76 

74 

7C 

66 

7  2 

72 

74 

78 

71 

66 

69 

70 

72 

69 

MIN 

56 

56 

55 

5  6 

56 

57 

59 

5  2 

49 

50 

48 

50 

53 

62 

76 

65 

58 

60 

6  1 

61 

56 

50 

48 

48 

48 

52 

50 

51 

52 

43 

46 

CUYAMA 

MAX 

91 

90 

87 

9; 

92 

90 

8  3 

70 

65 

68 

75 

72 

70 

87 

94 

94 

93 

89 

90 

8C 

69 

59 

62 

65 

69 

81 

64 

64 

57 

57 

59 

MIN 

44 

44 

44 

9H 

48 

46 

3  8 

33 

33 

33 

35 

36 

40 

43 

52 

52 

5C 

49 

43 

42 

43 

27 

26 

30 

3. 

40  34 

38 

26 

26 

25 

CUYAMACA 

MAX 

B2 

86 

81 

8  3 

85 

81 

79 

65 

49 

55 

66 

74 

79 

77 

79 

80 

81 

80 

78 

72 

69 

6  2 

65 

71 

71 

72 

71 

64 

50 

52 

48 

MIN 

37 

39 

45 

8  3 

40 

50 

52 

34 

29 

22 

28 

34 

52 

61 

62 

43 

35 

42 

45 

37 

40 

3  6 

21 

20 

26 

3! 

42 

37 

15 

26 

30 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

94 

89 

87 

9  1 

92 

96 

a 

67 

72 

76 

82 

83 

89 

95 

93 

91 

9C 

90 

8  9 

87 

77 

7  1 

78 

77 

6  ; 

73 

77 

63 

63 

61 

62 

MIN 

6C 

61 

51 

55 

58 

60 

5  7 

50 

46 

45 

48 

52 

51 

55 

62 

5S 

6C 

57 

6  1 

57 

53 

4; 

42 

44 

4t 

51 

51 

47 

42 

39  44 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

86 

89 

91 

93 

90 

88 

79 

71 

70 

7  9 

86 

95 

95 

91 

9 

65 

60 

6( 

65 

71 

7  4 

7C 

67 

64 

65 

66 

72 

MIN 

48 

49 

51 

45 

45 

51 

50 

50 

0 

52 

47 

4  9 

52 

57 

56 

56 

52 

45 

51 

34 

35 

3C 

42 

41 

52 

46 

39 

44 

40  38 

DEATH  VALLEY 

MAX 

10  ' 

102 

99 

100 

98 

99 

97 

93 

79 

6  3 

86 

93 

100 

103 

103 

101 

101 

99 

96 

95 

93 

8' 

82 

65 

87 

83 

81 

78 

70 

73 

70 

MIN 

6  8 

76 

67 

63 

61 

61 

72 

62 

59 

9  1 

54 

57 

70 

70 

69 

65 

64  65 

65 

65 

70 

62 

46 

49 

52 

56 

53 

59 

56 

51 

60 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

79 

77 

79 

8  0 

78 

79 

73 

48 

58 

6  2 

64 

73 

7  9 

78 

79 

80 

ec 

78 

74  66 

70 

6? 

65 

66 

62 

66 

60 

42 

45 

47 

MIN 

40 

44 

42 

41 

44 

42 

44 

33 

31 

2  9 

28 

36 

41 

43 

44 

44 

42 

40  42 

43 

33 

25 

31 

33 

39  31 

34 

29 

31 

37 

See  Reference  Noles  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Station 

Day  01  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

€ER   CREEK  PH 

MAX 
MIN 

Bl 
39 

84 
40 

82 
39 

61 

79 

77 
37 

74 
34 

63 

63 

64 

53 

68 

7« 

76 

77 

77 
43 

73 
41 

76 
42 

71 
40 

63 
39 

58 
34 

56 
2  5 

58 
2  7 

61 
34 

65 
34 

60 
34 

55 

47 

48 

55 

51 

66.8 
36.0 

CNAIR 

MAX 
MIN 

90 
45 

92 
48 

92 
51 

92 
50 

89 
54 

86 

73 
48 

72 
48 

76 

77 

75 

77 

86 

95 

97 

95 
56 

91 
57 

91 
50 

83 
48 

65 
46 

68 
44 

68 
35 

72 
31 

73 
37 

78 

71 

70 

b? 

72 

69 

70 

79.7 
45.2 

>E  SABLA 

MAX 
MIN 

86 
42 

80 

50 

86 

50 

84 

50 

83 
46 

76 
37 

65 
37 

67 
36 

65 

57 
41 

75 

87 

66 

90 

88 

51 

85 
54 

85 
52 

81 
52 

67 
44 

51 
35 

61 
;  B 

63 
3  i 

69 
32 

be 

59 

50 

5  7 

57 

63 

<0 

72.0 
41.7 

'OBBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 
MIN 

94 
6 1 

87 
55 

78 

73 

64 

81 

88 

98 

5  5 

95 

94 
59 

86 
54 

70 

70 

75 

74 

68 

57 

69 

•ONNER  MEMORIAL    ST  PK 

MAX 
MIN 

76 
28 

75 
29 

81 
31 

SO 
30 

80 
32 

77 
28 

70 
35 

49 
2  8 

49 
2 1 

61 
25 

58 
37 

46 

70 

73 

81 

BO 
32 

76 
31 

76 

30 

76 

31 

65 
37 

44 

31 

39 
19 

56 

56 

at 

62 

51 

41 

38 

36 

4  0 

62.3 
26.5 

OWNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

82 
40 

90 
39 

87 
39 

87 
39 

86 
39 

82 
37 

78 
36 

61 
38 

61 

30 

67 
27 

65 
36 

53 

75 

67 

86 
41 

87 
40 

85 
40 

82 
39 

83 
36 

74 
41 

53 
34 

50 

22 

61 
2  8 

68 
29 

65 
3  0 

67 
34 

55 
39 

3b 

50 

52 

57 

70.7 
35.6 

OYLE   5  SSE 

MAX 
MIN 

72 
35 

76 
38 

78 
41 

80 
39 

84 
44 

83 
46 

78 
36 

54 
32 

53 
29 

61 
35 

67 
42 

59 

71 

77 

84 

B3 
45 

80 
41 

78 
36 

77 
42 

76 
49 

59 
38 

47 
)  g 

57 
2  1 

60 
26 

61 

72 

56 

52 

42 

43 

50 

66.8 
35.9 

UDLEYS 

MAX 
MIN 

85 
35 

89 
38 

88 
40 

87 
40 

96 
42 

84 
40 

76 

37 

63 
33 

63 
26 

69 
25 

69 

72 

80 

86 

92 

90 
45 

86 
41 

86 
40 

79 
43 

70 
40 

68 

32 

67 
0  4 

65 
25 

68 

26 

75 
30 

64 

62 

56 

57 

60 

b^ 

74.6 
34.2 

UTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

86 

86 

50 

81 
47 

75 

70 
46 

76 

75 

64 

64 

77 

97 
54 

92 
51 

79 
49 

71 
52 

65 

55 

68 

69 

74 

66 

65 

66 

70 

74.5 

AGLE  MTN 

MAX 
MIN 

95 
72 

98 
74 

94 
67 

94 
67 

97 
68 

94 
71 

95 
7  3 

90 

70 

53 

74 

55 

77 

83 

4K 

93 

97 

94 
69 

94 
68 

90 
65 

90 
67 

91 
69 

88 
68 

79 

80 

80 

81 

83 

84 

B2 

74 

64 

66 

85.8 
63.1 

AST    PARK  RES 

MAX 
MIN 

87 
4B 

92 
49 

92 
54 

93 

50 

92 
48 

90 
46 

83 
58 

68 
50 

67 
51 

75 
37 

71 

52 

64 

76 

5  Q 

91 

92 

95 
55 

93 
50 

92 
50 

B9 
43 

74 
49 

62 
32 

64 

67 

69 

76 

68 

63 

bb 

61 

62 

68 

77.6 
46.1 

L  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 
MIN 

88 

50 

89 
48 

98 
48 

102 
49 

95 
53 

88 
5 1 

65 
56 

74 
54 

69 
45 

75 

89 
52 

82 
52 

89 

104 

102 

105 
70 

99 
60 

89 

56 

84 

52 

83 
56 

76 
54 

75 
52 

78 
5 1 

80 
49 

82 
4  9 

88 
54 

78 
5  3 

75 
5  3 

67 

71 
39 

70 

84.8 
52.7 

L  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

102 
55 

100 
57 

100 
58 

101 

58 

96 
59 

100 
61 

95 
56 

82 

79 
41 

61 

87 

90 

96 

102 

99 

97 
57 

97 
57 

95 
52 

94 

56 

91 
55 

85 
58 

85 
51 

82 
45 

87 
46 

8b 
44 

88 
46 

86 
49 

78 
3b 

69 
43 

67 

33 

73 
39 

89.5 
51.8 

LECTRA  P H 

MAX 
MIN 

92 

95 
48 

95 
50 

95 
50 

93 
49 

89 
43 

83 
43 

73 

74 

75 

71 

60 

88 

97 

L01 

100 
53 

93 
52 

94 
49 

87 
47 

71 
49 

65 
43 

69 

30 

73 
29 

74 

37 

79 
42 

73 
50 

68 
44 

67 
36 

64 

29 

69 
32 

70 
3b 

81.2 
43.5 

LK.  VALLEY 

MAX 
MIN 

71 
35 

83 
40 

78 
41 

81 
41 

81 
39 

67 
41 

58 
30 

61 
29 

69 
30 

60 
49 

59 

66 
47 

70 

75 

75 
4  0 

73 
42 

65 
51 

68 
41 

59 
41 

53 
35 

49 

33 

49 

31 

54 

33 

56 
42 

58 
3b 

54 
39 

52 
42 

52 
34 

54 
29 

60 
32 

59 
31 

63.5 
38.3 

LSI  NOPE 

MAX 
MIN 

98 
48 

100 
49 

101 
54 

100 
56 

95 

50 

89 
47 

74 
5  I 

67 
47 

72 
3 1 

81 
38 

87 

91 

98 
5 1 

99 
53 

101 
62 

105 
55 

94 
54 

90 
49 

61 
48 

78 

53 

70 
54 

77 
47 

82 
38 

86 

39 

.3  0 
4  1 

76 
46 

76 
49 

68 
50 

64 
46 

67 
32 

65 
34 

84.5 
46.9 

SCONDIDO 

MAX 
MIN 

77 
51 

85 
49 

93 
50 

86 
50 

81 
48 

60 
54 

75 

66 
5  3 

68 

39 

72 

74 

82 

93 

98 

99 

94 

56 

83 
67 

79 
59 

77 
57 

71 
58 

71 
56 

72 
54 

74 
45 

75 
42 

83 
42 

74 
49 

71 
49 

65 
53 

67 
39 

67 
40 

bb 

3e 

78.1 
49.8 

UREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

70 
47 

62 
5 1 

54 

53 

54 

59 

56 

55 

58 

63 

59 

66 

59 

63 

67 

53 
48 

54 

50 

62 
48 

53 
50 

55 
46 

56 
45 

54 
39 

58 
42 

53 
47 

61 
47 

60 
49 

57 
48 

54 
43 

56 
38 

59 
42 

60 
4  5 

58.2 
46.9 

AIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

93 

94 

94 

90 

85 

77 

79 

72 

80 

78 

77 

83 

90 

94 

96 
5 

55 

94 
52 

87 
52 

69 
5L 

69 
53 

68 
40 

70 
36 

74 

35 

76 
43 

72 
45 

67 
54 

63 
46 

65 
46 

67 
36 

70 
50 

73 
39 

79.5 
47.8 

AIRMONT 

MAX 
MIN 

86 
5$ 

86 
59 

84 
61 

82 
60 

84 

87 

80 

58 

59 
42 

60 

73 

77 

77 

82 

85 

85 

63 

86 
64 

83 
65 

83 
60 

77 
50 

65 
48 

56 
45 

65 
43 

72 
43 

70 
47 

75 
51 

65 
50 

6C 

44 

49 
34 

53 
32 

52 

34 

72.8 
51.3 

LEMING  FISH  +  GAME 

MAX 
MIN 

76 

80 

81 

87 

85 

79 

66 

56 

65 

66 

61 

72 

79 

85 

78 

77 
30 

76 
30 

64 
44 

50 
26 

53 
10 

62 
15 

63 
22 

72 
24 

64 

39 

54 

32 

45 
24 

48 

26 

54 
27 

61 
14 

67.7 
28.9 

|OLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

86 
57 

90 

94 

92 

93 

90 

80 

72 

70 

74 

71 

68 

SO 

89 

95 

98 
69 

96 
67 

92 
62 

91 
51 

70 
53 

56 
44 

64 
38 

68 
39 

72 
48 

75 
45 

74 

53 

67 
49 

63 

4  1 

65 

66 

72 
43 

78.5 
53.0 

ONTANA  kaiser 

MAX 
MIN 

86 

101 

101 

99 

69 

84 

76 

71 

70 

79 

82 

91 

98 

102 

102 

99 
70 

90 
64 

83 
56 

63 
54 

74 
58 

70 
57 

74 
54 

78 
49 

81 
49 

88 

52 

75 
56 

72 
51 

69 
54 

68 
52 

66 
54 

6. 
46 

82.7 
56.5 

iOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

87 

89 

90 

89 

88 

80 

74 

61 

65 

72 

64 

61 

73 

80 

82 

84 
39 

82 

35 

80 
35 

79 

35 

77 
44 

59 
26 

56 
31 

56 
25 

59 
31 

60 
34 

62 
38 

58 
41 

51 
33 

53 
21 

60 

25 

66 
26 

70.9 
33.7 

ORT  B1DWELL 

MAX 
MIN 

75 

84 

83 

B5 

85 

71 

65 

64 

65 

60 

62 

69 

80 

83 

84 

84 

39 

82 
39 

75 
30 

73 
31 

60 
33 

52 
28 

51 
18 

55 
22 

60 
27 

62 
27 

55 
36 

45 
34 

45 
31 

46 

30 

52 
25 

63 
0  5 

66.9 
32.3 

'ORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

70 

69 

58 

57 

55 

57 

65 

58 

63 

62 

64 

60 

65 

71 
50 

re 

81 
48 

59 
45 

62 
46 

62 
4C 

59 
51 

60 
42 

64 
37 

58 
39 

61 
42 

64 

4  3 

61 
48 

59 
46 

60 

44 

60 
37 

65 
42 

69 
42 

62.8 
45.7 

ORT   BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

69 

58 

56 

53 

54 

64 

62 

64 

63 

63 

57 

66 

65 

67 

78 

59 
4b 

60 
41 

60 
42 

59 
51 

60 
43 

62 
39 

60 
33 

63 
36 

60 
43 

60 
39 

60 
45 

58 
50 

oO 
41 

65 
35 

67 
39 

56 
37 

61.5 
43.4 

ORT  JONES  RS 

MAX 
MIN 

80 

65 

86 

86 

68 

86 

71 

62 

70 

70 

61 

64 

73 

80 

83 

84 
36 

82 
36 

77 
32 

78 
39 

77 
32 

57 
30 

54 
20 

57 
24 

62 
29 

63 
30 

63 
35 

57 
40 

51 
31 

57 
22 

64 
42 

63 
26 

70.7 
33.2 

ORT  ROSS 

MAX 
MIN 

71 

64 

59 

61 

60 

67 

64 

69 

65 

59 

60 

70 

79 

89 

90 

75 
51 

60 
47 

55 
48 

59 
52 

61 
46 

63 
45 

62 
40 

64 
41 

63 
46 

63 
43 

62 
49 

62 
47 

61 
43 

69 
43 

70 
48 

60 
44 

65.7 
47.1 

IRESNO  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 

95 

93 

95 

89 

92 

73 

74 

75 

79 

76 

78 

B8 

95 

99 

96 
57 

93 
57 

92 
55 

82 
55 

75 
48 

70 
47 

69 

35 

71 
35 

75 
41 

8. 
4  3 

73 
54 

71 
47 

66 
44 

65 
35 

67 

34 

69 
39 

60.9 
47.7 

RIANT   GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

89 

93 

96 

95 

97 

91 

93 

74 

75 

75 

79 

77 

?9 

89 

96 

100 
6  1 

97 
59 

94 
54 

95 
54 

84 
42 

75 
44 

71 
3  1 

69 
32 

71 
33 

74 
39 

63 
50 

75 
37 

72 
39 

68 

33 

64 
34 

68 
36 

82.5 
45.1 

1ANT  FOREST 

MAX 
MIN 

71 

72 

72 

69 

73 

67 

67 

53 

43 

47 

55 

55 

65 

71 

74 

72 
51 

70 
49 

69 
46 

68 
45 

61 
40 

55 
39 

46 

OH 

48 
28 

50 
33 

57 
38 

60 
42 

49 
31 

45 

09 

38 
21 

36 
21 

39 
24 

58.6 
38.5 

ILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

82 

91 

97 

69 

82 
52 

80 

76 
6  1 

65 

70 

75 

77 

85 

lb 

103 

in  3 

97 
58 

88 
59 

81 
60 

80 
56 

75 
59 

73 
56 

74 
54 

75 
47 

79 
43 

85 
42 

75 
48 

73 
52 

68 
55 

70 
41 

65 
41 

58 
39 

80.5 
51.5 

ILROY 

MAX 
Ml  N 

92 

95 

94 

93 

90 
50 

66 

74 

75 

73 

78 

76 

78 

78 

97 

102 

103 
52 

99 
51 

93 
46 

79 
-i- 

73 
46 

64 
40 

6  V 
3  b 

71 

32 

74 

33 

77 
43 

78 
49 

74 
41 

7  0 
41 

66 
47 

69 
35 

72 
32 

81.0 
42.9 

LENNVILLE 

MAX 
MIN 

81 
37 

89 
41 

88 
43 

89 
40 

85 
42 

83 
41 

77 

32 

65 
26 

71 
27 

67 

29 

73 
33 

86 
3  8 

90 
45 

92 
54 

88 

85 

63 

rt 

71 
3E 

60 
35 

60 

2  9 

62 

22 

70 
28 

81 

33 

67 
41 

57 
29 

52 

40 

53 
21 

57 
25 

58 

05 

74.0 
35.9 

RANT  GROVE 

MIN 

69 
45 

71 
47 

72 
46 

70 
46 

73 
48 

69 
43 

68 
42 

55 
24 

42 
24 

46 
29 

59 
33 

59 
38 

66 
46 

74 
47 

75 
47 

74 
48 

71 
46 

7C 

70 
46 

62 
38 

58 
38 

46 

2t 

54 
28 

54 

32 

61 
36 

60 
40 

49 
29 

5  0 
28 

39 
19 

36 
21 

42 
24 

60.2 
37.1 

RASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
54 

82 
56 

90 
55 

66 
56 

88 
58 

88 
55 

62 
40 

68 
42 

65 
38 

68 
42 

65 
45 

65 
43 

75 
50 

85 
56 

89 
58 

92 
59 

89 
56 

87 
56 

82 
53 

74 
45 

49 
37 

55 
31 

62 
35 

64 

39 

44 

45 

43 

32 

33 

33 

37 

72.5 
46.0 

RATON   1  W 

MAX 
MIN 

86 
45 

83 
44 

83 
45 

75 
42 

69 
45 

75 
46 

72 
50 

72 
51 

76 
39 

64 
45 

62 
55 

80 
47 

90 
58 

95 
51 

95 
53 

92 
54 

83 
45 

70 
42 

60 
52 

64 
53 

64 

33 

66 
3  5 

72 
34 

71 
40 

66 
41 

64 

50 

60 
44 

65 
43 

66 
37 

73 
53 

09 
3b 

73.7 
45.4 

AIWEE 

MAX 
MIN 

82 
55 

63 
56 

84 

53 

82 
52 

85 
53 

81 
54 

84 

56 

79 
44 

53 
42 

62 
39 

64 

42 

59 
45 

77 
52 

80 
58 

84 

55 

84 
54 

84 

53 

83 
53 

82 
56 

75 
49 

74 

50 

72 
40 

62 
38 

68 
39 

71 
40 

72 
44 

65 
43 

69 
46 

51 
41 

46 
36 

48 

38 

72.4 
47.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  fadex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
OCTOBER  1961  ! 


Station 


HALF   MOON   BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFOPD 
HAPPY   CAMP  RS 
HAT   CREEK   PH  1 
HAYFIELO   PUMP  PLANT 
HE AL  DSBURG 
HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 


HOLLISTER 


HUNTINGTON  LAKE 


IDYLLWILD  RS 


INDEPENDE NCE 


INDIO  US   DATE  GARDEN 


JESS  VALLEY 


JULIAN  WYNOLA 


KENTFIELD 


KERN   RIVER   PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    I  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPORT 
LAKE  SHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 


LAS  PLUMAS 


Day  Of  Month 


70  66 
52  54 


79  76 
45  49 


95  91 
51  51 


91  90 
42  41 


98  95 
66  68 


91  92 
46  50 


90  90 
41  42 


61  82 
40  42 


93  9C 
43  49 


93  91 
61  67 


43      49  48 


87  87 
46  48 


108  105 
65  56 


95  86 
55  50 


100  94 
74  68 


30      34  42 


85  84 
52  65 


89  86 
47  51 


72     71  74 


91  91 
64  63 


93  92 
62  64 


96  96 
66  66 


90  98 
41  46 


70  57 
46  47 


86     91  92 


49  53 
69  76 


79  81 
50  46 


95  95 
47  51 


82  80 
44  44 


76  76 
46  46 


86  91 
54  53 


90  89 
46  47 


92  90 
64  64 


61  63 
51  54 


67  74 
46  50 


91  94 
54  49 


92  92 
42  40 


89  86 
34  34 


95  96 
57  60 


47     49  48 


93  90 
42  44 


86  83 
45  47 


85  87  78 
40     41  44 


92  60  70 
48     48  45 


46      46  49 


66  66 
45  41 


63     64  62 


81  75 
46  46 


87  84 
49  48 


104  100 
64  61 


90  94 
52  52 


99  99 
61  60 


76  67 
40  34 


90      86  79 


83      76  73 


91  90 

73  67 

91  89 
51  56 

95  91 
62  58 

96  94 
69  64 

81  74 

49  49 

58  65 

51  46 

92  89 
56  48 

69  70 

55  57 

76  70 
49  50 

88  83 

44  44 

90  85 

48  43 

78  72 

40  38 

74  71 
43  40 

77  75 
55  57 

90  88 

46  53 

92  86 

64  62 


64  65  70 
45      54  42 


72  74 
57  45 


46     45  35 


72  63  70 
32     30  31 


95     89  68 


82     63  54 


81  63  56 
45     41  32 


60  52  56 
35     33  30 


44     43  38 


71  66  74 
47      39  33 


36      27  27 


72      66  70 


65     61  48 


100  86  75 
57      58  51 


83     70  70 


93  71 
61  52 


50  60 

25  20 


62  62 
34  29 


84      68  74 

63      53  52 


81  63  67 
57      44  40 


90  76  73 
55     49  47 


84      73  76 

56     55  50 


74  70  78 
40     49  31 


61      63  65 


65      72  74 


68  68  69 
62     52  45 


64     60  50 


47      41  35 

69  70  76 
42      39  36 


34     31  26 


64  46  56 
36     26  30 


66  63  70 
60     54  46 


68  65  67 
44     41  35 


80  72  76 
52     52  48 


64  66 

54  46 

66  80 

55  46 

76  78 

44  42 

55  62 

45  46 

65  58 
43  45 

82  86 

45  46 

68  84 

56  50 


35     41  41 


74     74  80 


55  66 
29  32 


70  70 
43  47 


72  77 
29  40 


62  71 
36  42 


82  85  90 
50     50  51 


38     38  46 


80  85 

53  55 


56  65 
36  38 


77  80 
37  41 


64  66 
55  47 


73  76 
53  56 


76  84 
42  42 


80  76 
56  56 


78  78 
54  55 


75  82 
38  45 


64  68 
46  51 


75  74 
46  49 


70  72 
46  47 


68  70 
37  45 


66  76 
50  41 


60  80 
44  50 


54  71 
33  37 


51  72 
32  36 


77  63 
51  50 


84  84 

36  51 


68  82 
54  55 


81  86 
49  53 


89  94 
45  49 


65  81  82 

52  51  51 

86  86 

36  36 

88  93  96 

55  60  67 

94  100  100 

52  56  55 

86  87  87 

36  44  55 


76  87 
38  45 


65     80  79 


96  101 
49  51 


70  79 
52  54 


52     63  65 


49     63  64 


95  105 
59  61 


90  91 
58  57 


88  94  99 
53      76  73 


74  82 
38  52 


82  82 
45  63 


94  97 
56  65 


93  93 
50  57 


79  91 
58  65 


93     97  102 


96  101 
45  49 


52  52  51 

79  88  95 

49  51  55 

81  97  100 

54  58  71 

76  81  81 

50  46  55 

89  91  90 

47  46  47 

94  92  94 

60  53  51 

78  82  85 

47  44  44 

75  71  74 

55  49  45 

96  103  102 


90  91 
56  59 


90  69 
54  49 


52  46 

100  94 

54  50  52 

82  77 

49  48 

89  87 
34  35 

94  93 

57  56  56 

99  91 

57  47 

87  90 
46  43 

90  87 

54  49  47 

83  79 
41  36 

97  90  72 

56  50  45 

80  79  79 
52  48  48 

68  70 

44  43 

91  68 
67  64  63 

81  80  76 
48  46  46 

97  95 

63  61 

88  66 

50  50 

104  103 

60  62  58 

91  92 

55  59 

96  96 

65  64 

78  73  76 

39  32 

83  83 

55  50  47 


93  92 
59  60 


101  98 

69  63 


98  97 
63  56 


89  79 
63  55 


76  78 
49  47 


93  90 
48  45 


91  92  91 
50     54  52 


82  77  73 
43     41  39 


75  74  73 
45      44  44 


98  63 
69  61 


95  91  90 
67     66  65 


56  63  59 
49     56  44 


85  75  72 
52     46  52 


70  71 
42  46 


82  76 
31     33  30 


94  92  88 
57  55 


64  69  67 
44     55  38 


85  83  72 
42     45  44 


83  75  64 
48     45  41 


76  63  63 
49     38  39 


63  57  48 
41     35  33 


81  74  60 
59     53  46 


67  62 
43  43 


62  61 
45  51 


99  96  97 
75     68  67 


100  89 
58  49 


46      48  46 


95  95  95 
58     65  67 


92  83  75 
54  50 


94  94  91 
63     62  68 


70  60  38 
37  31 


79  60  65 
49     55  46 


88  62  70 
68     57  54 


83  83  82 
55     55  50 


96  65  76 
55     55  44 


65  78  68 
63     52  55 


70  69  77 
53     48  51 


90  79  65 
50     47  44 


71  71  69 
62     61  57 


68  68  55 
48      42  44 


80  63  61 
39     49  31 


73  63  66 
44     43  38 


73  62  44 
39     39  31 


71     60  42 

42     37  27 


76  73  73 
58     56  57 


84  60  65 
52      48  51 


79  71  63 
56      56  47 


64  69 
37  36 

70  71 
33     32  36 

57 
46 


79  82 
53  43 


40     35  51 


69     72  74 

42     31  30 


56     64  65 

32     3  3  36 


47  53  56 
27     34  27 


72     74  78 

35     32  38 


51  52  60 
26     30  33 


60  67  67 
37      41  44 


68  70  72 
26     29  32 


60     51  50 


83  91  90 
63     57  52 


70  74  76 
40     36  38 


80     79  82 


52  60 
25  26 


66  73  70 
37     42  35 


68  74 
38  46 


67      68  74 


69  70  77 
35      32  33 


68  69  72 
39  45 


42  50  48 

71  73  78 

33  30  35 

56  53  62 

36  40  43 

66  69  70 

36  34  36 

70  69  70 

49  46 

64  63 


63  69 
29  33 


66     66  76 

31      37  36 


56  56  64 
23  25 


52  53  62 
24  26 


73  74  75 
54     51  48 


71  75  76 
41     32  38 


66  70 
43  46 


64  61 
27  36 


63  66 
44  54 


81  80 
30  30 


69  70 
37  43 


71  69 
42  49 


62  61 
45  42 


75  67 
50  44 


73  76 
38  47 


91  90 
48  50 


80  82 
40  46 


84  87 
48  52 


64  55 
34  35 


74  74 
44  42 


74  67 
45  49 


82  73 
55  58 


61  71 

50  50 


74  64 
53  51 


85  76 
52  56 


91  71 
41  45 


74  74 
41  47 


71  69 
48  52 


60  60 
41  45 


68  63 
39  44 


64  59 
36  45 


63  56 
34  34 


60  50 
35  29 


81  74 
49  55 


80  71 
36  52 


71  66 
54  54 


69  59 
36  27 


66  70 
44  38 


64  70 
54  43 


70  72 
30  35 


63  70 
29  30 


53  61 
25  24 


63  65 
52  46 


59  57 
28  30 


49  54 
33  35 


72  70 
32  32 


90  78 
63  40 


75  58 
39  42 


83  69 
62  52 


53  52 
42  27 


64  59 
49  45 


61  60 
52  29 


47  46 

32     2  5 


75  53 
33  36 


71  72 
46  43 


58  59 
41  46 


63  66 
49  49 


50  57 
18  22 


52  56 
38  28 


67  72 
49  41 


66  65 
48  47 


62  60 

37  33 


73  64  64  66 
43     41  40 


64  65 
50  48 


68  66 
39  35 


69  70 
53  52 


50  42 
39  28 


62  62 
35  29 


60  66 
30  29 


40  42 
24  28 


70  74 
42  43 


70  72 
30  30 


72  66 
41  32 


71  65 
42  43 


69  72 
33  33 


73  79 
32  36 


48  64 

32  33 


41  37  43 
22     24  36 


66  67 
47  45 


56  61 

32  40 


72  72 
44  47 


See  Reference  Notes  Following  Sutton 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


1 

2 

g 

n 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MAX 

68 

77 

79 

80 

82 

78 

6  0 

51 

55 

65 

53 

52 

65 

79 

8  0 

8  0 

81 

69 

74 

70 

42 

39 

46 

50 

MIN 

42 

38 

51 

50 

50 

43 

30 

29 

32 

* 

34 

42 

22 

23 

32 

29 

MAX 

90 

92 

92 

94 

91 

85 

76 

75 

78 

75 

76 

86 

95 

98 

90 

90 

91 

83 

75 

68 

68 

71 

75 

MIN 

51 

53 

53 

49 

52 

49 

40 

° 

45 

52 

54 

52 

60 

J  ' 

54 

50 

53 

50 

34 

40 

MAX 

93 

91 

92 

95 

90 

90 

72 

73 

73 

79 

74 

79 

87 

95 

98 

94 

91 

90 

85 

78 

66 

69 

71 

73 

M  N 

60 

56 

58 

60 

67 

86 

55 

52 

41 

43 

45 

MAX 

92 

92 

94 

94 

89 

92 

80 

74 

75 

78 

75 

78 

88 

95 

98 

96 

94 

94 

8n 

74 

66 

70 

71 

75 

MIN 

50 

50 

50 

54 

46 

40 

40 

40 

39 

42 

45 

50 

35 

40 

MAX 

91 

94 

94 

96 

92 

85 

77 

73 

70 

76 

70 

73 

80 

87 

92 

97 

98 

94 

89 

71 

61 

06 

69 

76 

MIN 

49 

51 

52 

47 

4 

47 

45 

43 

50 

49 

50 

55 

58 

MAX 

86 

82 

82 

87 

87 

86 

8  0 

56 

63 

72 

80 

74 

79 

84 

84 

84 

82 

80 

79 

75 

63 

67 

70 

70 

MIN 

64 

58 

60 

45 

60 

MAX 

91 

92 

92 

91 

89 

81 

72 

71 

76 

72 

71 

80 

B9 

94 

98 

95 

92 

90 

70 

60 

67 

6  8 

72 

75 

MIN 

49 

57 

55 

55 

53 

MAX 

67 

70 

73 

69 

65 

64 

6  6 

67 

73 

69 

69 

83 

9  0 

96 

9  7 

8  4 

72 

71 

71 

68 

68 

68 

65 

74 

MIN 

49 

50 

MAX 

75 

79 

88 

81 

73 

71 

69 

71 

67 

78 

75 

80 

98 

103 

104 

9? 

69 

72 

t! 

72 

67 

74 

73 

71 

MIN 

59 

58 

58 

58 

57 

58 

62 

54 

50 

53 

52 

53 

60 

69 

MAX 

76 

81 

91 

86 

78 

79 

74 

76 

74 

81 

83 

85 

1  04 

110 

1  1  1 

102 

71 

75 

75 

73 

68 

74 

76 

75 

MIN 

6 

61 

59 

60 

60 

61 

56 

53 

53 

1  " 

53 

65 

75 

MAX 

69 

69 

73 

69 

70 

70 

68 

71 

73 

72 

72 

75 

91 

106 

104 

93 

72 

73 

7  J 

6<i 

65 

7C 

71 

73 

M I  N 

60 

59 

58 

59 

59 

60 

58 

53 

51 

54 

53 

54 

58 

66 

76 

MAX 

75 

81 

93 

86 

82 

76 

68 

72 

70 

74 

78 

81 

96 

103 

102 

9  7 

77 

76 

77 

7C 

65 

72 

75 

76 

MlN 

5 

56 

59 

56 

57 

58 

59 

54 

54 

54 

** 

56 

62 

68 

80 

MAX 

93 

96 

97 

96 

93 

92 

75 

73 

80 

78 

78 

80 

90 

96 

100 

97 

92 

94 

81 

70 

72 

7  0 

75 

77 

M  I  N 

48 

50 

53 

53 

55 

49 

53 

5 1 

36 

38 

43 

49 

51 

51 

5  5 

MAX 

98 

92 

93 

87 

80 

82 

75 

73 

81 

76 

77 

81 

96 

102 

103 

99 

92 

86 

70 

68 

70 

71 

75 

79 

MIN 

54 

51 

50 

50 

47 

44 

42 

45 

41 

41 

47 

51 

86 

59 

60 

63 

55 

47 

4f 

45 

38 

38 

36 

42 

MAX 

92 

87 

90 

91 

94 

89 

83 

66 

66 

75 

84 

83 

85 

88 

8H 

9  0 

87 

86 

84 

83 

78 

74 

74 

76 

MIN 

48 

48 

43 

45 

43 

43 

64 

42 

37 

33 

35 

45 

48 

46 

67 

47 

45 

43 

46 

43 

48 

40 

29 

36 

MAX 

91 

95 

97 

96 

99 

91 

94 

75 

79 

78 

30 

78 

82 

90 

98 

101 

99 

95 

96 

85 

76 

72 

72 

75 

MIN 

57 

51 

52 

52 

56 

56 

48 

44 

40 

40 

42 

42 

so 

52 

55 

58 

54 

55 

50 

44 

50 

34 

35 

39 

Day  Of  Month 


59  49 
34  36 


43  38 
28  22 


45  54 
31  35 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


86  88  89 

52  51  54 

71  74  76 
41  42  43 

92  95  94 

58  63  60 

86  86  86 

50  51  54 

89  92  94 
52  55  56 

78  83  85 

38  38  40 

91  94  94 

51  51  45 

72  75  74 
31  33  34 

90  92  94 
57  59  62 

88  94  94 

64  68  69 

75  76  80 

40  41  40 

86  83  84 

67  63  62 

91  92  93 

49  49  52 

74  75  75 

39  39  41 

82  69  71 

50  49  51 

90  94  94 

52  54  56 

61  63  60 

49  51  52 

78  74  79 

50  43  52 

66  63  64 

45  51 

86  89 

66  66 

77  83 

63  67  69 

70  76 

29  31 

77  85 

40  43  47 


84  79  80 
53     56  52 


77      79  74 


96  94  94 
65      65  61 


78      78  78 


92  94  93 
55      54  51 


37     37  36 


74  73  70 
34     35  31 


94  93  93 
61      62  61 


93  92  84 
70     67  61 


81  82  77 
42     37  34 


84  84  85 
65     68  68 


92  89  86 
51     54  47 


76  73  76 
42     43  37 


67  65  62 
50     51  51 


95  96  89 
52     51  53 


50     52  52 


82  82 
51  52 


65  68 
49  49 


92  90  85 
72     67  62 


68  63  53 

81  82  79 

32  32  32 

85  84  67 

47  45  42 


78  69  75 
50     55  50 


66  44  45 
28     25  27 


55     48  47 


73     73  79 


83  74  72 
55     52  48 


72  58  61 
24     26  26 


90  74  75 
47      50  42 


56  40  53 
29     26  19 


55  48  47 

83  76  71 

46  42  39 

68  51  52 

32  26  25 


78     67  58 


73     69  76 


66  42  59 
40     26  31 


68  72  73 
48      49  47 


52  53  55 

66  60  64 

54  42  39 

72  51  54 

42  41  3  3 

60  44  43 

39  21  21 

78  67  58 

48  45  47 


29     20  21 

53  56  67 
37     32  37 


69  79 

44  51 

55  48 

38  37 

75  77 

46  50 

66  81 

50  54 

75  68 

54  51 


70     56  53 


76  73 
38  55 


90  91 
50  52 


69  76 
44  46 


88  99 
54  61 


80  89 
54  56 


68  84 
43  45 


52     54  55 


58     56  52 


74  73 
42  42 


97  96  94 
68     69  63 


85  72 
50  52 


52  64 

34  30 

74  76 

46  5  1 

78  84 

50  52 

62  49 

41  39 

74  77 

50  57 

74  80 

45  52 

65  67 

40  41 

70  73 

50  51 

61  66 
55  49 

70  79 

44  50 

72  72 

40  52 

62  65 

39  42 

62  64 

47  46 

59  67 

40  47 

55  54 

35  41 

55  68 

43  44 


69  76 
33  34 


86  94 
53  59 


90  93 
60  55 


67  75 
41  47 


81  84 
61  65 


89  97 
52  54 


97 


71 


95  96 
59  55 


83  80 
38  41 


94  93 
55  58 


36     33  33 


96 
67 

92 
58 1  70 


93  94 
65  64 


89  85 
68  60 


38     37  39 


84  91 
55  55 


91  92 
56  68 


75  79 
57  59 


43  39  32 

76  90 

55  61 

80  82 

58  69 

6  3  79 

32  35 

83  86 

44  50 


81  78  78 
39     38  41 


64     66  63 


92  91 
56  52 


71  72 
40  38 


72  61 
50  50 


97  96  95 
57     56  53 


66  66 
54     5  3 


81  81  79 
54     53  53 


94  90 
71  68 


83     80  69 


70  76 
40  41 


71  60 
53  48 


74  66  40 
37     34  26 


87  74 
62  50 


62  62 
54  54 


53     54  54 


52  50 

66  48 

35  39  26 

88  78  70 

57  50  53 

80  78  70 

58  49  50 


77  74 
59  59 


77     68  68 


68  63 
39  43 


60  62  68 
51     51  46 


92  69 
48  53 


67  67 
52  55 


56     51  52 


60  59 
44  40 


85  67 
45  45 


71  70 
25  33 


70  52 
41  28 


66  69 
42  36 


36  52  52 
18     27  26 


66  70 
42  40 


65  68 
40  39 


74  70  72 
41     38  45 


49  56 
19  26 


66  69 
40  39 


38  53  54 
19     23  23 


67  69 
45  50 


68  74 
38  34 


55  60  65 
23     27  32 


43  43  47 

67  71 

40  40 

74  72 

49  51 

64  72 

36  35 

56  52  65 

37  34  30 

61  64  68 

41  46  50 


52  57 
22  35 


69 

67 

66 

65 

68 

80.1 

41 

45 

41 

37 

4  0 

50.8 

.'0 

70 

65 

68 

71 

81.2 

44 

40 

36 

31 

3o 

45.8 

72 

64 

64 

65 

6  9 

79.1 

4  8 

38 

4  2 

41 

34 

46.5 

70 

57 

4  9 

48 

51 

73.2 

44 

42 

30 

30 

37 

50.2 

70 

68 

71 

74 

74 

79.0 

4  6 

40 

48 

35 

35 

47.4 

68 

64 

67 

71 

69 

72.7 

50 

52 

31 

36 

32 

46.4 

69 

73 

71 

73 

64 

76.6 

5  2 

55 

52 

49 

48 

57.1 

71 

75 

70 

73 

68 

80.2 

54 

58 

53 

47 

49 

57.5 

66 

71 

69 

72 

67 

74.2 

52 

55 

52 

46 

80 

57.1 

70 

70 

68 

69 

66 

77.9 

55 

57 

56 

46 

53 

57.9 

74 

67 

72 

71 

75 

82.5 

4/ 

42 

40 

32 

34 

46.5 

71 

65 

69 

73 

79 

81.0 

4; 

40 

40 

41 

39 

46.5 

72 

65 

55 

57 

5  1 

79.0 

45 

47 

32 

23 

35 

42.7 

81 

75 

67 

68 

70 

84.2 

43 

41 

32 

34 

35 

46.5 

66 

63 

68 

70 

74 

76.6 

48 

52 

53 

44 

41 

49.9 

40 

39 

34 

39 

46 

59.5 

32 

23 

21 

24 

33 

34.6 

69 

64 

63 

67 

69 

81.0 

52 

48 

37 

38 

45 

53.3 

67 

63 

66 

65 

70 

74.9 

4  9 

43 

49 

41 

39 

49.8 

64 

65 

66 

67 

73 

80.1 

50 

38 

44 

42 

41 

50.7 

8  0 

46 

81 

55 

63 

67.8 

38 

28 

22 

28 

28 

33.6 

72 

67 

68 

69 

71 

81  .6 

44 

40 

40 

34 

35 

47.4 

44 

36 

31 

34 

51 

58.8 

no 

18 

22 

25 

1  9 

29.1 

69 

64 

62 

67 

70 

81.2 

48 

48 

35 

37 

38 

52.0 

66 

65 

6  0 

58 

56 

79.5 

40 

46 

44 

38 

39 

53.9 

4  8 

42 

42 

45 

85 

63.0 

33 

26 

27 

27 

26 

33.7 

67 

60 

48 

52 

47 

73.0 

52 

43 

36 

35 

34 

55.0 

7; 

66 

72 

71 

74 

80.2 

4  6 

44 

38 

39 

37 

47.2 

53 

44 

35 

38 

55 

63.5 

33 

27 

22 

23 

26 

35.3 

70 

65 

67 

71 

7  4 

72.2 

46 

46 

44 

47 

kl 

50.3 

68 

61 

63 

65 

69 

79.2 

so 

43 

46 

45 

43 

50.2 

6  7 

67 

65 

71 

64 

69.4 

46 

49 

46 

40 

36 

50.2 

43 

44 

41 

21 

26 

45.4 

60 

52 

3.' 

26 

28 

56.3 

33 

30 

21 

12 

21 

36.2 

6^ 

52 

57 

59 

64 

74.4 

47 

40 

41 

41 

41 

53.5 

45 

45 

47 

52 

54 

66.6 

38 

33 

34 

40 

42 

52.5 

49 

48 

47 

85 

63.1 

38 

28 

21 

22 

29.4 

45 

46 

51 

61 

63 

65.7 

35 

35 

33 

40 

40 

39.0 

See  Reference  Notes  Following  StatfoN  index 
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DAILY  TEMPERATURES  «lifc*i 

OCTOBER  3 


Station 

Day  Of  Month 

'1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

— — 

27 

28 

29 

30 

31 

MT   WILSON   FC  338B 

79 

83 

81 

80 

75 

70 

62 

70 

80 

76 

70 

65 

6  3 

6  3 

0  7 

(1 

MIN 

58 

63 

62 

61 

60 

57 

32 

31 

36 

46 

53 

57 

60 

64 

61 

59 

56 

52 

48 

39 

39 

47 

46 

52 

46 

42 

35 

27 

27 

27 

'  i 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

90 

95 

97 

99 

100 

6 

60 

74 

74 

81 

95 

:  00 

80 

75 

66 

67 

69 

'  3 

MIN 

44 

41 

51 

5  C 

45 

44 

49 

41 

34 

36 

36 

45 

48 

50 

54 

56 

55 

50 

50 

46 

51 

35 

33 

38 

41 

49 

40 

43 

37 

30 

30 

'  S 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

89 

90 

90 

86 

75 

7  3 

76 

7  5 

72 

65 

95 

97 

101 

66 

62 

67 

67 

66 

72 

'  7 

MIN 

48 

49 

47 

48 

45 

42 

43 

41 

5. 

50 

49 

48 

48 

54 

56 

56 

7. 

48 

50 

46 

35 

37 

35 

41 

4  2 

41 

44 

38 

42 

40 

40 

'  ! 

NEEDLES  FAA  AP 

96 

93 

95 

97 

96 

98 

95 

69 

75 

79 

85 

88 

94 

97 

97 

95 

92 

92 

82 

80 

8  1 

82 

a  7 

86 

83 

71 

63 

66 

61 

1  ) 

MIN 

66 

70 

63 

61 

61 

67 

68 

51 

4  6 

47 

50 

55 

72 

74 

66 

64 

60 

61 

62 

64 

67 

55 

47 

47 

50 

57 

56 

55 

49 

44 

47 

'  ! 

NEVADA  CITY 

"AX 

78 

83 

85 

83 

64 

60 

66 

64 

55 

70 

80 

83 

73 

50 

52 

60 

64 

66 

66 

56 

49 

51 

52 

55 

10 

:  J 

MIN 

39 

41 

41 

42 

42 

39 

35 

40 

28 

31 

43 

40 

43 

44 

45 

45 

44 

43 

42 

42 

36 

25 

28 

31 

35 

40 

40 

29 

31 

25 

27 

NEWARK 

MAX 

83 

-1  5 

80 

75 

70 

67 

7  1 

70 

66 

71 

"  J 

MIN 

48 

SO 

51 

49 

53 

55 

47 

51 

42 

48 

53 

;  ^ 

52 

55 

7  ! 

60 

51 

49 

53 

53 

47 

39 

37 

46 

46 

52 

45 

44 

49 

45 

39 

•  0 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

90 

9 1 

91 

87 

85 

93 

69 

73 

71 

70 

71 

'8 

MIN 

50 

51 

54 

54 

56 

49 

48 

52 

40 

37 

45 

5  3 

50 

52 

56 

60 

52 

53 

49 

46 

44 

3  8 

34 

40 

48 

52 

40 

43 

47 

36 

34 

•  i 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

83 

68 

70 

5 

MIN 

57 

55 

54 

54 

57 

59 

61 

53 

50 

46 

48 

52 

57 

59 

70 

62 

57 

60 

60 

60 

57 

52 

47 

5 : 

51 

53 

50 

54 

42 

46 

52 

!| 

NORTH   FORK  PS 

MAX 

90 

88 

89 

61 

60 

6] 

3 

MIN 

50 

5 : 

54 

54 

55 

43 

41 

32 

36 

39 

40 

44 

52 

54 

53 

52 

50 

46 

48 

32 

34 

36 

40 

49 

37 

36 

37 

31 

33 

'  4 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

96 

87 

79 

78 

5 

Ml  N 

6  . 

61 

59 

56 

r  9 

47 

48 

52 

5  3 

64 

63 

59 

60 

60 

58 

50 

57 

55 

51 

54 

49 

51 

7 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

90 

78 

80 

75 

70 

6  8 

67 

72 

7 

MIN 

50 

55 

56 

57 

55 

-  5 

43 

35 

35 

39 

46 

49 

53 

55 

56 

56 

58 

52 

48 

47 

41 

34 

35 

37 

45 

50 

42 

34 

36 

32 

33 

'  5 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

8  3 

76 

69 

69 

73 

75 

67 

5 

MIN 

51 

51 

53 

52 

55 

:  4 

48 

55 

46 

52 

58 

52 

54 

56 

59 

59 

53 

51 

56 

51 

42 

43 

41 

44 

47 

48 

4S 

48 

50 

49 

42 

1  6 

0CEAN5IDE   CAMP  PENDLETON 

MAX 

66 

- - 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

77 

1  03 

100 

67 

65 

67 

67 

68 

65 

6 

MIN 

54 

56 

55 

50 

55 

53 

50 

55 

44 

39 

49 

44 

46 

50 

58 

67 

58 

58 

62 

60 

56 

51 

51 

49 

46 

47 

55 

54 

38 

45 

36 

1  3 

OJAI 

MAX 

B  6 

99 

101 

99 

89 

69 

75 

7  3 

78 

83 

B  9 

100 

1 04 

104 

80 

8C 

84 

71 

70 

69 

70 

I  I 

MIN 

42 

46 

52 

50 

45 

44 

51 

41 

37 

40 

38 

41 

53 

56 

60 

55 

53 

52 

55 

52 

52 

39 

37 

40 

41 

45 

3S 

42 

42 

37 

39 

•  7 

ORANGE  COVE 

MAX 

88 

91 

92 

92 

94 

8  ^ 

91 

73 

74 

75 

78 

74 

78 

87 

94 

69 

7 

MIN 

52 

52 

53 

53 

57 

52 

49 

47 

40 

43 

38 

44 

49 

52 

57 

56 

56 

55 

57 

45 

52 

37 

36 

3S 

42 

52 

3! 

43 

34 

33 

36 

S 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

71 

68 

61 

63 

57 

62 

69 

75 

79 

58 

54 

b  2 

60 

67 

65 

I 

MIN 

40 

42 

45 

41 

41 

47 

33 

31 

43 

45 

51 

49 

50 

48 

44 

45 

43 

47 

44 

4C 

37 

39 

3S 

43 

44 

4S 

39 

32 

35 

41 

ORLAND 

MAX 

89 

95 

9  ; 

85 

7 1 

72 

78 

73 

66 

79 

95 

93 

65 

Ml  N 

57 

55 

58 

56 

55 

49 

56 

52 

5  i 

41 

52 

51 

60 

53 

55 

57 

'■7 

56 

46 

53 

38 

39 

36 

44 

42 

50 

50 

36 

45 

48 

44 

ORLEANS 

MAX 

53 

67 

MIN 

40 

44 

46 

46 

45 

43 

35 

33 

34 

42 

48 

40 

42 

44 

56 

53 

50 

48 

51 

40 

41 

40 

40 

47 

45 

47 

4  7 

41 

33 

35 

42 

OROVILLE 

MAX 

91 

74 

83 

71 

72 

MIN 

52 

57 

57 

58 

55 

:  ) 

48 

52 

46 

45 

55 

52 

55 

58 

59 

63 

S  J 

55 

50 

56 

42 

38 

42 

42 

49 

51 

53 

39 

41 

4  ( 

40 

OXNARD 

MAX 

73 

72 

70 

98 

102 

.  0  7 

76 

76 

MIN 

47 

45 

55 

54 

52 

55 

47 

46 

48 

44 

45 

53 

61 

67 

63 

59 

59 

60 

59 

57 

37 

43 

45 

45 

44 

45 

48 

44 

41 

PALMDALE 

MAX 

91 

78 

65 

6  S 

85 

B  1 

86 

89 

92 

83 

77 

63 

70 

75 

77 

79 

72 

74 

65 

58 

5o 

59 

MIN 

54 

54 

53 

52 

5  9 

56 

44 

41 

45 

45 

48 

52 

54 

58 

58 

58 

56 

59 

54 

53 

38 

38 

41 

44 

52 

44 

48 

33 

31 

39 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

70 

64 

67 

76 

66 

80 

85 

88 

90 

87 

85 

86 

70 

73 

74 

77 

72 

71 

56 

57 

56 

59 

MIN 

50 

49 

45 

46 

49 

5< 

48 

41 

39 

40 

39 

43 

46 

46 

52 

49 

53 

« 

53 

51 

42 

34 

31 

34 

37 

46 

38 

38 

28 

27 

34 

PALM  SPRINGS 

MAX 

1 00 

102 

7  5 

93 

1  04 

:  0  3 

89 

87 

86 

83 

85 

75 

68 

71 

66 

MIN 

62 

67 

69 

62 

62 

59 

57 

44 

47 

49 

52 

69 

76 

71 

64 

64 

60 

59 

55 

60 

54 

54 

4  ! 

49 

55 

48 

56 

50 

60 

62 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

MAX 

78 

70 

78 

71 

68 

71 

75 

70 

'  i 

75 

87 

91 

B  6 

78 

69 

66 

68 

70 

67 

63 

67 

70 

5 

MIN 

46 

47 

50 

49 

51 

52 

45 

57 

41 

45 

52 

51 

51 

52 

56 

56 

SO 

47 

55 

51 

44 

36 

35 

41 

45 

49 

46 

46 

55 

38 

36 

6 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

80 

82 

70 

65 

s 

MIN 

57 

58 

55 

57 

57 

S  - 

56 

31 

;: 

35 

44 

50 

54 

61 

59 

55 

53 

54 

51 

44 

40 

37 

44 

44 

45 

46 

40 

36 

25 

30 

28 

f 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

75 

73 

87 

93 

96 

94 

78 

71 

65 

63 

69 

70 

70 

6 1 

63 

64 

66 

MIN 

59 

62 

62 

66 

63 

58 

51 

53 

47 

43 

50 

51 

55 

62 

69 

63 

63 

61 

55 

49 

51 

44 

45 

47 

49 

55 

44 

48 

46 

39 

39 

1 

PARADI SE 

MAX 

80 

71 

66 

60 

77 

89 

90 

87 

55 

60 

65 

66 

72 

65 

58 

55 

61 

62 

68 

! 

MIN 

53 

54 

53 

56 

57 

S  . 

39 

39 

38 

44 

49 

43 

59 

55 

59 

62 

57 

5  5 

51 

48 

36 

36 

35 

40 

43 

49 

45 

32 

35 

36 

38 

7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

9  6 

96 

98 

100 

97 

92 

73 

74 

81 

7  7 

89 

95 

101 

99 

96 

96 

95 

94 

91 

80 

80 

83 

85 

89 

88 

82 

70 

67 

66 

■ 

MIN 

71 

75 

65 

65 

66 

71 

72 

61 

52 

55 

56 

60 

65 

74 

75 

73 

68 

68 

70 

69 

69 

61 

54 

54 

55 

63 

60 

60 

53 

49 

53 

I 

PASADENA 

MAX 

81 

97 

98 

95 

85 

a  I 

75 

74 

71 

76 

81 

86 

99 

101 

102 

96 

87 

80 

80 

72 

64 

74 

76 

80 

84 

75 

72 

71 

69 

66 

65 

i 

MIN 

53 

53 

59 

59 

54 

S 1 

58 

49 

47 

48 

48 

51 

59 

62 

72 

69 

61 

58 

58 

60 

58 

46 

46 

47 

49 

55 

50 

52 

49 

43 

45 

■ 

PASO  ROBLES 

MAX 

95 

96 

ct4 

76 

71 

71 

78 

80 

83 

95 

101 

101 

100 

98 

93 

71 

67 

72 

74 

75 

80 

79 

75 

74 

65 

69 

71 

73 

I 

MIN 

37 

41 

46 

42 

45 

39 

46 

35 

28 

32 

33 

44 

45 

44 

43 

53 

51 

44 

48 

57 

42 

31 

29 

35 

35 

43 

47 

45 

40 

26 

25 

H 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

9  3 

9  7 

96 

96 

95 

87 

76 

71 

74 

77 

79 

61 

93 

98 

100 

99 

97 

89 

72 

69 

70 

72 

74 

76 

79 

72 

72 

64 

65 

67 

72 

■ 

MIN 

43 

45 

50 

50 

51 

42 

43 

42 

32 

33 

35 

42 

48 

49 

51 

58 

53 

48 

49 

46 

41 

29 

29 

37 

39 

45 

42 

44 

34 

29 

28 

1 

PETALUMA  FIRE    STA  2 

MAX 

9  2 

84 

87 

78 

74 

76 

76 

75 

BO 

69 

67 

83 

91 

98 

99 

98 

91 

77 

63 

63 

67 

69 

75 

78 

68 

68 

65 

69 

69 

74 

70 

.2 

MIN 

43 

52 

52 

51 

51 

50 

43 

54 

45 

48 

57 

49 

49 

51 

52 

54 

45 

47 

54 

54 

35 

35 

34 

45 

52 

52 

45 

43 

47 

52 

37 

PINNACLES  NM 

MAX 

98 

96 

89 

78 

70 

77 

77 

76 

83 

98 

100 

101 

101 

98 

94 

83 

70 

69 

70 

75 

80 

81 

76 

64 

65 

70 

.0  1 

MIN 

45 

47 

52 

51 

52 

43 

39 

45 

35 

32 

36 

45 

45 

51 

55 

57 

55 

50 

40 

42 

44 

30 

29 

38 

41 

45 

37 

41 

33 

32 

29 

.5 

PISMO  BEACH 

MAX 

69 

70 

71 

72 

77 

85 

96 

91 

80 

o  5 

67 

66 

64 

68 

73 

82 

82 

65 

72 

68 

66 

70 

61 

.0 

MIN 

48 

3d 

45 

45 

46 

45 

44 

46 

40 

41 

39 

43 

49 

59 

00 

57 

54 

66 

55 

56 

55 

55 

45 

46 

48 

48 

48 

49 

50 

41 

39 

,7 

PLACERV 1 LLE 

MAX 

91 

90 

87 

81 

66 

67 

68 

67 

62 

76 

84 

91 

94 

91 

87 

89 

70 

56 

62 

61 

65 

66 

70 

61 

53 

56 

57 

62 

,0 

MIN 

48 

48 

48 

48 

50 

48 

41 

42 

40 

36 

44 

42 

47 

49 

52 

53 

51 

50 

46 

42 

38 

29 

31 

36 

41 

48 

43 

32 

35 

29 

32 

"5 

PLACERV1LLE    I FG 

MAX 

84 

86 

90 

89 

89 

87 

82 

64 

61 

67 

67 

64 

76 

63 

89 

94 

91 

89 

88 

74 

54 

54 

62 

64 

68 

70 

59 

47 

54 

60 

,S 

Ml  N 

59 

60 

64 

63 

62 

57 

46 

43 

43 

44 

43 

47 

55 

63 

64 

66 

67 

62 

56 

43 

37 

36 

40 

46 

49 

47 

44 

35 

39 

40 

.7 

POINT  ARENA 

MAX 

72 

74 

63 

59 

59 

58 

64 

60 

65 

66 

61 

63 

66 

79 

83 

85 

63 

62 

60 

59 

60 

62 

60 

63 

61 

66 

60 

60 

59 

62 

72 

,7 

MIN 

45 

46 

50 

47 

48 

47 

47 

38 

38 

50 

53 

43 

45 

52 

50 

46 

43 

49 

49 

40 

34 

42 

48 

39 

48 

45 

40 

33 

42 

40 

,7 

POINT   ARGUE LLO  WB 

MAX 

63 

66 

67 

62 

59 

63 

63 

65 

73 

62 

64 

69 

87 

92 

76 

63 

66 

65 

64 

66 

64 

65 

72 

83 

66 

65 

62 

66 

72 

68 

.; 

MIN 

49 

51 

49 

47 

51 

51 

51 

43 

41 

39 

47 

46 

52 

5£ 

53 

49 

52 

57 

55 

52 

45 

36 

51 

49 

50 

53 

48 

42 

40 

36 

,7 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

67 

65 

60 

62 

63 

62 

65 

62 

66 

66 

68 

80 

84 

82 

»i 

65 

60 

o5 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

63 

65 

61 

65 

68 

63 

"IN 

52 

53 

51 

50 

52 

53 

52 

46 

-1 

48 

52 

5  4 

61 

63 

56 

51 

53 

54 

55 

52 

49 

45 

48 

50 

52 

49 

51 

46 

49 

*  9 

51 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Day  Of  Month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

1 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

06 

27 

23 

29 

30 

31 

Avei 

POMONA 

MAX 

83 

95 

100 

98 

87 

82 

7  3 

73 

72 

78 

83 

86 

99 

102 

101 

97 

87 

80 

82 

72 

67 

73 

78 

79 

86 

72 

72 

71 

65 

68 

62 

81.4 

Ml  N 

49 

50 

52 

52 

51 

SO 

-  B 

49 

40 

43 

43 

45 

3  3 

50 

65 

5  3 

54 

5  3 

59 

56 

45 

41 

42 

42 

49 

50 

51 

45 

35 

39 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

88 

90 

90 

9 : 

83 

78 

81 

75 

71 

80 

69 

72 

80 

86 

91 

95 

95 

90 

78 

68 

65 

68 

70 

71 

73 

72 

70 

0  5 

65 

65 

71 

77.6 

MlN 

42 

49 

49 

48 

48 

46 

*5 

46 

* 

45 

50 

49 

4 

52 

52 

5  0 

49 

48 

48 

50 

45 

35 

33 

37 

40 

44 

45 

79 

38 

46 

36 

45.1 

PORTERVI LLE 

MAX 

88 

92 

94 

93 

96 

92 

93 

77 

71 

76 

81 

76 

79 

88 

97 

99 

99 

94 

95 

88 

77 

o. 

70 

78 

76 

82 

70 

71 

62 

65 

70 

82.4 

MIN 

° 

54 

55 

3 

54 

50 

42 

*2 

*' 

45 

50 

52 

55 

56 

48 

54 

39 

3  7 

43 

44 

52 

43 

46 

39 

33 

38 

48.1 

PORT OLA 

MAX 

80 

85 

84 

85 

82 

78 

70 

66 

64 

63 

55 

72 

76 

77 

83 

82 

81 

78 

76 

62 

49 

57 

59 

74 

66 

5  3 

47 

43 

42 

48 

63 

68.0 

MIN 

25 

31 

3 1 

30 

32 

28 

3  5 

30 

20 

^  6 

34 

31 

1 6 

34 

33 

34 

30 

39 

2  a 

12 

1  7 

19 

24 

20 

18 

25 

28 

25 

20 

27,6 

POTTER   VALLEY  PM 

MAX 

94 

95 

91 

87 

78 

76 

79 

80 

94 

9o 

98 

95 

87 

65 

62 

68 

63 

63 

61 

67 

75 

79.5 

MIN 

44 

42 

42 

44 

42 

37 

34 

43 

47 

47 

47 

45 

36 

3C 

37 

40.7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

91 

90 

93 

92 

92 

89 

a  " 

65 

71 

7S 

74 

74 

90 

90 

94 

9  o 

92 

90 

3  7 

71 

71 

69 

71 

72 

75 

68 

60 

oO 

64 

66 

78.6 

M  IN 

38 

40 

45 

41 

44 

39 

46 

42 

26 

2  7 

28 

38 

3  3 

41 

*e 

*' 

22 

20 

29 

42 

31 

3  9 

20 

21 

36.6 

OUINCY  RS 

MAX 

86 

88 

89 

87 

92 

86 

79 

63 

60 

70 

66 

66 

79 

3r 

99 

89 

87 

86 

85 

76 

55 

50 

61 

66 

71 

68 

53 

5; 

55 

53 

57 

72.5 

MIN 

2  7 

29 

3 1 

30 

31 

29 

27 

29 

21 

22 

38 

38 

33 

33 

34 

2< 

21 

23 

32 

23 

20 

29.2 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 

91 

98 

100 

.  o  ■ 

91 

87 

68 

64 

71 

79 

82 

90 

95 

96 

96 

97 

89 

86 

85 

75 

73 

76 

79 

81 

88 

79 

74 

64 

67 

63 

66 

82.3 

MIN 

43 

46 

52 

49 

47 

45 

50 

35 

33 

38 

39 

61 

60 

83 

46 

4 1 

45 

33 

46.3 

RANDSBURG 

MAX 

87 

84 

85 

87 

87 

89 

78 

75 

66 

73 

78 

87 

12 

86 

86 

96 

85 

85 

81 

79 

68 

0 

68 

73 

76 

Oc 

68 

58 

52 

52 

54 

75.8 

MlN 

60 

68 

61 

59 

61 

64 

55 

45 

44 

43 

47 

56 

67 

65 

66 

60 

42 

44 

5 1 

56 

58 

46 

36 

34 

39 

53.7 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 

96 

95 

95 

92 

93 

86 

71 

72 

78 

71 

64 

79 

95 

93 

97 

94 

95 

90 

74 

63 

65 

67 

70 

76 

67 

63 

67 

65 

66 

75 

80 

79.2 

MIN 

56 

56 

58 

55 

57 

52 

55 

52 

54 

48 

55 

55 

63 

59 

59 

59 

58 

57 

52 

52 

39 

39 

39 

45 

44 

53 

45 

3  * 

49 

51 

45 

51.6 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

96 

92 

92 

93 

93 

87 

82 

73 

77 

72 

69 

80 

96 

91 

96 

92 

92 

90 

84 

68 

64 

70 

68 

76 

70 

62 

64 

o  1 

66 

73 

80 

79.8 

MIN 

63 

61 

64 

61 

61 

57 

50 

50 

49 

44 

53 

56 

6  7 

30 

64 

64 

65 

6 1 

5  1 

53 

43 

"  40 

43 

46 

49 

53 

42 

37 

39 

44 

49 

53.1 

REDLANDS 

MAX 

91 

100 

101 

101 

90 

89 

70 

72 

71 

SO 

85 

92 

98 

1  30 

98 

i  = 

92 

87 

84 

76 

69 

75 

80 

84 

90 

73 

71 

70 

65 

64 

60 

83.1 

MIN 

52 

55 

60 

61 

56 

53 

54 

50 

41 

43 

46 

46 

5  6 

56 

63 

60 

53 

56 

44 

45 

48 

5C 

49 

5  5 

43 

42 

51.5 

REDWOOD  CITY 

MAX 

87 

81 

80 

73 

70 

77 

73 

72 

76 

69 

72 

77 

3  7 

94 

95 

92 

85 

73 

70 

62 

67 

0  9 

70 

74 

72 

74 

66 

64 

66 

71 

73 

75.3 

MIN 

47 

49 

49 

47 

49 

51 

44 

55 

43 

46 

53 

49 

52 

53 

57 

52 

45 

39 

42 

45 

44 

46 

5C 

42 

47.7 

RICHMOND 

MAX 

83 

78 

77 

74 

68 

65 

65 

70 

71 

73 

62 

65 

78 

18 

92 

95 

92 

69 

62 

62 

60 

65 

67 

68 

74 

65 

01 

65 

66 

70 

71*4 

MIN 

55 

57 

48 

55 

55 

53 

49 

51 

52 

53 

56 

51 

54 

60 

54 

45 

44 

42 

49 

53 

50 

50 

52 

47 

47 

52.1 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

MAX 

86 

101 

100 

: :  - 

89 

83 

^ : 

71 

71 

78 

84 

92 

98 

101 

101 

9  9 

87 

82 

32 

76 

70 

75 

79 

80 

87 

75 

72 

71 

66 

67 

62 

82.5 

MIN 

51 

52 

54 

54 

53 

51 

52 

48 

41 

44 

45 

46 

32 

57 

65 

5  3 

56 

5  5 

57 

56 

58 

49 

45 

43 

44 

52 

53 

5  1 

51 

36 

41 

50.6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

88 

89 

101 

102 

101 

90 

86 

72 

73 

72 

80 

85 

83 

)t 

102 

100 

101 

90 

83 

83 

76 

70 

75 

60 

81 

89 

74 

72 

70 

66 

66 

83.8 

MIN 

49 

50 

52 

53 

50 

49 

51 

47 

38 

41 

42 

43 

5  3 

59 

62 

s  - 

55 

52 

51 

54 

41 

42 

41 

4 

47 

49 

44 

34 

38 

48.1 

ROCKLIN 

MAX 

92 

94 

92 

95 

92 

82 

73 

71 

76 

73 

68 

80 

88 

93 

96 

95 

92 

92 

72 

57 

66 

67 

70 

74 

-o 

67 

64 

65 

69 

74 

79.1 

MIN 

43 

43 

49 

48 

50 

50 

44 

43 

36 

35 

43 

50 

51 

49 

5  3 

52 

51 

40 

31 

47 

46 

1 

31 

43.2 

SACRAMENTO   wB  AP 

MAX 

91 

93 

93 

93 

89 

80 

74 

72 

77 

71 

71 

82 

33 

93 

96 

95 

93 

91 

70 

58 

67 

69 

73 

75 

74 

0  9 

66 

67 

69 

74 

74 

78  •  9 

MlN 

51 

54 

54 

55 

51 

51 

50 

50 

42 

46 

50 

5  1 

54 

57 

57 

5 

54 

54 

52 

44 

48 

49 

49 

41 

46 

44 

39 

49.0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

91 

91 

93 

92 

89 

78 

71 

71 

76 

68 

68 

SO 

87 

92 

94 

95 

91 

90 

53 

56 

67 

o, 

71 

74 

73 

6? 

64 

6! 

66 

73 

74 

MIN 

53 

55 

56 

56 

54 

53 

52 

50 

47 

48 

51 

5  1 

5o 

5  B 

60 

50.9 

SAINT  HELENA 

MAX 

95 

92 

95 

89 

84 

78 

76 

74 

80 

66 

65 

63 

96 

101 

100 

96 

92 

83 

65 

66 

68 

72 

76 

80 

70 

6' 

63 

61 

6" 

T. 

76 

MIN 

45 

45 

47 

43 

42 

46 

42 

55 

42 

42 

55 

45 

49 

51 

52 

46 

44.4 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

89 

89 

89 

89 

84 

83 

69 

71 

72 

70 

64 

76 

84 

90 

93 

9? 

8! 

84 

67 

51 

66 

69 

6< 

71 

68 

63 

57 

61 

6; 

6f 

68 

74.  9 

MIN 

42 

43 

48 

45 

43 

50 

40 

39 

36 

36 

48 

42 

48 

48 

5  3 

52 

32 

42.9 

SALINAS  2  E 

MAX 

78 

85 

77 

74 

66 

63 

70 

74 

73 

69 

73 

77 

»-. 

101 

102 

93 

7; 

63 

6! 

6< 

60 

71 

6( 

74 

68 

74 

67 

65 

6! 

73 

73 

MIN 

45 

48 

50 

5  0 

53 

52 

54 

49 

38 

49 

49 

48 

55 

63 

62 

36 

48.0 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

77 

77 

77 

75 

66 

63 

69 

73 

74 

68 

71 

76 

97 

102 

102 

92 

73 

63 

64 

6: 

65 

71 

7C 

73 

68 

~; 

66 

6! 

66 

71 

71 

MIN 

47 

46 

49 

49 

51 

51 

51 

48 

38 

49 

49 

46 

50 

60 

o  . 

36 

35 

46.6 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

87 

88 

88 

88 

84 

83 

79 

60 

64 

69 

65 

82 

3  - 

89 

90 

87 

85 

85 

8] 

7: 

54 

63 

6! 

73 

75 

6S 

55 

5! 

46 

52 

66 

MIN 

58 

58 

58 

55 

60 

51 

45 

38 

35 

33 

40 

40 

SO 

62 

60 

37 

46.3 

SALYER  RS 

MAX 

85 

90 

91 

91 

92 

89 

73 

67 

72 

75 

57 

65 

73 

82 

84 

85 

82 

81 

8; 

61 

62 

50 

6C 

54 

63 

50 

60 

5! 

59 

56 

40 

43 

45 

45 

45 

42 

37 

31 

32 

35 

45 

48 

51 

47 

47 

* 

3] 

32 

40.9 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

90 

94 

93 

94 

88 

83 

78 

64 

65 

73 

78 

83 

92 

96 

95 

92 

87 

84 

79 

77 

64 

71 

73 

77 

83 

32 

68 

63 

62 

60 

57 

59 

63 

72 

72 

64 

59 

49 

42 

40 

45 

48 

54 

65 

7C 

74 

63 

58 

54 

50 

48 

43 

55.0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

94 

102 

100 

99 

97 

92 

at 

69 

76 

78 

88 

82 

i- 

i  D« 

99 

99 

96 

94 

86 

71 

68 

71 

75 

78 

78 

73 

72 

6< 

65 

66 

73 

42 

42 

48 

47 

48 

39 

38 

51 

30 

30 

34 

42 

44 

46 

51 

55 

5C 

45 

38 

39 

49 

28 

34 

39.8 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 

93 

100 

102 

103 

94 

89 

75 

70 

72 

81 

86 

92 

98 

101 

102 

99 

94 

88 

3- 

76 

72 

78 

80 

85 

90 

ri 

73 

61 

62 

65 

64 

84.4 

M I  N 

50 

51 

53 

53 

51 

49 

53 

49 

39 

40 

42 

44 

55 

55 

60 

55 

54 

50 

40 

48.8 

SANDBERG  WB 

MAX 

83 

79 

78 

81 

82 

77 

58 

50 

55 

65 

68 

71 

77 

3 : 

81 

83 

81 

78 

71 

62 

52 

63 

6! 

66 

71 

57 

46 

*2 

47 

46 

49 

66.6 

M I  N 

62 

66 

64 

63 

64 

55 

42 

35 

37 

42 

45 

46 

58 

64 

67 

65 

64 

47 

39 

49.0 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

74 

77 

76 

74 

72 

72 

69 

68 

">0 

72 

73 

77 

86 

107 

97 

91 

74 

74 

73 

73 

74 

7  0 

73 

73 

77 

7. 

70 

70 

69 

70 

69 

61 

60 

56 

59 

58 

61 

62 

53 

51 

51 

52 

55 

56 

61 

73 

67 

64 

64 

* 

57 

57 

46 

54 

51 

57.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

87 

100 

102 

98 

88 

81 

70 

72 

69 

79 

84 

88 

101 

101 

101 

100 

87 

81 

82 

70 

65 

77 

79 

81 

83 

71 

76 

65 

6« 

6! 

65 

65 

52 

59 

60 

53 

50 

57 

47 

42 

46 

47 

49 

59 

68 

74 

7C 

59 

5  5 

48 

44 

53.8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

66 

62 

58 

58 

56 

60 

60 

70 

70 

69 

61 

67 

81 

95 

99 

75 

72 

70 

64 

60 

56 

5! 

54 

62 

59 

62 

59 

6- 

6( 

73 

60 

66  0 

MIN 

50 

54 

57 

53 

52 

51 

49 

44 

45 

44 

55 

50 

5  0 

58 

64 

54 

52 

52 

5 1 

43 

50.4 

SAN  FRANCISCO  W9  AP 

MAX 

82 

73 

72 

64 

63 

67 

66 

72 

73 

67 

67 

74 

88 

95 

95 

87 

68 

64 

6! 

5< 

63 

6s 

63 

71 

65 

67 

65 

05 

67 

71 

65 

70.6 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

52 

53 

48 

54 

56 

51 

55 

57 

60 

51 

50 

49 

49 

48 

4*] 

54 

53 

44 

50.9 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

80 

67 

69 

61 

58 

62 

65 

71 

71 

64 

64 

73 

84 

89 

94 

84 

62 

59 

62 

57 

59 

6< 

63 

69 

61 

5! 

61 

64 

66 

70 

63 

57 

54 

53 

52 

52 

52 

54 

58 

53 

54 

56 

55 

60 

65 

69 

52 

52 

54 

53 

5j 

55 

58 

53 

54.5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

82 

91 

99 

94 

85 

81 

79 

75 

73 

78 

82 

86 

101 

103 

106 

96 

8! 

80 

81 

72 

67 

7< 

76 

80 

85 

77 

73 

75 

70 

68 

65 

82  1 

MIN 

54 

50 

53 

52 

55 

55 

58 

49 

44 

46 

46 

48 

53 

56 

69 

5 

59 

59 

60 

50 

5] 

51 

39 

41 

51.7 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

78 

68 

66 

66 

64 

68 

63 

69 

71 

68 

70 

75 

91 

98 

99 

79 

69 

65 

64 

59 

62 

62 

63 

69 

63 

68 

61 

61 

65 

69 

70 

MIN 

42 

38 

48 

47 

48 

49 

39 

38 

35 

41 

46 

45 

48 

56 

59 

53 

43 

41 

51 

53 

37 

35 

33 

40 

40 

45 

40 

37 

37 

45 

36 

43.4 

SAN  JACINTO 

MAX 

96 

103 

103 

100 

95 

-  ■ 

69 

69 

71 

81 

86 

95 

102 

104 

104 

1  M 

94 

89 

98 

78 

70 

79 

82 

87 

91 

77 

75 

68 

68 

67 

63 

85.6 

MIN 

47 

48 

52 

54 

50 

48 

48 

51 

35 

36 

40 

38 

52 

54 

63 

5". 

54 

47 

40 

55 

54 

52 

37 

37 

40 

45 

41 

52 

30 

36 

40 

46.3 

SAN  JOSE 

MAX 

89 

83 

83 

79 

73 

77 

70 

71 

77 

72 

73 

75 

89 

95 

94 

91 

86 

76 

74 

62 

65 

68 

66 

74 

68 

72 

66 

65 

67 

71 

73 

75.7 

MIN 

53 

53 

56 

54 

55 

52 

48 

53 

46 

49 

55 

58 

56 

60 

62 

63 

55 

53 

54 

52 

43 

42 

41 

46 

49 

5  3 

48 

45 

48 

45 

42 

51.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

77 

77 

79 

85 

82 

75 

72 

71 

70 

69 

72 

75 

81 

101 

LOG 

i  - 

97 

88 

73 

66 

67 

70 

72 

75 

80 

77 

69 

70 

68 

67 

71 

77.8 

MIN 

47 

48 

50 

50 

52 

51 

52 

41 

40 

41 

43 

53 

62 

ot 

OC 

o: 

56 

52 

54 

55 

54 

52 

56 

54 

45 

50 

5  0 

51 

40 

39 

51.1 

See  Beierenco  NotM  Following  Station 
-  339  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  MATEO 

MAX 

~68~ 

76 

To 

~69~ 

~89~ 

94 

96 

90 

74 

71 

69 

59 

64 

67 

67 

74 

69 

69 

65 

66 

67 

71 

69 

73.2 

MIN 

57 

52 

51 

49 

50 

51 

44 

46 

43 

49 

54 

51 

52 

58 

61 

68 

46 

50 

54 

55 

38 

38 

42 

47 

48 

53 

48 

48 

53 

54 

44 

50.2 

SAN  PEDRO 

MAX 

66 

67 

65 

66 

67 

68 

7  3 

88 

97 

95 

90 

62 

69 

69 

69 

65 

65 

67 

67 

70 

67 

65 

69 

65 

67 

64 

71.2 

MIN 

57 

56 

55 

58 

56 

55 

60 

56 

54 

54 

54 

64 

61 

69 

8  0 

71 

58 

61 

61 

61 

61 

53 

53 

54 

55 

59 

55 

56 

53 

53 

51 

57.9 

SAN  RAFAEL 

MAX 

90 

86 

87 

74 

74 

70 

74 

76 

69 

80 

8  1 

92 

97 

96 

93 

79 

74 

63 

65 

68 

67 

69 

75 

68 

66 

64 

73 

76.3 

MIN 

52 

52 

58 

49 

49 

49 

52 

5  0 

52 

51 

56 

50 

55 

57 

64 

61 

53 

50 

51 

56 

45 

47 

42 

49 

48 

52 

48 

48 

50 

51 

44 

51.3 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 

76 

81 

80 

76 

74 

77 

79 

3  2 

101 

104 

104 

91 

83 

78 

76 

75 

69 

74 

76 

77 

83 

71 

73 

74 

71 

72 

79.3 

MIN 

57 

55 

54 

55 

58 

58 

61 

5  3 

48 

47 

49 

49 

55 

59 

70 

65 

58 

61 

62 

62 

57 

51 

47 

49 

50 

53 

49 

53 

52 

53 

4  8 

54.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

?2 

72 

73 

70 

70 

72 

71 

71 

7  6 

81 

93 

102 

1  0  2 

93 

72 

72 

72 

70 

67 

73 

75 

74 

76 

70 

73 

72 

69 

69 

75.5 

MIN 

56 

92 

55 

53 

54 

54 

57 

46 

45 

45 

52 

49 

53 

60 

6  6 

59 

58 

56 

61 

55 

55 

44 

45 

48 

47 

52 

50 

54 

46 

46 

46 

52.3 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

69 

68 

68 

66 

68 

75 

69 

69 

72 

77 

90 

1 00 

9  6 

86 

68 

69 

72 

71 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

78 

75 

68 

70 

65 

73.2 

MIN 

55 

56 

54 

54 

56 

57 

50 

46 

44 

45 

43 

45 

49 

53 

62 

59 

60 

61 

56 

56 

46 

43 

41 

44 

46 

48 

46 

45 

42 

38 

44 

49.9 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

90 

80 

83 

74 

76 

74 

71 

77 

72 

73 

77 

90 

96 

95 

93 

85 

76 

73 

68 

66 

69 

68 

73 

69 

73 

69 

66 

71 

73 

76.8 

MIN 

45 

47 

55 

52 

54 

49 

45 

49 

42 

46 

52 

54 

53 

55 

55 

58 

52 

49 

52 

50 

41 

39 

37 

43 

46 

51 

45 

44 

43 

39 

48.1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

81 

84 

81 

71 

6  ? 

75 

72 

71 

7  1 

74 

79 

97 

1  00 

L02 

91 

85 

65 

66 

61 

70 

67 

67 

75 

71 

69 

66 

66 

69 

72 

6  7 

75.0 

MIN 

44 

43 

49 

46 

50 

50 

42 

49 

38 

42 

49 

47 

51 

54 

59 

59 

46 

46 

46 

45 

47 

35 

34 

34 

42 

46 

41 

44 

39 

38 

34 

44.8 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 

69 

74 

75 

75 

6  8 

65 

70 

67 

73 

69 

68 

85 

91 

101 

LOO 

88 

76 

66 

69 

66 

69 

70 

71 

80 

77 

66 

67 

66 

67 

70 

69 

73.8 

MIN 

46 

5  1 

50 

45 

51 

52 

46 

41 

38 

39 

42 

44 

52 

56 

61 

56 

52 

53 

58 

56 

50 

42 

36 

46 

45 

47 

46 

42 

35 

36 

36 

46.8 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

63 

64 

64 

64 

63 

65 

65 

70 

65 

66 

70 

78 

95 

96 

88 

72 

68 

68 

65 

66 

65 

66 

66 

71 

65 

65 

69 

70 

73 

67 

69.7 

MIN 

57 

6  7 

57 

58 

60 

61 

6, 

52 

52 

52 

53 

57 

62 

52 

61 

61 

61 

62 

62 

58 

51 

50 

51 

53 

54 

56 

56 

52 

52 

52 

56.1 

SANTA  PAULA 

MAX 

66 

7  0 

7  5 

73 

71 

65 

62 

5  4 

66 

69 

74 

93 

92 

105 

95 

77 

73 

76 

71 

69 

72 

73 

74 

79 

71 

71 

70 

71 

70 

66 

74.2 

MIN 

48 

48 

5  5 

46 

50 

61 

58 

40 

45 

43 

53 

63 

82 

81 

65 

64 

64 

64 

58 

54 

40 

45 

47 

46 

45 

41 

45 

39 

39 

40 

52.3 

SANTA  ROSA 

MAX 

90 

90 

14 

88 

SO 

76 

78 

74 

75 

60 

63 

62 

82 

93 

100 

101 

97 

91 

76 

61 

68 

69 

71 

75 

77 

70 

68 

66 

68 

69 

75 

78.0 

MIN 

41 

44 

45 

47 

48 

48 

40 

42 

40 

40 

50 

49 

49 

50 

50 

51 

45 

43 

44 

53 

35 

34 

34 

35 

41 

41 

45 

41 

44 

51 

35 

43.7 

SCOT  1  A 

MAX 

70 

B  3 

76 

67 

65 

>,  ] 

62 

5  9 

62 

65 

63 

64 

72 

78 

63 

88 

63 

66 

78 

54 

56 

56 

56 

52 

63 

63 

64 

59 

56 

62 

69 

65.7 

MIN 

45 

49 

4  7 

46 

47 

47 

38 

39 

43 

50 

52 

54 

51 

55 

47 

50 

51 

49 

44 

39 

37 

38 

42 

44 

45 

49 

46 

39 

37 

38 

45.4 

SHASTA  0AM 

MAX 

83 

89 

91 

92 

92 

9 

84 

66 

70 

70 

6  5 

5  8 

73 

88 

90 

88 

6  5 

84 

84 

73 

6 1 

6  1 

6  3 

66 

70 

64 

59 

56 

61 

63 

70 

74.5 

MIN 

54 

54 

64 

63 

60 

5  6 

53 

51 

51 

51 

52 

3. 

56 

68 

6  1 

63 

63 

67 

56 

50 

43 

43 

45 

47 

51 

49 

49 

40 

41 

47 

49 

53.3 

SHELTER  COVE 

MAX 

67 

72 

64 

58 

65 

70 

58 

60 

57 

70 

MIN 

54 

53 

50 

52 

51 

50 

55 

52 

50 

46 

47 

54 

51 

SI 

50 

52 

SIERRA  CITY 

MAX 

84 

90 

89 

87 

6  4 

79 

62 

5  9 

60 

65 

5 1 

77 

88 

85 

85 

85 

74 

50 

45 

62 

63 

73 

47 

45 

45 

56 

70.0 

MIN 

51 

52 

54 

54 

51 

44 

41 

37 

34 

30 

42 

-0 

48 

53 

53 

52 

51 

53 

46 

43 

35 

29 

30 

35 

37 

40 

37 

28 

31 

34 

40 

42.1 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

92 

3  i 

93 

84 

83 

70 

74 

5  6 

54 

62 

63 

60 

?5 

82 

82 

80 

82 

80 

81 

72 

50 

44 

54 

60 

64 

67 

62 

49 

43 

50 

66.5 

MIN 

29 

31 

33 

33 

50 

18 

33 

28 

24 

24 

40 

35 

34 

33 

32 

37 

32 

37 

33 

35 

34 

16 

20 

22 

27 

34 

33 

22 

25 

13 

17 

29.5 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

72 

74 

7  4 

73 

70 

64 

43 

43 

54 

53 

39 

63 

66 

74 

74 

69 

70 

69 

59 

4  1 

32 

49 

49 

59 

53 

36 

34 

30 

32 

35 

55.7 

MIN 

39 

33 

39 

40 

37 

36 

32 

27 

26 

27 

32 

32 

34 

42 

38 

36 

37 

38 

36 

38 

26 

19 

24 

26 

28 

32 

29 

17 

18 

20 

24 

31.1 

SONOMA 

MAX 

93 

91 

9  3 

89 

82 

7  7 

75 

75 

80 

64 

62 

83 

9  4 

96 

96 

98 

89 

78 

63 

63 

66 

70 

75 

78 

69 

66 

63 

68 

66 

73 

73 

77.6 

MIN 

42 

43 

45 

41 

43 

44 

39 

5  5 

66 

41 

56 

45 

48 

49 

51 

52 

46 

44 

53 

55 

43 

31 

32 

38 

41 

47 

43 

43 

38 

40 

34 

44.4 

SONORA 

MAX 

89 

91 

96 

93 

93 

92 

88 

68 

7  0 

72 

74 

72 

79 

90 

97 

98 

96 

92 

92 

81 

66 

66 

69 

72 

74 

76 

68 

61 

64 

66 

67 

79.7 

MIN 

53 

54 

56 

55 

56 

52 

48 

46 

38 

40 

42 

46 

49 

54 

56 

59 

56 

55 

57 

48 

46 

34 

36 

40 

44 

49 

42 

39 

34 

40 

36 

47.1 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

81 

8  3 

a  3 

80 

8  1 

77 

67 

58 

5  8 

64 

84 

86 

83 

80 

80 

55 

59 

67 

53 

53 

69.2 

MI  N 

45 

4  7 

46 

46 

47 

42 

42 

26 

26 

29 

32 

37 

47 

47 

49 

49 

46 

4  5 

45 

40 

39 

25 

28 

3  2 

38 

44 

30 

32 

21 

26 

26 

37.9 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

7  2 

72 

76 

75 

77 

7  j 

47 

43 

63 

69 

75 

74 

73 

73 

73 

35 

54 

53 

43 

42 

34 

34 

38 

59.1 

MIN 

29 

30 

32 

33 

33 

3  0 

34 

23 

19 

25 

36 

30 

38 

35 

33 

34 

32 

34 

33 

40 

29 

15 

15 

22 

27 

30 

30 

17 

19 

20 

15 

26.1 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

76 

7  5 

74 

77 

75 

69 

57 

45 

4  5 

57 

58 

69 

79 

79 

76 

72 

7  i 

6  5 

66 

51 

58 

64 

63 

60 

42 

36 

63.3 

MIN 

52 

57 

57 

58 

59 

56 

43 

30 

32 

37 

39 

41 

42 

41 

39 

57 

56 

55 

50 

45 

41 

33 

41 

41 

50 

42 

43 

39 

32 

33 

33 

44.3 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

92 

93 

94 

94 

90 

86 

75 

74 

77 

75 

?3 

81 

89 

98 

77 

64 

70 

?5 

76 

75 

73 

68 

75 

80.9 

MIN 

51 

56 

58 

58 

59 

51 

54 

50 

42 

48 

50 

53 

55 

57 

59 

61 

61 

57 

52 

51 

4'< 

40 

40 

46 

47 

53 

51 

47 

45 

38 

42 

51.0 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 

82 

89 

89 

90 

89 

85 

82 

72 

71 

75 

74 

72 

77 

86 

93 

93 

92 

9  0 

89 

73 

61 

66 

66 

71 

72 

74 

73 

69 

64 

70 

72 

78.2 

MIN 

48 

50 

52 

52 

54 

46 

52 

50 

38 

43 

47 

5  0 

54 

56 

54 

56 

55 

5. 

49 

48 

41 

38 

35 

41 

46 

52 

48 

43 

41 

36 

37 

47.3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

93 

92 

89 

83 

74 

7J 

78 

75 

74 

80 

67 

93 

92 

91 

77 

70 

71 

75 

76 

74 

73 

75 

80.2 

MIN 

53 

53 

53 

44 

49 

3  0 

39 

41 

46 

48 

49 

50 

45 

50 

50 

50 

45 

34 

32 

41 

42 

50 

36 

45.7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

94 

93 

91 

92 

91 

83 

82 

70 

78 

73 

66 

92 

95 

92 

94 

90 

78 

70 

65 

69 

69 

77 

69 

63 

70 

66 

64 

70 

80 

79.4 

MIN 

51 

52 

56 

53 

52 

49 

53 

51 

49 

38 

52 

45 

55 

53 

54 

58 

53 

52 

45 

50 

35 

32 

36 

38 

42 

49 

48 

36 

47 

47 

36 

47.4 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

86 

86 

92 

88 

86 

84 

70 

67 

67 

62 

51 

85 

86 

85 

85 

84 

83 

72 

69 

67 

62 

71 

62 

60 

59 

50 

67 

69 

73.0 

MIN 

52 

52 

53 

58 

52 

49 

40 

35 

34 

37 

40 

42 

57 

54 

55 

55 

53 

50 

49 

41 

38 

37 

38 

37 

33 

40 

34 

27 

29 

30 

30 

42.9 

SUNLAND 

MAX 

91 

1 00 

1  0  0 

1  30 

88 

63 

67 

72 

76 

85 

36 

102 

99 

85 

81 

82 

67 

62 

76 

80 

80 

85 

69 

76 

68 

66 

63 

81.6 

MIN 

50 

57 

61 

69 

55 

51 

54 

43 

42 

41 

45 

47 

61 

72 

71 

71 

61 

51 

52 

56 

52 

42 

47 

53 

49 

50 

43 

45 

45 

49 

39 

52.4 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

74 

76 

78 

81 

83 

83 

82 

80 

59 

52 

54 

66.0 

MIN 

33 

36 

39 

38 

37 

49 

30 

t  i 

27 

41 

46 

43 

36 

36 

39 

40 

40 

36 

35 

40 

32 

15 

22 

23 

29 

46 

41 

32 

30 

32 

20 

34.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

64 

65 

66 

67 

70 

50 

6  0 

65 

64 

44 

55.4 

MIN 

36 

35 

36 

37 

38 

34 

34 

27 

24 

27 

32 

33 

44 

39 

37 

37 

35 

35 

36 

42 

3  0 

20 

25 

27 

32 

32 

30 

20 

25 

18 

23 

31.6 

TEHACHAP I 

MAX 

84 

80 

80 

85 

79 

77 

66 

54 

59 

62 

52 

68.6 

MIN 

39 

44 

50 

43 

44 

52 

50 

38 

29 

34 

37 

41 

61 

60 

55 

47 

48 

42 

45 

42 

38 

33 

25 

30 

43 

39 

40 

36 

27 

2B 

30 

41.0 

TE JON  RANCHO 

MAX 

90 

97 

93 

92 

90 

90 

64 

66 

72 

78 

73 

75 

97 

95 

93 

91 

76 

67 

73 

83 

73 

66 

56 

65 

79.4 

MIN 

60 

64 

63 

65 

68 

62 

58 

44 

49 

49 

45 

49 

52 

59 

64 

67 

71 

69 

63 

49 

52 

39 

40 

46 

46 

52 

49 

45 

39 

40 

44 

53.7 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

104 

101 

101 

102 

97 

97 

88 

74 

78 

82 

86 

93 

99 

1 03 

101 

100 

92 

88 

89.4 

MIN 

62 

63 

58 

57 

58 

60 

58 

54 

51 

52 

48 

50 

60 

60 

6  7 

58 

60 

56 

59 

62 

66 

55 

51 

49 

44 

51 

61 

59 

48 

44 

47 

55.7 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

9  1 

93 

92 

93 

95 

90 

90 

76 

65 

7 1 

81.4 

MIN 

50 

52 

55 

52 

57 

53 

51 

41 

50 

40 

41 

50 

46 

51 

5  6 

60 

56 

55 

56 

57 

51 

40 

35 

42 

41 

43 

43 

41 

32 

32 

38 

47.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

88 

92 

92 

92 

90 

86 

80 

64 

69 

71 

68 

82 

90 

94 

96 

92 

89 

69 

85 

72 

58 

65 

70 

72 

74 

69 

75 

60 

57 

62 

64 

77.6 

MIN 

50 

52 

53 

53 

54 

50 

46 

40 

37 

38 

56 

54 

52 

53 

47 

42 

33 

34 

39 

43 

34 

28 

30 

32 

44.4 

TORRANCE 

MAX 

70 

70 

76 

75 

75 

72 

66 

70 

70 

73 

78 

76 

105 

106 

102 

76 

75 

70 

65 

70 

75 

78 

72 

73 

71 

70 

70 

67 

75.6 

MIN 

52 

49 

53 

51 

54 

53 

52 

48 

45 

47 

48 

47 

50 

73 

66 

60 

58 

60 

58 

48 

45 

47 

52 

49 

47 

43 

42 

46 

51.5 

TRACY  CARBONA 

MAX 

86 

88 

8  9 

92 

90 

87 

87 

78 

74 

76 

73 

75 

80 

85 

93 

91 

92 

90 

89 

76 

64 

67 

73 

74 

74 

70 

72 

70 

64 

66 

70 

79.3 

MIN 

52 

51 

54 

53 

55 

47 

52 

50 

47 

40 

46 

50 

52 

56 

56 

59 

55 

55 

47 

47 

46 

39 

37 

47 

44 

52 

46 

43 

43 

43 

42 

48.7 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

91 

91 

92 

91 

87 

80 

75 

72 

76 

71 

73 

80 

85 

91 

93 

94 

91 

89 

78 

62 

67 

68 

73 

7  4 

70 

70 

66 

65 

68 

71 

7  4 

76.3 

MIN 

53 

53 

54 

53 

55 

49 

56 

53 

50 

50 

52 

52 

52 

54 

60 

59 

56 

54 

54 

52 

47 

41 

38 

31 

43 

54 

50 

44 

47 

46 

42 

50.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  jndax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8   1  9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

84 

81 

80 

81 

84 

75 

68 

62 

59 

66 

79 

82 

7  3 

77 

66 

56 

56 

58 

61 

55 

57 

62 

MIN 

40 

48 

47 

48 

45 

48 

46 

46 

47 

46 

44 

41 

27 

37 

MAX 

95 

96 

92 

90 

93 

91 

95 

87 

65 

71 

78 

61 

85 

92 

94 

95 

94 

91 

92 

87 

85 

79 

73 

75 

80 

84 

75 

78 

62 

59 

62 

MIN 

56 

55 

51 

48 

52 

57 

7  i 

54 

49 

56 

55 

53 

61 

56 

54 

48 

42 

48 

MAX 

76 

75 

80 

70 

70 

67 

62 

49 

48 

60 

59 

50 

68 

72 

8  0 

78 

76 

75 

75 

68 

47 

38 

53 

54 

65 

64 

48 

45 

38 

36 

42 

MIN 

27 

28 

30 

30 

3 1 

28 

1 7 

24 

18 

30 

31 

29 

29 

30 

2  8 

20 

19 

2 1 

25 

1 1 

MAX 

78 

80 

84 

83 

81 

74 

55 

56 

66 

61 

55 

6  6 

79 

83 

83 

79 

71 

74 

73 

61 

46 

48 

52 

57 

60 

54 

46 

39 

49 

57 

62 

MIN 

25 

31 

35 

32 

35 

36 

28 

30 

25 

29 

37 

35 

33 

26 

30 

36 

27 

34 

26 

26 

29 

24 

MAX 

99 

93 

93 

94 

95 

91 

85 

65 

69 

77 

68 

5  8 

75 

92 

90 

93 

92 

8  9 

90 

74 

62 

60 

67 

72 

62 

6  I 

57 

60 

63 

74 

MIN 

64 

61 

63 

61 

59 

5  6 

51 

49 

51 

45 

62 

63 

67 

55 

49 

8 

40 

44 

49 

MAX 

78 

81 

93 

61 

81 

77 

70 

72 

73 

77 

60 

82 

101 

107 

107 

93 

85 

79 

77 

72 

7  0 

75 

76 

7  8 

82 

75 

2 

73 

70 

73 

69 

M I  N 

50 

50 

50 

52 

55 

55 

56 

56 

43 

58 

50 

6  0 

56 

4  5 

49 

46 

48 

40 

MAX 

97 

93 

91 

94 

93 

95 

89 

79 

71 

78 

81 

86 

91 

93 

91 

91 

91 

89 

90 

86 

8  0 

75 

78 

61 

83 

83 

8] 

73 

61 

63 

60 

MIN 

56 

56 

52 

54 

54 

50 

42 

60 

55 

54 

5  3 

55 

42 

54 

43 

36 

47 

MAX 

69 

71 

70 

69 

71 

64 

58 

33 

47 

51 

43 

61 

68 

72 

70 

69 

68 

67 

62 

53 

35 

46 

47 

58 

53 

49 

35 

31 

26 

28 

51 

MIN 

29 

36 

37 

36 

35 

31 

26 

17 

22 

23 

33 

35 

35 

36 

34 

34 

27 

14 

17 

20 

MAX 

97 

97 

95 

91 

92 

78 

67 

71 

79 

70 

66 

82 

95 

98 

101 

97 

93 

9C 

81 

64 

6  2 

68 

66 

7  = 

67 

66 

SO 

60 

70 

75 

77 

MIN 

45 

48 

51 

45 

44 

46 

49 

37 

37 

45 

52 

48 

4  9 

50 

53 

42 

33 

33 

35 

MAX 

69 

75 

82 

76 

72 

69 

67 

69 

6  9 

70 

71 

76 

92 

101 

1  0  \ 

89 

80 

75 

73 

67 

64 

71 

70 

74 

77 

69 

66 

66 

67 

67 

66 

MIN 

56 

54 

56 

54 

55 

55 

59 

53 

52 

78 

58 

52 

55 

54 

54 

54 

MAX 

89 

99 

99 

98 

90 

84 

73 

67 

69 

77 

82 

87 

99 

100 

99 

96 

88 

61 

81 

72 

66 

73 

75 

79 

65 

73 

70 

65 

65 

64 

60 

MIN 

50 

55 

58 

57 

53 

50 

5  o 

43 

39 

62 

58 

50 

49 

43 

50 

41 

42 

41 

MAX 

93 

93 

95 

92 

85 

75 

72 

78 

71 

65 

8  1 

92 

95 

96 

94 

91 

91 

81 

63 

61 

66 

68 

75 

70 

63 

59 

60 

65 

70 

71 

MIN 

41 

42 

40 

39 

42 

39 

34 

36 

46 

43 

41 

39 

31 

27 

33 

30 

MAX 

81 

86 

80 

80 

75 

70 

68 

65 

71 

72 

63 

65 

78 

88 

•3  4 

94 

90 

79 

71 

6  3 

56 

62 

62 

66 

70 

65 

66 

61 

62 

64 

69 

M  I  N 

50 

52 

53 

48 

48 

5 1 

47 

43 

49 

54 

MAX 

94 

95 

95 

95 

90 

36 

75 

73 

79 

68 

70 

8  5 

91 

94 

9  8 

99 

95 

93 

71 

71 

69 

72 

73 

78 

75 

68 

64 

66 

66 

72 

77 

MIN 

50 

51 

54 

5  J 

50 

49 

50 

54 

54 

57 

5  5 

5  3 

48 

50 

38 

MAX 

87 

84 

85 

85 

87 

85 

83 

75 

62 

71 

79 

76 

81 

87 

86 

86 

84 

84 

82 

75 

75 

66 

69 

7  2 

74 

72 

7  0 

68 

52 

52 

52 

MIN 

52 

47 

46 

48 

37 

31 

50 

51 

49 

45 

50 

8 

MAX 

92 

90 

89 

90 

90 

93 

68 

7  1 

6 1 

65 

77 

84 

60 

35 

87 

89 

90 

89 

89 

82 

82 

68 

70 

72 

76 

82 

74 

72 

60 

55 

56 

MIN 

50 

49 

47 

47 

52 

45 

37 

48 

50 

4  7 

55 

47 

52 

36 

32 

34 

MAX 

89 

93 

94 

94 

93 

91 

92 

76 

76 

80 

75 

80 

89 

9  6 

99 

96 

94 

93 

85 

73 

69 

70 

73 

76 

83 

73 

72 

65 

65 

69 

MIN 

56 

52 

56 

56 

55 

44 

44 

61 

60 

58 

55 

47 

84 

49 

42 

MAX 

90 

90 

89 

89 

87 

84 

76 

67 

73 

69 

62 

75 

90 

88 

9  1 

90 

89 

68 

83 

67 

54 

58 

66 

76 

70 

58 

57 

56 

61 

68 

77 

M  1  N 

60 

58 

59 

57 

52 

50 

45 

36 

43 

61 

58 

59 

49 

46 

36 

34 

39 

17 

42 

46 

45 

30 

38 

45 

MAX 

83 

91 

90 

90 

89 

86 

76 

74 

71 

78 

67 

6  / 

80 

87 

92 

95 

94 

91 

80 

67 

61 

67 

68 

73 

74 

74 

68 

63 

64 

64 

70 

MIN 

45 

44 

44 

44 

46 

45 

51 

36 

50 

53 

48 

46 

44 

52 

3  6 

32 

33 

39 

40 

36 

34 

MAX 

91 

88 

91 

90 

88 

83 

77 

56 

61 

74 

80 

84 

86 

86 

87 

67 

87 

85 

82 

75 

68 

75 

75 

78 

78 

75 

69 

61 

58 

56 

56 

MIN 

42 

36 

39 

40 

30 

49 

45 

4  4 

43 

39 

42 

38 

30 

29 

34 

37 

26 

42 

26 

27 

31 

MAX 

86 

91 

92 

93 

94 

92 

93 

74 

71 

78 

81 

75 

78 

87 

9  4 

97 

96 

95 

93 

85 

73 

65 

69 

71 

75 

80 

72 

71 

66 

62 

70 

M  I  N 

52 

55 

55 

54 

57 

55 

56 

48 

44 

56 

60 

58 

57 

50 

56 

37 

36 

4  1 

42 

52 

4  3 

47 

37 

35 

38 

MAX 

80 

71 

77 

80 

74 

65 

62 

73 

72 

71 

67 

69 

75 

97 

lo; 

102 

90 

72 

61 

63 

6') 

66 

66 

66 

74 

71 

60 

6  3 

65 

68 

71 

MIN 

43 

45 

46 

48 

49 

50 

47 

38 

59 

47 

4  8 

50 

50 

40 

35 

34 

40 

43 

47 

\  8 

37 

35 

MAX 

85 

90 

92 

93 

94 

90 

75 

65 

69 

74 

74 

63 

75 

89 

92 

93 

SB 

89 

83 

78 

61 

54 

61 

56 

69 

66 

60 

52 

57 

65 

70 

MIN 

35 

36 

39 

37 

39 

32 

24 

26 

50 

39 

42 

41 

25 

35 

26 

27 

31 

34 

37 

4  2 

30 

24 

24 

26 

MAX 

71 

75 

79 

80 

81 

82 

62 

54 

57 

68 

55 

57 

67 

76 

82 

82 

78 

70 

72 

69 

53 

48 

51 

57 

58 

59 

54 

45 

47 

52 

60 

MIN 

2  8 

3  3 

37 

29 

30 

40 

39 

35 

33 

34 

39 

2  7 

19 

24 

24 

35 

40 

39 

35 

29 

30 

25 

MAX 

95 

95 

96 

94 

9  J 

85 

78 

69 

61 

76 

97 

93 

91 

90 

73 

67 

64 

75 

65 

60 

70 

M  I  N 

38 

40 

50 

60 

59 

59 

47 

48 

3  5 

4  4 

42 

45 

4  6 

32 

41 

MAX 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

50 

44 

51 

4  b 

54 

57 

58 

59 

58 

57 

55 

50 

47 

42 

44 

47 

51 

52 

38 

42 

20 

15 

25 

MIN 

28 

26 

9 

10 

27 

27 

2  5 

28 

25 

32 

21 

18 

27 

26 

30 

18 

12 

7 

9 

10 

MAX 

45 

50 

49 

48 

48 

47 

46 

31 

36 

35 

42 

46 

48 

47 

46 

46 

43 

38 

34 

29 

31 

34 

40 

39 

26 

26 

19 

5 

17 

MIN 

° 

-  4 

2 

24 

27 

28 

28 

32 

29 

2  9 

27 

26 

23 

2  '3 

1 7 

1  8 

25 

25 

20 

16 

5 

-2o 

-  9 

-  2 

MAX 

91 

92 

94 

93 

93 

82 

79 

78 

76 

74 

69 

80 

92 

95 

99 

96 

93 

90 

80 

68 

69 

70 

71 

77 

75 

65 

63 

65 

68 

73 

MIN 

48 

47 

52 

57 

59 

8 

59 

56 

57 

50 

50 

38 

38 

36 

4U 

40 

50 

5  3 

42 

38 

39 

41 

MAX 

90 

90 

89 

90 

66 

80 

70 

70 

63 

76 

90 

92 

93 

89 

89 

8  7 

80 

60 

58 

63 

65 

70 

66 

62 

58 

57 

66 

72 

70 

MIN 

6 

41 

33 

27 

40 

1 

3 

44 

45 

42 

42 

38 

39 

39 

48 

30 

29 

28 

35 

34 

44 

42 

34 

28 

29 

£8 

MAX 

90 

96 

93 

95 

90 

89 

85 

78 

73 

67 

81 

97 

9  3 

97 

95 

95 

91 

76 

65 

67 

71 

72 

79 

68 

63 

71 

66 

68 

74 

MIN 

56 

50 

53 

40 

52 

50 

59 

55 

J" 

54 

55 

52 

47 

51 

38 

38 

36 

4  3 

43 

49 

49 

38 

44 

47 

43 

MAX 

92 

93 

94 

94 

93 

89 

85 

78 

70 

69 

04 

90 

92 

97 

98 

95 

93 

72 

63 

70 

71 

72 

77 

73 

68 

64 

65 

66 

72 

MIN 

53 

57 

53 

53 

56 

57 

55 

54 

53 

55 

42 

42 

37 

44 

44 

52 

51 

40 

48 

51 

44 

MAX 

73 

76 

77 

77 

80 

78 

63 

58 

59 

68 

73 

78 

79 

76 

76 

74 

72 

61 

48 

52 

63 

62 

68 

60 

58 

43 

34 

39 

54 

MIN 

49 

49 

34 

28 

24 

27 

39 

41 

38 

45 

49 

49 

46 

45 

45 

44 

36 

22 

29 

32 

34 

39 

38 

22 

24 

21 

24 

MAX 

87 

90 

95 

95 

94 

91 

84 

72 

71 

80 

74 

69 

80 

86 

91 

95 

97 

92 

94 

75 

68 

70 

69 

72 

75 

73 

69 

66 

65 

66 

72 

MIN 

49 

52 

50 

51 

50 

52 

58 

57 

55 

5  1 

45 

52 

33 

39 

31 

43 

42 

51 

47 

40 

46 

39 

39 

MAX 

95 

93 

84 

B0 

73 

71 

74 

76 

82 

85 

102 

105 

107 

101 

83 

80 

81 

77 

70 

76 

78 

90 

85 

72 

74 

72 

70 

73 

71 

MIN 

48 

51 

52 

53 

51 

48 

42 

41 

46 

44 

54 

69 

76 

63 

54 

57 

57 

60 

53 

51 

54 

49 

45 

49 

50 

49 

51 

54 

41 

MAX 

82 

87 

62 

85 

81 

82 

71 

55 

f,2 

68 

68 

75 

66 

67 

87 

86 

83 

82 

74 

66 

57 

62 

63 

67 

72 

61 

61 

54 

52 

55 

59 

MIN 

45 

50 

46 

48 

52 

50 

42 

43 

35 

31 

33 

36 

45 

54 

54 

50 

46 

49 

42 

45 

37 

28 

34 

36 

45 

35 

37 

36 

34 

35 

MAX 

71 

81 

83 

85 

85 

86 

70 

56 

61 

65 

59 

63 

67 

80 

85 

85 

63 

76 

76 

78 

56 

53 

56 

58 

61 

68 

58 

46 

52 

58 

MIN 

38 

42 

45 

43 

45 

42 

35 

30 

31 

35 

42 

40 

40 

44 

43 

42 

41 

39 

39 

40 

29 

26 

31 

30 

32 

36 

44 

36 

29 

30 

TRINITY   0AM   VISTA  POINT 


TRUCKEE  RS 


TURNTABLE  CREEK 


TUSTIN    IRVINE  RANCH 


TWENTYNINE  PALMS 


TWIN  LAKES 


UPLAND   3  N 

UPPER  LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALYERMO  RS 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

VISALIA 

VOLT A  PH 

WALNUT   CREEK  2   E SE 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

WEAVERVI LLE  RS 

WEED   1  S 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

WILLIAMS 

WILL1TS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

(IOODFORDS 

rfOODLAND   1  WNW 

/ORBA  LINDA 

rOSEMITE  NP 

7REK  A 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Depth  ir 

Soil 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2  SW 

4 

9 : 00 

A 

U . 

80 

83 

82 

81 

80 

85 

83 

76 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

80 

79 

76 

76 

77 

77 

77 

74 

70 

68 

68 

69 

71 

72 

67 

64 

64 

74 

6 

MAX 

103 

103 

103 

103 

102 

100 

102 

95 

82 

88 

90 

91 

84 

90 

97 

97 

96 

96 

95 

94 

93 

84 

88 

87 

87 

87 

85 

87 

80 

78 

76 

91 

7 

MIN 

77 

77 

77 

77 

75 

79 

81 

75 

66 

66 

66 

68 

64 

71 

76 

72 

71 

70 

71 

71 

74 

68 

64 

63 

62 

63 

65 

69 

64 

58 

59 

69 

6 

s 

I  aches 

9 : 00 

A 

M. 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

83 

78 

77 

77 

77 

76 

79 

82 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

78 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

73 

71 

71 

79 

0 

MAX 

90 

90 

89 

89 

88 

XK 

88 

87 

82 

81 

81 

81 

79 

HO 

83 

85 

84 

84 

83 

83 

83 

79 

81 

79 

78 

78 

77 

78 

76 

75 

72 

82 

3 

MIN 

83 

84 

83 

82 

82 

82 

83 

81 

76 

75 

75 

75 

73 

74 

76 

79 

77 

76 

77 

77 

78 

75 

74 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

69 

67 

76 

2 

12 

Inches 

9:00 

A 

M. 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

82 

81 

81 

81 

80 

81 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

81 

80 

80 

79 

78 

78 

78 

76 

75 

75 

82 

0 

20 

Inches 

9:00 

A 

M. 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

85 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

82 

82 

81 

81 

80 

80 

80 

79 

78 

83 

7 

39 

Inches 

9  :  00 

A 

M. 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

81 

84 

7 

79 

I nches 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

85 

84 

84 

84 

84 

85 

4 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

80 

82 

62 

82 

82 

81 

78 

73 

70 

72 

71 

67 

72 

76 

78 

80 

80 

79 

77 

71 

64 

64 

64 

64 

65 

63 

63 

60 

60 

60 

61 

71 

6 

MIN 

64 

65 

66 

66 

66 

64 

64 

61 

59 

61 

62 

60 

62 

64 

65 

66 

66 

65 

64 

63 

51 

52 

50 

53 

53 

58 

54 

50 

51 

50 

50 

59 

5 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

62 

64 

64 

65 

63 

62 

60 

58 

56 

56 

57 

38 

60 

61 

63 

64 

62 

60 

60 

59 

58 

56 

55 

54 

54 

53 

53 

52 

50 

49 

47 

57 

9 

MIN 

59 

60 

61 

61 

61 

60 

59 

56 

54 

54 

54 

54 

56 

58 

60 

61 

60 

58 

58 

58 

56 

54 

53 

52 

52 

52 

51 

51 

49 

47 

46 

55 

6 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

60 

bl 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

60 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

58 

58 

58 

57 

56 

55 

54 

52 

59 

3 

60 

60 

61 

61 

61 

b  l 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

61 

bl 

61 

60 

60 

60 

58 

57 

57 

57 

56 

55 

54 

52 

51 

58 

5 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,    LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M. 

INGS  AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
8:00  A.M.   OCTOBER  23  TO  8:00  A.M.   OCTOBER  25   (48  HOURS) .      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  covej 
sunrise  to  sunset 

o> 
a 

Si 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00A  PST 

s- 
m 
a 

< 
o 
o 

o 

4: OOP  PST 

H 

CO 

a 

a 

o 
o 

o 
~> 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 

E 

13 

6.5 

++20 

NNW 

7 

54 

39 

26 

43 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

9.3 

56 

ENE 

29 

40 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

4 

4.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

16 

6.9 

++30 

NNW 

28 

69 

45 

38 

63 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.4 

EUREKA  WB  CITY 

t» 

5.5 

38 

SW 

27 

3 

4 

0 

3 

0 

0 

10 

57 

6.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

16 

5.4 

28 

NW 

28 

66 

40 

22 

51 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

93 

3.0 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

6.2 

++37 

NW 

28 

75 

51 

47 

70 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

23 

6.9 

++29 

N 

28 

76 

53 

64 

73 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.9 

34 

NW 

29 

67 

46 

46 

65 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

73 

4.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

52 

44 

3 

3 

1 

0 

1 

0 

8 

4.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

7.9 

++36 

NNE 

29+ 

73 

57 

49 

70 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

3.9 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.1 

++25 

NNW 

28 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

5.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NW 

16 

10.3 

38 

SE 

27 

52 

38 

24 

42 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

87 

3.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

14 

8.1 

40 

NW 

7 

69 

47 

32 

58 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

92 

3.3 

SANDBERG  WB 

N 

12.9 

++35 

NNW 

22+ 

34 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

5.9 

31 

N 

8 

75 

56 

60 

71 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

78 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

9.5 

38 

N 

8+ 

78 

62 

56 

77 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

JW 

48 

8.2 

28 

NW 

8 

71t 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

75 

-  1; 

SAN  JOSE 

}NW 

47 

5.0 

31 

W 

29 

58(j 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

73 

2.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

6.4 

++26 

WNW 

28 

78 

49 

55 

78 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.7 

t  8:00  A.M.       i  5:00  P.M. 

I  : 
m 


taas 


++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  I NSTRUMENTS . 


s  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Station 


Day  of  month 


6      7      8      9     10     11     12     13    14     15     16     17     18    19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


Tot. 

or 
Avg. 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BACKUS  RANCH  (a) 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 
BERRYESSA  LAKE  (b) 

BOCA 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM  (c) 

CAMP  PARDEE  (d) 
CHICO  EXP  STA  (a) 
'CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

3UTTONS  LANDING 

'LEMING  FISH  &  GAME 
iXJLSOM  DAM 
'RIANT  GOVT  CAMP 

IETCH  HETCHY  (a) 
NDIO  US  DATE  GARDEN 

ITTLEMAN  CITY  1  SSW  (e) 
SIGHTS  FERRY  2  SE 
AKESHORE 

AO  SPAULDING  DAM  (c) 
ODI  (f) 

ANDEVILLE  ISLAND 

ONTICELLO  DAM 

ACIMIENTO  DAM  (g) 
EWARK  (h) 

AKDALE  WOODWARD  DAM 
UCERVILLE  IFG 
IVERSIDE  CITRUS  EXP  STAte) 
KLT  SPRINGS  PH  (1) 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


16 

0.37 
0151 
85 
64 

.21 


.53 
78 
89 
64 

*.42 
0117 
78 
49 

16 
15 


27  .26 
50  30 


0.41 
(  71 


26  ,26  38 
45  8y  143 
S3 


24  .17 
33 


18  .18 

36  I  23 


.30 
13 
79 
52 

.10 
117 
63 


5  2 


80 

56 


. 19 i . 14  .16 


77  83  88 
53    58  59 


35  .25 
70  97 


37      21  21 


.17 

5 


15  .48 

20  58 

81  88 

55  63 

05  .16 
93 

6  3 


35, .30 
44l  25 
89  91 
63  64 


.91  .20 
129  60 
95  86 
59  66 


I  21 
46 
63 
38  40 


.05 


.  IB 
119 

70 
54 


51  61  53 
65      68  70 


26  27 
78  78 


.  21 


.19 
13 


81 
63 


.20  .07 
19'  51 


134  54 
65  68 
45  47 


.23  .17  .09 
94  141  105 
83    70  57 


30  .29 
27  23 


88     88     85  85 


12  .07   .18  .19 


22  .21 
25  34 
73  77 


20  .21 
16  i  8 


85  87 
56  58 


.81 
181 1 


.27  .30 
31  51 


31  .42 

28'  26 


.23  .18< 
123  200  134 

65    63  69' 


.10  .10 
25  54 


.97  .50  .24  .24  .22  .18 
258  149    25    20     15  21 

80     75!  75 

63     51     54     52     51  54 


.19 
33 


.  13 
147 


.04; .14 
37  39 


.45 

276 


05  .06 
13  13 


20  .25 
48  60 


.31  .23  .09  :  .19 
24     23     56  34 


69 
53 


.11   .11   .02  .12 


.20  .28  .20  .22 
28  63  60  21 
82!   88    76  84 


62     61     60  57 


.18  .25 
56  50 


.18  .13 
22  18 


.09  .07 
20  20 


10   .14  .12 


,13  .11 

42  102 

70  67 

46  49 


.05  .06 
18  54 


.15  .09 
36  42 


.15  .20 
120  51 


00  .00  .01 


05  .07 
40 


.18  .28 

17  48 

71  71 

65  48 


,17  .21  .15 
4    24  65 
811   77  82 
55    55!  58 


221 .30 
75  142 


.13  .10 
28  13 


.05  .01  .07 
29 


.26 

154  115 

70  66 

46  53 

.59  .22 
457!  76 

52  65 

46  41 

.10  .09 

58  24 


.15 
29 


i  15 
0  30 


8.53 
2353 
68.8 
46.2 

6.01 
845 

6.31 
1824 
76.8 
52.6 


4.48 
1989 
73.6 
51.2 

6.36 
1412 
75.9 
52. 1 

4.67 
711 

4.57 
1086 

5.48 
2222 
80.3 
58.4 

5.87 
2319 
78.3 
51.7 

11.60 
2152 
81.0 
57.2 

5.82 
2750 
70.8 
49.6 

3.83 
981 

6.32 
1640 

8.45 
1149 


661 
84.9 
57.  5 

8.18 
1781 

6.07 
778 

4.01 
739 


5.04 
1525 

6.03 
2360 
78.0 
53.4 

5.45 
915 
74.8 
51.0 


6.48 


5.19 
1394 


7.43 
1911 


4.84 
1035 


13  B  6.13 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Total  1 

S| 

SHASTA  DAM 

.31 

.27 

.28 

.24 

.23 

.  2  5 

.25 

.25 

.20 

.20 

.12 

.08 

.  10 

.22 

.22 

.22 

.21 

.29 

.25 

.  14 

.13 

.15 

.14 

.  11 

.14 

.05 

.07 

.06 

.  12 

.14 

.  12 

5.56 

WIND 

88 

50 

■',11 

45 

45 

50 

54 

111 

58 

50 

70 

34 

84 

55 

49 

54 

66 

86 

55 

53 

54 

67 

59 

46 

59 

25 

63 

61 

51 

51 

52 

1792 

STOCKTON   MOWRY  BR I DGE 

_ 

_ 

.18 

.  15 

.  15 

.  20 

.30 

.21 

.  20 

.15 

.08 

.  15 

.  15 

15 

- 

- 

.15 

15 

.  15 

.  15 

.15 

.10 

.15 

.  12 

.08 

.08 

- 

_ 

- 

_ 

.15 

_ 

WIND 

* 

* 

15 

5 

5 

25 

80 

75 

25 

40 

5 

15 

0 

5 

* 

* 

20 

5 

50 

40 

70 

40 

5 

30 

5 

40 

* 

* 

* 

* 

220 

820 

TAHOE  CITY 

.09 

.09 

.06 

.  10 

.08 

13 

.  06 

• 

* 

* 

.25 

.00 

.06 

.08 

.06 

.06 

.06 

.05 

.05 

.06 

* 

• 

* 

• 

* 

.16 

.01 

- 

- 

- 

- 

1.73 

WIND 

1 

5 

0 

4 

0 

2 

9 

63 

50 

8 

1 1 

5 

7 

15 

2 

4 

4 

5 

3 

2 

25 

7 

9 

27 

41 

36 

35 

54 

202 

224 

147 

1007 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

.30 

.38 

.  24 

.29 

.30 

.  44 

.40 

.44 

.30 

.30 

.21 

.  17 

.14 

.21 

.21 

.30 

.34 

.30 

.32 

.17 

.22 

.  16 

.19 

.20 

.15 

.  19 

.  14 

.21 

.30 

.22 

.22 

7.96 

WIND 

53 

65 

53 

61 

93 

175 

22S 

156 

93 

186 

100 

98 

28 

36 

32 

39 

78 

56 

219 

187 

214 

102 

61 

78 

33 

175 

197 

134 

141 

105 

96 

3372 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

D.  3  1 

.14 

.  15 

.  17 

.17 

* 

* 

.  33 

.12 

.18 

.08 

.07 

» 

• 

.29 

.  12 

.08 

.  10 

.11 

♦ 

» 

.20 

.04 

.07 

.07 

.06 

• 

« 

.10 

.04 

3.20 

WIND 

1  73 

29 

31 

32 

3b 

* 

IS] 

35 

27 

26 

29 

* 

99 

31 

33 

32 

44 

* 

* 

123 

36 

40 

36 

43 

* 

* 

138 

35 

1189 

TULELAKE 

EVAP 

.24 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.29 

.  35 

.27 

.19 

.  14 

IS 

.  28 

.  15 

.  29 

.  18 

.19 

.00 

.11 

.24 

.  17 

.32 

.21 

.35 

.22 

.07 

.15 

.12 

.  11 

.14 

.05 

.16 

.04 

.07 

.08 

.08 

.15 

5.35 

WIND 

102 

29 

29 

19 

14 

44 

78 

110 

10  2 

47 

62 

15 

99 

25 

26 

55 

2 

80 

56 

42 

17 

61 

59 

27 

66 

14 

55 

63 

81 

47 

59 

1591 

WHISKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

(.43 

.18 

.  19 

.21 

.  20 

.  56 

.15 

.05 

.10 

.09 

♦ 

.48 

.19 

.18 

.15 

.10 

.25 

.09 

.09 

* 

.  07 

.29 

.09 

4.14 

WIND 

i  ?,  I 

9 

8 

3 

12 

S3 

15 

25 

21 

14 

46 

22 

22 

7 

21 

55 

46 

3 

4 

24 

93 

22 

586 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TI  ME  OF  OBSERVATION . 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  EVAPORATION  MEASURED  AT  5:00  P.M.   FOR  PERIOD  1ST  THROUGH  9TH. 

(h)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(1)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUT. 

t  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


Soe  reference  notes  following  Station  bidei. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1961 


ALTURAS  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BOCA 

BRIDGEPORT 

CHESTER 

CUYAMACA 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DOYLE  5  SSE 
FOREST  GLEN 
FORT  BI DWELL 
jRANT  GROVE 
HUNTINGTON  LAKE 
IDYLLWILD  RS 
JESS  VALLEY 

-LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
iANZANITA  LAKE 
IEYERS  4  SW 
IINERAL 

IITCHELL  CAVERNS 

IONO  LAKE 

IOUNT  BALDY  NOTCH 

IT  SHASTA  SKI  BOWL 

IOUNT  SHASTA  WB  CITY 

T  WILSON  FC  338  B 

ALOMAR  MTN  OBSY 

HINCY  RS 

ODA  SPRINGS  1  E 

jQUI RREL  INN  NO  2 

IOE  CITY 
WIN  LAKES 
HITE  MOUNTAIN  1 
HITE  MOUNTAIN  2 
30DFORDS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


9.5 
13 


6.0 

6 


1.0 
1 


0.5 
3 


0.5 
3 


>11.0 
12 


1.0 
12 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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OCTOBER  1961 


OCTOBER  1961 
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OCTOBKB  1961 


-  348  - 


OCTOBER  1961 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA, 


ADELANTO 

AD  I N  RANGER  SIAI ION 
ALAMO   1  N 
ALDERPO I  NT 

ALISO  CN  OAI  MI  FC  **6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER   STAT  ION 


COUNTY 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COSIA 
HUM80LDT 


SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

0176  SAN  BERDINO 
020*,  TULARE 


NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST  A 

  RIVERSIDE 

0239  VENTURA 
02**  SAN  8ERDINO 
0320  SN  LU1 S  O6P0 
0322  MONTEREY 


AN6I0L A 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARD  MILL 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AN2A 

1  APACHE  CAMP 

i  APPLE  VALLEY 

1  ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL    ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL  CCC  CAMP 

AuBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AJUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BACKUS  RANCH 

BAOGER 
BADGE R  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
6ALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BAR STOW 

BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEEHIVE  MEADOW 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 


BEHRYESSA  LAKE  0705  NAPA 

BESWICK   7  S  0715  SISKIYOU 

BIEBER  0731  LASSEN 

BIG  BAR  RANGER  STATION     0738  TRINITY 


G  BEND  RANGER  STATION  07*7  PLACER 
G  CREEK   PH  NO  1  0755  FRESNO 

G  DALTON  OAM  FC223B-E  0758  LOS  ANGELES 


39  02 
3*  30 
3*  35 
*1  12 


13  3*  19  ■ 

|  33,  32  50 

13  3*  11 

j  21  *1  29 

6  3*  3* 

:     J  35  59 

17  38  3* 

27  38  01 

27  37  59 

33  33  33 

30  3*  52 


03*3  TULARE 
0355  ORANGE 
0372  NAPA 
037*  TULARE 
0379  FRESNO 
0383  PLACER 
0395  LOS  ANGELES 
0*10  LOS  ANGELES 
OMB  "ERN 

0*22  TULARE 
0*25  MARIPOSA 
0^36   SAN  BEROINO 
0*37  SAN  BEROINO 
0**2  KERN 
0**9  FRESNO 
0*66  TEHAMA 
U509  ORANGE 
051*  SAN  DIEGO 
0519  SAN  6ERDIN0 

053*  FRESNO 

05*3  SNTA  BARBARA 

0596  TULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 
0609  RIVERSIDE 
06  17  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
U67*   SANTA  CRUZ 
0693  ALAMEDA 


G  PINE 


REEK 


0767  INYO 


0779  LOS  ANGELES 
0790  MONTEREY 
G  TUJUNGA  DAM  FC*6D-£  0798  LOS  ANGELES 
RMINGHAM  GEN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 
SHOP  CREEK    INTAKE  2       0819  INYO 
SHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 
SHOP   WB   AIRPORT  0822  INYO 

ON  CARBIDE         082*  INYO 

•J850  SANTA  CLARA 
0867  LASSEN 


BLUE  CA 
BLUE  LA 
8LYTHE 
6lyTh£ 


BOONVlLLE  HWT  MNTNC 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 


N  WB  AIRPORT     0897  PLACER 

REDWOOD  CREEK  0903  HUMBOLDT 

092*  RIVERSIDE 

0925  RIVERSIDE 

0927  RIVERSIDE 

0931  NEVADA 

0968  SAN  DIEGO 

0973  MENOOCINO 

0979  KERN 

0983  SAN  DIEGO 


AIRPORT 


NNE       0996  SAN  OIEGO 


BOUOUET  CANTON 
BOWMAN  DAM 
BRAOFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BRAY   tO  WSW 
BRE A  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIOGEPORI   RANGER  SIA 
BRIDGEVILLE  *  NNW 
BROCK WA y  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  SIA 

BRYSON 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

9UENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  PWR  MOUSE 

BUR BANK  FIRE  DEP  FC226B 

BURBANK  WB  AIRPORT 

BURL  I NGAME 

8URNEY 

BURNT  RANCH  I  S 
BURTON  RANCH 
BUTTQNW1LL0W 

CABA20N 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON   WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

.  CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT   SPRGS  I 
CALiSTOGA 

CALLAHAN  RANGER   STAT  II 

CAMP  ANGELUS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTI 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

CANBY  11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK    PIERCE  CO 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 


096  PLACER 
12  YOLO 
30  BUTTE 

33  PLACER 
*2  MONTEREY 
*9  SHASTA 
59  PLUMAS 
61  PLUMAS 
70  SAN  BEN  I  TO 
80  YUBA 

92  LOS  ANGELES 


15 


35  07 


13  : 


005    SANTA  CRUZ 
009  SAN  OIEGO 
OU  LOS  ANGELES 
018  NEVADA 
031  R1VERS10E 
03*  MONTEREY 
0*6  MENDOCINO 
u*a  Imperial 

050  SISKIYOU 
U56  ORANGE 
057  ORANGE  26 
060  CONTRA  C05TA  27 
072  MONO  38 
0  76  MONO 


12 


33  55 
33  53 
17  53 


it 


06   SAN  MATEO 

21*  SHASTA 

215  TRINITY 

216  CONTRA  COSTA 
2**  KERN 

250  RIVERSIDE 

252  SAN  DIEGO 

253  SNTA  BARBARA 
272  SAN  BERDINO 
277  CALAVERAS 

280  CALAVERAS 

281  ALAMEDA 
28B  IMPERIAL 
300  TULARE 


122  26 

118  17 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 

118  33 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


'  2367 
1735 
1125 
*365 


OBSERVER 


CLARENCE  O  REEO 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
GIOVANNI   B  MUZZ  INI 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RU6I0  CANON   L  +  W   A  SN 


115  *S 
119  29 
122  26 


119  20 
117  13 

120  3* 


13 


36  . 

26  33  55 
17  38  25 

9  36  28 

27  37  05 
1   36  5* 

33  33  21 
26  3*  08 
6  3*  57 


1  13  10 

116  50 

117  53 
122  15 

118  *0 

119  29 
121  0* 
116  20 


5P     5P  5P 


36  38      119  01 


.  0* 


116  0 
119  03 
119  05 
122  *7 

117  51 

116  *0 

117  01 


7  300 
9*0 
10*5 

1720 


37   38  00     119  i 


23  38  33  122 


28   3*   1*      116  58 


08      118  28 


30*5 
2600 
6500 


*80  IDA  10A 
*130 

1272  8A  dA 

67*5  SP  SP 

6815  7A 

5739  8A 

i.928  SP  SP 

1575  SP 


118  11  2315 


9390 
2330 
7200 


17      120  *2     5280     "ID  HlO 


36  39  2  3 
33  32  *0 
17  39  01 


6  32  *0 

29  3*  35 

6  39  27 

33  33  29 

2*  35  52 


117  02 
123  22 
117  39 


2175 
3350 
3055 
53*7 
33*5 


39  < 
32  57     115  33 


1  39  00 
2*  35  *8 
21   *0  52 

8  39  5* 

6  39  5* 
20  36  *6 

8  39  25 
13  3*  11 
13  3*  12 


122  08 
117  5* 
117  56 

121  *7 
119  1* 

119  17 

123  *9 

120  0* 

122  09 

121  20 

120  35 

121  05 
121  51 
121  20 


121 

121  11 

121  09 

lie  16 

118  22 

122  21 


6*70        6P  6P 

6550 

2050  BA 
7200 
350       9A  9A 


3771 
1760 
5200 
16*0 


699     MID  M10 


33  32  *0  117 
32  3*  35     119  59 


117  3*  *T90 


38  17     120  19 


.AN  BEROINO 
*2*  SAN  DIEGO 
*28l  CALAVERAS 
*33  SIERRA 


*62  YUBA 
*75l  MODOC 
A  76;  MODOC 

LOS  ANGELES 
*88|  KERN 

PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
S22|  PLUMAS 
53*  MONTEREY 


6  32  *1 
9  35  S3 
17  38  35 
12  *1  18 
28)  3*  09 
33  32  37 
16  38  15 
39  38 
35  20 

39  27 
*1  22 
*1  27 
3*  11 
35  18 

33  55 
26|  33  57 
*0  05 


121  02 
121  03 

120  52 

116  3* 

117  58 

121  05 


3136 
5770 
2630 


STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  WMSE 
PACIFIC  UNION  COL 
F1BREBD  PRODUCIS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MERSCMEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  OUTRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOT  I 

MRS  LUCILLE  E  wEODLE 
S  US  NAT   PARK  SERVICE 
L  £  MET ME NY 
L   A   WTR    *  PWR  DEPT 
J     US  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
bEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HETCHT  WTR  SUP 
T  J  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAw 
UN  I  VERS  I IY  OF  CALIF 


U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  Dl il 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
D  E  WILSON 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK.  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J     US  wEATMER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPl 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

JUS  WEATHER  BUREAU 
w  FRANK  SwOPE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PA8ST 

STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

01   GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELL I 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
MARVIN  D  SIMS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  C AKE6RE AO 
i       BRUCE  L  tiOELK 

U  S  FORESI  SERVICE 
MRS  ALBERT   R  HUNT 

s  corps  of  engineers 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNESI  A  wEFERLING 
MRS  ANNA  M  DAVIOSON 
P  G  +  E  COMPANY 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 

P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 

J    us  weather  bureau 

CITY  OF   BURL 1NGAME 


MRS  M  A   R    ST  I R  TON 
BUENA  VISTA  w  S  DIST 
JAMES  A  WAKE  LAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 

u  s  bur  reclamation 

SAn  BEROINO  CO  FCD 
CAL  OlV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E    BAT   HUN  UTL  01ST 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 

1  P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR   POINT  RANCH 
CEDARV I LLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  ST 
FC  2*  0 


COUNTY 


CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  experiment  sta 
CHI TTENDEN  pass 

CHOLAME    HATCH  RANCH 
CHUCMUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
C  ITRUS  HE  IGHTS 
CLAREMONT  FC  230D 

CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVEROALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL INGA 
COALINGA  1  SE 
COALINGA  1A  WNW 

COBB  2  NW 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET 

COLBYS  FC  53  D 

COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 


L606 

16CI9 
1611 
161* 
ife2* 
1653 
1680 

1682 
1697 
1700 
1715 


1756 
1773 
1777 


MODOC 
BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 


BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


12  *1  06 
11  36  *7 
27  37  28 
18  *1  32 
23i  39  *7 


118  37  912 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  i 


8.  *0  18  121  13 
23,  39  *2  121  *7 
20  36  5*      121  36 


1779  LOS  ANGELES 
178*  YOLO 
1799  SISKIYOU 
1806  LAKE 
18  38  SONOMA 
18*0  SONOMA 
18**  MADERA 
196*  FRESNO 
1867  FRESNO 
1869  FRESNO 

1882  LAKE 
1886  TRINITY 
1890  BUTTE 
1896  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 

1907  SHASTA 
1912  PLACER 
1916  YUBA 
19*8  COLUSA 
1953  TEHAMA 


10  3*  *8 
33  32  36 
23  38  *2 
26   3*  07 


23  36  25 
12  *1  *3 
23  38  58 
22   36  *6 


121  32 
123  27 

122  39 
122  59 


1*  120  3*  16*0 

50  122  *6  2*00 

05  122  *2  2500 

55  121  **  2520 

16  118  07  3675 

13  121  *t  3280 


8  39  06 
8  39  20 
23  39  12 


CONCORD  3  E 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG 
CORNING 
CORONA 
CORRAL  I TOS 


1962  CONTRA  COST  A 
1985  EL  OORADO 
1990  SISKIYOU 
ISTRICT  2012  KINGS 
RANCH     2027  TEHAMA 

2031  RIVERS10E 
20*8  SANTA  CRUZ 
REEK  2069  INYO 

2U6I  MENDOCINO 
IVER  RS  206*  MENDOC I  NO 


C0V1NA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITr  7  ENE 

crescent 
cre stl  i ne 
crockett 

crystal  lake  fc  283c 
#culver  city 
cummings 
Cunningham 

cuyamaca 
cuyama  Ranch 
cuyama  ranger  station 
Daggett  l  ENE 
DAGGETI   FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS    1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONIE 


2090  LOS  ANGELES 
2103  RIVERSIDE 
2111  IMPERIAL 
211*  TULARE 
2139  SAN  OIEGO 
21*7  DEL  NORTE 
21*8  DEL  NORTE 


121  59 

121  01 

122  20 


123  05  151* 

117  52  575 
116  30  2300 

115  56  250 

118  20  10720 

116  17  1500 
12*  12 
12*  05 
12*  12 


16  *525 


2177  CONTRA  COST  A       *  36  02     122  13 


2198 
221* 
2216 
222* 
2236 
2239 
22*6 
22*9 
2255 
2257 

2269 
2290 
229* 
2296 
2  306 
2319 
2331 
233* 
23*6 
2362 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 

SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 


26  3*  19 
33  3*  01 
7   39  50 


30  3*  59 

30  3*  51 

6  3*  52 

6   3*  52 


1265 
1*21 
22*0 
*650 
2170 
27*9 
1975 
1922 


SHASTA 

SANTA  CRU2 

YOLO 

MOOOC 

MODOC 

INYO 

NEVADA 
KERN 

MONTEREY 


*1   06  121 


121  23 

116  52 

117  59 


51      3700       5P  5P 


DEL  PUERTO  ROAO  CAMP  2369  STANISLAUS 
DENAIR  2389  STANISLAUS 

DE   SABL A  2*02  BUT  TE 

DESCANSO  RANGER  STATION  2*06  SAN  OIEGO 
D1AMON0  BAR  MORSE  CAMP     2*32  LOS  ANGELES 
OOBBINS  COLGATE  FOREBAY  2*58  YUBA 
OONNER  MEMORIAL    ST  PK       2*67  NEVADA 
OOS  RIOS  2*90  MENDOCINO 

D0U8LEBUNK  MEADOW  2*92  TULARE 

OOWNEY  FIRE  OEPI   FC107C  2*9*  LOS  ANGELES 


*  36  36  121  52 

27  37  25  121  23 

37  37   32  UO  *8 

23  39  52  121  37 

33  32  51  116  37 
26  33  59 
8   39  21 


7  39  *3 
10  35  57 
33  33  56 


121  12 

120  1* 

123  2  1 

118  36 


D'JWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

Dunn igan 
dunn  siding 


2500  SIERRA 
250*  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570  SAN  BERDINO 


■  AO  02     120  ' 


29      118  32 


2895 
*2*0 
*385 
1515 
3000 


DUNSMUIR  RANGER   STATION  2572  SISKIYOU 


EAST  PARK  RESEPVOIR 
EAST  V1DETTE  MEADOW 
EL  CAP  1  TAN  OAM 
1  EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELI2ABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  6 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  *  SSE 
ESCONDIDO 

ESCON01DO  PARK  MILL 

E  T IWANDA 

ETNA 

*eureka  wb  city 

Exchequer  reservoir 
;  exeter  fauver  ranch 

FA l RF IEL0 

fairfield  police  sta 

fairmont 

fallbrook 

feather  falls 

ferguson  ranch 

fernoale  8  ssw 

f  i  dole  town  lynch  ranch 

f  igueroa  mountain 

fillmore  1  wnw 

finley  1  nne 
finley  1  sse 
finley  5  sw 
five  points  5  ssw 
Fleming  fish  *  game 
florence  lake 
folsom  dam 
font ana  5  n 
font ana  kaiser 
forest  glen 


26*0  COLUSA 
2653  TULARE 
2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

2735  LOS  ANGELES 
27*9  DEL  NORTE 
2  7  56  MONO 
2760  SAN  JOAQUIN 

2775  ORANGE 
2805  RIVERSIDE 
2812  RIVERSIDE 
2862  SAN  DIEGO 
2669  SAN  I 
2895  SAN  I 
2699  SISKIYOU 
2910  HUMBOLDT 
2920  MARIPOSA 
2922  TULARE 


25  32  53 
6  32  *6 
16   38  20 


,  .'  Dl 

36  37  56 

16   38  1* 

26  33  66     117  i 


115  27  973 

122  31  1205 

118  23  10*00 

116  *9  600 
115  3*  -30 
120  AO  715 

3*  2075 


28  33  37 
33  33  07 
33  33  07 
26  3*  08 
12  *1  28 
17  *0  *8 
1*  37  35 
9  36  21 


SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 


2a  2 


15 


;  AMADOR 

SNTA  BARBARA 
I  VENTURA 

I  LAKE 

LAKE 

LAKE 
j  FRESNO 

LASSEN 
|  FRESNO 

SACRAMENTO 
I  SAN  BEROINO 
|  SAN  BERDINO 

TRINITY 


23  38  15 
15  3*  *2 
33  33  21 
8  39  36 


39  01 
,  38  58 
38  58 


3*  11 

3*  05 

«...  2.1 


117  20 

117  19 

117  05 

117  u* 

117  31 

122  5* 

12*  10 

120  16 


122  03 
122  03 

116  26 

117  15  I 

121  15 

122  27  I 
12*  20 
120  *2  j 
120  00  I 

118  56 

122  52 
122  52 

122  57 
120  09 

120  19 
118  58 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 


5P  5P 
8A  BA 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH  I 
US  NAT  PARK  SERVICE  V 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE  j 
]  P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE  1 
L0NN1E  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS  1 
HETCH  HEICH  WTR  SUP  1 
MRS  C  B  KROEKER 

VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  5  FORESI  SERVICE 
WESTERN    SALT   COMPANY  | 

JAMES  D  GOODRIDGE 
C  F  ELDER 

F  P  8RACKETT  OBSY 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO  I 

JOHN  R  JARDINE 

c  Ivan  glendinning  1 
JOHN  r  byrd 

FRANK    S  ORNBAUN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 
U  S  FOREST   SERVICE  I 
EUGENE  E  SMITH 
ROBERT  L  CHANDLER 
S  U  S  FORE  ST  SERv ICE  ■ 
U  S  F   ♦  W  L  SERVICE  I 
SOUTHERN  PACIFIC  CO  1 
P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN   J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT   CO  I 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F IRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY  J 
S  DEPT  WATER  RESOURCES  fl 
l       GRANT  W  HANCOCK 

U  S  FOREST   SERVICE  I 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA  1 
S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 
ROBERI   A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT   CO  1 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS  fl 

state  div  of  hwys  i 

club  san  m0rjt2 

oh  sugar  ref  ining  cos 

u  s  forest  service  1 
culver  city  bus  line* 
donald  e  ingram 

MRS  M  V   CUNNINGHAM  fl 

l       A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS  ■ 
U  S  FOREST    SERVICE  I 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENI 

HARlEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT    AGGREGATE  | 
UNIVERSIIY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK    SERVICE  1 
I       DEEP  SPRINGS  COLLEGEj 
P  G  ♦   E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSIjRAD  SCHOOL 

ST  AN  I SLAUS  COUNTY 
w  F  MOORE 
I        P  G  +  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS  ■  ' 
P  0  ♦  E  COMPANY  1 
CALIF  OIV  bEACH  .  PKSjlS 
STUART  T  PRICHETT  *M 
S  CORPS  OF  ENGINEERS  .'W 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST    SERVICE  HI 
JUNIUS  M  DIXON  * 
i       FRANK  M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 

W  D  MC  LEAN  II 
MRS  ALEIHA  G  HUNI  M 
EARL  K  WOBSER 
U  S  FOREST   SERVICE  ■ 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  fJl  STRICT  llll 

OR  LAND  UN  I  I  WU  ASSN  jM 
S  CORPS  OF  ENGINEERS  M 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT  jjfffl 
EL  CENTRO  WATER  DEPTMfl 
P  G  ♦  E  COMPANY 

E  E   STUDLEY  j 
ROBERT  E  BOIIEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO  IH 
C    NORMAN  ADAMS 

HOMER    F    WANNAMAKER  I 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EwlNG 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO  Hfl 
CORPS  OF  ENGINEERS  IN 
LAWRENCE  E   BUCHNER  ■ 
JUS  WEATHER  BUREAU  ■ 
MERCED   IRRIG  DIST  ■ 
CHARLES  0  COULTER  | 

SOLANO  CO  SURVEYOR  H 
POLICE  DEPARTMENT  I 
|  L  A  WTR  *  PWR  DEPT  ■ 
1  US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON  1 
MRS  H  S  HIE  RON YMUS  ■ 
WENT WORTH  LYNCH 

U  5  FOREST  SERVICE  M 
VENTURA  CO  F  J  RE  DEPTH 

JAMES  T  MEL V  IN 
ALBERT  E  MOORHEAD  I 
MRS  HILDA  x   GRAHAM  J 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EOISON  CO  J 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  w  GETChELL  | 
KAlsER  STEEL  COf 
MRS  B  E  ESLICK 


STATION  INDEX 


STATION 


ORE 5TH ILL  RANGER 
ORKS  OF  SALMON 

out  e i dwell 

ORT  BRAGG 
ORT  BRAGG  A V  I  A T  |< 
ORT  DICK 


Ml 


ESE 


ORT  JONES  BANGER  SlA  1 
ORT  ROSS 
REE DOM  8  NNW 

RENCH  GULCH 
RESNO  WB  AIRPORT 
RIANT  GOVERNMENT  CAMP 
ULLER  TON  ARROUES  RANCH 
ULLE°  T ON  0AM 
ULLERTON  H I LLCRE5T  RES 
ARBERV (LLC 
ARDEN  VALLEV  2  S 
ASOUET  RANGER  STATION  1 
EM  LAKE 

EORGE  TOWN 

EORGETOWN  RANGER  ST A 
■RBER  RANCH 
■RLE  CREEK  CAMP 

FOREST 
IBRALTAR  DAM  NO  2 
ILLESPIE  FIELO 
ILROy 
ILROY  0  NE 
ILROY  1*  ENE 

.ENDALF  STAPEN  fC  29SG  3*50 
lENOORA  WEST  FC  185 
.ENNV1LLE 

.ENNVlLLE   FULTON  RS 
JLO  RUN 
)N2 ALE  S  9  ENE 
»S£  LAKE  WEST 
IACE  MEADOW 
tANITF  BASIN 
GROVE 


IASS  LAKE  MW' 
tASS  VALLEY 
tASS  VALLEY  I 

tEENVlFW 
IEENVILLE  oai 
*IZZLY  FLATS 
tOVELAND  2 
(OVEL AND  RANGER  SIA 
JERNEVILLE 

UNES  CANYON 
LOWER  FC  364 
UNES  CANYON 


STA 


INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 
< 

A] 

3 
s 

Z 

2 

E 
< 

H 
u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

M 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

TEMP. 

PRECIP 

!  EVAP. 
SPECIAL 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

: 

4664 

34 

38 

28 

120  01 

7500 

3151 

SISKIYOU 

I4 

41  15 

123  19 

1270 

MRS  MARJOR1E    MC  BROOM 

LAKE  ARROWHEAD 

san'berdino 

1! 

>4 

3157 

MODOC 

1 

41  51 

120  08 

4498 

V. 

r 

H 

L  J  FEE 

LAKE  ELEANOR 

4671 

TUOLUMNE 

31 

37 

58 

119  53 

4662 

MENDOCINO 

n 

39  27 

123  48 

80 

8A 

8A| 

t 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITT 

40 

01 

123  2* 

3164 

MENDOC I  NO 

n 

39  24 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

2; 

39 

02 

122  55 

1342 

DEL  NORTE 

IT  41  52 

124  09 

WILLIAM  R  PAION 

LAKEPORT  SC5 

4703 

LAKE 

23 

39 

02 

122  55 

1356 

41  35 

122  43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMEP 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

19j  37 

13 

118  37 

9065 

SISKIYOU 

41  36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAKESHORE 

SHASTA 

2J  40 

53 

122  23 

1075 

SONOMA 

17   38  31 

123  15 

116 

iR 

6P 

C  A  CALL 

LAKES I0E  2  ENE 

-71  ! 

25  32 

52 

116  54 

445 

SANTA  CRUZ 

20!  37  03 

12 

49 

1495 

f 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

LAKE  SPAULOING 

4713 

NEVADA 

« 

39 

120  38 

5156 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

BA 

MRS  CLARA  JONES 

LAKE   SPAULDlNG  DAM 

471* 

NEVADA 

E 

39 

120  38 

4960 

3257 

FRESNO 

27  36  46 

119  43 

326 

HID 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

33 

10 
46 

FRESNO 

27  36  59 

119  43 

410 

•A 

8A 

u  s  Bur  reclamation 

LA  MESA 

473! 

SAN  DIEGO 

3: 

32 

117  01 

530 

ORANGE 

26   33  54 

111 

55 

315 

MISS  M  ARROUES 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

IS 

14 

4. 

118  09 

2350 

ORANGE 

26 

33  54 

1  1 

53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LA    f>  AN  Z  A  RANCH 

4761 

SN  LUIS  OBPO 

24  35 

2  3 

120  10 

1550 

ORANGE 

2< 

33  53 

55 

330 

FULLERTON  NUN  W  DEPT 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

e 

41 

120  58 

4975 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

MRS  N  E  PANCOAST 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

e 

39 

41 

121  29 

506 

EL  DORADO 

: 

38  50 

120  51 

1940 

R  C  KYLE 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

SISKIYOU 

1 1 

41 

121  31 

4770 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAYTONVILLE 

MENDOC INO 

7  39 

42 

123  29 

MONO 

38  37  45 

119  08 

8970 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LEBEC 

4863 

KERN 

11 

34 

118  52 

3585 

EL  DORADO 

1 

38  54 

12( 

51 

2701 

C 

WILLIAM  BREEDLOVE 

LECHUZA  PATROL 

|  1R» 

EL  DORADO 

1 

38  55 

12C 

48 

3001 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STAT  ION  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33  34 

»sai 

santa  Clara 

37  22 

121 

29 

2140 

MRS  HILDA  DRAGH1 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

48  8C 

COLUSA 

23  39 

09 

122  26 

1330 

EL  DORADO 

] 

38  59 

5500 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

21 

37 

255 

TULARE 

36  34 

111 

46 

6375 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LEHMAN  RANCH 

4886 

EL  0ORA00 

38 

35 

121  01 

540 

snta  Barbara 

i; 

34  31 

119  41 

1550 

6P' 

SANTA   BARBARA  WTR   OE P 

LEMON  COVE 

„  g  9 .; 

TULARE 

•. 

36 

23 

119  02 

513 

SAN  DIEGO 

33 

58 

367 

SAN  DIEGO  COUNTY 

L  INDSAY 

4957 

TULARE 

36 

119  0* 

395 

santa  Clara 

20 

37  00 

12; 

34 

194 

G1LROY  F IRE  DISTRICT 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 

49B6 

LOS  ANGELES 

i: 

34 

19 

118  16 

2750 

Santa  Clara 

2 : 

37  02 

121 

1050 

WILLIAM  J  KlCKHAM 

LITTLE  VALLEY 

49  B  E 

LASSEN 

21 

54 

121  11 

4180 

20 

37  06 

121 

20 

1350 

SETH  E  A USER 

L  IVERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

37 

39 

121  47 

545 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

1 18 

16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORSI 

LLANO  SHAwNEE  HILLS  RCH 

5002 

15 

34 

28 

117  45 

3820 

3*52 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

1  1 

52 

822 

MRS  L  M  WEST 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

35 

3463 

KERN 

10 

35  43 

Ufl 

42 

3140 

SP 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32 

59 

117  15 

200 

3465 

KERN 

35  44 

118 

AO 

3500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOO  I 

5032 

SAN  JOAQUIN 

07 

121  17 

3491 

( 

39  10 

i  . 

52 

3240 

JOHN  F  WALL 

LOGAN  MEADOW 

50  40 

MAOERA 

r, 

20 

119  19 

3*00 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

18 

2350 

C 

MRS  ALIA  M  BOGUE 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

120  29 

68 

3510 

MODOC 

21 

41  52 

30 

1  C  EVERLY 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

19 

36 

27 

118  03 

3790 

1 5  2  9 

Tuolumne 

37 

38  09 

119 

36 

8900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LONE   TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

37 

121  23 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

118 

36 

0000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LONG  BARN  EXP  STAT  ION 

507B 

Tuolumne 

3^ 

11 

120  01 

5200 

3551 

TULARE 

a 

36  46 

ue 

58 

6580 

BA 

•A 

C  M 

US   NAT   PARK  SERVICE 

•LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33 

118  12 

34 

3564 

41  38 

122 

12 

MR $  ALBERTA  GOOOE 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

33 

118  09 

3* 

3571 

NEVADA 

39  12 

121 

02 

2693 

8A 

8A 

CARL  E  BEYER 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

5088 

SIERRA 

11 

120  01 

5060 

3574 

NE vftPA 

t 

04 

2422 

NEVAOA  1RRIG  DIST 

LORAINE 

5098 

KERN 

118  26 

2720 

SONOMA 

22 

38  26 

12; 

53 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

3: 

45 

120  17 

565 

3614 

SISKIYOU 

i  : 

41  33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PERE IRA 

LOS  ANGFLES  WP.  A  |  RPOR  T 

5114 

LOS  ANGELES 

56 

118  23 

99 

3621 

PLUMAS 

8 

40  08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

34 

118  14 

3649 

£L  DORADO 

16 

38  38 

120 

32 

3930 

c 

MRS  LAURA  ti  CEDERLOF 

LOS  BANOS 

5118 

MERCED 

21 

37 

120  51 

125 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120 

14 

2825 

c 

DUANE  J  COX 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

5119 

MERCED 

27 

53 

120  56 

860 

3672 

TUOLUMNE 

37 

3?  49 

120 

3135 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  GAIOS 

S123 

santa  clara 

121  59 

428 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123 

115 

JOSEPH  E  BUT  TNER 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CLARA 

122  02 

2215 

367 


3703  LOS  ANGELES 

3704  LOS  ANGELES 
3710  INYO 
3714    SAN  MATEO 

3725  PLUMAS 


UWEE 

ILF  MOON  BAY  2 
IMILTON  BRANCH 

hMlLTON  AIR  FORCE  BASE  3734  MARIN 
kNFORD  3747  KINGS 

MSEN  DAM  3751  LOS  ANGELES 


Y  CAMP  RANGE P  STA 
IS  GAGING  STAT  ION 
_....1S0N  GULCH  RS 
IRRY  L  ENGLEBRIGHT  DA 
IT  CREEK  RS 


IT  ' 


I  NO 


2  E 

:het 

"NShaw  DAM 

our.:    -  ■    2  NW 

RNANOFZ   7  SE 
rSRERI A 
:TCM  HETCHr 
100EN  VALLEY  RANCH 

LTS 
IBERGS 

ICKETT  MEADOWS 
IDGES  DAM 
lEGEES  FC  60  A 
ILL  I  STEP 
(LUSTER  2 
>NEYDEw  2  WSW 

2  SE 
IPLAND  8  NE 
•PLANS  LARGO  STATION 

«SSAC< 
JASNA 

ICKLE8ERRY  LAKE 
INTER  DIST  GRAVES  RCh 
INTERS  DAM 
INTINGTON  LAKE 
IRKEY  CREEk  park 

AMPOM 

'LEWI LD  HWY  MNTNC  SIA 
>RIA 

'TLLWILD  RANGER  STA 

IPE  RIAL 

IDEPENDE  NCE 

I  DEPENDS NCE  ONION  VL  t 

1010  U  S  DATE  GARDEN 


SNTA  BARBARA 

SHASTA 

NEVAOA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 


13    34  16 

19  36  08 
4  37  29 


B  39  14 
21  40  48 
21   40  56 

6  33  42 


122  27 

121  05 

122  31 


1090 
320 

2710 
580 

3346 


123  1U 

121  58 

122  52 


3925 
3928 
3935 
3939 
3946 
3987 
4010 

4012 
401* 
*017 
*022 
4025 

4082 
*084 
4097 


SAN  01  EGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BE RD I  NO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
SISKIYOU 
LAKE 

TULARE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOI  01 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENOOC I  NO 


22  38  37 
33  33  45 
33  33  14 
20  36  25 
20  36  ie 
15  34  25 
37  37  57 

8  39  02 

12  4  2  00 

23  38  51 

9  36  22 
33  33  03 

13  3*  13 
20  36  51 
20  36  51 
17  40  14 
35  41  03 
35  41  02 
23  39  01 
22  39  01 


116  46 

120  55 

120  42 

117  18 
1  IV  47 

121  06 

122  38 
122  43 


2700 
2160 
2765 
3195 
3870 
1460 
2900 
2960 


IYOKEON  ARM [T AGE 


*ON  MOUNTAIN 

SS  VALLEY 
MNSONDALE 
>SHUA  TREE 
HAN 

>L  1  AN  WYNOLA 
iNCAL  DAM 
ISER  MEADOWS 
E  RANCH 

LLOGG 
LSEYVILLE 

LSEYVILLE  ft  Sw 

N.TFIELD 

RLINGER 

RN  RIVER   INTAKE  N 
IIVER  PH  NO  1 
•  I VER  PH  NO  3 
TTLEMAN  CITY  1  SS1 
TTLEMAN  STATION 
:  POWER  HOUSE 


EELAND  10  SSE 
IGMTS  FERRY  2  SE 
RBEL 

8URZ  STRAWBERRY 
CRESCENTA  FC  25! 

FAYETTE   2  NNE 

GUNA  BEACH 

GUNA  BEACH  2 
HONDA 


4166  TEHAMA 
4170  CALAVERAS 
4176  FRESNO 
4181  RIVERSIDE 
4191  TRINITY 
4202  DEL  NORTE 
420*  SAN  BENITO 

42U  RIVERSIDE 

4223  IMPERIAL 

4232  INYO 

4235  INYO 

4259  RIVERSIDE 

4278  KERN 

4280  KERN 

4283  AMADOR 

4288  PLACER 

*297  SAN  BERDINO 

4374.  MODOC 

4389  TULARE 

*405  SAN  BERDINO 

4*12,  SAN  DIEGO 

4*18  SAN  DIEGO 
,  4422!  SNTA  BARBARA 

4442  FRESNO 

4*67  SAN  BERDINO 
j  **80  SONOMA 

4*88  LAKE 

!  *493l  LAKE 


37  38  06 

23  *0  11 

3*  38  12 

27  37  1* 

33  33  41 

35  40  37 

17  41  54 

27  36  25 

33  33  45 


118  39  8500 

117  08  320 

118  02  2650 
121  24  285 
121  2*  28* 
124  09  375 


3220 
7020 
4390 
1260 
1250 
2650 


JAMES  P  K INDREO 

JAMES  P  KINDRED 
I       L  A  WTR  *  PhR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 

ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1      U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABB  1 E  S  DRENNAN 
HE ALDSBURG  F IRE  DEPT 

WALDO  F  IvERSON 
LAKE  MEMET  MUN  WATER 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 

mrs  clorene  akers 
roy  e  walters 
1     hetch  hetchy  wtr  sup 
clarence  e  gassoway 
fruit  growers  sup  co 
george  g  hoberg 

s  corps  of  engineers 
san  diego  water  dept 
louis  luebkert 
city  of  hollister 
city  of  hollister 
mrs  anne  m  adams 
bur  indian  affairs 
mrs  dorothy  mc  collum 
mrs  christine  m  huff 
Clifford  w  Crawford 

s  corps  of  engineers 


LOS  PRIETOS  RANGER  ST 
LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  P1DGE 
LOWER  OTAy  RESERVOIR 

loyalton 

lucernf  valley  1  wsw 
lucia  willow  springs 
lytle  cr  foothill  blv0 


51*7  SNTA  I 
5151  KERN 
5160  TUOLUMNE 
5162   SAN  DIEGO 
5171  SIERRA 
5182   SAN  BERDINO 
518*  MONTEREY 
5212    SAN  BERDINO 


LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE  5215  SAN  BERDINO 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA     5216   SAN  BERDINO 


MA0EL1NE  MNTNC  SIA 
MAOERA 

MAO  0 1VER  RANGER  S 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAMNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE  V ILLE  ISLAND 


123  27 

123  46 

120  40 

116  43 

115  3* 

118  12 


5397       SP  5P 


120  56 
120  51 

115  oe 


33  33  05 
33  33  06 
32   3*  29 


22  38  > 

23  36  1 


5290 
4680 
2730 
4215 
3650 

9110 
4325 
1800 
1385 


;  4509  SAN 

4518  TULARE 
<  4520  KERN 
1  4523  KERN 

4534|  KINGS 

45  36  KINGS 

454*J  SHASTA 

4555)  MONTEREY 

*577j  DEL  NORTE 
.  4587]  HUMBOLDT 
I  4590  STANISLAUS 
j  4602;  HUMBOLDT 
I  46161  EL  dorado 

4628  LOS  ANGELES 

4633J  CONTRA  COST  A 

4647]  ORANGE 


23  38  56 
17  37  57 
27  37  41  1 
10  35  57 

10  35  28 
10*  35  47 
U    36  00 

11  36  Oft 
23  *0  41 


122  53 

122  33 

121  26 

118  29 

118  47 


970       5P  SP 


12      121  08 


\i  41  31 

7]  40  38 

34  37  48 

40  52 


124  02 

123  54 

120  39 

123  57 

120  09 

118  15 

122  06 

117  47 


8A  8A 

I  1  A' 


SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  Pk  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DlV  OF  HWYS 
NEW   I  OR  I  A  MINE   *  Ch£M 


L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/l/E.l 
METRO  WATER  DIST 

WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VlLINEK 
JOHN  K  CHASE 
S  SO  CALIF  EOISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RuBINOW 
CO  FARM   *  HOME  ADV 


MRS  KAREN  V   BACC I 
HENRY  M  MULLER 
PAC  COAST 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  ED  I  SON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO 
P  G  *  E  COMPANY 
:  P  G  +  E  COMPANY 
STATE   DlV  OF  FSTRY 


HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  wlLLMS 
DENNI S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VL Y  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  ( 
JAMES  C  ALLEN 


MAR  1  COP  A 
MAR  I POSA 
MARKLEE V1LLE 
MARTINEZ   3  S 
MART  INEZ    3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARrSVI LLE 
MATHER 

MC  C AR THY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  *  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

M  IDOL £  TOWN 
MIDDLEWATER 
muford  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 

mill  CREEK  Intake 

milo  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 

MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAM 

MOORPARK   1  SSE 

MORE  N A  DAM 

MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL  6  WNW 

MORGAN  HILL  SCS 

MOR0NG0  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY   3  N 

MOUNTAIN  PASS 
.  MT  BALOY  FC  85G 
;  MT  BALOY  NOTCH 


CAl 


MOUNT 
I  MOUNT 
MOUNT 

MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 


DANAHER  ! 
DIABLO  NORTH  GATfJ  1 
HAMILTON  ' 
HEBRON  RANGER  STA  ! 


SHASTA  SKI  BOWL 
SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
TAMALPAIS  2  SW 
WILSON  FC   338  B 


MUIR  WOODS 
MUM80  BASIN 
NAC  IMIENTO  DAM 

'NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO    1  NW 

NEEDLES 
NEEDLES  FAA  I 
NEENACH 
NEVAOA  CITY 


5231  LASSEN 

5233  MADERA 
5244  TRINITY 

5256  LOS  ANGELES 

5258  LAKE 

5284  MONO 

5296  SAN  JOAQUIN 

5311  5HASTA 

5326  RIVERSIDE 

5333  SAL ANO 

5338  kFRN 

5346  MARIPOSA 
5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COSTA 

5372  CONTRA  COSTA 
5377  CONTRA  COSTA 
5365  TUBA 
5*00  TUOLUMNE 
54*4  TEHAMA 
54*9  SI5KIYOU 

5*96  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

5528  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5566  PLACER 

5598  LAKE 

5602  KERN 

5623  LASSEN 

5629  SAN  BERDINO 

56  32  SAN  BERDINO 

5669  TULARE 

5679  TEHAMA 

5680  TULARE 
5713  HUMBOLDT 
5721  SAN  BERDINO 

5723  FRESNO 

5738  STANISLAUS 

5741  STANISLAUS 

5756  KERN 

5777  TULARE 

5779  MONO 

5765  SISKIYOU 

5795  MONTEREY 

5818  NAPA 

5823  VENTURA 

5640  san  diego 

5644  santa  clapa 

5846  santa  Clara 

5653  santa  clapa 

5863  san  berdino 

5866  sn  lui s  obpo 

5969  sn  luis  obpo 

5890  san  berdino 

j  5900  san  berdino 

!  5901.  san  berdino 

j  EL  DORADO 

I  CONTRA  COSTA 

.  SANTA  CLARA 

j  SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 

5980  SISK IYOU 

5982  SISKIYOU 

59831  SISKIYOU 

599ft  MARIN 

600a  LOS  ANGELES 

6027  MARIN 

6032  TRINITY 

6056)  SAN  LUIS  OBPO 

6065  NAPA 

607*}  NAPA 

610*  MENDOC I  NO 

6US(  SAN  BERDINO 

blld  SAN  BERDINO 

61221  LOS  ANGELES 

6136  NEVADA 


32  34  33 
10  35  37 
37  38  01 

33  32  37 
8  39  41 
6  34  26 
4  35  53 


21    41  04 


27  : 


58 


17  40  27 
29  34  24 
23  38  51 
19  37  37 
27  38  02 


116  56 

120  15 

116  56 

121  27 
UT  20 

117  27 
117  29 

120  28 

120  04 

123  32 


23  t 


32     121  3* 


*  37  56  122  06 

*  38  01  122  08 
8  39  09  121  36 

37  37  53  119  51 

23  *0  11  121  41 

21   41    16  122  08 


27   36  47  120  22 

14  37   16  120  29 

14  37   19  120  29 

27  36  42  120  52 

36   38  ft9  120  01 

36  38  51  120  01 


37  37  38 
6  35  03 

10  36  13 

38  38  01 
12  41  45 

*  36  36 

23  38  30 


33 


17 


121  00 

121  00 
118  10 

118  10 

119  09 

122  28 

121  5ft 

122  07 
118  53 


20  37  09  121  46 

20   37  08  121  39 

6   34  03  116  34 

*  35  22  120  51 

4  35  25  120  51 

6   35  28  115  32 

28  34   14  117  39 

26'  34  17  117  37 


l]  38  45 

41  37  52 

tj  37  20 

12  41  47 

23  37  01 

231  41  22 

23  41  22 

23  41  19 

17|  37  54 


17  3  7  54 
35  41  12 
2*  35  46 
IT  38  18 
17  38  17 
171  39  10 
34  50 
34  46 


120  40 

121  56 

121  39 

122  00 

121  *3 

122  12 
122  14 
122  19 
122  36 
118  04 

122  34 

122  32 

120  53 

122  17 

122  16 

123  34 
114  36 


2776 
4450 
2380 


680       8P  8P 


1165 
6470 
6342 
3500 


:  45  122  37  U22 

30  119  49  803  5P 

1  08  120  21  4860 

1  05  117  02  2940  3P 

05  116  56  49*5 

1  17  118  46  34Q0 

1  21  121  36  4911  8A 

,  26  118  35  7975 

>  12  123  46  400 

56  US  32  4310  5P 


91  MIO  MID 

2735  8A 
8000 

6520  SP  5P 
2640 

335  SS  SS 


7aJ  7*) 
1  IP  UP 

8A  8A{ 

m 

MIO  MID 
4P  4P 


WATER  RESOURCES 

LAKE    ARROWHEAD   F  0 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C   HARRI S 

U  S  SOIL  CON  SEPVKE 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
HELlx    IRRIG  DIST 
P  G  ♦  E  COMPANY 

P  G  *    E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTl  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEy 
P   G    *    E  COMPANY 
U5  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


l  a  co  fire  dept 
matthew  j  keegan 
merced  co  fire  dept 
Ivan  r  lEhman 

KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  K  ATHER I NE   E    HI NDS 
MRS  M   I  QUARTERMAN 


EBERLE 


5P     5P  SP 


MIO  MID 
M|D  MID 
MID  7A 


1        MRS   E  ■ 
ARCHIE  I 

san  diego  water  co 
lodi  sewage  treat  pl 
s  so  cal if  edison  co 
lompoc  sew  treat  pl 
l  a  wtr  ♦  pwr  dept 
edward  c  gerlach 
u  s  forest  service 
john  w  teed 

jus  weather  bureau 

charles  h  gray 

charles  w  poole 

henry  r  gewe 
j    us  weather  bureau 
j    us  weather  bureau 

roger  c  rice 

ar  bur1  ja  ranch 

city  fire  department 

isaoor  miller 

u  s  forest  service 
kern  co  fstry  *  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
san  diego  wtr  oept 
rollo  larsen 
roy  a  Fletcher 

STATE  OIV  OF  hwyS 
SAN  BERNARD INO  FCD 
SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    DlV  OF  HWYS 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 
S  OEPT   WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 

U   S   NAVAL  SHIPYARD 


8ankl ine  oil  < 
mrs  gabrielle  wilson 
el01se  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
Charles  p  weaver 
city  fire  department 
marysv ille  f  ire  dept 

CITY   SAN  FRftNC  I  SCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 

RADIO  STATION  KRFM 
0  B  w  ALExANOER 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  OIST 
HORACE  C  SwATZEL 
N  E  BENSON 
STATE   OF  CALIFORNIA 


STATE  OIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERV  ICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TOM  W   Wl LL I AMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 


SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS    THELMA   F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CAlIF 
STATE   DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT  BALOY  SKI  LIFT  INC 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DlV  BEACH  *  PARK 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK    I  SCHELL 
MOUNT    SHASTA   SK 1  BOWL 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT    PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL   S  GIPSON 
JOHN    F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVAOA  CITY 


-  351  - 


STATION  INDEX 


NEWARK 

NEWSURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  50LEDAD  FC  32  C 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT    BEACH  HARBOR 
NICOLAU5 
N  !  LAND 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  S7A 
'NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER   ST A 
OAKLAND  w5  AIRPORT 
OACVILLE  1  WNW 
OAK  V  I  LLE  4  SW 


f OCEANS  IDE  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  1 DE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 
OJAI 
OLINDA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  C°E£K 
ORICK  10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE    RANGER  STATION 
OSTRANDER  LAKE 
OXNARD 
OZENA 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  OAM  FC  33  A-E 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALE  2  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 


ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

MOOOC 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OSPO 

MADERA 


t, : e. : 

6256 

6290  MARIN 
630S 
6  3  2  B 
b  3  3  5 
6351 
6354  NAPA 
6370  SONOMA 

6377   SAN  01EG0 
6379  SAN  DIEGO 
6383   SAN  DIEGO 
6395  FRESNO 
639')  VENTURA 
6432  ORANGE 

6465  LOS  ANGELES 
6473  ORANGE 
647(J  FRESNO 

6498  HUMBOLDT 

6499  HUMBOLDT 
650&I  GLENN 
6508  HUMBOLDT 
6521  BUTTE 
6525,  BUT  TE 
6528  BUT  TE 
6552  MARIPOSA 
6S69  VENTURA 
6576  VENTURA 


I  OBSERVATORY  66S7 

PALOS  VEROES  EST  FC  43D  6663 

PANOCHE  .  6675 

PANOCHE  JUNCTION  1  6678 

PARADISE  6665 

PAR AD  1 5F  MEADOW  6688 

PARKER  RESERVOIR  6699 

PARKF IELO  6703 

PARKflELO  7  NNW  6706 

PASADENA  .  6719 


MERCED 

El  dorado 
los  angeles 
san  sen  i  to 
los  angeles 
los  angeles 
los  angeles 
riverside 
santa  clara 
monterey 

san  diego 
los  angeles 
san  benito 

BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
M0N1ERE  Y 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


PATT I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PET  ALUMA  FIRE 
PETALUMA  1  N 
PIEDRA 


6754  KERN 
6761  TEHAMA 
6767  TULARE 
2  6826  SONOMA 
6829  SONOMA 
6857  FRESNO 

A  6862  VENTURA 

689lj  LOS  ANGELES 


P 1EDRA  BLANC  A  GUARD 
PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON     6926  SAN 
PIRU  2  ESE  I  6940  VENTURA 

PISMO  BEACH  6943  SN  LUIS  OBPO 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE    5  6946  SHASTA 
PITTS  RANCH  j  6950  LAKE 


PLACERV1LLE   1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERV  I  LLE 


PORTUGUESE  MEADOW 
:  POSEr  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER   VALLEY    PWR  HOUSE    7109  MENDOCINO 


POWAY  VALLEY 
PRADO  OAM 
PRIEST  VALLEY 


OUINCY  RANGER  STAT  ION 
RAMON A  SPAULOING 
RANCHIT A 
RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMOND  WHIPPLE  PANCH 
RED  BLUFF  WS  AIRPORT 
REDOING  1  SE 
REDOING  F IRE  ST A  NO  2 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
*R 1CHM0ND 
RIO  VISTA 

RIVEPSIDE  FIRE  STA  NO  : 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCK.L  IN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 
PUNNING  SPRINGS   1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  MPPORT 
ffSACRAMENTO  WB  CITY  ' 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
»MJI1  JOHN 
SAINT    (ARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SAL  MAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALS1PUEDES  GAGING  STA 


7111    SAN  l 
7123  f 
7150  MONTEREY 

,  7179  TULARE 
7195  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
7244-  SAN  01EG0 
7253.  KERN 

;  7259]  FRESNO 

|  7272|  MARIPOSA 

I  7292,  TEHAMA 

j  7295  SHASTA 
7296  SHASTA 

7306  SAN  BEROINO 
7339  SAN  MATEO 
735l|  MENDOCINO 
7370,  SACRAMENTO 
74141  CONTRA  COSTA 
744tJ  SOLANO 
7470  RIVERSIDE 


7510  INYO 


PLALtR 
FRESNO 
TULARE 
SHASTA 
SAN  BERDK.  • 


SACRAMENTO 
SACRAMENTO 
TEHAMA 


GLENN 

CONTRA  COST  A 

MONTEREY 

MONTEftY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


38  08 
37  52 
41  50 

37  44 

38  27 
38  23 
38  25 


122  02 
118  58 
118  32 


117  53  662 


8  39  32  121 


27  37  04 
1  38  45 
13  34  20 
20   36  44 


33  33  21 
33  33  48 
27  36  36 
27  36  32 
23  39  46 
37  38  I 


S 

24  35  1 


17 


P  ASK.ENT  A  RANGER   STATION  6726  TEHAMA 

PASO  ROBLES  6730  SN  LUIS  06P0 

PASO  ROBLES  5  NW  6736  SN  LUI5  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT  6742  SN  LUIS  OBPO 


29  34  40 
20  36  29 
29  34  24 


23  38  56     122  52 


6963  EL  OORAOO 
7000  AMADOR 
7O09  MENOOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
7024  SN  LUI S  OBPO 
7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 

'  708S  PLUMAS 

7093  TULARE 

7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENDOCINO 

7108  MENDOCINO 


22  39  22      123  I 


2630  8A 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


431      10A  10 


119  19  3705 


2655  SP!  5P 
2583  I 

2517     MIO  MIO 


51     5560       IP,  MID 


120  26 
120  26 
118  09 


20  121  54 

36  118  40 

14  122  38 

15  122  38 
48  119  23 


119  10  3065 


1458 
15S0 
1890 
2755 


120  51 
123  42 
120  35 


39  43 
37  50 
36  40 
36  40 


121  14 

118  52 

ue  21 

121  56 

117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 


l?0  14  6317 

122  28 

122  32 

122  22 

122  00 


2300  SS 


341     MID  MlO 


1316     MID  2P 


1015       8A  8 


239       6A  6A 


20     120  Z: 


LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 


HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DI5T  1001 
IMPERIAL    1RRIG  D1ST 
ANDREW 


U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S   SN   JOAQUIN    IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARO  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLElNER 
ANDREW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANS  I DE  WATER  DEPT 
MPS  A 1 LEEN  M  LEWIS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPI 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
,  MRS  BEATRICE  RYAN 
,  LONG  BEACH  SCH  DIST 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

j  CAL  DlV  BEACH  *  PARK. 
AUST IN  E  LYONS 
ORLAND  UN  I  I  WU  ASSN 
I  E  J  ANDERSON 
I  CITY  Of  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

,  JEFF  BUTLER 

U  S  8UR  RECLAMATION 
FLOYO  R  POOLE 
E   K  BAPfi 
,  JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IftRIG  01  ST 
PALMDALE    1RRIG  DIST 
FEO  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIPE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 

I       PALOMAR  OBSERVATORY 

GEORGE  TALLY 

Ml SS  LILY  BERG 
■  DEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE  CEMETERY 
S  hETCh  HETCH*  wTR  SUP 
,  METRO  WATEP  I 

HERBERT  H 

RAULSTON  I 

PASADENA  WATER  DEPI 


U  S  FOREST  SERVICE 
CIIY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS   ANITA   V  KUNKLEP 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  £  CMAU 
MRS    IDA  H  AKERS 


VENTURA  i 


FCD 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦   E  COMPANY 

AUBREY  w  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 


CITY  OF  PL ACERV 1 LLE 
L0PP1N  L  CRAIM 
JAMES  0  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUAPD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAY9ELL 

REUBEN  G  DALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAftLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  ft  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  £  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I       U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  H  WHIPPLE 
J     US  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
!  REDOING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS  DAILY  FA^TS 
CITY  FIRE  DEPT    STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
'  FOLSOM  STAIt  PRISON 
!  CITY  OF  RICHMOND 
]  U  S  ARMY  DEPOT 
|  RIVERSIDE  F|RE  DEPT 


DEPT  WATER  I 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERT  AGN  A 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  6  A8PEU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SAi  1NAS  DAM  OPERATORS 
-<0E  CAM  At  JR 


SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS 

SOOA    SPRINGS  1  E 

SOLEDAO 

SOME  S  BAR    1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 


■  S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  Nl 
:  SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SP  ADR  A  PACIFIC 
COLONY  FC   356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE   7  ENE 
j  SPRINGVILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 
'  HEADWORKS 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
i  SQUIRREL    INN  1 


28      121  05 


8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 

8331  NEVADA 

8332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 
8348|  VENTURA 
8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 

S3S5  MONO 
8376  SAN  I 
'  83BO  MARIPOSA 
8390  SAN  BERDINO 


8436  LCS  ANGELES 
8446  MONTEREY 
8455  TULARE 
8460  TULARE 


8  39  19 
24  36  26 
12  41  23 
33  34  17 
33  34  17 
17  38  17 

37  37  59 

38  38  21 
4  37  42 

14  37  30 
6  34  04 
19  37  11 


119  30 

120  23 

120  22 

121  20 


194  0 
8700 
6750 


119  03 

122  27 

120  23 

119  27 

123  00 
119  38 
116  49 

ue  34 


3*  i 


117  ■ 


24  36  36  121  i 
9  36  10  118  ■ 
9  36  06      116  i 


8463  TULARE 
8474  PLACER 
84 76  SAN  BERDINO 
8479j  SAN  BERDINO 
AND ISH  1  E  |  84B7  LASSEN 

ANOISH  +  HICKEY  ST  Pk|  8490  MENOOCINO 
AN1SLAUS  POWER  HOUSE  j  ' 
ATE  LAKES 
A Y TON  MINE 


INC  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PLAN 
OCKTON  FAA  AIRPORT 
OCKTON  FIRE   STAT  ION 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE 
ONYFORO  COOLEY  RANCh 
ONYFORD  RANGER  STA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 


SUEY  RANCH 
SUNLAND 

SUNSET  8EACH  STATE  PARI 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVlLLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TAFT 

AHOE  CITY 
ALBOT  CAMP 
EHACHAP ] 

EHACHAP 1   RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

ERMO  BR  I N  MARP  RANCH 

ME  CEDARS 

HE  GEYSERS 

HERMAL   FAA  AIRPORT 


8544]  BUT  TE 
85541  SAN  JOAQUIN 
8558!  SAN  JOAQUIN 
8560|  SAN  JOAQUIN 
8562  SAN  JOAQUIN 
8578  COLUSA 

aseq  colusa 

6587  GLENN 
8591  SHASTA 
8606]  YUBA 

862*  SN  LUIS  OBPC 

8660  LOS  ANGELES 

8680  SANTA  CRUZ 

8697  SNTA  BAP  RAP.  * 

6700  VENTURA 

870l|  LASSEN 
LASSEN 

87031  LASSEN 

8713  AMADOR 

8752  >r<>N 

8758  PLACER 


8771 


PLACER 


8626  KERN 
8632  KERN 
6839  KERN 
8673  LASSEN 
8875|  LASSEN 
PLACER 
8685]  SONOMA 
8892  RIVERSIDE 


9  36  12 
36  39  12 
15    34  14 


37  56 

27j  37  54 

37  58 

Z7j  37  51 

23  39  15 

23  39  23 

23|  39  35 

41  10 

39  34 


120  14 
117  15 
117  14 


4070 
6226 
5239 
5660 
4030  i 


121   13     2975  I 


121  32 

121  20 

121  IS 

121  18 

121  23 

122  i 


30  35  i 


39  10 

39  12 

lOj  35  06 

101  35  08 


122  33 


118  27 

118  45 

120  27 

120  16 

120  21 

122  49 

116  10 


MI[ 
8A 

SP  5P 


8A 

8A  8A 

6P  6P 
6P  6P 
8  Ai 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN   N  FRANC  ION  I 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwTON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  +  E  1 


STATE  DlV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  +  E  COMPANY 
I       SQUAw  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
I       LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
P  G  *  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
:  MRS  H  C  CUSH INGHAM 

STATE  DIV  Of  FSTRY 
I  CITY  Of  STOCKTON 
|  FED  AVIATION  AGENCY 
STOCK  TON  FIRE  DEPT 
MART  IN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
OEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK  T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  8ARR 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  *  FD 

OAR YL  K  DE  WALT 
DEPT   WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  F IRE  DEPT 
TE  JON   RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAIC  SO 
BR  I  N  MARR 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  DEWEY 

■  AGENCY 


CTI1TTON 

INDEX  NO.  | 

^VJUll  1  I 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDOLn  V  till 

TEMP 

PRECIP. 

6 

> 
u 

SPECIM 

SALT    SPRINGS   PwR  HOUSf 

J  6  B  5 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SANDBERG  PATROL 

7734 

2S 

34  45 

116  43 

4025 

AP 

SANDBERG  W8 

;t55 

LOS  ANGELES 

2S 

34  45 

116  44 

4517 

MID 

:  hj 

77  50 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

7753 

775S 

i: 

34  17 

7762 

12 

34  19 

SAN  FRANC  1  SCO 

R  ICHMONO  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

* 

37  46 

122  30 

32 

5P 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

776S 

* 

37  37 

122  23 

8 

MID 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

37  47 

:  j 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7771 

24 

34  09 

SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

2t 

34  12 

SP 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

F7B5 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

SAN  GBEGORIO  3  SE 

7BC 

SAN  MATEO 

37  18 

SP 

POMPON  1 0  RANCH 

SAN  JACINTO 

781C 

R1VERSI0E 

3* 

33  48 

7P 

7P 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

781 

3 

33  47 

: 

SAN  JOAQUIN  EKP  RANGE 

781 

MADERA 

2 

37  06 

119  44 

1100 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

*SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MIC 

MIC 

;  j 

E  0  8  I LLW 1 LLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSEl  763* 

SAN  BENITO 

36  49 

: 

MRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STAT  ION 

783 

ORANGE 

3 

33  36 

i 

SAN  LUIS  08ISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

7A 

: 

*SAN  MATEO 

7864'  SAN  MATEO 

SP 

SP 

SAN  NICOLAS   1 SLAND 

33,  33  14 

: 

WEATHER   SERVICE  OFF 

*SAN  PEDRO 

767i 

LOS  ANGELES 

33  33  43 

SP 

SP 

marine  exchange 

WSAN  RAFAEL 

7880  MARIN 

17  37  se 

SP 

5P 

C  I  TY  ENG  INEER 

SANTA  ANA  F  J  RE  STATION 

7888  ORANGE 

28  33  *>5 

5P 

9P 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

789 

SAN  BERDINO 

34  07 

117  07 

1980 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   ANA   R  IVER   PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

28  34  09 

117  03 

2765 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897    LOS  ANGELES 

13  34  12 

SANTA  BARBARA 

790 

SNTA  BARBARA 

33'  34  26 

5P  5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  f AA  AP 

7905    SNTA  6AR8APA 

\  34  26 

MID  MIC 

SANTA   9 ARB AP  A    TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

I  34  32 

5F 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

791< 

santa  Clara 

41  37  21 

5P  5F 

SANTA  CRUZ 

7916    SANTA  CRUZ 

*J  36  59 

5F 

5F 

SANTA  FE  OAM 

7926  LOS  ANGELES 

13  34  07 

K 

i  SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930  SN  LUIS  08P0 

I 

i  35  22 

6P 

SANTA  MARGARITA  BOOSTEf 

,„ 

SN  LUIS  OBPO 

24,  35  22 

120  38 

1100 

8/ 

RICHARD  S  P1LECKI 

SANTA  MARIA  w6  AIRPORT 

794 

SNTA  BARBARA 

30  34  64 

120  27 

236 

MID  MIC 

C  J 

!  SANTA  MONICA 

795 

LOS  ANGELES 

33  34  01 

7953,  LOS  ANGELES 

33  34  00 

5F 

SP 

1  SANTA  PAULA 

7957  VENTURA 

29  34  21 

1  SP 

SF 

SANTA  ROSA 

7  96 

SONOMA 

22  36  27 

7A  11 

CLARENCE    S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976    SNTA  BARBARA 

32  34  37 

c 

SANT IAGO  DAM 

ORANGE 

28   33  47 

8/ 

c 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO 

8014  LOS  ANGELES 

29  34  35 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

6025  SISKIYOU 

12  41  16 

123  08 

2169 

•SCOTIA 

8045  HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

8A  e; 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEARSV I LLE  LAKE 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

SE8AST0P0L  4  SSE 

8072  SONOMA 

17   36  21 

1  122  49 

c 

SECRET  VALLEY  MNTNC  S " 

8075;  LASSEN 

18  40  40 

120  15 

4662 

5P 

SEPUL VEDA  DAM 

B092i  LOS  ANGELES 

13,  34  10 

lie  28 

740 

c 

SHASTA  OAM 

6135!  SHASTA 

23  40  43 

|  122  25 

1076 

SAC  h 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8156]  LOS  ANGELES 

26   33  57 

|  117  54 

SHELTER  COVE 

81621  HUMBOLDT 

17  40  02 

124  04 

55 

SP  5P 

SHINGLE  SPRINGS 

817*  EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1375 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

8175  SHASTA 

23  40  30 

121  51 

3535 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207,  SIERRA 

I  39  34 

120  36 

4182 

•a| 

HARRY  H  ROE  BE  R 

S 1ERRAV I LLE  RANGER  STA 

8218  SIERRA 

5  39  35 

120  22 

4975 

e  a  e 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230  LOS  ANGELES 

3  33  48 

118  10 

100 

C 

GEORGE    I  OSBORNE 

SlLVERAOO  RANGER  STA 

82  43  ORANGE 

28  33  45 

117  39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC  SOUTH  FORK   CAMP  8266   SNTA  BARBARA 

30   34  46 

119  46 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

6272  SONOMA 

22   38  41 

123  06 

1930 

M 

JOHN  K  LE1TH0LD 

SLACK  CANYON 

8276  MONTEREY 

l  36  05 

120  40 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATION  INDEX 


STATION 


-IOUSAND  OAKS 

■4REE  RIVERS  6  SE 
HREE  RIVERS  EDISON  PH2 
4REE  RIVERS  EOISON  Phi 
1GER  CREEK  POWER  HOUSE 
3PANGA  PATROL  ST  A  FC 
3RRANCE 
3ABUC0  CANYON 
MCY  2  55E 
WCY  CAR SON A 

*ACY  PUMPING  PLANT 
;?JNJTY  DAM  VISTA  POINT 
,*ONA 

RUCKEE  RANGER  STATION 
JJUNGA  MILL  CR  FC  470 
ULEFIELD 
JLELAKE 

Ijnnel  ranger  station 
ijolumne  meadows 

JRLOCK 

JRNT ABLE  CREEK 
[jSTIN   IPVINE  RANCH 
PALMS 

LAKES 


I  ION  OIL  STEARNS 
ABSORPT ION  PLANT 

II  VERS  I TY  OF  CALIF 

LOS  ANGELES 

•LAND  3  N 
»PER  LAKE  7  W 
'PER  LAKE  RANCER  ST. 
'PER  MATTOLE 
'PER  SAN  LEANDRO 
FILTERS 

'PER  TRES  PINOS 
iCAv  1LLE 
kLLETON 

iLLEY  CENTER  3  NE 


VENTURA 
TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ORANGE 
SAN  JOAQUIN 
SAN 


ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  6ERD1NO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 


9083,  SHASTA 
9087  ORANGE 
9099  SAN  BERDINO 
OSj  ALPINE 

MENDOCINO 
26  MENDOCINO 


ORANGE 


SAN  6ERD1N0 

LAKE 

LAKE 

HUMBOLDT 


85.  ALAMEDA 
69  SAN  BENITO 
9200  SOLANO 


iLYERMO  RANGER   STATION  9251   LOS  ANGELES 


I  NUYS  FC  156 
iNTURA 

Irmilion  VALLEY 
Ictorville  PUMP  PLANT 
NCENT  FIRE  STA  FC  121 


LLMERS 

LTA  POWER  HOUSE 
LLACE 

LMAR  SCHOOL 

LNUT  CREEK  2  E5E 

LNUT  CREEK  2  ENE 

CREEK  4  E 
LNUT  GROVE 

PAT70L 
STATION  FC   102  C 

RNER  SPRINGS 
SCO 

S10JA  PHOENIX  RANCH 
TSONVILLE  WATERWORKS 
WONA  RANGER  STATION 
AVERVILLE  RANGER  STA 
ED  1  S 
LDON  1  WSW 
NDEL  10  SE 
ST  BIG  PINE  LOOKOUT 

■STHAVEN 

SI  POINT   3  $W 

STVlLLE 

MEAOOW 
EATLAND  2  NE 
EELER  SPRINGS  2  SSw 
EELER  SPRINGS  7  N 
ISKEYTOWN  RES 
ITE  MOUNTAIN  1 
ITE 


FC  106  0 
LLIAMS 
LLITS  1  NE 

ITS  HOWARD  FOREST 
RANGER  STATION 
LLOHS 
WCHESTER 


FFORD  HEIGHTS 
CDCHUCK  MEADOW 
jODFOPDS 


1GHTS  LAKE 
-£BA  LINDA 
fKVlLLE 

[SEMITE  NATIONAL  I 


9260'  LOS  ANGELES 

9273  SONOMA 

9285  VENTURA 

:  9301  FRESNO 

9325  SAN  BERDINO 

'  9345  LOS  ANGELES 

9351  PLUMAS 

9367  TULARE 

'  9382  EL  DORADO 

9J861  SHASTA 

1  9390  SHASTA 

I  Ml*  CALAVERAS 

j  9420,  CONTRA  COSTA 

9425  CONTRA  COSTA 

9426  CONTRA  COSTA 
9*27  CONTRA  COST  A 

!  9428  5ACRAMENT0 


33  34  11 

9  36 

9   36  ia 


33  39 
37  43 
3  7  42 


39  20 

34  23 

35  09 
41  58 

36  22 

37  53 
37  29 

40  46 


38  42 

39  09 
39  09 

33  56 

34  04 

34  08 

23i  39  11 

25  39  10 

17i  40  15 

J  37  46 
20  36  38 

23  38  22 

24  35  53 
33  33  16 

15'  34  27 

13  34  11 

22  38  37 

33'  34  17 

27  37  22 

15  34  32 

29  34  29 


39  * 


23  ' 


9597  PLACER 

9602  TULARE 

I  9605  YUBA 

9615  VENTURA 

9616  VENTURA 
96 2i:  SHASTA 
9632^  MONO 

I  96  33  MONO 

9639  SACRAMENTO 

9660  LOS  ANGELES 

9677  COLUSA 

9684  MENDOCINO 

9685  MENDOCINO 
9699  GLENN 
9722  RIVERSIDE 
9742  YOLO 

!  9754.  KERN 

I  9773  FRESNO 

9775  ALPINE 

j  9781  YOLO 

9814  santa  Clara 

9816  el  dorado 

9847  ORANGE 

98  51  MENDOCINO 

9855  MARIPOSA 

986«  SISKIYOU 


20 


23  40  57 


1  28 


2  38 
4  37  57 
4  37  53 
4  37  54 
4  37  54 
23  38  14 


9431|  LOS  ANGELES       26  34  00 


9447  SAN  OIEGO 
9452  KERN 
9458  SNTA  BARBARA 
9475  SANTA  CRUZ 
9482:  MARIPOSA 
949q  TRINITY 
9499,  SISKIYOU 
9512:  KERN 
9526|  LASSEN 
9532  SNTA  BARBARA 

9560  FRESNO  !  U1  36  13 

9583  CALAVERAS  16  38  22 


33  33  17 

10'  35  36 

30,  34  59 

20  36  56 

14,  37  32 

35  40  44 

12  41  25 

10;  35  40 

18  40  16 


1  39  11 

10  36  22 

8  39  02 

33  34  29 

29  34  36 

23  40  37 

6  37  30 

6  37  35 


26  33  58 
2  3  39  09 
17  39  25 

7  39  21 
23  39  32 
33  33  43 


10  3S  43 

11  37  02 
3  33  47 

23  38  41 


26  33  54 
17  36  55 
14  37  45 
12  41  43 


20  39 

18  32 

21  24 

19  18 
19  20 

22  32 


18  52 
20  27 
18  36 


18  17 

19  20 

20  51 


16  02 
20  03 
23  12 
23  16 

17  52 

18  27 
17  39 


22  10 

21  02 

22  00 
20  42 
17  01 

17  51  '  3705  1 

18  27  695 

23  01  1260 

19  18  45 
18  59  7520 

17  18  2858 

18  08  3135 

20  11  4946 

19  18  354 

20  47  3036 


18  02 

22  09 

23  21 

23  19 
22  12 
17  05 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


20  59 
22  05 
22  02 
22  01 


16  38  3180 

19  20  333 

19  54  2370 

21  46  95 

19  40  3965 

22  56  2050 
22  23  3630 
16   18  2680 

20  04  4035 
19  40  6280 


2400 
5200 
9200 


4150 
1310 
11  10150 
14  12470 


2700 
9200 
5671 


8A  8A 
8  A  8A 
6*  8Aj 


3  F 


OBSERVER 


8*,  S*. 


VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOISON  Co 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE  R  TUGEL 

BANT A  CARBONA   IR  CO 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRR1G  DIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  MRS  MAR JOR I E    S  DORY 

I  UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
I  PETER  V  PEDRONCINI 
U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  FOREST  SERVICE 
j  VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
,  JOHN  B  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 
S  SO  CALIF  EDISON  Co 

VICTOR  CO  WATER  OIST 
'  L  A  CO  FIRE  OEPT 
!  FRANK  OOTTA 

TULARE  CO  C  OF  C 

ELMER  C  OGLE 

!  MRS  IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  +  E  COMPANY 
E   J  FOOTE 

MRS  M  VIVIAN  MA2LUM 
RAY   I  WH1TTEM0RE 
TOM AS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 


L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  8ECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER  I  KIMREY 
!  VERNON  J  BLOUNT 
EO  FILIPELL1 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
W  B  HANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILDER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
I       UNIVERSITY  OF  CAL I F 
I       UNIVERSITY  OF  CALIF 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WH1TT1ER  WATER  OEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BE  RT A  IN 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLARO 
JIM  M  BLACKMORE 
J  NEW TON  WALLACE 

JAMES  H  JORGENSEN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I        MRS  WILMA  C  5ARR 

U  C  AGR  EX TEN  SERV 

MARVIN  E  WARE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBERT 
1       U  S  NAT   PARK  SERVICE 
I       US  FOREST  SERVICE 


STATION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

17 

u  i 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL 
COAST,  15  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARQ,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO, 
[MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35   TRINITY,      36  TRUCKEE , 


8  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN,      11   KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MOJAVE,      16  MOKELUMNE,      17  NORTH 
24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN,      28  SANTA  ANA,      2-3  SANTA  CLARA,      30  SANTA  MARIA,      31  SANTA 
37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  Issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 

issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  whc;n  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading     "Observation  Time  and  Tables",     indicate  the 

following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  ST0JU11  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  NOVEMBER  1961 


Temperature ;  Readings  for  the  month  averaged  below  normal  in  all  divisions  of  the  State,, 
with  the  greatest  departures  reported  from  the  area  south  of  the  Tehachapis.  Fresno  report 
ed  a  minimum  reading  of  27°  on  the  18th,  to  equal  the  lowest  November  minimum  of  record. 

Precipitation:       Rainfall     for     the  month  averaged  above  normal  in  all  divisions  but  th" 
 *-  

the  Northeast  Interior.  Except  for  the  North  Coast  and  Central  Coast,  however,  departure 
were  small.  Accumulations  since  July  1  have  been  greater  than  normal  in  the  North  Coast 
Central  Coast,  and  Northeast  Interior  divisions,  but  are  still  below  normal  over  the  res 
of  the  State.  In  the  Mt.  Shasta  area  a  heavy,  wet  snowfall  on  the  24th  and  25th  damage  v 
shrubs  and  trees.  November  snowfall  in  that  area  was  the  heaviest  since  records  were  begi 
in  1890.  New  records  were  also  set  for  the  greatest  24-hour  snowfall  and  the  greatest  dept  * 
on  the  ground.  During  the  last  few  days  of  the  month  there  was  good  snowfall  in  the  hig 
Sierras.     The  Smith  River  rose  slightly  above  flood  stage  briefly  on  the  23d. 


■ 


Storms :  Strong  winds  in  southern  California  on  the  5th  and  6th  downed  trees  and  utilil 
lines,  produced  a  number  of  marine  mishaps,  and  blew  from  10  to  50  percent  of  the  avocat 
crop  from  trees.  Dust  whipped  up  by  the  wind  caused  a  16-car  pileup,  injuring  23  persons 
The  wind  brought  the  lowest  relative  humidity  of  record  to  Burbank,  3  percent,  and  contril 
uted  to  the  disastrous  fires  in  the  hills  of  the  Los  Angeles  area.  A  repeat  perf orman(|j 
on  the  12th  and  13th  caused  additional  damage.  A  parked  plane  was  wrecked;  an  employ* 
clearing  sand  from  a  railroad  track  was  killed  when  struck  by  a  train;  and  some  highwa 
were  temporarily  closed  by  drifting  sand. 


5. 

:: 

j: 


The  first  heavy  rain  of  the  season    resulted  in  severe  damage  to  many  homes  and  roadwa  » 
in  the  Los  Angeles  area.     Areas  recently  denuded  by  fire  suffered  major  erosion;  inundati 
roads,  cars,  and  homes  in  mud,  ashes,  and  rocks.       Damage  to  structures  along  the  coastli 
and  to  marine  equipment  in  the  Santa  Barbara  area  resulted  from  wind  on  the  25th.     Oil  dril 
ing  rigs  offshore  were  damaged,  and  one  capsized  and  sank,  but  crewmen  were  rescued. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 
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40.  6 

- 

1.3 

72 

6 

14 

21 

726 

0 

0 

23 

0 

6.37 

- 

1.33 

2.30 

30 

30.5 

18 

30 

7 

4 

4 

PLUMAS 

64.7 

45.6 

55.2 

1.4 

82 

5 

34 

16 

288 

0 

0 

0 

0 

6.70 

1.59 

2.83 

30 

.0 

0 

5 

4 

3 

ZANITA  LAKE  // 

47.1 

26.5 

36.  8 

69 

8  + 

1 1 

1  7 

839 

0 

3 

25 

0 

3.17 

1.42 

30 

29.5 

21 

30 

5 

3 

1 

YSVILLE 

65.6 

41,4 

53.5 

0.6 

78 

6 

30 

17 

339 

0 

0 

1 

0 

2.92 

.70 

1.12 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

'  CLOUD 

52.6 

23.5 

38.  1 

4.6 

73 

8 

11 

16 

799 

0 

0 

29 

0 

11.98 

6.35 

4.68 

25 

22.0 

18 

25 

8 

7 

4 

ERAL 

51.1 

25.6 

38.4 

0.7 

70 

7 

10 

21 

792 

0 

0 

21 

0 

6.21 

.  39 

2.17 

25 

16.8 

8 

21  + 

8 

3 

2 

(  TICELLO  DAM 

65.2 

41  .  1 

53.2 

79 

6  + 

32 

17 

348 

0 

0 

1 

0 

2.95 

1.12 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

'NT  SHASTA  WB  CITY  //R 

49.7 

29.6 

39.7 

- 

1.8 

71 

8 

15 

17 

754 

0 

0 

22 

0 

7.59 

3.76 

2.90 

24 

35.3 

26 

25 

7 

4 

3 

ADA  CITY 

57.0 

30.1 

43  •  6 

3.2 

74 

6 

20 

1  7 

637 

0 

0 

34 

0 

5.47 

.10 

3.09 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

,  AND 

64.6 

40.7 

52.7 

0.6 

79 

9  + 

31 

19 

367 

0 

0 

3 

0 

3.10 

1.16 

.86 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

|VILLE 

65.6 

41.0 

53.3 

82 

14 

28 

17 

343 

0 

0 

2 

0 

3.55 

1.00 

30  + 

.0 

0 

5 

3 

2 

ADISE 

60.6 

38.5 

49.6 

77 

6 

27 

21 

456 

0 

0 

5 

0 

6.21 

1  .86 

30 

.0 

0 

7 

4 

3 

CERVILLE 

59.6 

33.7 

46.7 

0.2 

73 

9 

24 

17 

545 

0 

0 

12 

0 

2.98 

1.38 

1.45 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

CERVILLE   I FG 

59.6 

40.4 

50.0 

75 

9  + 

28 

21 

444 

0 

0 

4 

0 

3.16 

1.70 

30 

l 

21  + 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIF0RN1 
NOVEMBER  19C 


Temperature 


Station 

Maximum 

Average 
Minimum 

O 
0 

< 

£ 
c 
a 

Q 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Q 

° 

2? 
a 

t 
Q 

No.  of  Days 

Total 

s 

r 
a 

From  long 
Term  Means 

Greatest  Day 

2 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of 

Max. 

Min. 

0 

° 

Max.  Depth 

c 
a 
o 

7j 

Q 

£ 
° 
- 

u 
0 
S 

° 

5  ! 
S  < 

s  i 

R  ^ 

5  I 
s  1 

-  | 

PORTOLA 

52.2 

21.4 

36.  8 

1.4 

66 

9 

3 

17 

840 

0 

0 

27 

0 

2.71 

.47 

1.36 

30 

11.5 

6 

30 

2 

OUiNCY  RS 

56.8 

23.4 

40.  1 

0.8 

69 

5  + 

7 

17 

736 

0 

0 

26 

0 

3.93 

.56 

2.22 

30 

5.0 

5 

20 

5 

3 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

63.2 

41.9 

52.6 

1.9 

78 

8  + 

29 

1 7 

365 

0 

0 

1 

0 

2.71 

.44 

.99 

25 

.0 

0 

5 

2 

REDDING  FIRE   STA  2 

63.1 

43.2 

53.2 

1.4 

78 

6+ 

34 

21  + 

351 

0 

0 

0 

0 

7.13 

3.03 

3.08 

25 

T 

0 

8 

4 

ROCKLIN 

65.0 

34.8 

49.  9 

2.0 

77 

10  + 

23 

18  + 

446 

0 

0 

9 

0 

2.98 

•  63 

1.65 

30 

.0 

0 

4 

2 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

63.6 

40.6 

52.1 

1.0 

78 

4 

26 

17 

378 

0 

0 

1 

0 

3.13 

1.63 

.95 

29 

.0 

0 

5 

3 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

63.7 

42.9 

53.3 

1.0 

77 

5  + 

32 

17 

342 

0 

0 

1 

0 

2.96 

1.37 

1.06 

29 

.0 

0 

5 

3 

SHASTA  DAM 

59.8 

42.9 

51.4 

77 

8 

30 

17 

403 

0 

0 

2 

0 

11.49 

4.41 

25 

.0 

0 

9 

7 

SIERRA  CITY 

57.9 

33.0 

45.5 

79 

7 

22 

21 

579 

0 

0 

14 

0 

6.  76 

4.00 

30 

19.0 

11 

20 

7 

3 

S I ERRAV I LLE  RS 

53. 3M 

20. 7M 

37.  ON 

1.1 

79 

;  - 

2 

17 

834 

0 

1 

27 

0 

2.52 

.57 

1  .48 

30 

9 

21 

5 

2 

SODA  SPRINGS  1   E  //R 

42.7 

23.0 

32.  9 

61 

7 

5 

21 

956 

0 

3 

30 

0 

5.34 

2.99 

30 

45. 1 

36 

30 

7 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

64.6 

36.9 

50.8 

0.9 

78 

4 

25 

1  7 

421 

0 

0 

7 

0 

2.48 

.73 

.84 

25 

.0 

0 

5 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

56.4 

32.7 

44.  6 

75 

1  4  + 

22 

21 

606 

0 

0 

1  ^ 

0 

9.18 

3.57 

30 

4.0 

2 

29  + 

7 

5 

TURNTABLE  CREEK 

62. 2M 

42. 4M 

52.  3M 

79 

7 

33 

21  + 

375 

0 

0 

0 

0 

13.13 

4.60 

25 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

43.5 

22.0 

32.8 

0.5 

62 

6 

5 

17 

958 

0 

4 

30 

0 

5.02 

.63 

1.95 

30 

62.0 

40 

30 

7 

3 

UPPER  LAKE  RS 

65. 1M 

31. 4M 

48.  3M 

81 

6 

16 

17 

494 

0 

0 

1 7 

0 

6.51 

2.27 

25 

T 

0 

7 

5 

VAC AV I LLE 

65.0 

40.2 

52.6 

0.4 

82 

4 

27 

17 

369 

0 

0 

2 

0 

4.65 

2.20 

1.52 

20 

.0 

0 

6 

4 

VOL  TA  PH 

62.6 

37.8 

50.2 

78 

5 

28 

17 

437 

0 

0 

5 

0 

3.78 

- 

.12 

1.88 

25 

T 

0 

8 

1 

WHI SKEYTOWN  RES 

63.  8M 

38. 4M 

51  .  1M 

79 

8  + 

29 

21 

410 

0 

0 

0 

10.79 

.6 

0 

WILLIAMS 

65.7 

37.9 

51.6 

79 

- 

28 

18+ 

388 

0 

0 

4 

0 

1.71 

.46 

20 

.0 

0 

4 

0 

WILLOWS 

65.) 

40.0 

52.6 

0.9 

80 

9  + 

29 

1  7 

369 

0 

0 

3 

0 

2.64 

.85 

.63 

24 

.0 

0 

5 

3 

WINTERS 

65.8 

40.2 

53.0 

80 

5 

29 

1  7 

3  50 

0 

0 

2 

0 

2.92 

1.19 

30 

.0 

0 

4 

3 

WOODLAND  1  WNW 

65.5 

39.8 

52.  7 

1.2 

78 

5 

25 

1  7 

361 

0 

0 

4 

0 

2.59 

1.05 

1.16 

30 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

46.  8 

- 

1 .  1 

4.  88 

.37 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 

BOCA 

51.2 

1  5.8 

33.5 

65 

1 0 

-  3 

17 

936 

0 

1 

29 

1 

1.59 

.74 

30 

15.0 

8 

30 

4 

1 

BRIDGEPORT 

50.9 

11.1 

31.0 

69 

8 

-  5 

22 

1014 

0 

1 

2  9 

3 

.78 

.58 

20 

19.0 

12 

20 

2 

\ 

CEDARVILLE 

49.8 

24.9 

37.  4 

1.5 

64 

10 

1 0 

1 7 

822 

0 

0 

25 

0 

.64 

.69 

.25 

30 

4.5 

3 

20 

3 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

49.8 

20.6 

35.2 

66 

9* 

5 

17 

887 

0 

1 

27 

0 

3.03 

1.80 

30 

30.5 

18 

30 

4 

2 

DOYLE  5  SSE 

50. 1M 

25. 7M 

37. 9M 

63 

1  1 

7 

17 

802 

0 

0 

25 

0 

1.29 

.66 

30 

6.6 

5 

21  + 

3 

1 

FLEMING   FISH  GAME 

51.9 

18.9 

35.4 

65 

10 

-  1 

17 

881 

0 

0 

26 

1 

.51 

.30 

20 

4 

20 

2 

0 

FORT  B I  DWELL 

50.4 

22.3 

36.4 

2.0 

65 

9 

4 

21  + 

852 

0 

0 

26 

0 

.67 

- 

.94 

.23 

30 

5.0 

2 

20 

4 

0 

MEYERS  4  SW 

48.1 

21.4 

34.8 

61 

9 

8 

17 

899 

0 

1 

30 

0 

2.56 

.81 

30 

34.7 

22 

30 

6 

3 

MONO  LAKE 

49.6 

27.2 

38.4 

63 

3 

17 

21  + 

792 

0 

0 

29 

0 

1.20 

.63 

20 

14.0 

6 

20 

3 

1 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

49.0 

22.7 

35.9 

67 

8 

5 

1 7 

867 

0 

1 

26 

0 

3.05 

1.60 

30 

32.0 

25 

30 

5 

1 

SUSANVILLE  AP 

50. 2M 

23. 4M 

36.  8M 

3.1 

65 

9 

5 

1 7 

847 

0 

0 

25 

0 

1.25 

.  38 

.43 

30 

6.0 

4 

20 

0 

TAHOE  CITY 

45.7 

24.6 

35.  2 

0.0 

56 

4 

1 1 

1 7 

889 

0 

1 

29 

0 

2.01 

1.46 

1  .23 

30 

23.3 

16 

30 

4 

1 

TRUCKEE  RS 

52. 8M 

14. 6M 

33.  7M 

1.4 

65 

8  + 

1 

1 7 

930 

0 

0 

0 

2.13 

1.26 

1.10 

30 

26.0 

15 

30 

4 

2 

WOODFORDS 

51.3 

26.7 

39,0 

66 

9 

1 1 

1  7 

772 

0 

1 

22 

0 

1.81 

.68 

20 

18.0 

8 

29  + 

4 

1 

DIVISION 

35.  8 

1 .  6 

1.61 

.  38 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

63.5 

37.8 

50.7 

78 

6 

25 

1  7 

426 

0 

0 

5 

0 

6.45 

2.00 

20 

.0 

0 

6 

3 

BERKELEY 

61  .0 

46.2 

53.6 

2.6 

74 

5 

38 

1  7 

331 

0 

0 

0 

0 

4.50 

2.05 

1.34 

20 

.0 

0 

6 

4 

BURL  I NGAM E 

61.1 

43.7 

52.4 

71 

1 3 

33 

17 

369 

a 

0 

0 

0 

3.62 

1.28 

20 

.0 

0 

5 

4 

CARMEL  VALLEY 

67.9 

41.5 

54.7 

86 

6 

31 

18  + 

304 

0 

0 

3 

0 

1.78 

.88 

20 

.0 

0 

5 

1 

CROCK  E  TT 

63.4 

44.6 

54.0 

76 

7  + 

34 

1 7 

325 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1.69 

1.56 

20 

.0 

0 

4 

4 

G I LROY 

67.9 

36.6 

52.3 

82 

9  + 

23 

18 

375 

0 

0 

1  J 

0 

2.24 

1.07 

20 

.0 

0 

4 

1 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

59.9 

44.5 

52.2 

74 

6 

34 

1  7 

378 

0 

0 

0 

0 

3.66 

1  .40 

20 

.0 

0 

5 

4 

HOLL I STER 

66.3 

38.3 

52.3 

3.2 

82 

6  + 

25 

1  7 

372 

0 

0 

6 

0 

1.30 

- 

.08 

.77 

20 

.0 

0 

3 

1 

KING  CITY 

68. OM 

38. 7M 

5  3  •  4M 

1.2 

85 

7 

23 

1  8  + 

343 

0 

0 

6 

0 

2.71 

2.01 

1.32 

20 

.0 

0 

5 

2 

LIvERMORE   2  SSW 

65.5 

37.7 

51,6 

1.9 

8  0 

7 

23 

1  7 

392 

0 

0 

3 

0 

2.24 

.63 

1.31 

20 

.0 

0 

4 

1 

LOS  6AT0S 

67.5 

39.8 

53.7 

0.3 

85 

6 

28 

16 

334 

0 

0 

2 

0 

4.57 

2.01 

2.00 

30 

.0 

0 

4 

3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

63  .5 

41.6 

52.6 

75 

14+ 

30 

17 

368 

0 

0 

1 

0 

3.23 

1.42 

20 

.0 

0 

4 

3 

MONTEREY 

65.6 

45.9 

55.8 

84 

5 

38 

18 

275 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.66 

20 

.0 

0 

6 

1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

64.5 

44.  1 

54.3 

86 

5 

35 

19 

316 

0 

0 

0 

0 

1.67 

.76 

20 

.0 

0 

5 

1 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

61  .0 

44.6 

52.8 

76 

7 

33 

21  + 

358 

0 

0 

0 

0 

3.29 

1.20 

20 

.0 

0 

4 

3 

MOUNT  HAMILTON 

52. 4M 

40. 4M 

46.  4M 

2.2 

67 

8  + 

27 

21 

554 

0 

0 

3 

0 

2.15 

.70 

.79 

30 

1.0 

T 

20 

4 

2 

NACIMIENTO  DAM 

68.8 

35.7 

5  2.3 

85 

8 

23 

18 

373 

0 

0 

7 

0 

2.48 

1.19 

20 

.0 

0 

3 

2 

OAKLAND  WB  AP  R 

62.3 

44.2 

53.3 

0.5 

76 

5 

33 

17 

345 

0 

0 

0 

0 

3.96 

2.01 

1.59 

30 

.0 

0 

5 

4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

64.0 

40. e 

52.4 

78 

7 

27 

17 

371 

0 

0 

2 

0 

2.66 

1  .70 

20 

.0 

0 

3 

2 

Paso  rosles 

68.0 

33.4 

50.7 

84 

8  + 

1  7 

18 

421 

0 

0 

1  3 

0 

1.99 

.72 

20 

.0 

0 

5 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

65.7 

35.0 

50.4 

82 

8  + 

20 

18 

432 

0 

0 

9 

0 

1.82 

.65 

25 

.0 

0 

4 

2 

P I NNACL ES  NM 

67.6 

35.5 

51.6 

85 

6 

22 

1  7 

397 

0 

0 

10 

0 

3.15 

1  .40 

20 

.0 

0 

5 

2 

P I SMO  BEACH 

63.3 

44.  3 

53.8 

76 

4 

35 

20 

331 

0 

0 

0 

0 

1.82 

1.00 

20 

.0 

0 

4 

1 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

62.1 

47.0 

54.6 

73 

5 

40 

4 

306 

0 

0 

0 

0 

2.75 

1.08 

20 

.0 

0 

4 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

65.4 

38.3 

51.9 

75 

14  + 

26 

17 

384 

0 

0 

2 

0 

2.52 

1.10 

20 

.0 

0 

4 

3 

rHlLJl     V  A  L  L  il  1 

63.8 

28.5 

46.2 

80 

7 

12 

18 

558 

0 

0 

23 

0 

3.18 

1.62 

20 

.0 

0 

5 

2 

Drnunnn    r*  T  T  v 
KLUWUUU    L  1  1  T 

65.0 

41.7 

5  3.4 

1.3 

80 

6 

29 

1  7 

342 

0 

0 

1 

0 

3.11 

1.25 

1.46 

20 

.0 

0 

5 

3 

oir  umaai  r. 
k  1 1_  nnupt  u 

63.8 

46.4 

55.1 

78 

8 

34 

1  7 

289 

0 

0 

0 

0 

4.20 

1.75 

20 

.0 

0 

4 

4 

c  A  I  W  T    madvc    f~ r\\  i  cr"P 

62.0 

35.0 

48  .  5 

73 

7 

19 

17 

491 

0 

0 

13 

0 

4.56 

1.84 

30 

.0 

0 

5 

4 

66.7 

42.7 

54.  7 

1.2 

85 

5 

30 

17 

303 

0 

0 

2 

o 

20 

.0 

0 

3 

1 

^  A  1    1MAC     CAA  AD 
JflL 1 nttl    r  A  A    A  r 

64.7 

40.9 

52.8 

85 

5 

30 

16 

358 

0 

0 

3 

0 

1.47 

.50 

20 

.0 

0 

4 

1 

Q  a  At    AMTCiAiin  urccinu 

67.4 

32.4 

49,9 

83 

7 

20 

18  + 

448 

0 

0 

17 

0 

4.86 

2.04 

20 

•  0 

o 

5 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

61.2 

44.  5 

52,9 

80 

5 

38 

21 

356 

0 

0 

0 

0 

4.70 

1.35 

29 

.0 

0 

7 

4 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

62.0 

44.4 

53.2 

1.2 

75 

6 

36 

17 

346 

0 

0 

0 

o 

4.37 

2.75 

1.36 

30 

.0 

0 

5 

5 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

62.8 

50.1 

56.5 

0.7 

77 

5 

41 

20 

246 

0 

0 

0 

0 

4.44 

2.17 

1.03 

20 

.0 

0 

6 

5 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

62.7 

40.3 

51.5 

80 

6 

28 

17 

398 

0 

0 

3 

0 

3.40 

1.46 

20 

•  0 

o 

2 

SAN  JOSE  R 

65  .5 

45.4 

55.5 

0.5 

80 

6 

35 

17 

281 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.46 

.84 

30 

.0 

0 

5 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67.9 

43.8 

55.9 

2.7 

87 

6 

33 

19 

275 

0 

0 

0 

0 

4.60 

2.75 

2.33 

20 

.0 

0 

4 

3 

SAN  MATEO 

65.0 

45.7 

55.4 

79 

6 

36 

17 

285 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.45 

20 

.0 

0 

4 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65  .9 

42.5 

54.2 

- 

0.3 

79 

6 

32 

17 

317 

0 

0 

1 

0 

3.70 

2.52 

1.94 

20 

.0 

0 

4 

2 

SANTA  CRUZ 

64.8 

39.8 

2.3 

85 

5 

2  7 

1 7 

373 

0 

0 

3 

0 

3.66 

.58 

1.31 

20 

.0 

0 

5 

2 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

61.8 

42.9 

52.4 

74 

8  + 

34 

20  + 

371 

0 

0 

0 

0 

4.07 

1.35 

30 

.0 

0 

5 

4 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

64.8 

36.1 

50.5 

75 

5 

23 

19  + 

430 

0 

0 

10 

0 

3.30 

1.17 

1.13 

30 

.0 

0 

4 

4 

WAT SONV I LL E  WATERWORKS 

65.3 

38.6 

52.0 

83 

7 

28 

17 

381 

0 

0 

5 

0 

2.34 

1.06 

20 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

52.7 

1.5 

3.  16 

.97 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

65.3 

42.6 

54.  0 

0.6 

78 

6 

34 

18 

322 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.28 

1.02 

20 

.0 

0 

4 

2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Static 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

■ITINUEP  .  NOVEMBER  1961 


Temperature 

Precipitation 

Station 

,  E 
o  E 

<  1 

v  E 
£  1 

<  i 

i" 
< 

» 

B 
a. 
a 

Term  Means 

Q 

i 

B 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

° 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

M 

Total 

a 
I 

6 

o 
° 

.  ]  0  or  More 

.50  or  More 

1. 00  or  More 

5  ; 
I  < 

0  i 

- 1 

5  f 

o  1 

IOCH  PUMP  PLT  3 

64.9 

38.7 

51.8 

76 

5  + 

29 

17 

391 

0 

0 

4 

0 

2.33 

.96 

20 

.  0 

0 

4 

2 

o 

MTN 

66.8 

40.6 

53.7 

- 

1.5 

80 

9  + 

33 

17 

334 

0 

0 

0 

0 

3.17 

.82 

1.65 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

ERRY 

62.5 

33.2 

47.  9 

- 

3.4 

76 

9  + 

2  3 

19  + 

508 

0 

0 

14 

0 

3.43 

1.00 

1.77 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

ERSFIELO  WB  AP  R 

66.0 

41.9 

54.0 

- 

2.2 

80 

8  + 

34 

17 

324 

0 

0 

0 

0 

.67 

.24 

.45 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CREEK   PH  1 

53.6 

37.5 

45.6 

- 

3.0 

68 

6  + 

23 

21 

576 

0 

0 

7 

0 

3.55 

.68 

1.71 

20 

12.0 

6 

21  + 

6 

2 

1 

TONWILLOW 

66.4 

36.6 

51.5 

78 

9 

24 

19 

399 

0 

0 

6 

0 

.67 

.30 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

AVERAS   BIG  TREES 

55.9 

30.6 

43.3 

- 

1.1 

70 

14+ 

20 

21  + 

650 

0 

0 

19 

0 

4.50 

- 

.85 

1.98 

30 

10. 0 

8 

21 

5 

4 

1 

P  PARDEE 

64.6 

41.9 

53.3 

- 

1.6 

79 

9 

34 

17  + 

344 

0 

0 

0 

0 

1.76 

- 

.48 

.58 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

HAY  BULL  RUN  RCH 

63.5 

36.0 

49.8 

78 

9 

25 

17 

449 

0 

0 

5 

0 

2.75 

1.01 

26 

.0 

0 

4 

4 

1 

RRY  VALLEY  DAM 

57. 3M 

26.  3M 

41. 8M 

72 

6 

15 

21  + 

690 

0 

0 

26 

0 

3.66 

1.23 

30 

14.0 

10 

21  + 

4 

3 

3 

LINGA 

66.9 

37.9 

52.4 

- 

1.8 

81 

9 

26 

18 

370 

0 

0 

3 

0 

1  .40 

.89 

.90 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORAN   IRRIG  DIST 

65.4 

35.1 

50.3 

79 

9  + 

23 

18 

436 

0 

0 

9 

0 

.81 

.26 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

AIR 

64.4 

36.0 

50.2 

2.3 

77 

9 

24 

17 

435 

0 

0 

7 

0 

2.24 

1.17 

1.19 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

LEYS 

60. 7M 

2  5.7M 

43.  2M 

- 

3.2 

76 

5 

13 

17 

649 

0 

0 

25 

0 

4.74 

.90 

1.74 

20 

T 

0 

5 

4 

2 

CTRA  PH 

65.9 

34.6 

50.3 

- 

3.5 

82 

6 

26 

17+ 

437 

0 

0 

10 

0 

2.89 

- 

.33 

1.03 

30 

.0 

0 

5 

3 

1 

E  POINTS  5  SSW 

64.9 

35.8 

50.4 

78 

9 

19 

19 

431 

0 

0 

7 

0 

1.06 

.70 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

SNO  WB  AP  R 

65.7 

38.1 

51.9 

- 

1.6 

81 

9 

27 

18 

382 

0 

0 

4 

0 

1.60 

.85 

.91 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

ANT  GOVT  CAMP 

66.3 

37.8 

52.1 

80 

10  + 

28 

17  + 

379 

0 

0 

5 

0 

1.79 

.65 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

NT  FOREST 

44.3 

29.2 

36.8 

- 

4.2 

57 

7  + 

16 

22 

843 

0 

2 

22 

0 

4.02 

- 

.02 

1.90 

21 

19.0 

14 

21 

5 

3 

1 

NT  GROVE 

49.1 

27.2 

38.2 

68 

7 

14 

22  + 

797 

0 

2 

24 

0 

5.89 

2.61 

21 

29.1 

22 

21 

4 

4 

3 

FORD 

66.6 

35.4 

51.0 

- 

1.4 

81 

6 

21 

19 

415 

0 

0 

9 

0 

1.11 

.46 

.47 

25  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

CH  HETCHY 

59. 1M 

30. 3M 

44. 7M 

- 

1.9 

74 

8 

23 

17 

60  5 

0 

0 

22 

0 

3.11 

- 

.65 

.92 

26 

1 

21  + 

4 

4 

0 

TINGTON  LAKE 

48.3 

27.5 

37.9 

- 

2.1 

65 

5 

13 

21 

805 

0 

1 

24 

0 

3.61 

.42 

1.76 

20 

31.3 

21 

30 

6 

2 

1 

IA 

61  .8 

39.9 

50.9 

- 

2.9 

77 

8 

30 

16 

417 

0 

0 

4 

0 

3.44 

2.33 

1.78 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

IN  RIVER  PH  1 

67.5 

48.4 

58.0 

- 

1.1 

82 

8  + 

40 

22 

224 

0 

0 

0 

0 

1.08 

.23 

.51 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

|  RIVER  PH  3 

65.9 

34.8 

50.4 

86 

6 

22 

19 

431 

0 

0 

13 

0 

2.34 

1.22 

25 

.0 

0 

2 

2 

1 

TLEMAN   CITY   1  SSW 

66.4 

39.7 

53.1 

79 

10  + 

30 

19  + 

354 

0 

0 

3 

0 

.81 

.31 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

TLEMAN  STA 

68.0 

44.9 

56.5 

81 

9  + 

36 

19 

256 

0 

0 

0 

0 

.71 

.39 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

5HTS  FERRY  2  SE 

64.1 

35.3 

49.7 

78 

10 

21 

17 

454 

0 

0 

1  1 

0 

2.40 

.85 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

[grand 

64.9 

38.4 

51.7 

- 

1.3 

78 

8  + 

26 

17 

394 

0 

0 

6 

0 

2.38 

1.15 

.90 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

ON  COVE 

65.8 

40.7 

53.3 

- 

1.3 

79 

7 

32 

18 

347 

0 

0 

1 

0 

1.47 

.18 

.66 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

DSAY 

66.5 

36.5 

51.5 

- 

1.7 

80 

9 

26 

19 

399 

0 

0 

6 

0 

1.88 

.89 

.82 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

I 

64.6 

37.9 

51  .  3 

- 

0.2 

77 

8 

23 

17 

404 

0 

0 

4 

0 

2.54 

1.03 

.98 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

BANOS 

65.5 

37.1 

51  .  3 

- 

2.1 

77 

9  + 

25 

17 

40  3 

0 

0 

6 

0 

1.49 

.65 

.66 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

ERA 

67.1 

37.2 

52.2 

- 

0.9 

82 

10  + 

25 

18 

378 

0 

0 

4 

0 

2.02 

1.05 

.97 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

DEVILLE  ISLAND 

64.0 

38.3 

51.2 

75 

8  + 

26 

17 

409 

0 

0 

3 

0 

2.20 

.91 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

ICOPA 

66.0 

42.8 

54.  4 

- 

2.2 

79 

9 

30 

19 

316 

0 

6 

4 

0 

.32 

- 

.13 

.17 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

ZED  FIRE  STA  2 

66. 7M 

38. 7M 

52. 7M 

0.5 

79 

9 

27 

18 

362 

0 

0 

4 

0 

2.38 

1.21 

1.01 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

pLEWATER 

64.9 

40.9 

52.9 

- 

2.0 

77 

9 

29 

19 

359 

0 

0 

3 

0 

.64 

.26 

.29 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

ESTO 

64.4 

37.8 

51  .  1 

- 

1  . 1 

78 

6 

25 

17 

411 

0 

0 

3 

0 

2.21 

1.18 

.82 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

Man  2  nw 

63.6 

37.7 

50.7 

4.0 

75 

6 

26 

17 

423 

0 

0 

6 

0 

2.66 

1.81 

1.33 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

TH  FORK  RS 

62. 6M 

32. 2M 

47.  4M 

76 

8 

24 

18 

521 

0 

0 

14 

0 

3.75 

.46 

1.40 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

PALE  WOODWARD  DAM 

63.9 

36.5 

50.2 

2.8 

76 

9 

26 

16 

436 

0 

0 

7 

0 

1.80 

.  54 

.57 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

!SGE  COVE 

66.2 

37.0 

51.6 

- 

2.2 

80 

10  + 

28 

19  + 

395 

0 

0 

4 

0 

1.72 

.61 

.54 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

□CHE  JUNCTION 

61.3 

42.1 

51.7 

74 

9 

32 

19  + 

3  91 

0 

0 

2 

0 

1.28 

20 

0 

1 

TERVILLE 

67.3 

38.4 

52.9 

- 

1.5 

80 

8 

29 

18 

355 

0 

0 

3 

0 

2.03 

1.10 

.96 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

1  SPRINGS  PH 

61.2 

36. 2M 

48. 7M 

77 

5 

28 

21 

478 

0 

0 

9 

0 

3.86 

1*60 

30 

7.0 

2 

29 

3 

1 

pRA 

65.3 

36.5 

50.9 

- 

1.0 

79 

10  + 

28 

17 

418 

0 

0 

5 

0 

3.04 

.24 

1.08 

26 

.0 

0 

4 

1 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

55.5 

29.4 

42.5 

73 

6 

18 

17 

21 

0 

4.72 

20 

16 

21 

5 

1 

:kton  faa  ap 

64.8 

40.5 

52.7 

76 

4 

27 

17 

362 

0 

0 

1 

0 

2.36 

.72 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

kKTON  FIRE   STA  4 

63  .4 

38.4 

50.9 

- 

1.2 

74 

5 

26 

17 

416 

2.13 

.79 

1.06 

20 

.0 

4 

1 

1 

i:kton  mowry  bridge 

65.2 

36. 9M 

51.  1M 

77 

4 

26 

17 

415 

0 

0 

5 

0 

2.23 

.98 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

fiCHAPI 

57.5 

30.9 

44.2 

70 

8  + 

18 

19  + 

616 

1  7 

0 

.38 

T 

1 

0 

0 

J)N  RANCHO 

66.2 

43.4 

54.8 

- 

0.3 

83 

6 

35 

22 

303 

0 

0 

0 

0 

.47 

- 

.65 

.30 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

iiE  RIV  EDISON  PH  2 

67.9 

38.2 

53.1 

0.4 

2  7 

1 9 

352 

0 

0 

.93 

1.15 

.0 

5 

2 

1 

JlR  CREEK  PH 

61.7 

35.6 

48.7 

- 

0.9 

76 

9  + 

28 

17 

485 

0 

0 

7 

0 

4.21 

- 

.85 

1.48 

30 

.0 

0 

B 

3 

1 

rY  CARBONA 

399 

0 

0 

4 

0 

1.78 

1.03 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

:Y  PUMPING  PLANT 

63.5 

39.3 

51.4 

75 

4 

30 

18  + 

402 

0 

0 

4 

0 

2.50 

1.26 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

iAL  I A 

66.9 

39.9 

5  3.4 

1.9 

82 

8 

3  i 

1  8 

342 

0 

0 

3 

0 

1.47 

.65 

.46 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

:o 

65.9 

37.9 

51.9 

- 

2.1 

79 

10 

28 

19 

385 

0 

0 

0 

1.03 

.56 

.42 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

GMITE  NP 

55.0 

29.0 

42.0 

- 

2.4 

69 

8  + 

21 

19 

684 

0 

0 

27 

0 

3.53 

- 

.28 

1.27 

20 

7.2 

4 

21 

6 

4 

1 

division 

50.0 

- 

1 .  1 

2.31 

.32 

IJTH  COAST  DRAINAGE 

INE 

68.0 

43.1 

55.6 

82 

5 

34 

22  + 

2B4 

0 

0 

0 

0 

.97 

.42 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

£.0N  PLEASURE  PIER 

65.1 

49.9 

57.5 

1.7 

79 

9  + 

44 

21 

221 

0 

0 

0 

0 

1.82 

.72 

.94 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

iETT  DAM 

68.1 

36.4 

52.3 

4.4 

83 

5 

2B 

19 

375 

0 

0 

9 

0 

1.02 

- 

.19 

.73 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

iJMONT  PUMPING  PLANT 

64.6 

40.7 

52.7 

76 

5 

33 

13  + 

363 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.13 

1.22 

21 

.0 

0 

.3 

1 

1 

BEAR  LAKE 

51.0 

21.0 

36.0 

62 

3 

6 

17 

863 

0 

0 

7  9 

0 

2.80 

1.10 

20 

5.0 

4 

21 

5 

2 

1 

!  TA 

71.3 

45.5 

58.4 

- 

0.5 

88 

7 

34 

23 

202 

0 

0 

0 

0 

.67 

- 

.34 

.37 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

jiANK  WB  AP  R 

69.2 

47.0 

58.1 

- 

1.8 

85 

5 

39 

22  + 

215 

0 

0 

0 

0 

2.70 

1.72 

1.42 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

felLLO  NM  R 

66.4 

50.6 

58.5 

82 

n 

43 

21 

204 

0 

0 

0 

0 

.92 

.40 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

i'-lUMA  DAM 

70.0 

40.5 

55.3 

88 

6 

31 

19 

286 

0 

0 

1 

0 

3.92 

2.17 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

'0 

65.6 

36. 2M 

50. 9M 

78 

3 

23 

16 

415 

0 

0 

1  2 

0 

.77 

.24 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

jpGA  PARK  PIERCE  COL 

70.7 

44.2 

57.5 

85 

8 

33 

19 

236 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1.41 

20 

.0 

0 

3 

2 

2 

|.A  VISTA 

67.  2M 

48. 9M 

58.  1M 

0.6 

83 

8 

40 

23  + 

0 

0 

0 

0 

.56 

_ 

.32 

.30 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

"(EMONT   POMONA  COLLEGE 

68.5 

44.2 

56.4 

- 

2.4 

87 

5 

34 

26 

259 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.02 

.0 

0 

0 

)NA 

69.4 

43.8 

56.6 

- 

1.9 

85 

8 

33 

22  + 

258 

0 

0 

0 

0 

.99 

.12 

.60 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

'ER  CITY 

70.  4M 

48. 2M 

59. 3M 

87 

5 

40 

22 

182 

0 

0 

0 

0 

2.39 

1.13 

20 

.0 

0 

3 

2 

2 

IMA 

63.7 

30.6 

47.2 

79 

9 

18 

18 

530 

0 

0 

20 

0 

.93 

.63 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

:umaca 

56.0 

30.0 

43.0 

- 

3.7 

68 

3 

16 

19 

652 

0 

0 

21 

0 

2.28 

.24 

1.52 

21 

T 

0 

3 

2 

1 

:  :apitan  dam 

72.9 

47.0 

60.0 

87 

6 

41 

19 

166 

0 

0 

0 

0 

.83 

.43 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

1  NORE 

70.2 

38.9 

54.6 

- 

3.0 

83 

4 

26 

19 

307 

0 

0 

8 

0 

1.07 

.12 

.73 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

:-!)NDID0 

68.9 

42.7 

55.8 

- 

1.5 

86 

5 

33 

22  + 

273 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.18 

.81 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

1  'ANA  KAISER 

70.3 

47.5 

58.9 

84 

7  + 

38 

19  + 

213 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.70 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

l.ESPIE  FIELD 

71  .5 

44.6 

58.  1 

89 

5 

34 

22 

210 

0 

0 

0 

0 

.90 

.37 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

IjiHAW  DAM 

64  .4 

32.4 

48.4 

87 

5 

21 

19 

491 

0 

0 

2  0 

0 

2.30 

1.54 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

ll.LWILD  RS 

58  .OM 

30.  6M 

44.  3M 

71 

5 

17 

17 

613 

0 

0 

2  0 

0 

1.77 

.68 

20 

.0 

0 

0 

1  AN  WYNOLA 

60.2 

36.3 

48.  3 

71 

28  + 

24 

19 

496 

0 

0 

9 

0 

1.89 

.78 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

-  JNA  BEACH 

67. 1M 

46. 1M 

56.  6M 

2.6 

85 

5 

39 

22  + 

253 

0 

0 

0 

0 

.74 

.48 

.50 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

-IESA 

69.7 

48. 5M 

59. 1M 

88 

5 

40 

23  + 

192 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.47 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

!(:'OC  SEWAGE  PLANT 

66.3 

39.5 

52.9 

82 

5 

30 

18 

355 

0 

0 

4 

0 

2.45 

1  .44 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

■'i  BEACH 

69.2 

51.0 

60.  1 

0.8 

87 

7  + 

45 

23  + 

169 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.53 

.77 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

BEACH  WB  AP 

70.7 

50.2 

60.  5 

88 

42 

28 

153 

0 

0 

0 

0 

1.41 

.72 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

1  ANGELES  WB  AP  R 

68.4 

49.7 

59.1 

0.2 

87 

5 

43 

22 

182 

0 

0 

0 

0 

1.88 

.78 

.96 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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B 

o 
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-g 
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a 
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Snow,  Sleet 

No  of  I 

• 
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° 
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Q 

o 
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o 
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■ 

S 
o 

• 
• 
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.,  | 

s  > 

s  > 

..  , 
o  i 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

68.8 

51.5 

60.2 

1.9 

86 

5 

46 

19 

161 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.99 

1.23 

20 

.0 

0 

3 

2 

MILL  CREEK  2 

65.2 

45.5 

55.4 

77 

5 

36 

17 

284 

0 

0 

0 

0 

1.84 

.29 

1.09 

21 

.0 

0 

3 

1 

MT  BALDY  NOTCH 

45  .5 

26. 5M 

36. OM 

60 

3 

15 

22  + 

861 

0 

3 

23 

0 

4.05 

1.50 

20 

25.0 

3 

Mf  WILSON  FC   338B  // 

55.6 

37.9 

46.8 

66 

7  + 

24 

21 

543 

0 

0 

8 

0 

3.26 

1.38 

20 

2.0 

0 

5 

2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61.5 

49.5 

55.5 

_ 

3.3 

78 

6 

43 

22 

282 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.38 

.69 

25 

.0 

0 

3 

2 

NORTH  HOLLYWOOD 

69  .6M 

48. 8M 

59. 2M 

83 

5 

42 

21  + 

189 

0 

0 

0 

0 

2.84 

1.43 

20 

.0 

0 

OCEANS  I DE  CAMP  PENDLETON 

65.6 

45.7 

55.7 

86 

5 

29 

18 

289 

0 

0 

2 

0 

.84 

.27 

25+ 

.0 

0 

3 

0 

OJAI 

71.7 

37.8 

54.8 

_ 

2.8 

89 

6 

31 

22 

299 

0 

0 

3 

0 

4.44 

2.91 

2.87 

20 

.0 

0 

4 

2 

OXNARD 

68.8 

43.1 

56.0 

2.5 

85 

7 

35 

19 

269 

0 

0 

0 

0 

2.43 

1.25 

.87 

26 

.0 

0 

5 

2 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

59.1 

36.4 

47.8 

69 

5  + 

23 

17 

509 

0 

0 

12 

0 

2.34 

1.67 

20 

T 

0 

2 

2 

PASADENA 

71.5 

46.5 

59.0 

_ 

1.0 

88 

5 

40 

23  + 

192 

0 

0 

0 

0 

2.57 

.93 

1.45 

20 

.0 

0 

4 

2 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

64.  2 

44.0 

54.1 

83 

5 

34 

17 

319 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.08 

20 

.0 

0 

3 

2 

POMONA 

69.8 

42.0 

55.9 

_ 

0.3 

88 

5 

33 

19 

274 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.02 

.77 

20 

.0 

0 

2 

2 

RAMONA  SPAULDING 

69.2 

41.0 

55.  1 

84 

4 

27 

19 

295 

0 

0 

4 

0 

1.22 

.45 

20 

.0 

0 

5 

0 

REDLANDS 

70.1 

42.7 

56.4 

1.2 

89 

4 

35 

22  + 

253 

0 

0 

0 

0 

1.13 

- 

.09 

.49 

21 

.0 

0 

3 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

70.8 

43.  3M 

57. 1M 

_ 

1.0 

86 

6 

34 

22 

235 

0 

0 

0 

0 

.72 

- 

.21 

.39 

25 

.0 

0 

2 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

70.1 

41.3 

55.7 

85 

9  + 

33 

22  + 

276 

0 

0 

0 

0 

.65 

.26 

26 

.0 

0 

3 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

66. A 

46.5 

56.5 

81 

5 

38 

19+ 

261 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.66 

2.20 

20 

.0 

0 

5 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70.1 

41.8 

56.  0 

_ 

2.6 

85 

7  + 

32 

22 

263 

0 

0 

1 

0 

1.41 

- 

.06 

.54 

25 

.0 

0 

3 

1 

SAND8ERG  WB  //R 

52. A 

37.8 

45.  1 

- 

4.4 

70 

9 

28 

21 

590 

0 

0 

6 

0 

2.80 

2.10 

1  .66 

25 

4.7 

3 

25 

3 

2 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

69.2 

51.4 

60.3 

0.5 

83 

8 

44 

23  + 

152 

0 

0 

n 

0 

.79 

- 

.  04 

.36 

25 

•  0 

0 

2 

0 

SAN  FERNANDO 

69.6 

48.4 

59.0 

- 

1.7 

85 

8 

37 

19 

199 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.83 

1 .00 

25 

.0 

0 

3 

2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

72.2 

44.2 

58.2 

92 

5 

36 

22 

204 

1 

0 

0 

0 

2.49 

1.55 

20 

0 

3 

2 

SAN  JACINTO 

71.2 

37.8 

54.5 

- 

1.7 

88 

5 

25 

19 

317 

0 

0 

10 

0 

.56 

- 

.50 

.26 

20 

.0 

0 

2 

0 

SAN  PEDRO 

65.0 

53.4 

59.2 

1.1 

82 

7 

46 

17 

190 

0 

0 

2.13 

1.15 

.96 

25 

0 

3 

3 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

71  ,0M 

48. 4M 

59.  7M 

0.6 

88 

7 

39 

22 

180 

0 

0 

0 

0 

.38 

- 

.96 

.31 

20 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

69.8 

45.4 

57.6 

_ 

0.5 

84 

8  + 

40 

17 

217 

3.74 

2.44 

2.63 

20 

.0 

2 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67.6 

41.7 

54.  7 

82 

8  + 

34 

14 

301 

0 

0 

0 

0 

2.31 

1.42 

20 

.0 

0 

3 

2 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

66.3 

_ 

3.2 

.86 

.0 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

66.1 

52.5 

59^ 

85 

5 

46 

23+ 

184 

0 

0 

0 

0 

1.53 

1.15 

25 

.0 

0 

2 

1 

SANTA  PAULA 

70. A 

87 

37 

21  + 

255 

0 

0 

3.80 

2.42 

20 

.0 

SUNLAND 

71  .1 

44.6 

57.9 

86 

8 

35 

21 

234 

0 

0 

0 

0 

2.36 

1.15 

25  + 

.0 

0 

2 

2 

T  ORPANCE 

69. 8M 

_ 

1.2 

0 

0 

0 

0 

.44 

.0 

0 

2 

2 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

70.8 

44.6 

57.7 

0.9 

88 

7 

34 

22 

226 

0 

0 

0 

0 

1.12 

- 

.10 

.52 

26 

.0 

0 

3 

1 

UCLA 

68.3 

53.6 

61.0 

85 

6 

47 

29  + 

160 

0 

0 

0 

0 

2.61 

1.16 

25 

.0 

0 

3 

2 

UPLAND  3  N 

68. A 

42.7 

55.6 

85 

5 

34 

22  + 

285 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.85 

20 

.0 

0 

3 

2 

WARNER  SPRINGS 

64. 5M 

31. 5M 

48. OM 

3.7 

77 

4 

18 

13 

502 

0 

0 

20 

0 

1.12 

- 

.13 

.41 

21 

.0 

0 

4 

0 

YORBA  LINDA 

72. OM 

46. 3M 

59.  2M 

2.0 

87 

7 

37 

22 

201 

0 

0 

0 

0 

.89 

- 

.39 

.59 

25 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

55.0 

_ 

2.3 

1 .  84 

.  28 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

62.9 

36.6 

49.8 

78 

10 

21 

18 

452 

0 

0 

6 

0 

.92 

.55 

25 

.0 

0 

2 

1 

BAKER   9  NNW 

68.0 

42.2 

55.  1 

80 

9 

28 

19 

292 

0 

0 

3 

0 

.13 

.13 

21 

.0 

0 

1 

0 

BARSTOW 

66.2 

37.3 

51.8 

77 

11  + 

27 

19 

391 

0 

0 

7 

0 

.46 

.19 

25 

.0 

a 

3 

0 

BEAUMONT   1  E 

64.8 

37.5 

51.2 

_ 

4.2 

78 

3 

25 

19 

407 

0 

0 

6 

0 

1.48 

.13 

.66 

21 

.0 

0 

3 

1 

BISHOP  WB  AP  R 

60.0 

26.0 

43.0 

_ 

3.2 

76 

7 

12 

18 

655 

0 

0 

2  7 

0 

.56 

.08 

.43 

20 

T 

T 

20 

2 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

47.7 

25.9 

36.8 

58 

9+ 

8 

21 

638 

0 

1 

24 

0 

2.52 

1.04 

20 

29.0 

18 

21 

4 

2 

BLYTHE 

72.5 

42.1 

57.3 

_ 

2.8 

82 

10 

30 

19 

220 

0 

1 

0 

.03 

- 

.22 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

73.2 

48.3 

60.8 

84 

4 

36 

19 

141 

0 

0 

0 

0 

.12 

.09 

21 

.0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

72.9 

41.4 

57.2 

85 

6 

29 

22 

233 

c 

0 

3 

0 

.01 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

73.7 

44.3 

59.  0 

_ 

3.8 

84 

4 

34 

22 

174 

0 

0 

0 

0 

.04 

- 

.06 

.02 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

CANTIL 

65  .7 

34. OM 

49.  9M 

79 

4 

20 

18 

446 

0 

0 

11 

0 

.81 

.50 

25 

.0 

0 

2 

1 

DAGGETT  FAA  AP 

67.0 

38.8 

52.9 

80 

10 

28 

18 

356 

0 

0 

5 

0 

.29 

.24 

20 

.0 

0 

1 

0 

DEATH  VALLEY 

72.5 

46.9 

59.7 

_ 

1  .8 

84 

4 

35 

19  + 

177 

0 

0 

0 

0 

.25 

.08 

.20 

25 

.0 

0 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

53.0 

24.2 

38.6 

65 

8  + 

1  1 

19 

785 

0 

0 

27 

0 

D  .12 

D  .08 

25 

1.2 

T 

25 

0 

0 

EAGLE  MTN 

69.0 

50.1 

59.6 

80 

5 

39 

19 

170 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

73.9 

39.9 

56.9 

_ 

5.6 

95 

n 

31 

22 

239 

1 

0 

2 

0 

.05 

- 

.05 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

59.0 

40.  1 

49.6 

2.5 

74 

10 

31 

18 

458 

0 

0 

2 

0 

2.73 

1.59 

1.40 

26 

.0 

0 

4 

2 

HA  I  WEE 

57.2 

35.1 

46.2 

3.1 

72 

8 

26 

19  + 

559 

0 

0 

8 

0 

1.22 

.81 

.47 

26 

.0 

0 

3 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

70.7 

46.9 

58.  8 

82 

11* 

28 

19 

197 

0 

0 

2 

0 

.08 

.08 

21 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

74.6 

46.4 

60.5 

1.8 

83 

9  + 

37 

23 

136 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.07 

.03 

8 

.0 

a 

0 

0 

INDEPENDENCE 

61  .OM 

30. 4M 

45.  7M 

74 

15 

19 

18 

0 

0 

0 

.44 

.02 

.0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

77.4 

42.8 

60.1 

_ 

2.7 

89 

5 

33 

22  + 

163 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

64.4 

34.2 

49.3 

76 

15* 

21 

19 

464 

0 

0 

7 

0 

1.15 

.0 

0 

IRON  MTN 

69.5 

47.6 

58.6 

82 

5 

37 

23 

195 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

50. 7M 

32. 6M 

41. 7M 

63 

3 

25 

22 

692 

0 

0 

IS 

0 

4.33 

2.23 

20 

& 

3 

LANCASTER 

63.7 

34.6 

49.  2 

77 

9  + 

21 

19  + 

469 

0 

0 

9 

0 

1.58 

.83 

25 

.0 

0 

2 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

59.7 

39.0 

49.4 

76 

15 

29 

17 

459 

0 

0 

5 

0 

.66 

.38 

25 

.0 

0 

2 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

65.6 

34.1 

49.9 

76 

15  + 

22 

18 

446 

0 

0 

1  1 

0 

.12 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

75. 8M 

45. 1M 

60. 5M 

84 

8 

35 

23  + 

145 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

57.8 

41.2 

49.  5 

70 

4 

29 

21 

459 

0 

0 

3 

0 

.19 

.17 

21 

.  3 

0 

1 

0 

MOUNTAIN  PASS 

58. 3M 

34. 9M 

46.  6M 

81 

11 

23 

17 

545 

0 

0 

8 

0 

.34 

.31 

21 

2.0 

0 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

68.5 

47.2 

57.9 

80 

10  + 

36 

22  + 

216 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

29 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

64.3 

38.3 

51.3 

0.9 

79 

3 

29 

22  + 

401 

0 

0 

4 

0 

1.10 

.47 

.76 

25 

.0 

0 

2 

1 

PALMDALE   FAA  AP 

63.0 

32.7 

47.  9 

79 

3 

21 

19 

509 

0 

0 

I  4 

0 

1  .00 

.6* 

25 

.0 

0 

2 

1 

PALM  SPRINGS 

73.8 

47.  5M 

60. 7M 

1.9 

87 

4 

36 

22 

164 

0 

0 

0 

0 

.31 

- 

.13 

.19 

21 

.0 

0 

1 

0 

r  A  KK  t.  K    KtiCKVUl K 

70.6 

60.3 

82 

13 

41 

22  + 

158 

0 

0 

0 

c 

.02 

•  02 

26 

.0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

59.4 

39.5 

49.  5 

70 

15  + 

29 

17 

461 

0 

0 

4 

0 

.79 

.53 

25 

.0 

0 

3 

1 

SQUIRREL   INN  2 

50.2 

4.7 

1 1 

672 

0 

0 

12 

0 

.41 

1.87 

1.3 

T 

1 

7 

2 

THERMAL   FAA  AP 

75.2 

43.8 

59.5 

87 

4 

34 

23  + 

174 

0 

0 

0 

0 

.04 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

66.9 

37.9 

52.4 

1.7 

79 

16+ 

25 

18 

370 

0 

0 

5 

0 

.77 

.43 

.28 

25 

.0 

0 

4 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

67.3 

40.1 

53.7 

77 

4 

28 

19 

334 

0 

0 

4 

0 

.25 

.19 

1 

.0 

0 

1 

0 

VALYERMO  RS 

62.6 

32.0 

47.3 

74 

15  + 

19 

17 

524 

0 

0 

16 

0 

1.32 

.56 

.65 

25 

.0 

0 

3 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

63.3 

33.9 

48.6 

76 

11 

23 

18 

485 

0 

0 

9 

0 

.48 

.27 

21 

.0 

0 

2 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

38.7 

14.1 

26.4 

50 

10+ 

-  1 

21 

1151 

0 

4 

30 

1 

.51 

.26 

21 

7.0 

12 

1 

3 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

29.0 

13.7 

21.4 

43 

10 

-  1 

16 

1304 

0 

21 

30 

1 

.95 

.60 

21 

10.0 

15 

1 

2 

1 

DIVISION 

51.0 

2.9 

.  71 

.02 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Day  of  Month 

Station 

0 

.  1 

_„  I 

2   |  3 

4  |   5   |  6 

7  8 

g 

10 

11  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  1  18 

19 

20 

21 

22  | 

23  | 

r.. 

97 

40  43 

30 

31 

iN  ESCONDIOO  FC261BE 

1  3* 

48 

■  01 

.08 

Into 

.37 

.13 

.17 

.02 

.05 

t  rs 

.74 

T 

• 

.32 

T 

T 

.01 

T 

■  02 

.08 

■  06 

■25 

DIN 

3.33 

.99 

T 

T 

•  01 

•  70 

.49 

1.14 

■PO 1 N F 

7.62 

•  1  0 

•  05 

•  44 

•  14 

•  44 

.44 

■  70 

2-25 

•  42 

1.22 

1.42 

0  CN  OAT  HT  FC446 

3  74 

■  33 

HE 

.97 

.23 

•  42 

■  13 

.  19 

T 

T 

lOENA 

2.60 

1.35 

.01 

.82 

.29 

.13 

JRAS  RS 

*n? 

.28 

■  04 

.38 

OLA 

1.01 

.57 

•  02 

■  30 

.  11 

.01 

(IN  PAC  UNION  COL 

5  03 

82 

1.10 

1.01 

OCH  F I BREBOARD  HILLS 

2.*7 

1.02 

.02 

.01 

■  02 

.38 

.01 

.34 

.67 

OCM  PUMP  PL  T  3 

2.33 

.96 

•  01 

.01 

.01 

.43 

.36 

.55 

•  91 

•  02 

■  42 

•  15 

■  22 

T 

.10 

*  10 

iYO  GRANDE 

2  01 

•  IS 

>YO  SECO  RS  FC  JOB  C 

2.74 

1  .30 

.03 

•  93 

•  23 

T 

.25 

NTN 

3.17 

.55 

1.65 

•  14 

.40 

.43 

>C  OIL  ANAHE  I M  1 

1.14 

•  52 

'11 

.37 

RRY 

3.43 

T 

1  .77 

.41 

.64 

.  24 

.21 

.16 

3  10 

65 

.32 

.02 

.06 

•  60 

.01 

1.40 

.ON  PLEASURE  PIER 

1.82 

.48 

.34 

.94 

.05 

•  01 

,A  CITY  PARK   FC  143 

3.43 

1  .60 

.76 

.93 

■  14 

US  RANCH 

R  9  NNW 

* 

.13 

T 

RSF J  EL  D  WB  AP  R 

•*7 

H  PH 

3.79 

1  .86 

.67 

.65 

.27 

.31 

•  03 

lESON  PARK. 

1.43 

T 

.78 

.04 

.61 

T 

ETT  OAM 

1  .02 

T 

.07 

•  73 

r 

•  22 

T 

1  50 

07 

.03 

.40 

•  01 

■MONT  PUMPING  PLANT 

1.78 

.09 

T 

1.22 

T 

.10 

.37 

T 

■MONT   1  E 

1.48 

.06 

.02 

.33 

.66 

.32 

.09 

AIR  FC  10 

?* 1  * 

1.33 

l*f* 

•  02 

.52 

LOMOND 

6  .45 

•  05 

2  .  00 

.45 

.46 

•  46 

1.27 

1.76 

ELEY 

4  30 

* 

* 

•  90 

1.08 

TESSA  LAKE 

2.76 

*6J 

•  02 

lot 

.49 

.42 

1.11 

BAR  RS 

5.13 

.06 

•  20 

.11 

.35 

.31 

.42 

1.93 

.15 

■  01 

.63 

.94 

'BEAR  LAKE 

2.80 

.33 

T 

1.10 

.  34 

.88 

.13 

T 

T 

.02 

T 

1  .26 

.15 

BEND  RS 

T 

•  09 

.0 

.19 

2.53 

CREEK  ph  l 

3.55 

1  .71 

.39 

.3b 

.46 

•  30 

.13 

DAL  TOM  DAM  FC    223  BE 

3.73 

2.39 

1.18 

.16 

PINES  PARK  FC  836 

3.88 

.13 

1  .34 

2.11 

.05 

•  23 

SUR  STATE  PARK 

5.05 

1.57 

.04 

.01 

1  •  36 

.06 

.63 

1.38 

TUJUNGA  DAM  FC  46  DC 

30 

1  63 

1  25 

.16 

.26 

'OP  CREEK    INTAKE  H 19. 

1.70 

1  .00 

.55 

.15 

|0P  WB  AP  R 

.56 

.43 

.01 

.12 

UNION  CARBIDE 

.03  T 

1.04 

.42 

•  42 

.09 

.52 

K  MOUNTAIN  2  SW 

4.63 

.02 

1.18 

•  1 1 

.10 

.12 

•  09 

.64 

.59 

1.78 

CANYON  WB  AP          / /ft 

T 

.24 

.90 

•  28 

.60 

.  70 

2.73 

J  LAKE  REDWOOD  CR 

9.10 

•  36 

1.92 

2.11 

1    .  <4i 

1*39 

.40 

.78 

.74 

HE 

.03 

T 

.02 

T 

.01 

T 

•  12 

.02 

.09 

T 

•  01 

|Ht  FAA  AP 

1.59 

.02 

.44 

•  15 

•  24 

.74 

.04 

.15 

•  37 

T 

/ILLE  HWY  HNTNC  STA 

8.73 

.02 

.75 

•  10 

.10 

.95 

4.63 

.37 

.67 

1.14 

!E60  DESERT  PARK 

.13 

T 

.13 

T 

ij'GO  SPRGS  3  NNC 

.01 

.01 

T 

T 

T 

JET  CANYON 

2.90 

1  .52 

1.19 

.  10 

.09 

IfcN  DAM 

6  38 

.06 

.03 

1.21 

.13 

•  26 

.05 

.25 

1.  17 

1.10 

2.12 

'  *ORD  RANCH 

.69 

.04 

.41 

.06 

.  18 

'SCOMB  2  NW 

9.60 

.28 

.18 

.61 

.04 

1.11 

1.10 

1.59 

2.57 

.70 

1.05 

.37 

•  04 

.02 

T 

•  02 

i  C1TY 

1  .27 

T 

.01 

.63 

.25 

.37 

.01 

I 

.58 

•  20 

T 

BCVILLE  A  NNW 

8.74 

.29 

.43 

1.61 

2.05 

1.43 

1.31 

1.60 

K5  FARNHAM  RCH 

2.33 

.35 

T 

.53 

.50 

.95 

1  f  CREEK  RS 

6.64 

.59 

.09 

•  05 

.67 

T 

■  49 

1.67 

.59 

.  36 

2.33 

"  *°RH 

10.09 

.01 

.70 

•  OB 

•  08 

4.40 

1  •  30 

•  94 

•  67 

.59 

,  ,  CREEK  PH 

9  12 

79 

03 

18 

" 

1  76 

^  7 

27 

3.B1 

.  IRDS  BAR  PH 

5.48 

.06 

.70 

.10 

.12 

•  40 

•  09 

.77 

.17 

1 64 

2.43 

.INK  f  I  RE  OEP  FC  226B 

2.50 

1  .25 

T 

.91 

•  05 

.29 

2.70 

T 

1  *  5a 

" 

.28 

NGAME 

3  .62 

1.28 

•  02 

* 

* 

*  <ifl 
* 

1  .04 

T 

.90 

I'  RANCH  1  S 

6.72 

.11 

.04 

.07 

.16 

.18 

.36 

.52 

.65 

1.67 

.27 

T 

.75 

1.70 

-  *i  RANCH 

4.10 

1.30 

■  01 

.01 

* 

.  72 

.54 

1.52 

u  WWI LLOW 

.67 

.15 

.30 

.11 

.  10 

.01 

T 

.43 

•  26 

.03 

.01 

T 

.07 

.03 

T 

*|IMA  DAM 

3.92 

2,17 

■  30 

.20 

1.20 

.05 

A 'ERAS  BIG  TREES 

4.50 

.68 

.67 

.07 

•  03 

.96 

.11 

1.98 

'ERAS  RESERVOIR 

2.50 

.97 

.  lb 

•  23 

•  03 

.21 

.90 

A  ICO  2  NE 

.07 

.05 

T 

.02 

T  T 

A  TOG* 

4  45 

.02 

•  10 

.15 

.93 

1.47 

*  HAS  R$ 

3.34 

T 

.09 

.01 

•  06 

.10 

T 

•  21 

.03 

1  .09 

1  .01 

T 

T 

.36 

.38 

I 

.77 

.01 

.12 

T 

T 

.17 

•  24 

.09 

T 

T 

A  PARDEE 

1  .76 

•  SB 

.18 

.05 

T 

.29 

.11 

.55 

A,  SAN  LUIS  OBISPO 

4.25 

2.55 

.13 

.15 

.97 

■  16 

.03 

.26 

A'ONVILLE  RS 

4  .92 

.05 

74 

*l 

.07 

59 

" 

2.30 

*    11  sw 

1.64 

.29 

.89 

.46 

Ji  RS 

.97 

.01 

.22 

.01 

T 

■  52 

.01 

•  20 

a  a  park  pierce  col 

3.14 

1.41 

1.38 

•  02 

.33 

*  L 

.81 

.31 

.50 

T 

.63 

2.35 

*  OU  POWER  HOUSE 

4.44 

.05 

.35 

\  06 

.04 

.02 

•  67 

.27 

.85 

2.11 

*|L  VALLEY 

1.71 

.88 

.25 

T 

.  10 

.05 

.25 

.25 

*l  T  BULL  RUN  RCH 

2.75 

.61 

•  51 

1.01 

.62 

*  ERO 

13.52 

.  08 

T 

•  32 

1  .61 

>  ■  a  c 

3.36 

.72 

* 

1.99 

»  VILLt  SAWYER 

4.17 

.06 

.15 

.15 

.33 

.56 

.58 

.59 

•  79 

■tl  POINT  RANCH 

5.33 

2.00 

.50 

1.75 

1.30 

*|VRLE 

.64 

.05 

.01 

.19 

.04 

■  10 

•  25 

t  tVlLLE  PH 

6.18 

.02 

.  35 

-04 

.06 

T 

■  08 

1.63 

1  .28 

1.51 

1.19 

H^ENGE  RS 

6.26 

.01 

.56 

■  09 

•  05 

•  45 

.01 

.28 

.99 

.48 

.  38 

2.96 

3.20 

1.63 

1.39 

•  16 

**!  r  VALLEY  DAM 

3.66 

1.20 

.15 

T 

1.07 

.01 

1.23 

Hi  ER 

3.27 

T 

T 

.09 

.34 

.17 

.79 

•  25 

.03 

•  30 

1.30 

*    ElP  STATION 

3.55 

T 

.03 

.30 

.02 

T 

T 

1*07 

1.22 

•  45 

ENOCH  PASS 

2.17 

.OB 

.96 

•  IS 

.39 

.07 

.30 

•  17 

*•  VISTA 

.56 

.05 

.11 

.10 

.30 

T 

El  1  HEIGHTS 

3.67 

T 

.81 

.03 

.51 

.02 

1.24 

1*06 

ROUT  FC  2  300 

1.B6 

.65 

.05 

.73 

.06 

.04 

•  15 

*J  ROUT  POMONA  COLLEGE 

1  .55 

.75 

.77 

-03 

16URG 

2.61 

.90 

.01 

T 

.53 

.46 

.69 

Sm  r«l«>enc*  notai  following  Station  IndM 


CLEAR  CREEK. 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
C  LOVERDALE   3  SSE 
COAL INGA 
COALINGA  14  WNW 

COBB  2  NW 

COL8YS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  OAM 

CORCORAN    1 RRIG  DI ST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

c0v1na  temple  fc  193 

coyote  wells 
crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
crockett 

crystal  lake  fc  283c 

Culver  city 

cummings 

cunningham 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
0 A VENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 


DENAIR 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE  FORE  BAY  I  3.56 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  3.03 
DOS  RIOS  8.32 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWN1EV I LLE  RS 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNN  I GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMU1R  RS 
OUT  TONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  1 T  AN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC1288 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 
ELLIOTT 
ELS  I NORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNDALE   6  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 
FINLEY  1  SSE 

FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FI5H  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
F ONT ANA  5  N 


fontana  kaiser 
forest  glen 
foresthill  rs 
forks  of  salmon 
fort  8idwell 

fort  bragg 
fort  bragg  avn 
fort  jones  rs 
fort  ross 
French  gulch 

fresno  wb  ap  r 
friant  govt  camp 
fullerton  arroues  rch 
fullerton  hillcrest  res 
garberv1lle 

garden  valley  2  s 
gasouet  rs 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDOR A  WEST  F 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  HWY 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 
GREENV  IEW 


185 
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tALIFORwl 
NOVEMBER  Mjil 


Day  of  Month 


3.07 
2.47 
1.32 


2.51 
2.24 


1.16 
10.86 
3.65 
5.22 


6.46 
6.80 
3.29 
5.85 


2.44 
2.45 
3.60 
5.45 


13     14  15 


.17  -03 
.33  .50 


19     20  21 


22  |  23  I  24     25     26  27 


1.60   3.87   2.00  .80 
.70  2«00 
.03      .12      .15  2.96 


.17   1.60  3.79 
1.46 
.05  1.50 


1 .52 1 1  .94 
.01 

.761 2. 16 


1.13 
.50 
1.06 


1.42 
.75 
.70 


.07   1.77    1.68  4.20  1.71 


.06    3.96  1.80 


.52    1  .53  2.  1  71 


.23  2.64 
.08| 1.56 
.73  1.63 
.70  1.56 


.06  .20 

•30  .07 
.30  3.31 


.04  • 37 1  1 .47 
•2*   1.70,  2.25 


.33    1.62|  3.11  .87 


.47  . 
1.40  2. 
.75  1. 


1.81  2. 
.35  . 


.92  1.10 
1.80 
.03  1.16 


1.02 
■  14 
1.01 


.30 

-07 
T 

.27 


See  reference  nolee  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11  12 


13     14  15 


16     17      18     19     20  21 


NVlLLE  RS 
ELAND  PS 
[NEVILLE 

l£S  C V N  LOWER  FC  364 
CYN  UPPER   FC  367 

/EE 

'  MOON  BAY  2  NNW 

L TON  AFB 

ORD 

1  CAMP  RS 

IS  GAGING  STA 
USON  GULCH  RS 
!Y  L  f  NGLEBR IGHT  DAM 
CREEK  PH  1 
IELD  PUMP  PLANT 

ORK  RS 
DSBURG 
DSBURG  2  E 


lANOEZ   2  NW 
ERIA 

H  HETCMY 
IEN  VALLEY  RANCH 


RGS 

iES  DAM 
,EES  FC  60A 
ISTER 

TDEW  2  WSW 


'A  2  SE 

AND  LARGO  STA 

ER  OIST  GRAVES  RCH 

ERS  DAM 


PENDENCE 

0  US  DATE  GARDEN 
IKERN 

IKERN  ARM  1  T AGE 


MTN 

VALLEY 

isondale 
an  wynola 
:al  dam 

RANCH 
OGG 

iEVVlLLE 

'FIELD 

.INGER 

1  RIVER    INTAKE  3 

I  RIVER  PH  1 
ll  RIVER  PH  3 
JLEMAN  CITY  1  SSW 
ILEMAN  STA 

|RC  POWER  HOUSE 
CITY 
IATH 

HTS  FERRY  2  SE 
IEL 

RESCENTA  FC  251 
iYETTE   2  NNE 
INA  BEACH 
IONDA 
ARROWHEAD 

PORT 
SHORE 

SIDE  2  ENE 
SPAULDING 
1ESA 


5.38 
.71 
2.30 

3.16 
.66 

j  3.n; 
3.50; 

D3.63 


8.01 
7.71 
8.26 
3.22 


3.61 
14.79 
i  .«.<. 

1.77 


6.07 
.92 


2.93, 

i.oe| 

2.34 


:aster 

PLUMAS 
BEDS  NM 

|lUZA  PT    STA  FC  352  B 

>VILLE  KEEGAN  RANCH 
iRAND 

|1AN  RANCH 
RN  COVE 
iSAY 

LE  VALLEY 
RMORE   2  SSW 
10  SHAwNEE  HILLS  RCH 
WOOD  2  N 
WOOD  mesa 


7.5*. 

3.09 
3.77 
.7* 
3.78 
4.33 

!  3.9* 
19.59 
I  .98 
!  6.37 
j  1.18 

I  1.58 
I  6.70 
1  3.48 
1  2.32 
3.71 

!  3.10 
!  2.38 


1  13.89,  .05 
2.40 


2.54 

'OC  SEWAGE  PLANT 

2.45 

'  TREE  CANYON 

1.47 

i  BEACH 

1  .74 

■  BEACH  WB  AP 

1  .41 

i  VALLEY   INSP  STA 

.68 

ALAMOS 

3.35 

ANGELES  WB  AP  R 

1  .88 

ANGELES  WB  CITY  R 

2.02 

3ANOS 

1  .49 

BANOS  AR3URUA  RCH 

1  .40 

GATOS 

4.57 

GATOS  4  SW 

6.76 

PRIETOS  RS 

3.98 

iLTON 

1.35 

'RNE  VALLEY  1  SSW 

.12 

.09 

E  CREEK  PH 

3.24 

.05 

E  CREEK  RS 

5.34 

.05 

LINE  MNTNC  STA 

D  .56 

T 

RA 

2.02 

RIVER  RS 

7.64 

T 

>EVILLE  ISLAND 

2.20 

ANITA  LAKE  // 

3.17 

T 

H  FIELD 

.46 

T 

ISLAND 

3.20 

1.02 
1  .09 
1.30 
1.35 


.32 
1.69 


2.28 
1.36 
1.15 


.12 

3  Dl  .60 
4.27 
1  .26 


1.78 
.60 


.72 

.44 

1.12 


2.21    5.15  2.25 


.80  1-04 
1.93 
1.07  1.03 


.28  1.74 
.24  .20 

1.39  3.44 


.70  1.54 

.35 
.10   1.13  1 


.65 
.24 


1.02  1.63 

.76 
1.09  1.40 


3.54  2.47  1.77' 


1.20  .28 


1.00 
T 

.56  1.10 


1.16  2.30 


.21 
.22 
1.93 


.02 
.02 
1.03 


.64  .39 
.16  .01 


.03 
.54] 1.60 


1.45  1.61 
.26  .65 
.16  1.42 


■»  lollowing  Siation  [ndei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 

MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SV 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MI  DOLE  TOWN 

MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONT1CELLO  DAM 

MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  8SG 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  3338  / 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32 
NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N I  LAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE  1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEANSIOE  CAMP  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OL  I  NDA 

ONO 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

OR1CK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT1WAY 

PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERV1 LLE 
PLACERV ILLE  I FG 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUE LLO  WB 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERV I LLE 
PORT OLA 
POSEY  4  ENE 


1.64 
6.21 
6.96 


2.21 
•  97 
1.20 


4.05 
2.85 
3.29 


5.47 
2.53 
3.51 
2.66 


2.93 
1.82 
16.92 
7.81 

2.98 
3.16 
10.01 
2.01 


1.50 
2.52 
2.03 


10     11     12     13     14     15      16     17      18     19     20  21 


.79 
.66  1.76 
.04  1.09 


1  .06 
1.01 


.76 
1 .00 


2.20 
1.97 


1.25 
.95 
.40 


1.30  .50 


2.35 
T 

1.71 


1.03 
.02 


.57  1.03 
•40  .20 
3.14   3.11   5.03  i.57 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Day  ot  Month 


13     14  15 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

•  ° 

.77 

.08 

.26 

.27 

.02 

.78 

.05 

.24 

2.10 

2.43 

.31 

1.11 

.69 

.62 

* 

.34 

.19 

.69 

02 

*  31 

■  45 

.25 

19 

•  0 

.39 

.41 

.12 

.53 

.04 

•  92 

•  96 

*n? 

' 1  9 

.22 

.07 

T 

02 

47 

.99 

74 

.33 

.35 

.18 

13 

1  03 

3  08 

55 

01 

* 

.  6 

.07 

.49 

•  41 

.12 

■  01 

1.48 

T 

T 

■  41 

•  10 

.57 

.55 

.06 

.50 

1*75 

*03 
* 

.05 

•  0 

.59 

.65 

1.11 

•  86 

04 

48 

02 

35 

* 

0 

68 

.16 

.06 

•  39 

.06 

.03 

.24 

.12 

•  26 

.02 

•  0 

*  s? 

1  .65 

!&o 
* 

• 

49 

* 

1  13 
* 

* 

1.31 

.67 

•  66 

.20 

.69 

01 

T 

47 

T 

95 

81 

■  14 

.58 

T 

T 

.45 

T 

1.06 

.73 

1.11 

T 

.08 

.27 

.54 

1.36 

* 

1  .05 

.49 

.59 

•  56 

.79 

.08 

•  01 

.24 

.29 

.03 

.40 

.50 

.01 

.24 

.28 

.04 

•  06 

?? 

.  32 

.  0 

.99 

.57 

.10 

•  60 

•  12 

78 

.12 

.15 

.49 

.57 

.67 

1  .86 

.33 

1.07 

1.05 

.41 

.47 

.01 

■  62 

.82 

i  "  ?n 

■*? 

•  1 1 

2*04 

* 

1.10 

•  44 

.70 

.46 

.25 

.54 

.05 

.08 

.88 

.28 

.21 

.19 

.63 

1  .  32 

.07 

.79 

* 

*  in 

•  10 

* 

.03 

.  32 

- 

05 

36 

02 

T 

1.79 

.22 

.60 

.08 

.04 

.18 

.09 

.01 

1.00 

■  02 

.29 

T 

70 

*n7 

78 

04 

T 

T 

66 

75 

I  77 

1.03 

.38 

T 

.76 

.09 

.75 

1  .66 

2.55 

.95 

.11 

.11 

?  * !! 

1.23 

"  *o 

"  0  ' 

1.55 

.73 

.08 

•  13 

1  46 

03 

* 

01 

* 

05 

■ 

.26 

.26 

*16 

.06 

.05 

.46 

.61 

.22 

.03 

.47 

.64 

2.33 

.65 

1.07 

.49 

50 

96 

.6 

2.02 

.09 

.15 

1.18 

1.30 

1.45 

.31 

T 

.07 

T 

T 

"fli 

•  40 

1.6 

.  0 

"la 

1  .28 

.19 

•  21 

2  63 

74 

•  19 

05 

T 

1  .42 

T 

.66 

.03 

.20 

5.27 

.20 

.21 

.62 

,  ?? 

.01 

* 

.32 

1.16 

* 

.0 

•  29 

* 

1.30 

.45 

2  89 

1  99 

36 

61 

2.65 

.37 

.10 

1.90 

.03 

•  01 

.36 

.03 

1  .30 

T 

T 

.37 

.10 

T 

.  95 

* 

1.17 

T 

•  32 

1.15 

.02 

•  02 

1  23 

[11 

.77 

.07 

.13 

.05 

.36 

1 66 

.02 

*38 

1  .16 

.42 

.98 

.23 

1.15 

1  "a? 

1*02 

1  *n° 

.  19 

'  ?t 

.68 

"?? 

1  81 

0 1 

38 

70 

28 

.10 

.12 

.  19 

.06 

.14 

.55 

.17 

.88 

1.23 

4.41 

2.05 

.47 

.83 

.68 

"  *  1  ? 

*  V? 

* 

.2  5 

.05 

.58 

2.1 

* 

* 

1*15 

•  0 

* 

.51 

.15 

.04 

.09 

1.72 

.51 

.20 

.29 

.49 

1  .27 

.10 

.06 

.02 

T 

.12 

.92 

.15 

T 

4.00 

•  52 

.15 

*  i  It 

1  .48 

.62 

.03 

.67 

.  12 

1  28 

.07 

.28 

1  85 

4 

85 

1  35 

1  40 

.74 

1.25 

.64 

.75 

.81 

•  62 

.05 

•  93 

.25 

.19 

.  06 

'J* 

•  1  3 

2  .  99 

■  15 

.13) 1.61 

2  45 

1.  1 

li19 

* 

.04 

.6 

95 

1.25 

1.50 

.13 

• 

1.47 

• 

1.67 

.10 

.21 

.04 

.90 

.64 

T 

"■73 

1  36 

.27 

85 

79 

66 

1.75 

.27 

.  74 

.70 

.10 

.04 

.67 

.20 

* 

•  26 

1.61 

43 

.33 

45 

19 

1  60 

1.50 

.30 

.26 

.23 

1.87 

.20 

.80 

.31 

.37 

•  27 

.01 

.19 

T 

T 

-43 

.08 

1.15 

1  .06 

2  .44 

.51 

•  01 

.02 

1.49 

•  8 

.13 

.02 

.15 

.40 

.30 

.40 

.37 

1.83 

1.58 

•  08 

.47 

3.19 

■  33 

.72 

T 

■  38 

■  33 

.60 

1.06 

.03 

.05 

.39 

.30 

.30 

.98 

■  32 

.03 

.29 

.61 

.90 

.10 

.49 

1.35 

2.00 

2.00 

1.45 

3.60 

.73 

.26 

1  .00 

.49 

.75 

.76 

.08 

.62 

.01 

.06 

.84 

.25 

.42 

.20 

T 

.76 

.02 

.29 

.49 

.59 

1  .94 

T 

1.48 

3.57 

1.40 

.39 

.09 

.06 

TERS  SAWMILL 
TEH  VALLEY  PH 
AY  VALLEY 
EST  VALLEY 
NCY  RS 

ONA  SPAUL0ING 

CHITA 

DS8URG 

MONO  WHIPPLE  RANCH 
BLUFF  WB  AP  P. 

IDING  FIRE   ST  A  2 
LANDS 
HOOD  CITY 
RESA 
HMOND 

VISTA 
ERSIOE   FIBE    STA  3 
ERS10E  CITRUS  E   S  R 
KLIN 

NO  MOUNTAIN  1  NNE 

RAMENTO  US  AP  R 
RAMENTO  Wfi  CITY  R 
EHEN  CREEK 

:NT  HELENA 

.NT  JOHN 

i NT  MARYS  COLLEGE 
I  INAS  2  E 

INAS  FAA  AP 

INAS  0AM 

SIPUEOES  GAGING  STA 

T  SPRINGS  PH 
IYER  RS 
:  ANDREAS  2  S 

ANTONIO  CN  MOUTH 

ANTONIO  MISSION 

ARDO 

BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

CLEMENTE  DAM 
DBERG  PTL  STA  FC130B 
DBERG  WB  / /R 

DIEGO  WB  AP  R 
DIMAS  F IRE   WON  FC  95 
EMIGOIO  RANCH 
FERNANDO 

RICHMOND  SUNSET  R 

FRANC  I  SCO  WB  AP  9 
FRANC  I  SCO  FOB  R 
GABRIEL  CANYON  Ph 
GABRIEL  DAM  FC425BE 
GABRIEL  FIRE  OEPT 

■  GREGORIO  3  SE 
i  JACINTO 

i  JOSE  ft 
:  LUIS  OBISPO  POLY 
I  MATEO 

I  PEDRO 

I  RAFAEL 

iTA  ANA  FIRE  STA 
iTA  ANA  RIVER  PH  1 
ITA  ANITA  FERN  FC  432 

!TA  BARBARA 

ITA  BARBARA  FAA  AP 

.TA  BARBARA  TV  PEAK 

|ITA  CLARA  UNIVERSITY 

f ITA  CRUZ 

ITA  MARGARITA   2  SW 
flTA  MARGARITA  BOOSTER 
ITA  MARIA  WB  AP  R; 
flTA  MONICA 

ITA  MONICA  PIER 

ITA  PAULA 
llTA  ROSA 

igus  power  plant  i 
'yers  bar  rs 

TIA 

.RSVlLLE  LAKE 

:RET  VALLEY  MUTNC  STA  [ 

>STA  DAM  ] 

II  abs  plant 
lter  cove 

ngle  springs 
ngletdwn  2  e 
:rra  city 
rraville  rs 
>nal  hill  fc  415 


2.21 
8.02 
1  .32 


.38 
2.50 
3.56 


«GGS  SPGS  LAS  LOMAS 

12.41 

JUGHHOUSE  6  SE 

3.38 

JW  CREEK  UPPER 

1  .481 

>A  SPRINGS  1   E  1/9 

5.34> 

EOAD 

1.56 

''ESBAB  l  w 

9.40 

.02 

US  3  NE 

2.88 

HIS  3  NW 

3.24i 

tOMA 

3.64 

tORA 

3.04] 

ENTRANCE  YOSEMJTE  NP 

4.72 

ITH  FORK  CABIN 

2.12 

.10 

.lORA  PAC  FC  356  C 

1  .58 

iECKELS  HWY  BRIDGE 

1.33 

1 INGVI LLE  7  ENE 

2.63 

JAW  VALLEY  LODGE 

3.05 

HRREL    INN  1 

2.29 

T 

URREL    INN  2 

3.88 

.15 

'INDISH  1  E 

.59 

iNDISH  ♦  MICKEY  ST  PK 

8.25 

■  01 

^NISLAUS  PH 

3.56 

RLING  CITY  RS 

8.77 

)CKTON  FAA  AP 

2.36 

KKTON  F |R£   STA  4 

2.13 

JCKTON  MOWRY  BR  IDGE 

2.23 

JNYFORD  COOLEY  RANCH 

11  .89 

INYFORD  RS 

3.99 

)NY  GORGE  RESERVOIR 

2.48 

fAWBERRY  VALLEY 

9.18 

:y  RANCH 

1.94 

*  following  Slalioti  Index 


-   365  - 


DAILY  PRECIPITATION 


SUNLAND 

susana  knolls 
susanville  ap 
sutter  hill  rs 
tahoe  city 

t  ehachap i 
t e jon  rancho 
thermal  faa  ap 
thousand  oaks 
three  riv  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 

topanga  patrol  sta  fc  6 

torrance 

tracy  carbona 

tracy  pumping  plant 

trinity  dam  vista  point 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEF I£LD 

TULELAKE  //r 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

UK  1  AH 

UK  I  AH  4  W 

UNION  OIL   STEARNS  AB5 

UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE   7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

V ACAV I LLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 

VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 
V  I  SAL  I  A 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  A  E 
WALNUT  PATROL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WAT SONV I LLE  WATERWORKS 
WEAVE RV I LLE  RS 
WEED  1  S 

WESTMAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WHISKEYTOWN  res 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  D 
WILLIAMS 
W1LLITS   1  NE 
WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 

YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


1.32 
2,31 
1.57 


1  .57 
1  -47 

3.20 


1.12 
1.03 
2.34 


1  .24 
3.56 
10.79 


Day  of  Month 


13     14  15 


1.21 
1  .00 
1  .01 

1.03 


25     26  27 


.17 
1.14  l-9b 
T  .20 


•  2.42 
.50  1.13 
.49  1.02 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  95°  on  the  11th  at  El  Centro  2  SSW. 
Lowest  Temperature  -5°  on  the  22d  at  Bridgeport. 
Greatest  Total  Precipitation  19.59  inches  at  Lakeshore. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Indio  US  Date  Garden,  Mecca  3  SE,   and  Niland. 
Greatest  One-day  Precipitation  6.30  inches  on  the  23d  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  62.0  inches  at  Twin  Lakes. 
Deepest  Snow  on  Ground  40  inches  on  the  30th  at  Twin  Lakes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IN  RS 

MAX 

65 

58 

58 

59 

67 

68 

67 

50 

59 

64 

53 

43 

50 

47 

41 

38 

43 

45 

52 

53 

46 

49 

53.4 

MIN 

25 

22 

30 

26 

23 

28 

28 

26 

19 

21 

25 

22 

10 

12 

20 

19 

17 

15 

28 

35 

35 

32 

33 

31 

32 

29 

31 

25.0 

DERPOINT 

MAX 

58 

67 

6  7 

6  o 

57 

47 

55 

59.8 

MIN 

47 

47 

40 

48 

42 

32 

35 

34 

32 

38 

42 

47 

36 

32 

39 

29 

22 

34 

37 

32 

35 

)7 

4  J 

42 

33 

36 

35 

38 

43 

48 

38.0 

PINE 

MAX 

7 

66 
66 

56 

61 

63 

63 

56 

56 

66 

68 

62 

61 

63 

68 

74 

66 

62 

68.0 

MIN 

39 

47 

41 

46 

50 

58 

60 

51 

48 

46 

40 

42 

40 

37 

41 

40 

34 

38 

34 

40 

42 

34 

39 

38 

45 

45 

41 

44 

45 

49 

43.1 

TURAS  RS 

MAX 

65 

62 

72 

70 

67 

65 

to 

41 

45 

50 

41 

46 

36 

36 

47 

57 

53 

53 

50 

5  4 

60 

45 

55.7 

MIN 

20 

12 

24 

14 

11 

12 

11 

15 

14 

30 

16 

14 

7 

11 

17 

-  1 

9 

14 

16 

11 

21 

32 

29 

30 

35 

30 

20 

27 

30 

18.3 

SWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

54 

56 

53 

45 

46 

50 

5  0 

50 

60 

53 

50 

54 

55 

46 

51 

58.6 

MIN 

42 

39 

40 

45 

55 

50 

49 

49 

47 

39 

39 

50 

50 

52 

45 

35 

39 

34 

35 

30 

28 

38 

42 

45 

43 

38 

34 

39 

39 

44 

41.8 

TIOCH  F I  BR  E80ARD  MILLS 

MAX 

74 

72 

?2 

?3 

66 

64 

60 

59 

56 

56 

58 

56 

64 

62 

56 

59 

62 

49 

63 

65.3 

MIN 

43 

41 

39 

43 

45 

42 

39 

43 

39 

49 

51 

54 

48 

36 

42 

45 

35 

34 

35 

40 

41 

45 

41 

45 

6  0 

45 

41 

40 

40 

47 

42.6 

TIOCH   PUMP   PL T  3 

MAX 

76 

60 

68 

65 

76 

75 

74 

74 

72 

67 

69 

72 

72 

73 

65 

61 

61 

61 

55 

54 

58 

56 

61 

61 

55 

59 

60 

50 

62 

64.9 

MIN 

40 

38 

37 

42 

40 

37 

35 

38 

35 

44 

46 

46 

42 

32 

33 

42 

29 

31 

31 

34 

40 

40 

40 

43 

47 

42 

38 

37 

37 

44 

38.7 

K  MTN 

MAX 

79 

70 

73 

57 

59 

6 

63 

46 

58 

62 

60 

66 

54 

60 

63 

70 

69 

66.8 

MIN 

41 

40 

40 

40 

43 

47 

46 

49 

50 

49 

41 

42 

40 

42 

43 

37 

33 

34 

34 

39 

38 

35 

36 

38 

42 

45 

39 

35 

36 

45 

40.6 

3ERRY 

MAX 

7 

52 

55 

58 

55 

53 

53 

54 

57 

62 

54 

60 

60 

65 

59 

55 

62.5 

MIN 

35 

30 

33 

31 

32 

36 

35 

45 

44 

37 

33 

31 

30 

33 

32 

26 

23 

24 

23 

40 

27 

30 

29 

34 

43 

41 

33 

30 

35 

40 

33.2 

3URN 

MAX 

62 

62 

60 

59 

5 1 

46 

6  6 

50 

58 

61 

59 

54 

61 

61 

52 

64.2 

MIN 

38 

38 

38 

42 

43 

43 

43 

45 

48 

42 

42 

40 

42 

41 

41 

36 

33 

34 

36 

39 

33 

33 

43 

46 

47 

47 

46 

40 

39 

41 

40.6 

ILON  PLEASURE  PIER 

MAX 

69 

65 

60 

62 

6 1 

63 

61 

62 

6  0 

60 

58 

58 

59 

62 

59 

60 

65.1 

MIN 

50 

52 

49 

53 

56 

57 

55 

53 

49 

51 

48 

51 

49 

53 

52 

47 

47 

46 

46 

49 

44 

45 

47 

47 

50 

47 

49 

47 

54 

51 

49.9 

:kus  RANCH 

MAX 

78 

56 

55 

56 

5  B 

50 

46 

60 

63 

55 

46 

56 

57 

6  u 

59 

56 

62.9 

MIN 

35 

47 

37 

51 

42 

40 

35 

35 

38 

45 

49 

34 

35 

29 

38 

40 

28 

21 

25 

35 

28 

33 

35 

40 

36 

33 

32 

38 

39 

36.6 

;er  9  NNW 

MAX 

70 

75 

76 

80 

69 

70 

75 

64 

59 

59 

62 

67 

60 

62 

64 

62 

55 

63 

64 

66 

61 

68.0 

MIN 

45 

44 

42 

48 

54 

50 

46 

47 

51 

47 

49 

52 

47 

41 

43 

45 

38 

29 

28 

34 

43 

32 

35 

39 

43 

39 

39 

36 

39 

42 

42.2 

;ersfield  wb  ap 

MAX 

71 

59 

61 

59 

65 

59 

53 

59 

63 

60 

60 

63 

53 

58 

69 

64 

66.0 

MIN 

46 

41 

42 

44 

43 

43 

43 

43 

46 

45 

45 

43 

37 

39 

44 

42 

34 

35 

35 

44 

40 

35 

38 

43 

50 

47 

41 

42 

40 

46 

41.9 

iRETT  DAM 

MAX 

68 

57 

64 

65 

63 

56 

66 

6  6 

69 

63 

62 

65 

70 

77 

66 

68.1 

MIN 

32 

42 

35 

35 

36 

42 

55 

48 

41 

38 

38 

35 

36 

33 

31 

32 

34 

32 

28 

29 

41 

30 

30 

30 

35 

4  1 

35 

34 

34 

43 

36.4 

iSTOW 

MAX 

74 

56 

57 

60 

61 

57 

60 

62 

60 

56 

60 

61 

63 

64 

63 

66.2 

MIN 

43 

40 

38 

43 

40 

46 

36 

40 

42 

40 

49 

37 

39 

32 

37 

37 

30 

28 

27 

38 

39 

29 

30 

30 

44 

35 

35 

34 

38 

44 

37.3 

lUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

63 

60 

60 

60 

60 

61 

59 

64 

65 

63 

60 

61 

65 

70 

61 

64.6 

MIN 

33 

41 

42 

44 

45 

39 

45 

46 

45 

43 

38 

39 

33 

35 

40 

41 

44 

36 

34 

41 

38 

37 

40 

45 

45 

41 

44 

43 

44 

41 

40.7 

VUMONT    1  E 

MAX 

58 

66 

78 

77 

70 

68 

71 

75 

77 

66 

69 

66 

72 

o  J 

5  7 

66 

65 

63 

49 

55 

6  1 

61 

58 

54 

61 

62 

68 

57 

54 

64.8 

MIN 

37 

41 

42 

36 

49 

48 

49 

46 

39 

35 

33 

32 

43 

32 

34 

39 

35 

38 

25 

35 

36 

27 

29 

30 

36 

33 

41 

44 

43 

39 

37.5 

1  LOMOND 

MAX 

60 

61 

58 

53 

56 

54 

55 

57 

55 

55 

54 

58 

58 

54 

55 

63.5 

MIN 

45 

42 

40 

39 

38 

36 

37 

35 

33 

37 

38 

42 

37 

32 

» 

28 

25 

28 

33 

40 

38 

36 

39 

45 

48 

47 

40 

36 

42 

48 

37.8 

iKELEY 

MAX 

60 

59 

57 

57 

54 

53 

57 

56 

60 

60 

59 

55 

59 

57 

59 

59 

61.0 

MIN 

50 

45 

49 

48 

47 

50 

46 

47 

45 

45 

46 

46 

5  1 

45 

44 

43 

38 

42 

43 

40 

42 

45 

49 

53 

53 

46 

42 

44 

49 

52 

46.2 

■RYESSA  LAKE 

MAX 

60 

67 

59 

60 

61 

63 

55 

59 

59 

58 

58 

55 

60 

57 

59 

55 

65.7 

MIN 

44 

43 

44 

43 

43 

42 

42 

41 

41 

42 

41 

43 

56 

46 

42 

42 

34 

35 

36 

37 

35 

40 

49 

50 

51 

48 

40 

41 

41 

30 

42.1 

;  BAR  RS 

MAX 

59 

55 

54 

42 

49 

45 

52 

52 

44 

38 

46 

6  6 

60 

49 

57.0 

MIN 

36 

39 

36 

45 

34 

29 

29 

29 

29 

30 

27 

27 

27 

18 

17 

19 

31 

29 

30 

37 

41 

30 

31 

30 

32 

34 

38 

30.9 

)  BEAR  LAKE 

MAX 

52 

51 

48 

50 

40 

34 

52 

51 

48 

40 

48 

54 

66 

48 

42 

51.0 

MIN 

26 

19 

19 

24 

26 

31 

25 

20 

21 

16 

20 

16 

23 

31 

18 

26 

6 

7 

9 

30 

22 

11 

15 

19 

30 

22 

19 

19 

25 

34 

21.0 

1  CREEK  PH  1 

MAX 

46 

42 

47 

45 

43 

39 

47 

51 

51 

46 

47 

52 

57 

49 

40 

53.6 

MIN 

36 

33 

38 

44 

44 

4  1 

49 

48 

46 

44 

42 

37 

38 

40 

44 

29 

28 

32 

32 

32 

23 

28 

37 

38 

37 

35 

36 

40 

33 

34 

37.5 

I  HOP  WB  AP 

MAX 

55 

72 

70 

71 

76 

71 

69 

65 

73 

54 

50 

49 

40 

43 

52 

54 

53 

45 

50 

54 

55 

59 

60 

60.0 

MIN 

24 

32 

25 

30 

34 

24 

26 

26 

25 

25 

27 

38 

24 

29 

26 

26 

17 

12 

13 

31 

27 

22 

2  2 

22 

35 

31 

30 

24 

25 

27 

26.0 

HOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

52 

53 

54 

52 

52 

56 

57 

58 

58 

54 

56 

52 

40 

53 

54 

44 

44 

42 

34 

33 

47 

44 

45 

40 

40 

4  6 

48 

45 

29 

47.7 

MIN 

21 

30 

32 

32 

30 

33 

34 

33 

34 

36 

38 

30 

25 

29 

32 

13 

11 

24 

22 

18 

8 

20 

2  6 

32 

27 

20 

20 

26 

23 

20 

25.9 

I'E  CANYON  WB  AP 

MAX 

44 

57 

58 

65 

69 

69 

68 

65 

62 

55 

52 

58 

61 

66 

51 

41 

46 

41 

36 

34 

40 

36 

41 

42 

42 

39 

46 

54 

45 

35 

50.6 

MIN 

36 

37 

43 

43 

42 

54 

53 

47 

45 

39 

35 

38 

39 

47 

27 

25 

27 

28 

31 

25 

21 

31 

3  3 

34 

34 

34 

34 

39 

31 

31 

36.1 

i  The 

MAX 

71 

75 

79 

8  1 

80 

77 

77 

75 

79 

82 

80 

74 

66 

7  3 

73 

66 

62 

6  7 

69 

66 

66 

70 

66 

60 

73 

73 

74 

70 

75 

72.5 

MIN 

43 

44 

40 

42 

49 

48 

48 

55 

47 

45 

47 

44 

53 

47 

36 

42 

35 

35 

30 

36 

49 

34 

33 

35 

49 

43 

38 

37 

38 

40 

42.1 

|i  THE  FAA  AP 

MAX 

71 

76 

79 

84 

77 

79 

81 

78 

80 

82 

8  1 

75 

70 

74 

67 

65 

68 

70 

65 

66 

6  V 

64 

6  3 

73 

74 

76 

63 

76 

73.2 

MIN 

50 

47 

48 

48 

62 

58 

54 

60 

52 

52 

53 

55 

54 

47 

43 

50 

47 

41 

36 

41 

45 

41 

38 

41 

54 

48 

47 

47 

46 

45 

48.3 

'a 

MAX 

5  7 

48 

58 

59 

58 

53 

62 

60 

63 

65 

59 

54 

46 

48 

63 

46 

43 

36 

38 

44 

47 

4  6 

50 

47 

51 

58 

45 

51.2 

MIN 

17 

12 

15 

17 

11 

7 

11 

10 

15 

21 

7 

7 

9 

14 

10 

-  3 

5 

10 

21 

10 

1  7 

27 

30 

40 

30 

26 

20 

22 

32 

15.8 

1  IT  A 

MAX 

68 

67 

65 

63 

71 

70 

64 

63 

69 

69 

73 

62 

71 

71.3 

MIN 

50 

53 

42 

47 

44 

51 

53 

50 

46 

54 

55 

41 

37 

39 

39 

52 

44 

41 

38 

43 

50 

36 

34 

39 

50 

53 

47 

41 

43 

52 

45.5 

tjiREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

71 

64 

67 

6  7 

68 

68 

69 

70 

70 

64 

60 

74 

73 

79 

69 

72.9 

MIN 

49 

45 

41 

41 

45 

53 

43 

45 

49 

44 

47 

42 

52 

51 

38 

43 

35 

37 

32 

36 

37 

29 

30 

34 

37 

44 

38 

38 

42 

46 

41  .4 

1  MAN  DAM 

MAX 

52 

32 

47 

43 

38 

36 

38 

37 

42 

41 

40 

38 

47 

54 

45 

33 

50.6 

MIN 

33 

32 

34 

35 

37 

41 

42 

38 

35 

33 

32 

38 

29 

41 

28 

21 

26 

27 

28 

19 

19 

32 

34 

34 

31 

30 

31 

29 

29 

31.7 

(WLEY   2  SW 

MAX 

70 

72 

77 

84 

83 

81 

77 

80 

79 

82 

83 

82 

77 

69 

75 

75 

72 

68 

6  8 

69 

70 

67 

70 

71 

64 

62 

72 

74 

76 

62 

73.7 

M  I  N 

48 

49 

42 

45 

44 

52 

44 

55 

49 

47 

46 

43 

50 

48 

40 

42 

46 

39 

36 

40 

52 

34 

35 

37 

50 

48 

43 

41 

41 

44 

44.3 

i DGEPORT 

MAX 

58 

53 

68 

67 

69 

65 

5 1 

32 

41 

43 

4  5 

41 

33 

48 

49 

48 

41 

47 

42 

49 

46 

45 

50.9 

M  I  N 

11 

8 

1  2 

15 

9 

3 

7 

8 

9 

9 

19 

7 

-  1 

6 

10 

15 

-  4 

3 

4 

24 

2 

-  5 

17 

22 

33 

17 

25 

7 

22 

18 

11.1 

fjOKS   FARNHAM  PCH 

MAX 

81 

73 

67 

80 

78 

79 

76 

77 

73 

66 

71 

76 

7^ 

61 

61 

60 

60 

56 

69.5 

M  I  N 

34 

31 

35 

47 

28 

30 

30 

30 

39 

30 

29 

35 

31 

42 

21 

27 

26 

32 

31 

40 

47 

33.1 

(BANK   WB  AP 

MAX 

63 

67 

73 

79 

85 

82 

80 

82 

78 

69 

64 

78 

77 

74 

66 

6 

64 

66 

63 

59 

61 

67 

67 

60 

56 

65 

72 

76 

60 

64 

69.2 

MIN 

47 

46 

46 

48 

56 

59 

51 

52 

50 

48 

50 

46 

53 

48 

43 

47 

39 

41 

44 

46 

50 

45 

46 

47 

53 

47.0 

f LINGAME 

MAX 

59 

58 

58 

63 

69 

68 

67 

65 

63 

58 

62 

66 

71 

68 

61 

57 

58 

57 

55 

56 

55 

60 

63 

60 

59 

58 

56 

61 

61 

62 

61.1 

MIN 

52 

45 

41 

46 

41 

41 

41 

43 

41 

44 

44 

42 

50 

39 

39 

42 

33 

37 

39 

43 

39 

45 

49 

53 

53 

49 

39 

39 

60 

53 

43.7 

f  NEY 

MAX 

67 

54 

61 

59 

62 

64 

64 

68 

67 

65 

54 

52 

55 

60 

64 

44 

43 

50 

52 

38 

39 

40 

46 

50 

49 

41 

52 

48 

40 

45 

53.1 

MIN 

26 

17 

25 

27 

18 

14 

17 

18 

17 

23 

19 

14 

15 

16 

15 

12 

4 

10 

16 

25 

22 

22 

32 

37 

30 

37 

35 

28 

32 

36 

22.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES  CAL1F0RNI. 

Continued  NOVEMBER  196 


Station 

Day  01  Month 

• 

01 

I 

i 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29  J  30  j  31 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

70 

66 

66 

72 

68 

73 

77 

77 

78 

77 

73 

64 

65 

70 

71 

75 

59 

61 

60 

64 

57 

55 

65 

60 

61 

59 

62 

58 

64 

66 

66.  i| 

"IN 

38 

*1 

35 

42 

37 

39 

37 

37 

37 

37 

45 

36 

32 

31 

33 

38 

29 

25 

24 

39 

40 

31 

36 

38 

43 

43 

42 

36 

36 

42 

36. ( 

CA8RILL0  NM 

MAX 

65 

68 

66 

65 

78 

76 

77 

82 

71 

67 

72 

70 

72 

69 

65 

64 

64 

65 

64 

62 

59 

60 

62 

60 

60 

60 

60 

63 

58 

69 

66.- 

M  I N 

48 

49 

48 

47 

57 

62 

61 

57 

59 

56 

48 

49 

56 

51 

50 

56 

53 

46 

47 

44 

43 

44 

47 

50 

44 

48 

50 

50 

49 

49 

50.1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

71 

62 

70 

76 

85 

62 

83 

86 

81 

6© 

75 

82 

75 

76 

70 

62 

65 

65 

64 

57 

56 

66 

65 

61 

52 

60 

67 

73 

57 

-c. 

MIN 

42 

44 

37 

35 

44 

47 

43 

44 

40 

42 

43 

44 

39 

39 

33 

46 

36 

38 

31 

43 

40 

35 

37 

41 

44 

44 

40 

37 

42 

45 

40.' 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

58 

50 

57 

61 

68 

70 

7C 

70 

66 

66 

62 

55 

66 

70 

64 

56 

56 

49 

50 

46 

36 

43 

44 

50 

50 

45 

40 

SO 

60 

44 

55. 

MIN 

28 

28 

31 

34 

37 

36 

36 

36 

34 

32 

32 

30 

30 

38 

34 

28 

20 

22 

24 

30 

20 

23 

30 

30 

34 

36 

30 

32 

30 

34 

30.1 

CALLAHAN  RS 

MAX 

61 

58 

60 

60 

59 

59 

58 

61 

63 

55 

52 

55 

55 

59 

45 

44 

47 

51 

42 

40 

39 

53 

55 

51 

46 

50 

51 

52 

50 

51 

52. 

MIN 

38 

21 

31 

25 

23 

20 

23 

23 

22 

34 

22 

24 

19 

21 

23 

11 

9 

24 

20 

26 

16 

33 

43 

32 

31 

33 

27 

28 

36 

34 

25. 

CAMPO 

MAX 

57 

64 

78 

76 

70 

65 

68 

69 

74 

74 

66 

68 

60 

69 

68 

56 

60 

64 

65 

S3 

53 

68 

66 

65 

SS 

63 

66 

75 

69 

61 

65. 

MIN 

34 

45 

32 

33 

54 

; : 

51 

56 

37 

35 

29 

28 

*7 

28 

26 

23 

24 

33 

29 

41 

24 

27 

29 

44 

45 

34 

33 

34 

45 

36. 

CAMP  PARDEE 

MAX 

7  2 

66 

66 

69 

74 

78 

76 

79 

76 

64 

65 

66 

69 

72 

65 

59 

60 

60 

56 

47 

55 

57 

62 

63 

67 

60 

62 

55 

58 

6*. 

MIN 

42 

ie 

39 

44 

46 

46 

47 

46 

47 

41 

41 

39 

41 

42 

44 

34 

34 

36 

37 

41 

36 

37 

44 

44 

49 

51 

44 

41 

40 

45 

41. 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

63 

70 

77 

82 

79 

76 

82 

65 

80 

75 

70 

75 

71 

83 

70 

62 

65 

69 

64 

60 

58 

68 

67 

65 

58 

65 

73 

75 

71 

62 

70. 

MIN 

41 

42 

40 

41 

56 

56 

58 

50 

43 

41 

47 

53 

57 

53 

38 

50 

34 

35 

33 

44 

39 

34 

36 

39 

45 

47 

41 

39 

42 

51 

44. 

CANT  1 L 

MAX 

62 

72 

75 

79 

73 

77 

76 

78 

75 

74 

65 

69 

68 

72 

76 

59 

59 

59 

60 

55 

52 

58 

62 

55 

50 

60 

62 

66 

62 

61 

65. 

MIN 

37 

41 

34 

40 

42 

50 

29 

34 

35 

32 

29 

29 

25 

30 

44 

27 

20 

21 

48 

38 

25 

25 

33 

42 

34 

36 

33 

36 

37 

34. 

CANYON  DAM 

MAX 

53 

51 

54 

52 

55 

60 

53 

57 

54 

45 

47 

51 

49 

37 

38 

44 

37 

3* 

41 

40 

39 

37 

38 

42 

40 

34 

32 

45. 

MIN 

26 

21 

24 

22 

14 

20 

21 

20 

22 

18 

17 

18 

22 

18 

7 

12 

17 

22 

15 

26 

32 

31 

31 

30 

26 

26 

27 

21. 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

60 

6  - 

77 

84 

86 

82 

78 

68 

66 

68 

74 

78 

74 

62 

62 

67 

65 

62 

52 

59 

65 

66 

69 

60 

58 

67 

66 

64 

62 

62. 

MIN 

49 

40 

36 

42 

45 

49 

47 

46 

40 

43 

48 

42 

40 

41 

35 

31 

32 

31 

33 

48 

38 

37 

39 

45 

S3 

45 

43 

38 

40 

50 

41  . 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

67 

63 

63 

63 

69 

74 

75 

77 

78 

71 

69 

64 

63 

65 

67 

67 

56 

58 

59 

55 

49 

50 

56 

60 

65 

56 

63 

60 

65 

59 

53. 

MIN 

34 

33 

36 

39 

38 

38 

38 

40 

37 

37 

36 

33 

34 

35 

36 

29 

25 

27 

27 

44 

34 

34 

32 

38 

46 

48 

36 

34 

38 

43 

36  . 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

68 

64 

49 

62 

69 

[  - 

71 

68 

69 

68 

58 

60 

63 

62 

52 

54 

55 

56 

51 

47 

51 

50 

49 

45 

37 

55 

49 

54 

49 

47 

56. 

MIN 

34 

28 

33 

30 

27 

26 

31 

31 

30 

32 

32 

31 

29 

26 

25 

22 

18 

24 

27 

29 

34 

35 

38 

30 

30 

30 

30 

26 

34 

33 

29. 

CEDARVILLE 

MAX 

60 

50 

56 

56 

53 

52 

54 

58 

60 

64 

58 

46 

*7 

48 

58 

37 

38 

40 

47 

35 

36 

39 

46 

52 

53 

48 

52 

54 

51 

45 

49. 

MIN 

34 

23 

29 

30 

20 

23 

22 

27 

27 

31 

27 

18 

18 

22 

23 

14 

10 

15 

17 

21 

13 

13 

36 

38 

41 

35 

30 

26 

31 

32 

26. 

CENTERV1LLE  PH 

MAX 

71 

t ! 

69 

83 

85 

:  = 

76 

79 

77 

68 

70 

83 

79 

78 

68 

63 

62 

60 

54 

57 

58 

54 

58 

60 

56 

56 

62 

60 

56 

55 

6" . 

MIN 

35 

30 

34 

35 

41 

37 

32 

35 

35 

35 

31 

31 

32 

32 

32 

23 

24 

29 

29 

37 

25 

42 

48 

45 

45 

47 

41 

34 

36 

47 

35  . 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

60 

51 

59 

63 

68 

72 

70 

70 

69 

69 

65 

61 

66 

70 

65 

60 

48 

49 

48 

46 

36 

43 

49 

SI 

44 

46 

55 

63 

46 

MIN 

23 

23 

-  : 

29 

32 

34 

33 

32 

30 

29 

27 

27 

33 

37 

30 

20 

15 

19 

18 

24 

15 

19 

22 

30 

27 

23 

27 

29 

26 

26 

CHESTER 

MAX 

65 

60 

61 

65 

59 

62 

64 

65 

65 

56 

53 

52 

57 

62 

52 

46 

48 

48 

42 

41 

41 

43 

47 

42 

42 

47 

48 

46 

42 

40 

52. 

MIN 

23 

16 

23 

23 

28 

13 

17 

18 

16 

18 

18 

15 

29 

16 

18 

12 

* 

14 

14 

27 

13 

29 

34 

33 

37 

34 

35 

24 

26 

31 

21. 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

68 

69 

68 

78 

77 

73 

75 

76 

75 

68 

69 

70 

76 

69 

62 

60 

60 

59 

49 

56 

57 

55 

60 

60 

57 

58 

60 

58 

52 

56 

64 

MIN 

41 

31 

41 

36 

38 

32 

36 

36 

36 

38 

32 

33 

32 

37 

33 

28 

23 

34 

36 

37 

29 

46 

51 

52 

49 

51 

44 

36 

43 

49 

36. 

CHULA  VISTA 

MAX 

65 

60 

63 

75 

80 

83 

80 

68 

66 

75 

73 

64 

61 

63 

63 

60 

64 

62 

62 

63 

62 

6" 

MIN 

54 

56 

47 

48 

61 

55 

52 

55 

43 

44 

45 

51 

48 

43 

54 

40 

40 

49 

44 

47 

51 

48 

CLAREMON T   POMONA  COL 

MAX 

63 

67 

75 

75 

87 

82 

82 

83 

79 

69 

60 

77 

73 

74 

69 

61 

62 

65 

63 

56 

60 

66 

67 

60 

54 

63 

68 

75 

62 

60 

66 

MIN 

44 

46 

44 

45 

45 

61 

48 

50 

50 

47 

49 

42 

50 

44 

40 

48 

38 

40 

37 

43 

41 

36 

38 

42 

45 

34 

41 

42 

45 

49 

44 

CLARKSBURG 

MAX 

74 

60 

66 

63 

77 

75 

74 

73 

75 

73 

66 

69 

71 

70 

69 

66 

61 

61 

59 

52 

54 

56 

56 

61 

61 

55 

57 

59 

48 

56 

6; 

MIN 

42 

35 

37 

37 

37 

33 

33 

36 

34 

44 

41 

42 

44 

34 

31 

34 

24 

31 

34 

39 

32 

34 

44 

46 

48 

49 

38 

35 

38 

45 

37! 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

73 

62 

67 

65 

71 

77 

72 

70 

70 

74 

56 

61 

70 

76 

71 

60 

56 

45 

51 

53 

60 

67 

68 

56 

57 

56 

58 

58 

6: 

MIN 

34 

30 

30 

38 

35 

25 

25 

23 

23 

25 

32 

29 

36 

28 

30 

22 

29 

30 

26 

35 

45 

44 

45 

45 

28 

30 

32 

43 

32 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

79 

60 

72 

71 

79 

85 

80 

78 

81 

73 

55 

68 

75 

79 

76 

68 

65 

65 

64 

52 

54 

59 

57 

56 

54 

51 

59 

61 

59 

56 

6e 

MIN 

49 

38 

36 

40 

47 

44 

44 

43 

42 

46 

44 

47 

45 

37 

34 

32 

32 

3* 

38 

36 

39 

47 

51 

49 

48 

41 

36 

38 

48 

.. 

COAL  I NGA 

MAX 

65 

66 

70 

72 

75 

75 

79 

80 

81 

79 

70 

70 

68 

73 

69 

60 

63 

60 

62 

58 

60 

51 

62 

69 

60 

65 

62 

60 

63 

60 

6  = 

MIN 

40 

37 

40 

41 

39 

38 

37 

38 

39 

37 

39 

45 

34 

34 

36 

33 

28 

26 

34 

45 

33 

31 

36 

44 

49 

43 

47 

35 

41 

38 

32 

COL  FA  X 

MAX 

61 

64 

65 

73 

79 

76 

74 

76 

78 

71 

62 

71 

76 

70 

65 

57 

55 

55 

47 

46 

50 

48 

SS 

56 

56 

49 

57 

61 

52 

46 

6. 

MIN 

42 

36 

40 

43 

44 

43 

41 

47 

48 

46 

41 

36 

38 

38 

39 

38 

32 

35 

34 

35 

30 

37 

44 

41 

47 

44 

43 

37 

37 

36 

35 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

65 

70 

65 

78 

77 

72 

72 

74 

72 

63 

68 

70 

75 

69 

64 

59 

60 

57 

45 

56 

57 

58 

61 

59 

» 

61 

59 

59 

53 

57 

»' 

M  I  N 

40 

36 

38 

38 

54 

35 

34 

34 

33 

41 

51 

46 

45 

32 

34 

41 

24 

30 

33 

38 

30 

43 

47 

48 

48 

49 

36 

34 

44 

53 

3S 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

70 

65 

66 

70 

69 

74 

77 

79 

79 

78 

70 

65 

64 

68 

70 

74 

58 

62 

60 

61 

57 

54 

59 

62 

65 

58 

64 

50 

57 

57 

65 

MIN 

32 

35 

36 

37 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

38 

33 

28 

32 

34 

34 

26 

23 

25 

46 

39 

30 

32 

42 

43 

48 

40 

41 

37 

40 

3! 

CORONA 

MAX 

64 

69 

76 

82 

78 

77 

82 

- : 

80 

71 

62 

75 

71 

76 

70 

64 

63 

66 

65 

57 

63 

68 

68 

59 

56 

64 

72 

75 

62 

61 

65 

MIN 

47 

46 

41 

42 

60 

59 

49 

55 

43 

41 

42 

39 

55 

51 

35 

49 

36 

38 

33 

40 

45 

33 

35 

37 

47 

40 

38 

46 

44 

48 

4? 

COVELO 

MAX 

71 

60 

69 

66 

68 

72 

70 

70 

71 

50 

58 

64 

70 

72 

60 

62 

60 

58 

46 

48 

50 

47 

50 

65 

55 

6. 

MIN 

32 

32 

32 

33 

29 

27 

29 

30 

29 

30 

36 

33 

26 

28 

29 

14 

14 

16 

29 

32 

19 

23 

30 

30 

26 

34 

36 

21 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

53 

55 

55 

60 

70 

64 

62 

56 

57 

57 

66 

60 

56 

62 

62 

54 

50 

45 

49 

52 

54 

SO 

57 

60 

61 

58 

54 

»' 

MIN 

48 

35 

46 

41 

39 

37 

36 

37 

46 

50 

41 

39 

41 

34 

33 

45 

36 

29 

34 

46 

40 

32 

44 

52 

SO 

48 

49 

4] 

CROCKETT 

MAX 

68 

56 

64 

62 

75 

76 

76 

72 

73 

64 

62 

66 

73 

71 

62 

65 

63 

58 

SI 

56 

61 

58 

60 

60 

54 

56 

58 

50 

61 

6: 

MIN 

50 

46 

46 

48 

43 

42 

42 

52 

45 

45 

46 

49 

46 

41 

11 

41 

34 

40 

40 

40 

36 

42 

50 

50 

53 

49 

40 

42 

47 

47 

4< 

CULVER  CITY 

MAX 

65 

69 

68 

71 

87 

85 

84 

f : 

70 

70 

65 

73 

75 

75 

70 

65 

65 

66 

65 

61 

62 

68 

68 

61 

67 

72 

76 

66 

67 

7 

MIN 

47 

S : 

47 

47 

48 

59 

49 

55 

50 

52 

53 

45 

52 

52 

54 

51 

42 

44 

45 

48 

43 

40 

41 

48 

49 

43 

46 

45 

52 

41  ■ 

CUYAMA 

MAX 

62 

58 

64 

73 

65 

74 

77 

78 

79 

77 

75 

54 

60 

63 

72 

70 

50 

58 

58 

59 

52 

45 

59 

66 

60 

53 

58 

60 

67 

66 

6l  f 

MIN 

28 

31 

30 

10 

35 

30 

30 

30 

36 

33 

35 

28 

23 

28 

32 

28 

20 

18 

23 

35 

32 

26 

31 

35 

42 

35 

31 

32 

34 

36 

31'  J 

CUY  AM  AC  A 

MAX 

52 

• : 

68 

67 

63 

54 

54 

59 

59 

64 

59 

65 

59 

5 1 

61 

60 

40 

51 

53 

57 

43 

39 

50 

62 

67 

44 

53 

60 

65 

60 

MIN 

30 

24 

26 

41 

40 

36 

43 

46 

29 

27 

26 

34 

34 

26 

33 

29 

22 

21 

16 

29 

32 

20 

30 

26 

25 

31 

26 

25 

31 

41 

m 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

66 

72 

74 

75 

69 

71 

72 

75 

79 

80 

71 

67 

64 

72 

79 

64 

59 

56 

59 

62 

61 

63 

62 

59 

60 

63 

63 

65 

63 

64 

b 

MIN 

44 

41 

42 

47 

43 

39 

37 

44 

.... 

47 

46 

41 

39 

33 

45 

38 

30 

28 

31 

37 

36 

31 

32 

35 

43 

36 

38 

36 

40 

40 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

74 

59 

66 

64 

78 

77 

75 

73 

75 

73 

65 

69 

70 

74 

70 

65 

61 

61 

60 

49 

56 

59 

55 

60 

60 

55 

59 

59 

51 

55 

MIN 

39 

37 

37 

40 

48 

35 

35 

39 

34 

45 

42 

52 

50 

32 

3* 

41 

24 

31 

30 

38 

i3 

41 

45 

45 

51 

49 

37 

37 

46 

; 

DEATH  VALLEY 

MAX 

66 

74 

76 

84 

82 

sc 

81 

83 

82 

82 

81 

76 

79 

78 

7* 

71 

67 

65 

64 

65 

67 

65 

66 

63 

62 

65 

68 

69 

67 

71 

• 

MIN 

52 

45 

44 

46 

64 

58 

44 

45 

50 

49 

51 

60 

58 

54 

43 

51 

45 

35 

35 

43 

45 

40 

36 

41 

67 

45 

43 

43 

45 

51 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

48 

61 

61 

62 

58 

65 

65 

65 

63 

61 

56 

50 

55 

64 

58 

53 

45 

40 

43 

42 

40 

50 

52 

« 

50 

42 

48 

51 

48 

47 

MIN 

24 

25 

24 

26 

35 

24 

25 

26 

25 

25 

27 

34 

19 

21 

25 

24 

12 

12 

11 

27 

27 

16 

21 

18 

31 

32 

33 

23 

24 

29 

; 

DEER  CREEK  PH 

"AX 

48 

59 

56 

59 

57 

51 

54 

S3 

52 

59 

53 

54 

52 

52 

45 

47 

45 

40 

43 

40 

43 

52 

50 

48 

48 

41 

41 

41 

MIN 

28 

26 

29 

30 

31 

27 

29 

40 

28 

26 

27 

29 

28 

19 

22 

27 

33 

23 

30 

34 

35 

35 

39 

33 

29 

31 

33 

2'  1 

So*  Reiarmnce  Notw  FoUowing  Suttoa  j^^j, 
-  368  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  01  Month 

o 

Ol 

1 

2 

3 

1  * 

S 

6 

7 

10 

I  U 

12 

13 

1 

14 

|  " 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver 

3CNAIR 

XA  X 

65 

65 

66 

70 

72 

75 

75 

76 

77 

67 

67 

66 

37 

69 

31 

71 
31 

65 
30 

56 

29 

60 
24 

61 

54 

55 

55 

j  61 

61 

63 
41 

60 
48 

61 

50 

82 
36 

57 
38 

59 
44 

58 
47 

64.4 
36.0 

)E  5A8LA 

MAX 

67 

64 

62 

71 

75 

73 

69 

71 

37 

70 
37 

65 
43 

67 
30 

73 
30 

68 

39 

62 
33 

55 
23 

52 
24 

52 

46 

46 

48 

45 

47 
41 

47 

47 
41 

50 
36 

54 

33 

50 
35 

45 
39 

58.6 
34.3 

JOBBINS   COLGATE  FOREBAV 

MAX 

72 

66 

70 

80 
42 

78 

80 

79 
45 

67 
41 

80 
4  3 

70 
41 

66 
39 

59 
44 

62 
32 

56 

49 

51 

55 

4*1 

57 

61 

=  6 

52 

62 

62 
37 

52 
37 

49 
45 

63.1 
40.7 

)ONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 
MIN 

57 
21 

47 
18 

60 

23 

56 

58 

20 

55 
1  3 

65 

17 

66 

2 1 

66 

19 

61 

22 

55 
26 

54 
15 

45 
14 

50 
16 

64 
18 

48 
11 

32 
5 

49 

42 

40 

34 

36 

40 

41 

30 

43 

46 
33 

42 
26 

47 
19 

53 
21 

4i 

31 

49.8 
20.6 

)OWN  I  EV  I  LLE  RS 

MAX 

70 

50 

65 

62 

65 

69 

71 

71 

69 
26 

66 

25 

62 
27 

57 
26 

57 
28 

66 

29 

69 
27 

55 
24 

42 
18 

51 

49 

42 

-: 

39 

41 

48 

36 

.5 

47 

39 

48 

36 

52 
2  7 

48 

30 

62 

32 

56.0 
27.6 

XOYLE   5  SSE 

MAX 

5e 

57 

56 

51 

53 

56 

62 

63 

50 
19 

46 

17 

47 
19 

54 
23 

41 

17 

38 
7 

41 

45 

42 

33 

45 

49 

40 

51 
40 

53 

56 

35 

53 
31 

53 

1  28 

52 
30 

45 
33 

50.1 
25.7 

AIDLEYS 

MAX 
MIN 

57 

60 
22 

65 

70 

76 

27 

73 

75 

74 

24 

75 
26 

68 

24 

71 
26 

61 

23 

65 
20 

68 

23 

63 
23 

50 
16 

53 
13 

53 

53 

44 

45 

57 

56 

54 
40 

52 
39 

66 
28 

1  65 
32 

46 

3  6 

45 

60.7 
25.7 

UTTONS  LANDING 

-AX 

67 
-  2 

56 
38 

63 
41 

80 
40 

76 
**C 

75 
39 

76 

39 

6  = 

4C 

76 

37 

74 
38 

71 
38 

61 
42 

62 
26 

74 

60 

58 

59 
50 

60 
38 

62 
39 

55 
39 

58 

46 

66.1 
38.7 

AGLE  MTN 

»ax 

MIN 

64 

5  1 

68 

52 

73 
50 

74 

5  r 

80 
59 

74 

55 

7<. 
54 

75 
59 

71 
59 

79 
54 

78 

55 

78 

60 

71 
5  i 

65 
54 

71 
48 

70 
48 

67 
48 

62 

64 

63 

66 

62 

65 

64 
42 

60 

62 

68 

69 

74 
48 

E  . 
48 

69.0 
50.1 

AST   PARK  RES 

MAX 
MIN 

77 
34 

61 
31 

72 
34 

65 
3  5 

76 
41 

75 
32 

78 

35 

75 
33 

76 

33 

73 
33 

60 
28 

64 

34 

69 
42 

73 
33 

76 

30 

60 
33 

55 
20 

61 

57 

41 

50 

54 

62 

58 

53 

51 

60 
32 

58 

57 

53 
44 

63.3 
34.2 

L  CAP  I T  AN  DAM 

MAX 

MIN 

70 
46 

71 

50 

75 
46 

"5 
46 

82 

52 

87 

55 

79 
5  8 

86 
56 

64 

54 

81 
42 

74 
47 

72 

46 

81 

5u 

74 
42 

77 
42 

72 
44 

65 
44 

66 

68 

67 

60 

64 

70 

74 

62 

60 

68 

71 

78 
48 

71 
51 

72.9 
47.0 

L  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

72 

77 
44 

80 
41 

Bl 

78 
45 

76 
38 

77 
38 

76 
47 

82 
43 

83 
47 

95 
45 

84 

40 

66 
43 

76 
40 

76 
36 

71 

38 

69 
36 

69 

70 

70 

66 

70 

72 

64 

60 

71 

73 

76 

66 

38 

73.9 
39.9 

LECTRA  Prl 

MAX 
MIN 

66 
34 

66 
32 

68 

33 

72 
36 

77 
35 

82 
32 

74 
34 

81 

35 

79 

35 

69 
34 

67 
37 

67 
30 

70 
29 

74 

33 

67 

37 

58 
26 

62 
26 

62 

57 

56 

57 

56 

64 

66 

62 

61 

62 

65 

55 

56 

65.9 
34.6 

'IX  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
33 

58 
37 

56 
43 

55 
41 

55 
31 

62 
28 

55 
28 

58 

30 

62 

29 

55 
45 

55 
31 

55 

33 

54 
27 

56 
28 

49 
26 

47 

25 

55 
18 

47 

39 

41 

45 

53 

50 

49 

37 

54 

52 

53 

51 
41 

48 

52.1 
33.4 

1SINORE 

MAX 
MIN 

63 
43 

71 
44 

81 
34 

83 
38 

80 
51 

77 
51 

82 
46 

82 
42 

81 
39 

79 
38 

69 
47 

75 
33 

68 

52 

75 
30 

68 

30 

61 
49 

63 
27 

61 

67 

59 

60 

68 

71 

62 

58 

65 

69 

77 

65 
40 

59 

70.2 
38.9 

ISCONDIDO 

MAX 

65 

63 

72 
40 

74 

86 

78 

82 

52 

81 

78 
45 

68 
41 

67 

52 

76 
39 

70 
40 

72 
33 

67 

35 

61 
51 

63 
45 

64 

63 

58 

61 

66 

68 

67 

66 

66 

68 

73 

59 

66 

68.9 
42.7 

JREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

53 

53 
45 

58 

54 

59 

56 
42 

60 

50 
42 

58 
45 

59 
47 

56 
44 

56 
43 

59 
42 

55 
43 

51 
39 

54 
34 

54 
36 

SO 

46 

48 

52 

56 

57 

54 

46 

56 

62 

63 

56 

50 

58 

55.0 
44.0 

AIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

64 

64 

63 

68 
40 

78 
38 

75 

7* 

35 

75 

74 

36 

68 

71 
40 

75 
41 

77 

77 
34 

70 

40 

67 
35 

64 
27 

61 

68 

35 

58 

61 

56 

58 

61 

62 

60 

60 

57 

59 

61 

66.2 
39.9 

AIRMONT 

MAX 

57 

55 
41 

69 

70 

68 

65 
42 

67 
45 

67 

69 
46 

74 

69 

56 
42 

59 
36 

58 
37 

65 
42 

61 
43 

52 
33 

4B 

54 

57 

48 

43 

59 

60 

57 

46 

S4 

52 

54 

54 

59.0 
40.1 

1VE  POINTS   5  SSW 

MAX 
MIN 

65 
3* 

65 
39 

71 
34 

71 
42 

73 
35 

75 
35 

77 
35 

77 
37 

78 

37 

70 
38 

67 
45 

65 
40 

67 

35 

71 
28 

69 
30 

57 
30 

60 
22 

59 

60 

58 

55 

58 

60 

- : 

56 

64 

60 

55 

64 

61 

64.9 
35.8 

.EMING   FISH   ♦  GAME 

MAX 
MIN 

57 
23 

60 
19 

64 
18 

62 
26 

56 

12 

53 
9 

56 
8 

59 
11 

63 
12 

65 
21 

53 
21 

53 
11 

49 
6 

54 
9 

45 
11 

46 
21 

42 
-  I 

41 

38 

40 

35 

49 

54 

53 

55 

55 

53 

52 

49 

47 

34 

51.9 
18.9 

iXSOM  DAM 

MAX 
MIN 

70 
45 

62 
38 

65 
40 

66 
47 

76 
43 

75 
43 

75 
42 

74 

43 

78 
46 

75 
45 

62 
44 

67 
42 

71 

37 

69 
36 

69 
45 

63 
39 

62 

35 

60 

60 

52 

52 

57 

55 

61 

63 

60 
50 

58 

61 

56 
40 

58 
39 

64.4 
42.1 

•MTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

64 
48 

69 
49 

78 
46 

84 
45 

80 
74 

78 
74 

84 

62 

83 
59 

79 
52 

73 
48 

66 
49 

75 
41 

72 
51 

75 
50 

70 
39 

60 
39 

62 
39 

66 

65 

62 

69 

65 

68 

65 

61 

63 

69 

75 

70 

60 

70.3 
47.5 

!»EST  GLEN 

MAX 
MIN 

65 
26 

56 
33 

62 
30 

61 

36 

62 
26 

63 

23 

61 

26 

60 
26 

60 
26 

64 

28 

53 
34 

57 
22 

57 
22 

58 
24 

60 

25 

53 
16 

55 
13 

50 

52 

39 

40 

43 

49 

49 

45 

37 

42 

46 

50 

42 

53.1 
27.3 

•»T   BI DWELL 

«' 

M  I  N 

55 
29 

55 
21 

57 
35 

55 
24 

56 
18 

59 
17 

61 
19 

62 

22 

65 

25 

60 
23 

52 
20 

55 
23 

60 
13 

56 
17 

37 
18 

37 
14 

46 
4 

48 

36 

37 

35 

46 

49 

48 

48 

46 

53 

49 

45 

43 

50.4 
22.3 

'XRT  BRAGG 

MAX 
MIN 

63 
48 

58 
47 

59 
43 

60 
47 

56 
42 

65 
43 

67 
42 

65 
38 

52 
43 

59 
48 

55 
42 

62 
42 

62 
43 

65 
41 

62 
38 

57 
33 

62 
33 

57 

56 

52 

53 

56 

57 

59 

55 

54 

62 
45 

65 

62 

56 

59.2 
42.9 

ORT   BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

39 
48 

57 
41 

57 
40 

33 
41 

63 
36 

62 
36 

62 
36 

55 
35 

56 
43 

56 
47 

59 
38 

62 
40 

65 
35 

60 
34 

59 
35 

56 

30 

57 
26 

56 

53 
40 

55 

55 

56 

60 

55 

54 

60 

65 

61 

57 

60 

58.2 
40.6 

i«T  JONES  RS 

MAX 
MIN 

58 
29 

59 
23 

59 
23 

60 
25 

60 
21 

61 
16 

61 

20 

62 

20 

61 

21 

32 

55 
25 

50 
21 

58 
17 

61 
17 

47 
:  i 

47 
11 

50 
9 

51 
26 

51 
24 

40 
22 

38 

55 

55 

53 

40 

40 

48 

46 

48 

49 

52.6 
24.6 

IRT  ROSS 

MAX 
MIN 

59 
49 

67 
43 

60 
39 

58 
45 

71 
40 

68 
44 

70 
40 

65 
40 

55 
38 

59 
49 

61 
43 

66 
47 

67 
49 

62 
40 

60 
43 

61 

40 

59 
36 

59 
42 

55 
39 

54 
38 

59 

56 

55 
51 

53 
51 

55 

56 

59 

59 

59 

60 

60.3 
44.0 

ESNO  WS  AP 

MAX 
MIN 

66 
40 

66 

36 

70 
41 

70 
40 

75 
36 

77 
39 

80 

37 

80 
37 

61 

40 

71 
37 

63 
42 

67 

37 

69 
34 

71 
33 

71 
36 

57 
30 

62 
29 

60 

60 

56 

54 

58 

60 

65 

57 

64 

62 

58 

5  ! 

64 

65.7 
38.1 

GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

70 
38 

65 
32 

66 
34 

69 

37 

70 
39 

76 
47 

76 

44 

80 
41 

79 
38 

80 
39 

73 
37 

63 
36 

66 
36 

68 
39 

71 
43 

71 
28 

57 
28 

61 

61 

60 

54 

56 

58 

60 

68 

60 

65 

62 

60 

63 

66.3 
37.8 

ANT  FOREST 

MAX 
M  I  N 

39 
26 

40 
27 

46 

30 

53 
35 

56 

37 

57 
38 

57 
40 

56 
36 

55 
36 

53 
34 

51 
31 

45 
32 

45 

29 

47 

29 

53 
35 

51 

25 

30 
20 

35 

38 

41 

33 

29 

36 

40 

40 

37 

36 

42 

47 

40 

44.3 
29.2 

LLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

66 
50 

68 

55 

75 
40 

79 
46 

89 
43 

83 
57 

85 
51 

85 
47 

79 
45 

73 

49 

71 
49 

78 
41 

73 
44 

75 
37 

66 

35 

63 
52 

68 
41 

66 

65 

61 

61 

69 

71 

66 

61 

68 

69 

75 

68 

67 

71.5 
44.6 

LROY 

MAX 
MIN 

77 
32 

58 
41 

'1 

43 

68 
44 

73 
36 

78 

37 

82 
34 

82 
34 

82 
34 

75 
41 

67 
49 

66 
38 

72 
32 

74 
31 

74 

31 

64 

31 

67 
24 

65 

64 

58 

54 

58 

61 

62 
43 

69 

58 

61 

66 

37 

66 
36 

62 
47 

67.9 
36.6 

ANT  GROVE 

MAX 
MIN 

42 
24 

42 
26 

55 
31 

59 
34 

58 
35 

63 
35 

68 

35 

62 
36 

59 
33 

56 

32 

55 
30 

55 
29 

53 
26 

54 

29 

57 
32 

54 

23 

32 
17 

39 

41 

43 

32 

33 

43 

48 

47 

37 

39 

49 

55 

44 

28 

49.1 
27.2 

ASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
37 

64 

35 

62 
37 

64 

39 

72 
40 

79 
42 

75 

40 

73 
45 

75 
45 

76 
42 

63 
36 

63 
35 

69 
38 

75 
38 

67 
36 

57 
34 

54 
27 

54 
29 

52 
31 

45 

31 

40 
26 

48 

48 

50 
41 

52 

53 

48 

55 

59 

45 

60.1 
36.5 

IATON  1  w 

MAX 
MIN 

57 
49 

59 

37 

65 
42 

75 
41 

77 
36 

76 
34 

73 
34 

75 
35 

66 
34 

55 
41 

68 

33 

74 

38 

76 
44 

72 
32 

60 
36 

62 
33 

62 
22 

55 
32 

53 
35 

56 
36 

60 
31 

59 
46 

56 
52 

55 
51 

53 
50 

58 
47 

58 
36 

56 
34 

:  5 
46 

60 
5i 

63.2 
38.9 

IWEE 

MAX 
MIN 

49 

37 

51 
37 

66 

37 

66 
36 

71 
43 

69 
42 

64 

41 

72 
39 

67 
38 

66 
36 

66 
36 

65 
40 

60 
39 

64 
40 

68 
39 

71 

35 

44 
28 

51 
26 

49 
26 

49 
27 

45 
33 

46 

30 

50 
30 

52 
30 

49 

30 

44 

33 

45 
34 

46 
34 

54 
34 

54 

42 

57.2 
35.1 

-F  MOON  BAY   2  NNW 

MAX 
MIN 

60 

51 

53 
49 

57 
48 

58 
46 

66 
42 

74 
52 

73 
37 

66 
37 

58 
42 

56 
46 

59 
44 

60 
42 

66 
48 

72 
41 

61 
43 

58 
39 

58 
34 

57 
37 

59 
40 

54 
49 

52 
43 

55 
43 

55 
49 

55 
49 

56 

52 

56 
48 

58 
41 

59 
43 

60 
49 

60 

52 

59.9 
44.5 

St>«  Reierence  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALI FORN 
NOVEMBER  1<3  s* 


HAMILTON  AF8 
HANFORD 
HAPPY    CAMP  RS 
HAT   CREEK   PH  1 
HAYFIELD   PUMP  PLANT 
HEALDSBURG 
HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 


HOLLISTER 
HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
I  OR  I  A 

IDYLLW1LD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO   US   DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN   W YNOL A 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN   CITY    I  SSW 

KETTLEMAN   ST  A 

KING   CI TY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE    SPAULD I NG 

LA  MESA 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LAVA   BEDS  NM 


Day  Of  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

56 

59 

62 

65 

70 

71 

68 

71 

63 

61 

70 

76 

74 

65 

59 

61 

57 

57 

52 

56 

60 

58 

59 

58 

56 

58 

58 

56 

57 

60 

61 

0  3 

M  I  N 

42 

40 

37 

41 

36 

38 

36 

38 

38 

46 

46 

48 

43 

35 

3V 

35 

28 

35 

38 

43 

40 

50 

51 

54 

52 

43 

37 

54 

41 

64 

70 

73 

70 

75 

81 

80 

80 

72 

65 

66 

66 

69 

72 

73 

61 

63 

63 

61 

58 

55 

59 

63 

63 

60 

65 

60 

66 

59 

63 

66 

(J' 

M  I  N 

34 

35 

34 

34 

35 

33 

33 

34 

35 

41 

40 

30 

2  9 

29 

35 

31 

24 

24 

21 

40 

37 

31 

32 

40 

50 

49 

47 

43 

37 

45 

35 

65 

54 

55 

57 

61 

63 

60 

60 

58 

56 

61 

59 

56 

58 

57 

53 

50 

50 

51 

40 

42 

40 

53 

53 

37 

37 

44 

48 

47 

46 

52 

- 

M  I  N 

35 

39 

36 

37 

31 

3 1 

35 

34 

35 

41 

37 

34 

27 

29 

2  5 

27 

2  2 

28 

29 

32 

35 

37 

35 

31 

32 

34 

37 

40 

32 

66 

53 

61 

66 

63 

69 

67 

65 

57 

62 

65 

45 

44 

50 

50 

37 

41 

39 

50 

57 

55 

48 

54 

50 

42 

45 

54 

,,;  it 

MIN 

28 

20 

25 

16 

19 

20 

19 

25 

18 

19 

20 

13 

8 

1  9 

19 

23 

24 

31 

33 

42 

35 

37 

34 

29 

30 

33 

24 

MAX 

64 

66 

78 

79 

82 

73 

76 

76 

74 

79 

82 

78 

73 

65 

74 

72 

66 

63 

65 

67 

65 

62 

69 

70 

64 

63 

69 

69 

75 

63 

70 

MIN 

48 

44 

38 

45 

64 

57 

55 

59 

54 

46 

45 

61 

5 1 

55 

58 

48 

49 

39 

26 

38 

44 

42 

32 

34 

47 

45 

50 

46 

39 

47 

46 

63 

68 

67 

83 

85 

81 

78 

79 

72 

56 

68 

79 

82 

77 

67 

67 

66 

63 

54 

57 

61 

60 

58 

54 

54 

61 

63 

62 

62 

63 

67 

t. 

MIN 

50 

39 

43 

44 

42 

38 

39 

39 

36 

42 

44 

47 

43 

35 

34 

31 

27 

34 

37 

37 

38 

47 

42 

43 

50 

49 

39 

37 

47 

34 

40 

58 

62 

64 

74 

87 

77 

66 

68 

74 

71 

72 

66 

70 

60 

69 

64 

50 

60 

61 

62 

50 

52 

64 

68 

56 

52 

60 

65 

72 

57 

64 

if 

M  ]  N 

35 

40 

29 

32 

30 

50 

51 

43 

34 

31 

30 

28 

30 

39 

26 

26 

26 

29 

21 

25 

31 

25 

26 

29 

37 

42 

32 

30 

30 

34 

32 

MAX 

62 

54 

63 

64 

69 

70 

73 

74 

72 

71 

67 

64 

72 

68 

60 

49 

54 

53 

48 

37 

41 

5  3 

55 

49 

48 

54 

61 

49 

59 

MIN 

31 

29 

30 

34 

35 

34 

32 

34 

34 

33 

31 

29 

30 

32 

26 

23 

24 

25 

30 

25 

25 

30 

33 

36 

30 

32 

31 

31 

30 

MAX 

64 

55 

54 

58 

60 

59 

61 

61 

62 

61 

55 

52 

55 

55 

57 

38 

46 

49 

47 

37 

36 

40 

49 

49 

36 

36 

48 

46 

47 

43 

50 

i'.. 

MIN 

33 

24 

38 

29 

32 

23 

26 

27 

25 

28 

28 

25 

23 

24 

27 

14 

13 

16 

16 

24 

19 

31 

39 

34 

30 

32 

24 

25 

26 

34 

26 

MAX 

56 

69 

66 

74 

82 

82 

81 

81 

70 

65 

65 

72 

75 

72 

62 

60 

64 

63 

55 

54 

59 

61 

61 

65 

60 

58 

66 

63 

65 

64 

66 

MIN 

52 

41 

46 

41 

37 

36 

35 

36 

32 

39 

40 

37 

36 

31 

35 

30 

25 

29 

29 

41 

34 

36 

40 

46 

52 

50 

39 

36 

39 

49 

38 

MAX 

62 
44 

61 

tt, 

63 

63 

65 

62 

64 

62 

61 

61 

56 

61 

60 

59 

59 

57 

50 

54 

41 

49 

45 

53 

55 

40 

40 

53 

61 

60 

51 

J 

w 

M  1  M 

38 

42 

42 

38 

37 

38 

39 

39 

40 

40 

39 

35 

35 

37 

22 

22 

24 

26 

31 

35 

37 

43 

37 

31 

31 

37 

3  9 

41 

44 

36,r 

MAX 

39 

50 

55 

59 

65 

63 

59 

56 

54 

53 

49 

55 

58 

54 

51 

44 

39 

40 

41 

35 

31 

45 

44 

43 

36 

39 

47 

63 

48 

35 

48 

r 

MIN 

24 

28 

33 

33 

32 

36 

35 

33 

31 

30 

29 

30 

28 

34 

32 

22 

1  7 

23 

23 

25 

1  3 

22 

2  3 

24 

31 

29 

24 

26 

28 

26 

27,] 

MAX 

60 

63 

70 

66 

72 

75 

74 

77 

75 

70 

60 

60 

66 

67 

69 

55 

54 

55 

58 

52 

47 

56 

56 

69 

55 

54 

52 

68 

58 

51 

61 

* 

MIN 

36 

37 

44 

43 

45 

49 

50 

51 

40 

50 

40 

42 

38 

42 

47 

30 

31 

32 

34 

36 

32 

33 

35 

41 

44 

43 

35 

34 

42 

42 

39.1 

MAX 

60 

6] 

67 

67 

71 

59 

67 

65 

65 

65 

65 

60 

52 

61 

60 

49 

53 

53 

55 

45 

43 

58 

60 

53 

48 

63 

62 

50 

45 

58,i 

31 

MIN 

27 

27 

29 

36 

38 

41 

41 

34 

32 

32 

32 

36 

35 

26 

33 

29 

1  7 

25 

23 

37 

28 

25 

29 

29 

34 

29 

28 

27 

28 

30, 

MAX 

74 

77 

79 

83 

80 

78 

80 

79 

83 

82 

82 

77 

70 

76 

76 

72 

70 

70 

70 

72 

69 

71 

73 

67 

62 

73 

75 

76 

64 

77 

74,1 

:>;,:. 

MIN 

48 

50 

45 

48 

49 

50 

47 

54 

51 

51 

50 

49 

53 

50 

40 

43 

45 

42 

38 

42 

55 

38 

37 

39 

52 

46 

45 

43 

47 

46, 

MAX 

52 

52 

70 

73 

"73 

72 

71 

68 

72 

66 

74 

72 

50 

51 

42 

47 

55 

53 

55 

55 

57 

61, 

X 

MIN 

31 

34 

32 

35 

38 

32 

31 

31 

33 

35 

34 

29 

23 

1 9 

32 

25 

25 

33 

30, 

MAX 

12 

76 

81 

82 

89 

85 

81 

86 

88 

85 

76 

86 

81 

72 

85 

74 

73 

75 

73 

75 

68 

70 

73 

75 

64 

66 

80 

79 

83 

69 

77,, 

MIN 

47 

47 

43 

47 

55 

56 

43 

43 

50 

47 

46 

54 

45 

39 

34 

39 

46 

35 

35 

33 

40 

3  3 

35 

37 

43 

45 

39 

42, 

MAX 

55 

68 

70 

75 

74 

74 

74 

76 

75 

73 

72 

67 

66 

71 

76 

64 

58 

55 

59 

53 

55 

54 

60 

55 

54 

55 

60 

62 

61 

60 

64, 

> 

MIN 

38 

33 

35 

38 

44 

38 

33 

34 

34 

35 

38 

36 

38 

33 

33 

39 

26 

2  3 

2  1 

30 

26 

26 

35 

39 

34 

32 

3  3 

43 

34, 

MAX 

66 

69 

76 

77 

62 

69 

69 

76 

73 

79 

80 

77 

69 

65 

72 

74 

66 

62 

63 

65 

66 

60 

65 

67 

60 

64 

68 

67 

70 

68 

69. 

MIN 

4  B 

48 

46 

45 

54 

56 

53 

59 

57 

53 

53 

53 

52 

52 

44 

50 

45 

38 

38 

39 

47 

39 

37 

38 

42 

53 

50 

53 

45 

42 

47, 

MAX 

48 

52 

53 

54 

60 

67 

68 

69 

65 

58 

43 

46 

66 

65 

54 

40 

46 

42 

42 

33 

36 

44 

47 

50 

48 

45 

55 

52 

49 

51, 

MIN 

2  5 

2  0 

2  2 

25 

20 

23 

20 

22 

2  5 

23 

1  3 

12 

2  1 

19 

6 

20 

15 

20 

8 

25 

33 

31 

35 

32 

30 

28 

32 

22, 

MAX 

51 

60 

71 

70 

66 

62 

63 

67 

71 

69 

64 

63 

53 

67 

60 

45 

55 

58 

56 

46 

49 

61 

66 

56 

52 

57 

61 

71 

60 

55 

60, 

MIN 

3  2 

42 

3  5 

3  6 

29 

47 

47 

53 

41 

39 

33 

34 

37 

29 

32 

33 

28 

39 

24 

29 

36 

26 

32 

33 

39 

41 

41 

38 

40 

43 

36. 

MAX 

74 

56 

65 

70 

75 

75 

76 

73 

74 

67 

62 

69 

75 

76 

71 

66 

61 

61 

58 

52 

56 

59 

60 

55 

56 

53 

57 

60 

58 

57 

64,, 

z  ■ 

MIN 

45 

4 

39 

40 

41 

41 

42 

42 

38 

40 

46 

46 

47 

38 

37 

39 

29 

32 

38 

41 

39 

45 

50 

5  1 

51 

46 

36 

37 

45 

50 

41. 

MAX 

63 

63 

70 

66 

76 

82 

62 

82 

80 

76 

67 

65 

66 

74 

77 

71 

62 

59 

66 

62 

51 

57 

64 

64 

61 

63 

56 

63 

72 

65 

67.1 

MIN 

49 

46 

50 

50 

53 

5  '3 

56 

60 

62 

54 

49 

49 

46 

50 

50 

46 

41 

44 

43 

47 

43 

40 

41 

50 

50 

43 

44 

43 

50 

51 

48. 

MAX 

61 

67 

72 

72 

79 

86 

82 

80 

74 

75 

67 

68 

68 

72 

72 

60 

59 

59 

59 

56 

50 

57 

64 

56 

49 

59 

62 

68 

67 

58 

65. 

MIN 

44 

33 

30 

36 

37 

44 

37 

47 

47 

33 

33 

32 

39 

31 

29 

30 

25 

26 

22 

39 

35 

27 

29 

42 

38 

32 

32 

31 

40 

43 

3*. 

MAX 

70 

64 

66 

70 

70 

75 

77 

79 

79 

79 

70 

66 

64 

66 

71 

74 

59 

60 

60 

60 

59 

5  3 

62 

60 

68 

56 

66 

60 

60 

64 

66. 

MIN 

40 

44 

41 

41 

42 

41 

41 

46 

43 

43 

48 

44 

38 

34 

41 

40 

30 

30 

3  0 

33 

42 

3b 

40 

38 

41 

40 

4 1 

43 

38 

41 

39. 1 

MAX 

68 

68 

73 

72 

77 

79 

80 

81 

81 

70 

68 

66 

68 

73 

72 

59 

62 

62 

64 

56 

56 

60 

63 

70 

68 

70 

62 

63 

64 

62 

68.J 

"' 

MIN 

* 

45 

45 

49 

48 

* 

5  2 

52 

46 

49 

48 

49 

40 

44 

41 

38 

38 

36 

44 

40 

38 

41 

43 

50 

52 

46 

42 

38 

52 

44. 

MAX 

66 

70 

67 

75 

80 

82 

85 

84 

78 

63 

68 

72 

75 

72 

69 

59 

65 

61 

69 

57 

61 

60 

66 

59 

56 

62 

65 

62 

63 

68., 

MIN 

43 

38 

41 

45 

33 

36 

34 

35 

33 

45 

50 

38 

30 

31 

29 

33 

23 

2  3 

48 

39 

33 

45 

50 

52 

42 

35 

44 

50 

38. 

MAX 

52 

56 

57 

61 

68 

67 

65 

55 

62 

59 

60 

61 

68 

63 

58 

59 

57 

53 

44 

46 

46 

55 

55 

54 

45 

56 

52 

63 

56 

53 

S6.L 

MIN 

45 

39 

46 

45 

39 

39 

41 

39 

43 

49 

45 

40 

3  8 

41 

37 

27 

29 

40 

37 

31 

33 

44 

52 

42 

37 

43 

46 

46 

47 

49 

41. 

MAX 

70 

65 

65 

68 

71 

74 

76 

76 

77 

78 

66 

63 

6  2 

71 

67 

65 

58 

59 

62 

57 

46 

55 

60 

62 

66 

58 

58 

64 

50 

53 

64.1 

m 

MIN 

34 

31 

32 

36 

3  5 

3  3 

34 

33 

33 

32 

35 

29 

3  5 

32 

27 

31 

2 1 

2  4 

25 

43 

32 

37 

40 

43 

52 

54 

40 

35 

43 

47 

35.' 

MAX 

65 

66 

66 

65 

85 

83 

82 

80 

73 

65 

64 

67 

75 

70 

65 

63 

64 

62 

61 

63 

63 

63 

61 

60 

64 

63 

61 

60 

65 

67, 

MIN 

5 1 

46 

44 

44 

5  5 

53 

53 

49 

50 

50 

45 

42 

47 

42 

39 

42 

39 

43 

46 

3  9 

40 

42 

50 

47 

44 

41 

44 

54 

46. 

MAX 

40 

61 

63 

61 

54 

52 

59 

59 

59 

57 

56 

50 

46 

54 

50 

45 

41 

46 

46 

41 

39 

52 

52 

48 

42 

45 

49 

57 

47 

50* 

MIN 

32 

30 

31 

38 

43 

38 

38 

35 

38 

36 

37 

32 

31 

36 

32 

32 

27 

32 

30 

29 

2  9 

36 

32. 

MAX 

70 

69 

67 

72 

76 

77 

70 

72 

72 

66 

63 

65 

70 

73 

66 

61 

61 

57 

53 

51 

55 

58 

55 

53 

52 

51 

57 

56 

54 

57 

62. 

MIN 

37 

34 

34 

37 

32 

30 

33 

30 

31 

34 

32 

32 

29 

30 

33 

47 

45 

3*.| 

MAX 

60 

73 

64 

76 

76 

81 

82 

76 

72 

55 

65 

67 

76 

80 

56 

61 

58 

57 

45 

53 

50 

48 

49 

51 

43 

52 

55 

57 

50 

52 

61. 

'13 

MIN 

36 

32 

34 

37 

49 

46 

41 

32 

3  1 

34 

30 

34 

44 

44 

39 

36 

26 

28 

32 

24 

36 

3  1 

34 

37 

42 

40 

34 

37 

44 

35. 

MAX 

61 

60 

60 

63 

63 

72 

70 

66 

64 

58 

58 

54 

62 

70 

56 

57 

48 

45 

43 

37 

39 

36 

44 

44 

43 

40 

46 

56 

48 

34 

53. 

MIN 

40 

37 

6 

32 

28 

27 

26 

2  7 

28 

36 

28 

23 

18 

1 9 

22 

29 

1  4 

24 

3  3 

34 

37 

32 

30 

26 

20 

32 

27. 

K' 

MAX 

64 

66 

74 

75 

88 

77 

85 

83 

78 

69 

69 

75 

69 

75 

66 

62 

66 

67 

64 

61 

61 

68 

69 

62 

60 

67 

66 

75 

61 

67 

69. 

MIN 

52 

6 

54 

54 

50 

54 

45 

46 

47 

44 

52 

45 

42 

47 

4  b 

5 1 

52 

47 

47 

54 

48. 

MAX 

61 

73 

77 

75 

70 

72 

73 

75 

77 

75 

60 

66 

65 

70 

70 

58 

56 

57 

61 

52 

49 

60 

63 

55 

51 

58 

57 

59 

58 

57 

63. 

MIN 

38 

35 

33 

42 

33 

38 

35 

33 

34 

38 

49 

35 

33 

27 

31 

41 

25 

21 

21 

40 

35 

28 

31 

38 

41 

39 

32 

32 

34 

45 

34. 

■i, 

MAX 

64 

66 

66 

78 

82 

76 

75 

77 

74 

74 

70 

71 

76 

68 

63 

61 

59 

58 

49 

54 

56 

53 

61 

62 

61 

56 

60 

62 

54 

56 

64. 

<*> 

MIN 

46 

44 

47 

50 

47 

54 

49 

52 

51 

51 

45 

43 

46 

44 

46 

34 

37 

40 

41 

41 

36 

46 

50 

49 

50 

50 

43 

44 

44 

48 

45.! 

MAX 

61 

49 

55 

55 

51 

56 

57 

59 

61 

63 

50 

47 

44 

42 

60 

35 

37 

48 

42 

33 

31 

41 

46 

50 

42 

41 

46 

44 

46 

42 

»7. 

:■■ 

MIN 

40 

25 

39 

31 

29 

28 

32 

33 

34 

43 

35 

24 

26 

19 

20 

11 

18 

28 

21 

22 

20 

29 

31 

34 

26 

30 

30 

27 

28 

31 

28. 

MAX 

65 

59 

66 

70 

74 

76 

78 

78 

70 

70 

70 

61 

69 

71 

70 

61 

63 

62 

58 

57 

55 

60 

60 

65 

61 

63 

60 

55 

59 

59 

64. 

»» 

MIN 

35 

36 

36 

38 

39 

48 

37 

38 

38 

32 

45 

33 

32 

34 

35 

30 

26 

28 

28 

43 

36 

35 

38 

42 

51 

53 

50 

43 

43 

51 

38. 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
-  370  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JonHnued   NOVEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

• 

en 

nj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EMON  COVE 

MAX 

65 

68 

70 

70 

75 

75 

79 

78 

78 

74 

67 

68 

68 

70 

73 

62 

6  3 

59 

63 

63 

63 

65.8 

M  I  N 

38 

39 

46 

42 

45 

44 

43 

44 

41 

36 

42 

38 

40 

39 

37 

34 

32 

35 

38 

42 

38 

39 

42 

49 

45 

41 

45 

41 

43 

40.7 

INDSAY 

MAX 

66 

68 

71 

70 

74 

77 

78 

78 

80 

73 

68 

69 

69 

72 

75 

62 

6  7 

55 

6  3 

58 

62 

66 

63 

66.5 

M  I  N 

36 

36 

37 

38 

40 

37 

38 

34 

35 

37 

38 

38 

32 

31 

32 

33 

29 

2  7 

26 

45 

3  7 

33 

34 

»c 

50 

42 

37 

44 

38 

40 

36.5 

IVERMORE   2  SSW 

MAX 

73 

60 

67 

65 

76 

72 

80 

75 

73 

76 

65 

67 

72 

71 

72 

6  3 

61 

58 

61 

6  1 

60 

65.5 

MIN 

41 

35 

35 

38 

43 

41 

35 

38 

38 

37 

44 

39 

43 

35 

35 

34 

23 

25 

32 

35 

35 

34 

42 

50 

43 

38 

36 

37 

46 

37.7 

.A NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

59 

66 

74 

67 

61 

62 

65 

68 

68 

72 

58 

57 

56 

65 

76 

62 

55 

53 

54 

56 

57 

56 

59.7 

MIN 

39 

41 

41 

46 

48 

39 

50 

45 

45 

49 

44 

37 

38 

47 

33 

29 

■  3 

31 

34 

32 

30 

41 

39 

37 

34 

35 

36 

38 

39 

39.0 

)0I 

MAX 

65 

67 

67 

75 

73 

76 

75 

77 

75 

66 

70 

72 

69 

70 

67 

61 

55 

58 

57 

64.6 

MIN 

40 

39 

36 

38 

40 

35 

35 

36 

35 

3  5 

37 

35 

31 

33 

32 

39 

23 

31 

39 

33 

40 

42 

4f 

52 

4  8 

40 

37 

43 

51 

37.9 

JMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

61 

69 

65 

79 

82 

79 

79 

73 

65 

61 

71 

77 

73 

71 

62 

62 

67 

5  '3 

61 

66.3 

MIN 

44 

38 

38 

40 

38 

35 

34 

33 

36 

48 

36 

51 

35 

32 

36 

37 

31 

IC 

32 

52 

42 

39 

41 

41 

52 

49 

39 

39 

42 

45 

39.5 

)NG  BEACH 

MAX 

67 

67 

74 

76 

87 

85 

87 

86 

73 

68 

63 

80 

73 

76 

63 

59 

62 

69.2 

MIN 

53 

53 

50 

53 

53 

64 

55 

58 

55 

53 

54 

49 

59 

46 

4d 

52 

45 

48 

45 

49 

47 

47 

45 

47 

50 

i 

49 

48 

50 

55 

51.0 

)NG  BEACH  WB  AP 

MAX 

68 

68 

73 

75 

88 

86 

87 

85 

78 

70 

66 

80 

74 

78 

67 

67 

61 

66 

70.7 

MIN 

54 

54 

50 

52 

52 

56 

51 

56 

52 

52 

54 

50 

54 

47 

49 

50 

44 

47 

46 

49 

47 

45 

4: 

48 

54 

53 

49 

42 

49 

55 

50.2 

IS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

64 

68 

67 

68 

87 

83 

82 

83 

78 

66 

64 

73 

74 

73 

6  7 

63 

63 

65 

65 

64 

68.4 

MIN 

52 

50 

50 

53 

49 

50 

50 

55 

54 

56 

54 

50 

54 

46 

48 

51 

45 

47 

45 

50 

47 

43 

44 

51 

53 

48 

48 

54 

49.7 

PS  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

62 

67 

71 

74 

86 

83 

82 

83 

78 

68 

63 

77 

75 

75 

66 

6  1 

63 

68.6 

MIN 

53 

52 

52 

52 

53 

61 

55 

59 

57 

53 

54 

50 

55 

50 

49 

50 

47 

48 

46 

50 

»« 

47 

47 

4E 

51 

52 

5C 

54 

48 

54 

51.5 

S  8ANOS 

MAX 

65 

68 

70 

75 

74 

77 

76 

76 

77 

69 

69 

68 

70 

72 

68 

60 

63 

63 

65.5 

MIN 

39 

37 

37 

39 

35 

38 

37 

40 

35 

37 

41 

37 

32 

31 

32 

34 

25 

27 

26 

42 

36 

34 

34 

42 

50 

48 

39 

44 

47 

37.1 

S  GATOS 

MAX 

60 

70 

69 

77 

79 

B  5 

81 

80 

73 

66 

69 

74 

78 

76 

60 

65 

58 

64 

67.5 

MIN 

48 

40 

37 

37 

43 

43 

43 

41 

41 

41 

48 

4C 

43 

40 

36 

28 

32 

33 

36 

38 

32 

36 

42 

- : 

45 

44 

39 

35 

45 

45 

39.8 

CERNE   VALLEY   1  SSW 

MAX 

59 

68 

75 

76 

75 

66 

68 

74 

75 

76 

62 

65 

61 

70 

76 

6  5 

70 

61 

65.6 

MIN 

40 

40 

34 

44 

36 

43 

34 

35 

38 

34 

34 

35 

29 

36 

42 

33 

22 

25 

26 

26 

27 

29 

29 

42 

: 

28 

30 

35 

43 

34.1 

DERA 

MAX 

71 

68 

67 

71 

72 

76 

77 

80 

82 

82 

80 

69 

67 

72 

74 

5  ] 

61 

63 

53 

59 

67.1 

MIN 

38 

34 

39 

38 

38 

39 

47 

39 

36 

34 

41 

34 

32 

36 

37 

36 

26 

25 

30 

39 

33 

34 

36 

40 

47 

50 

37 

39 

34 

45 

37.2 

NDEVILLE  ISLAND 

MAX 

67 

59 

71 

72 

75 

71 

75 

74 

70 

66 

70 

70 

70 

64 

60 

58 

64.0 

MIN 

37 

38 

37 

41 

34 

33 

36 

35 

33 

34 

48 

41 

41 

33 

37 

40 

26 

27 

31 

38 

39 

42 

40 

4; 

51 

44 

39 

35 

47 

49 

38.3 

N2ANITA  LAKE 

MAX 

43 

55 

50 

55 

63 

69 

69 

63 

60 

49 

41 

48 

59 

64 

40 

46 

32 

47.1 

MIN 

30 

25 

29 

29 

32 

32 

35 

31 

26 

37 

22 

27 

34 

34 

27 

12 

1  1 

19 

12 

22 

14 

14 

33 

32 

32 

12 

2S 

25 

29 

30 

26.5 

RICOPA 

MAX 

73 

62 

66 

66 

7  1 

76 

60 

60 

59 

62 

59 

58 

64 

66.0 

MIN 

52 

54 

56 

44 

53 

53 

58 

46 

45 

43 

46 

43 

38 

40 

44 

40 

32 

31 

30 

44 

38 

31 

35 

40 

46 

- 

40 

34 

36 

52 

42.8 

?TINEZ    FIRE  STA 

MAX 

72 

56 

65 

65 

67 

72 

75 

70 

75 

69 

63 

68 

75 

75 

68 

63 

60 

55 

56 

63 

58 

62 

60 

63.5 

MIN 

49 

41 

45 

45 

43 

40 

40 

39 

44 

43 

41 

45 

36 

39 

37 

30 

35 

38 

39 

36 

38 

49 

44 

53 

45 

3  8 

39 

43 

49 

41.6 

!*YSVILLE 

MAX 

62 

68 

66 

77 

78 

75 

74 

76 

76 

66 

68 

71 

77 

71 

55 

65.6 

MIN 

43 

37 

41 

42 

45 

37 

39 

41 

40 

46 

42 

46 

45 

39 

39 

39 

30 

35 

36 

39 

34 

40 

47 

47 

54 

51 

40 

37 

43 

48 

41.4 

CLOUD 

MAX 

70 

48 

63 

54 

64 

65 

70 

73 

69 

64 

47 

53 

56 

64 

66 

48 

38 

52.6 

MIN 

30 

21 

28 

2  7 

23 

22 

27 

28 

22 

26 

1 9 

22 

11 

12 

17 

19 

15 

15 

16 

19 

38 

30 

32 

32 

27 

28 

31 

23.5 

:ca  3  SE 

MAX 

73 

72 

76 

77 

83 

83 

80 

84 

BC 

79 

77 

80 

81 

73 

81 

76 

65 

75.8 

MIN 

46 

47 

43 

47 

54 

60 

47 

51 

56 

48 

47 

46 

53 

53 

41 

43 

45 

40 

35 

35 

39 

35 

35 

42 

44 

40 

45.1 

!CED  FIRE  STA  2 

MAX 

67 

64 

69 

71 

74 

76 

74 

77 

79 

74 

67 

65 

69 

71 

69 

60 

66.7 

MIN 

37 

38 

38 

39 

40 

41 

39 

40 

39 

37 

45 

38 

33 

36 

35 

30 

29 

;  7 

30 

41 

37 

35 

39 

54 

51 

39 

41 

44 

49 

38.7 

'ERS  4  SW 

MAX 

5 1 

53 

56 

55 

54 

58 

60 

60 

61 

53 

52 

50 

50 

57 

51 

35 

48.1 

MIN 

24 

20 

2* 

25 

26 

19 

20 

23 

24 

23 

21 

21 

16 

2  1 

21 

11 

8 

i  - 

20 

22 

17 

17 

26 

25 

31 

19 

19 

29 

27 

21.4 

JDLEWATER 

MAX 

66 

64 

70 

66 

72 

74 

75 

76 

77 

71 

65 

64 

67 

69 

75 

61 

64.9 

MIN 

50 

42 

40 

47 

41 

44 

45 

44 

45  ' 

47 

40 

37 

37 

40 

39 

32 

3 : 

29 

44 

38 

33 

35 

42 

47 

42 

37 

42 

47 

40.9 

L  CREEK  2 

MAX 

56 

61 

71 

76 

77 

74 

73 

76 

73 

71 

67 

71 

69 

67 

67 

58 

65.2 

MIN 

42 

41 

49 

51 

55 

45 

49 

55 

53 

54 

46 

48 

48 

44 

44 

36 

4  3 

37 

39 

39 

39 

41 

46 

42 

39 

44 

52 

49 

48 

45.5 

ERAL 

MAX 

64 

48 

58 

53 

63 

58 

70 

66 

67 

63 

52 

50 

51 

56 

68 

41 

40 

5 1 

51 

51.1 

MIN 

27 

2  1 

25 

24 

32 

26 

3  1 

29 

25 

31 

2 1 

2  4 

25 

16 

19 

19 

26 

10 

19 

19 

34 

32 

4 

35 

27 

29 

29 

25.6 

CHELL  CAVERNS 

MAX 

51 

63 

65 

70 

64 

64 

66 

63 

66 

68 

64 

59 

49 

60 

61 

56 

57.8 

MIN 

35 

37 

50 

5 1 

38 

37 

30 

35 

36 

40 

29 

35 

41 

41 

3  7 

42 

43 

47 

42 

41.2 

ESTO 

MAX 

64 

68 

64 

73 

73 

78 

76 

75 

75 

67 

68 

69 

70 

71 

65 

60 

6 1 

62 

5 1 

61 

62 

64 

55 

6  3 

5  3 

58 

64.4 

MIN 

38 

39 

36 

39 

37 

38 

36 

38 

35 

39 

45 

36 

33 

34 

3  j 

34 

25 

30 

30 

39 

36 

37 

37 

45 

51 

44 

39 

37 

43 

49 

37.8 

0  LAKE 

MAX 

55 

57 

63 

58 

57 

55 

61 

59 

59 

61 

53 

46 

49 

54 

56 

44 

49.6 

MIN 

31 

32 

30 

31 

28 

28 

27 

29 

30 

32 

33 

24 

2  1 

2  3 

25 

19 

17 

2  2 

24 

32 

17 

19 

30 

31 

32 

29 

28 

30 

32 

27.2 

TEREY 

MAX 

55 

61 

65 

69 

84 

83 

79 

75 

6: 

64 

65 

72 

76 

73 

62 

60 

60 

65.6 

MIN 

50 

46 

46 

47 

43 

57 

52 

42 

39 

49 

50 

46 

49 

50 

44 

39 

41 

3  8 

41 

46 

44 

43 

44 

47 

52 

49 

43 

43 

46 

51 

45.9 

T I  CELLO  DAM 

MAX 

76 

75 

60 

70 

73 

77 

7  3 

55 

65.2 

MIN 

50 

43 

43 

43 

46 

4 1 

38 

39 

3S 

42 

41 

42 

33 

43 

u  0 

39 

32 

> 

37 

36 

:• 

35 

50 

51 

50 

46 

39 

40 

41 

44 

41.1 

10  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

69 

67 

74 

86 

78 

79 

64 

60 

59 

68 

72 

70 

63 

56 

60 

64.5 

MIN 

50 

45 

41 

47 

51 

i  7 

47 

39 

4  9 

47 

39 

43 

46 

4  1 

4  1 

47 

39 

38 

35 

42 

4  0 

43 

42 

49 

48 

: 

40 

40 

44 

51 

44.1 

1TAIN  PASS 

MAX 

63 

65 

55 

59 

65 

66 

64 

81 

71 

63 

59 

6-4 

52 

58.3 

MIN 

27 

37 

4  1 

35 

39 

41 

45 

46 

43 

39 

32 

30 

4  i 

42 

23 

26 

28 

39 

2  7 

25 

33 

3  5 

33 

34 

33 

36 

34 

34 

34.9 

3ALDY  NOTCH 

MAX 

28 

55 

60 

55 

45 

40 

47 

50 

55 

52 

53 

50 

45 

45 

47 

30 

37 

41 

50 

5  1 

5  0 

35 

45.5 

MIN 

21 

20 

38 

40 

20 

35 

34 

32 

1  5 

19 

24 

23 

15 

25 

15 

19 

19 

29 

26 

. 

25 

30 

28 

26.5 

MABLO  NORTH  GATE 

MAX 

69 

49 

t)5 

61 

65 

74 

76 

73 

7  5 

72 

61 

62 

67 

67 

72 

62 

60 

56 

57 

57 

49 

52 

49 

5  6 

56 

52 

5  1 

5  8 

50 

61.0 

MIN 

44 

42 

43 

54 

50 

36 

36 

40 

40 

33 

33 

38 

44 

45 

49 

45 

41 

41 

42 

43 

44.6 

IT  HAMILTON 

MAX 

50 

57 

58 

62 

67 

67 

67 

66 

59 

50 

51 

62 

62 

60 

42 

47 

4  8 

42 

39 

3  8 

47 

42 

5  0 

56 

46 

44 

52.4 

MIN 

37 

42 

47 

49 

51 

56 

56 

55 

43 

38 

42 

48 

36 

29 

34 

35 

35 

30 

27 

35 

37 

38 

37 

37 

42 

35 

39 

40.4 

IT  HEBRON  RS 

MAX 

62 

48 

56 

55 

58 

60 

60 

63 

57 

59 

37 

38 

45 

36 

42 

5  2 

41 

45 

41 

M  I  N 

28 

16 

26 

1  3 

16 

18 

15 

14 

16 

9 

3 

12 

1  3 

22 

2  2 

27 

14 

18 

32 

IT  SHASTA   WB  CITY 

MAX 

58 

58 

55 

58 

57 

58 

61 

71 

65 

50 

49 

51 

54 

60 

42 

41 

54 

50 

38 

34 

4 '2 

40 

42 

38 

45 

52 

40 

41 

49.7 

MIN 

32 

32 

33 

34 

27 

28 

30 

32 

30 

37 

26 

27 

24 

29 

29 

20 

15 

24 

26 

27 

2  0 

32 

40 

30 

30 

38 

36 

33 

32 

36 

29.6 

'ILSON  FC  338B 

MAX 

43 

63 

65 

66 

62 

57 

66 

65 

65 

64 

63 

61 

54 

60 

60 

51 

48 

50 

50 

46 

36 

57 

60 

•  6 

45 

44 

57 

61 

60 

41 

55.6 

MIN  j 

30 

33 

45 

49 

48 

40 

46 

47 

47 

46 

44 

43 

35 

40 

46 

31 

25 

34 

34 

28 

24 

29 

41 

38 

28 

31 

35 

47 

38 

35 

37.9 

S*«  Reference  Notes  Following  Station  bdej 
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DAILY  TEMPERATURES 


CA  L I  FOR * 
NOVEMBER   1 1 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAC I M I ENTO  0AM 

MAX 

74 

61 

71 

73 

76 

80 

83 

85 

81 

80 

79 

81 

73 

75 

75 

66 

60 

64 

63 

57 

59 

57 

62 

62 

65 

65 

59 

62 

58 

5  7 

MIN 

37 

40 

37 

40 

33 

35 

34 

34 

35 

38 

40 

35 

32 

31 

31 

37 

2  5 

23 

25 

49 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

58 

64 

67 

75 

80 

82 

80 

79 

69 

62 

72 

76 

77 

73 

64 

62 

63 

60 

54 

58 

61 

56 

59 

61 

59 

59 

64 

62 

57 

61 

MIN 

50 

37 

40 

50 

40 

38 

38 

40 

38 

37 

36 

44 

50 

35 

36 

43 

27 

34 

35 

38 

32 

50 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 

66 

71 

72 

80 

66 

72 

76 

71 

79 

80 

79 

67 

65 

69 

70 

68 

63 

62 

64 

68 

58 

65 

66 

5  0 

60 

69 

69 

71 

58 

68 

45 

45 

47 

50 

58 

55 

53 

60 

57 

53 

55 

54 

51 

48 

42 

43 

NEVADA  CITY 

MAX 

66 

54 

60 

58 

67 

74 

66 

68 

69 

68 

64 

57 

65 

72 

62 

57 

50 

50 

51 

45 

40 

43 

46 

50 

52 

54 

46 

51 

55 

45 

29 

Z6 

29 

30 

31 

27 

28 

30 

29 

29 

30 

25 

2  5 

28 

29 

28 

22 

25 

° 

34 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

65 

66 

66 

73 

72 

75 

69 

69 

72 

66 

67 

70 

68 

69 

65 

60 

60 

60 

55 

52 

55 

59 

60 

61 

58 

60 

61 

57 

58 

59 

4  1 

37 

35 

40 

37 

37 

36 

40 

36 

37 

42 

33 

32 

30 

33 

43 

2  7 

28 

49 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

61 

59 

62 

61 

62 

78 

76 

70 

69 

59 

60 

58 

75 

64 

62 

60 

57 

57 

58 

59 

58 

61 

57 

58 

57 

57 

59 

59 

53 

58 

56 

55 

47 

45 

49 

54 

59 

53 

52 

53 

51 

47 

50 

47 

49 

55 

47 

47 

50 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

61 

58 

62 

65 

66 

75 

73 

76 

75 

75 

72 

61 

59 

64 

70 

67 

51 

55 

55 

52 

48 

58 

62 

52 

59 

69 

69 

MIN 

32 

29 

3  3 

36 

35 

33 

36 

37 

38 

37 

34 

29 

29 

33 

34 

25 

25 

30 

34 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

63 

67 

73 

83 

80 

82 

79 

69 

7  7 

74 

66 

60 

64 

59 

61 

67 

67 

60 

72 

76 

68 

64 

47 

47 

49 

55 

53 

51 

50 

53 

51 

46 

54 

43 

45 

50 

47 

* 

53 

53 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

70 

64 

64 

65 

70 

72 

75 

75 

76 

75 

65 

67 

68 

67 

70 

64 

57 

60 

60 

55 

50 

55 

60 

60 

63 

57 

59 

62 

53 

59 

MIN 

36 

37 

37 

38 

40 

39 

38 

39 

37 

37 

36 

36 

3 1 

34 

34 

26 

28 

27 

32 

43 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

56 

61 

67 

76 

74 

72 

70 

63 

59 

65 

69 

74 

67 

58 

61 

59 

58 

55 

56 

56 

58 

61 

60 

58 

57 

59 

59 

61 

61 

46 

46 

48 

47 

40 

43 

41 

44 

41 

51 

47 

42 

45 

40 

43 

42 

50 

52 

OCEAN S I DE   CAMP  PENDLETON 

MAX 

63 

64 

65 

64 

66 

83 

79 

79 

70 

65 

62 

64 

75 

73 

64 

61 

61 

61 

60 

59 

60 

60 

61 

60 

60 

64 

61 

62 

60 

62 

M  I  N 

39 

51 

4  7 

45 

49 

5  7 

6 1 

58 

55 

51 

49 

45 

5  5 

43 

43 

40 

31 

29 

34 

50 

45 

OJA  I 

MAX 

64 

71 

72 

85 

87 

89 

85 

88 

62 

73 

68 

82 

77 

61 

71 

62 

67 

69 

66 

59 

63 

70 

69 

60 

56 

65 

71 

77 

60 

63 

M  I  N 

35 

38 

37 

39 

42 

44 

38 

41 

41 

38 

36 

38 

36 

33 

33 

42 

32 

33 

32 

44 

36 

3  1 

34 

37 

45 

44 

ORANGE  COVE 

MAX 

66 

65 

67 

70 

74 

75 

76 

80 

76 

80 

75 

63 

67 

64 

71 

73 

58 

61 

59 

61 

54 

54 

56 

60 

68 

60 

63 

60 

63 

62 

M I  N 

35 

33 

38 

39 

38 

38 

3 

36 

37 

37 

37 

35 

33 

34 

3  7 

31 

28 

2  8 

28 

45 

38 

33 

44 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

53 

60 

65 

64 

63 

53 

60 

60 

63 

59 

61 

66 

V, 

56 

54 

47 

44 

45 

54 

55 

52 

45 

51 

51 

57 

51 

52 

43 

43 

39 

40 

36 

30 

44 

42 

41 

40 

41 

33 

3 1 

39 

47 

ORLAND 

MAX 

79 

60 

74 

67 

79 

76 

76 

76 

79 

73 

58 

68 

70 

75 

70 

62 

60 

62 

58 

44 

56 

58 

55 

59 

58 

54 

57 

60 

59 

M  1  N 

36 

40 

40 

44 

56 

48 

36 

39 

38 

35 

40 

48 

48 

36 

40 

43 

41 

46 

ORLEANS 

MAX 

62 

65 

57 

55 

67 

61 

61 

59 

55 

59 

63 

63 

61 

59 

59 

53 

57 

41 

45 

44 

52 

55 

48 

36 

50 

52 

51 

50 

52 

M  1  N 

46 

44 

46 

43 

37 

35 

37 

40 

41 

40 

43 

38 

32 

34 

35 

23 

22 

32 

32 

35 

39 

44 

OROVILLE 

MAX 

72 

61 

67 

66 

76 

79 

75 

74 

79 

75 

63 

69 

76 

82 

70 

65 

61 

60 

59 

50 

54 

57 

59 

63 

64 

58 

57 

61 

59 

55 

M  I  N 

43 

35 

39 

35 

34 

3  7 

38 

40 

43 

37 

36 

44 

41 

38 

38 

28 

38 

40 

40 

32 

48 

5 1 

53 

51 

52 

50 

OXNARD 

MAX 

69 

70 

73 

77 

83 

84 

85 

81 

73 

64 

65 

79 

74 

70 

67 

62 

67 

67 

65 

63 

63 

63 

63 

58 

58 

63 

68 

68 

59 

64 

M  I  N 

47 

45 

46 

44 

49 

47 

50 

50 

46 

44 

41 

36 

44 

43 

41 

39 

38 

3  5 

45 

PALMDALE 

MAX 

60 

74 

79 

72 

70 

69 

71 

76 

75 

75 

66 

64 

62 

70 

68 

68 

57 

56 

62 

54 

51 

62 

63 

57 

54 

59 

58 

59 

61 

58 

MIN 

45 

39 

37 

39 

38 

42 

38 

40 

41 

48 

41 

35 

43 

33 

44 

46 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

61 

71 

79 

73 

67 

69 

70 

72 

74 

76 

62 

64 

62 

69 

73 

59 

54 

56 

62 

53 

48 

60 

61 

55 

50 

57 

56 

56 

59 

59 

M  I  N 

4 

33 

31 

37 

31 

35 

34 

32 

34 

38 

36 

31 

35 

26 

35 

30 

30 

2 

46 

PALM  SPRINGS 

MAX 

70 

75 

79 

87 

79 

78 

85 

B  i 

e: 

80 

62 

77 

71 

62 

70 

69 

71 

67 

69 

63 

69 

68 

70 

64 

59 

75 

75 

76 

68 

70 

M  I  N 

65 

64 

5  3 

58 

52 

49 

50 

52 

52 

49 

42 

* 

41 

37 

50 

50 

45 

43 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

71 

60 

63 

62 

69 

75 

78 

71 

72 

64 

64 

65 

70 

73 

70 

60 

60 

63 

58 

57 

59 

55 

58 

64 

63 

58 

57 

59 

59 

64 

M  I  N 

46 

43 

41 

47 

39 

36 

35 

38 

36 

43 

48 

37 

46 

34 

40 

40 

36 

39 

50 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

45 

62 

66 

69 

69 

67 

61 

65 

66 

62 

64 

62 

62 

60 

58 

57 

51 

53 

55 

58 

39 

58 

59 

59 

49 

52 

65 

67 

66 

46 

MIN 

30 

32 

42 

47 

45 

38 

40 

46 

45 

43 

40 

41 

32 

32 

42 

41 

36 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

62 

6 

67 

67 

70 

73 

72 

73 

74 

64 

63 

62 

66 

68 

63 

54 

58 

58 

57 

47 

52 

56 

56 

64 

54 

59 

58 

48 

59 

56 

M  I  N 

44 

41 

42 

4  7 

45 

47 

44 

48 

48 

42 

48 

41 

42 

42 

43 

41 

41 

50 

36 

40 

46 

PARADISE 

MAX 

71 

56 

65 

65 

75 

77 

73 

72 

74 

72 

60 

65 

69 

72 

66 

60 

58 

55 

55 

44 

50 

52 

48 

52 

53 

50 

50 

56 

57 

47 

M  I  N 

37 

35 

35 

40 

45 

53 

37 

42 

44 

41 

34 

36 

42 

47 

35 

° 

30 

42 

45 

47 

40 

37 

39 

39 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

67 

74 

79 

79 

69 

79 

77 

74 

78 

80 

60 

82 

68 

69 

71 

68 

63 

64 

66 

69 

60 

65 

70 

63 

61 

73 

68 

71 

63 

MIN 

49 

50 

53 

57 

55 

60 

57 

57 

57 

55 

53 

53 

47 

° 

41 

42 

52 

50 

49 

49 

49 

Pasadena 

MAX 

64 

69 

75 

80 

66 

85 

83 

84 

80 

71 

65 

79 

76 

77 

70 

62 

66 

68 

66 

59 

66 

69 

70 

63 

57 

67 

74 

78 

70 

64 

MIN 

46 

45 

47 

50 

63 

52 

51 

50 

46 

50 

44 

54 

44 

42 

40 

* 

43 

46 

52 

PASO  ROBLES 

63 

70 

75 

72 

82 

83 

84 

84 

79 

69 

69 

72 

75 

76 

67 

62 

64 

63 

55 

62 

57 

63 

66 

65 

60 

59 

62 

64 

62 

57 

M  I  N 

36 

40 

36 

39 

33 

29 

2  7 

26 

26 

34 

38 

30 

25 

24 

26 

41 

43 

45 

Paso  robles  faa  ap 

60 

68 

73 

72 

77 

82 

80 

82 

79 

67 

68 

69 

74 

71 

59 

59 

62 

60 

59 

59 

55 

60 

62 

65 

58 

56 

59 

61 

57 

58 

MIN 

42 

36 

36 

33 

34 

32 

39 

39 

29 

30 

29 

26 

30 

43 

40 

36 

45 

PETALUMA    FIRE    STA  2 

MA  X 

57 

66 

68 

76 

82 

79 

74 

77 

72 

61 

69 

79 

79 

74 

65 

65 

65 

63 

54 

58 

62 

61 

61 

58 

57 

61 

63 

60 

60 

60 

M  1  N 

45 

38 

45 

43 

34 

35 

34 

36 

33 

47 

39 

44 

39 

32 

42 

52 

PINNACLES  NM 

MAX 

65 

74 

74 

77 

83 

85 

83 

83 

82 

68 

67 

71 

75 

75 

68 

57 

64 

65 

58 

53 

55 

64 

63 

60 

57 

54 

63 

67 

61 

56 

MIN 

41 

35 

3  3 

39 

37 

35 

35 

36 

36 

31 

46 

34 

32 

31 

31 

41 

42 

40 

48 

P I S MO  BEACH 

56 

66 

74 

76 

75 

71 

72 

66 

60 

59 

71 

74 

67 

57 

59 

59 

63 

60 

62 

59 

59 

65 

60 

56 

57 

58 

58 

61 

60 

58 

MIN 

49 

46 

43 

54 

52 

48 

42 

40 

49 

45 

50 

41 

42 

42 

51 

PLACERVILLE 

63 

57 

60 

62 

68 

71 

71 

70 

73 

72 

64 

60 

66 

64 

64 

58 

53 

58 

54 

50 

42 

47 

49 

47 

59 

58 

54 

56 

67 

50 

MIN 

30 

3  i 

34 

2 

35 

35 

35 

34 

35 

32 

31 

32 

32 

39 

PLACERVILLE    I FG 

64 

54 

61 

63 

70 

'5 

73 

73 

75 

73 

65 

59 

65 

68 

66 

60 

54 

55 

54 

46 

39 

46 

46 

55 

58 

56 

50 

57 

60 

MIN 

31 

50 

49 

51 

4 

41 

43 

43 

44 

41 

41 

40 

35 

POINT  ARENA 

59 

58 

5  9 

60 

59 

71 

72 

67 

59 

59 

56 

60 

62 

68 

61 

57 

60 

59 

58 

52 

52 

58 

56 

55 

54 

54 

56 

59 

60 

58 

MIN 

43 

39 

41 

39 

36 

38 

45 

42 

44 

42 

40 

38 

31 

31 

39 

36 

40 

33 

37 

52 

51 

45 

43 

50 

48 

POINT   ARGUELLO  WB 

MAX 

60 

63 

63 

69 

83 

74 

80 

71 

66 

60 

67 

69 

69 

71 

57 

58 

62 

58 

65 

57 

58 

60 

55 

63 

58 

58 

59 

66 

64 

62  ■ 

MIN 

48 

46 

47 

49 

43 

41 

43 

40 

50 

50 

4  9 

40 

38 

41 

40 

34 

35 

35 

50 

46 

47 

43 

48 

49 

47 

44 

39 

46 

49 

PT   PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

67 

63 

6  4 

71 

73 

70 

63 

61 

62 

65 

65 

69 

62 

55 

62 

64 

63 

57 

61 

58 

62 

55 

56 

S7 

61 

62 

62 

58 

57 

57 

MIN 

46 

46 

4  8 

40 

53 

50 

45 

45 

47 

50 

49 

51 

44 

44 

46 

45 

43 

44 

51 

43 

44 

46 

48 

52 

47 

47 

45 

47 

52 

50 

POMONA 

MAX 

62 

69 

76 

76 

88 

83 

83 

85 

6  1 

70 

61 

79 

75 

76 

65 

64 

65 

65 

65 

61 

62 

66 

69 

5B 

54 

64 

70 

75 

64 

63 

MIN 

44 

50 

40 

42 

44 

54 

42 

44 

43 

42 

51 

40 

47 

36 

35 

46 

35 

36 

33 

41 

43 

34 

36 

38 

46 

43 

40 

39 

42 

51 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

75 

58 

65 

65 

75 

75 

75 

72 

74 

71 

66 

68 

75 

75 

72 

65 

61 

63 

59 

53 

55 

60 

60 

65 

65 

60 

61 

60 

52 

62 

MIN 

38 

35 

37 

37 

40 

40 

36 

36 

)■ 

35 

41 

Vi 

38 

35 

33 

37 

26 

30 

33 

38 

35 

35 

45 

48 

53 

45 

44 

37 

43 

45  *] 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

67 

68 

72 

70 

75 

78 

80 

79 

78 

75 

66 

66 

70 

70 

75 

59 

61 

64 

64 

57 

54 

59 

62 

64 

64 

62 

58 

61 

67 

67.3 

M I N 

41 

36 

39 

40 

43 

41 

38 

36 

38 

38 

41 

41 

35 

35 

37 

34 

30 

29 

30 

47 

39 

35 

36 

41 

46 

39 

40 

40 

44 

38.4 

MAX 

60 

58 

62 

63 

62 

65 

66 

61 

54 

38 

43 

44 

40 

40 

40 

45 

45 

48 

48 

47 

51 

58 

52 

42 

52.2 

MIN 

17 

14 

20 

22 

30 

IS 

19 

18 

15 

22 

21 

15 

23 

17 

21 

14 

3 

11 

15 

26 

21 

16 

37 

32 

40 

34 

27 

19 

25 

32 

21.4 

MAX 

75 

69 

69 

76 

79 

80 

78 

75 

70 

74 

78 

66 

63 

60 

55 

54 

55 

55 

52 

57 

56 

57 

66.  1 

MIN 

38 

35 

3* 

40 

32 

30 

33 

32 

30 

36 

32 

33 

23 

19 

30 

33 

35 

27 

43 

48 

42 

45 

39 

46 

34.6 

MAX 

60 

68 

73 

70 

79 

80 

78 

78 

70 

66 

66 

70 

70 

68 

55 

59 

59 

58 

54 

51 

60 

60 

60 

52 

52 

56 

65 

56 

50 

63.8 

MIN 

26 

25 

2* 

30 

27 

24 

24 

26 

26 

26 

29 

44 

21 

22 

25 

24 

14 

12 

16 

41 

31 

27 

26 

34 

43 

43 

38 

31 

26 

45 

28.5 

MAX 

69 

55 

65 

66 

69 

67 

64 

66 

67 

66 

63 

60 

60 

62 

64 

51 

50 

52 

53 

36 

46 

47 

51 

51 

53 

50 

52 

56 

50 

44 

56.8 

MIN 

24 

18 

23 

25 

18 

14 

15 

20 

18 

19 

27 

17 

17 

17 

20 

18 

7 

13 

17 

27 

21 

27 

32 

41 

40 

38 

37 

31 

29 

32 

23.4 

MAX 

62 

63 

77 

84 

81 

72 

75 

80 

79 

74 

69 

78 

68 

76 

66 

60 

65 

66 

66 

56 

60 

68 

70 

61 

59 

65 

70 

78 

62 

65 

69.2 

MIN 

41 

50 

33 

37 

52 

50 

50 

55 

43 

38 

45 

35 

50 

32 

40 

36 

34 

27 

38 

46 

31 

32 

35 

47 

42 

36 

37 

40 

52 

41  .0 

MAX 

55 

65 

67 

69 

66 

66 

69 

70 

69 

70 

62 

59 

56 

63 

70 

57 

50 

56 

54 

49 

49 

52 

53 

58 

50 

52 

53 

57 

57 

54 

59.4 

MIN 

36 

39 

43 

46 

50 

50 

48 

49 

47 

47 

46 

40 

40 

39 

35 

35 

29 

32 

31 

41 

33 

32 

33 

35 

37 

36 

36 

37 

41 

41 

39.5 

MAX 

61 

75 

68 

78 

77 

75 

75 

78 

73 

59 

66 

70 

74 

70 

59 

59 

60 

58 

46 

55 

57 

52 

59 

57 

53 

56 

60 

59 

52 

56 

63.2 

MIN 

41 

41 

43 

45 

53 

42 

37 

40 

38 

41 

39 

47 

45 

43 

40 

42 

29 

34 

36 

35 

34 

44 

51 

50 

49 

45 

41 

38 

44 

50 

41.9 

MAX 

69 

74 

?7 

78 

72 

65 

70 

61 

59 

57 

51 

54 

51 

53 

55 

51 

51 

53 

56 

59 

50 

54 

63.1 

MIN 

43 

42 

46 

49 

46 

49 

38 

38 

45 

46 

39 

45 

54 

51 

45 

44 

35 

37 

37 

34 

34 

39 

46 

49 

42 

47 

44 

39 

43 

49 

43.2 

MAX 

63 

68 

79 

89 

81 

78 

82 

84 

79 

76 

60 

78 

69 

78 

72 

63 

65 

67 

66 

55 

61 

68 

69 

64 

55 

64 

70 

77 

63 

59 

70.1 

MIN 

46 

46 

41 

45 

44 

46 

45 

47 

48 

45 

46 

41 

47 

40 

39 

50 

38 

39 

35 

41 

45 

35 

37 

39 

46 

39 

40 

40 

44 

47 

42.7 

MAX 

60 

65 

65 

69 

77 

80 

70 

75 

65 

65 

68 

74 

62 

64 

60 

56 

57 

60 

62 

63 

6  3 

59 

62 

62 

62 

63 

62 

65.0 

MIN 

46 

42 

41 

45 

41 

38 

37 

40 

39 

46 

45 

40 

42 

36 

40 

38 

29 

34 

37 

41 

36 

41 

43 

51 

54 

48 

38 

37 

49 

63 

41.7 

MAX 

62 

57 

61 

64 

64 

75 

76 

78 

75 

63 

60 

67 

74 

74 

72 

60 

60 

63 

61 

55 

56 

59 

58 

62 

62 

57 

56 

60 

60 

61 

63.6 

MIN 

52 

45 

49 

47 

45 

46 

44 

46 

46 

50 

46 

50 

54 

43 

45 

47 

34 

38 

44 

39 

43 

43 

51 

54 

55 

49 

40 

43 

50 

52 

46.4 

MAX 

66 

69 

78 

85 

79 

86 

83 

85 

80 

73 

63 

75 

71 

77 

71 

64 

65 

66 

66 

58 

62 

69 

70 

63 

58 

63 

74 

79 

64 

61 

70.8 

MIN 

46 

45 

42 

43 

44 

59 

46 

46 

45 

43 

46 

41 

41 

49 

50 

37 

38 

35 

46 

34 

35 

38 

48 

36 

39 

42 

43 

49 

43.3 

MAX 

61 

65 

69 

77 

85 

80 

78 

83 

85 

80 

74 

64 

7  5 

70 

76 

71 

63 

64 

66 

65 

55 

62 

66 

7  0 

64 

54 

65 

72 

78 

63 

70.1 

MIN 

45 

42 

39 

42 

51 

55 

44 

46 

43 

41 

45 

40 

49 

45 

35 

48 

35 

33 

33 

36 

44 

33 

34 

35 

39 

36 

38 

41 

46 

41.3 

MAX 

71 

63 

65 

67 

77 

76 

75 

77 

77 

77 

63 

68 

72 

72 

70 

64 

62 

60 

61 

53 

50 

54 

56 

62 

65 

60 

58 

60 

59 

56 

65.0 

MIN 

31 

30 

30 

35 

33 

33 

37 

33 

33 

37 

40 

36 

30 

30 

34 

34 

23 

23 

34 

34 

30 

29 

43 

48 

49 

46 

39 

34 

34 

43 

34.8 

MAX 

60 

65 

64 

78 

76 

72 

74 

76 

73 

67 

69 

72 

70 

69 

6tj 

62 

59 

59 

51 

54 

56 

56 

62 

62 

56 

61 

61 

48 

56 

55 

63.6 

MIN 

43 

37 

40 

41 

40 

37 

38 

39 

40 

46 

43 

47 

44 

36 

37 

39 

26 

34 

36 

39 

34 

45 

44 

48 

50 

44 

39 

36 

45 

51 

40.6 

MAX 

59 

66 

64 

77 

77 

75 

74 

76 

74 

68 

72 

70 

64 

61 

61 

59 

51 

54 

58 

56 

61 

62 

57 

57 

60 

49 

57 

66 

63.7 

MIN 

45 

41 

42 

44 

42 

42 

42 

43 

42 

45 

44 

49 

44 

40 

40 

41 

32 

37 

39 

39 

38 

46 

47 

49 

52 

46 

41 

39 

46 

51 

42.9 

MAX 

60 

67 

64 

82 

82 

82 

81 

80 

74 

58 

70 

77 

80 

76 

66 

62 

65 

62 

54 

56 

61 

57 

56 

56 

56 

60 

63 

62 

55 

61 

66.2 

MIN 

46 

34 

37 

39 

42 

33 

34 

33 

32 

36 

39 

39 

53 

32 

31 

37 

23 

30 

31 

36 

29 

42 

51 

51 

50 

47 

34 

33 

44 

50 

38.4 

MAX 

54 

62 

62 

68 

72 

72 

73 

72 

71 

65 

66 

65 

64 

67 

60 

61 

60 

58 

58 

54 

52 

56 

59 

57 

54 

57 

58 

58 

56 

62.0 

MIN 

50 

32 

44 

36 

39 

31 

31 

33 

33 

34 

30 

30 

33 

33 

26 

25 

19 

28 

33 

34 

32 

34 

47 

49 

49 

42 

31 

30 

30 

50 

35.0 

MAX 

68 

63 

61 

68 

85 

81 

81 

80 

66 

62 

65 

62 

60 

56 

56 

67 

67 

67 

59 

58 

69 

63 

64 

62 

66.7 

MIN 

50 

39 

47 

47 

37 

49 

44 

40 

36 

49 

46 

46 

39 

39 

43 

33 

30 

31 

39 

46 

37 

39 

45 

42 

56 

50 

40 

41 

44 

54 

42  .  7 

MAX 

56 

62 

67 

59 

63 

60 

60 

54 

56 

61 

60 

67 

59 

59 

61 

61 

63 

61 

64.7 

MIN 

48 

37 

46 

42 

35 

44 

41 

38 

33 

49 

44 

36 

40 

38 

42 

30 

31 

31 

33 

46 

37 

36 

44 

46 

53 

49 

40 

42 

43 

52 

40  .9 

MAX 

62 

67 

74 

52 

55 

54 

54 

47 

46 

46 

54 

57 

54 

50 

55 

66 

61 

42 

61.2 

MIN 

34 

32 

39 

40 

50 

38 

40 

45 

47 

38 

38 

36 

37 

45 

31 

30 

30 

30 

30 

28 

32 

34 

33 

40 

39 

34 

35 

32 

34 

36.2 

MAX 

65 

54 

65 

66 

64 

62 

6  3 

64 

57 

60 

54 

54 

54 

41 

48 

44 

51 

54 

40 

37 

51 

50 

59 

48 

54.4 

MIN 

36 

39 

40 

30 

30 

32 

32 

29 

28 

20 

20 

20 

32 

33 

33 

35 

40 

36 

30 

33 

34 

35 

35 

40 

32.2 

MAX 

53 

63 

73 

79 

81 

76 

78 

78 

74 

70 

65 

75 

68 

72 

66 

60 

56 

61 

59 

55 

56 

65 

65 

61 

55 

59 

66 

74 

69 

57 

66.4 

MIN 

42 

44 

46 

55 

56 

59 

52 

56 

54 

48 

41 

45 

48 

48 

46 

46 

38 

43 

38 

40 

39 

41 

45 

45 

43 

42 

45 

53 

50 

46.5 

MAX 

66 

74 

78 

76 

80 

62 

83 

82 

81 

70 

66 

71 

74 

75 

66 

60 

64 

63 

56 

58 

56 

63 

61 

62 

53 

59 

60 

64 

57 

57 

67.4 

MIN 

34 

33 

30 

33 

29 

32 

32 

32 

31 

26 

31 

35 

27 

33 

28 

31 

20 

20 

22 

47 

33 

27 

35 

36 

45 

47 

36 

29 

31 

47 

32.4 

MAX 

61 

85 

?7 

7J 

63 

66 

68 

65 

56 

60 

69 

70 

62 

57 

64 

70 

79 

66 

61 

70.1 

MIN 

46 

42 

37 

42 

52 

56 

43 

43 

43 

41 

47 

39 

53 

46 

36 

47 

43 

34 

33 

40 

44 

32 

33 

36 

45 

37 

37 

37 

40 

5 1 

41.6 

MAX 

65 

42 

44 

51 

50 

41 

33 

49 

59 

46 

38 

48 

46 

49 

44 

43 

52.4 

MIN 

35 

37 

44 

44 

44 

41 

45 

52 

51 

43 

38 

37 

33 

40 

36 

30 

29 

35 

35 

29 

28 

32 

42 

38 

30 

34 

38 

39 

36 

38 

37.8 

MAX 

67 

70 

66 

66 

65 

67 

64 

62 

64 

66 

67 

63 

63 

66 

65 

68 

65 

68 

69.2 

MIN 

57 

55 

50 

52 

51 

56 

60 

58 

56 

54 

54 

49 

46 

48 

4  7 

56 

51 

48 

45 

51 

49 

44 

44 

47 

54 

52 

50 

46 

50 

55 

51.4 

MAX 

62 

66 

68 

64 

57 

54 

66 

69 

67 

56 

65 

69 

71 

64 

62 

69.6 

MIN 

42 

41 

45 

47 

56 

71 

62 

63 

50 

43 

46 

52 

57 

55 

41 

50 

41 

47 

37 

46 

38 

42 

40 

42 

46 

48 

51 

56 

45 

51 

48.4 

MAX 

56 

56 

44 

63 

61 

66 

56 

55 

54 

55 

57 

59 

58 

57 

59 

59 

59 

61 

61.2 

MIN 

43 

43 

47 

42 

43 

43 

43 

43 

42 

50 

43 

43 

47 

40 

48 

47 

39 

41 

41 

38 

46 

50 

51 

51 

49 

40 

43 

44 

43 

44.  5 

MAX 

55 

61 

59 

65 

74 

75 

7 1 

71 

63 

65 

60 

60 

57 

56 

53 

56 

56 

61 

59 

57 

57 

59 

60 

61 

61 

62.0 

MIN 

47 

46 

42 

46 

41 

43 

42 

44 

44 

49 

44 

44 

48 

41 

41 

42 

36 

40 

41 

42 

41 

47 

49 

52 

51 

44 

40 

40 

50 

54 

44.4 

MAX 

55 

61 

60 

64 

77 

75 

71 

72 

5v 

59 

66 

71 

74 

72 

6  0 

61 

64 

58 

56 

55 

59 

56 

60 

60 

57 

57 

61 

62 

61 

61 

62.8 

MIN 

52 

50 

49 

51 

50 

54 

52 

53 

4V 

52 

52 

52 

56 

49 

49 

50 

45 

48 

45 

41 

47 

47 

52 

54 

54 

50 

48 

49 

51 

5  3 

50.1 

MAX 

65 

70 

76 

8 1 

92 

86 

85 

85 

SO 

72 

80 

74 

78 

7  i 

63 

66 

67 

66 

60 

67 

69 

70 

63 

59 

68 

75 

79 

68 

65 

72.2 

MIN 

45 

46 

44 

45 

46 

48 

44 

47 

46 

49 

50 

43 

47 

40 

39 

50 

36 

40 

37 

44 

47 

36 

38 

41 

48 

49 

42 

42 

43 

5 

44.2 

MAX 

54 

60 

6  0 

69 

75 

80 

78 

72 

61 

63 

71 

67 

61 

59 

64 

60 

56 

53 

5  3 

57 

61 

57 

56 

59 

56 

62 

56 

59 

62.7 

MIN 

50 

43 

44 

43 

36 

45 

37 

36 

33 

46 

39 

37 

48 

37 

34 

31 

28 

Z  9 

35 

42 

3  5 

37 

43 

51 

52 

46 

3  7 

36 

45 

54 

40.3 

MAX 

81 

62 

67 

6.° 

66 

59 

58 

70 

74 

62 

56 

64 

70 

76 

60 

55 

71.2 

MIN 

42 

43 

34 

37 

40 

59 

52 

40 

4  1 

38 

40 

32 

35 

26 

31 

44 

43 

3  1 

25 

36 

43 

27 

29 

3; 

46 

44 

32 

32 

38 

41 

37.8 

MAX 

72 

6  3 

63 

63 

61 

60 

54 

57 

62 

65 

65 

60 

60 

0  3 

67 

62 

59 

65.5 

MIN 

55 

44 

48 

49 

44 

47 

45 

44 

44 

46 

51 

43 

44 

45 

37 

35 

37 

40 

42 

41 

44 

47 

53 

55 

50 

45 

40 

50 

52 

45.4 

MAX 

72 

59 

71 

74 

74 

87 

85 

81 

80 

73 

61 

70 

73 

76 

71 

62 

62 

63 

62 

57 

67.9 

MIN 

40 

48 

4  6 

46 

61 

47 

45 

41 

38 

38 

46 

52 

49 

38 

39 

46 

40 

36 

33 

34 

41 

45 

45 

4  5 

46 

50 

44 

41 

41 

48 

43.8 

MAX 

58 

63 

63 

70 

75 

79 

74 

73 

66 

4  4 

63 

72 

72 

77 

71 

63 

62 

64 

57 

57 

57 

59 

63 

60 

61 

60 

60 

63 

62 

63 

62 

65.0 

MIN 

46 

47 

4  5 

46 

51 

45 

44 

46 

46 

47 

45 

47 

43 

4:. 

36 

40 

42 

43 

41 

47 

47 

52 

54 

51 

42 

41 

49 

52 

45.7 

MAX 

61 

65 

6  3 

67 

81 

78 

82 

76 

?1 

64 

62 

75 

70 

69 

6: 

59 

60 

6: 

60 

61 

60 

60 

60 

58 

56 

60 

64 

62 

60 

61 

65.0 

MIN 

55 

54 

52 

53 

55 

68 

62 

65 

5  8 

55 

56 

51 

61 

53 

51 

54 

46 

51 

47 

53 

47 

47 

47 

49 

50 

51 

51 

52 

53 

56 

53.4 

PORT  ERV 1 LLE 
PORT OLA 

POTTER   VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

0UINCY  R5 

RAM0NA  SPAULDING 

RANDSBURG 

RED  BLUFF   MB  AP 

REDDING   FIRE    STA  2 

REDLANOS 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCXLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN   FRANCISCO  FOB 
|      SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR 1 0  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 


See  Belerence  Notes  Following  Station  faAex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


DayOt  Monih 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SAN  RAFAEL 

71 

57 

63 

63 

78 

77 

77 

75 

75 

67 

75 

77 

77 

76 

71 

63 

59 

58 

56 

60 

61 

59 

M  I  N 

47 

47 

5 1 

42 

4l 

43 

34 

40 

39 

40 

41 

48 

47 

44 

48 

50 

40 

41 

47 

43 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

67 

68 

72 

74 

66 

82 

88 

84 

80 

68 

68 

62 

76 

78 

69 

64 

66 

67 

65 

60 

67 

69 

6  7 

62 

58 

71 

67 

M  I  N 

65 

56 

5 1 

50 

52 

54 

49 

60 

49 

45 

51 

40 

42 

42 

47 

44 

39 

41 

43 

50 

42 

43 

46 

53 

SANTA  BARBARA 

65 

68 

71 

80 

84 

80 

83 

84 

78 

67 

67 

77 

72 

73 

60 

66 

65 

68 

65 

63 

65 

67 

66 

61 

57 

65 

70 

73 

63 

MIN 

47 

46 

45 

50 

46 

4 1 

45 

47 

40 

42 

42 

50 

48 

41 

42 

45 

50 

46 

42 

42 

48 

51 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

66 

66 

68 

76 

82 

80 

82 

82 

66 

64 

65 

80 

70 

71 

64 

65 

63 

69 

6 1 

67 

64 

62 

62 

60 

59 

63 

65 

67 

61 

MIN 

43 

39 

42 

38 

36 

39 

45 

42 

42 

48 

38 

34 

41 

42 

38 

38 

37 

52 

43 

37 

39 

44 

52 

45 

41 

36 

48 

49 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

61 

65 

66 

69 

76 

79 

75 

75 

67 

65 

67 

71 

74 

71 

63 

60 

63 

60 

65 

66 

56 

62 

65 

66 

60 

60 

MIN 

35 

47 

50 

42 

43 

40 

4  1 

40 

45 

50 

40 

40 

41 

42 

34 

32 

35 

39 

39 

37 

41 

45 

52 

54 

47 

42 

38 

49 

51 

SANTA  cruz 

59 

65 

60 

65 

35 

31 

77 

74 

61 

68 

73 

71 

75 

66 

12 

60 

59 

56 

58 

61 

58 

60 

59 

MIN 

4  9 

48 

42 

41 

35 

3fj 

4  i 

38 

34 

40 

42 

40 

37 

36 

38 

30 

27 

30 

33 

43 

35 

>6 

44 

46 

51 

48 

40 

38 

45 

47 

SANTA   MARIA   WB  AP 

6  " 

66 

65 

79 

86 

Bl 

80 

80 

66 

60 

72 

74 

70 

71 

61 

60 

59 

MIN 

45 

43 

37 

41 

42 

40 

41 

39 

37 

40 

38 

46 

39 

37 

37 

38 

30 

31 

32 

42 

37 

42 

41 

45 

52 

45 

39 

39 

42 

46 

SANTA   MONICA  PIER 

62 

65 

64 

65 

65 

82 

71 

75 

70 

65 

60 

71 

74 

73 

68 

76 

61 

61 

62 

60 

65 

63 

62 

58 

58 

MIN 

51 

53 

51 

57 

57 

64 

t  1 

61 

55 

53 

55 

51 

58 

52 

51 

56 

46 

49 

49 

51 

48 

46 

46 

48 

50 

51 

48 

53 

53 

55 

63 

69 

70 

e  j 

82 

86 

85 

87 

7  6 

70 

66 

78 

77 

77 

72 

MIN 

AO 

42 

45 

43 

50 

63 

51 

52 

46 

42 

36 

39 

49 

37 

37 

43 

41 

40 

37 

45 

37 

40 

39 

39 

42 

44 

41 

49 

43 

50 

Santa  rosa 

MAX 

72 

60 

60 

68 

79 

B  : 

81 

78 

77 

73 

57 

69 

79 

79 

77 

66 

62 

57 

59 

MIN 

35 

36 

39 

4/ 

36 

34 

34 

34 

33 

33 

37 

38 

39 

32 

32 

35 

23 

24 

35 

38 

31 

31 

48 

51 

51 

47 

35 

34 

34 

46 

SCO  T  I  A 

MAX 

68 

55 

59 

57 

60 

67 

67 

62 

56 

64 

59 

60 

62 

68 

62 

53 

59 

52 

M  i  N 

40 

44 

44 

46 

42 

40 

40 

39 

45 

39 

39 

36 

37 

29 

31 

33 

39 

35 

35 

37 

46 

38 

39 

40 

49 

51 

49 

48 

SHASTA  DAM 

MAX 

73 

5  7 

68 

63 

60 

71 

75 

77 

72 

70 

54 

60 

65 

70 

75 

57 

50 

MIN 

43 

45 

48 

52 

54 

54 

48 

46 

46 

42 

44 

46 

52 

40 

31 

30 

40 

40 

33 

36 

36 

37 

45 

41 

42 

45 

43 

42 

42 

SHELTER  COVE 

MAX 

59 

65 

60 

55 

57 

58 

65 

65 

60 

61 

64 

54 

54 

53 

53 

5* 

53 

MIN 

45 

52 

43 

47 

48 

44 

46 

53 

48 

53 

47 

43 

47 

44 

42 

43 

47 

42 

42 

44 

51 

51 

50 

50 

SIERRA  CITY 

MAX 

69 

49 

69 

67 

68 

70 

79 

77 

73 

70 

63 

62 

5  9 

67 

76 

S7 

45 

56 

49 

42 

44 

43 

45 

50 

37 

MIN 

31 

28 

32 

36 

37 

38 

43 

40 

35 

32 

33 

35 

35 

41 

33 

26 

25 

25 

26 

31 

22 

29 

34 

40 

39 

37 

33 

31 

32 

32 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

60 

52 

62 

60 

62 

67 

62 

62 

79 

60 

5  3 

53 

54 

63 

46 

31 

50 

45 

42 

42 

47 

46 

49 

50 

53 

43 

M  I  N 

20 

15 

25 

23 

18 

13 

12 

IB 

31 

26 

16 

13 

15 

20 

15 

2 

10 

18 

22 

12 

21 

37 

38 

38 

31 

22 

14 

25 

30 

SODA    SPR I NGS    1  E 

MAX 

49 

39 

50 

48 

50 

49 

61 

60 

59 

53 

46 

45 

39 

■46 

55 

40 

26 

30 

J3 

34 

MIN 

2  6 

24 

27 

27 

29 

26 

2  8 

28 

27 

2  7 

23 

\  7 

13 

13 

14 

21 

23 

5 

1 1 

29 

29 

29 

29 

24 

17 

18 

27 

SONOMA 

MAX 

60 

67 

72 

78 

81 

76 

75 

75 

70 

62 

70 

77 

76 

73 

65 

63 

63 

61 

54 

57 

60 

59 

59 

58 

66 

60 

MIN 

49 

33 

38 

40 

39 

32 

30 

3 

33 

40 

45 

38 

45 

30 

31 

43 

24 

29 

31 

40 

31 

41 

50 

52 

51 

48 

33 

32 

40 

51 

SONORA 

MAX 

68 

62 

66 

68 

72 

79 

78 

77 

79 

79 

70 

66 

63 

67 

71 

65 

55 

g  7 

60 

54 

58 

62 

MIN 

37 

34 

36 

38 

39 

36 

40 

4  1 

40 

38 

39 

34 

36 

37 

37 

il 

28 

30 

30 

34 

32 

34 

36 

36 

40 

46 

38 

35 

37 

43 

SO   ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

49 

60 

61 

68 

72 

73 

69 

69 

66 

65 

60 

61 

65 

65 

54 

50 

45 

3? 

MIN 

39 

25 

31 

33 

34 

36 

35 

34 

33 

31 

29 

3  ■;■ 

28 

32 

31 

24 

18 

22 

21 

30 

20 

23 

27 

29 

35 

33 

28 

28 

32 

32 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

55 

50 

57 

54 

60 

55 

65 

67 

65 

60 

52 

53 

44 

52 

60 

46 

30 

47 

44 

40 

35 

37 

41 

42 

43 

38 

45 

63 

MIN 

26 

16 

22 

22 

25 

15 

21 

26 

25 

25 

28 

19 

17 

20 

20 

15 

5 

7 

25 

28 

13 

19 

34 

35 

37 

34 

25 

21 

24 

32 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

38 

50 

59 

59 

54 

50 

56 

62 

60 

58 

66 

59 

50 

54 

52 

43 

MIN 

32 

30 

40 

43 

42 

35 

40 

41 

43 

35 

36 

33 

37 

36 

41 

31 

25 

30 

32 

29 

26 

26 

39 

40 

29 

30 

32 

36 

34 

33 

STOCK  TON   FAA  AP 

MAX 

63 

67 

66 

76 

74 

75 

74 

75 

73 

69 

70 

73 

70 

70 

67 

M  I  N 

-  g 

39 

42 

40 

38 

37 

41 

39 

41 

46 

44 

38 

37 

36 

38 

27 

33 

33 

42 

37 

42 

39 

48 

51 

47 

43 

36 

47 

52 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 

7  1 

62 

66 

64 

74 

71 

72 

72 

72 

70 

69 

67 

70 

67 

68 

65 

60 

59 

MIN 

41 

39 

37 

42 

38 

36 

35 

37 

37 

38 

43 

35 

35 

36 

35 

35 

26 

32 

34 

40 

35 

39 

42 

46 

49 

50 

40 

36 

38 

46 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

63 

68 

65 

77 

73 

76 

73 

75 

73 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

5  8 

M  I  N 

37 

36 

32 

38 

34 

33 

34 

34 

35 

39 

42 

35 

33 

32 

33 

26 

27 

28 

40 

34 

37 

36 

44 

51 

47 

40 

36 

46 

50 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

66 

7  8 

77 

77 

76 

77 

72 

62 

65 

72 

75 

76 

66 

68 

MIN 

37 

40 

38 

38 

39 

35 

36 

35 

35 

35 

30 

3  7 

32 

35 

33 

43 

25 

32 

31 

31 

29 

36 

45 

48 

48 

49 

35 

34 

43 

42 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

67 

61 

7  1 

72 

75 

72 

70 

70 

58 

57 

70 

70 

75 

55 

MIN 

30 

30 

35 

35 

41 

40 

39 

38 

39 

39 

30 

32 

32 

32 

34 

28 

23 

26 

28 

30 

22 

26 

37 

37 

37 

33 

31 

33 

30 

35 

5UNLAND 

MAX 

82 

3  1 

84 

86 

80 

74 

69 

83 

82 

79 

68 

62 

MIN 

41 

41 

41 

44 

59 

61 

59 

51 

51 

45 

41 

4  ] 

53 

42 

39 

44 

37 

42 

37 

45 

35 

37 

38 

40 

44 

47 

45 

45 

43 

49 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

63 

59 

5 1 

51 

54 

57 

65 

63 

56 

48 

47 

53 

54 

40 

37 

36 

47 

MIN 

30 

:0 

30 

26 

20 

13 

16 

23 

20 

38 

22 

15 

13 

16 

20 

11 

5 

15 

16 

28 

20 

28 

40 

40 

42 

24 

30 

34 

TAHOE  CITY 

MAX 

50 

49 

50 

50 

54 

47 

42 

48 

49 

49 

30 

37 

45 

40 

36 

34 

43 

MIN 

25 

24 

27 

28 

27 

2  2 

22 

22 

26 

27 

27 

23 

22 

26 

26 

15 

1  1 

19 

■22 

26 

16 

21 

31 

31 

35 

31 

26 

24 

28 

29 

TEHACHAP I 

MAX 

61 

66 

65 

70 

69 

70 

67 

68 

49 

61 

60 

67 

65 

46 

53 

MIN 

33 

34 

26 

34 

40 

40 

39 

34 

28 

27 

34 

29 

31 

29 

25 

34 

18 

22 

18 

35 

30 

22 

30 

29 

36 

30 

32 

34 

41 

32 

TE JON  RANCHO 

MAX 

63 

64 

70 

65 

73 

83 

82 

76 

79 

74 

60 

65 

66 

69 

76 

63 

58 

59 

63 

58 

67 

61 

62 

MIN 

41 

42 

44 

43 

47 

46 

48 

47 

53 

51 

46 

44 

38 

43 

46 

43 

38 

37 

37 

45 

40 

35 

38 

44 

50 

48 

40 

37 

46 

44 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

73 

77 

78 

87 

83 

81 

83 

84 

82 

81 

81 

8 

73 

81 

71 

MIN 

46 

47 

43 

45 

58 

5  3 

45 

52 

53 

47 

41 

49 

52 

47 

38 

44 

43 

38 

34 

35 

44 

35 

34 

36 

50 

41 

41 

40 

43 

41 

THREE   RIV   ED  I  SON   PH  2 

MAX 

71 

73 

7b 

79 

80 

BO 

80 

73 

60 

68 

72 

74 

74 

58 

63 

67 

MIN 

38 

37 

3  7 

39 

37 

39 

37 

38 

43 

44 

37 

40 

37 

37 

37 

35 

29 

28 

27 

46 

38 

44 

37 

39 

35 

47 

39 

40 

40 

43 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

76 

75 

76 

68 

68 

68 

66 

69 

61 

54 

MIN 

34 

33 

3  3 

39 

38 

38 

37 

40 

40 

38 

37 

36 

36 

37 

3  5 

31 

28 

30 

30 

37 

32 

32 

34 

34 

42 

44 

36 

34 

32 

40 

TORRANCE 

MAX 

88 

85 

84 

85 

73 

65 

7  6 

75 

76 

M  1  N 

48 

46 

47 

49 

5  3 

46 

50 

49 

48 

44 

52 

40 

41 

47 

46 

44 

43 

39 

40 

43 

49 

45 

47 

43 

52 

TRACY   CARBON A 

MAX 

65 

7  3 

73 

70 

70 

68 

66 

68 

68 

68 

6o 

5  5 

56 

55 

58 

60 

56 

58 

59 

5  3 

55 

MIN 

40 

39 

3  8 

41 

42 

4  0 

39 

42 

4] 

36 

49 

42 

43 

33 

37 

37 

32 

31 

29 

36 

37 

39 

37 

43 

50 

46 

40 

32 

43 

46 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

60 

68 

6  3 

75 

72 

74 

71 

72 

70 

65 

67 

71 

72 

70 

65 

60 

60 

62 

57 

53 

57 

55 

60 

62 

59 

58 

60 

55 

57 

56 

MIN 

40 

39 

3  7 

40 

40 

35 

36 

38 

38 

48 

45 

46 

40 

32 

36 

43 

30 

30 

32 

38 

38 

38 

42 

49 

40 

38 

35 

43 

48 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

MAX 

59 

55 

55 

62 

58 

61 

56 

59 

48 

49 

50 

36 

38 

46 

45 

47 

42 

41 

MIN 

39 

39 

3  9 

32 

34 

35 

33 

33 

30 

24 

28 

26 

29 

38 

32 

37 

36 

35 

TRONA 

MAX 

75 

76 

73 

73 

77 

7  3 

79 

78 

78 

76 

74 

70 

68 

68 

70 

79 

60 

57 

56 

62 

54 

60 

59 

60 

60 

49 

60 

59 

61 

64 

MIN 

45 

38 

3  9 

42 

44 

50 

37 

38 

41 

38 

43 

38 

46 

37 

35 

42 

30 

25 

27 

37 

38 

30 

30 

34 

42 

38 

39 

34 

38 

41 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  Of  Month 

• 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TRUCK  EE  RS 

MAX 

57 

47 

60 

55 

59 

54 

65 

65 

63 

59 

49 

45 

4  3 

42 

33 

47 

53 

41 

52.8 

MIN 

21 

15 

17 

21 

19 

6 

12 

17 

19 

20 

24 

13 

10 

14 

12 

5 

1 

2 

12 

19 

11 

16 

17 

28 

14.6 

TULELAKE 

MAX 

60 

59 

42 

48 

45 

38 

34 

35 

45 

50 

43 

41 

46 

42 

45 

41 

41 

49.6 

MIN 

28 

18 

31 

17 

17 

17 

19 

19 

38 

24 

15 

14 

16 

22 

15 

4 

16 

12 

16 

13 

32 

35 

31 

29 

33 

19 

22 

23 

33 

21.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

77 

60 

71 

54 

55 

60 

58 

46 

50 

50 

52 

50 

52 

5  5 

56 

50 

62.2 

MIN 

45 

42 

45 

46 

56 

45 

45 

40 

44 

46 

48 

53 

49 

41 

40 

35 

38 

33 

33 

35 

39 

38 

42 

42 

42 

41 

42*4 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

63 

66 

66 

65 

60 

65 

68 

67 

65 

56 

66 

68 

71 

68 

64 

70.8 

M  I  N 

50 

50 

40 

40 

45 

64 

50 

48 

43 

47 

52 

40 

55 

48 

38 

50 

45 

38 

37 

40 

43 

34 

38 

40 

47 

44 

41 

39 

41 

51 

44.6 

TWENT Y N I NE  PALMS 

MAX 

63 

74 

73 

7? 

70 

70 

73 

75 

76 

63 

59 

60 

60 

67 

57 

65 

64 

54 

64 

65 

65 

68 

69 

65 

67.3 

MIN 

43 

44 

39 

47 

50 

47 

39 

42 

49 

42 

45 

45 

39 

43 

39 

41 

39 

30 

28 

41 

39 

33 

31 

32 

97 

40 

36 

36 

39 

39 

40.1 

TWIN  LAKES 

MAX 

5J 

50 

29 

42 

40 

34 

32 

32 

35 

34 

33 

3  5 

39 

40 

46 

40 

26 

43.5 

MIN 

24 

25 

24 

25 

27 

29 

30 

27 

24 

25 

23 

22 

20 

29 

25 

9 

5 

16 

17 

22 

10 

i 

25 

26 

26 

26 

16 

22 

23 

23 

22.0 

UK  I  AH 

MAX 

67 

70 

67 

78 

80 

80 

76 

77 

73 

65 

62 

73 

77 

78 

67 

6  5 

64 

60 

52 

52 

55 

56 

57 

53 

53 

59 

61 

6  0 

54 

56 

65.0 

MIN 

47 

39 

37 

44 

36 

35 

36 

35 

34 

42 

35 

36 

30 

34 

35 

24 

33 

35 

35 

30 

45 

50 

50 

46 

38 

3  5 

48 

47 

37.9 

UCLA 

MAX 

63 

67 

85 

59 

62 

64 

64 

56 

58 

64 

65 

59 

5  8 

63 

74 

76 

68 

64 

68.3 

MIN 

52 

53 

53 

52 

62 

68 

62 

67 

62 

52 

52 

50 

60 

56 

52 

53 

48 

52 

50 

50 

47 

47 

49 

50 

48 

50 

52 

59 

47 

53 

53.6 

UPLAND   3  N 

MAX 

60 

76 

60 

62 

65 

6: 

54 

58 

65 

67 

61 

56 

62 

66 

74 

62 

59 

68.4 

MIN 

42 

46 

40 

44 

50 

56 

49 

48 

48 

43 

45 

40 

49 

41 

40 

46 

35 

35 

34 

39 

40 

34 

38 

40 

44 

39 

42 

43 

47 

42.7 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

68 

70 

76 

62 

62 

59 

53 

51 

53 

53 

54 

51 

57 

60 

52 

56 

65.1 

MIN 

33 

33 

33 

36 

29 

27 

30 

27 

27 

28 

26 

25 

26 

30 

20 

16 

28 

29 

34 

26 

42 

47 

46 

33 

31 

43 

44 

31.4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

65 

58 

58 

59 

59 

56 

53 

56 

57 

61 

59 

56 

56 

58 

61 

60 

61.8 

MIN 

45 

42 

46 

46 

46 

45 

45 

47 

45 

45 

44 

43 

38 

44 

42 

42 

35 

34 

41 

34 

37 

35 

46 

49 

51 

48 

40 

41 

43 

49 

42.9 

VACAVILLE 

MAX 

60 

60 

62 

60 

51 

58 

59 

53 

60 

60 

54 

60 

61 

54 

56 

59 

65.0 

MIN 

43 

37 

36 

40 

49 

35 

37 

39 

36 

44 

37 

44 

57 

36 

34 

46 

27 

32 

34 

36 

33 

42 

44 

51 

< 

35 

39 

44 

49 

40.2 

VALYE  RMO  RS 

MAX 

61 

70 

52 

52 

5  8 

57 

47 

61 

63 

62 

53 

54 

60 

56 

6  0 

57 

62.6 

MIN 

38 

30 

30 

35 

39 

29 

41 

36 

.16 

38 

34 

28 

40 

37 

37 

28 

19 

20 

20 

33 

32 

24 

32 

31 

35 

31 

29 

28 

31 

40 

32.0 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

68 

58 

:  5 

57 

64 

54 

50 

62 

67 

59 

55 

62 

59 

62 

60 

63.3 

MIN 

39 

34 

35 

37 

34 

38 

38 

34 

37 

38 

39 

30 

37 

29 

35 

42 

25 

23 

24 

39 

33 

25 

30 

34 

40 

34 

SO 

29 

35 

40 

33.9 

VISALIA 

MAX 

71 

74 

76 

61 

63 

63 

59 

55 

57 

59 

63 

69 

57 

66 

50 

64 

60 

66.9 

MIN 

41 

39 

41 

40 

44 

40 

40 

40 

42 

41 

39 

41 

37 

39 

39 

37 

32 

31 

32 

46 

34 

35 

37 

42 

47 

48 

43 

44 

40 

46 

39.9 

VOLTA  PH 

MAX 

74 

73 

67 

74 

78 

76 

75 

75 

72 

67 

67 

69 

7  3 

74 

72 

56 

57 

55 

52 

51 

51 

47 

52 

50 

49 

54 

52 

57 

52 

56 

62.6 

MIN 

38 

47 

39 

39 

38 

42 

41 

41 

39 

39 

33 

40 

36 

42 

39 

33 

28 

30 

30 

30 

29 

37 

43 

42 

42 

41 

34 

37 

42 

37.8 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

MAX 

74 

57 

68 

66 

75 

73 

74 

73 

73 

71 

65 

67 

74 

65 

60 

61 

62 

51 

55 

59 

60 

62 

64 

55 

59 

60 

55 

61 

64.8 

MIN 

47 

35 

37 

39 

37 

33 

30 

33 

33 

42 

37 

34 

44 

32 

32 

29 

23 

23 

23 

3d 

30 

30 

44 

50 

52 

46 

34 

32 

34 

50 

36.1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

55 

64 

74 

77 

74 

66 

68 

7  1 

73 

72 

69 

67 

57 

60 

61 

62 

57 

50 

65 

68 

57 

53 

60 

64 

72 

65 

57 

64.5 

MIN 

32 

42 

31 

27 

39 

32 

30 

43 

36 

29 

29 

23 

18 

28 

28 

25 

31 

22 

30 

31 

24 

27 

30 

40 

41 

32 

34 

34 

45 

31.5 

WASCO 

MAX 

66 

66 

67 

12 

77 

79 

76 

59 

60 

59 

63 

57 

55 

57 

61 

61 

58 

63 

58 

56 

63 

65.9 

MIN 

42 

37 

38 

40 

39 

40 

37 

36 

39 

39 

36 

38 

34 

34 

38 

38 

29 

29 

28 

37 

40 

34 

35 

42 

46 

45 

42 

42 

38 

44 

37.9 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

67 

57 

56 

5  9 

64 

61 

68 

57 

59 

61 

62 

62 

58 

58 

64 

61 

60 

65.3 

MIN 

42 

38 

43 

41 

35 

40 

37 

37 

34 

37 

45 

38 

39 

33 

39 

31 

28 

29 

32 

37 

36 

30 

45 

46 

45 

50 

43 

40 

42 

47 

38.6 

WEAVERV I LLE  RS 

MAX 

57 

58 

58 

54 

40 

45 

43 

52 

51 

46 

37 

45 

55 

58 

44 

57.9 

MIN 

29 

28 

31 

23 

26 

22 

24 

24 

2  5 

25 

28 

26 

20 

23 

24 

14 

12 

21 

26 

31 

21 

23 

38 

44 

32 

33 

33 

32 

32 

37 

26.8 

WEED   1  S 

MAX 

61 

58 

58 

58 

43 

42 

45 

49 

38 

35 

37 

42 

44 

40 

42 

45 

45 

49 

40 

49.4 

MIN 

26 

20 

20 

25 

22 

19 

19 

23 

25 

28 

20 

20 

19 

19 

22 

18 

9 

9 

20 

28 

15 

15 

35 

40 

29 

33 

39 

39 

33 

33 

24.1 

WH I SKE Y TOWN  RES 

MAX 

79 

5J 

70 

57 

57 

60 

50 

52 

51 

50 

55 

55 

49 

63.8 

MIN 

39 

42 

42 

41 

49 

39 

41 

39 

39 

44 

40 

31 

32 

32 

2  9 

31 

40 

42 

36 

37 

42 

38.4 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

34 

45 

40 

24 

37 

37 

35 

2  5 

32 

36 

HC> 

34 

29 

37 

36 

39 

33 

38.7 

MIN 

7 

12 

21 

11 

12 

9 

14 

16 

16 

18 

29 

16 

23 

17 

22 

6 

4 

1  3 

15 

17 

-  1 

11 

15 

2  1 

21 

9 

10 

7 

14 

1  7 

14.1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

29 

18 

2  6 

28 

24 

1  5 

20 

26 

29 

30 

24 

24 

24 

26 

17 

29.0 

MIN 

13 

11 

2  2 

17 

18 

22 

20 

19 

20 

23 

23 

14 

14 

21 

1  ' 

-  1 

2 

1  1 

9 

6 

11 

15 

12 

16 

10 

10 

10 

7 

13.7 

WILLIAMS 

MAX 

70 

61 

61 

56 

51 

58 

59 

62 

59 

58 

56 

62 

53 

51 

55 

65.7 

MIN 

40 

39 

S8 

38 

41 

38 

38 

38 

36 

36 

37 

38 

37 

38 

(9 

37 

28 

2  8 

30 

31 

3  3 

42 

43 

4h 

45 

44 

37 

38 

41 

45 

37.9 

WILLITS    1  NE 

MAX 

60 

56 

5  5 

57 

49 

52 

53 

54 

52 

51 

55 

57 

56 

53 

54 

62.3 

MIN 

32 

39 

31 

42 

31 

27 

28 

25 

29 

34 

35 

32 

23 

26 

'V 

14 

15 

2  7 

32 

29 

22 

42 

47 

48 

39 

42 

3  2 

31 

46 

45 

32.5 

WILLOWS 

MAX 

7  3 

76 

60 

58 

6  9 

7  1 

76 

72 

63 

61 

6  2 

59 

44 

57 

59 

59 

6  0 

58 

54 

5  9 

60 

58 

53 

65.1 

MIN 

38 

39 

40 

43 

54 

40 

35 

36 

36 

38 

37 

47 

51 

33 

37 

44 

29 

32 

39 

35 

JO 

37 

45 

4  9 

49 

49 

36 

36 

39 

46 

40.0 

WINTERS 

MAX 

78 

66 

61 

6  3 

60 

49 

57 

60 

54 

60 

60 

55 

6  J 

60 

56 

54 

65.8 

MIN 

41 

39 

38 

36 

43 

!6 

37 

38 

i  J 

44 

39 

52 

55 

35 

36 

29 

3  3 

34 

36 

32 

45 

4  5 

49 

48 

38 

36 

43 

45 

40.2 

WOODFORDS 

MAX 

59 

32 

37 

44 

42 

38 

3  5 

47 

54 

51 

55 

53 

49 

55 

46 

42 

51.3 

MIN 

33 

30 

38 

33 

30 

28 

31 

18 

34 

30 

17 

24 

26 

16 

11 

19 

22 

19 

17 

20 

33 

34 

35 

32 

25 

24 

29 

29 

26.7 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

76 

65 

61 

65 

63 

50 

55 

58 

55 

61 

61 

55 

6C 

59 

57 

54 

65.5 

MIN 

35 

39 

37 

40 

49 

34 

37 

38 

36 

42 

41 

50 

31 

37 

42 

25 

32 

33 

38 

32 

41 

45 

46 

50 

49 

3  7 

37 

43 

47 

39.8 

YOR8A  LINDA 

MAX 

66 

71 

75 

75 

86 

6  2 

87 

85 

81 

67 

66 

63 

78 

79 

75 

64 

66 

68 

67 

59 

64 

69 

69 

62 

66 

79 

74 

65 

66 

72.0 

MIN 

50 

48 

42 

45 

53 

54 

63 

49 

46 

51 

42 

59 

56 

40 

50 

39 

41 

38 

44 

44 

37 

39 

42 

43 

42 

44 

52 

46.3 

YOSEMITE  NP 

MAX 

53 

58 

62 

64 

67 

67 

69 

69 

6  7 

65 

60 

58 

60 

64 

61 

48 

49 

47 

47 

40 

9. 

44 

50 

52 

47 

51 

52 

54 

47 

39 

55.0 

MIN 

29 

27 

28 

32 

31 

28 

31 

29 

32 

30 

32 

2  8 

25 

30 

29 

26 

25 

2  2 

2  1 

32 

2  5 

25 

30 

2  8 

34 

35 

31 

34 

28 

32 

29.0 

YREKA 

MAX 

65 

59 

59 

61 

59 

58 

60 

60 

62 

61 

54 

54 

55 

55 

59 

46 

47 

48 

51 

47 

38 

40 

56 

5  6 

40 

39 

51 

51 

49 

49 

53.0 

MIN 

33 

27 

28 

29 

26 

22 

25 

27 

.6 

29 

25 

2  5 

23 

19 

25 

17 

13 

IE 

26 

30 

2  4 

25 

37 

39 

32 

33 

2  s 

27 

29 

34 

26.6 

See  Reference  Noiea  Following  Station  index 

-  375  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Depth 

in  Soil 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY 

2  SW 

4 

Inches  (a) 

9  :00 

A.M. 

64 

66 

64 

64 

64 

65 

64 

67 

67 

65 

64 

63 

64 

62 

60 

61 

60 

54 

51 

55 

60 

53 

52 

53 

60 

59 

57 

58 

62 

62 

60.7 

MAX 

77 

77 

80 

80 

80 

77 

76 

78 

78 

82 

83 

81 

77 

71 

76 

74 

72 

72 

69 

70 

69 

69 

71 

71 

64 

62 

71 

72 

73 

62 

73.8 

MIN 

59 

60 

58 

59 

59 

60 

58 

62 

64 

61 

60 

59 

60 

58 

54 

56 

55 

53 

50 

53 

54 

49 

49 

50 

55 

56 

54 

54 

54 

54 

56.2 

8 

inches 

9:00 

A.M. 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

68 

67 

67 

66 

64 

63 

63 

65 

63 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

66.8 

MAX 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

65 

66 

65 

65 

63 

63 

66 

65 

66 

63 

68.8 

MIN 

67 

68 

67 

68 

67 

68 

66 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

66 

64 

64 

64 

62 

61 

62 

61 

63 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

64.2 

12 

Inches 

9:00 

A.M. 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

70 

72 

71 

71 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

66 

70.4 

20 

Inches 

9:00 

A.M. 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

73.5 

39 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

77.3 

79 

Inches 

9 : 00 

A.M. 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

81.8 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

60 

60 

59 

58 

59 

60 

61 

58 

56 

54 

54 

53 

48 

50 

50 

50 

53 

52 

52 

54 

54 

48 

50 

55  8 

MIN 

52 

48 

49 

49 

54 

48 

48 

49 

48 

50 

50 

53 

52 

47 

46 

47 

41 

43 

44 

43 

40 

45 

47 

47 

50 

49 

43 

42 

46 

48 

47^3 

RIVERSIDE 

CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

46 

48 

48 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

49 

48 

47 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

42 

42 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

37 

38 

38 

38 

43.9 

MIN 

45 

45 

45 

46 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

44 

44 

43 

42 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

36 

37 

37 

35 

35 

35 

36 

37 

41.8 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

51.3 

Ml  s 

51 

51 

51 

02 

52 

53 

S3 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

18 

4? 

47 

47 

47 

47 

50.7 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY ,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE .     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
8:00  A.M.   NOVEMBER  19  TO  8:00  A.M.   NOVEMBER  21,(48  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

0* 
a 

1 
> 
« 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 

Efl 

a 

© 
o 

10:OOA  PST 

J: OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

60-10 

.10-49 

SO- 99 

66  1-00  I 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFI ELD   WB  AIRPORT 

E 

12 

5.9 

26 

SE 

25 

67 

55 

44 

63 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

4.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

39 

31 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

3.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

9.4 

47 

ENE 

13+ 

46 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

9 

5.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

14 

7.2 

40 

NE 

5 

67 

49 

45 

61 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

7 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

ts 

6.1 

32 

NW 

15 

1 

4 

9 

2 

0 

1 

17 

52 

7.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

4.9 

19 

E 

29+ 

78 

57 

41 

69 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

7 

78 

4.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

6.3 

26 

W 

20 

69 

54 

49 

69 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

6 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

16 

6.2 

25 

E 

25 

69 

53 

61 

70 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

7 

4.7 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

6.8 

34 

E 

25 

62 

49 

49 

63 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

77 

4.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

62 

57 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

13 

6.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

6.5 

29 

NNE 

13 

74 

60 

55 

73 

2 

2 

1 

3 

1 

0 

9 

5.9 

POINT  ARGUELLO  WB 

8.4 

32 

ESE 

25 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

6 

5.4 

RED  BLUFF 

SSE 

20 

10.9 

43 

NW 

15 

62 

50 

39 

57 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

12 

66 

5.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

7.1 

26 

NW 

12 

74 

62 

45 

65 

2 

1 

2 

3 

0 

0 

8 

69 

5.3 

SANDBERG  WB 

s 

14.9 

++54 

NNW 

21 

47 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

5 

3.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

13 

6.0 

29 

NW 

21+ 

70 

52 

59 

72 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

69 

3.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

8.2 

35 

SSW 

29 

80 

70 

61 

77 

5 

2 

0 

4 

1 

0 

12 

5.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

33 

6.9 

27 

SW 

29 

77t 

3 

1 

1 

4 

1 

0 

10 

65 

SAN  JOSE 

JNW 

26 

4.7 

31 

w 

13 

62«i 

0 

1 

3 

2 

0 

0 

6 

47 

5.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

7.1 

++35 

SE 

25 

77 

51 

58 

77 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

7 

3.9 

t  8:00  A.M.       tl  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  Rvlorenco  Notes  Following  Station  inc)6x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

r 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 
Avg. 

.12 

.05 

.08 

.04 

.15 

.11 

.11 

.07 

.12 

.08 

.07 

.15 

.25 

.10 

.06 

.19 

.15 

.08 

.02 

.09 

.07 

.06 

.05 

.05 

.05 

.04 

.04 

.04 

.06 

.10 

2.65 

.16 

.18 

.21 

.19 

.26 

.20 

.19 

.  11 

.12 

.27 

.29 

.14 

.17 

.11 

.27 

.  16 

.14 

.08 

.09 

.08 

.12 

.09 

.09 

.04 

.  1  1 

.05 

.  05 

.06 

.10 

.03 

4  16 

52 

154 

66 

75 

38 

28 

10 

11 

14 

56 

252 

102 

37 

14 

121 

139 

55 

22 

33 

119 

217 

54 

64 

11 

43 

8 

6 

3 

65 

72 

1941 

62 

62 

62 

63 

61 

59 

59 

62 

62 

62 

52 

57 

61 

54 

57 

52 

50 

47 

48 

53 

45 

46 

53 

47 

43 

53 

52 

52 

50 

50 

54.  5 

39 

39 

38 

43 

40 

42 

36 

38 

40 

41 

42 

3b 

32 

31 

37 

42 

28 

28 

27 

38 

28 

28 

29 

37 

40 

35 

34 

34 

38 

38 

35.9 

.04 

.10 

.10 

.15 

.  20 

.25 

.20 

.20 

.16 

.14 

.14 

.09 

.07 

.26 

.26 

.08 

.06 

.11 

.09 

.07 

.11 

.01 

.08 

.03 

* 

* 

.21 

.06 

.10 

.04 

3  41 

21 

21 

19 

20 

18 

70 

38 

57 

25 

16 

16 

32 

25 

41 

20 

13 

7 

24 

6 

18 

30 

47 

1 

12 

8 

15 

6 

23 

8 

15 

672 

.  15 

.  15 

.05 

.15 

.16 

.  16 

.08 

.  14 

.08 

.  10 

.07 

.14 

.30 

.  15 

.14 

.  24 

.  16 

.15 

.14 

.04 

.05 

.08 

.02 

.07 

.01 

.00 

.06 

.05 

.01 

.04 

87 

39 

43 

22 

16 

102 

23 

25 

22 

28 

57 

57 

136 

52 

22 

126 

74 

57 

37 

35 

53 

45 

22 

204 

101 

43 

52 

33 

57 

133 

1803 

70 

61 

68 

69 

70 

72 

SI 

67 

65 

65 

58 

64 

66 

68 

66 

62 

58 

57 

57 

57 

57 

56 

58 

59 

55 

54 

61 

59 

58 

54 

619 

46 

46 

47 

49 

49 

49 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

52 

46 

44 

40 

32 

32 

32 

32 

36 

36 

49 

50 

51 

50 

44 

42 

43 

49 

43^7 

.  12 

.05 

.05 

.04 

.07 

.  10 

.09 

.09 

.07 

.07 

.08 

.07 

.23 

.  10 

.  12 

.  14 

.08 

.07 

.05 

.08 

.05 

.02 

.05 

.08 

.06 

.03 

.04 

.04 

.04 

2  18 

25 

35 

48 

40 

26 

20 

28 

37 

10 

49 

51 

52 

66 

31 

50 

102 

29 

27 

21 

155 

74 

74 

31 

79 

61 

8 

30 

21 

100 

162 

1542 

65 

65 

65 

63 

70 

71 

72 

74 

65 

62 

64 

66 

69 

67 

63 

60 

60 

59 

57 

55 

58 

61 

65 

64 

61 

61 

61 

60 

65 

62 

63.7 

53 

48 

43 

48 

42 

43 

42 

44 

44 

47 

48 

43 

46 

39 

42 

43 

32 

38 

42 

42 

40 

47 

47 

52 

53 

51 

41 

40 

50 

54 

44  8 

.13 

.11 

.12 

.13 

.14 

.25 

.26 

.22 

.21 

.15 

.09 

.15 

.24 

.21 

.15 

.12 

.12 

.10 

.11 

.09 

.07 

.12 

.08 

.06 

.06 

.03 

.05 

.06 

.10 

.05 

3.78 

52 

58 

34 

40 

33 

57 

62 

60 

48 

31 

37 

56 

53 

73 

52 

31 

58 

65 

54 

104 

90 

67 

46 

31 

137 

113 

34 

41 

79 

82 

1778 

60 

61 

69 

68 

72 

73 

69 

68 

69 

69 

61 

67 

67 

64 

63 

63 

62 

60 

58 

59 

56 

57 

59 

62 

54 

51 

60 

63 

64 

56 

62.8 

40 

47 

44 

44 

47 

44 

43 

42 

46 

49 

49 

44 

42 

39 

40 

43 

39 

40 

36 

39 

40 

37 

39 

43 

47 

48 

45 

43 

48 

46 

43.  2 

.  12 

.  04 

.07 

.05 

.07 

.  08 

.10 

.09 

.  ii 

.  09 

.04 

.09 

.07 

.07 

.08 

.  10 

.08 

.08 

.08 

.05 

.00 

.03 

.02 

.04 

.10 

.01 

.05 

.03 

.03 

.02 

1.89 

20 

12 

16 

11 

12 

13 

14 

11 

15 

10 

12 

19 

15 

14 

12 

18 

20 

21 

14 

28 

17 

17 

11 

19 

48 

43 

19 

11 

20 

51 

563 

.08 

.08 

.08 

* 

* 

.36 

.07 

.10 

.10 

.07 

* 

* 

.37 

.07 

.13 

.09 

.11 

* 

• 

.17 

.04 

.06 

.  11 

08 

* 

* 

.16 

.05 

- 

.06 

B 

2.52 

20 

20 

23 

73 

8 

7 

18 

39 

* 

* 

97 

16 

43 

21 

26 

* 

77 

11 

77 

105 

185 

* 

* 

161 

17 

95 

120 

1259 

.18 

.13 

.09 

* 

* 

.43 

.41 

.25 

.18 

.10 

* 

.37 

.31 

.15 

.14 

.  14 

• 

.33 

.12 

.17 

• 

.11 

* 

* 

.20 

.08 

.05 

.03 

3 . 97 

76 

94 

41 

* 

* 

259 

20 

49 

39 

59 

* 

167 

91 

60 

77 

91 

* 

* 

204 

212 

90 

* 

117 

* 

* 

153 

46 

35 

39 

2019 

73 

73 

71 

79 

75 

78 

79 

78 

- 

74 

70 

71 

71 

67 

69 

64 

69 

- 

68 

- 

- 

72 

69 

70 

63 

71.6 

52 

55 

51 

52 

53 

53 

55 

55 

52 

48 

52 

51 

51 

~ 

46 

51 

44 

~ 

45 

~ 

48 

49 

50 

55 

50. 9 

.13 

.06 

.09 

.04 

.27 

.22 

.09 

.06 

.  11 

.09 

.07 

.27 

.42 

.29 

.08 

.33 

.21 

.07 

.13 

.07 

.07 

.03 

.06 

.07 

.02 

.02 

.05 

.03 

.00 

3 . 52 

94 

37 

38 

4 

116 

52 

10 

6 

27 

70 

40 

191 

292 

54 

25 

254 

113 

27 

12 

129 

52 

69 

108 

86 

134 

84 

47 

27 

64 

180 

2442 

.09 

.13 

.  14 

.21 

.55 

.47 

.25 

.20 

.20 

.  17 

.  20 

.59 

.60 

.33 

.22 

.  26 

.20 

.21 

.  12 

.  12 

.  18 

.  18 

.  13 

.  10 

.20 

.03 

.05 

.07 

.08 

.13 

6 . 41 

29 

40 

19 

24 

145 

119 

34 

8 

16 

30 

6 

172 

205 

84 

30 

86 

92 

31 

24 

36 

30 

93 

13 

25 

14 

24 

17 

18 

13 

65 

1544 

65 

72 

68 

79 

73 

71 

68 

72 

75 

78 

71 

71 

76 

70 

69 

65 

70 

63 

58 

62 

62 

62 

61 

60 

54 

63 

66 

67 

65 

65 

67.4 

51 

47 

48 

52 

53 

52 

44 

45 

48 

49 

50 

51 

46 

48 

.  44 

48 

53 

37 

36 

41 

45 

39 

38 

40 

44 

44 

45 

46 

47 

51 

46. 1 

.13 

.06 

.05 

* 

» 

.34 

.15 

.16 

.14 

.07 

• 

; 

.46 

.19 

.11 

.17 

.17 

* 

* 

.25 

.09 

.08 

: 

.09 

* 

* 

.14 

.05 

.08 

.09 

3.07 

106 

49 

66 

134 

44 

57 

42 

74 

* 

246 

58 

52 

135 

78 

* 

220 

105 

66 

* 

211 

* 

* 

251 

33 

107 

156 

2290 

64 

55 

58 

67 

64 

63 

63 

50 

63 

64 

60 

58 

57 

57 

52 

55 

61 

60 

58 

55 

55 

59.0 

42 

42 

42 

- 

- 

40 

40 

42 

41 

42 

- 

- 

44 

38 

39 

48 

26 

- 

- 

30 

33 

34 

- 

49 

- 

- 

39 

49 

42 

50 

40.6 

.  05 

.02 

.05 

.06 

.05 

.  10 

.06 

.05 

.04 

.15 

.07 

.05 

.08 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 

17 

18 

14 

25 

8 

12 

9 

9 

31 

32 

28 

10 

9 

50 

68 

67 

8 

15 

1 

18 

34 

70 

104 

100 

15 

7 

12 

41 

35 

880 

.17 

.05 

.08 

.08 

.08 

.12 

.18 

.13 

.14 

.12 

.10 

.14 

.20 

.11 

.10 

.14 

.13 

.10 

.09 

.04 

.02 

.05 

.04 

.07 

.12 

.05 

.08 

.04 

.03 

.03 

2.83 

49 

29 

33 

27 

32 

31 

49 

47 

38 

19 

37 

52 

68 

26 

32 

51 

52 

42 

23 

34 

38 

31 

70 

62 

105 

31 

21 

19 

25 

69 

1242 

.24 

.12 

.14 

.13 

.17 

.17 

.24 

.22 

.22 

.22 

.16 

.09 

.14 

.19 

.22 

.17 

.16 

.13 

.12 

.15 

.18 

.10 

.07 

.08 

.11 

.03 

.11 

.07 

.05 

.07 

4.27 

57 

20 

31 

29 

66 

53 

42 

31 

19 

20 

30 

39 

52 

64 

64 

40 

42 

32 

28 

106 

91 

22 

55 

58 

H4 

101 

48 

29 

34 

143 

1532 

65 

62 

66 

55 

68 

71 

70 

70 

69 

70 

66 

64 

64 

65 

66 

66 

57 

59 

52 

51 

50 

59 

59 

59 

61 

66 

65 

63 

60 

67 

62.8 

41 

42 

42 

46 

44 

46 

46 

46 

46 

45 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

34 

32 

32 

33 

42 

40 

40 

41 

44 

50 

45 

44 

45 

45 

42.4 

.07 

.05 

.05 

.03 

.07 

.06 

.07 

.07 

.07 

.06 

* 

.11 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

" 

" 

.15 

.15 

.09 

.12 

.13 

.30 

.17 

.15 

.15 

.10 

.15 

.15 

.27 

.18 

.13 

.10 

.15 

.  11 

.07 

.09 

.  12 

.11 

.05 

.14 

.01 

.01 

.07 

.12 

.10 

.06 

3.70 

20 

23 

9 

6 

13 

38 

8 

5 

38 

7 

11 

24 

37 

48 

12 

9 

46 

15 

10 

9 

10 

5 

47 

9 

2 

13 

19 

10 

6 

5 

514 

70 

73 

83 

77 

77 

72 

71 

75 

77 

80 

78 

76 

73 

66 

71 

64 

68 

71 

62 

64 

56 

65 

65 

74 

53 

55 

71 

67 

71 

59 

69.5 

56 

51 

51 

51 

53 

49 

46 

51 

53 

54 

58 

52 

46 

43 

45 

45 

46 

43 

41 

43 

30 

41 

41 

42 

42 

47 

47 

46 

48 

43 

46.8 

115 

.15 

.15 

.15 

.25 

.15 

.  15 

.20 

.15 

.15 

.15 

.15 

.24 

.15 

.18 

.  20 

.  14 

.  14 

.08 

- 

.04 

.00 

.07 

.04 

.06 

B 

4.11 

0  30 

48 

42 

38 

47 

31 

38 

30 

34 

32 

63 

95 

73 

39 

38 

65 

40 

33 

29 

119 

90 

66 

56 

52 

108 

200 

85 

53 

80 

108 

1862 

.16 

.08 

.09 

.07 

.12 

.10 

.11 

.10 

.  12 

.11 

.07 

.13 

.09 

.  19 

.10 

.09 

.  04 

.  04 

.08 

.  13 

.04 

.06 

.06 

.09 

.04 

.05 

.03 

„ 

.25 

2.64 

28 

16 

15 

16 

18 

16 

12 

13 

11 

13 

32 

33 

14 

26 

18 

9 

7 

16 

10 

* 

78 

22 

21 

19 

49 

86 

22 

11 

38 

72 

741 

.07 

.05 

.04 

.10 

.12 

.12 

.10 

- 

.14 

.00 

.05 

.06 

.  13 

.  11 

.09 

.09 

.07 

.05 

.02 

.01 

.03 

.00 

- 

- 

- 

- 

.02 

.02 

- 

B 

1.94 

17 

13 

13 

26 

22 

33 

24 

12 

13 

7 

16 

21 

40 

23 

45 

26 

19 

18 

B 

24 

22 

58 

104 

18 

26 

6 

10 

36 

73 

784 

.05 

.07 

.05 

.11 

.10 

.10 

.07 

.07 

.10 

.07 

.  12 

.15 

.11 

.10 

.11 

.19 

.09 

.07 

.09 

.11 

.07 

.06 

.08 

.10 

.08 

.06 

.01 

.02 

.07 

.16 

2.63 

11 

26 

8 

36 

14 

19 

1 

22 

13 

4 

77 

45 

22 

7 

41 

109 

20 

15 

30 

106 

67 

57 

46 

91 

147 

71 

16 

24 

129 

56 

1330 

.10 

.10 

.08 

.  10 

.12 

.15 

.10 

.08 

.07 

.08 

.  12 

.30 

.15 

.  15 

.  10 

.30 

.10 

.  10 

.  OH 

.31 

.05 

.06 

.  07 

.07 

.09 

.  04 

.  00 

.  06 

.  02 

.  05 

3.20 

40 

40 

40 

80 

40 

40 

20 

50 

40 

90 

200 

210 

50 
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35 
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58 
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33 

25 
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ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BACKUS  RANCH  (a) 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 
BERRYESSA  LAKE  (b) 

BURLI NGAME 

CACHUMA  0AM  (c) 

CAMP  PARDEE  (d) 
CHICO  EXP  STA  (a) 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 
DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY  (a) 
INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (e) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI  (f) 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTI  CELLO  DAM 

ICACIMIENTO  DAM 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STAfc) 
SALT  SPRINGS  PH  (g) 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 


WIND 

MAX 

MIN 


TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 


WIND 
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WIND 
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WIND 
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WIND 
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WIND 
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WIND 
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WIND 
MAX 
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WIND 

EVAP 
WIND 
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WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
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WIND 


See  reference  note,  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Station 

Day  of  month 

Tot. 
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7 
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TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 
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29 

* 

'  
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* 
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33 
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* 
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30 

31 
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94 

63 

49 

33 

1062 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.06 
37 

.17 

23 

.09 
12 

* 

.73 
308 

.  1 8 

52 

.20 
33 
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38 
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43 

.01 
14 

.  17 
65 

.29 
121 

.25 
152 

.20 
63 

.26 
155 

.19 
107 

.16 
37 

.07 
24 

.05 
43 

.05 
54 

.07 

12 

163 

72 

* 

48 

.01 
19 

.00 
14 

.00 
64 

B  4.14 

1773 

WHI SKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 
WIND 

.10 

9 

.03 
11 

.08 
1 

* 
* 

* 

.21 
54 

.  L3 
17 

.11 
8 

.07 
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.08 

5 

* 

* 

.34 
46 

.  15 

25 

.  10 
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.11 
44 

.07 

26 

* 

• 

23 

35 

.05 
15 

* 

84 

* 

5a 

.02 
6 

19 

52 

555 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED   INSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED   INSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL . 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  IS  OF   STEEL  PLATE.    PAINTED   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 
6  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Day  of  month 
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BISHOP  WB  AP 

BLUE  CANYON  WB  AP 
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BR I DGEPORT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CANYON  DAM 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DOYLE  5  SSE 
FOREST  GLEN 
FORT  BI DWELL 
GRANT  GROVE 
HAPPY  CAMP  RS 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
JESS  VALLEY 
MANZANI TA  LAKE 
MC  CLOUD 
MEYERS  4  SW 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 

MONO  LAKE 

MOUNT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  HAMILTON 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

MT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338  B 
PALO MAR  MTN  OBSY 
QUINCY  RS 
SANDBERG  WB 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS  1  E 
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2.0 
4.1 


1 

16.0 
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See  ref< 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

14 

16 

12 

8 

6 

3 

2 

1 

4 

2 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

1.0 
1 

6.0 
6 

5.0 
10 

- 

6 

- 

5 

4 

3 

- 

3 

20.0 
25 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

0.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 

1 

T 

T 

2.0 
2 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

5.0 
4 

2 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

4.5 
5 

2.5 

6 

5 

2 

1 

T 

16.0 
16 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

1 

14 

8 

7 

7 

5 

3 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

T 

1 

1 

T 

1 

15.0 
14 

2.5 
13 

1.0 
11 

10 

10 

0.5 
11 

2.0 
11 

10 

9 

12.0 
20 

26.0 
40 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

T 
11 

10 

9 

8 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

1.5 

2 

3.5 
5 

5 

4 

4 

3 

2.0 
5 

4 

3 

2 

T 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
15 

T 
13 

12 

10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

2 

1 

1 

1 

1.0 

2 

6.0 
8 

8 

7 

7 

6 

1.0 
7 

7 

6 

6 

0.5 

6 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

8.0 
8 

5 

3 

2 

T 

8.0 
8 

T 

6 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

4.0 
4 

3 

T 

1.0 
1 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

0.4 

12.5 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,    50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
De layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporat  ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "E vapor at  ion 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  obser vat  ions;  consequent ly  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet ,   and  ice . 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.    (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snuwfall  and  Snow  on  Ground"  Table . 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements ,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage -Gage  Pre- 
cipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table ;  "Dai ly  Prec ipitat ion"  Table ;  "Evaporat ion  and  Wind"  Table;  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,    t  ime  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  obser vat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  t  ime  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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5P 
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28 
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U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZ I LLO 
MRS  COR*  C  OLSEN 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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PETE  E  DUBOSE 
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HARBOR  MASTER 
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MRS  LUCILLE  E  WEODLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  wTR  +  PwR  DEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 

P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

80Y  SCOUTS  OF  AMERICA 
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DANIEL  V  MOIR 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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KERN  CO  FIRE  DEPT 
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BRADFORD  RANCH 
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BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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mrs  anna  m  davidson 
p  g  +  e  company 
mrs  faye  d  mc  hugh 
mrs  lola  f  galli 
p  g  +  e  company 
chief  w  j  taylor 
jus  weather  bureau 
city  of  burlingame 

mrs  ruth  c  estes 
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mrs  m  a  r  st 1r  ton 

BUENA  VISTA  w  S  DIST 
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CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEOAR  POINT  RANCH 
CEOARVI LLE 

CENTERV I LLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE   RANGER  STA 
FC  24  D 


1588  MARIPOSA 


FRESNO 
MAR [ POSA 
1614  MODOC 
1624  BUT  TE 
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1680  LOS  ANGELES 
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!  CHULA  VISTA 
C ITflUS  HE IGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 

CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANOS 
CLOVE  RDALE   3  SSE 
CLOVEROALE    11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COAL INGA   1  SE 
COALINGA    14  WNW 

COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET 
|  COLBYS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN   F ISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA   l  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 


1682 
.  1697 
1700 
1715 
1739 
1743 
1754 
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LOS  ANGELES  1 
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SAN  BENITO 
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VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
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11  34  15 
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23  : 


42 


1779  LOS  ANGELES 
1784  YOLO 
1799  SISKIYOU 
1806  LAKE 
18  38  SONOMA 
1840  SONOMA 
18b4  MADERA 
1864  FRESNO 
1867  FRESNO 
1869  FRESNO 

1882  LAKE 
1886  TRINITY 
1890  BUTTE 
1896  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 
1907  SHASTA 
1912  PLACER 
1916  YU8A 
1948  COLUSA 
1953  TEHAMA 


2031  RIVERSIDE 
2048  SANTA  CRUZ 
2069  INYO 
2081    MENDOC I  NO 
2084  MENDOC I  NO 


2090  LOS  ANGELES 
2103  RIVERSIDE 
21  1 1  IMPERIAL 
2114  TULARE 
2139  SAN  DIEGO 

2147  DEL  NORTE 

2148  DEL  NORTE 


LAKE  FC  283C 
*CULVER  cm 

CUMMINGS 
|  CUNNINGHAM 
CUYAMA 


CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER  STATION 
OAGGETT    1  ENE 
OAGGETT  FAA  A  1 RPOR T 


DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 


OEL  PUERTO  ROAD  CAMP  2369 

DENAIft  2389 

DE  SABLA  2402 

DESCANSO  RANGER  STATION  2406 

0IAMOND  BAR  HORSE  CAMP  2432 

DOBBINS  COLGATE   FORE8AY  2458 

DONNE  R  MEMORIAL  ST  PK  2467 

DOS  RIOS  2490 

DOUBLEBUNK   MEADOW  2492 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C  2494 


DOWN  I  E V  I LLE  SANGER  ST* 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DP y  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

dunn igan 
dunn  siding 

ounsmulr  ranger  station 
outtons  landing 
eagle  mountain 

east  park  reservoir 
east  v1dette  meadow 
el  cap  1  tan  dam 
el  centro  2  ssw 
electra  power  house 
Elizabeth  lake  canyon 

FC  128  B 
I  Elk  valley 

ELLERy  LAKE 
I  ELLIOTT 

i  el  modena 

EL  S I NORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 
ET I  WANDA 
ETNA 
•Eureka  wB  CITY 
exchequer  reservoir 
Exeter  fauver  ranch 

fairfield 

fairfield  police  sta 
fa  i rmont 
fallbrook 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
fiddletown  lynch  ranch 
f  igueroa  mountain 
fillmope  1  wnw 


STANISLAUS 

STAN  I  SLAUS 

BUT  TE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOC I  NO 

TULARE 

LOS  ANGELES 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570  SAN  BEROINO 
2572  SISKIYOU 

2598  RIVERSIOE 


7 1 NLE  Y 


NNE 

SSE 


FINLEY  5  SW 
FIVE   POINTS  5  SSW 
FLEM  ING  F [ SH  +  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FQNTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 


20  36  54 
24  35  41 
10'  34  48 
33  32  36 
23  38  42 
26   34  07 

26  34  06 
23  38  25 
12  41  43 
23  38  58 
22  38  46 
22  38  46 

27  37  32 
27  36  09 


120  10 

121  40  : 
121  14 

118  36  1 

lie  37 

119  55 

121  13  ! 

121  47 

121  36  I 

120  12  ; 
119  01  ' 


3000  6P  6P 

4650  8A|  8A 
3230 

4670  8A  6A 


27  : 

27    36  14 


CONCORD  3  E  1962  CONTRA  COST  A 

COOL  1985  EL  DORADO 

COPCO  NO   1    DAM  1990  SISKIYOU 

CORCORAN    IRRIG  DISTRICT  2012  KINGS 
CORNING  HOUGHTON  RANCH     2027  TEHAMA 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 


30551  LAKE 
3056j  LAKE 
LAKE 


FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 
I  SACRAMENTO 
I  SAN  BE  RD 1  NO 
I  SAN  BERDINO 

TRINITY 


117  44 

117  43 

121  32 
123  27 

122  39 

122  59 

123  13 

119  17 

120  21 
120  20 
120  34  1 


2198  LOS  ANGELES 
2214  LOS  ANGELES 
2218  MENDOCINO 
2224  LAKE 
2236   SNTA  BARBARA 
2239  SAN  0IEG0 

2248  SN  LUIS  OBPO 

2249  SNTA  BARBARA 
2255  SAN  BERDINO 
2257   SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296  MODOC 
2  306  MOOOC 
2319  INYO 
2331  INYO 
2334  NEVADA 
2346  KERN 
2362  MONTEREY 


9  36  06 

23  39  54 

28   33  52 

20   36  59 


122  09 

120  58 

121  I  1 

122  01 
122  41 

121  59 

121  01 

122  20 
119  34 
122  22 

117  34 
121  48 

118  11 
15 


C0V1NA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTPEE  MEAOOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC  STA  2150  DEL  NORTE 
CRESTLINE   LAKE  GREGORY     2163   SAN  BERDINO 
CROCKETT  2177  CONTRA  COSTA 


117 


33 


01 
1  50 
23  38  57 
30  34  56 
25  32  59 
30  34  59 
30  34  51 
6  34  52 
6  34  52 


21  41  44 

21  41  13 

6  36  28 

6  37  22 


122  12 

121  45 

120  22 

121  23 

116  52 

117  59 
120  51 


36   36      121  52 


27 


37  37  32 
23  39  52 
33  32  51 
26   33  59 

8  39  21 
36   39  19 

7  39  43 


COLUSA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
IMPERIAL 
AMAOOR 

LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 

ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  01 EGO 
SAN  01  EGO 
SAN  BERDINO 
SISK 1Y0U 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 


02     120  06 


25  32  53      116  ■ 


29  34  36 
17  42  00 
3B   37  56 


28  33  40 
28  33  37 
33  33  07 


117  20 

117  19 

117  05 

117  04 

117  31 

122  54 

124  10 


9  36  21      119  04 


38  42 
281  34  11 
2S  34  05 
3*  40  23 


122  52 

122  57 

120  09 

120  19 


50  123  05  1514 

05  117  52  575 

26  116  30  2300 

44  115  58  250 

34  118  20  10720 

53  116   17  1500 

46  124  12  40 

48  124  05  120 

46  124   12  50 


4525 


117  51  5370 

118  23  75  4P 
123  38  1265 

122  52  1421 

119  37  2240  8A 
116  35  4650  8A 
119  40  2170 

119  29  2749 

116  52  1975 

116  47  1922     MIO  I 


3320 
273 
51 
4750 
3650 
-194 
5225 
3700 


25     121   23  1125 


2895 
4240 
4385 
1515 
3000 


'  MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
!  P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATwAy 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKEP 
US  PLANT    INTRO  GflDN 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT   C  HATCH 


F   P  BRACKETT  08SY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JAROINE 
C    I  VAN  GLENDINNING 
JOHN  R  BYRD 
FRANK   S  QRNBAUN 
I  U   S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 


ROBERT  L  CHANDLER 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
I  VAN  J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 


8A  8A 


PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKL IN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARO  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
DONALD  E  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN   S  ROWELL 
A  M  LEW] S 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 


HARLEY  NEuERBUAG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
flICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT    PARK  SERVICE 
DEEP  SPR  INGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STUART  T  PR  I CHE  T  T 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK   M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 
W  0  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  G  HUNT 
EARL  K  WOBSER 
U  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 
METRO  WATER  I 


ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  80 T  TEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOME  R  F  WANNAMAxER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARwlN  M  T ING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNEA 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
j  L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
'  U5  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H   S   H I ERONYMUS 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

JAMES  T  MELVIN 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
1  SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


-  3B6  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


COUNTY 


STHILL  RANGER  STA 
;  Of  SALMON 
8 1  DWELL 
BRAGG 

BRAGG  AVIAT ION 
DICK   1  NNE 
JONES  6  ESE 
JONES  GANGER  ST A 
ROSS 
DOM  8  NNW 


PLACER 
SI SK I YOU 
31  57|  MOOOC 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 


SANTA  CRUZ 


RENCH  GU 
RESNO  MB 
RIANT  GOVERNMENT  CAMP 
ULLERTON  ARROUES  RANCH 
ULLERTON  0AM 
ULLERTON  HI  LLCREST  RES^ 


3242  SHASTA 
3257  FRESNO 
326l!  FRESNO 
32  79[  ORANGE 
3285  ORANGE 


ORANGE 

GARBERVILLE  i  3320  HUMBOLDI 

GAROEN  VALLEY  2   S  3338.  EL  OORAOO 

GASOUET  RANGER  STATION  3357  DEL  NORTE 
GEM  LAKE 


1  GEORGETOWN 

',  GEORGETOWN  RANGER  STA 

GERBER  RANCH 
i  GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 
i  GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
'  GILROY 
i  GILROY  6  NE 

GILROY  1*.  ENE 


6LENDALE   STAPEN  FC  2966  3460  LOS  ANGELES 


GLENDORA  WESI  FC  185 
GLENNVlLLE 

I  glennville  fulton  rs 

GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GROVE 


3452   LOS  ANGELES 
3463  KERN 
3465  KERN 
3491  PLACER 
3502   SAN  BENITO 
3510  MODOC 
3529  TUOLUMNE 
3548  FRESNO 
3551  TULARE 


GRASS  I 


GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  NID 
GRATON  1  W 
GREENV 1 Fw 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  FLATS 

GROVE LAND  2 

GROVE LAND  RANGER  STA 

GUERNE V ! LLE 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HA I  WEE 

HALF  MOON  8 A v  2  NNW 
HAMILTON 


MNTC  SIA  3564  SISKIYOU 


3571  NEVADA 

3574  NEVADA 

3578  SONOMA 

3614  SISKIYOU 

3621  PLUMAS 

3649  EL  DORADO 

3669  TUOLUMNE 

3672  TUOLUMNE 

3683  SONOMA 


3703  LOS  ANGELES 


3704  LOS  ANGELE5 
3710  INYO 
3714  SAN  MATEO 
ICH  Ph  3725  PLUMAS 

FORCE  BASE  3734  MARIN 
3747  KINGS 
3751   LOS  ANGELES 


HAPPY  CAMP  RANGE  R  STA       3761  SISKIYOU 
HARRIS  GAGING  STATION       3787   SNTA  BARBARA 
HARRISON  GULCH  RS  3791  SHASTA 

HARRY  L  ENGLEBP  IGHT  DAM  3800  NEVADA 
HA I  CREEK  RS 
HA I  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAY WARD  6  ESE 
HEALDSBURG 


3821  SHASTA 
3824  SHASTA 
3855  RIVERSIDE 
3859  TRINITY 
3863  ALAMEDA 
387  5  SONOMA 


HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HEN5HAW  OAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
MESPERIA 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HILTS 

HOBE"GS 

HOCKETT  MEADOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLL I  STEP  2 
|    HONEYDEW  2  wsw 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLANO  LARGO  STATION 


HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 


3878 
3896 
3914 
3925 
3928 
3935 
3939 
3946 
3997 
4010 


SONOMA 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  6ENIT0 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
SISKIYOU 
LAKE 


4012  TULARE 
4014  SAN  DIEGO 
4017  LOS  ANGELES 
4022  SAN  BENITO 
4025  SAN  BEN  I  1 0 
4074  HUMBOLDT 
4082  HUMBOLDT 


IDLEwILD  l 


MNTNC  STA 


TE  GARDEN 
ITAGE 


4120  TULARE 

4144  SN  LUIS  OBPO 

4148  TUOLUMNE 

4166  TEHAMA 

4170  CALAVERAS 

4176  FRESNO 

4181  RIVERSIDE 

4191  TRINITY 

4202  DEL  NORTE 

4204  SAN  BENITO 

4211  RIVERSIDE 

4223  IMPERIAL 

42  32  INYO 

42  35  INYO 

4259  RIVERSIDE 

42  78  KERN 

4280  KERN 

4283  AMAOOR 

:  42B8  placer 

4297  SAN  BERDINO 


120  50 
123  19 
120  08 
123  ' 


3369  I 

3381  EL  DORADO 
3384  EL  DORADO 

3387  SANTA  CLARA 

3388  EL  DORADO 
3397  TULARE 

3402   SNTA  BARBARA 
3410  SAN  DIEGO 
3417   SANTA  CLARA 
3419  SANTA  CLARA 
3422  SANTA  CLARA 


20  37  03  I 

23  40  42 

27!  36  46 

27!  36  59 

26'  33  54 

26  3  3  54 

26  33  53 

7  40  06 

1    38  SO 

17'  41  52 

38  37  45 


1Z3  49  61 
124  09  46 
122  43  3324 

122  51  |  2720 

123  15  116 
121  49  1495 

1100 


117  55 

117  53 

117  56 

123  46 

120  51 

123  68 

119  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


36  34 
34  31 
32  49 


20' 


'  06 


13  34  09 
26  34  08 
10  35  43 
10  35  44 
39  10 


24 


33 


118  16 

117  52 

118  42 
118  40 

120  52 

121  18 


21  41  52 
37  38  09 
11   36  52 


B  19  12 
8  39  13 
22  38  26 
12  41  33 
8  40  08 
16  38  38 
37  37  SO 
37  37  49 
22  38  30 


118   16  2450 


29      122  27 


8  40  16 
17  38  04 
11  36  20 


12  41  48 

33  34  46 

2  3  40  22 

8  39  14 

21  40  48 

21  40  56 

6  33  42 


16     118  25 

123  23 

120  25 

122  58 


35 


33 
3  7  39 


121  30 

121  33 

116  39 

123  10 


37     122  52 


33  33  14 
20  36  25 
20  36 


■  45      116  57 


120  55 

120  42 

117  18 

119  47 


3348 
3015 
1370 
2340 


1630 
2700 
2160 
2765 
3195 
3870 
1480 
2900 
2960 


22      118  39  8500 


33  33  03     117  i 


20  36  51 
17  40  14 
35  41  03 


118  02 

121  24 

121  24 

124  09 

123  40 

123  39 

123  00 

123  07 


>  07  120  24 

I  06  119  45 

)  11  122  33 

I  12  120  22 

'   14  119  13 


27  36  25  120  40 

33  33  45  116  43 

6  32  51  115  34 

19  36  48  118  12 

19  36  46  118  20 

6  33  44  116  15 

6   35   39  117  49 

6   35  41  117  41 

16   38  20  120  56 
1    39  05 
6   34  08 


115  08  922 


JESS  VALLEY 
JOHN SON DALE 
JOSHUA  TREE 


|  KAISER  MEADOWS 
|  KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KELSEYVILLE  4  SW 
KENTFIELD 
'  KERLINGER 

[kern  RIVER  INTAKE  NO  3 
|»KERN  RIVER  PH  NO  1 
,  KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
I  KETTLEMAN  STAT  ION 
j  KILARC  POWER  HOUSE 


1  KNEELAND  10  SSE 

■  KNIGHTS  FERRY  2  SE 

'  KORBEL 
KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

:  'LAGUNA  BEACH 

!  LAGUNA  BEACH  2 


MODOC 

2] 

120 

IB 

5290 

TULARE 

35 

58 

118 

32 

34 

116 

19 

2730 

SAN  DIEGO 

3: 

33 

05 

36 

4215 

SAN  DIEGO 

33 

33 

39 

3650 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

29 

119 

31 

2060 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

SAN  BERDINO 

34 

10 

32 

4325 

SONOMA 

22 

38 

122 

40 

1800 

LAKE 

23 

30 

59 

122 

50 

1385 

LAKE 

23 

36 

56 

122 

53 

1480 

MAPI  N 

17 

37 

57 

122 

90 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

172 

TULARE 

10 

57 

1  I  8 

29 

3650 

KERN 

10 

» 

28 

[  18 

970 

KERN 

10 

35 

118 

2b 

2703 

KINGS 

11 

36 

00 

310 

11 

04 

120 

05 

506 

23 

40 

41 

121 

52 

2646 

MONTEREY 

24 

12 

121 

OB 

320 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

HUMBOLDT 

40 

38 

123 

54 

2356 

STANISLAUS 

37 

120 

39 

315 

HUMBOLDT 

11 

40 

52 

123 

57 

145 

EL  DORADO 

] 

120 

09 

5750 

LOS  ANGELES 

34 

15 

1565 

CONTRA  COSTA 

55 

122 

06 

535 

ORANGE 

33 

33 

32 

117 

56 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

SAN  MATEO 

37 

19 

122 

670 

8A      8A  8A 


8pi  8A 


2701  BA 

3001  8A 

2140  SA 

i  5500 

6412  8A  8A 

I  1550  I  6Pl 

367  SP  5P 


822  5P 

3140  5P  8A 
3500 

3240  4P' 
2350 

4886  7P 
8900 
10000 

6580  8A     8  A 

5075  6P 

2693  8A  8A 
2422 

210  6P  6P 

2818  12M 

3560  8A 
3930 
2825 

3135  6A 


-2  MID  MIO 
242       5P  SP 


8A     6A     6 AC 


285       5P  5P 


3220 
7020 
4390 
1260 
1250 
2650 


L  J  FEE 
!  CALIF   ♦  WESTERN  R  R 

U  S  WB  OBSERVER 

WILLIAM   R  PATON 
,  CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 

u  s  weather  Bureau 
u  s  Bur  reclamation 

MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  5  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


I  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KJCKHAM 
SETH  E  AUSER 

RALPH  ST APENHORST 

MRS  L  M  WEST 
l       KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

I  C  EvERLY 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOODE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA  IRR1G  DIST 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
OUANE   J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  I 


JAMES  I 


KINDRED 


JAMES  I 


1  KINORED 
L  A  wTR  +  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE   Dlv  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  FORES 
OLIN  LEWI 
U  S  FORES 
CORPS 
U  S  FORES 


SERVICE 


SERVICE 
ENGINEERS 
SERVICE 

COMPANY 
ATER  DISTRICT 
SERVICE 
n  DRENNAN 
HEALDSBURG  F ] RE  DEPT 

WALDO  F  1VERS0N 


MUN  WATER 


LAKE  HEMEI 
VISTA  IRRIl 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  Si 
CLARENCE  I 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPI 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  ANNE   M  ADAMS 
BUR   INOIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHRISTINE  M  HUFF 
CLIFFORO  1 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  +  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   10RIA  MINE  +  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
U  S  N  0  T  S 
5TATE  DIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/1/61 
METRO  WATER  DIST 

WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  FARM  +  HOME  ADV 

,  MRS  KAREN  V  BACC1 
HENRY  H  MULLER 

'  PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  L I  LA  L0F6ERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  E  COMPANY 

|  P  G  +■  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
;  D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SAN80RN 
SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
L AKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKES  IDE   2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA   BEOS   NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC  352  B 
LEESV 1 LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 


COUNTY 


ALPINE 
SAN  BERDINO 
"UOLUMNE 
R  I N  I  T  Y 


SHASTA 
SAN  DIEGO 
NEVADA 

NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 
MENDOC I NO 


i.  MS  i. 
46  71 
4679 
4690 
4701 
4703 
4705 
4709 
4711 

4713 

4714 

4726 
4735 

4767 
4773 
4612 
4838 
4851 
4863  KERN 


4867|  LOS  ANGELES 
4880.  COLUSA 
4884:  MERCED 
4886  EL  DORADO 
4890  TULARE 
4957  TULARE 
4986  LOS  ANGELES 
4988  LASSEN 
4997  ALAMEDA 


34  38  2R 
34  15 
37  58 


15  34 
24  35 
8  39 


33  34  05 
2  3  39  09 
27  37  14 
6  38  35 
9  36  23 
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LOCK WOOD  2  I 
LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
*LONG  BEACH 


5017  MONIEREY 
5023   SAN  DIEGO 
5032   SAN  JOAQUIN 
SJ40  MADERA 
5064    SNTA  BARBARA 
5067  |NYO 
5074  SAN  JOAQUIN 
5078  TUOLUMNE 
5082  LOS  ANGELES 


LONG  BEACH  W8  AP 
LONG  VALLEY   1 NSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGFLES  Wp  A  IRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  AR8UPUA  RANCH  5119  MERCED 
LOS  GATOS  5123   SANTA  CLARA 

LOS  GATOS  4  SW  5125   SANTA  CLARA 


SU8S  LOS  ANGELES 
5088  SIERRA 
S098  KERN 
5107   SNTA  8AR8ARA 

5114  LOS  ANGELES 

5115  LOS  ANGELES 
5118  MERCED 


LOS  PR1ET0S  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KI6BEY  RIDGE 

LOWER  OTAy  RESERVOIR 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LvD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MAD  fl  IVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE V I LLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELO 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCEO  FIRE   STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

DDLETOWN 

ODLEwATER 

LFORO  LAUFMAN  RS 

LL  CREEK  NO  2 

LL  CREEK  INTAKE 

LO  5  NE 

NERAL 

NEPAL  KING 

RANOA  SRENGLER  RANCH 
TCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAM 

MOORPARK    1  SSE 

MORENA  DAM 
MORGAN  H 1 LL   2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
I  MORONGO  VALLEY 
MORRO  SAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3.  N 


FC  850 


5147 
5151 
5160 
5162 
517] 
5182 
5184 
5212 
5215 
5218 

5231 
5233 
5244 
5256 
5258 
5284 
5296 
5311 
5326 
5333 

5338 
5346 
S3S6 
5371 
S372 
5377 
5385 
5400 
S444 
5449 

54  96 

c.  :■ . 

5505 
5528 
5532 
5535 
5550 
5571 
5572 
5586 

5598 
5602 
5623 
5629 
56  32 
5669 
5679 

■=,*,*! 


5723 
5738 
5741 
5756 


SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 

SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

RIVERSIDE 


KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COST  A 

CONTRA  COST  A 

CONTRA  COSTA 

YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 
RIVERSIDE 
51SK IYOU 
FRESNO 
MERCEO 
MERCED 
FRESNO 
EL  OORAOO 
EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  8ERDIN0 

SAN  BE  RD 1  NO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  hf  RDINi 

FRESNO 
STAN  I SLAUS 
STAN  I SLAUS 
KERN 
TULARE 
MONO 
SISKIYOU 
MONTEREY 


5779 
5785 
5795. 
5818 
5823  VENTURA 


5840 
5844. 
5346 
5853 
586  3' 
5866 
5869! 


MOUNT 
MO  iNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MO  NT 


OANAHER 

DIABLO  NORTH  GATE; 
HAMILTON 

HEBRON  RANGER  STA] 
MADONNA 

SHASTA    SKI  BOWL 
SHASTA  SLOPE 
SHASTA   W8  CITY 
1AMALPAIS   2  SW 
WILSON  FC   338  8 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  D 


STATE  HOSPITAL 


SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


5909  EL  DORADO 

5913  CONTRA  COSTA 

5933j  SANTA  CLARA 

5941  SISKIYOU 

5973  SANTA  CRUZ 

5980  SISKIYOU 

5982  SISKIYOU 

5903  SISKIYOU 

5996,  MARIN 

6006!  LOS  ANGELES 

602  7  "spin 

6032|  TRINITY 

6056  SAN  LUIS  OBPi 

6065  NAPA 
6076 
6105 


NEVADA  CITY 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
.an    BE  Rl  I  NO 
L">S  ANGELES 
NEVADA 
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SHAWNEE  HILLS  RCH  5002   LOS  ANGELES       15   34  26 


33  32  59 
16  38  07 
27  37  20 

32  34  40 
19  36  27 
27  37  37 
37  38  11 
13  33  46 

13  33  49 
18  39  41 
10   35  18 

33  34  45 
13  33  56 
13  34  03 
27  37  03 
27  36  53 

4  37  13 
4  37  11 


10  35  37 

37  38  01 

33  32  37 

8  39  41 


28  34  14 

21  41  04 
27  36  58 
17  40  27 

29  34  24 
23  38  51 
19  37  37 

27  38  02 
23  40  32 

28  33  54 
17  38  06 


27   36  42 

36   38  49 

36   38  51 

1   39  03 


10  35  30 

IB  40  08 

28  34  05 

28  34  05 


10  36  13 
38  38  01 
12  41  45 


20  37  09 

20l  37  06 

6!  34  03 

4,  35  22 

4  35  25 

6   35  28 

28   34  14 

26   34  17 


20'  37  01 
23  41  22 
23  41  22 
23  41  19 
17^  37  54 
13  34  14 


20  01 
17  11 
19  53 
23  24 
22  55 
22  55 
16  37 
22  23 
16  54 


18  09 

20  10 

20  56 

21  29  ; 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


4770 
1640 
3585 


18  53 
22  26 

20  15 

21  01  1 

19  02 
19  04 

18  18 
21  11 
21  47 

17  45 

21  05 

17  15 
21  17 

19  19 

20  29 

18  03 

21  23 


16  09 
20  01 
18  26 


20  51 

20  56 

21  59 

22  02 


19  53 
16  56 

20  15 

16  57 

21  27 

17  20 
17  21 

17  29 

20  28 
20  04 
23  32 

18  17 

22  47 

19  02 


221S 
1029 


2775 
4450 
2380 
9500 


34 


19  23 
19  58 
19  47 
22  08 
22  06 
22  08 


22  06 

19  26 
16  02 
21  37 

20  22 
20  29 

20  52 

20  01 

20  01 


4480 
-175 
6726 


1165 
6470 
6342 
3500 


22  37  1122 


20  21 
17  02 
16  56 


2940 


21  37 
21  46 
21  39 

16  34 
20  51 
20  51 
15  32 

17  39 
17  37 

20  40 

21  56 

21  39 

22  00 

21  43 

22  12 


22  1  7 

22  16 

23  34 
14  36 


5P  SP 
MID 
5P  5P 


\  

S,  DEPT   WATER  RESOURCES 
I  LAKE  ARROWHEAD  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WIR  SUP 
■  LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRR16  OIST 
P  G  +  E  COMPANY 


3400 

3790 
420 
62  00 


34    MID  MID 

6060  10P 
2720 


21  36 

18  35  7975 

23  46  400  5P 

15  32  4310       5P  5P 


2735 
8000 
6520 
2640 


ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE   E    Z  I MME  RMAN 
MICHAEL  C  L1BBEY 
P  G  +  E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK   D£  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 
MRS  M    I  QUARTERMAN 

I       MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERL ING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

JUS  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
JUS  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

AR8URUA  RANCH 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

1SAD0R  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PR  I TCHARD 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARD I  NO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE   DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M   E  MAHNKE 
S  DEPT   WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
l       US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 

BANKLINE   OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
EL01SE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
HARYSV I LLE  FIRE  DEPT 
CITY    SAN  FRANC  I  SCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 

RADIO  STATION  KRFM 
D  B  W  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 


SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 

*R0  OIL  OF  CALIF 
iT ATE   DIV  OF  HWYS 
i  S  FOREST  SERVICE 
BALDY  SKI   LIFT  INC 


state  div  of  fstry 
,  oiv  beach  +  park 
i     u  s  wb  observer 
u  s  forest  service 
jack  i  schell 
i     mount  shasta  ski  bowl 
si  dept  water  resources 
ij    u  s  weather  bureau 

calif  div  beach  ♦  pks 
i     u  s  wb  observer 

i  us  nat  park  service 
s1  oept  water  resources 
monterey  co  fcwcd 
earl  s  gipson 
john  f  allemant 
mason  i te  corporation 
city  of  needles 
fed  aviation  agency 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
city  of  nevada  city 
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STATION  INDEX 


STATION 


NEWARK 

NEWBURY  PARK  ft  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 
NEWMALL  U  S  SANGER  ST  A 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  £ 
NEWPORT  8EACH  HAR80R 


NORTH  FORK  RANGE R  STA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
NOVA  TO  8  WNW 
OAKDALE    WOODWARO  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  WS  AIRPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAK v 1 LLE  ft  SW 
OCCIDENTAL 

•OCEANSIDE  CAMP 
PENDLETON 
OCEANSIOE    PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RIOGE 
OJA] 
OLINDA 
ONO 

OPID5  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  I 


COUNTY 


OROV1LLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER 
OSTRANOEP  LAKE 
OKNARD 
OZENA 


PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OMRWALL  RANCH 


652  5. 
I  652& 
1  6552 
6569 
6576! 


ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STAN  I SLAUS 
MODOC 
ORANGE 

IMPERIAL 


stanislaus 
s i sk i  you 
Alameda 

NAPA 
NAPA 
SONOMA 


SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

Hi  IMP  ".I.  ' 

GLENN 

HUMBOLOT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 


PALMDALE  2  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 


MERCED 

el  dorado 
l05  angeles 
san  ben  i  to 
los  angeles 
los  angeles 
los  angeles 
riversioe 
santa  Clara 
monterey 


I  OBSERVATORY,  6657  SAN  DIEGO 

PALOS  VEROES  EST  FC  ft3D  6663  LOS  ANGELES 

PANOCME  6675  SAN  BENITO 

PANOCHE  JUNCTION  '  6678  FRESNO 

PARADISE  6685'  BUTTE 

PARADISE  MEADOW  6688  TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  66  99  SAN  8ERDINO 

PARkFIElO  6703  MONTEREY 

PARItFIELD   7   NNW  6706  MONTEREY 

PASADENA  6719  LOS  ANGELES 


i  RANGER  STATION  6726  TEHAMA 
PASO  ROBLES  6730  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  5  NW  6736  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT  67ft2  SN  LUIS  OBPO 
PAIT [WAY  !  675ft-  KERN 

PAYNES  CREEK  6761  TEHAMA 

PEAR  LAKE  I  6767]  TULARE 

PET  ALUM A  FIRE  STATION  Z  6826  SONOMA 
PET  ALUMA  l   N  :  6829  SONOMA 

PIEORA  6857  FRESNO 


PIEDRA  BLANC*  GUARO  STA 

PINE    CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 

PINNACLES   NATIONAL  MON 

PIRU  2  ESE 

P1SM0  BEACH 
:  PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 
I  PITTS  RANCH 
!  PL ACERV  I  LLE 
j  PLACERV I LLE  IFG 

PLACERVILLE   1  w 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGuELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTERV [LLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  ft  ENE 

potters  sawmill 
potter  valley  3  nnw 
potter  valley  3  se 
potter  valley  pwr  house 
poway  valley 
prado  dam 
priest  valley 

|  quaking  aspen 
ouincy  ranger  station 
ramon a  spauloing 
ranch  i t  a 
randsburg 
rattlesnake  creek 
raymond  whipple  ranch 
red  Bluff  wb 
redding  1  se 
redoing  fire  sta 


REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
'RICHMOND 
RIO  VISTA 
RIVERSIDE  FIRE  S 
RIVERSIDE  CITRUS 
EXPERIMENT  STA 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOl 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  A 
■SACRAMENTO  WB  C. 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  ft  wSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 


SAN  BE  RD I  NO 
7339]  SAN  MATEO 
7351  MENDOCINO 
7370  SACRAMENTO 
741*  CONTRA  COSTA 
.  744«  SOLAir> 
1  7ft7d  RIVERSIOE 


PLACER 
FRESNO 
TULARE 

SAN  BE  RO 1  NO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 


CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


37  31 
3ft  09 
3ft  23 
3ft  22 
37  21 


38  5ft 
33  17 
35  04 


ue  32 
ne  3i 

121  03 


117  2ft 

117  21 

116  08 
120  2ft 
119  15 

117  51 
122  37 

118  06 
117  53 

|  36  37  j  119  16 


17,  ftl  22 

12  ftl  11 

23,  39  45 

12'  41  18 

ft!  39  30 

f&  39  31 

8  39  32 

14  37  38 

33  3ft  12 

30  34  42 


124  01 
123  55 

122  12 

123  32 
121  33  ! 
121  34  ! 
121  3<  j 
119  33  I 


27 


1  38  45 
13  34  20 
20  36  44 
6  34  35 
6  34  36 
6   34  38 


'  33 


27 


23  39  53 
2ft  35  38 

24  35  ftl 
24  35  ftO 
10  34  56 
23  40  20 


17 


;  36 


14 


6862  VENTURA 

689l]  LOS  ANGELES 

69261  SAN  BENITO 

6940  VENTURA 

6943  SN  LUIS  OBPO 

6946  SHASTA 

6950  LAKE 

6960  EL  DORADO 

6962!  EL  DORADO 

6963  EL  DORADO 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
7024  SN  LUIS  06P0 
7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 

7035  PLUMAS 
7093  TULARE 
7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENDOCINO 
7106  MENDOCINO 
7109  MENDOCINO 
7111  SAN  DIEGO 
7123  RIVERSIDE 
7150  MONTEREY 

7179  TULARE 
7195  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
7244  SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7259  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 
7295'  SHASTA 
7296!  SHASTA 

730& 


8  39  46 
10  35  ft6 
10   35  SO 


21 


lft 


22  39  22 
22  39  18 
22  39  22 
33  32  57 
28  33  5J3 
2ft  36  11 

10   36  07 


39  ! 


33  : 


04 


33  33 
15  35  22 
11  36  59 
27l  37  22  ■ 
2  3  40  09 
2  3  40  34 
23  40  35  j 

28  3ft  03 

37  29 
39  16  | 

38  42  I 

37  56  1 

38  09 
33  57 


119  54 

122  15 

122  23 

122  24 


33  58 


35  58 


34  12 

37l  36  06 

23   38  31 

23|  38  35 

40  10 

39  26 


23  39  43 
37  50 

241  36  ftO 

2ft   36  ft. 

24  35  20 
32  34  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1  04     121  11 


120  30 

ue  2ft 

121  22 

ne  07 


116  32 

122  oe 
121  30 


33  33  21 

33  33  ft8 

27  36  36 

27  36  32 

23  39  ft6 

37  38  03 

5  3ft  17 

2ft  35  53 


13   34  09     118  09 


ne  23 

120  50 

120  27 

121  37 


122  32 

120  ftl 

120  45 

120  38 
119  23 

121  54 

118  40 

122  38 
122  38 

119  23 


34  34     119  10  3065 
118  26  3286 


121 

1  18  45 

120  38 

121  59 

122  52 
120  ftB 
120  44 


16  38  29  120  ! 

17  38  55  123  • 
33  34  40  120  ! 

33  3ft   3ft  120  : 


120  26 
118  3ft 

ne  37 

121  13 


117  04 
117  36 
120  ft2 


1458 
1550 
1890 
2755 


4838 
7000 
5490 
4208 
1055 
1100 
1014 


118  21 
121  56 
117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 


122  32 

122  22 

122  00 

122  06 

121  37 

121  36 

120  30 

120  24 


9670 
239 
10000 
9000 
2117 
5965 
7900 
17 
23 


2655  SP  SP 
2583 

2517  MIO  MID 

411  5P  5P 

23  BA  8A 


700  5P  SP 

803  MID  MIO 

3868  7A 

1850  7A 
9700 

16  5P  SP 


2300  SS  SS 
7200 

3409       8A  9A 

1470       6P  6P 

;  3570  6P  6P 
'  9900  I 

13B0  8A] 

341  .  MIO  MIO 

470 

577  I     5P  5P 

1318     MIO,  2p| 


LESLIE    SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    1RR1G  D I  ST 
ANDREW  I 


U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNOO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   1R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANS  I DE  WATER  DEPT 
MRS  A1LEEM  M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

AUST IN  E  LYONS 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

E   J  ANDERSON 
I  CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE   DIV  OF  FSTRY 
.  OEPT  WATER  RESOURCES 
j  CITY  OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FLOYO  R  POOLE 
E  K  BARR 
john  p  ohrwall 
palmdale  1rrig  dist 
palmdale  1rri&  d1s' 
fed  aviation  agency 
palm  spgs  fire  dept 
engineering  dept 
james  a  sell 

palomar  observatory 
george  tally 
mi ss  lily  berg 
oept  water  resources 
paradise  cemetery 
i  hetch  hetchy  wtr  sup 
metro  water  district 
herbert  h  Durham 
raulston  p  morrison 
pasadena  water  dept 


U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANC  1 1>  F  NELSON 
FEO  AVIAT ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PET ALUMA  F IRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAlX 
MRS   IDA  H  AkERS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P   G  +  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 

CITY  OF  PL ACERV 1 LLE 
L0RR1N  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E   ADAM SON 
U  S  NAVAL  MAGA2 I NE 
JOHN  H  OAYBELL 

REUBEN  G  DALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  H  WHIPPLE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
,  CITY  OF  REDOING 
REDOING  FIRE  CHIEF 

REDLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  OEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


OEPT   WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN   L   BERT AGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHEP  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  u  BENEOICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


STATION 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAL YE R  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  M] SS ION 

SAN  AROO 

SAN  SEN  I  TO 

SAN  BERNARD !N0  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 
SANDBERG  WB 
•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  D I  MAS  FIRE  WRO  FC95 
SAN  D [MAS  TANBARK 
SAN  EM  I  GO  10  RANCH 
SAN  FELIPE 
SAN  FERNANDO 


SAN 


3 


SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC ISCO  WB  AP 

•  SAN  FRANC  I  SCO 

FEDERAL  BUILOING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC4258! 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
I  GREGORIO  3  St 
JAC INTO 

JAC INTO  RANGER  STA 

I  JOAQUIN  EXP  RANGE 

•SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT1STA  3  SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STAT 

SAN  LUIS  OBISPO  POL 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

•  SAN  PEDRO 
'•SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   FIRE  STAT 


CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  8ERDIN0 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


KERN 

Santa  Clara 
los  angeles 
los  angeles 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 


34  12 

35  00 
37  01 


37  47 
34  09 
34  12 
13  34  06 
37  18 
33  48 


121  15 

120  54 

121  05 


121  20 
118  28 
118  30 


122  25 

117  54 
I  17  52 

118  06 
122  20 


7637  ORANGE 

T6S1   SN  LUIS  OBPO 

7864   SAN  MATEO 


7876  LOS  ANGELES 
7880  MARIN 
7888  ORANGE 


27  37  06 
«  37  21 

20  36  49 

S3  33  36 

4)  35  16 

4'  37  34 

33'  33  14 

33   33  43 

17  37  58 

28  33  ft5 


I  116  ! 


119  4ft 
121  5ft 

121  31 
117  31 

120  ftO 

122  19 
119  28 

ne  16 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


10       5Pj  5P 

31  j    5P1  5P 


SANTA   ANA   RIVER  I 
SANTA    ANA    RIVE&  I 
SANTA  ANITA  FERN 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
5  A  NT  A  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA   F£  OAM 
SANTA    MARGARITA   2  SW 


7891  SAN  8ERDIN0 

0  I    769ft  SAN  BERDINO 

432  7897  LOS  ANGELES 

7902  SNTA  BARBARA 

7905'  SNTA  BARBARA 

7909  SNTA  BARBARA 

7912  SANTA  CLARA 

7916  SANTA  CRUZ 

7926:  LOS  ANGELES 

7930  SN  LUIS  OBPO 


IB 


07 


SANTA  MARGARITA  800STER  7933,  SN  LUIS  OBPO 
SANTA  MARIA  w8  AIRPORT  '  7946  SNTA  BARBARA 


.  MONICA 
.•SANTA  MONICA  I 
.   SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  1 


7950  LOS  ANGELES 
7953  LOS  . 
7957  VENTURA 
7965  SONOMA 
7976    SNTA  I 
7987  ORANGE 
8014  LOS  ANGELES 


4  36  59 
13  34  07 
24  35  22 

24  35  22 
30  34  54 
33  34  01 
33  3ft  00 
29  3ft  21 
22  38  27 
32  3ft  37 


1  07 

1  17  03 

118  01 

119  42 
119  50 
119  57 
121  56 


I960 
2765 
2035 


122  i 


SAWYERS  BAR  RANGER   STA     6025  SlSKl 


*SCOT  IA 

.   SEARSVlLLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET   VALLEY  MN 
SEPULVEDA  OAM 
SHASTA  OAM 
SHELL   ABSORPT ION 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 


SIERRAV1LLE    RANGER  STA 
SIGNAL   HILL    FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC   SOUTH  FORK  CAM! 
SKAGGS  SPRINGS 
LAS  LOMAS  RANCH 

,  SLACK  CANYON 

j  SLOAT 

j  SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
1  SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 


SOLEDAD 
SOMESBAR   1  t 
S0M1S  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 


8045  HUMBOLDT 

806B  SAN  MATEO 

60  72  SONOMA 

I  8075|  LASSEN 

I  8092  LOS  ANGELES 

'  81  35'  SHASTA 

8158  LOS  ANGELES 

!  8162  HUMBOLDT 

8173  EL  DORADO 

6175  SHASTA 

8207,  SIERRA 
8218  SIERRA 
82301  LOS  ANGELES 
8243  ORANGE 
1   8266    SNTA  BARBARA 


8272  SONOMA 
8276  MONTEREY 
8292  PLUMAS 
8293;  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
8331  NEVADA 
6332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 
8348  VENTURA 


40  29     124  i 


13  34  10     118  28 


17  40  02 
1  38  40 
23  40  30 


120  36 
120  22 

117  39 


6  33  52  116  I 

14  37  50  119  ' 

8  39  19  120  ; 

8  39  19 


1930 
1730 
4115 


1940 
B700 
6750 


26     121  20 


SONORA  JUNCTION  B3SS  MONO 

S  E  FARALLON  6376   SAN  FRANC  1  SCO 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP  6380  MARIPOSA 
SOUTH  FORK  CABIN  8390  SAN  BERDINO 

SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC IF IC 

COLONY  FC  356  C  6ft36  I 

SPRECKELS  Hwy  BR 
SPRINGVILLE  7  EN 
SPRINGVILLE  RANGER  STA  84601 


SPRINGVILLE  TULE 

HE  ADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LOOGE 
■  SOUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 


33  34  17 

17  38  17 

37  37  59 

38  38  21 
37  42 
37  30 


OS  ANGELES 
6446  MONTEREY 


H1CKEY  ST  PK 
POWER  HOUSE 
ATE  LAKES  8510 
AVION  MINE 


OCKTON 

OCKTON  FAA  AIRPORT 
OCKTON  FIRE    STATION  i 
OCKTON  MOWRY  BR10GE 
ONYFORO  COOLEY  RANCH 
ONYFORD  RANGER  STA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
OUT  S  MEADOW 
RAwBERRy  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  I 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANV ILLE 
SUSANVlLLE  AIRPORT 


8ft74  PLACER 


ME  NDOC 1  NO 
UOLUMNE 
RESNO 

MERCEO 


36     121  ftl 


118  39 

120  14 

117  15 

117  14 

120  24 


5239 
5680 

4030 


SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAP I 

TEHACHAPI  RANGER  STA 
TE JON  RANCHO 

TERMO  BR  IN  MARR  RANG 
THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 


8558  SAN  JOAOUIN 
6560  SAN  JOAQUIN 
8562J  SAN  JOAOUIN 
8578  COLUSA 
8580  COLUSA 
8587  GLENN 
8591    SHAS1 " 
86  06  YUBA 
,  1 
8627  SN  LUIS  OBPO 
8660  LOS  ANGELES 
Kj  8680  SANTA  CRUZ 
8697^  SNTA  BARBARA 
I  8700  VENTURA 

8701  LASSEN 

8702  LASSEN 

8703  LASSEN 
87131  AMADOR 
8752  KERN 


PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 


27  36  55 

8  39  54 
1  27  37  56 
27  37  54 
27  37  58 
27^  37  51  ; 
23  39  15 
231  39  23 
23  39  3S 
21  41  10 


30  3  5  00 

13,  34  16 

20  36  54 

32  34  ftl 

33)  34  16 

181  40  25 

18  40  23 

18  40  26 

16   38  23 

10   35  09 

36  39  10 
1  39  12 
10  35  08 
10  35  06 
10  35  02 
16  40  52 
lBl  40  55 
1  39  15 
22l  38  48 


123  < 

120  22  '  1130 
118  35  10300 

121  13  2975  ' 

121  32  3516 

121  20  11 

121  15  22 

121  18  11  , 

121  23  15  1 

122  40  I  3015  I 
122  33  I  1 168 


120  23 
IB 


121  50 
120  34 

1085 
4170 
120  33  4148 
4555 

120  48 
119  26 


120  09 


8A  6A 
6P  6P 


J  F 


22     6865       8A  BA 


122  27  20  SP  5P 
120  23  1830       8A  8A 

119  27  6886 

123  00  27 

119  38  5120       4P  4P 

116  49  7120  5P 

118  3ft  9560 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 


L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNT  Y  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMES  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


S  WEATHER  BUREAU 
PASAOENA  WATER  DEPT 

I  E  K  OE  VORE 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 
POMPON  I  0  RANCH 
I  BYRON  JOHANSEN 
STATE  01V  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
.  E  0  B1LLWILLER 
;  MRS  GAVE  D  DAY 

i  corps  of  engineers 
;  cal  state  poly  col 
city  fire  department 
weather  service  off 
marine  exchange 
city  engineer 
santa  ana  f ire  dept 

corps  of  engineers 
so  calif  edison  co 
louis  luebkert 
s  barbara  f ire  oept 
fed  aviation  agency 
tv  station  keyt 
univ  of  santa  clara 
Robert  e  Burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kus1ck 

r ichard  s  p  ilecki 
u  s  weather  bureau 
city  santa  monica 

S  M  L  I  FEGuARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
RUSSELL  R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN   F  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY  H  ROESER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHQLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN   N  FRANC  ION  1 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwTON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  OICKEY 


STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS    BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SOUIRREL    INN  HOLO  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  H  C  CUSH INGHAM 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
1  CITY  OF  STOCKTON 

FED  AVIAT ION  AGENCY 
|  STOCKTON  FIRE  OEPT 

FREO  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
3  OEPT  WATER  RESOURCES 
i      SOPER-whEELER  CO 

SUEY  ranch 

FRANK   T  STEVENS 

CAL  OIV  BEACH  +  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVlLLE 

DAVIO  BARR 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  +  FO 

OARYL  K  DE  WALT 
OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TE  JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  F AYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 
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STATION  INDEX 


IODLANO  1  UM 
UGHTS  LAKE 


9754  KERN 

9773  FRESNO 

9775  ALP  IKE 

9781  YOLO 

9616  EL  DORADO 

9647  ORANGE 

9651  MENDOCINO 

9855  MARIPOSA 

,  98661  SISKIYOU 


II    3  7  02 

3  38  47 
23  36  41 

4  37  08 
1    38  51 

26  33  54 
17  38  55 


2700 
9200 
S671 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WlLMA  C  BARR 
U  C  AGR  EI  TEN  SERv 
MARVIN  E  WARE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
Y0R6A  LINDA  WATER  CO 
MRS   LOLA  A  MUL8ERI 
U  S  NAI  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

Q 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECB?. 

i 

SPECIAL 

B905 

VENTURA 

'HREE  RIVERS  6  SE 

891. 

TULARE 

ue  si 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PHi 

8914 

TULARE 

9  36  28 

118  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF   EDISON  CO 

'HREE  RIVERS  EDI  SON  Pm 

8917 

TULARE 

9  36  28 

1140 

SO  CALIF   EDISON  CO 

MGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

p  G  ♦  E  Company 

rOPANGA  PATROL  ST  A  FC  t 

8967 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  F 1  RE  DEPT 

TORRANCE 

6973 

LOS  ANGEL ES 

TORRANCE    MUN  AIRPORT 

IRABUCO  CANYON 

899i 

ORANGE 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

I RACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

A AGE   R  TUGEL 

•RACY  CARSON A 

399 

SAN  JOAQUIN 

■RACY  PUMPING  PLANT 

ALAMEDA 

'RIN1TY    DAM   VISTA   POINT  9u24 

122  46 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

RONA 

9035 

SAN  BERDINO 

6  35  47 

117  23 

1695 

8* 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

36  39  20 

120  11 

5960 

a* 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

'UJUNGA  MILL  CR  FC  470 

118  05 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

"ULEFIELD 

9052 

KERN  COUNTY  L*ND  CO 

ULELAKE 

9053 

SI SK I  YOU 

121  28 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

'UNNEL  RANGER   STAT  ION 

9061 

TULARE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

OEPT   WATER  RESOURCES 

URLOCK 

STAN ISLAUS 

J  37  29 

120  51 

104 

8A 

CARL    A  PEARSON 

URNT ABLE  CREEK 

9,18} 

UST1N   IRVINE  RANCH 

9081 

ORANGE 

117  47 

THE    IRVINE  COMPANY 

WENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  8ERDIN0 

6   34  08 

116  02 

1975 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WIN  LAKES 

ALP  I NE 

1   38  42 

120  03 

7829 

3f 

H 

P  6  *  E  COMPANY 

MENDOC 1  NO 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

912( 

MENDOC I  NO 

123  16 

8  A 

MRS  MAR JOR IE  S  OORY 

INION  OIL   ST  EARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

ORANGE 

117  52 

UNION  OIL  CO 

DIVERSITY  Of  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

116  27 

U  C  L  A 

'PL AND  3  N 

SAN  BE  RD 1  NO 

117  39 

LIBERTY  GROVES  CORP 

ipPER  LAKE  7  W 

9161 

LAKE 

123  02 

PETER  V  PEDRONC1N1 

PPER  LAKE  RANGER  STA 

LAKE 

39  10 

122  55 

1347 

*P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

■PPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

7  40  15 

124  11 

255 

PPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

ALAMEDA 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 

PPER  TRES  PJNOS 

9189 

SAN  BEN  1  TO 

: 

ELDON  FAnCHER 

ACAVILLE 

9200 

SOLANO 

ALLETON 

9221 

MONTEREY 

: 

MRS  AMY  CURT  IS 

ALLEY  CENTER  3  NE 

Mi 

SAN  DIEGO 

C  F  IVERSON 

ALYERMO  RANGER  STATlOf 

9?51 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

AN  NUYS  FC  15B 

926C 

LOS  ANGELES  i 

118  27 

VAN   NUYS   PUBLISH  CO 

ENADO 

9273 

SONOMA 

12  38  37 

123  01 

1260 

: 

JOHN   8  HARPER 

ENTURA 

9285 

VENTURA 

3*  3*  17 

119  16 

45 

STAR  FREE  PRESS 

ERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

116  59 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

117  18 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

1NCENT  FIRE   STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

INTON 

93  51 

FR«Nir   DO  I  T  A 

I  SAL  1 A 

9367 

TULARE 

119  18 

"* 

TULARE  CO  C  OF  C 

0LCANOV1LLE 

9382 

EL  DORADO 

120  47 

ELMER  C  OGLE 

OLLMERS 

SHASTA 

I           MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

OLTA  POWER  MOUSE 

939C 

SHASTA 

121  52 

s 

:           P  G  ♦  E  COMPANY 

ALLACE 

9418 

CALAVERAS 

2  38  12 

120  59 

197 

E  J  FOOTE 

ALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

4  37  57 

122  05 

115 

12f 

MRS  M  VIVIAN  MAZLUM 

ALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

SA 

RAY    1  WMITTEMORE 

ALNUT  CREEK  2  E NE 

9426 

CONTRA  COSTA 

:            TOMAS  S  VANASEK 

ALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

ERNA  G  IRVING 

ALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

*LNUT  PATROL 

'STATION  FC  102  C 

31 

LOS  ANGELES 

6  34  00 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

9452 

SAN  DIEGO 

>3>  33  17 

:           WARNERS  RESORT  CO 

ASCO 

KERN 

0  35  36 

119  20 

333 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

IA5IOJA  PHOFNH  Ranch 

9458 

SNT A  BARBARA 

0  34  59 

119  54 

2370 

:           PHOENIX  RANCH 

ATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

0   36  56 

95 

8A 

SA 

<  LOUIS  8ECHIS 

"WON a  RANGER   STAT [ON 

MAR| POSA 

4  37  32 

3965 

1 

:           US  NAT  PARK  SERVICE 

IAVERVILLE  RANGER  STA 

949C 

TRINITY 

5  40  44 

122  56 

2050 

8A 

:           U  S  FOREST  SERVICE 

:ED  1  S 

9499 

SISK IYOU 

2  41  25 

CHESTER    I  K1MREY 

L  DON    1  WSW 

9512 

KERN 

0   35  40 

2680 

1 

Z           VERNON  J  BLOUNT 

:NDEL  10  SE 

9526 

LASSEN 

8  40  16 

4035 

ED  FILIPELLI 

:ST  BIG  PINE  LOOKOUT 

95  32 

SNT  A  BARBARA 

2  34  42 

6280 

"I 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

{STHAVEN 

956C 

FRESNO 

1   36  13 

119  59 

285 

4 

BOSTON  RANCH  Co 

:ST  POINT    3  SW 

9583 

CALAVERAS 

6  38  22 

120  33 

2400 

6P 

W  B  HANKER 

:stville 

9597 

PLACER 

1    39  11 

120  39 

5200 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

IT  MEADOW 

9602 

TULARE 

0  36  22 

118  32 

9200 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

IE  AT  LAND  2  NE 

9605 

8   39  02 

121  24 

:           E  CLEMENS  HORST  CO 

jfEELER  SPRINGS  2  SSw 

9615 

VENTURA               33  34  29 

119  16 

875 

:           VENTURA  CO  FC  DIST 

■IEELER  SPRINGS  7  N 

VENTURA               29  34  36 

119  20 

4150 

:          ROSCOE  G  W1L8ER 

4ISKEYT0WN  RES 

9t:  i 

SHASTA                 23  4Q  37 

122  32 

1310 

8A 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

MITE  MOUNTAIN  1 

96  i2 

MONO 

6   37  30 

ne  u  10150 

8< 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

il  TE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

6  37  35 

lie  14 

2470 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

Kite  rock 

9639 

SACRAMENTO 

6  3B  34 

121  05 

353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

HITTIER  CITY  HALL 

FC  106  D 

9660 

LOS  ANGELES       26    33  58 

ne  02 

320 

5P 

WHITTIER    WATER  DEPT 

LLIAMS 

9677 

COLUSA                 23  39  09 

122  09 

6A 

C 

CITY   OF  WILLIAMS 

!  LL  ITS  1  NE 

9684 

MENDOC 1  NO 

7  39  25 

123  21 

1348 

4P 

LOUIS  L   BE R I A  1 N 

LLITS  HOWARD  FOREST 

ranger  stat ion 

9685 

MENDOC 1  NO 

7  39  21 

123  19 

1925 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

9699 

GLENN                   23  39  32 

122  12 

BA 

HOWARD  R  ALLARD 

' NCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

3  33  43 

117  05 

1475 

C 

JIM  M  8LACKMORE 

NTERS 

YOLO                     23  38  32 

121  56 

135 

J  NEWTON  WALLACE 

NEW  STATION 
BLUE  CREEK  MTn  LO 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


1  S  WEATHER  BUREAU 


1  AMERICAN, 
COAST,  18  N. 
MARGARITA,  3 


4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL,      B  FEATHER.     9  KAWEAH,      10  KERN,      11  KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MOJAVE ,      16  MOKELUMNE,      17  NORTH 
20  PAJARO,      21   PIT,      22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,      24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN   JOAQUIN,      28  SANTA  ANA,      29  SANTA  CLARA,      30  SANTA  MARIA,      31  SANTA 
RINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 


I  COAST,      34  STANISLAUS, 


OSCOMl-WB-Asheville  -  1/8/62    -  2300 
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CALIFORNIA 
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Volume  65     No.  12 


ASHEVILLE:  1962 


CALIFORNIA  -  DECEMBER  1961 
Precipitation :     Precipitation  was  limited,   for  the  most  part,  to  the  first  20  days  of  lie 
month;   fair  weather  marked  the  last  decade.     Monthly  totals  were  below  normal  in  almost  sj.l 
areas  of  the  State,     and  cumulative  totals  from  July  1  through  December  31    were  well  be 
normal.     The  North  Coast,   Sacramento  Valley,     and  San  Joaquin  divisions  had  less  precipili- 
tion  during  the  six-month  period  than  they  had  in  the  same  period  last  year.  Elsewhere 
tals  were  a  little  ahead  of  last  year.     On  the  20th  at  Red  Bluff  a  shower  brought  0.44  irli 
in  5  minutes  and  0.62  inch  in  10  minutes,     a  rate  of  fall  that  has  been  exceeded  there  or 
once  in  the  period  of  record. 

Temperature :  Temperatures,  too,  were  below  normal  in  all  divisions  for  the  second  oonse- 
utive  month.  Some  areas  have  now  had  temperatures  averaging  below  normal  for  as  long  ft 
five  months.  A  minimum  reading  of  8°  on  the  11th  at  Mt .  Shasta  was  the  coldest  Decembr 
temperature  since  1948.  Sacramento  reported  a  maximum  of  42°  on  the  13th,  the  lowest  pf 
record  for  that  date,  and  then  went  on  to  observe  a  minimum  of  53°  on  the  20th,  the  highejt 
of  record  for  that  date.  The  interior  valley  reported  more  cloudiness  and  fog  and  la 
sunshine  than  usual  for  December. 

Storms :  The  only  major  damage  reported  was  on  the  1st  when  heavy  rain  threatened  to  ovet- 
flow  an  earthfill  dam  under  construction  near  Finley,  threatening  the  valley  downstreal. 
About  500  persons  were  evacuated  from  their  homes  for  approximately  24  hours  until  cessatijii 
of  the  rain  and  construction  of  a  temporary  spillway  relieved  the  flood  threat.  Minor  f loot- 
ing and  damage  to  roads  and  utility  lines  were  observed  from  a  number  of  points  during  t|b 
early  part  of  the  month,  but  no  serious  losses  were  reported. 

C.   Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  85°  on  the  24th  at  Indio  US  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -13°  on  the  9th  at  Bridgeport. 

Greatest  Total  Precipitation  10.77  inches  at  Pit  River  Power  House  5. 
Least  Total  Precipitation  0.16  inch  at  Death  Valley  and  Dunn  Siding. 
Greatest  One-day  Precipitation  6.07  inches  on  the  2d  at  Lake  Arrowhead. 
Greatest  Total  Snowfall  43.1  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
Deepest  Snow  on  Ground  118  inches  on  the  2d+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

F 

<D  % 
U>  £ 

<  S 

Si  3 

S  .1 

<  s 

S> 
S 

< 

m 

| 

• 

From  Long 
Term  Means 

J 
? 

Date 

o 

1 

• 

« 
a 

No.  of  Days 

Total 

• 

5 

o 

«■ 

° 

Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max. 

M,n 

« 

0 

Q 

Total 

u 

0 

*> 
o 

.10  Or  More 

S 
1 
o 

o 

1.00  or  More 

.  1 

•«*■= 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOINT 

52.7 

37.7 

45.2 

60 

28 

25 

1  1 

602 

0 

0 

7 

0 

5.01 

.91 

2 

.  0 

0 

7 

6 

o 

ANGW1N  PAC  UNION  COL 

52.4 

37.5 

45.  0 

62 

22 

27 

10 

616 

0 

0 

8 

0 

6.66 

3.64 

1 

•  0 

o 

2 

BIG  BAR  RS 

47.  8M 

32. 4M 

40.  1M 

54 

27* 

19 

11 

765 

0 

0 

!  ' 

o 

4.11 

1.03 

20 

.  0 

0 

7 

4 

CALLAHAN  RS 

42.7 

26.0 

34.4 

58 

20 

12 

11 

942 

0 

' 

.'7 

0 

2.72 

1.08 

19 

3.4 

1 

14 

(, 

CECILVILLE  SAWYER 

48.5 

26.6 

37.6 

58 

3 1 

14 

11 

843 

0 

0 

27 

c 

4.97 

1  .45 

19 

3.0 

1 

1 4 

| 

CLOVERDALE  3  SSE 

56.1 

38.1 

47.  1 

- 

1  .  3 

68 

24 

30 

11 

546 

0 

2 

0 

3.88 

_ 

4.86 

2.10 

1 

•  0 

0 

5 

■ 

COVELO 

52.1 

28.3 

40.2 

60 

29  + 

12 

7 

761 

[ 

J 

23 

'J 

4.01 

1.04 

1 

.  0 

o 

CRESCENT  CITY   1  N 

53.  3M 

38. 4M 

45. 9M 

59 

30 

2  ' 

11 

589 

0 

.J 

1 

0 

4.  86 

1.15 

19 

.  0 

o 

3 

DUT TONS  LANDING 

M 

M 

M 

63 

2 

28 

18 

.) 

0 

0 

2.90 

1.94 

2 

•  0 

o 

1 

ELK  VALLEY 

45.4 

33.2 

39.3 

58 

21 

19 

1 1 

789 

! 

0 

1  4 

1 

7.51 

2.17 

17 

T 

0 

9 

3 

EUREKA  W8  CI TY  R 

51.3 

41.5 

46.4 

_ 

2.2 

61 

20 

30 

1 1 

567 

0 

0 

I 

o 

3.44 

2.65 

1.02 

19 

.  0 

o 

9 

2 

FOREST  GLEN 

44.2 

27.3 

35.8 

_ 

1.2 

52 

26 

15 

11 

897 

0 

0 

23 

0 

5.73 

_ 

6.71 

1.83 

1 

T 

T 

1C 

8 

2 

FORT  BRAGG 

55.4 

38.8 

47.  1 

62 

1 

30 

11 

546 

0 

0 

2 

0 

4.61 

3.11 

1.15 

17 

.  0 

0 

6 

3 

2 

FORT  BRAGG  AVN 

54. S 

37.9 

46.3 

59 

7  + 

28 

11 

575 

0 

0 

5 

0 

4.60 

1  .56 

1 

•  0 

0 

7 

4 

2 

FORT  JONES  RS 

43.8 

26.1 

35.0 

51 

21  + 

13 

1 1 

925 

0 

0 

29 

0 

2.29 

.54 

19 

T 

7 

1 

0 

FORT  ROSS 

54.7 

42.4 

48.6 

60 

23 

36 

11 

504 

0 

0 

0 

0 

4.20 

3.86 

1.75 

1 

.0 

0 

6 

2 

2 

GRATON  1  W 

52.6 

36.4 

44.  5 

_ 

2.5 

61 

8 

27 

11 

627 

0 

0 

11 

0 

3.64 

5.38 

1.47 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

HAMILTON  AFB 

50.2 

38.3 

44.  3 

60 

20  + 

30 

11 

634 

0 

0 

5 

0 

2.80 

1.61 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

HAPPY   CAMP  RS 

45. 5M 

32. 5M 

39  •  OM 

_ 

2.0 

54 

21  + 

20 

11 

799 

0 

0 

16 

0 

5.17 

_ 

5.83 

1.15 

20 

1.0 

1 

14 

8 

4 

2 

HEALDSBURG 

54.7 

37.9 

46.  3 

_ 

1.9 

68 

22 

29 

16  + 

571 

c 

0 

5 

0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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11 

0 

6.12 

.00 

2.60 

1 

.0 

0 

7 

5 

2I 

K 

WHI SKEYTOWN  RES 

M 

M 

M 

65 

29 

25 

11 

0 

0 

0 

7.10 

.0 

0 

f 

WILLIAMS 

54.0 

36.5 

45.3 

64 

7 

30 

11  + 

605 

0 

0 

6 

0 

2.92 

1.34 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

I 

WILLOWS 

53.6 

36.3 

45.0 

1.0 

66 

23 

28 

10 

613 

0 

0 

8 

0 

2.77 

- 

1.37 

1.71 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

WINTERS 

52.6 

35.5 

44.  1 

62 

23  + 

28 

10 

641 

0 

0 

id 

0 

2.79 

1.61 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

1  '■ 

WOODLAND  1  WNW 

52.5 

35.3 

43.9 

- 

3.0 

64 

24 

27 

10 

646 

0 

0 

10 

0 

2.69 

- 

1.35 

1.35 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

I- 

DIVISION 

40.4 

- 

1.0 

4.28 

3.57 

r 
| 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 

BOCA 

42  .9 

14.7 

28.8 

58 

25 

-  8 

11 

1112 

0 

31 

2 

.43 

.22 

1 

T 

4 

1 

2 

0 

0 

r  • 

!  '' 

BRIDGEPORT 

38.1 

5.9 

22.0 

52 

21 

-13 

9 

1325 

0 

12 

31 

i  □ 

.38 

.38 

2 

1 

0 

CEDARVILLE 

40  .4 

23.2 

31.8 

0.0 

55 

21 

-  1 

1 1 

1024 

0 

5 

28 

1 

1.56 

- 

.20 

.50 

20 

2.1 

1 

19  + 

5 

1 

0 

: 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

41.5 

15.4 

28.5 

54 

2  7 

11 

1128 

4 

1 

DOYLE  5  SSE 

41  .6 

22.0 

31.8 

55 

21 

-  2 

1  1 

1023 

0 

6 

26 

1 

.47 

.21 

3 

1.9 

1 

13  + 

1 

0 

0 

FLEMING  FISH  GAME 

42  .8M 

16. 5M 

29  .  7M 

59 

29  + 

0 

1  1 

1069 

0 

7 

28 

1 

.57 

.52 

2 

0 

1 

1 

0 

FORT  B I  DWELL 

41.5 

24.2 

32.9 

0.7 

52 

20 

10 

12  + 

990 

0 

2 

29 

0 

2.96 

.82 

.68 

20 

8.0 

5 

18 

7 

2 

0 

MEYERS  4  SW 

42.5 

15.9 

29.2 

24 

-  6 

1 1 

1101 

0 

1 

'1 

1 

1.64 

.68 

2 

11.0 

23 

2 

5 

1 

0 

MONO  LAKE 

39.7 

22.2 

31.0 

55 

20 

10 

1 1 

1045 

0 

5 

30 

0 

.66 

.65 

2 

10.0 

8 

11 

1 

1 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

41.1 

16.6 

28.9 

54 

25 

-  2 

11 

1112 

0 

4 

29 

1 

1.83 

.70 

1 

16.0 

27 

1 

5 

1 

0 

SUSANVILLE  AP 

41  ,6M 

21.1 

31. 4M 

- 

1.7 

57 

20 

3 

11 

1034 

0 

f. 

27 

0 

.80 

- 

2.03 

.42 

2 

2.2 

2 

14 

2 

0 

0 

TAHOE  CITY 

38.9 

20.7 

29.8 

- 

0.1 

45 

31  + 

5 

11 

1083 

0 

4 

31 

0 

1.56 

- 

4.69 

.62 

2 

9.6 

16 

1 

3 

1 

0 

TRUCKEE  RS 

40. 5M 

13. 2M 

26. 9M 

- 

1.5 

55 

25 

-10 

11 

1175 

0 

3 

31 

1 .00 

- 

5.23 

.43 

1 

8.0 

10 

1 

2 

0 

0 

WOODFORDS 

46.9 

21.6 

34.  3 

67 

20 

0 

11 

948 

0 

3 

28 

] 

.64 

.48 

2 

6.0 

4 

2  + 

1 

0 

0 

II 

DIVISION 

29.8 

— 

1.0 

1.14 

_ 

2 .  50 

«f 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

- 

BEN  LOMOND 

56.6 

35.5 

46.  1 

65 

24 

27 

11 

581 

0 

0 

13 

0 

4.49 

2.42 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

!  i, 
1  : 

BERKELEY 

55.0 

41.3 

48.2 

- 

2.8 

63 

23 

35 

30  + 

514 

0 

0 

0 

0 

2.45 

- 

2.37 

1.29 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

BURL  I NGAME 

54.1 

40.5 

47.3 

61 

20+ 

31 

11 

541 

0 

0 

1 

0 

1.89 

.94 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

!■" 

CARMEL  VALLEY 

63.7 

39.3 

51.5 

77 

23 

30 

11 

410 

0 

0 

2 

0 

1.32 

.67 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

' 

CROCKETT 

52.4 

40.5 

46.  5 

63 

1 

33 

15  + 

570 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

- 

2.44 

1.24 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

!■  -1 

GILROY 

57.1 

35.2 

46.2 

67 

21 

27 

11 

576 

0 

0 

16 

0 

1.85 

.89 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

56.3 

42.0 

49.  2 

63 

24 

34 

9  + 

483 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1.83 

2 

.0 

0 

1 

1 

:  i 

HOLLISTER 

57.8 

35.3 

46.6 

- 

3.7 

69 

23 

26 

30 

563 

0 

0 

16 

r> 

.64 

- 

2.39 

.59 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

■  1 

KING  CITY 

61  .4 

36.2 

48.8 

- 

0.9 

74 

24 

27 

27 

496 

0 

0 

1  3 

0 

1.84 

— 

.52 

1.31 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

11 

'■: 

LIVERMORE  2  SSW 

53.8 

34.6 

44.2 

- 

3.2 

66 

21 

28 

16+ 

638 

0 

0 

15 

0 

.82 

- 

2.39 

.34 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  GATOS 

58.0 

34.9 

46.  5 

- 

2.0 

68 

22  + 

27 

11 

568 

0 

0 

15 

0 

2.37 

- 

4.69 

1.22 

2 

.0 

0 

2 

2 

2 

■; 

MARTINEZ  FIRE  STA 

52.1 

38.4 

45.3 

61 

22  + 

30 

11 

603 

0 

0 

5 

0 

1.99 

1.60 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

1. : 

MONTEREY 

60.6 

41 .  7 

51.2 

75 

23 

35 

11 

420 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.60 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

61  .8 

43.8 

52.8 

72 

27  + 

33 

9 

370 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.72 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

111 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

54.6 

39.7 

47.2 

68 

31 

31 

12+ 

544 

0 

0 

4 

0 

2.45 

1.34 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  HAMILTON 

49. OM 

38. 9M 

44.  OM 

1.4 

64 

24 

26 

10 

648 

0 

0 

0 

.68 

- 

5.53 

.27 

2 

T 

0 

3 

0 

0 

■: 

NAC I M I ENTO  DAM 

58.3 

35.5 

46.9 

7! 

25 

28 

30 

553 

0 

0 

10 

0 

2.07 

1.65 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

OAKLAND  WB  AP  R 

54.4 

40.3 

47.4 

- 

1.2 

f  1 

22 

34 

16+ 

540 

0 

0 

0 

0 

1.90 

- 

1 .  52 

1.17 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

55.4 

38.3 

46.9 

65 

21  + 

27 

11 

555 

0 

0 

5 

0 

1.23 

.71 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

PASO  ROBLES 

59.9 

32.4 

46.2 

73 

24 

23 

30+ 

577 

0 

0 

19 

0 

2.59 

1  .94 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

57.4 

33.1 

45.3 

71 

24 

25 

29 

605 

0 

0 

17 

0 

1.86 

1.16 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

:i 

PINNACLES  NM 

60.9 

34.  1 

47.  5 

75 

2  4+ 

25 

11 

536 

0 

0 

13 

0 

2.25 

1.25 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

PISMO  BEACH 

61.5 

43.0 

52.3 

72 

25 

35 

14  + 

388 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.90 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

59.5 

45.7 

52.6 

66 

5 

36 

10 

377 

0 

0 

0 

0 

3.24 

2.28 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

=i 
l| 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

54.0 

35.6 

44.8 

66 

21 

28 

16+ 

614 

0 

0 

10 

0 

2.16 

1  .44 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

PRIEST  VALLEY 

55.3 

27.9 

41.6 

72 

24 

19 

27 

716 

0 

0 

24 

0 

3.04 

- 

1.39 

1.87 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 1 

!| 

REDWOOD  CITY 

56.2 

38.9 

47.6 

- 

2.2 

67 

20 

30 

11 

532 

0 

0 

2 

0 

1.77 

- 

2.85 

.94 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

RICHMOND 

55.5 

41  .6 

48.6 

24 

35 

0 

0 

0 

0 

2.32 

1  .60 

2 

.0 

0 

5 

1 

1 

... 
'! 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

52.1 

34.0 

43.  1 

61 

20 

23 

11 

672 

0 

0 

18 

0 

2.98 

1.33 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

SALINAS  2  E 

60.9 

38.6 

49.8 

- 

1 . 4 

75 

23 

29 

1 1 

46  3 

.61 

- 

2.55 

.34 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

J 

SALINAS   FAA  AP 

59.8 

37.8 

48.8 

74 

23 

30 

13+ 

495 

0 

0 

5 

0 

.53 

.26 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

1, 

SAN  ANTONIO  MISSION 

59.4 

30.6 

45.0 

72 

23 

25 

31  + 

613 

3.72 

2.11 

2 

•  0 

0 

2 

2 

2 

fv 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

55.5 

42.0 

48.8 

64 

23 

37 

31  + 

498 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.88 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP  R 

53.4 

41.2 

47.3 

2.0 

60 

22  + 

34 

31  + 

542 

0 

0 

0 

0 

1.77 

3 

2 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

54.0 

46.0 

50.  0 

1.9 

63 

22 

40 

31  + 

456 

0 

0 

0 

0 

2.13 

- 

1  .94 

.97 

1 

.0 

0 

3 

2 

\ 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

59.7 

38.0 

48.9 

72 

24+ 

30 

13 

494 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

4 

2 

SAN  JOSE  R 

56.3 

41.4 

48.9 

- 

1  .6 

67 

20 

35 

31  + 

494 

0 

0 

0 

0 

1.28 

- 

1.11 

.86 

2 

.0 

0 

2 

1 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

62.9 

0.1 

77 

25 

3  5 

10 

349 

0 

0 

0 

0 

2.14 

3.05 

1.20 

2 

.0 

0 

3 

1 

« 

SAN  MATEO 

56.7 

42!  7 

49.  7 

65 

22 

36 

31  + 

464 

0 

0 

0 

0 

1.94 

1.13 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

56. 7M 

39. OM 

47. 9M 

- 

1.6 

67 

19 

31 

11 

524 

0 

0 

1 

0 

1.35 

_ 

1.93 

1.05 

2 

.0 

0 

2 

1 

! 

< 

SANTA  CRUZ 

47.8 

2.6 

73 

2  4+ 

30 

27 

526 

0 

0 

5 

0 

2.08 

5.48 

.89 

2 

.0 

0 

4 

2? 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

54.8 

39.4 

47.  1 

61 

2  4+ 

32 

26+ 

547 

0 

0 

3 

0 

2.90 

1  .50 

2 

.0 

0 

4 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

54.5 

35.2 

44.9 

65 

21 

24 

11 

619 

0 

0 

14 

0 

1.87 

2.93 

1.23 

2 

.0 

0 

2 

1 
1 

i 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

59.7 

36.7 

48.2 

70 

25+ 

30 

11 

512 

0 

0 

7 

0 

1.22 

.53 

2 

.0 

0 

3 

0 

: 

DIVISION 

47.7 

1.6 

1.98 

2.96 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

54. OM 

39. 4M 

46. 7M 

0.4 

64 

22 

31 

12+ 

559 

0 

0 

3 

0 

1.17 

1.96 

.68 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 1 

CALIFOR 
DECEMBER   1  0 


Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  394  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

ITINUED  ^  DECEMB  ER   19  6 1 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Maximum 

1  c 
<  S 

< 

Term  Means 

Highest 

« 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

a 

| 
a 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

a 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mate. 

Min. 

o 

Max.  Depth 

6 

c 

2 
a 

.  1  0  or  More  J 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s  I 

S  | 
'A  1 

6  o 
□  £ 

IOCH  PUMP  PLT  3 

53.6 

36.6 

45.  1 

68 

1 

28 

7 

606 

0 

0 

9 

0 

1.11 

.50 

2 

.0 

0 

2 

t 

0 

MTN 

55.1 

34.5 

44.  6 

- 

3.4 

69 

24 

28 

31  + 

620 

0 

0 

14 

a 

1  .64 

- 

3.93 

.62 

3 

.0 

0 

2 

0 

ERRY 

53.5 

28.9 

41.2 

- 

4.2 

68 

24 

21 

11 

730 

0 

0 

25 

0 

2.08 

- 

3.49 

1.68 

2 

.0 

0 

2 

I 

1 

ERSFIELD  WB  AP  R 

52.5 

38.0 

45.  3 

3.4 

68 

20 

29 

16 

607 

0 

0 

8 

3 

.34 

.69 

.34 

2 

.0 

0 

1 

0 

CREEK   PH  1 

48.0 

34.2 

41.1 

0.7 

61 

23 

20 

11 

732 

0 

1 

14 

0 

2.51 

- 

4.34 

2.32 

2 

2.0 

2 

2 

2 

1 

TONW I LLOW 

51.8 

36.0 

43.9 

65 

21 

27 

13 

648 

0 

0 

10 

0 

.74 

.68 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

4VERAS  BIG  TREES 

48. 2M 

27.  1M 

37.  7M 

- 

1.1 

64 

24 

14 

11 

844 

0 

1 

28 

0 

4.71 

- 

6.06 

1.95 

2 

10.5 

4 

18  + 

7 

2 

3  PARDEE 

50.1 

38.0 

44.1 

- 

3.4 

64 

21 

28 

11 

645 

0 

0 

4 

0 

1  .68 

- 

2.16 

.52 

2 

.0 

0 

4 

I 

0 

4AY  BULL  RUN  RCH 

50.9 

33.8 

42  •  4 

62 

24+ 

25 

11 

696 

0 

0 

12 

c 

2.16 

1  .49 

2 

.0 

J 

4 

1 

1 

3RY  VALLEY  DAM 

49. 3M 

22.1M 

35. 7M 

64 

26+ 

9 

11 

897 

0 

0 

31 

0 

4.57 

2.64 

2 

11.5 

9 

3 

5 

1 

_  I NGA 

53.3 

35.6 

44.  5 

- 

2.9 

67 

21  + 

28 

12 

630 

0 

0 

8 

0 

1.52 

.05 

.91 

1 

.0 

0 

2 

0 

"ORAN   IRRIG  DIST 

51  .2 

36.3 

43.8 

64 

21 

27 

13 

651 

0 

0 

8 

0 

1.29 

.99 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

MR 

51  .1 

35.4 

43.  3 

3.0 

64 

20 

27 

16  + 

669 

0 

0 

10 

0 

1.08 

- 

1.55 

.  5  8 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

-EYS 

53.5 

26.2 

39.9 

- 

1.2 

67 

30+ 

16 

11 

770 

0 

0 

27 

0 

3.30 

- 

4.78 

1.58 

2 

T 

0 

4 

2 

ITRA  PH 

54.5 

33.9 

44.  2 

3.1 

67 

20 

23 

1 1 

636 

0 

0 

17 

0 

1 .  72 

- 

3.97 

.90 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

:  POINTS   5  SSW 

51.3 

36.0 

43.7 

65 

21  + 

26 

12 

655 

0 

0 

8 

0 

1.42 

.95 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

5NO  WB  AP  R 

50.2 

37.3 

43.8 

2.5 

65 

20 

28 

15  + 

654 

0 

0 

6 

0 

1.32 

- 

.31 

.74 

2 

.0 

0 

2 

0 

VNT  GOVT  CAMP 

51  .7 

34,  5 

43.1 

66 

2 

24 

15 

669 

0 

0 

10 

0 

1.55 

1.06 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

FOREST 

36.9 

24.0 

30.  5 

- 

4.2 

45 

31  + 

13 

12  + 

1062 

0 

7 

31 

0 

2.41 

- 

7.00 

1.55 

3 

15.0 

22 

3 

2 

1 

4NV I LL  E 

54.5 

27.6 

41.  1 

68 

31  + 

20 

13  + 

733 

0 

0 

26 

0 

.81 

.58 

2 

.0 

0 

2 

1 

4T  GROVE 

43  .7 

22.8 

33.3 

58 

24 

1  0 

12  + 

974 

0 

4 

31 

0 

3.86 

2.05 

3 

23.0 

37 

3 

2 

:ORD 

52.5 

36.9 

44.7 

- 

1.5 

65 

20 

22 

1 1 

620 

0 

0 

7 

0 

1.28 

- 

.41 

.93 

2 

.0 

0 

3 

1 

~.H  HETCHY 

48  .OM 

26. 9M 

37.  5M 

- 

2.2 

60 

7 

17 

11 

848 

0 

0 

28 

0 

2.63 

- 

4.55 

1  .41 

2 

T 

T 

3  + 

5 

1 

'INGTON  LAKE 

43  .3 

22.0 

32.7 

1.5 

56 

23 

6 

1 1 

996 

0 

3 

3  1 

0 

2.20 

4.76 

2.04 

2 

28.0 

2 

1 

1 

1 

[A 

54.2 

35.5 

44.  9 

- 

2.5 

70 

24 

27 

12 

616 

0 

0 

8 

0 

2.81 

- 

.68 

1  .40 

2 

.0 

0 

3 

1 

1  RIVER  PH  1 

52.9 

40.  8 

46  .  9 

- 

4.3 

66 

20 

33 

31 

556 

0 

0 

0 

0 

.58 

- 

1.41 

.43 

2 

.0 

0 

2 

1  RIVER  PH  3 

59.1 

31.7 

45.4 

74 

23 

24 

11  + 

601 

0 

0 

20 

0 

.78 

.77 

2 

.0 

0 

1 

1 

LEMAN   CI  TY   1  SSW 

52.1 

38.0 

45.1 

64 

22 

29 

12 

612 

0 

0 

3 

0 

1.39 

1.06 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

LEMAN  STA 

52  .8 

39.3 

46.  1 

66 

21 

32 

17  + 

582 

0 

0 

3 

0 

1  .44 

1.01 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

:jHTS  FERRY  2  SE 

50.7 

36.4 

43.6 

64 

21 

21 

11 

658 

0 

0 

9 

0 

1  .62 

.93 

2 

.0 

0 

4 

1 

IjRAND 

51  .6 

37.5 

44.  6 

- 

1.8 

64 

21  + 

27 

15  + 

627 

0 

0 

7 

0 

1.52 

- 

1.23 

.98 

2 

.0 

0 

2 

1 

i)N  COVE 

51.2 

37.7 

44.  5 

- 

3.2 

65 

20 

28 

12 

631 

0 

0 

6 

0 

1.39 

- 

1.34 

1.09 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

tlSAY 

51.1 

37.1 

44.  1 

- 

2.9 

65 

20  + 

29 

13  + 

643 

0 

0 

8 

0 

1.25 

- 

1.09 

1.11 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

51  .0 

37.2 

44.  1 

- 

1.7 

64 

20 

28 

16  + 

643 

0 

0 

11 

0 

.71 

- 

2.80 

.38 

1 

.0 

0 

2 

I  BANOS 

52.0 

36.5 

44.  3 

- 

2.5 

67 

20 

27 

13  + 

637 

0 

0 

11 

0 

1.22 

- 

.60 

.98 

2 

.0 

0 

1 

1 

RA 

52.1 

36.  5 

44.  3 

- 

2.3 

66 

22 

26 

11 

634 

0 

0 

10 

0 

1.42 

- 

.80 

1.24 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

IEVILLE  ISLAND 

51.9 

36.8 

44.4 

62 

20 

28 

16 

635 

0 

0 

7 

0 

.77 

.42 

1 

.0 

0 

3 

I  COPA 

52.5 

36.5 

44.  5 

- 

4.6 

67 

2 

26 

12 

627 

0 

0 

8 

0 

.  52 

- 

.48 

.49 

2 

.0 

0 

1 

L ED  FIRE  STA  2 

51  .7 

37.6 

44.7 

- 

1.3 

65 

20 

27 

13 

622 

0 

0 

8 

0 

1.57 

- 

.87 

1  .00 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

i'LEWATER 

50.6 

36.1 

43.  4 

- 

4.4 

63 

20 

29 

30  + 

663 

0 

0 

10 

0 

1.29 

.26 

1.13 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

'  STO 

51.4 

36.3 

43.9 

- 

2.0 

66 

20 

28 

16 

651 

0 

0 

9 

0 

.69 

- 

2.02 

.52 

2 

.0 

0 

2 

1 

MAN  2  NW 

50.9 

36.8 

43.9 

3.2 

63 

20 

29 

10 

647 

0 

0 

9 

0 

.75 

- 

1.62 

.40 

2 

.0 

0 

2 

H  FORK  RS 

52  .  8M 

29. 4M 

41  .  1M 

68 

24 

22 

\  i 

732 

0 

0 

25 

0 

3  01 

- 

4.37 

2.01 

2 

.0 

0 

3 

'ALE  WOODWARD  DAM 

50.7 

33.9 

42.  3 

3.8 

63 

21 

22 

12  + 

695 

0 

0 

10 

0 

.79 

- 

1.95 

.33 

2 

.0 

0 

3 

IGE  COVE 

50.8 

35.6 

43.2 

3.8 

65 

21 

27 

13 

666 

0 

0 

9 

0 

1.63 

- 

1.16 

1.05 

2 

.0 

0 

2 

/CHE  JUNCTION 

48. 2M 

37. 4M 

42. 8M 

62 

20 

30 

12 

686 

0 

0 

5 

0 

.84 

.77 

2 

.0 

0 

1 

1 

j  ERV I LL  E 

52.2 

37.5 

44.  9 

2.8 

67 

2 

29 

13  + 

618 

o 

o 

7 

o 

.97 

- 

1.17 

.68 

2 

.0 

0 

2 

SPRINGS  PH 

53.9 

35.0 

44,  5 

64 

31  + 

22 

11 

627 

0 

0 

10 

0 

2.89 

1.20 

2 

1.5 

T 

10 

5 

1 

RA 

53.8 

33.1 

43.5 

- 

2.2 

68 

24 

25 

12  + 

660 

o 

0 

18 

o 

2.56 

- 

3.74 

.88 

2 

4 

0 

KTON   FAA  AP 

50.9 

37.4 

44,  2 

64 

20 

28 

16 

638 

0 

0 

9 

0 

1.11 

.74 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

KTON  FIRE   STA  4 

51.5 

37.2 

44,4 

1.4 

64 

21 

28 

11 

632 

0 

0 

8 

0 

1.28 

1.85 

.60 

1 

.  0 

o 

2 

1 

0 

iKTON  MOWRY  BRIDGE 

53. 4M 

38. 7M 

46,  1M 

65 

20+ 

27 

16 

590 

0 

0 

4 

0 

1.09 

.46 

2 

.0 

0 

4 

0 

CHAP  I 

51.3 

29.7 

40.5 

67 

30 

21 

9 

752 

0 

0 

23 

0 

.83 

.82 

2 

T 

o 

1 

1 

0 

IN  RANCHO 

51  .4 

36.3 

43.9 

4.8 

65 

20 

26 

12 

647 

0 

0 

° 

0 

.48 

- 

1.55 

.48 

2 

.0 

0 

1 

0 

|E  RIV  EDISON  PH  2 

55.5 

36.5 

46.0 

0.8 

65 

2  3  + 

29 

13 

581 

0 

0 

6 

0 

1.52 

2.86 

1.14 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

1R  CREEK  PH 

50.3 

33.4 

41.9 

- 

0.7 

60 

25 

24 

11  + 

713 

0 

0 

14 

0 

3.47 

- 

5.35 

1  .64 

2 

.5 

T 

10 

6 

2 

1 

h  CARBONA 

51.4 

37.0 

44.  2 

64 

21 

27 

10 

638 

0 

0 

8 

0 

.73 

.36 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

|Y  PUMPING  PLANT 

51.7 

37.0 

44  .  4 

65 

20 

27 

8 

629 

0 

0 

8 

0 

.55 

.27 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

L 1A 

52.0 

37.5 

44.  R 

- 

3.2 

67 

21 

30 

16  + 

623 

0 

0 

7 

0 

1  .94 

- 

.10 

1.30 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

[0 

52.7 

36.9 

44.  8 

- 

2.7 

65 

21 

28 

13 

617 

0 

0 

7 

0 

.63 

- 

.54 

.63 

2 

.c 

0 

1 

1 

0 

MITE  NP 

44.4 

27.5 

36.  0 

- 

1.4 

54 

25 

18 

11 

892 

0 

1 

30 

0 

2.25 

- 

5.77 

1.99 

2 

3.5 

3 

2 

; 

1 

1 

DIVISION 

42.9 

- 

1.8 

1.60 

- 

2.65 

ItH  COAST  DRAINAGE 

NE 

61  .2 

40.7 

51.0 

72 

23 

33 

8 

430 

a 

0 

0 

0 

2.22 

.83 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

ION  PLEASURE  PIER 

59.5 

45.1 

52.3 

- 

3.4 

65 

1 

42 

27  + 

384 

0 

0 

0 

0 

1.75 

- 

.94 

.83 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

ETT  DAM 

63.5 

34.5 

49.  0 

2.3 

78 

24 

29 

29+ 

489 

0 

0 

13 

0 

2.10 

- 

1.33 

.69 

3 

.0 

0 

5 

3 

0 

[MONT  PUMPING  PLANT 

58.9 

35.1 

47.  0 

73 

30 

27 

13 

551 

0 

0 

11 

0 

2.96 

- 

.64 

1.90 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

>.'3EAR  LAKE 

46.4 

18.0 

32.  2 

59 

21 

9 

16+ 

1009 

0 

1 

31 

0 

3.14 

2.99 

2 

1.7 

2 

4 

1 

1 

1 

TA 

66.6 

43.2 

54.  9 

0.0 

78 

28  + 

35 

28 

304 

0 

0 

0 

- 

2.11 

— 

.23 

.75 

2 

.0 

0 

6 

: 

!ANK  WB  AP  R 

66.0 

43.8 

54.9 

0.2 

79 

23 

37 

13 

304 

0 

0 

0 

0 

1.70 

- 

1.16 

1.30 

2 

.0 

0 

3 

i 

1 

f  I  LLO  NM  R 

61.3 

48. 1 

54.  7 

73 

29 

44 

18  + 

309 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.86 

2 

.0 

0 

5 

l 

? I JM A  DAM 

63.5 

39.4 

51.5 

77 

24 

32 

11 

412 

0 

0 

1 

0 

2.69 

2.62 

2 

.0 

0 

2 

l 

1 

u? 

60.8 

34.2 

47.  5 

75 

29 

23 

8 

536 

0 

0 

17 

0 

2.08 

.49 

15 

.0 

0 

6 

loA  PARK  PIERCE  COL 

67.8 

40.  2 

54.  0 

80 

3  0+ 

31 

1? 

335 

0 

0 

2 

0 

1.62 

1.32 

2 

.0 

0 

3 

l 

1 

\\i  VISTA 

61  ,9M 

45. 2M 

53.  6M 

0.4 

69 

29  + 

39 

28 

348 

0 

0 

0 

0 

1.84 

.30 

.85 

3 

.0 

0 

5 

1 

liMONT   POMONA  COLLEGE 

64.5 

41.6 

53.1 

0.2 

77 

23 

32 

13 

363 

0 

0 

1 

0 

2.41 

- 

1.31 

.0 

0 

1  ^ 

66.2 

40.5 

53.4 

0.1 

79 

24 

30 

27 

358 

0 

0 

1 

0 

1.76 

- 

.93 

1.35 

2 

.0 

0 

3 

It:R  CITY 

65.  8M 

43 .  6M 

54.  7M 

79 

24 

38 

27 

312 

0 

0 

0 

0 

1.59 

1.05 

2 

.0 

0 

3 

57.6 

30.7 

44.  2 

73 

23 

22 

12  + 

639 

0 

0 

22 

0 

.55 

.45 

2 

.0 

0 

1 

MACA 

5r>.8 

27.6 

39.  2 

2.3 

65 

22 

19 

30  + 

791 

0 

'  0 

26 

0 

3.57 

- 

3.32 

1.67 

3 

8.0 

6 

.v^PITAN  DAM 

67.5 

43.1 

55.3 

78 

31  + 

36 

26  + 

292 

0 

0 

0 

0 

1  .86 

.94 

3 

.0 

0 

6 

SHORE 

65. 8M 

35.  8M 

50.  8M 

1.3 

78 

24 

27 

29 

437 

0 

0 

11 

0 

1.78 

- 

.95 

1.52 

2 

.0 

0 

2 

)I4D  I  DO 

64.7 

38.6 

51.7 

1.0 

76 

25  + 

33 

29 

406 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.65 

1.19 

2 

.0 

0 

5 

ij^NA  KAISER 

66.0 

43.2 

54.  6 

80 

23 

35 

15+ 

319 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.0 

0 

BvSPIE  FIELD 

66  .5 

40.9 

53.7 

79 

23 

33 

28 

341 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.69 

2 

.0 

0 

4 

INAW  DAM 

56.8 

30.2 

44.5 

72 

30 

22 

29 

627 

0 

0 

24 

0 

2.33 

1.30 

3 

.0 

0 

4 

I.WILD  RS 

53.7 

27.6 

40.7 

65 

29  + 

20 

12  + 

745 

0 

0 

26 

0 

2.95 

2.07 

2 

2.8 

2 

11 

5 

|KN  WYNOLA 

55.2 

35.9 

45.6 

69 

29 

27 

8 

596 

0 

0 

10 

0 

2.69 

1.23 

2 

T 

0 

7 

IjlA  BEACH 

60. 8M 

43. 4M 

52.  1M 

3,2 

65 

29  + 

36 

30 

393 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.29 

1.63 

2 

.0 

0 

3 

:sa 

66.1 

45.3 

55.7 

7e 

23 

40 

26  + 

279 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.83 

2 

.0 

0 

5 

0 

|>C  SEWAGE  PLANT 

63.9 

37.6 

50.8 

76 

24 

29 

30 

431 

0 

0 

4 

0 

2.58 

2.35 

2 

.0 

0 

1 

1 

)  BEACH 

65.0 

46.5 

55.8 

0.9 

79 

23 

41 

28+ 

280 

0 

0 

0 

0 

1.25 

1.59 

.88 

2 

.0 

0 

2 

0 

1  BEACH  WB  AP 

62.5 

43.8 

53.2 

78 

23 

38 

30+ 

357 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.80 

2 

.0 

0 

3 

0 

fc'tNGELES   WB   AP  R 

62.2 

45.9 

54.  1 

1.5 

76 

24 

40 

28 

331 

0 

0 

0 

0 

1.07 

1 .  54 

.58 

2 

.0 

0 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFOR 
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6 
0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

65.3 

48.5 

56.9 

_ 

0.4 

78 

23 

44 

25  + 

0 

0 

0 

? 

1  .44 

1.67 

1.10 

2 

•  0 

0 

MILL  CREEK  2 

59.8 

42.5 

51.2 

70 

29  + 

33 

13+ 

42  2 

o 

0 

0 

0 

2.85 

_ 

1.00 

2.34 

2 

.  0 

0 

MT   BALOY  NOTCH 

41.8 

25.3 

33.6 

51 

28  + 

14 

12 

965 

0 

t 

23 

0 

4.30 

3.60 

2 

24.6 

MT  WILSON  FC   338B  // 

50  .8 

35.7 

43.  3 

63 

29+ 

21 

11 

66  5 

0 

0 

1  3 

0 

3.78 

2.58 

2 

4.0 

. 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

60.2 

44. 6M 

5  2.  4M 

_ 

2.9 

65 

1 

37 

30 

383 

0 

0 

0 

0 

1.82 

.65 

1.43 

2 

.0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

65.9 

46.6 

56.3 

79 

23 

40 

12 

264 

0 

0 

0 

0 

1.42 

1.42 

2 

.0 

0 

OCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 

58. 9M 

44.  1 

51. 5M 

64 

1 

37 

28  + 

409 

0 

0 

0 

c 

1.32 

1.14 

2 

.  0 

OJA I 

67.4 

35.6 

51.5 

_ 

0.7 

83 

23 

29 

13 

410 

0 

0 

K 

0 

1.58 

2.68 

1.36 

2 

.  0 

0 

OXNARD 

64.8 

42.6 

53.7 

_ 

0.9 

80 

23 

36 

11 

342 

0 

0 

0 

0 

.73 

- 

2.89 

.37 

2 

.0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

51  .8 

34.3 

43.  1 

64 

30 

20 

1  3 

67  3 

0 

1 

14 

0 

3.46 

2.49 

2 

3.5 

3 

PASADENA 

67.1 

42.7 

54.9 

0.0 

82 

23 

37 

15  + 

303 

0 

0 

0 

0 

2.66 

- 

1.80 

1.83 

2 

.0 

0 

PERR  I  S 

6"5  .7M 

M 

M 

81 

27 

29 

13 

0 

0 

0 

1.56 

1.33 

2 

.0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

60.1 

41  .4 

50.8 

72 

24 

36 

30  + 

430 

0 

0 

0 

0 

2.30 

1.97 

1 

•  0 

0 

POMONA 

65.8 

38.5 

52.2 

1.5 

80 

23 

30 

13 

3  91 

0 

0 

1 

0 

2.22 

- 

1  .49 

1.74 

2 

.0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

65.2 

39.6 

52.4 

78 

24 

30 

8 

386 

0 

0 

5 

0 

1.67 

1.02 

2 

.0 

0 

REDLANDS 

65.2 

40.4 

52.8 

0.7 

77 

2° 

31 

13 

0 

0 

1 

0 

1.87 

.82 

1.41 

2 

•  0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

67.5 

40.0 

53.8 

1.0 

80 

24 

31 

13 

3  41 

0 

0 

1 

0 

1.54 

.87 

1.26 

2 

•  0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

66.0 

38.3 

52.2 

78 

25 

3  0 

13 

393 

0 

0 

4 

0 

1.43 

1.00 

2 

.0 

0 

SAN   ANTON  1 0  CN  MOUTH 

62.4 

43.7 

53.  1 

77 

23 

35 

18 

361 

0 

0 

0 

0 

4.17 

1.28 

3.08 

2 

.0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

65.6 

37.8 

51.7 

_ 

1.4 

77 

24 

28 

13 

405 

0 

0 

4 

0 

2.11 

- 

1.56 

1.69 

2 

.0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

45.7 

35.1 

40.4 

_ 

2.0 

60 

25 

23 

12  + 

754 

0 

2 

1 1 

0 

1.73 

1.12 

1.07 

2 

3.1 

3 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

64.5 

47.7 

56.  1 

_ 

0.8 

75 

2e 

43 

28 

269 

0 

0 

0 

0 

1 .45 

1.12 

.82 

2 

•  0 

0 

SAN  FERNANDO 

65.6 

45.4 

55.5 

0.7 

79 

23 

30 

8 

288 

0 

0 

1 

0 

1.67 

_ 

2.08 

1.11 

2 

.  0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

68.7 

40.6 

54.  7 

84 

23 

35 

13 

312 

0 

0 

0 

0 

1.96 

1.45 

2 

.0 

0 

SAN  JACINTO 

67.1 

35.4 

51.3 

0.3 

84 

24 

29 

27  + 

416 

0 

0 

12 

0 

1.51 

_ 

1.03 

1.26 

2 

•  0 

0 

SAN  PEDRO 

60. 5 

47.9 

54.2 

2.1 

71 

23 

41 

16 

324 

0 

0 

0 

0 

1.36 

_ 

1.20 

.96 

2 

.0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA' 

65.3 

43.6 

54.5 

0.0 

74 

29+ 

37 

30 

321 

0 

0 

0 

0 

1.61 

_ 

1.58 

1.32 

2 

.0 

0 

SANTA  BARBARA 

65.5 

42.3 

53.9 

0.2 

76 

24 

37 

9 

339 

0 

0 

0 

0 

1.47 

2.48 

.85 

1 

.0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

62.6 

39.2 

50.9 

71 

23 

33 

30 

428 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.64 

2 

.  0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

63.5 

38.8 

51.2 

- 

1.2 

76 

24 

33 

30  + 

421 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.88 

1.24 

1 

.0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

6n,8 

48.  5 

54.7 

74 

7 

36 

22 

313 

c 

0 

0 

0 

1.26 

1.09 

2 

.0 

0 

SANTA  PAULA 

66. 9M 

42. 8M 

54.  9M 

81 

31 

34 

11 

317 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.65 

2 

.  0 

0 

SUNLAND 

66.8 

42.5 

54.7 

81 

23 

35 

9 

314 

0 

0 

0 

0 

1.94 

1.60 

2 

.0 

0 

TORRANCE 

64. 2M 

43. 4M 

53.  8M 

1  .  1 

75 

24 

38 

27+ 

336 

0 

0 

0 

0 

1.64 

_ 

1.00 

1.12 

2 

.0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

65.0 

40.4 

52.7 

- 

1.4 

75 

31 

33 

27 

373 

0 

0 

0 

0 

1.81 

- 

.96 

1.37 

2 

.0 

0 

UCLA 

65.2 

49.8 

57.  5 

78 

24  + 

43 

13 

232 

0 

0 

0 

0 

1.83 

1.50 

2 

.0 

0 

UPLAND  3  N 

63.4 

39.9 

51.7 

78 

23 

31 

13 

409 

0 

0 

1 

0 

3.04 

2.41 

2 

.0 

0 

WARNER  SPRINGS 

59.2 

31.3 

45.  3 

1.3 

71 

29 

21 

31 

604 

0 

0 

19 

0 

1.14 

- 

1.97 

.96 

2 

.0 

0 

YORBA  LINDA 

68. 3M 

43. OM 

55  .  7M 

0.4 

81 

22 

36 

28+ 

283 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

51.3 

_ 

1.  1 

1.98 

1.62 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

56.5 

31.4 

44.0 

67 

25  + 

20 

13 

646 

0 

0 

18 

0 

.79 

.66 

2 

.0 

0 

BAKER  9  NNW 

59.5 

34.  3 

46.9 

68 

24 

23 

12 

5  53 

o 

o 

9 

o 

.17 

.09 

1  5 

■  0 

0 

BARSTOW 

57.0 

32.5 

44.8 

67 

24 

22 

12 

n 

o 

14 

o 

.69 

.66 

2 

.  0 

0 

BEAUMONT   1  E 

59.5 

35.7 

47.6 

1.7 

72 

21 

28 

30+ 

531 

0 

0 

10 

0 

2.57 

- 

.85 

2.16 

2 

.  0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

53.4 

2?. 3 

37.  9 

_ 

1  .  2 

68 

30 

10 

1 1 

o 

o 

30 

o 

.82 

_ 

.07 

.67 

2 

.  0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

41.1 

21.5 

31.3 

50 

30+ 

2 

10 

10  36 

0 

5 

31 

0 

1.23 

1.15 

2 

15.0 

28 

BLYTHE 

65.3 

37.0 

51.2 

2.4 

75 

2  + 

28 

1  2  + 

42  3 

0 

0 

5 

0 

.85 

.25 

.74 

15 

.0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

66.2 

43.1 

54.7 

81 

2 

32 

12 

o 

o 

1 

o 

.75 

.53 

14 

•  0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

67.9 

38.0 

53. C 

76 

24 

26 

12 

368 

o 

0 

3 

o 

.46 

.42 

15 

•  0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

67.0 

40.0 

53.5 

2.1 

75 

25  + 

31 

12 

348 

0 

0 

1 

0 

.87 

.43 

.84 

15 

.0 

0 

CANT  I L 

58.9 

30.2 

44.  6 

70 

23 

21 

30 

0 

0 

21 

0 

.72 

.71 

2 

■  0 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

59.5 

33.6 

46.  6 

67 

23 

21 

12 

564 

0 

0 

12 

0 

.37 

.31 

2 

0 

DEATH  VALLEY 

63.3 

37.5 

50.4 

_ 

2.5 

72 

6+ 

29 

13+ 

445 

0 

0 

5 

0 

.16 

_ 

.13 

.16 

2 

.0 

: 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

49. 2M 

19. 2M 

34.  2M 

67 

28 

-  5 

12 

0 

2 

30 

1 

.71 

.71 

2 

•  0 

0 

EAGLE  MTN 

63  .3 

43.9 

53.6 

73 

25 

33 

12 

346 

0 

0 

0 

0 

.56 

.56 

15 

.  0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

66.9 

34.4 

50.7 

_ 

4.7 

75 

24+ 

22 

21  + 

437 

0 

0 

10 

0 

.81 

.30 

.66 

15 

.0 

3 

FAIRMONT 

52.7 

36.3 

44.  5 

0.9 

6  6 

26 

25 

1  2 

0 

0 

8 

0 

2.09 

_ 

1.16 

1.38 

2 

1  •  0 

T 

HA  I  WEE 

48.1 

30.5 

39.3 

2.2 

56 

22 

21 

12  + 

7  92 

0 

0 

21 

0 

.65 

_ 

.67 

.54 

2 

.  0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

64.8 

40.9 

52.9 

74 

31  + 

28 

8 

370 

0 

0 

2 

0 

.40 

.40 

15 

.0 

0 

IMPERIAL 

68.6 

41.8 

55.2 

_ 

0.4 

77 

24+ 

33 

12 

294 

o 

o 

0 

o 

.83 

.29 

.54 

15 

■  0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

63 

27+ 

16 

1 1 

o 

o 

o 

.  1  8 

_ 

1.17 

■  0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

72.3 

38.3 

55.3 

- 

0.1 

85 

24 

25 

12 

2  90 

0 

0 

3 

0 

.28 

_ 

.47 

.19 

15 

.0 

0 

I NYOKERN 

57.1 

29.7 

43.  4 

66 

23 

20 

12 

o 

o 

23 

o 

.61 

.61 

2 

•  0 

0 

IRON  MTN 

62.9 

4]  .3 

52.1 

75 

3 

32 

8 

392 

o 

o 

1 

o 

.48 

.48 

1  5 

•  0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

43.7 

29.4 

36.  6 

56 

29 

20 

16+ 

875 

0 

1 

26 

o 

7.24 

6.07 

2 

LANCASTER 

56.5 

30.9 

43.  7 

66 

25+ 

22 

30  + 

653 

o 

o 

20 

o 

.49 

.45 

2 

0 

- 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

53.4 

34.6 

44.0 

67 

25 

23 

13  + 

642 

o 

o 

1 1 

o 

1.33 

1.17 

2 

1 

T 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

57.8 

30.1 

44.  0 

67 

25 

20 

13 

644 

:j 

o 

2  l 

o 

1.14 

1.10 

2 

.  0 

0 

MECCA  3  SE 

68.8 

38. 6 

53.7 

77 

26  + 

29 

12 

o 

o 

3 

o 

.50 

.48 

1  5 

•  0 

MITCHELL  CAVERNS 

52.8 

37.3 

45.  1 

63 

30  + 

23 

12 

610 

0 

0 

10 

0 

.79 

.40 

1  5 

5.5 

J 

MOUNTAIN  PASS 

47. 2M 

26. 9M 

37.  1M 

63 

31 

12 

17+ 

858 

0 

2 

21 

0 

.73 

.53 

2 

4.0 

NEEDLES  FAA  AP 

61  .7 

39.8 

50.8 

71 

2 

29 

12 

433 

0 

0 

3 

0 

.17 

.10 

1 5 

.0 

0 

PALMDALE 

56.5 

33.8 

45.2 

_ 

0.6 

70 

25 

24 

13  + 

606 

o 

0 

11 

o 

1.09 

.  99 

.92 

2 

T 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

55.7 

29.5 

42.6 

66 

25 

21 

13 

687 

0 

0 

23 

0 

.62 

.46 

2 

T 

0 

Dai  m  cDDiurc 

41.6 

54.8 

0.6 

81 

23 

34 

30+ 

311 

0 

0 

0 

0 

.58 

.  94 

.47 

2 

.  0 

0 

Parker  reservoir 

62.6 

42.8 

52.7 

74 

3 

33 

12 

375 

0 

0 

0 

0 

.48 

.47 

15 

.0 

J 

RANDSBURG 

51.9 

35.4 

43.  7 

60 

30+ 

23 

12  + 

657 

0 

0 

9 

0 

.94 

.77 

2 

T 

0 

SQUIRREL   INN  2 

43.9 

30.9 

37.4 

4.1 

58 

29+ 

18 

13 

846 

0 

4 

15 

0 

6.61 

1.37 

4.80 

2 

12.0 

6 

THERMAL  FAA  AP 

70.3 

38.2 

54.  3 

83 

23 

2B 

12 

327 

0 

0 

3 

0 

.24 

.23 

14 

.0 

0 

TRONA 

56.2 

31.4 

43.8 

2.3 

62 

1 

23 

12 

650 

0 

0 

20 

0 

.45 

.34 

.45 

2 

.0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

60.1 

34.2 

47.  2 

68 

30  + 

22 

12 

546 

0 

0 

11 

0 

.38 

.23 

15 

.0 

0 

VALYERMO  RS 

55.9 

27.6 

41.8 

68 

25 

17 

13  + 

714 

0 

0 

28 

0 

1.79 

.41 

1.61 

2 

.0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

57.0 

29.1 

43.  1 

71 

26 

20 

13+ 

673 

0 

0 

25 

0 

.69 

.65 

2 

.0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

33.6 

9.3 

21.5 

44 

30+ 

-  7 

16 

1341 

0 

14 

31 

5 

.76 

.30 

2 

7.5 

7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

22.2 

8.0 

15.1 

38 

24 

-10 

1  1 

1540 

0 

27 

31 

8 

.74 

.20 

17 

8.3 

9 

DIVISION 

45.  1 

1.8 

1.02 

.67 

Precipitation 


No.  of  Day 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  396  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CAL IFORNIA 
DECEMBER  1961 


Day  ot  Month 

Station 

•r 

 _- 

4'     5  6 

1  r 

 r 

 r 

 r- 

1  p 

 P 

 P 

 P 

H 

1 

2 

3 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13  [ 

14  | 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22      23  24 

25  |  26  27 

28     29  30 

31 

TON  ESCOND1DO  FC261BE 

.90 

T 

.83 

.01 

.06 

T 

CLANTO 

■  84 

.80 

-0* 

.02 

IN  RS 

1*79 

.24 

•  29 

T 

.20 

T 

.08 

.16 

.21 

.20 

2.23 

.64 

1  .33 

T  T 

T 

.02 

.04 

.07 

.01  T 

T  T 

DERPOINT 

5.01 

.86 

.91 

T 

.03 

T 

.70 

.50 

.40 

.70 

.84 

.07 

ISO  CN  OAT  MT  FC446 

2.41 

1.58 

.38 

.45 

PINE 

•  83 

.  32 

■  01 

.31 

.22 

•  46 

.07 

T  ADEN  A 

2.83 

.01 

2.12 

.51 

.  19 

TURAS  RS 

1.72 

T 

.27 

.02 

.26 

.  1  3 

•  20 

.  70 

•  10 

GIOLA 

1.65 

.04 

1  .42 

•  11 

.08 

T 

GWIN  PAC   UNION  COL 

6.66 

3.64 

1.71 

.33 

.22 

•  27 

.47 

TIOCM  F18REBOARD  MILLS 

1  .17 

.68 

■  02 

.02 

.08 

T 

TIOCH  PUMP  PLT  3 

1.11 

•  40 

.50 

•  02 

.02 

.02 

.02 

.09 

T 

.02 

.02 

r 

T 

u 

1.21 

.03 

.44 

.54 

.02 

T 

.  12 

.04 

.02 

PLE  VALLEY 

.74 

.73 

•  01 

ROVO  GRANDE 

1.62 

•  34 

1.05 

.19 

.04 

ROVO  SECO  RS  FC   508  C 

2.48 

.02 

1  .91 

•  31 

.23 

.01 

H  MTN 

1.64 

.82 

.82 

T 

SOC  OIL   ANAHEIM  1 

1.80 

1  .41 

.30 

.01 

.06 

BERRY 

2.08 

.29 

1  .68 

.02 

T 

T 

.02 

T 

.07 

BURN 

3.38 

1.18 

.56 

.32 

T 

.27 

.60 

.33 

•  10 

A I ON  PLEASURE  PIER 

1  .75 

.  S  3 

.35 

.50 

•  02 

USA  CITY  PARK   FC  143 

2.51 

1.74 

.47 

.05 

■25 

CKU5  RANCH 

.79 

.66 

.09 

.04 

KER  9  NNW 

.17 

.03 

.05 

.09 

XERSF IELD  WB  AP  R 

.34 

T 

.34 

T 

T 

T 

T 

T 

T  T 

•  01 

T 

.0 

5neson  park 

2.4( 

T 

.87 

1.20 

.41 

*RETT  DAM 

2.10 

.11 

.69 

.50 

.16 

.58 

.06 

?STOW 

.69 

.66 

.03 

T 

XUMONT 

2.76 

.01 

1.90 

.69 

.15 

.01 

\UM0NT  PUMPING  PLANT 

•  01 

•  26 

■  02 

.05 

.01 

VUMONT    1  E 

2.57 

2.16 

.15 

.18 

.08 

L  AIR  FC  10 

2.12 

.01 

1.69 

.09 

.33 

ti  LOMOND 

4.49 

2.42 

1.34 

T 

T 

.03 

.07 

.43 

.08 

T 

T 

.12 

IlKELEY 

2.45 

1.29 

.81 

.19 

-02 

.02 

.09 

•°- 

tRYESSA  LAKE 

2.86 

1.10 

1.23 

.25 

.05 

■  01 

.13 

i  BAR  RS 

4.11 

.15 

.75 

.10 

.03 

.46 

.07 

.77 

1.03 

•  74 

T 

.01 

b  BEAR  LAKE 

3.14 

2.99 

•  04 

.  05 

.04 

.02 

i  BEAR  LAKE  DAM  // 

5.27 

3.86 

-99 

.06 

.28 

.06 

T 

i  BEND  RS 

4.83 

1.20 

1.25 

.23 

.08 

.59 

•  10 

.42 

.61 

.36 

<  CREEK  PH  1 

2.51 

.15 

2.32 

T 

T 

T 

T 

.04 

i  DAL  TON  DAM  FC  223  BE 

3.76 

•  03 

2.92 

.  AO 

* 

.02 

•  02 

.37 

i  PINES  PARK  FC  83B 

4.39 

.05 

3.50 

.64 

.03 

.14 

•  02 

.01 

I  SUR  STATE  PARK 

3.49 

1.89 

1.28 

.Uto 

.01 

.08 

•  01 

.11 

.02 

•  03 

T 

.  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

3.35 

.04 

2.77 

.34 

.20 

■HOP  CREEK    INTAKE  2//R 

1  .25 

•  50 

.05 

HOP  w6  AP  R 

.82 

.15 

.67 

HOP  UNION  CARBIDE 

1.23 

.06 

1.15 

T 

|CK  MOUNTAIN  2  SW 

3.75 

1.50 

1  .54 

.16 

T 

.04 

.03 

T 

.06 

.11 

.29 

E  CANYON  WB  AP  //R 

4.91 

.94 

.64 

.17 

T 

.06 

1.06 

.47 

1.24 

.30 

E  LAKE   REDWOOD  CR 

.13 

.64 

.52 

_ 

TMf 

.85 

.03 

.08 

.74 

THE  FAA  AP 

•  75 

.02 

.53 

.20 

u 

•43 

.22 

■  12 

•  03 

.03 

.03 

ITA 

2.11 

.75 

.23 

.09 

.  15 

.13 

.53 

.23 

NVILLE  HtfY  MNTNC  STA 

2.74 

1  .44 

.26 

.11 

.34 

.25 

.15 

.03 

REGO  DESERT  PARK 

.81 

.10 

.04 

.17 

.50 

REGO  SPRGS  3  NNE 

.46 

■  OA 

T 

LEVARD 

2.14 

•  82 

.13 

.93 

3UET  CANYON 

2.03 

.15 

1.41 

.34 

.04 

.06 

•  01 

MAN  DAM 

5.46 

1.63 

.72 

.Ob 

.07 

T 

T 

.66 

•  37 

.81 

.73 

.42 

JFORD  RANCH 

1  .23 

•  52 

■  47 

T 

24 

* 

)LEY 

_ 

.06 

•  01 

.01 

SSCOMB  2  NW 

8.71 

1.26 

.48 

.03 

.04 

.06 

.01 

T 

1.59 

.07 

1.22 

2.32 

1.6: 

'LEY  2  SW 

.87 

•  02 

T 

.84 

.01 

t  CITY 

2.14 

1.48 

.03 

.07 

5GEP0RT 

.38 

.  38 

JGEVI LLE  4  NNW 

8.70 

.50 

1.73 

.15 

.21 

.15 

1.20 

.45 

1*40 

1.80 

:)KS  FARNHAM  RCH 

3.15 

1  .09 

1.43 

■  44 

.05 

.11 

;h  creek  rs 

9.87 

3.62 

2.60 

.51 

.51 

.36 

.78 

.92 

*  I  ' 

8.98 

1  .45 

1*55 

.47 

•  05 

.03 

1*30 

*  61 

1-30 

.  05 

1  .27 

T 

:s  creek  ph 

8.93 

3.73 

2.02 

.28 

T 

T 

.53 

.23 

.76 

.48 

T 

.ARDS  BAR  PH 

7.82 

1.46 

1.56 

.51 

•  02 

.90 

.26 

1.32 

1.34 

*  4£ 

JANK  FIRE  DEP  FC  226B 

1.96 

T 

1.54 

.23 

.19 

T 

1ANK  WB  AP  R 

1.70 

.24 

1.30 

T 

T 

.16 

T 

1  .89 

.58 

.94 

.03 

.02 

.08 

IEV 

4.13 

1  .09 

1.59 

.08 

T 

.02 

T 

T 

T 

.09 

.07 

.02 

.03 

.56 

* 

T 

T  RANCH  1  S 

5.20 

.38 

1.27 

.05 

.32 

.63 

.26 

.96 

1.11 

ON  RANCH 

2.47 

.47 

1.66 

•  04 

T 

.05 

.05 

.01 

.1* 

ONWILLOW 

.74 

.68 

.06 

1.94 

1*72 

•  09 

T 

.09 

■  04 

ILLO  NM  R 

1  .56 

.04 

.86 

•  11 

T 

.10 

•  22 

.04 

.15 

.01 

UMA  DAM 

2.89 

2.62 

.06 

VERAS  BIG  TREES 

4.71 

1.54 

1  .95 

•  1  1 

.29 

.25 

.13 

VERAS  RESERVOIR 

1.59 

.60 

.63 

•  23 

.05 

•  06 

.71 

.70 

.  01 

STOGA 

4.67 

1  .51 

1.70 

.12 

T 

.36 

.02 

.39 

.32 

AH  AN  RS 

2.72 

.39 

.18 

T 

T 

.18 

T 

T 

*  10 

T 

0 

2.06 

.45 

•  12 

.01 

.04 

.40 

.46 

.49 

.11 

T 

PARDEE 

1.68 

.46 

.52 

.43 

.01 

.03 

.17 

.04 

.02 

SAN  LUIS  OBI SPO 

2.88 

.41 

1.67 

.75 

.04 

TONVILLE  RS 

6.91 

1  .31 

1  60 

82 

r  11  SW 

2.13 

.26 

.64 

.04 

.44 

T 

.46 

T 

r  os 

1.37 

.14 

.49 

.05 

T 

.11 

.11 

.02 

•  01 

.30 

.14 

T 

GA  PARK  PIERCE  COL 

1.62 

1.32 

.14 

.16 

1  1  L 

.72 

.71 

■  01 

iON  DAM 

4.20 

1  .95 

•  60 

•  35 

.01 

.10 

T 

.  20 

.  18 

.20 

.19 

BOU  POWER  HOUSE 

4  .03 

2.23 

.76 

■  16 

.01 

.01 

T 

.20 

.  10 

.19 

.  1  3 

'  ZJ 

T 

iL  VALLEY 

1.32 

•  55 

.67 

T 

.03 

•  04 

.03 

T 

T 

*Y  BULL  RUN  RCH 

2.16 

.35 

1.49 

.21 

T 

.11 

)ERO 

6.89 

2.90 

.31 

■  30 

1  .40 

1.10 

-VILLE  SAWYER 

4.97 

.26 

•  02 

.02 

.60 

.18 

1.45 

.97 

•  63 

.04 

*  POINT  RANCH 

3.41 

2.60 

!&3 

.16 

NVILLE 

1  .56 

T 

■  28 

T 

.01 

.01 

T 

.03 

.15 

.07 

.10 

.50 

.36 

.05 

I^RVILLE  PH 

6.47 

3.32 

1.06 

•  06 

T 

.89 

.17 

.60 

.33 

.04 

-ENGE  RS 

7.81 

.68 

■  44 

.74 

.96 

.55 

.02 

>WORTH  FC  24  D 

1.52 

1.24 

.06 

,22 

»Y  VALLEY  DAM 

4.57 

.86 

2.64 

.51 

.01 

T 

T 

.03 

.21 

.30 

.01 

|fER 

4.99 

2.50 

.90 

.14 

.01 

T 

.13 

T 

.09 

.13 

.43 

.29 

.37 

)  EXP  STATION 

4.12 

2.11 

.91 

.02 

.35 

.19 

.49 

.02 

.02 

.01 

"ENDEN  PASS 

1.23 

.43 

.64 

•  11 

.05 

\  VISTA 

1.84 

.12 

.85 

.01 

.21 

.11 

.48 

.05 

.01 

IS  HEIGHTS 

1.84 

.34 

1.22 

.11 

.12 

.05 

T 

MONT    FC  230D 

2.11 

.15 

1.83 

.13 

See  reference  notes  tallowing  Station  Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


btation 

To! 

 r 

1 

9  1 
2  1 

3 

— r 
4 



5 

6 

I  1 

7       8  9 

1 

10 

1 

12 

1 
1 

1 
1 

1 

17 

1 

18 

19  | 

20 

21 

99       91  OA 

iU.         tri  tA 

1 

1 

no       no  on 
ZD    1    i3  ™ 

CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

2.41 

• 

. 

2.31 

.  10 

CLARKSBURG 

1.95 

1.02 

.11 

.07 

.07 

•  02 

CLEAR  CREEK 

6.47 

.29 

.17 

T 

.40 

1.40 

.40 

1.29 

1.55 

.85 

.12 

CLOVERDALE   3  SSE 

3 .BE 

2.10 

.71 

.23 

.02 

T 

T 

.40 

.26 

•  16 

COALINGA 

1  .52 

.91 

.57 

T 

.  0  i 

T 

T 

•  03 

T 

COALlNGA    1*.  WNW 

3  14 

1  .04 

2.03 

T 

.07 

COBB  2  Nw 

4.77 

2.51 

1.46 

.03 

.01 

.02 

.22 

.03 

.13 

.13 

.23 

COLBVS  FC530 

3.76 

3.17 

.33 

.24 

.02 

1.89 

.45 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1  .88 

1.90 

.10 

.05 

.4(, 

.59 

COLFAX 

1  .09 

.82 

T 

40 

COLGATE  PH  f 

it.  96 

1  .67 

.95 

.02 

.27 

.17 

.94 

.65 

.29 

COLUSA  1  5SW 

2.67 

1.48 

•  94 

•  03 

.16 

.36 

.01 

T 

.01 

COL  YEAR  SPRINGS 

1  .91 

.87 

.48 

T 

T 

.18 

CONCORD  3  E 

1  .87 

.62 

1.10 

T 

■  02 

.10 

■  02 

.01 

COOL 

3.07 

1.05 

.48 

.26 

.  5 

.51 

.50 

.02 

COPCO  NO  1  DAM 

2.95 

.18 

.24 

T 

.03 

T 

T 

.65 

T 

.13 

.  1  1 

.80 

.51 

•  22 

•  08 

CORCORAN   IRR1G  DIST 

1  .29 

T 

.99 

.30 

T 

T 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

3.20 

1.22 

1.32 

.07 

T 

.31 

.26 

.02 

CORONA 

1  .76 

T 

1.35 

.24 

.17 

COVELO 

4.01 

1  .04 

.60 

.01 

.01 

.04 

.01 

.60 

.10 

.66 

.50 

.43 

■  01 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2.28 

T 

1.73 

.37 

.18 

COYOTE  CANYON 

.91 

.60 

• 

■ 

.31 

COYOTE  WELLS 

1  .001 

.17 

.80 

.03 

CRESCENT  CITY  1  N 

4.86 

.27 

.03 

.02 

* 

.18 

.01 

.01 

.04 

.14 

.46 

■  06 

.03 

.64 

•  40 

1.15 

.62 

•  07 

.06 

.24 

.21 

•  02 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

8.141  .44 

.06 

.04 

.22 

.04 

•  59 

.28 

.02 

1.22 

.48 

1.94 

** 

•  46 

CROCKETT 

1  .60 

.20 

1.24 

T 

T 

T 

.04 

.02 

.08 

T 

•  02 

T 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

6.54 

5.25 

.84 

.06 

.39 

CULVER  CITY 

1  .59 

1.05 

.36 

.18 

CUMMI NGS 

.08 

.12 

.02 

T 

.61 

1.30 

1.64 

1.50 

.27 

3.21 

1  .95 

.67 

"  Z 

.10 

CUYAMA 

.55 

.45 

.04 

.05 

T 

■  01 

CUYAMACA 

3.57 

.14 

1.67 

T 

T 

.78 

.16 

■  64 

.18 

DAGGETT  FAA  AP 

.37 

T 

.31 

T 

.04 

.02 

DANA  2  SE 

1.00 

1.06 

• 

■  26 

.23 

■  2C 

.05 

.70 

.68 

.03 

DAVENPORT 

2llS 

.13 

1.03 

.42 

.08 

.04 

•  10 

DAVIS  1  WSM 

2.49 

.49 

1.82 

. :  -' 

.01 

.01 

.01 

.07 

T 

.03 

.01 

.01 

T 

OAVIS  CREEK 

3.65 

.05 

.65 

T 

T 

T 

.05 

.75 

.05 

.70 

.25 

.80 

.30 

.25 

T 

DEATH  VALLEY 

.  U 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.71 

.71 

DEER  CREEK  PH 

7.25 

2.04 

1.30 

.15 

.40 

.81 

DELANO 

.58 

T 

.45 

.10 

.03 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

1.13 

.50 

.55 

.05 

.03 

0ENA1R 

1  .08 

.29 

.58 

.021 

.06 

.09 

.01 

.02 

.01 

DE  SABLA 

9.90 

4.20 

1.55 

.25 

.0^ 

1.46 

.24 

.97 

1.06 

■  IS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAy 

4.43 

1.15 

.91 

.38 

.28 

*l 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

1  .44 

.52 

.30 

.14 

T 

■  06 

T 

.05 

T 

.06 

T 

.29 

T 

DOS  RIOS 

3-74 

.86 

.74 

.04 

T 

.55 

.56 

.59 

•  4G 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

1.26 

1.02 

.08 

.  18 

DOWN  I E V  I LLE  PS 

6.57 

1.67 

1.63 

.45 

.02 

.38 

.38 

.47 

.70 

.87 

DOYLE 

.38 

.02 

.20 

.06 

.05 

■  01 

•  01 

T 

•  02 

•  01 

DOyl  z   5  SSE 

.47 

.02 

.06 

.21 

.06 

.  0 ; 

.02 

I 

.08 

T 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1  .19 

.70 

.41 

.03 

.05 

DUDLEYS 

3.30 

1  .33 

1.58 

T 

.16 

.17 

.06 

DUNN  I GAN 

3  .06 

.70 

1.45 

.65 

.06 

T 

.13 

.07 

DUNN  SIDING 

.16 

.09 

T 

.07 

DUNSMUIR  RS 

8.74 

1  .90 

1.76 

T 

.09 

•  03 

1.01 

.17 

.83 

1.63 

1.32 

DUTTONS  LANDING 

2.90 

.32 

1.94 

.26 

.13 

.02 

.03 

EAGLE  MTN 

.56 

.56 

EAST  PARK  RESERVOIR 

3.03 

1  .75 

•  90 

.20 

T 

T 

.06 

.10 

•  OS 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

1  .86 

.15 

.94 

.02 

.21 

T 

.16 

.28 

.10 

EL  CENTRO  2  SSW 

.81 

T 

T 

.15 

.66 

ELECTRA  PH 

1  .72 

.35 

.90 

.01 

■  03 

.08 

.10 

.10 

.10 

•  0: 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

1  .98 

.05 

1.42 

.43 

.05 

.03 

ELK  VALLEY 

7.51 

.10 

.05 

.01 

T 

.08 

.03 

.05 

.21 

.  0  3 

.20 

2.17 

1.14 

1.45 

.99 

•  7( 

•  OS 

•  09 

•  12 

T 

ELLERY  LAKE  // 

1  .22 

1.08 

•  08 

.06 

ELL  10TT 

1  .61 

.66 

.55 

.29 

.04 

.07 

ELS  INORE 

1.78 

.02 

1.52 

.04 

.18 

ESCONDIDO 

1.98 

.02 

1.19 

.31 

.11 

.21 

.14 

EUREKA  WB  CITY  R 

3.44 

.69 

.01 

.07 

T  T 

.02 

•  10 

.21 

.13 

.40 

.15 

.28 

1.02 

.28 

•03 

.01  .01 

•  04 

T 

exchequer  reservoir 

1  .73 

.45 

1.12 

•  .: 

.09 

.05 

FAIRFIELD  POLICE    ST A 

2.34 

1  .16 

.73 

.27 

.08 

.02 

.03 

.0! 

.03 

FAIRMONT 

2.09 

1.38 

.42 

.06 

T 

.23 

FERGUSON  RANCH 

4.79 

.68 

2.45 

T 

.05 

1.03 

.55 

.03 

FERNDALE   8  SSW 

6.09 

.51 

.28 

T 

.13 

■  03 

.14 

T 

.  16 

.08 

.14 

1.12 

.16 

.25 

2.02 

•  7« 

.21 

F 1  DDL E  TOWN  LYNCH  RCH 

3.08 

1.12 

.54 

.69 

T 

T 

.ie 

.30 

.22 

.0: 

FILLMORE    1  WNW 
FINLEY   1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  F I SH  +  GAME 

FOLSOM  DAM 
FONT ANA  5  N 
FONTANA   KA  1SER 
FOREST  GLEN 
FORE STH I LL  RS 

FORKS  OF  SALMON 

fort  b i dwell 

FORT  BRAGG 
FORT   6RAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  MB  AP  R 
FR I  ANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HlLLCREST  RES  j 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETDWN 
GEORGETOWN  RS 
GEP6ER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F   C  185 

GLENNV I LLE 
GOLO  RUN 
GOOSE   LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC   ST  A 


1.59;  1.12 
3.05[  1.76  .39 
4.421  3.26  .28 


.04  2.75  .45 


T  T 
.05  .08 
.U  .02 


4.72:  1.06  1.28 

1.32;  .53  .74 

1.551  .11  1.06 

2.07^  1.50 


1.22  1.12 
3.93J     .96  .67 


1.36|  .69 

1.85  .82  .69 

1.60  >58  1.07 

1 .96  .02  1 .42 


.09  1.13 
.49  .18 
.07   1.71  2.05 


.461  1.53  2.32  1.47 


.03     .02  -02 
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Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1  | 

2 

3 

4  1 

5  |  6 

7   |   8   |  9 

10  | 

11  J  12 

13  14 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  24 

25  26 

27 

28  ]  29  30 

31 

RASS  VALLEY 
RATON  1  W 
REENVIEW 
REENVIllE  rs 
ROVEL AND  RS 

6.27 
3.6* 
2.51 
3.79 
3.63 

1.63 
1.47 

1  .8* 
.86 

1.07 
.35 
.2* 
1.20 
2.00 

•  43 

.27 

•  67 

.14 

T 

.10 

.05 

.50 

.08 

.40 

.56 

.20 

T 

.36 

.05 

.76 
.48 
.60 
.18 
.15 

.96 
.27 
.69 
.08 

.5C 
.12 
.28 
•  22 

UERNEV1LLE 

AINES  CYN  LOWER  FC  36* 
A1NES  CYN  UPPER  FC  367 
AlWEE 

ALF  MOON  BAY  2  NNW 

4  .46 
2.79 
3.8* 
.65 
3.16 

1  .** 
.30 

.56 
2.25 
3.06 

.54 
1.83 

.25 
.19 
.25 
.11 
.20 

.07 
.10 

.01 
.01 

•  09 
.23 
.35 

.0* 
.07 

.72 

.27 

.55 
.06 

.39 
.12 

•  46 
.25 

.  13 

AM [ L  TON  AFB 
ANFORO 

APPY  CAMP  RS 
ARRIS  GAGING  ST A 
ARR I  SON  GULCH  RS 

2.80 
1.28 
5.17 
2.62 
2.60 

1.61 
.12 
.20 
.11 

.79 
.93 

.34 

2.35 
.67 

•  14 
T 

.04 

T 

.03 

T 

T 

.38 
.09 
.0* 

T 

.05 
T 

.02 

.19 
.09 
1.12 
.03 
.07 

.18 
.20 

.02 
.90 
.63 

.01 
LIS 

.48 

.74 
.27 

.02 

■  02 

ARRY  L  ENGLEBR IGHT  DAM 
AT  CREEK  PH  1 
AYF1ELO  PUMP  PLANT 
AYFORK  RS 
EALOSBURG 

3.6* 
2.86 
.*0 
3.0U 
3.79 

.8* 
.62 

.42 

2.17 

1.14 

1.10 

.6* 

.35 

•  31 
.06 

T 

.01 

.03 

.06 

.05 
.02 

•  40 
T 

.25 
.04 

.15 
.28 

.12 
.0* 

.02 
.32 

.49 
.03 

.56 
.41 

.31 
.50 

.72 
.22 

.18 

.34 

.40 
•  02 

.02 

.01 

EALDSBURG  2  E 
EMET 

EN SHAW  DAM 
ERNANDEZ   2  NW 
ESPERIA 

3.33 
1  .55 
2.33 
1  .99 
.94 

1.40 
.42 

.50 

.47 

1.52 
.90 

.31 
1.50 
l  .  U 

.03 

.33 
T 

.03 

.05 
.10  .07 

.0* 

.03 

.02 

.22 

T 

•  03 

.48 

.02 

.25 

.08 

.01 

.01  .01 

.01 

ETCH  HETCHY 

IDDEN  VALLEY  RANCH 

ILTS 

□BERGS 

ODGES  DAM 

2.63 
3.40 
3.86 
5.6* 
1  .93 

.34 
1  .03 

.02 
2.99 

1.41 
.86 
.54 

1.35 
.50 

.57 
.29 
.31 
.53 
.90 

T 

.03 

.01 
.03 
.31 

.73 
.05 

.09 

.06 

T 

.05 

T 

.11 
.12 
.34 
.22 
.02 

.19 
.53 
.18 
.16 
T 

.30 
.99 
.11 

... 
.69 
.26 

OEGEES  FC  60A 
3LLISTER 
3NEYDEW  2  WSW 
30PA 

pOPA  2  SE 

5.33 
.6* 
8.39 
6.66 
6.58 

.02 
.05 
1.15 
.20 
.16 

4.31 
.59 

1.10 
.74 
.70 

.55 
.02 

.03  T 
.03  .04 
.03  T 

.05 

.02 
.03 
.04 

.*3 

•08  .23 
.33  .0* 
.0* 

.20 
•  10 

T 
T 

T 

1.12 
1.01 

T 

.  32 
.25 
1.25 

.62 
.93 
.28 

1.52 
2.29 
1.10 

T 

1.93 
.72 
2.1C 

.73 

T 

.03 

.03 
•  03 
.03 

T 

5PLAND  LARGO  STA 

.INTER  DIST  GRAVES  RCH 

[JNTERS  DAM 

JNT I NGTON  LAKE 

)RIA 

3.34 
3.82 
2.73 
2.20 
2.81 

1.72 
2.02 
.71 
.09 
.71 

.42 
.50 
1.38 
2.04 
1.40 

.09 

.04 
.02 
.03 

.64 

T 
T 

.02 

.02 

.06 

T 

.2* 
.2* 
T 

.10 
.11 
T 

.03 

.40 

.70 
.20 
.03 
T 

.21 

.41 

.05 

.13 
.07 

.07 

'YLLW  1  LD  RS 

SERIAL 

(DEPENDENCE 

IDIO  US  DATE  GARDEN 

IYOKERN 

2.95 
.83 
.16 
.28 
.61 

2.07 
.01 

.05 
.61 

.33 
•  0. 

.18 

.02 

.14 

.22 
T 

.17 
.26 

T 

.54 
.19 

.02 

iYOKERN  ARM  I  TAGE 

ME 

ON  MTN 

SS  VALLEY 
^'HNSONOALE 

,*6 

2.07 

.48 

1.96 
1.06 

T 

.92 

.30 

T 

.46 

.06 
.72 

.95 
.3. 

T 

.20 

.46 
.03 

T 

.15 

.06 
.25 

.12 

.24 

.02 
.30 

.30 

.15 

L I  AN  WYNOLA 
i  NCAL  DAM 

,  E  RANCH  // 
LLOGG 
LSEYVILLE 

2.69 
2.55 
2.30 
5.9* 
2.65 

2.48 
1.47 

1.23 
2.04 
2.05 
•  99 
.40 

.27 
.41 

.23 
.22 

.02 

.30 

.44 

.18 
.10 

.02 

.15 
•  25 

.10 

.73 

.07 

.02 
.02 

.56 
•  40 

.42 

.47 
.09 

T 

l;:NTF  1  ELD 
[|R  LINGER 

.'RN  RIVER   INTAKE  3 
|RN  RIVER  PH  1 
RN  RIVER  PH  3 

4.52 
.64 
.91 
.58 
.78 

.70 
.16 

1.67 
.30 
.75 
.43 
.77 

.37 
•  10 
.16 
.13 
.01 

.02 
.02 

.01 

.06 

1*04 

.03 

.39 
.08 

.06 

.13 

.01 

.01 

[|tTLEMAN  CITY   1  SSW 
H  TTLEMAN  STA 
IjwARC  POWER  HOUSE 
IHG  CITY 
AMATH  R 

1.39 
1.** 
7.66 
1.8* 
9.79 

.02 
.36 
1.93 
.53 
.20 

1.06 
1.01 
2.09 
1.31 

■  27 
.04 
.41 

.10 

.05 

T 

.10 
.33  .37 

1  .21 

.02 
.03 
.30 

.46 

.02 
•  01 
2.27 

.98 
3.52 

1.17 
1.02 

.69 

.11 

.15 

I.IGHTS  FERRY  2  SE 
*BEL 

CRESCENTA  FC  251 
IfAYETTE  2  NNE 
iUNA  BEACH 

1*62 
5.42 
2.70 
2.96 
2.0* 

.25 
.49 
.08 
.78 

.93 
.06 
1.93 
1.90 
1.63 

•  33 

.32 
.02 
.26 

.04 

.20 

.31  .32 
.37 

.15 

.11 

.05 

.01 
.74 

.03 

.04 

.10 
2.00 

.06 

.60 
.02 

T 

•  13 
.09 

.09 

.06 

HONDA 
1  ;E  ARROWHEAD 
1  IE  PORT 
1  .ESHORE 
1  .ESIDE  Z  ENE 

2.86 
7.2* 
3.78 
8.47 
2.04 

1.35 
.01 
2.48 
3.26 

.92 
6.07 
.2* 
.46 
.19 

.05 
.67 
T 

.05 
.98 

.03 

.20 
.26 

.26 
T  T 

.06 
.08 

•  06 

T 

•  *0 

.16 
.11 

.07 

.20 
.60 

.02 

.30 
.60 

.05 

.32 
1  .89 

.10 

.13 
1.15 

.22 
.11 

I  E  SPAULDING 
1  MESA 
1  ICA5TER 
K.  PLUMAS 
A  BEDS  NM 

5.10 
1  .55 
.49 
4.88 
1.24 

1.60 

T 

2.17 
.03 

.60 
.63 
.45 
.97 
.31 

.02 
•  11 

.02 

.07 
T 

.02 

.  16 

T 

T 

.16 
.02 
T 

T  .12 

T 

.23 
.02 

.05 

.04 
T 

.82 

.55 
.07 

.40 

T 

.32 

.75 

.63 
.01 

.61 

.22 
.27 

•  23 
.35 

t 

.01 

■(■EC 

'  HUZA  PT    STA  FC    352  B 
KSVILLE   KEEGAN  RANCH 
1  GRAND 
1  MAN  RANCH 

.94 
1  .95 
3.35 
1  .52 
2.45 

T 

1.70 
.35 
1.30 

.61 
1.66 
.60 
.98 

.39 

.12 
.12 
.69 

.30 

.13 
.01 

.03 

.03 

.03  .02 
.15 

.19 
.06 

.04 
•  15 

.17 
.07 
.20 

.07 

J  ON  COVE 

1  OSAY 

1  TLE  VALLEY 
WiERMORE  2  SSW 

1  NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

1.39 
1.25 
1.53 
.82 
1.33 

.01 
T 

.43 

•  32 

•  02 

1.09 
1.11 
.24 
.34 
1.17 

.25 
.07 

.01 

.04 

.17 

T 

.06 

.06 

T 

T 

.0* 

T 

T 
T 

T 

.03 
.04 

.06 

.65 
.01 

T 

.02 

.02  .02 

■  02 

I  KWOOO  Z  N 
1 tWOOD  MESA 
1  I 

■  POC  SEWAGE  PLANT 
TREE  CANYON 

2.57 
1.1* 

.71 
2.58 

.83 

.36 

.38 
.05 
.27 

1.99 
.19 
.25 

2.35 
.14 

.20 
.78 
.01 
.04 
.32 

.05 

.05 

.06 
.01 

.07 

.04 

.02 
.02 

•  05 

•  02 

T 

T 

.01 

.01 

§13  BEACH 

■  3  BEACH  WB  AP 

mi  VALLEY   INSP  STA 

W  ALAMOS 

I   ANGELES  WB  AP  R 

1  .25 
1.17 
.22 
2.36 
1.07 

.06 
.17 

T 

.27 

.88 
.60 
.12 
2.13 
.58 

.04 

T 

.16 
.05 

T 

.08 

T 

T  .2* 
T  .20 
.02 
.0* 
T  .17 

T 
T 

.01 

.01 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■ANGELES  WB  CITY  R 
I  BANOS 

■  BANOS  AR8URUA  RCH 
4  GATOS 
I  GATOS  A  SW 

1  .** 
1.22 
.69 
2.37 
5.65 

.22 
.06 
•  19 
1.01 
2.92 

1.10 
.98 
.40 
1.22 
2.07 

T 

.09 
•  46 

.03 

.03  .09 

•  02 

.02 
.10 

.1* 

T 
T 

.07 

.04 

T 

.08 

T 

.11 

I  PRIETOS  RS 
L  .L  T  ON 

L  RNE  VALLEY    1  SSw 
L  E  CREEK  Pm 

He  creek  rs 

2.07 
.52 
1.1* 
*.S6 
5.7* 

.23 
.02 

1.96 
.15 
1.10 
3.56 
4.31 

.12 

.  *u 

.66 

.12 
.07 

•  16 
.  10 

.05 

.01 
.17 
.05  • 

•0* 

•  03 

•  11 
.55 

.02 

.02 

*  LINE  MNTNC  STA 
H  RA 

K  RIVER  RS 
■SEVILLE  ISLAND 

*  ANITA  LAKE  // 

D  1.2* 
1.42 
7.26 
.77 
*.15 

.04 
.0* 
•  78 
.42 
1.10 

.25 
1.24 
.98 
.25 
1.20 

•  01 

•  12 

.05 

•  05 

0.10 
T 

T 

T  .16 
T  .20 

T 

D.05 
.03 
.11 

.10 
.01 

.10 
.08 

.07 
.01 
1.08 
•  10 
.16 

.04 
.03 
1.60 

.16 

.22 

1.34 

.66 

.19 
1.17 
.55 

■  01 

T 

See  releience  noies  lollowing  Station  [nd«» 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1  j 

2 

MARCH  FIELO 

1.21 

.12 

1.03 

.01 

MARE  ISLAND 

.86 

.46 

MAR ] COP A 

.  49 

.  0  3 

MARIPOSA 

.47 

1.84 

.43 

MARTINEZ    3  SSE 

2*17 

.41 

1.50 

.04 

MART  INEZ   F IRE   ST  A 

1  .99 

.17 

1.60 

.08 

MARYSVI  LLE 

2  .69 

.72 

.98 

.58 

MATHER 

3  .06 

.69 

1.  87 

MC  CLOUD 

1.75 

1.63 

MEADOW  LAKE 

2.58 

.21 

2.01 

.27 

MECCA  3  SE 

.50 

.02 

MENDOTA  DAM 

i  *\l 

.97 

•  03 

MERCED  FIRE  STA  2 

ill 

.42 

1.00 

.04 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

■  62 

MEYERS  4  5W 

1  64 

.14 

.68 

MEYERS   INSPECTION  STA 

1  .B9 

.17 

.60 

M I DDLF  TOWN 

t  * \% 

2.17 

* 

* 

M I DDLEWATE  R 

.03 

1.13 

■  10 

MILL  CREEK  2 

2.34 

.18 

MINERAL 

1.47 

2.32 

.  30 

M I RANOA  SPENGLER  RCH 

5  .6  3 

1  .55 

.63 

MITCHELL  CAVERNS 

.23 

MODESTO 

MOJAVE 

1*01 

.85 

.11 

MONO  LAKE 

*66 

.65 

1.19 

.40 

.60 

MONT ICELLO  DAM 

.82 

2.17 

.23 

MOORPARK    I  SSE 

MORGAN  H I LL  2  E 

■    "  c  H 

.52 

.69 

.30 

MORONGO  VALLEY 

1.30 

.51 

.71 

T 

MOPRO  SAY  FIRE  DEPT 

1.28 

.44 

.72 

.06 

MORRO  BAY  3  N 

1  .24 

.82 

MOUNTAIN  PASS 

•  53 

MT   6ALDY  FC  85G 

°9  4 

4.95 

•  BO 

MT   8ALDY  NOTCH 

'  '  ,  fj 

3.60 

.40 

MOUNT  OANAHER 

3.9* 

1  .19 

.83 

.17 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

.52 

1.34 

•  03 

MOUNT  HAMILTON 

.27 

MOUNT  HEBRON  RS 

.02 

.44 

mount  Shasta  ski  bowl 

1  .00 

.05 

mount  Shasta  wb  city  //r 

3.76 

1.47 

.03 

MT  WILSON  FC   338B  // 

.02 

2.58 

.67 

MU I R  WOODS 

NAC1MIENT0  DAM 

.20 

1  .65 

.20 

NAPA 

3*09 

.37 

1.50 

.53 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

3.02 

1  .35 

1.04 

NEEDLES  FAA  AP 

T 

T 

NEENACH 

.62 

.i. 

NEVADA  CITY 

1.97 

1.21 

NEWBURY  PARK  4  SW 

* 

1.04 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

2.55 

2.09 

•  25 

NEWMAN  2  NW 

.75 

.28 

.40 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

1  .82 

T 

1.43 

•  17 

NICOLAUS 

.  51 

1.02 

•  50 

N  I  LAND 

0 

NIPQMO  2  NW 

1  .77 

.30 

1.18 

NORTH  FORK  RS 

3.01 

.24 

2.01 

.71 

NORTH  HOLLYWOOD 

1  .42 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

28 

.33 

.12 

OAK  KNOLL  RS 

3*61 

.45 

OAKLAND  WB  AP  R 

1  .90 

1  .17 

.47 

OAKVILLE    1  WNW 

3.88 

.97 

OCC  I  DENTAL 

1  .22 

OCEANS  1 DE   CAMP  PENOLETQfi 

1  32 

.01 

1.14 

.  J  5 

OCOTILLO  WELLS 

1*21 

T 

T 

1.58 

T 

1.36 

.12 

OL INOA 

1.41 

.45 

ONO 

4.65 

OPlDS  CAMP  FC  57  BE 

5  .04 

.01 

4.39 

.81 

ORANGE  COVE 

1  .63 

.05 

1.05 

.45 

nolrlr    r'!c'£  C*  PARK 

7.68 

.20 

nRi  jwn 
A 

2*02 

.U 

ORLE AN  S 

7*  Sf 

.65 

.3* 

OROVILLE 

2  *8S 

.76 

1.02 

.22 

OROVlLLE  BRIDGE 

3.55 

1.28 

1.01 

.30 

OXNARD 

•  73 

.37 

.25 

OZENA 

\  *  "7C 

.02 

PACIFIC  HOUSE 

1.11 

.86 

.10 

PACOJMA  DAM  FC   33  AE 

2*35 

.05 

1  .85 

■  22 

PAICINES  OHRwALL  RCH 

.86 

.08 

.72 

.04 

PALMDALE 

.06 

.92 

PALMDALE  FAA  AP 

't't 

.12 

.46 

PALM  SPRINGS 

.47 

T 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1*2 

.30 

.71 

.  .  6 

PALOMA 

2.26 

1.40 

■ 

.  70 

P ALOMAR  MT  N  OBSY  R 

.26 

2.49 

.  14 

PALOS  VERDE S  EST   FC  430 

1*6' 

T 

1  •  28 

■  10 

P ANOCHE 

.21 

.94 

PANOCHE  JUNCTION 

*8< 

T 

.77 

PARAD I SE 

7.16 

2.06 

2.00 

.  30 

PARKER  RESERVOIR 

T 

PARKFIELD 

2  .4( 

2*12 

P ASADE  NA 

T 

1.83 

.61 

PASKENTA  RS 

t  ■ 

1.22 

1.43 

.u  1 

PASO  ROBLES 

2.59 

.60 

1  .94 

.04 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

1.16 

.62 

P AT  T I  WAY 

PAYNES  CREEK 

2.10 

1.42 

•  21 

PERRIS 

1  51 

.04 

1.33 

.08 

1.65 

1.79 

P  IEDRA 

1  .7. 

.05 

1.14 

.c  ■: 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

1.83 

.18 

1.57 

.01 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

2.43 

.01 

1.92 

.25 

PINNACLES  NM 

2.25 

.79 

1.25 

.10 

PIRU  2  ESE 

1  .3C 

.88 

.29 

PISMO  OEACH 

1.11 

.14 

.90 

.  □  B 

PIT  RIVER  PH  5 

10.71 

3.65 

1  .06 

.05 

PITTS  RANCH 

3.21 

1.96 

.75 

.18 

PLACERV I LLE 

3.2C 

1  .23 

.70 

.  I. 

PL ACER V I LLE   I FG 

3.21 

1.07 

.82 

PLYMOUTH 

1.15 

.50 

POINT  ARENA 

5  .9C 

2.16 

.75 

POINT   ARGUELLO  WB  P 

2.3C 

1.97 

•  13 

T 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  ST* 

2. Of 

2.00 

Day  of  Month 


T  T 
.09 


13 


14  15 


.02     .02  .02 

•13  .07 

.08  .03 

T  .30  T 


.01  .09 
T 

.56  .02 


.18  1.30  1.20 


.13 
.05 

.17 


.23 

.12 

1.95 

1.26 
.27 
.15 


.16     .03  .02 


.53  1.16  .41 


es  following  Si  alio 
-400  - 


T         T  T 


.74     .60  .21 


.52     .22  .05 


.44     .82  .89 


.09     .12  .04 


1.37  1.44  .95 

.22  .06  .06 
.40  .53 

.39     .67  T 
.53  .12 

.03     .43     .39  .3 


DAILY  PRECIPITATION 


IS 

Day  ot  Month 

Station 

 - 

■g 

 r 

i  r 

i  r 

 1  

 r 

H 

1 

2  | 

3 

4  | 

5   |  6 

7  |  8  |  9 

10 

11  12 

13  1 

 — L 

14  I 

— , — L 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22     23  24 

25  1  26  1 

27 

28  29 

30 

31 

PIEDRAS  BLANCAS 

3.24 

2.28 

.61 

•  03 

.06 

.04 

WON  A 

2.22 

T 

1.74 

.38 

T 

.10 

)RT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

2.16 

.46 

1.44 

.10 

.02 

.10 

T 

.02 

"RT6RVILLE 

•  97 

.68 

.22 

.05 

.02 

WTOLA 

1.03 

.38 

.55 

T 

T 

.10 

JSEY  *  ENE 

1.00 

.65 

.35 

JTTER  VALLEY  PM 

4.42 

2.09 

.03 

.03 

.56 

.  35 

.53 

.46 

•  37 

)WAY  VALLEY 

1.70 

■ 

1 .  34 

.13 

.12 

.11 

JEST  VALLEY 

3.04 

1.00 

1.87 

•  10 

T 

T 

T 

.07 

JINCY  RS 

2.79 

1.02 

1.22 

.18 

.01 

.04 

.01 

T 

.01 

.30 

T 

MONA  SPAULDING 

1.67 

1.02 

.10 

T 

.01 

.35 

.13 

.03 

.01 

.02 

NCH! TA 

1.42 

.70 

.45 

.27 

T 

NDSei'PG 

.94 

.05 

.77 

•  02 

.10 

T 

YMONO  WHIPPLE  RANCH 

2.52 

.42 

1.96 

.07 

.01 

.06 

D  BLUFF  WB  AP  R 

4.61 

2.93 

.18 

T 

.05 

T 

.22 

.49 

.74 

T 

DOING  FIRE  ST A  2 

7,15 

2.56 

1.25 

.02 

.03 

.70 

.42 

1.33 

.83 

•  01 

DLANDS 

1.67 

1.41 

.30 

.05 

.07 

•  04 

DWOOD  CITY 

1*77 

.56 

•  94 

.01 

•02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.12 

.03 

PRESA 

1.63 

•  31 

.94 

.08 

.17 

.10 

.03 

CHARDSON  GROVE  ST  PARK 

7.46 

1.53 

1.42 

.01 

.01 

.08 

.05 

.02 

.96 

.13 

.92 

1.20 

i  .  1  1 

.02 

CHHOND 

2.32 

.29 

1.60 

•  10 

T 

.01 

.14 

.  Ifl 

.05 

.02 

0  VISTA 

•  B6 

.62 

.05 

.13 

.06 

VERS  IDE  FIRE  ST A  3 

1.54 

1.26 

.10 

T 

.18 

VERS  IDE   CITRUS  E  S  R 

1  .43 

.02 

1.00 

.30 

OH 

CKLIN 

2.50 

.60 

1.00 

.50 

.10 

.18 

.10 

.  OS 

IUND  MOUNTAIN  1  NNE 

9.76 

1.40 

2.35 

.24 

.07 

1.50 

.37 

1.42 

1.66 

.77 

.CRAMENTO  WB  AP  R 

2.47 

.46 

1.91 

.02 

.01 

.05 

T 

T 

T 

T 

.CRAMENTO  WB  CITY  R 

1  .44 

.49 

.87 

T 

.02 

.01 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.GEHEN  CREEK 

.96 

.23 

.45 

-.03 

.05 

7 

.05 

.09 

.06 

T 

[NT  HELENA 

5.75 

3.52 

1.29 

T 

.36 

.16 

.21 

.14 

•  07 

INT  JOHN 

3.46 

1.54 

1.47 

•  11 

7 

.25 

.  1 1 

INT  MARYS  COLLEGE 

2.98 

1.33 

1.14 

T 

.24 

•  03 

T 

.06 

.  1  * 

LINAS  2  E 

.61 

.24 

.34 

•01 

T 

.01 

.01 

LINAS  FAA  AP 

.53 

.26 

.22 

T 

T 

T 

.02 

T 

•  02 

.01 

LINAS  DAM 

3.09 

.44 

1.89 

■  64 

.09 

.02 

.01 

LSIPUEDES  GAGING  STA 

3.03 

2.70 

.13 

.14 

.06 

LT  SPRINGS  PH 

2.69 

■  68 

1.20 

■  05 

.04 

.17 

•  14 

.27 

.34 

LYER  RS 

6.67 

.28 

1.41 

.04 

.04 

.35 

•  05 

.75 

.19 

1.36 

1  .56 

.59 

.  0- 

H  ANDREAS  2  S 

3.01 

1  .08 

.83 

.87 

.03 

.18 

.02 

H  ANTONIO  CN  MOUTH 

4.17 

.02 

3.08 

.34 

.03 

.07 

.61 

.02 

.08 

<t  ANTONIO  MISSION 

3.72 

1.48 

2.11 

.05 

1  ARDO 

1.77 

.18 

1.51 

.08 

N  BERNARDINO  CO  HOSP 

2.11 

•  01 

1.69 

.15 

.  15 

.11 

4  CLEMENTE  DAM 

1.73 

.43 

1.04 

.09 

.02 

.08 

.03 

iDBERG  PTL  STA  FC130B 

2.18 

1.66 

.16 

.34 

*D8ERG  W6  //R 

1.73 

.35 

1.07 

T 

.31 

In  DIEGO  WB  AP  R 

1.45 

.03 

.62 

■  09 

T 

.12 

.04 

.19 

.03 

.13 

T 

i  DIHAS  FIRE  WDN  FC  95 

2.70 

.02 

2.18 

.35 

T 

.02 

.13 

M  EM  I  GO  i  0  RANCH 

.81 

.45 

.21 

.15 

■  FERNANDO 

1.67 

.20 

1.11 

.09 

T 

.27 

[    RICHMOND  SUNSET  R 

2.14 

.88 

.50 

.04 

.01 

.25 

.10 

.15 

.lb 

•  0- 

H  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

1.B2 

.93 

.63 

.02 

T 

.04 

.02 

T 

.02 

||  FRANC  I  SCO  FOB  R 

2.13 

.97 

•  65 

T 

.04 

.31 

.03 

.06 

.05 

.02 

III  GABRIEL  CANYON  PH 

2.99 

.08 

2.04 

.45 

.02 

•  40 

T 

1  GABRIEL  DAM  FC425BE 

4.83 

.06 

3.53 

.84 

.02 

.38 

T 

ii  GABRIEL  FIRE  DEPT 

1  .96 

T 

1.45 

.27 

T 

.22 

.02 

I  GREGOR 10  3  SE 

2.68 

1  .01 

1.06 

.07 

T 

T 

.10 

.01 

.06 

■  01 

.08 

.08 

.20 

li  JACINTO 

1.51 

1.26 

.IS 

.10 

\  JOSE  R 

1.28 

•  41 

•  86 

T 

7 

.01 

LUIS  OBISPO  POLY 

2.14 

.44 

1.20 

•  46 

.04 

T 

1  MATEO 

1  .94 

.53 

1.13 

•  01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.10 

.02 

.01 

PEDRO 

1.36 

.96 

.09 

.29 

.02 

RAFAEL 

4.44 

2.00 

1.76 

T 

.37 

.02 

.24 

T 

.05 

U:TA  ANA  FIRE  STA 

1  .61 

T 

1.32 

.12 

7 

Ita  ANA  RIVER  PH  1 

2.90 

2.36 

.23 

.03 

.  19 

.05 

.04 

■i  TA  ANITA  FERN  FC  432 

4.98 

.02 

3.97 

•  51 

.03 

.45 

■  TA  BARBARA 

1.47 

.65 

.45 

•  12 

.05 

s ta  Barbara  faa  ap 

1.05 

.33 

.64 

T 

.08 

T 

T 

HTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.35 

.27 

1.05 

7 

.03 

^  TA  CRU2 

2.08 

.66 

.89 

•  10 

.05 

.34 

.02 

.02 

IT  A  MARGARITA  2  SW 

3.31 

.99 

2.07 

.20 

.02 

T 

.03 

T 

T 

gjrA  MARGARITA  BOOSTER 

4.23 

1.01 

2.02 

1.11 

.02 

.05 

.02 

:STA  MARIA  WB  AP  R 

1.73 

1.24 

.36 

.04 

T 

T 

.04 

•  02 

T 

.01 

f?IA  MONICA 

1  .49 

T 

1.27 

STA  MONICA  PIER 

1.28 

T 

1>09 

.08 

.08 

■01 

•  02 

HTA  PAULA 

1.25 

.65 

.45 

.13 

-02 

S'A  ROSA 

3.93 

1.62 

.80 

.32 

.01 

.01 

.19 

■  02 

.33 

.24 

"l 

.02 

p'lAGO  DAM 

2.09 

1.43 

•  46 

.06 

.12 

S.US  POWER  PL  AN  I  I 

1.97 

1.26 

.65 

fS'ERS  BAR  RS 

6.39 

.11 

.67 

.02 

.37 

*QZ 

• 

* 

1.07 

1.12 

2.28 

.03 

S  IA 

3.60 

.46 

.51 

•06  .01 

.01 

.03 

.05 

.16 

.12 

.03 

.57 

.07 

.27 

.75 

.  4( 

.02  .01 

.01 

T 

KSV1LLE  LAKE 

2.00 

.44 

1.07 

•  12 

•  03 

.06 

■  11 

.10 

T 

HlET  VALLEY  MNTNC  STA 

•  55 

■  02 

.26 

.  12 

.15 

Bta  DAM 

9.48 

2.06 

3.57 

.59 

.  24 

1.11 

1.36 

. 

Hi  ABS  PLANT 

2.65 

1.85 

•  65 

.09 

.Oo 

HTER  COVE 

9.29 

1.26 

.48 

.03 

.24 

.04 

.03 

1.75 

2  .65 

.93 

1.80 

.  0  5 

.03 

Hgle  SPRINGS 

2.88 

1.24 

.43 

•  32 

•  34 

.33 

.22 

|S  GLETOWN  2  E 

8.46 

1.66 

2.10 

.15 

.07 

.44 

•  87 

.94 

1.59 

.62 

S  PA  CITY 

4.74 

1.45 

.88 

•  31 

T 

.03 

* 

* 

1.32 

.75 

T 

p.PAVILLE  PS 

.63 

.14 

.23 

.22 

T 

.02 

•02 

S  AL  HILL  FC  415 

1.22 

.85 

•  10 

.27 

-S'GS  SPG 5  LAS  LOMAS 

7.57 

3.54 

.83 

.34 

.19 

.07 

.65 

,0b 

.50 

.80 

.60 

■iGHHOUSE  6  SE 

1.40 

.69 

.42 

.20 

.01 

.08 

i)  CREEK  UPPER 

2.20 

•  80 

1  .  30 

V   SPRINGS  1   E  //R 

4.40 

1.32 

.75 

.24 

.03 

.09 

.03 

.28 

.44 

.42 

.51 

.25 

.04 

51  JAD 

1  .40 

.22 

1.08 

.03 

•  02 

.03 

.01 

.01 

BUSBAR   1  w 

8.23 

.15 

•  91 

■  02 

.50 

■06 

1.40 

•  57 

1.65 

2.16 

.  6 

.05 

MS  3  NE 

1.07 

.62 

.25 

■20 

S' 5  3  NW 

1.40 

.75 

■  52 

S<  <A 

4.66 

1  .76 

1.52 

■  03 

T 

.78 

T 

.17 

.18 

.15 

5<  'a 

2  .56 

.63 

■  88 

•  64 

.03 

.06 

.12 

T 

HJh  fork  cabin 

3.53 

3.25 

.25 

.03 

Pi'A  PAC  FC   356  C 

2.16 

1.57 

.  46 

.13 

Sf  :kels  HWY  BR 1D6E 

•  82 

.17 

•  35 

.  19 

•  01 

.05 

.02 

.01 

PllGVILLE  7  ENE 

1.24 

.04 

.62 

.50 

.07 

.01 

1*U  VALLEY  LODGE 

1.83 

.70 

.32 

.22 

.04 

T 

.05 

•  1G 

.05 

.35 

SC  tREL    INN  1 

4.23 

T 

3.16 

T 

.02 

.20 

.40 

.45 

T 

T 

SC  'REL    INN  2 

6.61 

4.80 

.71 

.05 

.30 

.59 

.16 

P'ISH  1  E 

.99 

.02 

.07 

.72 

.12 

.05 

.01 

ST  '1SH  +  HICKEr   ST   P K 

6.23 

1.01 

.68 

.07 

.08 

.03 

.05 

1.66 

.12 

.90 

2.07 

1.36 

ST  SLAUS  PH 

2.37 

.83 

1.12 

.08 

.04 

.10 

•  09 

.11 

T 

H.  TON  FAA  AP 

1.11 

.27 

.74 

T 

T 

T 

T 

.06 

•  04 

T 

T 

T 

T 

Wj\  TON  FIRE  STA  4 

1.28 

.80 

.36 

.09 

.01 

•T  TON  MOWRY  BP I0OE 

1  .09 

•  32 

•  46 

•  14 

.05 

.11 

.01 

S»  FORD  COOLEY  RANCH 

5.56 

2.60 

1.27 

T 

.26 

.53 

.38 

.54 

•  following  Station  lodax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

i  1 

2  | 

3 

4   |   5   |  6 

7   I   8   1  9 

—  1  1  

10 

 L 

11  12 

 1  

13 

 L 

14 

 L- 

15 

16  17 

 1  L_ 

18 

19 

 ' — 

20 

 1— 

21 

22  |  23  24 

25     26  27 

 '  '  

28  2 

 '  

9  30 

— i  

31 

STONYFORD  R5 

3*14 

1.87 

.99 

.01 

.13 

.14 

.14 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

2.91 

2.37 

.18 

.  0  2 

.03 

.15 

.05 

.  69 

T 

ST  RAWSE  RR Y  VALLE  Y 

8.88 

2.58 

1.58 

.04 

1  .44 

.40 

1.30 

.92 

SUEY  RANCH 

2.08 

02 

SIJNL  AND 

1  .9*. 

.02 

1*60 

.04 

.28 

SUSANA  KNOLLS 

1.55 

1.13 

.  i  1 

.15 

SUS ANV 1 LLE 

.95 

.25 

.30 

.13 

.09 

.18 

SUSANV I LLE  AP 

.80 

.19 

.42 

T 

.07 

.01 

.01 

T 

.08 

.02 

SUTTER  HILL  RS 

2.30 

.84 

02 

T  AMOE  CITY 

1  .56 

.62 

.04 

•  01 

.02 

.02 

.03 

•  07 

.05 

.19 

.05 

T 

TEHACHAP I 

.83 

.82 

T 

.01 

TEJON  RANCHO 

.48 

.48 

T 

thermal  faa  ap 

.24 

.01 

.23 

T 

THOUSAND  OAKS 

1  .36 

.98 

.09 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

1  .52 

.03 

1.14 

.31 

.03 

.01 

T IGER  CREEK  PH 

3.47 

.59 

1.64 

.04 

.10 

.38 

•  16 

.17 

.29 

.10 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

3.25 

.03 

2.54 

.  39 

.29 

TORRANCE 

1  .64 

T 

1.12 

.13 

.34 

.05 

TRACY  CARBONA 

.73 

.11 

03 

09 

TRACY  PUMP  I NG  PLANT 

.55 

.11 

.27 

.08 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

TRINITY  OAM  VISTA  POINT 

4.67 

.69 

* 

• 

.47 

.04 

T 

* 

.43 

1.09 

.55 

.40 

T 

.45 

.45 

TRuCKEE  RS 

1.00 

.43 

.24 

.05 

T 

T  T 

.08 

.03 

.09 

TULEFIELD 

.361 

T  ULELAKE                            / /R 

1.32 

.26 

.06 

.01 

T 

T 

.18 

.13 

•  02 

.15 

.20 

.30 

.01 

TURLOCK 

.76 

.08 

.48 

.04 

.05 

.07 

•03  .01 

TURNTABLE  CREEK 

9.39 

2.36 

2.50 

T 

1.00 

.29 

1.11 

.22 

•  91 

TUST1N   IRVINE  RANCH 

1  .81 

1.37 

.21 

.06 

.17 

.38 

tw^n^akes  PALMS 

W       L  K 

3.00 

.57 

1.04 

T 

.11 

.01 

T 

.01 

.02  .20 

.16 

.46 

.35 

•  06 

.01 

UK  1  AH 

3.45 

1  .87 

.02 

T 

.43 

.30 

.59 

.21 

•  03 

4. 60 

1  .62 

.46 

.01 

.09 

.01  .49 

.03 

.73 

.66 

.41 

T 

UNION  OIL    STEARNS  ASS 

2.05 

1.12 

.81 

.01 

•  U 

1.83 

iff 

UPCAN0* 

U  LAN     3  N 

3.04 

T 

2.41 

.  !  : 

.  15 

UPPER  LAKE  7  W 

4.43j  2.00 

.67 

.04 

.05 

.36 

.30 

.38 

.28 

•  35 

4.27 

2.83 

.04 

T 

T 

• 

.54 

.59 

.17 

.10 

2.90 

.74 

1.50 

.09 

.03  .12 

•  Of 

.05 

.08 

.2  l 

2.94 

1.39 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

1  .65 

.76 

.70 

.  10 

.07 

VALYERMO  RS 

1  .79 

1.61 

.04 

.06 

.06 

VAN  NUYS  FC   1 5B 

2.31 

1  .56 

.52 

.08 

.15 

.91 

.81 

.08 

.02 

VKTORVILLE  PUMP  PLANT 

.69 

04 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

.84 

.76 

.02 

.06 

V JNTON 

.32 

T 

.25 

T 

T 

.04 

T  T 

.03 

T 

1  .94 

.01 

1.30 

.60 

T  .01 

.02 

5  .09 

.98 

.76 

.28 

T 

.02 

.28 

.15 

.33 

.82 

.73 

■  15 

•59 

9.79 

3.35 

VOLTA  PH 

6.12 

2.60 

.56 

.12 

.01 

T 

.30 

.09 

1.06 

.84 

.5' 

WALMAR  SCHOOL 

2.26 

.86 

1.26 

.04 

.07 

.01 

.02 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1  .87 

.42 

1.23 

.04 

T 

.08 

T 

.06 

WALNUT  CREEK   4  6 

1  .73 

.55 

1.01 

.02 

T 

T 

.10 

T 

.OS 

walnut  patrol  sta  FC102C 

2.33 

.15 

WARNER  SPRINGS 

1.14 

.96 

T 

T 

.18 

T 

WASCO 

.63 

.63 

WAT  SONV ILLE  WATE  RwORK  S 

1  .22 

.44 

.63 

.12 

.04  T 

■  OS 

3.86 

.32 

.66 

.08 

.30 

■  OG 

1.05 

1.06 

.31 

3.13 

.38 

.12 

.04 

.04 

•  7C 

.02  T 

WESTHAVEN 

1.36 

.06 

U14 

.11 

.05 

WEST  POINT   3  SW 

2.35 

.43 

1.22 

.21 

.11 

.07 

.14 

■  11 

WHISKEYTOWN  res 

7.10 

1.58 

• 

• 

2.34 

.03 

• 

.62 

1.06 

1.03 

■  44 

.76 

.30 

T 

T 

T 

T 

T 

T  .12 

.13 

.74 

.05  T 

.03 

T 

WH I TE  ROCK 

1  .81 

.80 

.43 

.24 

.02 

•  13 

Il5 

.02 

WHITTJER  FC   1U6  D 

1  .84 

1.25 

.47 

.12 

2.92 

1  .34 

1.00 

.41 

.14 

.03 

WILLITS   1  NE 

5.07 

1.78 

.01 

.03 

.07 

.02 

.01  .78 

•  4! 

1.01 

.2! 

.02 

W I L  LOWS 

2.77 

1.71 

.66 

.19 

.13 

.03 

T 

.03  .02 

WINTERS 

2.79  .86 

1.61 

.  3 

T 

T  .07 

.0] 

.13 

.02 

.0< 

T 

WOFFORD  HE  IGHTS 

.72 

.72 

T 

WOODFOftDS 

.64 

.48 

.06 

.03 

.04 

•  o: 

T 

WOODLAND  1  WNW 

2.69 

1.35 

.70 

•  0! 

.08 

.02 

.0! 

WRIGHTS 

3.71 

1  .57 

1.85 

.22 

YORBA  LINDA 

.15 

YOSEMITE  NP 

2.25 

.09 

1.99 

•  01 

T 

I 

T 

.16 

YREKA 

3.52 

..03 

.47 

i 

•  08 

.72 

.09 

.0< 

■:1 

1.18 

.04 

See  releience  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Slalion 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

IN  RS 

MAX 

44 

49 

49 

50 

48 

45 

44 

40 

33 

32 

36 

40 

36 

42 

37 

42 

40 

5  1 

45 

52 

5  3 

51 

46 

40 

52 

49 

51 

48 

57 

44.7 

MIN 

31 

32 

33 

24 

27 

20 

17 

1  8 

11 

17 

5 

16 

18 

22 

17 

20 

28 

29 

30 

31 

3  0 

23 

27 

26 

2  3 

18 

24 

24 

26 

22 

21 

22.9 

JERPOINT 

MAX 

56 

50 

5  3 

5  5 

55 

54 

58 

52 

54 

49 

49 

5 1 

45 

49 

48 

50 

50 

50 

3  4 

5  7 

3  7 

53 

53 

3  2 

51 

55 

6  0 

53 

59 

58 

52.7 

MIN 

44 

45 

44 

42 

42 

39 

32 

33 

31 

32 

25 

30 

33 

38 

39 

39 

43 

43 

43 

44 

4. 

42 

36 

36 

35 

32 

37 

39 

39 

32 

39 

37.7 

»INE 

MAX 

69 

61 

57 

61 

63 

66 

65 

65 

56 

48 

5  1 

47 

6o 

53 

52 

52 

61 

6  3- 

66 

71 

72 

70 

66 

65 

70 

70 

70 

70 

67 

61.2 

MIN 

40 

47 

41 

36 

38 

41 

43 

33 

42 

,1 

40 

34 

39 

41 

4 1 

41 

16 

40 

36 

41 

44 

41 

43 

44 

41 

41 

42 

43 

44 

45 

40.7 

TURAS  RS 

MAX 

46 

40 

44 

45 

3  8 

40 

29 

35 

40 

36 

38 

40 

37 

35 

40 

46 

43 

46 

57 

5  0 

49 

43 

55 

53 

5  6 

58 

43.9 

MIN 

29 

30 

29 

19 

27 

17 

13 

16 

11 

4 

-  3 

1 

12 

20 

24 

2  0 

33 

26 

28 

22 

20 

1  1 

19 

20 

24 

19 

19 

19 

20 

1  5 

16 

18.7 

3WIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

48 

50 

57 

56 

42 

45 

46 

44 

48 

52 

55 

62 

60 

60 

5  7 

54 

59 

5  7 

59 

58 

58 

52.4 

MIN 

45 

43 

37 

37 

40 

41 

43 

38 

36 

27 

29 

30 

;  a 

32 

31 

<t 

39 

32 

40 

46 

40 

42 

46 

44 

40 

36 

37 

37 

40 

34 

37.5 

TIOCH  F IBREBOARD  MILLS 

MAX 

58 

5  3 

51 

54 

63 

6  2 

42 

42 

39 

54.0 

MIN 

52 

50 

44 

44 

43 

40 

31 

36 

37 

32 

37 

31 

3 } 

36 

34 

37 

41 

41 

46 

: 

46 

43 

36 

4  0 

34 

3  3 

38 

37 

34 

39.4 

TIOCH  PUMP  PL T  3 

MAX 

58 

5  5 

55 

57 

55 

54 

53 

50 

53 

-■0 

5  5 

5 1 

c.  1 

62 

44 

5  1 

42 

41 

39 

53.6 

MIN 

50 

49 

40 

41 

40 

38 

28 

33 

33 

29 

33 

29 

30 

30 

32 

31 

4  J 

36 

45 

43 

44 

38 

3  1 

37 

39 

39 

31 

36 

37 

36 

34 

36.6 

H  MTN 

MAX 

62 

5  7 

57 

58 

43 

50 

5  0 

50 

6  5 

62 

69 

3.3 

50 

52 

MIN 

46 

42 

38 

3  2 

36 

37 

33 

33 

32 

32 

29 

32 

31 

30 

32 

34 

35 

35 

37 

3  a 

40 

- 

40 

41 

38 

32 

32 

26 

28 

td 

28 

34.5 

BERRY 

MAX 

56 

50 

52 

48 

45 

48 

4  4 

51 

6  3 

6  6 

68 

6  0 

5C 

4  7 

53 

53.5 

MIN 

41 

40 

32 

30 

29 

34 

2  7 

27 

29 

26 

21 

23 

25 

25 

24 

24 

29 

32 

30 

32 

34 

33 

30 

35 

31 

22 

28 

24 

24 

26 

28 

26.9 

BURN 

MAX 

51 

53 

60 

57 

60 

54 

50 

46 

50 

43 

51 

53 

5  1 

46 

62 

63 

60 

6 1 

63 

49 

41 

46 

45 

48 

39 

51.9 

M 

46 

45 

39 

39 

37 

38 

32 

32 

29 

28 

27 

26 

3  2 

35 

34 

31 

32 

40 

40 

43 

41 

39 

38 

40 

34 

32 

33 

33 

30 

31 

30 

35.0 

»LON  PLEASURE  PIER 

MAX 

65 

61 

63 

60 

62 

62 

64 

6  3 

60 

61 

60 

58 

57 

56 

3  5 

58 

58 

59 

60 

59 

58 

3  3 

56 

60 

63 

56 

5  5 

3  a 

60 

6  9 

63 

59 .  5 

MIN 

53 

47 

47 

46 

44 

45 

45 

46 

46 

45 

44 

43 

44 

43 

44 

45 

47 

46 

45 

45 

47 

44 

43 

42 

45 

44 

42 

9  5 

43 

44 

49 

45.1 

:kus  RANCH 

MAX 

55 

52 

5  5 

59 

61 

60 

56 

58 

52 

48 

43 

42 

47 

41 

50 

54 

56 

53 

56 

60 

67 

62 

6  3 

64 

0  7 

64 

62 

60 

60 

6  : 

58 

56.5 

MIN 

38 

45 

35 

33 

30 

32 

31 

26 

24 

35 

30 

22 

20 

29 

33 

36 

36 

39 

31 

30 

39 

33 

30 

30 

2  9 

37 

28 

27 

25 

24 

33 

31.4 

,R 

9  NNW 

MAX 

65 

65 

62 

60 

63 

62 

65 

59 

58 

55 

54 

48 

59 

52 

48 

53 

57 

60 

59 

59 

62 

60 

6  3 

68 

60 

62 

63 

61 

58 

60 

62 

59.5 

M 1  N 

43 

44 

41 

37 

35 

35 

39 

28 

36 

39 

35 

23 

2  c 

32 

39 

36 

3  7 

38 

37 

34 

35 

34 

3  3 

31 

30 

33 

33 

30 

27 

26 

33 

34.3 

:ersfielo  wb  ap 

MAX 

65 

64 

57 

59 

58 

50 

56 

53 

52 

52 

47 

50 

50 

53 

49 

51 

55 

56 

63 

66 

59 

5  7 

52 

48 

44 

43 

42 

43 

42 

47 

42 

52.5 

MIN 

48 

50 

46 

45 

42 

43 

38 

40 

32 

31 

32 

30 

30 

40 

35 

29 

36 

38 

39 

40 

40 

42 

39 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

31 

30 

38.0 

RETT  DAM 

MAX 

55 

72 

67 

70 

50 

50 

5  4 

50 

49 

53 

56 

52 

56 

66 

72 

7  1 

7  7 

7C 

MIN 

35 

39 

40 

14 

31 

31 

33 

29 

30 

40 

43 

32 

32 

41 

43 

36 

37 

37 

3  5 

34 

34 

33 

34 

31 

30 

31 

3C 

29 

3C 

31 

34.5 

STOW 

MAX 

59 

57 

56 

59 

59 

61 

56 

56 

51 

50 

47 

42 

51 

54 

6  0 

6  3 

6  4 

64 

67 

65 

5  5 

6  0 

60 

57.0 

MIN 

37 

48 

36 

35 

34 

33 

34 

29 

28 

35 

30 

22 

23 

37 

36 

34 

3  4 

37 

32 

31 

35 

34 

32 

32 

31 

32 

29 

t9 

26 

28 

33 

32.5 

UMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

53 

60 

50 

52 

65 

56 

5  1 

45 

45 

39 

5  3 

69 

66 

6  8 

70 

MIN 

35 

35 

38 

32 

35 

38 

37 

30 

29 

JO 

29 

28 

27 

30 

30 

30 

33 

30 

33 

35 

40 

40 

44 

42 

43 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

35.1 

J MONT    1  E 

MAX 

62 

53 

57 

60 

67 

65 

6  1 

52 

50 

49 

44 

5  5 

40 

54 

5  7 

5  3 

67 

MIN 

33 

44 

38 

29 

29 

41 

41 

35 

33 

35 

32 

28 

28 

32 

32 

36 

33 

36 

36 

41 

35 

42 

4: 

43 

3  7 

32 

32 

4  1 

39 

26 

41 

35.7 

3  LOMOND 

MAX 

56 

57 

59 

57 

55 

50 

50 

5  1 

50 

5  2 

55 

M I  N 

50 

48 

46 

38 

36 

38 

32 

32 

32 

35 

27 

32 

30 

32 

31 

32 

34 

36 

42 

43 

44 

36 

33 

32 

3« 

33 

32 

32 

31 

35.5 

»;eley 

MAX 

57 

55 

56 

57 

58 

60 

54 

52 

52 

50 

M I  N 

52 

45 

45 

43 

44 

40 

44 

39 

39 

36 

35 

39 

37 

43 

38 

37 

45 

42 

45 

3  3 

48 

42 

4  3 

42 

39 

3S 

40 

37 

36 

3! 

36 

41  .3 

JlitYESSA  LAKE 

MAX 

56 

55 

58 

60 

60 

66 

60 

63 

5  3 

51 

50 

50 

44 

46 

56 

6  i 

6 : 

MIN 

44 

49 

45 

42 

42 

42 

39 

37 

36 

32 

32 

35 

34 

36 

34 

35 

37 

38 

38 

46 

44 

38 

«- 

39 

35 

31 

37 

31 

34 

31 

36 

38.4 

9  BAR  RS 

MAX 

52 

44 

49 

54 

53 

54 

54 

45 

48 

48 

43 

5  0 

46 

42 

45 

MIN 

38 

37 

39 

36 

37 

36 

28 

28 

30 

19 

20 

25 

32 

32 

31 

32 

32 

34 

38 

33 

3  3 

34 

33 

3< 

31 

3S 

37 

34 

32.4 

3  BEAR  LAKE 

MAX 

43 

40 

40 

46 

54 

50 

53 

40 

35 

29 

35 

34 

37 

33 

40 

36 

45 

59 

53 

50 

MIN 

20 

30 

25 

24 

14 

16 

16 

15 

14 

25 

9 

10 

10 

20 

22 

9 

1  7 

28 

25 

2  1 

21 

19 

2  3 

18 

13 

22 

11 

12 

12 

1  4 

21 

1S.C 

31  CREEK  PH  1 

MAX 

42 

40 

42 

46 

52 

54 

51 

42 

36 

31 

35 

39 

40 

37 

39 

41 

51 

6 1 

59 

MIN 

35 

30 

31 

31 

37 

38 

37 

31 

21 

21 

20 

23 

28 

28 

29 

27 

2S 

32 

34 

42 

40 

38 

42 

44 

42 

4C 

40 

42 

42 

4; 

45 

34.2 

SI  OP  WB  AP 

MAX 

48 

49 

50 

56 

60 

54 

53 

51 

40 

43 

38 

41 

39 

36 

47 

48 

52 

52 

53 

5  7 

65 

5  3 

M  1  N 

26 

34 

28 

28 

24 

29 

20 

22 

19 

14 

10 

15 

15 

16 

20 

25 

24 

28 

22 

24 

20 

25 

21 

24 

21 

22 

21 

l  i 

20 

2' 

25 

22.3 

BIOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

37 

35 

36 

45 

48 

45 

38 

28 

30 

34 

38 

33 

27 

32 

31 

35 

4  1 

5C 

50 

50 

MIN 

22 

20 

23 

13 

25 

23 

19 

23 

5 

2 

12 

16 

16 

12 

13 

10 

20 

25 

27 

3C 

30 

27 

31 

32 

■ 

24 

24 

3C 

25 

25 

23 

21.5 

SI 

CANYON  WB  AP 

MAX 

37 

35 

51 

54 

52 

51 

53 

40 

34 

27 

38 

39 

32 

37 

35 

43 

32 

33 

42 

4  i 

48 

60 

6  3 

54 

55 

M  I  N 

33 

31 

30 

35 

38 

37 

37 

24 

20 

16 

16 

25 

26 

27 

26 

27 

27 

29 

33 

39 

35 

41 

; 

37 

43 

41 

42 

4! 

45 

33. C 

BL  HE 

MAX 

75 

75 

68 

71 

72 

69 

67 

67 

60 

64 

57 

55 

59 

55 

50 

60 

60 

58 

62 

65 

67 

71 

7  3 

70 

7C 

67 

MIN 

39 

46 

37 

37 

33 

35 

45 

28 

38 

48 

45 

28 

42 

39 

45 

42 

34 

38 

35 

37 

35 

3  7 

39 

38 

3  4 

34 

31 

3: 

32 

30 

34 

37. C 

BL  IE  FAA  ap 

MAX 

77 

81 

69 

73 

74 

68 

68 

68 

60 

66 

57 

52 

60 

54 

54 

59 

61 

58 

64 

67 

67 

7  3 

74 

7  3 

6  9 

MIN 

45 

50 

42 

47 

45 

44 

43 

3  3 

45 

51 

41 

32 

43 

43 

46 

45 

38 

46 

41 

41 

46 

49 

46 

41 

42 

41 

3  ' 

41 

33 

44 

43.1 

30i 

MAX 

42 

43 

37 

43 

45 

46 

41 

45 

34 

33 

23 

32 

40 

35 

38 

32 

43 

3  7 

36 

3  C 

42  .  9 

MIN 

32 

32 

28 

18 

17 

1  3 

10 

8 

1 

5 

-  8 

-  7 

7 

9 

13 

13 

17 

26 

27 

2  1 

28 

15 

15 

14 

If 

2C 

20 

1  1 

10 

f 

8 

14.7 

id 

A 

MAX 

74 

62 

65 

65 

69 

65 

73 

62 

63 

59 

60 

61 

63 

56 

66 

62 

61 

65 

67 

70 

65 

MIN 

49 

53 

50 

40 

41 

40 

42 

42 

46 

45 

46 

36 

45 

48 

48 

49 

40 

48 

42 

42 

47 

44 

4  1 

42 

3f 

42 

37 

3  6 

39 

38 

41 

43.2 

301 

GO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

72 

73 

70 

70 

75 

75 

71 

72 

63 

63 

59 

58 

56 

62 

50 

5  1 

6 : 

65 

62 

6  3 

74 

?5 

67.9 

MIN 

41 

49 

48 

42 

33 

35 

37 

38 

46 

50 

41 

26 

2  3 

34 

42 

42 

3  7 

40 

38 

36 

36 

i  3 

3( 

37 

3< 

36 

36 

36 

32 

33 

37 

38.0 

N  DAM 

MAX 

36 

35 

39 

44 

44 

47 

50 

42 

35 

2  9 

37 

40 

33 

38 

35 

43 

3  - 

3  1 

56 

44  .  1 

MIN 

30 

29 

28 

29 

27 

32 

26 

26 

16 

16 

9 

20 

22 

22 

19 

23 

25 

27 

28 

it 

32 

32 

3: 

32 

2! 

27 

31 

2  8 

32 

3  0 

40 

27.0 

3S< 

EY  2  SW 

MAX 

75 

72 

72 

69 

72 

75 

69 

70 

68 

66 

62 

60 

54 

62 

50 

56 

60 

61 

63 

64 

66 

72 

67  0 

MIN 

42 

49 

47 

43 

40 

37 

42 

33 

46 

48 

47 

31 

37 

45 

44 

43 

37 

38 

44 

36 

36 

3  9 

40 

4C 

3  ■ 

37 

36 

32 

34 

36 

40.0 

BUI 

EPORT 

MAX 

46 

43 

30 

29 

31 

32 

25 

33 

29 

27 

21 

30 

26 

31 

28 

35 

42 

46 

50 

4£ 

38.  1 

MIN 

20 

30 

-  9 

-  7 

-  8 

-  8 

-13 

12 

-11 

-  2 

-  5 

5 

-  2 

9 

10 

15 

21 

.3 

23 

. 

( 

10 

11 

10 

5 

6 

6 

10 

5.9 

zxo 

S  FARNHAM  RCH 

MAX 

59 

53 

52 

59 

63 

64 

65 

57 

61 

55 

47 

52 

52 

45 

52 

« 

5? 

51 

47 

3  6 

59 

6 : 

6  3 

5 : 

52 

47 

55.2 

MIN 

48 

48 

45 

33 

32 

38 

29 

27 

30 

25 

26 

2  7 

25 

30 

35 

37 

35 

34  .0 

3JR 

«K  WB  AP 

MAX 

63 

62 

61 

67 

71 

75 

71 

60 

59 

57 

56 

56 

60 

52 

62 

6  3 

58 

59 

64 

72 

65 

78 

79 

77 

67 

67 

73 

7  3 

74 

75 

71 

66.0 

MIN 

53 

52 

47 

44 

42 

44 

46 

41 

39 

45 

42 

39 

37 

47 

41 

44 

41 

48 

42 

44 

43 

47 

47 

44 

40 

40 

42 

41 

48 

43.8 

3UH 

IGAME 

MAX 

59 

55 

55 

55 

55 

58 

58 

57 

55 

51 

48 

50 

49 

50 

50 

53 

56 

54 

61 

61 

60 

5  3 

58 

59 

52 

50 

50 

5  0 

50 

51 

48 

54.  1 

Ml  N 

54 

48 

45 

39 

45 

41 

38 

36 

37 

40 

31 

35 

35 

39 

34 

36 

47 

41 

47 

52 

49 

39 

39 

40 

42 

42 

38 

36 

38 

39 

33 

40*5 

3JR 

• 

MAX 

48 

34 

39 

45 

49 

46 

44 

45 

39 

39 

32 

31 

42 

39 

37 

35 

41 

43 

41 

39 

51 

4, 

51 

51 

48 

50 

43 

52 

53 

53 

53 

43.9 

MIN 

31 

30 

30 

22 

21 

11 

14 

13 

8 

10 

2 

2 

17 

24 

28 

2  1 

22 

33 

33 

34 

33 

20 

1  9 

18 

2C 

16 

16 

i 

19 

15 

15 

19.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

BUTTONWILLOW 

MAX 

63 

63 

60 

57 

57 

54 

49 

54 

52 

51 

52 

47 

47 

49 

48 

49 

51 

55 

55 

MIN 

45 

48 

43 

42 

34 

36 

39 

40 

29 

29 

38 

29 

27 

29 

it! 

31 

32 

36 

CABR I LLO  NM 

MAX 

60 

63 

63 

62 

60 

60 

61 

56 

65 

63 

60 

61 

60 

55 

58 

58 

59 

56 

60 

MIN 

50 

50 

52 

4 ; 

47 

46 

50 

50 

46 

50 

52 

44 

49 

48 

50 

50 

46 

49 

CACHUMA  DAM 

MAX 

59 

55 

56 

59 

65 

69 

73 

70 

61 

58 

52 

55 

56 

55 

55 

52 

59 

59 

58 

MIN 

49 

50 

43 

36 

38 

3  1 

40 

36 

34 

35 

32 

33 

35 

41 

3  5 

3 

36 

41 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

38 

40 

38 

47 

52 

50 

58 

55 

45 

38 

28 

38 

40 

34 

41 

40 

44 

44 

43 

MIN 

34 

33 

26 

28 

28 

28 

25 

27 

19 

20 

14 

16 

22 

24 

24 

22 

22 

32 

32 

CALLAHAN  RS 

MAX 

40 

42 

48 

38 

40 

40 

39 

39 

36 

36 

33 

40 

39 

39 

40 

42 

42 

42 

50 

3  3 

32 

28 

25 

29 

30 

19 

2  1 

19 

16 

12 

24 

25 

30 

3  1 

28 

30 

38 

CAMPO 

MAX 

67 

59 

55 

61 

66 

65 

65 

51 

53 

46 

48 

47 

48 

45 

5  2 

52 

49 

5  6 

61 

32 

49 

34 

28 

28 

29 

44 

23 

42 

40 

37 

28 

28 

39 

3  7 

* 

4  1 

CAMP  PARDEE 

56 

59 

50 

59 

59 

53 

50 

52 

48 

49 

48 

45 

49 

43 

35 

46 

49 

4  9 

47 

50 

47 

44 

41 

39 

41 

36 

30 

36 

35 

28 

29 

35 

3J 

32 

4  2 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

62 

62 

63 

70 

73 

73 

69 

65 

59 

58 

56 

56 

61 

55 

59 

63 

62 

59 

64 

MIN 

50 

50 

46 

47 

36 

3  3 

56 

35 

33 

40 

39 

32 

3 1 

41 

44 

42 

36 

38 

CANT  I L 

MAX 

61 

58 

60 

63 

62 

64 

60 

58 

54 

54 

48 

48 

50 

44 

57 

57 

59 

5  1 

60 

MIN 

36 

45 

38 

30 

29 

29 

29 

25 

25 

40 

30 

22 

22 

38 

37 

33 

38 

30 

CANYON  DAM 

MAX 

32 

30 

39 

34 

31 

39 

32 

24 

25 

25 

30 

30 

28 

26 

32 

31 

36 

27 

2  3 

26 

20 

22 

11 

15 

8 

12 

-  1 

10 

16 

14 

1  5 

1  9 

2  3 

26 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

37 

55 

63 

64 

67 

64 

71 

65 

59 

53 

56 

57 

51 

54 

51 

58 

62 

55 

66 

49 

49 

40 

38 

39 

38 

38 

36 

32 

36 

30 

34 

33 

39 

35 

3 

36 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

MAX 

55 

61 

55 

56 

58 

55 

45 

53 

44 

49 

48 

40 

49 

44 

48 

48 

50 

50 

5, 

49 

45 

35 

34 

4 

4  1 

3  b 

35 

29 

30 

25 

28 

28 

30 

29 

2 

34 

35 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

39 

47 

52 

55 

51 

50 

48 

50 

47 

39 

39 

51 

45 

44 

45 

45 

40 

37 

45 

35 

36 

28 

2  3 

33 

22 

22 

2  2 

1  7 

25 

1 4 

25 

2 1 

30 

30 

30 

30 

30 

CEDAR V  I LLE 

MAX 

47 

44 

41 

42 

48 

47 

38 

3  3 

34 

31 

21 

24 

26 

36 

31 

33 

43 

35 

42 

32 

33 

31 

23 

24 

1  9 

17 

2 1 

16 

12 

-  1 

3 

16 

20 

23 

21 

28 

3C 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

54 

54 

60 

61 

64 

68 

5  7 

63 

55 

52 

48 

52 

47 

50 

49 

55 

49 

49 

53 

48 

44 

39 

33 

32 

28 

25 

28 

24 

26 

20 

29 

25 

25 

26 

25 

40 

39 

38 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

37 

41 

37 

47 

52 

56 

58 

56 

47 

38 

33 

39 

41 

37 

40 

42 

45 

38 

38 

MIN 

27 

26 

16 

18 

20 

2  1 

23 

21 

1 1 

15 

9 

1  3 

16 

20 

1  9 

17 

27 

25 

CHESTER 

MAX 

35 

37 

45 

43 

36 

47 

42 

41 

35 

33 

29 

41 

37 

33 

32 

31 

40 

35 

40 

31 

30 

29 

14 

21 

9 

8 

l  0 

2 

12 

4 

8 

12 

12 

22 

5 

24 

29 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

54 

52 

56 

58 

58 

63 

57 

60 

54 

49 

46 

50 

45 

48 

46 

51 

48 

47 

52 

3  i 

48 

44 

36 

36 

32 

3 1 

29 

26 

30 

22 

33 

33 

29 

28 

2  7 

42 

4: 

CHULA  VISTA 

MAX 

66 

69 

63 

61 

62 

61 

62 

67 

61 

58 

58 

59 

55 

6.: 

59 

59 

49 

52 

42 

42 

44 

47 

41 

46 

49 

4U 

50 

45 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

63 

57 

59 

63 

70 

72 

69 

5  3 

58 

54 

57 

52 

59 

49 

6i 

59 

56 

57 

64 

49 

51 

44 

39 

39 

42 

41 

37 

41 

45 

39 

35 

3' 

43 

40 

39 

"4 

CLARKSBURG 

MAX 

57 

57 

56 

58 

58 

47 

54 

53 

56 

47 

41 

52 

45 

49 

54 

47 

48 

50 

50 

41 

34 

35 

39 

34 

31 

30 

30 

32 

29 

27 

30 

29 

3f 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

60 

56 

50 

60 

66 

60 

63 

64 

59 

55 

54 

53 

57 

44 

55 

46 

59 

54 

48 

5  1 

48 

4  3 

41 

42 

3  8 

33 

34 

35 

3  4 

30 

32 

34 

34 

34 

35 

36 

4] 

COAL  I NGA 

MAX 

58 

60 

56 

59 

54 

57 

52 

5  5 

52 

52 

49 

50 

45 

50 

50 

52 

59 

5  5 

62 

49 

48 

43 

5  5 

37 

36 

37 

3  9 

30 

29 

29 

28 

29 

36 

31 

30 

36 

35 

COLFAX 

MAX 

48 

47 

54 

5  1 

57 

57 

55 

55 

48 

38 

44 

47 

43 

48 

47 

53 

42 

42 

4  9 

M I  N 

42 

40 

36 

54 

34 

34 

32 

34 

25 

2  3 

24 

30 

30 

29 

31 

27 

36 

36 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

55 

53 

58 

59 

57 

63 

54 

59 

52 

49 

46 

49 

42 

50 

47 

52 

49 

46 

55 

50 

49 

45 

37 

36 

3  1 

3  1 

30 

32 

2  3 

29 

32 

3  0 

31 

30 

31 

41 

44 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

62 

63 

59 

57 

52 

48 

5  0 

54 

48 

50 

51 

45 

51 

46 

51 

4S 

50 

54 

35 

47 

50 

48 

"'' 

37 

40 

40 

36 

29 

30 

26 

29 

27 

30 

29 

29 

33 

3" 

CORONA 

MAX 

64 

64 

61 

65 

70 

73 

72 

57 

59 

5  3 

59 

56 

58 

50 

61 

62 

58 

58 

65 

MIN 

46 

51 

45 

3  3 

35 

4  1 

5  5 

38 

37 

3d 

42 

34 

35 

44 

44 

4G 

37 

43 

3S 

COVELO 

MAX 

5  3 

48 

50 

3  b 

55 

54 

58 

56 

52 

4  5 

48 

44 

5  5 

41 

47 

43 

50 

51 

41 

M  I  N 

32 

25 

L 

18 

20 

2  0 

18 

22 

30 

34 

2£ 

2  b 

28 

3" 

CRESCENT    CITY    1  N 

MAX 

5  3 

55 

51 

55 

58 

5  7 

53 

51 

47 

47 

51 

4  9 

53 

50 

5C 

51 

49 

5 

* 

40 

36 

38 

5  4 

3  9 

31 

3  1 

29 

36 

36 

43 

44 

39 

44 

4 

CROCKE  TT 

MAX 

6  5 

58 

55 

56 

57 

55 

54 

52 

57 

52 

51 

50 

48 

42 

53 

47 

50 

58 

52 

52 

50 

44 

4  2 

42 

42 

41 

36 

37 

38 

33 

33 

36 

38 

33 

34 

38 

40 

46 

CULVER  CITY 

Mm.. 

67 

63 

61 

68 

67 

75 

74 

65 

63 

5  3 

63 

64 

3  3 

57 

65 

66 

59 

67 

5  3 

53 

47 

44 

42 

42 

43 

45 

41 

45 

45 

40 

4U 

45 

40 

43 

* 

42 

CUYAMA 

MAX 

58 

57 

57 

4  3 

52 

55 

5  0 

62 

57 

5u 

49 

39 

48 

48 

45 

48 

56 

5: 

41 

43 

36 

41 

32 

31 

c  b 

28 

22 

2  2 

31 

22 

24 

31 

31 

2" 

24 

31 

3  = 

CUYAMACA 

MAX 

40 

55 

56 

46 

56 

60 

16 

53 

40 

36 

38 

38 

39 

43 

35 

4C 

43 

42 

4' 

M I  N 

29 

42 

2  1 

2  / 

23 

25 

30 

25 

34 

31 

30 

20 

23 

31 

29 

31 

22 

32 

2S 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

6o 

59 

61 

64 

65 

61 

59 

61 

53 

53 

46 

46 

48 

47 

54 

5E 

63 

61 

5" 

M  1  N 

*l 

42 

42 

37 

36 

34 

33 

30 

28 

33 

28 

2  I 

2  3 

36 

37 

34  35 

38 

3] 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

5  0 

55 

58 

5  3 

60 

51 

3  3 

53 

59 

50 

48 

49 

49 

41 

52 

48  58 

48 

4< 

MIN 

51 

43 

38 

35 

3  5 

30 

34 

2  b 

33 

30 

3 1 

33 

3C 

29  40 

31 

4! 

DEATH  VALLEY 

MAX 

3  7 

69 

67 

72 

67 

72 

69 

62 

60 

5  3 

55 

54 

34 

50 

58 

6! 

62 

63 

6' 

MIN 

46 

37 

44 

46 

40 

38 

47 

34 

40 

34 

39 

29 

2  9 

40 

40 

39  40 

37 

3! 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

46 

3. j 

54 

51 

44 

45 

32 

34 

30 

33 

40 

35 

4C 

44  46 

51 

s: 

MIN 

33 

28 

22 

23 

18 

12 

12 

11 

a 

-  5 

12 

19 

18 

21 

25 

26 

21 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

4  5 

43 

42 

3  3 

38 

42 

36 

42 

39 

33 

32 

36 

36 

41 

41 

37  37 

36 

MIN 

3  2 

35 

31 

29 

29 

26 

23 

23 

18 

22 

11 

23 

i  9 

24 

24 

20  30 

32 

3: 

DENAIR 

MAX 

6  2 

62 

57 

59 

54 

49 

50 

51 

51 

51 

48 

49 

43 

51 

49 

50  54 

51 

6C 

MIN 

50 

48 

44 

33 

36 

43 

>.. 

29 

28 

29 

28 

29 

27 

29 

27 

27  36 

34 

4, 

58 

56 

45 

44 

43 

41 

41 

40 

43 

31 

32 

41 

40 

39 

3 

37 

35 

34 

63 

64 

66 

56 

56 

70 

73 

69 

57 

46 

49 

51 

° 

74 

77 

76 

71 

6fl 

73 

65 

71 

74 

59 

64 

62 

54 

59 

60 

60 

61 

3 1 

31 

1 

42 

4  5 

56 

41 

46 

48 

44 

43 

45 

2  0 

1 9 

3 1 

69 

69 

70 

67 

69 

66 

75 

74 

67 

4  5 

26 

31 

59 

57 

47 

41 

43 

46 

40 

40 

38 

33 

76 

3  0 

75 

73 

75 

73 

78 

80 

77 

70 

69 

69 

69 

65 

53 

58 

61 

53 

36 

38 

36 

38 

38 

37 

38 

35 

40 

77 

76 

72 

69 

71 

67 

72 

71 

59 

42 

45 

39 

37 

42 

59 

62 

58 

44 

43 

42 

44 

45 

43 

36 

34 

30 

34 

33 

33 

31 

2  7 

28 

52 

52 

50 

48 

55 

57 

56 

55 

58 

2  5 

25 

32 

20 

28 

26 

25 

24 

26 

40 

42 

46 

41 

43 

51 

46 

49 

46 

65 

62 

60 

54 

52 

50 

46 

49 

47 

32 

3 1 

28 

26 

33 

3 1 

61 

64 

64 

57 

60 

61 

60 

62 

47 

45 

45 

45 

49 

48 

47 

45 

51 

62 

52 

44 

42 

45 

42 

40 

38 

38 

35 

34 

37 

35 

34 

39 

37 

35 

34 

67 

57 

59 

69 

67 

65 

40 

39 

45 

4  4 

77 

76 

70 

68 

74 

66 

73 

72 

70 

45 

43 

42 

40 

41 

42 

41 

40 

47 

61 

55 

45 

43 

48 

45 

43 

41 

39 

3  5 

39 

39 

39 

37 

38 

37 

15 

65 

66 

64 

61 

36 

52 

45 

44 

48 

3  8 

35 

37 

3  7 

37 

38 

38 

34 

60 

52 

51 

47 

44 

42 

45 

45 

45 

34 

32 

3  3 

35 

33 

35 

34 

3  5 

66 

65 

64 

59 

59 

62 

63 

66 

66 

36 

36 

34 

39 

61 

53 

45 

50 

45 

43 

42 

42 

41 

34 

36 

37 

3£ 

38 

38 

38 

36 

60 

50 

46 

45 

45 

43 

40 

39 

40 

36 

35 

42 

42 

42 

36 

37 

35 

35 

78 

79 

78 

66 

72 

75 

73 

72 

75 

58 

55 

36 

33 

30 

37 

35 

33 

41 

54 

56 

52 

54 

48 

55 

60 

58 

58 

30 

29 

30 

28 

30 

20 

25 

29 

26 

58 

53 

53 

56 

57 

58 

59 

55 

3  2 

30 

42 

47 

36 

34 

35 

59 

56 

49 

46 

52 

47 

44 

43 

41 

39 

37 

38 

72 

79 

63 

62 

66 

76 

72 

68 

45 

73 

72 

71 

70 

6C 

65 

61 

72 

70 

32 

3 1 

56 

53 

59 

60 

58 

61 

57 

62 

61 

23 

33 

2 1 

2  3 

19 

19 

22 

67 

65 

66 

66 

65 

59 

62 

66 

59 

3  3 

34 

34 

37 

32 

31 

32 

32 

36 

60 

61 

45 

45 

53 

45 

42 

40 

39 

34 

39 

41 

42 

36 

41 

38 

37 

35 

66 

66 

65 

67 

65 

62 

62 

64 

60 

39 

38 

36 

35 

32 

32 

33 

31 

35 

58 

58 

55 

56 

59 

67 

58 

60 

53 

21 

23 

19 

21 

20 

16 

17 

21 

20 

35 

38 

42 

42 

38 

37 

36 

37 

37 

29 

29 

29 

26 

28 

27 

26 

24 

27 

54 

49 

44 

44 

44 

43 

42 

39 

39 

35 

41 

38 

39 

38 

38 

35 

34 

33 

See  Reference  Notes  Following  Station  fodex 
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DAILY  TEMPERATURES 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

\ 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BE  SABLA 

MAX 

46 

50 

55 

54 

59 

53 

52 

45 

40 

40 

43 

40 

41 

42 

49 

44 

40 

46 

49 

55 

65 

64 

71 

70 

58 

61 

63 

64 

62 

32.4 

M I  N 

41 

39 

36 

31 

30 

30 

28 

29 

23 

25 

18 

27 

25 

24 

26 

2  4 

32 

3  5 

31 

43 

42 

31 

33 

32 

27 

32 

31 

32 

31 

38 

30.9 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

52 

49 

58 

60 

60 

65 

62 

59 

50 

51 

44 

53 

49 

45 

45 

50 

57 

64 

54 

53 

66 

56 

50 

66 

54.9 

MlN 

45 

43 

41 

35 

35 

30 

30 

34 

25 

31 

30 

40 

31 

39 

40 

40 

50 

44 

30 

29 

34 

32 

29 

34 

35.5 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

37 

40 

36 

43 

46 

44 

41 

42 

33 

33 

23 

30 

40 

34 

38 

32 

42 

36 

37 

42 

45 

49 

48 

47 

53 

44 

54 

46 

45 

52 

53 

41.5 

MlN 

31 

32 

28 

18 

16 

1  3 

9 

10 

2 

3 

-  5 

-  2 

8 

9 

11 

12 

19 

27 

28 

34 

33 

16 

17 

15 

10 

17 

14 

18 

11 

10 

12 

15.4 

DOWN1EVILLE  RS 

MAX 

39 

40 

38 

47 

57 

46 

54 

45 

45 

43 

39 

41 

43 

39 

45 

43 

47 

40 

36 

41 

51 

49 

49 

49 

48 

47 

43 

48 

47 

46 

45 

44.6 

MlN 

32 

33 

34 

28 

27 

2  7 

24 

24 

20 

20 

14 

1  5 

27 

28 

25 

22 

24 

32 

34 

35 

39 

30 

29 

29 

27 

25 

26 

26 

26 

25 

25 

26.8 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

46 

50 

41 

42 

46 

47 

40 

46 

35 

29 

26 

21 

27 

34 

32 

31 

43 

43 

45 

52 

55 

46 

43 

42 

44 

49 

43 

51 

46 

48 

46 

41.6 

MlN 

34 

37 

32 

24 

25 

2  3 

20 

23 

1 1 

14 

-  2 

3 

12 

16 

24 

15 

1  8 

32 

34 

38 

38 

22 

21 

20 

24 

22 

24 

21 

20 

18 

19 

22.0 

DUDLEYS 

MAX 

49 

47 

51 

53 

58 

56 

51 

46 

42 

40 

40 

45 

41 

45 

42 

47 

43 

43 

57 

63 

62 

64 

65 

67 

65 

62 

64 

63 

65 

67 

56 

53.5 

MlN 

38 

36 

30 

25 

25 

25 

20 

2  7 

20 

20 

16 

21 

20 

27 

22 

20 

.  29 

32 

36 

33 

3  1 

30 

2  6 

26 

25 

25 

25 

23 

24 

24 

30 

26.2 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

60 

63 

55 

51 

49 

59 

55 

61 

50 

52 

55 

56 

60 

54 

58 

58 

61 

50 

54 

47 

MlN 

37 

49 

39 

41 

39 

36 

32 

31 

34 

34 

32 

28 

40 

46 

49 

38 

37 

36 

38 

39 

EAGLE  MTN 

MAX 

63 

68 

72 

70 

68 

70 

70 

63 

64 

56 

60 

52 

49 

56 

46 

51 

58 

55 

54 

60 

66 

68 

69 

70 

73 

66 

69 

69 

67 

66 

68 

63.3 

MIN 

48 

48 

46 

47 

46 

50 

51 

38 

4 1 

44 

44 

3  3 

35 

42 

41 

42 

41 

41 

41 

41 

44 

43 

49 

48 

45 

4  5 

46 

44 

44 

44 

46 

43.9 

EAST  PARK  RES 

MAX 

58 

51 

48 

54 

63 

58 

65 

58 

55 

50 

43 

46 

48 

41 

47 

46 

56 

54 

47 

46 

62 

58 

67 

b7 

61 

55 

60 

55 

60 

60 

60 

54.6 

MlN 

45 

44 

41 

34 

3 

29 

27 

2  8 

2  7 

23 

22 

24 

29 

31 

26 

25 

31 

3  1 

37 

42 

37 

31 

3  1 

30 

34 

27 

29 

26 

29 

25 

24 

30.7 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

74 

72 

60 

60 

67 

72 

70 

75 

60 

60 

54 

55 

58 

67 

60 

59 

61 

58 

60 

66 

72 

69 

76 

78 

77 

71 

70 

75 

78 

77 

78 

67.5 

MlN 

46 

48 

46 

43 

39 

45 

38 

44 

47 

46 

40 

41 

46 

47 

47 

42 

42 

44 

43 

36 

37 

43 

44 

44 

36 

40 

43 

43 

46 

46 

43.1 

EL  CENTRO   2  SSW 

MAX 

70 

75 

70 

70 

75 

68 

70 

68 

65 

64 

61 

55 

63 

54 

56 

60 

62 

63 

63 

67 

67 

72 

72 

75 

74 

74 

65 

67 

72 

71 

66 

66.9 

MIN 

38 

45 

47 

37 

34 

33 

35 

2  7 

47 

37 

43 

2  7 

29 

28 

40 

41 

33 

32 

39 

22 

22 

35 

36 

36 

34 

32 

33 

33 

29 

29 

33 

34.4 

ELECTRA  PH 

MAX 

60 

56 

60 

61 

60 

50 

51 

51 

51 

49 

48 

52 

47 

56 

51 

55 

49 

49 

59 

67 

65 

63 

64 

63 

55 

50 

49 

48 

50 

49 

51 

54.5 

MlN 

46 

45 

38 

35 

33 

37 

28 

28 

29 

28 

23 

29 

27 

31 

27 

26 

39 

40 

42 

50 

41 

37 

31 

32 

30 

37 

35 

32 

32 

32 

31 

33.9 

ELK  VALLEY 

MAX 

44 

46 

50 

53 

47 

43 

44 

45 

45 

38 

35 

39 

41 

45 

45 

44 

4  7 

50 

54 

55 

56 

42 

38 

52 

50 

37 

44 

47 

45 

40 

42 

45.4 

MIN 

39 

42 

32 

34 

42 

30 

27 

27 

23 

29 

19 

27 

28 

35 

3b 

34 

38 

36 

42 

45 

35 

30 

29 

30 

36 

30 

32 

38 

36 

35 

33 

33.2 

ELS  I NORE 

MAX 

60 

64 

64 

65 

74 

73 

56 

57 

54 

56 

55 

58 

51 

58 

59 

57 

55 

66 

76 

74 

75 

76 

78 

74 

75 

75 

75 

76 

73 

65.8 

MlN 

38 

42 

42 

35 

34 

36 

2  9 

3  1 

42 

38 

30 

28 

41 

40 

41 

32 

44 

38 

36 

34 

40 

44 

38 

32 

31 

29 

27 

26 

37 

35.8 

ESCOND1DO 

MAX 

68 

58 

58 

63 

68 

69 

69 

58 

60 

55 

56 

56 

58 

52 

60 

61 

59 

56 

64 

70 

63 

75 

76 

76 

76 

65 

71 

72 

72 

71 

72 

64.7 

MIN 

42 

52 

45 

37 

36 

36 

40 

36 

42 

42 

40 

34 

44 

46 

40 

40 

36 

45 

40 

38 

38 

37 

36 

35 

36 

3  4 

35 

34 

33 

34 

35 

38.6 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

52 

52 

53 

54 

52 

53 

51 

50 

49 

47 

44 

48 

48 

47 

48 

51 

52 

53 

58 

61 

52 

51 

52 

57 

49 

48 

57 

53 

51 

52 

46 

51.3 

MIN 

48 

45 

45 

44 

43 

37 

36 

44 

36 

35 

30 

37 

40 

44 

45 

44 

4  5 

4  5 

53 

5  1 

41 

36 

3  7 

39 

38 

35 

44 

46 

41 

41 

40 

41.5 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

57 

61 

62 

60 

61 

57 

54 

63 

59 

60 

51 

51 

47 

55 

51 

56 

57 

53 

55 

59 

63 

63 

58 

56 

55 

52 

48 

45 

43 

42 

40 

54.6 

MIN 

52 

49 

44 

38 

38 

39 

31 

32 

34 

34 

28 

31 

30 

34 

30 

32 

34 

3  5 

45 

40 

46 

35 

36 

34 

39 

40 

39 

40 

39 

36 

35 

37.1 

FAIRMONT 

MAX 

51 

53 

48 

53 

53 

58 

53 

53 

54 

48 

44 

40 

37 

43 

37 

47 

48 

51 

52 

53 

61 

62 

56 

59 

59 

68 

60 

56 

55 

59 

63 

52.7 

MIN 

42 

43 

39 

36 

36 

40 

36 

37 

31 

29 

32 

25 

28 

27 

31 

32 

36 

38 

37 

35 

35 

40 

4  1 

43 

41 

41 

4  1 

40 

37 

37 

36 

36.3 

FIVE  POINTS   5  SSW 

MAX 

65 

60 

57 

58 

53 

48 

51 

53 

51 

51 

47 

50 

45 

48 

47 

50 

54 

55 

61 

64 

65 

58 

52 

46 

47 

46 

45 

43 

41 

38 

39 

51.3 

MIN 

49 

46 

45 

41 

36 

41 

40 

37 

32 

27 

29 

2b 

28 

36 

30 

2  9 

3  3 

35 

38 

3  7 

3  9 

36 

30 

40 

39 

40 

40 

36 

35 

33 

33 

36.0 

=LEMING  FISH  ♦  GAME 

MAX 

50 

46 

45 

49 

43 

42 

40 

35 

28 

24 

31 

30 

30 

31 

29 

42 

37 

52 

57 

52 

59 

45 

44 

47 

53 

50 

59 

46 

45 

42.6 

I 

MIN 

32 

30 

19 

1  8 

20 

14 

1  8 

10 

15 

0 

5 

9 

10 

12 

10 

20 

26 

25 

29 

34 

1  5 

1  5 

1  3 

1  4 

1  7 

14 

1  3 

11 

1  1 

16.5 

;OLSOM  DAM 

MAX 

56 

58 

54 

59 

59 

50 

56 

52 

53 

50 

50 

48 

51 

44 

52 

47 

51 

46 

49 

55 

*62 

60 

60 

59 

45 

45 

45 

44 

41 

40 

40 

51.1 

MIN 

37 

35 

45 

42 

38 

36 

38 

3  3 

33 

37 

24 

3  1 

37 

34 

33 

30 

34 

41 

42 

45 

49 

42 

44 

40 

37 

37 

39 

3  y 

37 

36 

35 

37.4 

:ONTANA  KAISER 

MAX 

65 

60 

60 

68 

70 

72 

69 

65 

57 

55 

57 

57 

59 

53 

59 

58 

57 

57 

65 

72 

70 

75 

80 

78 

73 

69 

74 

6 '7 

76 

73 

73 

66.0 

MIN 

47 

46 

47 

42 

35 

46 

51 

39 

40 

44 

43 

35 

35 

40 

35 

45 

4  1 

46 

43 

43 

4  1 

42 

56 

47 

4 

42 

42 

45 

42 

42 

52 

43.2 

:OREST  GLEN 

MAX 

44 

40 

49 

50 

48 

48 

47 

42 

45 

40 

42 

40 

42 

40 

39 

45 

45 

41 

38 

48 

51 

42 

43 

43 

46 

52 

40 

40 

46 

47 

42 

44.2 

MIN 

35 

31 

34 

33 

33 

29 

21 

24 

19 

24 

1  5 

16 

22 

30 

32 

32 

34 

32 

33 

35 

25 

26 

28 

19 

22 

2  ' 

29 

21 

22 

27.3 

'ORT  BIDwELL 

MAX 

42 

42 

42 

48 

50 

42 

37 

39 

34 

33 

26 

29 

35 

34 

34 

41 

36 

34 

45 

52 

47 

43 

42 

49 

45 

42 

46 

4  7 

49 

49 

50 

41.5 

MlN 

32 

32 

33 

23 

26 

18 

17 

25 

24 

22 

10 

10 

1  3 

24 

25 

2  1 

30 

29 

32 

4  1 

3  2 

23 

2  2 

22 

2  5 

22 

28 

LU 

1 

21 

24.2 

ORT  BRAGG 

MAX 

62 

58 

60 

57 

57 

57 

61 

61 

59 

51 

52 

50 

55 

47 

52 

50 

55 

54 

51 

56 

57 

56 

58 

59 

58 

55 

54 

58 

46 

50 

55.4 

MIN 

50 

48 

43 

40 

42 

36 

36 

36 

33 

35 

30 

31 

38 

40 

3  6 

35 

36 

44 

44 

49 

* 

36 

37 

38 

38 

36 

37 

37 

42 

35 

38 

38.8 

ORT  BRAGG  AVN 

MAX 

58 

59 

58 

58 

59 

57 

59 

57 

54 

54 

50 

54 

46 

53 

51 

55 

54 

50 

56 

57 

57 

57 

57 

5b 

55 

55 

55 

53 

49 

51 

49 

54.6 

MIN 

50 

45 

40 

37 

41 

32 

31 

47 

32 

37 

28 

35 

38 

37 

35 

34 

41 

43 

49 

5  3 

38 

34 

3  3 

3  5 

37 

31 

37 

41 

36 

33 

35 

37.9 

ORT   JONES  RS 

MAX 

48 

39 

42 

48 

38 

41 

41 

40 

37 

35 

35 

43 

43 

43 

39 

42 

42 

46 

45 

51 

51 

45 

45 

47 

49 

50 

50 

5  0 

47 

40 

45 

43.8 

MIN 

31 

32 

30 

28 

32 

32 

23 

23 

16 

26 

13 

25 

25 

25 

32 

32 

33 

31 

35 

32 

29 

22 

20 

20 

22 

1  8 

26 

24 

2  5 

24 

22 

26.1 

lORT  ROSS 

MAX 

57 

54 

57 

59 

57 

56 

59 

58 

54 

55 

52 

52 

45 

57 

48 

57 

56 

50 

54 

56 

59 

59 

60 

55 

58 

55 

54 

49 

50 

50 

53 

54.7 

MIN 

51 

46 

43 

44 

44 

41 

39 

40 

39 

39 

36 

38 

40 

43 

40 

39 

43 

4  3 

48 

46 

46 

42 

4  3 

42 

4 1 

41 

41 

* 

44 

44 

40 

42.4 

;RESNO  WB  AP 

MAX 

62 

59 

59 

54 

49 

50 

52 

49 

50 

51 

40 

50 

47 

50 

48 

42 

54 

53 

61 

65 

61 

58 

49 

46 

44 

45 

43 

41 

41 

40 

42 

50.2 

MIN 

51 

45 

42 

38 

39 

44 

40 

37 

31 

34 

28 

31 

30 

34 

28 

30 

36 

36 

37 

38 

38 

40 

3  7 

42 

4  i 

4 

40 

3 

37 

36 

36 

37.3 

3IANT  GOVT  CAMP 

MAX 

60 

66 

60 

59 

55 

50 

52 

53 

48 

52 

51 

40 

=  0 

46 

50 

48 

47 

53 

51 

61 

65 

59 

56 

52 

48 

49 

45 

44 

43 

43 

43 

51.7 

MIN 

50 

47 

41 

33 

32 

34 

41 

39 

26 

27 

26 

29 

26 

29 

24 

25 

27 

33 

36 

40 

38 

3c 

38 

38 

37 

38 

38 

3  6 

35 

34 

34.5 

jlANT  FOREST 

MAX 

35 

35 

33 

33 

33 

34 

40 

40 

34 

28 

25 

23 

2  9 

33 

32 

31 

31 

36 

36 

41 

44 

43 

45 

45 

45 

42 

42 

42 

4: 

45 

36.9 

MIN 

30 

30 

27 

22 

23 

23 

26 

23 

14 

13 

13 

13 

la 

20 

19 

1  8 

18 

21 

23 

29 

2  9 

29 

31 

32 

30 

28 

28 

28 

30 

24.0 

XLESPIE  FIELD 

MAX 

71 

61 

60 

65 

70 

67 

70 

67 

61 

58 

55 

56 

57 

57 

61 

61 

59 

58 

66 

70 

67 

77 

79 

75 

69 

69 

75 

77 

76 

71 

70 

66.  5 

MIN 

43 

53 

49 

39 

36 

36 

41 

38 

45 

42 

46 

35 

45 

47 

47 

48 

39 

47 

42 

39 

44 

42 

38 

40 

40 

40.9 

1LROY 

MAX 

57 

55 

60 

56 

60 

56 

62 

60 

61 

57 

54 

54 

57 

46 

51 

48 

56 

54 

51 

65 

67 

63 

65 

65 

61 

59 

58 

56 

53 

52 

SC 

57.1 

MIN 

51 

47 

41 

41 

45 

38 

31 

30 

28 

28 

27 

32 

30 

29 

30 

32 

37 

37 

36 

46 

52 

34 

32 

33 

37 

31 

30 

33 

33 

35.2 

-ENNV1LLE 

MAX 

55 

55 

47 

54 

55 

59 

60 

44 

42 

41 

38 

46 

»7 

45 

45 

42 

47 

45 

59 

62 

5  1 

63 

66 

66 

62 

61 

65 

64 

65 

66 

68 

54.5 

MIN 

37 

42 

37 

30 

27 

28 

27 

21 

20 

22 

24 

21 

2  0 

33 

24 

26 

24 

3  1 

28 

28 

28 

2  7 

2  9 

2 

2 

6 

25 

26 

27.6 

!ANT  GROVE 

MAX 

37 

34 

34 

37 

42 

45 

53 

53 

41 

32 

25 

25 

34 

37 

32 

36 

35 

40 

42 

50 

55 

51 

55 

56 

57 

52 

50 

53 

53 

55 

53 

43.7 

MIN 

25 

29 

21 

19 

22 

25 

22 

21 

12 

11 

10 

10 

16 

18 

21 

16 

16 

21 

26 

30 

29 

28 

30 

30 

30 

29 

27 

28 

22.8 

:ASS  VALLEY 

MAX 

45 

46 

42 

51 

57 

55 

63 

55 

53 

45 

39 

43 

45 

41 

47 

44 

52 

40 

44 

49 

52 

56 

62 

65 

63 

53 

6  1 

60 

62 

63 

65 

52.2 

MIN 

31 

34 

33 

33 

34 

31 

29 

31 

24 

25 

19 

22 

2  6 

26 

26 

28 

29 

36 

35 

43 

40 

35 

38 

31 

30 

27 

28 

27 

29 

27 

29 

30.3 

ATON  1  W 

MAX 

57 

55 

54 

58 

60 

50 

58 

61 

54 

55 

49 

50 

48 

52 

43 

52 

57 

47 

52 

58 

60 

60 

59 

49 

50 

57 

49 

45 

44 

44 

43 

52.6 

MIN 

52 

49 

43 

36 

35 

32 

30 

29 

30 

32 

27 

31 

32 

31 

31 

29 

45 

37 

45 

51 

47 

33 

34 

34 

38 

40 

33 

34 

37 

37 

35 

36.4 

IWEE 

MAX 

52 

47 

50 

48 

50 

52 

52 

48 

49 

40 

42 

36 

41 

40 

37 

44 

46 

46 

47 

51 

53 

56 

53 

54 

45 

53 

55 

52 

46 

5C 

55 

48.1 
30.5 

MIN 

38 

40 

36 

36 

34 

35 

33 

28 

27 

24 

21 

21 

23 

24 

30 

30 

28 

30 

29 

31 

33 

33 

37 

32 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

31 

LF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

60 

56 

54 

56 

58 

58 

58 

54 

52 

54 

57 

52 

52 

49 

50 

49 

55 

56 

52 

57 

59 

61 

60 

63 

62 

62 

59 

58 

55 

59 

58 

56.3 

MIN 

55 

46 

44 

44 

45 

36 

34 

38 

34 

38 

44 

39 

35 

40 

39 

36 

39 

42 

46 

52 

50 

43 

41 

47 

40 

42 

43 

40 

42 

42 

42.0 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  index 

-   405  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continned   :  

Day  Of  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u  1 

12 

13 

14 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 



22 

23 

:-. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

H  A  M I  L  1  ON     A  F  B 

57 

53 

5  5 

55 

 - 

47 

3  5 

51 

60 

51 

52 

48 

47 

43 

50 

-*• 

48 

56 

49 

55 

60 

57 

55 

54 

47 

46 

48 

-6 

44 

42 

41 

41 

5 

MIN 

53 

45 

-1 

38 

41 

59 

35 

33 

32 

34 

30 

32 

32 

37 

31 

37 

42 

36 

46 

51 

40 

35 

3  3 

39 

40 

39 

36 

3 

—  ~  '\~  ~ - 

60 

59 

61 

56 

53 

-9 

57 

50 

-  9 

51 

46 

5<* 

48 

53 

51 

51 

54 

5  5 

63 

65 

6. 

62 

57 

-3 

53 

45 

47 

44 

40 

39 

45 

5 

»  .  \ 

48 

49 

5  2 

51 

40 

-1 

44 

45 

7.5 

30 

34 

5  2 

33 

34 

31 

36 

35 

35 

39 

35 

41 

39 

3  5 

37 

hap^y  Camp  rs 

50 

5Z 

-9 

47 

5- 

54 

42 

42 

-2 

46 

-3 

42 

45 

5*. 

46 

45 

43 

41 

47 

43 

47 

44 

43 

-5 

4 

s 

40 

39 

38 

40 

29 

22 

30 

26 

?n 

32 

52 

32 

37 

37 

36 

38 

36 

36 

32 

31 

33 

32 

3  1 

36 

37 

36 

32 

3 

HAT  CREEK  PH  1 

48 

34 

-2 

-5 

49 

-5 

47 

49 

40 

33 

32 

38 

37 

45 

42 

41 

53 

* 

51 

50 

50 

SO 

••o 

51 

52 

54 

53 

4  ) 

MIN 

33 

32 

25 

24 

:  9 

17 

IS 

13 

14 

8 

15 

19 

17 

27 

27 

30 

2' 

27 

34 

ha vf i e lc  pomp  plant 

70 

69 

68 

70 

64 

=  3 

61 

59 

51 

53 

57 

47 

57 

5  6 

54 

61 

t»b 

68 

72 

72 

73 

71 

72 

66 

71 

74 

".\ 

35 

45 

38 

53 

48 

47 

53 

28 

48 

40 

42 

31 

39 

39 

41 

41 

36 

40 

34 

35 

36 

45 

52 

49 

37 

35 

42 

42 

36 

33 

43 

:: 

h£A  DS&JRG 

MAX 

57 

54 

59 

62 

64 

53 

61 

63 

55 

57 

52 

55 

44 

57 

48 

56 

53 

59 

65 

68 

65 

52 

53 

52 

52 

45 

44 

43 

-2 

5  1 

MIN 

48 

37 

38 

36 

30 

31 

3  3 

32 

29 

5  5 

34 

35 

33 

29 

45 

37 

46 

51 

-5 

37 

37 

53 

38 

38 

38 

36 

39 

38 

56 

3  ) 

men^haw  dam 

MAX 

57 

61 

54 

52 

57 

70 

65 

63 

-3 

49 

43 

-6 

48 

43 

51 

53 

48 

5  C 

61 

68 

69 

68 

52 

67 

68 

68 

70 

69 

62 

72 

TO 

5 

MIN 

30 

32 

41 

32 

28 

28 

26 

25 

29 

41 

36 

27 

27 

34 

59 

28 

30 

32 

31 

29 

30 

41 

30 

37 

26 

26 

25 

25 

22 

23 

27 

3 

ricTCH  rtETCnY 

HAX 

42 

46 

44 

49 

60 

49 

46 

41 

36 

-  . 

42 

38 

43 

45 

47 

41 

43 

53 

55 

50 

53 

56 

59 

53 

55 

55 

56 

— 
53 

4 

MiN 

35 

32 

26 

26 

29 

30 

26 

19 

20 

17 

22 

24 

25 

23 

24 

29 

29 

33 

30 

30 

26 

51 

31 

31 

30 

29 

27 

27 

2 

H1LT5 

»AX 

51 

38 

36 

45 

39 

43 

46 

36 

39 

3c 

31 

38 

37 

37 

39 

37 

39 

37 

39 

48 

44 

42 

41 

45 

35 

43 

45 

44 

.... 

4 

MIN 

29 

32 

31 

28 

31 

21 

21 

21 

18 

21 

10 

11 

24 

28 

30 

26 

31 

30 

31 

29 

30 

21 

21 

22 

23 

17 

17 

24 

22 

21 

18 

7] 

2 

HOLL 1STER 

MAX 

65 

58 

5  6 

59 

54 

60 

61 

60 

5  7 

51 

53 

5  7 

50 

50 

50 

57 

54 

5  5 

66 

68 

66 

67 

69 

63 

62 

59 

5  9 

54 

55 

57 

45 

5 

MIN 

53 

50 

43 

40 

40 

36 

33 

30 

29 

30 

26 

30 

28 

36 

29 

31 

41 

40 

45 

45 

5: 

32 

32 

53 

30 

39 

26 

29 

29 

26 

28 

3 

HOOP  A 

MAX 

47 

50 

57 

54 

47 

56 

56 

63 

51 

43 

50 

46 

49 

-5 

46 

49 

57 

55 

51 

55 

49 

55 

48 

47 

-J 

5 

MIN 

40 

40 

39 

39 

40 

38 

35 

34 

24 

27 

26 

31 

34 

40 

40 

41 

40 

45 

61 

39 

35 

38 

37 

33 

36 

38 

38 

39 

40 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

36 

32 

44 

-  = 

48 

45 

35 

2  ~ 

33 

31 

35 

38 

3  6 

52 

50 

54 

56 

55 

SO 

48 

50 

52 

54 

52 

51 

4 

MIN 

28 

25 

20 

21 

23 

25 

19 

20 

11 

7 

6 

17 

17 

IB 

15 

14 

24 

18 

27 

28 

25 

28 

30 

30 

26 

25 

24 

27 

26 

26 

29 

2 

IDRIA 

MAX 

53 

49 

45 

53 

56 

46 

53 

42 

45 

43 

52 

46 

61 

63 

56 

58 

68 

70 

67 

60 

60 

55 

64 

5 

MIN 

44 

40 

35 

34 

36 

34 

33 

34 

29 

29 

29 

27 

26 

31 

31 

30 

33 

33 

38 

44 

60 

36 

36 

48 

41 

35 

37 

36 

40 

36 

45 

3' 

IDYLLalLD  rs 

MAX 

49 

54 

50 

52 

53 

5  2 

50 

47 

41 

39 

"2 

43 

36 

44 

42 

44 

44 

60 

63 

62 

64 

65 

63 

60 

64 

65 

64 

65 

63 

60 

5 

24 

25 

35 

25 

28 

30 

28 

27 

24 

28 

20 

20 

21 

27 

25 

30 

28 

25 

30 

30 

32 

33 

33 

30 

28 

29 

31 

29 

27 

27 

28 

zl 

IMPERIAL 

73 

75 

71 

73 

72 

69 

66 

67 

61 

55 

63 

53 

58 

62 

63 

66 

65 

68 

70 

7* 

75 

77 

75 

74 

72 

70 

72 

73 

69 

6 

MIN 

51 

52 

-5 

40 

43 

56 

47 

46 

49 

33 

38 

45 

»* 

39 

40 

44 

41 

39 

44 

42 

42 

40 

38 

39 

38 

36 

36 

3  B 

INDEPENDENCE 

57 

52 

58 

58 

57 

51 

59 

36 

41 

36 

60 

51 

52 

60 

61 

63 

63 

59 

57 

MIN 

32 

31 

27 

27 

27 

16 

17 

18 

19 

23 

24 

26 

24 

26 

28 

26 

24 

25 

22 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

69 

71 

75 

80 

79 

69 

62 

'52 

65 

66 

60 

63 

70 

75 

78 

83 

f  5 

84 

78 

75 

79 

72 

77 

».  S 

46 

51 

40 

43 

38 

37 

50 

.J 

39 

42 

25 

35 

38 

44 

43 

38 

35 

36 

39 

:■ : 

36 

42 

37 

37 

35 

36 

34 

33 

32 

37 

31 

1NY0KERN 

MAX 

58 

56 

62 

60 

60 

56 

57 

5  3 

50 

45 

46 

44 

54 

56 

60 

56 

58 

56 

63 

66 

; 

60 

65 

56 

59 

62 

60 

si 

MiN 

41 

42 

40 

44 

31 

33 

34 

26 

26 

26 

27 

20 

21 

34 

27 

26 

26 

33 

26 

29 

26 

28 

29 

29 

29 

29 

26 

26 

29 

26 

29 

2 

IRON  MTN 

MAX 

68 

60 

58 

50 

57 

49 

49 

57 

67 

67 

MiN 

42 

42 

42 

42 

46 

48 

47 

32 

33 

40 

41 

34 

38 

42 

41 

41 

39 

41 

40 

42 

41 

42 

50 

50 

40 

39 

42 

43 

40 

40 

40 

4 

JESS  VALLEY 

MAX 

35 

34 

37 

42 

40 

45 

MIN 

12 

20 

16 

22 

26 

22 

26 

33 

28 

22 

23 

25 

24 

11 

20 

18 

18 

IB 

22 

JULIAN  4YN0LA 

MAX 

5  7 

64 

5  : 

52 

42 

40 

41 

50 

39 

46 

53 

-  r 

-  " 

64 

60 

69 

MIN 

32 

42 

36 

31 

31 

39 

-: 

27 

38 

34 

30 

31 

28 

32 

36 

26 

37 

33 

42 

38 

35 

51 

48 

37 

31 

38 

42 

36 

35 

3 . 

3 

KENTF I  ELD 

MAX 

5  3 

55 

58 

56 

63 

55 

55 

50 

45 

52 

47 

53 

57 

50 

59 

60 

-  2 

47 

50 

48 

45 

44 

MIN 

54 

49 

43 

39 

43 

33 

34 

33 

37 

30 

30 

52 

33 

32 

33 

33 

40 

44 

48 

66 

37 

38 

40 

41 

42 

35 

38 

40 

39 

38 

3. 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

56 

' 5 

53 

3  3 

50 

51 

3  2 

46 

49  49 

51 

SO 

49 

54 

52 

63 

66 

59 

57 

56 

56 

56 

47 

45 

42 

41 

51 

s 

MIN 

53 

51 

48 

47 

40. 

39 

43 

38 

37 

38 

34 

35 

43 

36 

41 

39 

44 

42 

47 

47 

45 

41 

39 

39 

39 

37 

36 

34 

34 

33 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

56 

57 

57 

6  - 

68 

5  2 

52 

52 

52 

47 

48 

52 

49 

60 

56 

61 

65 

61 

TO 

74 

69 

66 

65 

64 

5  9 

67 

67 

66 

K 

MIN 

42 

43 

36 

32 

31 

30 

39 

29 

24 

27 

24 

27 

27 

36 

33 

28 

27 

31 

33 

26 

33 

28 

44 

43 

28 

31 

28 

29 

27 

31 

35 

3 

KETTuENAN  CITY   1  SS« 

MAX 

6  . 

59 

62 

57 

58 

49 

51 

54 

50 

5  C 

50 

48 

51 

47 

50 

49 

51 

55 

55 

60 

62 

64 

62 

62 

45 

46 

45 

-  - 

41 

38 

40 

5. 

MIN 

49 

49 

48 

39 

35 

36 

.3 

42 

33 

32 

33 

29 

31 

36 

38 

36 

34 

•  r 

39 

40 

44 

40 

36 

35 

36 

40 

41 

38 

36 

35 

34 

31 

KETTlEMAN  STA 

MAX 

;  - 

59 

56 

e  2 

54 

48 

3  - 

51 

51 

5  5 

47 

52 

47 

-  : 

51 

54 

54 

56 

62 

65 

66 

6C 

62 

52 

50 

48 

48 

41 

41 

42 

44 

5. 

MiN 

52 

49 

46 

47 

34 

43 

-2 

41 

36 

34 

32 

32 

35 

38 

:-  - 

56 

32 

41 

44 

51 

hi 

33 

39 

38 

41 

41 

36 

35 

34 

34 

3' 

KING  CITY 

MAX 

6  2 

59 

59 

59 

56 

5- 

53 

57 

3. 

53 

53 

57 

60 

:  -■ 

66 

68 

r  r 

so 

71 

71 

65 

61 

59 

69 

65 

MIN 

52 

49 

46 

3* 

43 

42 

34 

31 

30 

3C 

30 

32 

50 

42 

31 

52 

37 

37 

42 

46 

52 

34 

34 

34 

31 

34 

27 

32 

32 

30 

34 

| 

KLAMATH 

VAX 

.o 

56 

50 

4  9 

45 

51 

50 

45 

49 

52 

51 

-  - 

57 

57 

56 

57 

58 

52 

52 

53 

54 

62 

59 

60 

51 

MIN 

-  = 

42 

42 

37 

48 

36 

35 

29 

36 

27 

33 

35 

39 

42 

41 

44 

43 

47 

51 

41 

36 

35 

37 

42 

31 

41 

42 

38 

37 

35 

3( 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

5  9 

»5 

50 

47 

52 

51 

47 

49 

53 

51 

60 

64 

59 

61 

51 

51 

42 

43 

42 

42 

40 

40 

5. 

MIN 

52 

50 

43 

36 

36 

45 

31 

30 

26 

21 

26 

25 

28 

27 

26 

39 

35 

40 

41 

42 

46 

33 

35 

37 

40 

41 

40 

39 

38 

37 

3c 

LAGUNA  BEACti 

MAX 

63 

61 

6  3 

60 

52 

3  9 

51 

56 

60 

55 

62 

60 

60 

61 

63 

60 

55 

63 

62 

61 

56 

SC 

63 

65 

63 

6. 

MIN 

5: 

55 

49 

43 

41 

40 

40 

43 

47 

48 

41 

56 

49 

40 

49 

42 

46 

43 

44 

46 

41 

40 

45 

37 

39 

38 

36 

4: 

tAKE  ARROWHEAD 

MAX 

50 

45. 

43 

36 

35 

34 

32 

33 

35 

39 

34 

35 

38 

37 

47 

52 

55 

*»6 

48 

50 

53 

50 

51 

51 

56 

51 

41 

4: 

MiN 

33 

31 

33 

3  3 

29 

41 

32 

33 

30 

31 

20 

23 

22 

25 

27 

20 

24 

:  - 

31 

32 

31 

30 

32 

29 

30 

32 

27 

31 

29 

30 

32 

2< 

LAKEPORT 

51 

60 

5- 

56 

50 

50 

4S 

49 

»5 

46 

46 

52 

50 

41 

50 

57 

58 

56 

61 

57 

59 

57 

59 

58 

60 

60 

s« 

».  S 

-s 

41 

37 

32 

32 

31 

27 

30 

26 

2: 

23 

30 

31 

31 

29 

25 

41 

32 

41 

46 

40 

31 

32 

31 

34 

29 

34 

32 

31 

29 

2< 

3. 

LAKE  SHORE 

«;> 

56 

59 

62 

58 

51 

46 

46 

55 

»7 

47 

47 

54 

45 

43 

42 

55 

61 

66 

65 

59 

58 

60 

61 

61 

59 

68 

70 

5t 

MIN 

38 

39 

36 

it 

31 

39 

35 

27 

25 

^5 

25 

29 

51 

30 

27 

26 

40 

37 

37 

41 

33 

37 

31 

29 

30 

30 

29 

32 

31 

32 

36 

3. 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

5- 

54 

52 

5  2 

52 

36 

52 

38 

38 

34 

38 

36 

45 

37 

32 

40 

44 

49 

60 

58 

56 

56 

54 

55 

58 

57 

63 

53 

4" 

MIN 

32 

31 

29 

2: 

23 

30 

22 

24 

16 

16 

10 

18 

17 

20 

20 

20 

27 

29 

30 

34 

30 

31 

30 

28 

26 

21 

26 

24 

25 

26 

36 

2! 

LA  MESA 

MAX 

7 1 

60 

55 

56 

59 

55 

61 

61 

58 

59 

65 

71 

65 

77 

78 

b  ; 

66 

74 

77 

77 

76 

69 

6< 

MIN 

-= 

52 

50 

-2 

44 

45 

-5 

43 

47 

-5 

47 

40 

.5  -6 

42 

49 

44 

44 

46 

42 

44 

- 

42 

40 

43 

44 

46 

45 

47 

4! 

LANCASTER 

~.v 

3  5 

_6 

56 

53 

50 

45 

42 

-6 

51 

54 

56 

56 

57 

59 

66 

63 

64 

64 

65 

6C 

5  3 

57 

62 

62 

5t 

MIN 

41 

45 

39 

3  3 

30 

30 

29 

27 

27 

37 

27 

24 

22 

3o 

36 

32 

34 

43 

31 

31 

3 : 

29 

29 

2  - 

27 

35 

24 

26 

23 

22 

29 

3, 

LAS  PLUMAS 

MAX 

56 

56 

59 

62 

55 

63 

53 

60 

56 

47 

47 

49 

47 

51 

50 

56 

49 

51 

50 

60 

6* 

62 

62 

61 

49 

49 

52 

46 

43 

47 

44 

5: 

MIN 

52 

48 

46 

-2 

42 

35 

36 

37 

34 

32 

32 

32 

5. 

34 

37 

37 

42 

43 

42 

49 

46 

40 

40 

42 

36 

36 

36 

38 

36 

35 

34 

3i 

LAVA  3EDS  NM 

40 

38 

36 

39 

45 

40 

35 

41 

30 

23 

20 

25 

30 

33 

33 

32 

38 

36 

43 

45 

47 

39 

40 

43 

47 

40 

41 

45 

50 

47 

45 

3! 

MiN 

31 

29 

26 

25 

31 

19 

19 

21 

12 

14 

3 

13 

15 

24 

IS 

24 

28 

28 

30 

33 

28 

22 

25 

27 

30 

17 

25 

26 

27 

26 

27 

2. 

LE  grand 

MAX 

62 

62 

59 

59 

55 

50 

»9 

50 

50 

-5 

47 

51 

47 

49 

47 

43 

52 

51 

60 

64 

64 

60 

59 

54 

55 

45 

44 

42 

41 

41 

41 

SI 

MiN 

52 

49 

42 

37 

35 

44 

-3 

43 

30 

31 

27 

30 

27 

33 

27 

29 

37 

41 

44 

39 

40 

49 

35 

34 

35 

40 

-. 

39 

38 

36 

36 

y 

Sm  Zmiaevaz*  Not»*  FoUcrwfcjg 
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DAILY  TEMPERATURES 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

a 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

lEHOM  COVE 

MAX 

63 

58 

60 

58 

53 

48 

54 

47 

53 

52 

43 

50 

SO 

51 

»j 

50 

54 

53 

61 

65 

61 

58 

53 

45 

44 

46 

-3 

42 

40 

43 

45 

51.2 

MI  N 

AS 

48 

43 

42 

41 

39 

45 

39 

33 

3 . 

31 

28 

30 

32 

33 

34 

38 

39 

44 

39 

39 

40 

38 

39 

36 

35 

35 

37,7 

lINDSAY 

"Ax 

65 

62 

60 

55 

52 

48 

55 

48 

52 

52 

44 

48 

»s 

50 

46 

AS 

SS 

53 

62 

65 

58 

59 

49 

47 

47 

45 

44 

42 

41 

42 

42 

51.1 

Mi  N 

46 

60 

*5 

41 

43 

38 

30 

30 

30 

29 

29 

37 

30 

31 

32 

36 

34 

35 

3  3 

45 

35 

35 

41 

41 

39 

37 

36 

37 

..IVERMORE  2  SSW 

MAX 

60 

61 

55 

56 

62 

50 

54 

53 

62 

51 

52 

50 

45 

42 

67 

48 

57 

57 

48 

S3 

66 

3 

61 

58 

54 

56 

53 

46 

43 

SO 

AS 

53.8 

MlN 

* 

32 

6 

3 

32 

30 

31 

31 

30 

3  B 

30 

35 

37 

45 

49 

43 

35 

32 

33 

32 

i  9 

30 

33 

34 

33 

LLANO  SHAWNEE  hills  rch 

57 

49 

50 

S3 

57 

55 

52 

55 

50 

52 

39 

37 

44 

38 

45 

48 

S3 

55 

56 

58 

63 

57 

60 

59 

67 

60 

59 

55 

SS 

60 

57 

53.4 

MI  N 

36 

40 

36 

36 

32 

28 

30 

2* 

23 

*  3 

32 

30 

32 

33 

32 

35 

3  7 

66 

40 

44 

41 

39 

39 

37 

36 

34 

34 

44 

34.6 

lqm 

59 

58 

58 

60 

48 

55 

53 

48 

47 

49 

48 

49 

43 

S3 

51 

54 

SO 

50 

59 

64 

58 

6( 

58 

47 

44 

48 

»7 

42 

41 

40 

41 

51.0 

MI  N 

5 

50 

36 

36 

34 

28 

31 

28 

2 

29 

.  9 

39 

38 

45 

50 

-•3 

32 

32 

40 

42 

38 

40 

39 

37 

36 

37.2 

lONPOC  sewage  plant 

MAX 

60 

60 

61 

67 

70 

65 

67 

61 

58 

55 

56 

57 

55 

57 

59 

59 

59 

60 

61 

69 

69 

3. 

72 

76 

70 

63 

68 

70 

69 

68 

68 

63.9 

MlN 

50 

* 

5 

35 

6 

34 

3 

34 

38 

32 

J" 

45 

31 

34 

42 

38 

49 

39 

43 

33 

35 

3  7 

34 

38 

29 

33 

37.6 

lOMG  beach 

63 

64 

63 

62 

72 

73 

75 

61 

61 

62 

64 

59 

61 

57 

67 

64 

60 

64 

67 

65 

3, 

71 

79 

74 

56 

62 

63 

66 

67 

70 

68 

65.0 

MlN 

5 

55 

50 

** 

45 

47 

46 

45 

48 

45 

4 

42 

47 

* 

4 

4 

4 

44 

44 

47 

47 

41 

41 

48 

44 

48 

46.5 

lOMG  BEACH  hB  ap 

65 

62 

60 

61 

67 

68 

69 

59 

60 

58 

57 

60 

52 

61 

3. 

59 

60 

63 

62 

53 

70 

78 

72 

55 

59 

62 

66 

67 

67 

66 

62.5 

MIN 

* 

5* 

4 

*2 

45 

4 

42 

42 

4 

45 

4 

4 

46 

46 

40 

40 

45 

43.8 

MAX 

65 

62 

59 

68 

65 

72 

75 

59 

58 

58 

59 

58 

60 

53 

60 

60 

58 

58 

60 

62 

54 

3  . 

67 

76 

56 

55 

39 

65 

73 

67 

62.2 

M I  N 

5* 

50 

46 

46 

4 

41 

" 

46 

42 

49 

46 

46 

41 

40 

45 

41 

48 

46.9 

.OS  ANGtLES  MB  CITY 

6A 

62 

61 

66 

69 

76 

72 

59 

60 

58 

59 

57 

60 

53 

62 

6- 

59 

58 

64 

71 

36 

37 

78 

77 

62 

62 

70 

71 

74 

73 

72 

65.3 

MIN 

55 

52 

50 

48 

45 

4 

46 

45 

44 

46 

49 

48 

48 

46 

46 

50 

52 

44 

46 

47 

49 

52 

46 

53 

48.  5 

.OS  BANCS 

MAX 

60 

60 

59 

62 

47 

48 

52 

56 

55 

54 

52 

52 

63 

50 

49 

55 

54 

53 

59 

67 

66 

63 

52 

45 

45 

45 

44 

44 

41 

41 

40 

52  .0 

Mi  N 

51 

50 

47 

35 

44 

3 

27 

28 

9 

27 

32 

29 

37 

35 

45 

44 

15 

31 

41 

39 

4  1 

40 

40 

38 

)6 

35 

36.5 

.OS  GATOS 

MAX 

55 

57 

55 

63 

60 

60 

66 

62 

58 

55 

55 

55 

47 

50 

SO 

60 

64 

52 

62 

68 

67 

be 

67 

61 

61 

62 

57 

SO 

54 

51 

48 

68.0 

MlN 

5 

*3 

39 

31 

40 

36 

36 

32 

31 

31 

27 

2  8 

3  D 

34 

32 

31 

34 

45 

4 

4 

36 

36 

32 

37 

30 

30 

31 

9 

28 

34.9 

f 

.UCERNE  VALLEY   1  SSW 

60 

62 

53 

59 

61 

61 

51 

57 

51 

54 

48 

43 

49 

46 

44 

52 

58 

i« 

59 

60 

66 

6. 

64 

66 

67 

66 

65 

59 

61 

66 

59 

57.8 

MlN 

32 

43 

34 

34 

30 

32 

32 

28 

29 

35 

27 

21 

33 

33 

28 

26 

30 

30 

3  3 

29 

31 

28 

27 

40 

26 

27 

23 

23 

33 

30.1 

1 

LtAO£RA 

61 

63 

59 

61 

60 

50 

30 

52 

51 

51 

52 

41 

52 

47 

49 

46 

43 

50 

53 

63 

65 

66 

61 

60 

47 

45 

44 

43 

41 

40 

52.1 

MiN 

50 

50 

*2 

36 

39 

* 

*3 

41 

30 

26 

29 

27 

32 

29 

28 

29 

39 

3 

45 

39 

39 

8 

36 

32 

36.5 

i 

,IAN0E  V  1 LLE   I  slano 

MAX 

57 

55 

56 

59 

55 

54 

54 

53 

50 

47 

47 

47 

48 

51 

48 

53 

51 

50 

58 

62 

58 

61 

58 

53 

55 

53 

47 

45 

42 

41 

40 

51.9 

MlN 

47 

8 

41 

32 

4 

29 

33 

30 

30 

35 

3 

28 

36 

48 

39 

?^ 

39 

39 

38 

34 

36.8 

IAHZANITA  LAKE 

MAX 

37 

35 

35 

38 

43 

44 

39 

46 

32 

30 

23 

39 

38 

30 

33 

30 

38 

32 

32 

42 

43 

42 

65 

56 

47 

40 

49 

SO 

56 

56 

57 

.  40.  5 

MlN 

28 

16 

19 

20 

18 

22 

4 

13 

16 

15 

15 

23 

25 

3  0 

3  1 

3  6 

2  8 

3  - 

26 

18 

19 

23 

24 

3  - 

28 

20.5 

1 AR I COP A 

MAX 

60 

67 

56 

57 

58 

48 

53 

53 

51 

52 

54 

50 

.9 

50 

SO 

52 

55 

56 

62 

66 

60 

57 

55 

48 

47 

45 

43 

44 

42 

47 

42 

MlN 

45 

50 

47 

49 

46 

39 

37 

35 

29 

27 

31 

26 

3  9 

37 

33 

3  3 

33 

36 

38 

33 

32 

* 

* 

6 

36 

36.5 

] ART  INEZ   FIRE  ST A 

MAX 

61 

59 

55 

55 

54 

54 

57 

52 

55 

S3 

50 

49 

48 

42 

51 

48 

58 

57 

51 

55 

60 

61 

60 

55 

48 

45 

51 

46 

43 

42 

41 

52.1 

i  ft 

MlN 

52 

50 

44 

40 

41 

39 

34 

34 

34 

34 

30 

31 

32 

35 

32 

3  J 

35 

39 

45 

46 

3  0 

36 

36 

41 

40 

41 

37 

39 

38 

31 

36 

38.4 

«>ARYSV  ILLE 

MAX 

56 

57 

58 

60 

60 

55 

63 

52 

59 

51 

49 

48 

51 

44 

49 

48 

52 

50 

55 

55 

63 

61 

60 

61 

47 

46 

45 

45 

44 

41 

45 

MlN 

51 

49 

*5 

37 

32 

33 

32 

29 

33 

32 

34 

29 

32 

38 

41 

*7 

*5 

36 

3  7 

'  ° 

40 

39 

36 

40 

:  7 

6 

37.2 

"  CLOU0 

MAX 

41 

35 

46 

44 

52 

49 

47 

50 

42 

40 

32 

39 

44 

40 

35 

38 

40 

38 

35 

38 

44 

47 

56 

60 

51 

48 

SO 

58 

58 

61 

61 

45.8 

MlN 

32 

30 

25 

24 

2  3 

20 

20 

20 

1 5 

16 

6 

9 

23 

27 

26 

14 

19 

29 

30 

31 

3  9 

22 

21 

23 

16 

17 

25 

24 

26 

22.3 

3  SE 

73 

71 

69 

73 

75 

75 

76 

75 

68 

65 

70 

63 

56 

63 

52 

63 

62 

56 

58 

=  3 

70 

77 

76 

76 

77 

77 

70 

72 

70 

72 

68 

MlN 

*0 

48 

41 

45 

39 

39 

41 

32 

33 

3  9 

45 

29 

32 

41 

45 

47 

39 

39 

39 

-•  ' 

36 

40 

36 

36 

6 

37 

39 

38.6 

: RCED  FIRE  STA  2 

61 

60 

59 

60 

57 

50 

49 

52 

48 

48 

48 

51 

50 

49 

48 

47 

54 

52 

62 

65 

64 

61 

58 

SO 

45 

44 

44 

43 

-3 

42 

4C 

51.7 

L_ 

-YERS  4  Sw 

MIN 

52 

49 

44 

36 

38 

** 

39 

31 

Id 

29 

30 

2  ? 

32 

29 

3  ^ 

40 

42 

41 

40 

43 

36 

4 

40 

40 

40 

' 

36 

37.6 

AO 

41 

45 

37 

47 

42 

46 

39 

33 

24 

35 

39 

35 

39 

38 

40 

36 

34 

45 

48 

48 

50 

49 

55 

49 

44 

52 

48 

-3 

48 

45 

MIN 

27 

26 

27 

12 

1  5 

14 

3 

9 

1 

9 

-  6 

1 1 

10 

21 

11 

15 

26 

21 

30 

32 

-  ■* 

1 9 

1  3 

15 

19 

13 

1 

13 

14 

4 

19 

15.9 

DOlEhATER 

MAX 

62 

58 

53 

55 

53 

47 

52 

51 

49 

i* 

47 

45 

45 

47 

49 

52 

55 

54 

60 

63 

57 

57 

57 

52 

46 

40 

41 

42 

1  , 

MIN 

** 

*7 

42 

42 

37 

42 

38 

39 

32 

2 

29 

9 

37 

32 

31 

* 

37 

37 

39 

43 

35 

36 

36.1 

LL  CREEK  2 

MAX 

60 

56 

53 

58 

68 

67 

64 

60 

50 

47 

46 

46 

50 

49 

51 

51 

52 

50 

58 

67 

66 

3  = 

70 

3  3 

68 

66 

3^ 

6B 

70 

6S 

67 

MIN 

60 

46 

42 

38 

46 

49 

37 

36 

40 

33 

34 

33 

36 

34 

39 

38 

39 

37 

46 

50 

50 

42.5 

NEPAL 

MAX 

38 

34 

35 

41 

45 

47 

48 

49 

38 

37 

32 

34 

43 

34 

34 

32 

43 

37 

36 

42 

43 

43 

52 

55 

50 

42 

50 

54 

53 

54 

58 

MIN 

31 

31 

30 

24 

21 

22 

18 

1  8 

10 

11 

6 

15 

1 5 

18 

12 

1 3 

18 

26 

29 

34 

32 

4 

25 

22 

24 

14 

1 

22 

21.3 

"Chell  caverns 

MAX 

5A 

50 

50 

56 

62 

62 

56 

49 

42 

47 

41 

39 

43 

37 

42 

44 

47 

39 

52 

SS 

59 

62 

63 

62 

58 

60 

0. 

58 

33 

63 

60 

MIN 

41 

41 

37 

39 

44 

44 

40 

34 

28 

29 

24 

23 

29 

28 

28 

31 

32 

32 

34 

38 

42 

45 

46 

37.3 

oesto 

MAX 

62 

62 

58 

61 

47 

53 

51 

52 

52 

53 

49 

SO 

43 

53 

48 

53 

52 

50 

62 

66 

61 

60 

51 

47 

45 

46 

44 

43 

41 

3S 

39 

MIN 

51 

45 

41 

35 

35 

39 

34 

30 

29 

31 

29 

30 

.3 

30 

30 

28 

38 

36 

45 

45 

4 

4 

36 

40 

0 

36.3 

NO  L  AK.F 
NO  LAKE 

MAX 

A5 

62 

39 

37 

32 

33 

34 

38 

32 

30 

29 

37 

31 

32 

33 

33 

48 

46 

45 

33 

53 

41 

43 

45 

46 

43 

44 

42 

43 

41 

39 

MIN 

30 

29 

18 

21 

21 

22 

18 

19 

13 

14 

10 

16 

id 

18 

19 

17 

29 

31 

29 

.3  7 

34 

27 

24 

4 

24 

23 

22 

1 

22.2 

HTEREY 

MAX 

59 

58 

61 

59 

60 

62 

65 

63 

58 

51 

57 

57 

52 

54 

52 

58 

59 

56 

60 

69 

3  « 

68 

75 

72 

63 

61 

65 

59 

65 

67 

54 

MlN 

52 

47 

44 

62 

43 

41 

43 

42 

39 

42 

35 

40 

38 

41 

39 

37 

44 

42 

44 

49 

42 

39 

43 

43 

40 

4U7 

IT ICELLO  DAM 

MAX 

56 

55 

52 

60 

63 

60 

66 

57 

61 

52 

48 

48 

51 

42 

54 

48 

59 

54 

48 

56 

61 

6  3 

65 

3. 

60 

53 

54 

52 

47 

47 

MIN 

68 

48 

45 

61 

41 

42 

37 

36 

34 

30 

30 

30 

31 

35 

32 

3  3 

37 

38 

42 

46 

3 

37 

3  7 

' 

* 

36 

37.5 

- 

WtO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

58 

57 

62 

63 

65 

58 

69 

63 

60 

57 

55 

55 

52 

56 

55 

59 

57 

66 

61 

72 

68 

69 

70 

67 

63 

66 

72 

64 

63 

57 

56 

MIN 

53 

51 

48 

47 

48 

47 

45 

42 

33 

36 

38 

36 

36 

45 

43 

41 

40 

45 

43 

49 

49 

54 

46 

4 

43 

43 

46 

51 

40 

43.8 

JitlMN  PASS 

MAX 

51 

49 

46 

51 

55 

52 

47 

46 

39 

35 

35 

33 

43 

30 

32 

44 

42 

42 

51 

55 

59 

52 

57 

53 

56 

57 

63 

zl'.l 

,1 

MIN 

35 

38 

33 

32 

31 

31 

27 

25 

25 

18 

12 

12 

i  9 

23 

26 

2.3 

12 

24 

27 

30 

34 

29 

° 

BALDY  NOTCH 

MAX 

33 

35 

32 

34 

45 

45 

49 

50 

35 

28 

30 

40 

35 

30 

32 

30 

42 

45 

45 

SO 

51 

50 

45 

49 

48 

46 

SO 

51 

50 

45 

46 

28 

27 

19 

25 

28 

25 

21 

21 

20 

20 

15 

14 

20 

15 

15 

20 

1 5 

23 

24 

3 . 

34 

34 

2  ? 

33 

25.3 

'  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

50 

51 

47 

54 

59 

56 

53 

57 

55 

51 

46 

46 

*7 

41 

46 

55 

45 

49 

55 

57 

56 

62 

63 

67 

63 

58 

61 

61 

63 

68 

54.6 

MiN 

»5 

42 

40 

41 

43 

40 

40 

41 

31 

32 

31 

31 

33 

33 

35 

37 

38 

36 

39 

-.6 

43 

41 

40 

40 

1  NT  HAMILTON 

MAX 

42 

40 

43 

50 

53 

47 

53 

47 

40 

35 

40 

36 

36 

44 

39 

38 

50 

52 

48 

54 

63 

3- 

55 

57 

59 

60 

60 

60 

57 

49.0 

MiN 

39 

32 

33 

41 

39 

42 

32 

28 

26 

28 

28 

j. 

31 

32 

30 

42 

40 

40 

53 

48 

39 

48 

46 

49 

SO 

50 

52 

38.9 

1  NT  HEBRON  RS 

MAX 

»5 

42 

43 

39 

33 

36 

31 

20 

32 

32 

36 

40 

43 

39 

47 

39 

48 

47 

48 

67 

MIN 

28 

13 

19 

15 

8 

9 

-  3 

1 

0 

20 

17 

13 

29 

23 

24 

21 

13 

12 

10 

11 

'  NT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

39 

38 

46 

54 

42 

41 

50 

37 

36 

30 

35 

35 

41 

34 

36 

41 

39 

35 

39 

44 

45 

43 

47 

49 

44 

36 

47 

52 

48 

48 

53 

42.1 

MlN 

32 

32 

30 

27 

30 

23 

25 

29 

20 

10 

8 

23 

26 

28 

28 

27 

29 

28 

33 

36 

:  3 

26 

28 

:  5 

29 

20 

27 

26 

28 

27 

26 

26.3 

•   *"ILSON  FC  3388 

MAX 

66 

36 

37 

49 

60 

57 

58 

44 

46 

36 

38 

37 

40 

33 

45 

42 

43 

47 

55 

60 

63 

63 

62 

61 

61 

58 

61 

60 

63 

60 

58 

50.8 

MlN 

31 

33 

28 

30 

39 

43 

38 

33 

26 

26 

21 

24 

26 

24 

25 

26 

30 

29 

36 

43 

47 

46 

46 

47 

44 

42 

45 

46 

63 

46 

35.7 

So*  Reisranc*  NoIm  Following  Station  lndoi 

-  407  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

I1AC1M1ENT0  DAM 

MAX 

56 

57 

54 

57 

60 

60 

55 

M I N 

50 

46 

43 

36 

37 

39 

34 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

59 

56 

61 

52 

56 

63 

62 

MIN 

54 

49 

37 

40 

40 

32 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

69 

71 

65 

67 

68 

68 

61 

MIN 

A  A 

48 

41 

43 

A  3 

42 

37 

NEVADA  C  I  TY 

MAX 

46 

•  47 

42 

A  8 

50 

50 

56 

At 

40 

33 

29 

29 

26 

23 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

60 

58 

56 

60 

55 

50 

50 

51 

51 

44 

38 

36 

39 

34 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

63 

62 

63 

63 

59 

56 

49 

54 

53 

a  : 

46 

43 

45 

WMTH   FOflX  RS 

MAX 

48 

46 

52 

55 

56 

59 

43 

32 

31 

30 

29 

28 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

60 

58 

61 

68 

71 

75 

71 

53 

51 

49 

47 

45 

49 

42 

OAUMLE   WOODWARD  DAW 

MAX 

57 

62 

58 

56 

58 

50 

50 

Ad 

45 

39 

36 

35 

36 

36 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

57 

55 

5  5 

52 

55 

59 

58 

52 

48 

42 

43 

43 

42 

41 

OCEANS  IDE    CAMP  PENDLETON 

MAX 

64 

62 

60 

60 

60 

60 

6  1 

49 

47 

50 

50 

44 

44 

46 

OJA1 

MAX 

60 

60 

62 

7  1 

78 

73 

49 

48 

41 

35 

35 

36 

35 

ORANCnE  COVE 

MAX 

61 

63 

57 

59 

53 

47 

48 

46 

AO 

39 

36 

36 

42 

43 

ORICx   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

51 

55 

5  7 

54 

54 

51 

49 

AA 

39 

41 

34 

45 

31 

33 

ORLANO 

MAX 

58 

54 

5  1 

59 

62 

60 

63 

50 

48 

43 

40 

38 

40 

36 

ORLEANS 

MAX 

51 

58 

57 

52 

55 

5  1 

45 

43 

41 

42 

4U 

42 

32 

2a 

OROV ILLE 

MAX 

57 

57 

56 

60 

59 

59 

65 

MIN 

52 

49 

45 

37 

36 

38 

35 

OXNARD 

MAX 

62 

63 

61 

66 

68 

75 

73 

52 

48 

43 

41 

45 

40 

56 

PALMDALE 

MAX 

60 

54 

56 

57 

59 

56 

56 

43 

44 

39 

34 

34 

33 

34 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

59 

54 

56 

56 

60 

57 

54 

41 

43 

36 

30 

29 

29 

29 

PALM  SPRINGS 

MAX 

70 

66 

69 

72 

73 

75 

73 

43 

53 

41 

47 

43 

44 

50 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

MAX 

65 

56 

54 

52 

51 

55 

62 

MIN 

54 

50 

41 

37 

41 

33 

PALOMAR  MTN  08SY 

MAX 

43 

50 

42 

51 

62 

61 

60 

30 

36 

32 

30 

38 

4U 

36 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

5  7 

54 

53 

57 

47 

45 

49 

52 

48 

46 

43 

33 

38 

PARAD I SE 

MAX 

49 

50 

45 

55 

58 

58 

64 

AA 

AA 

38 

37 

34 

35 

29 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

70 

72 

74 

66 

68 

68 

67 

50 

53 

46 

46 

44 

45 

PASADENA 

MAX 

63 

59 

60 

67 

73 

76 

73 

52 

53 

46 

40 

41 

43 

42 

PASO  FfOBLES 

MAX 

57 

54 

57 

6  I 

63 

56 

00 

4  9 

48 

44 

3a 

39 

40 

3L 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

be 

53 

56 

5  a 

60 

52 

56 

49 

46 

40 

34 

38 

37 

30 

PERR I S 

MAX 

67 

PE  TALUMA   FIRE    ST  A  2 

MAX 

5  8 

55 

55 

56 

58 

60 

62 

52 

50 

45 

49 

39 

37 

3  1 

PINNACLES  NM 

MAX 

54 

53 

57 

6C 

66 

62 

6  5 

47 

45 

42 

41 

33 

36 

31 

PISMO  BEACH 

MAX 

58 

57 

61 

64 

69 

66 

56 

M I  N 

53 

50 

53 

AH 

44 

41 

40 

PLACERV I LLE 

MAX 

51 

53 

49 

51 

53 

53 

A  9 

MIN 

44 

43 

33 

32 

31 

30 

26 

PLACERVILLE    I FG 

MAX 

48 

47 

42 

50 

54 

54 

54 

MIN 

40 

40 

36 

36 

38 

31 

3  6 

POINT  ARENA 

MAX 

59 

58 

58 

55 

56 

54 

60 

MIN 

POINT    ARGUE LLO  WB 

MAX 

60 

63 

59 

6  1 

62 

65 

6A 

Ml  N 

51 

48 

45 

42 

43 

38 

AO 

PT  P I EDRAS  BLANCAS 

MAX 

5  0 

61 

60 

61 

66 

64 

6*0 

MIN 

A  9 

47 

46 

A  6 

48 

49 

47 

POMONA 

MAX 

65 

59 

62 

63 

72 

75 

10 

MIN 

51 

51 

46 

37 

36 

38 

37 

Day  Of  Month 


60  57 
34  32 


62  57 
30  38 


57  55 
32  42 


53  51 
31  33 


59  38 
25  26 


66  58 
43  44 


50  49 
28  25 


59  53 
37  37 


60  57 
45  45 


62  62 
32  32 


52  46 
34  31 


54  49 
32  26 


5  3  46 
30  25 


52  61 
30  28 


61  60 
38  40 


57  53 
32  28 


58  54 
26  25 


66  63 
36  45 


56  38 
32  29 


49  47 
36  34 


52  56 
31  27 


62  61 
38  39 


65  59 
38  41 


57  55 
28  27 


62  57 
30  31 


61  56 
33  28 


48  47 

26  25 


55  47 
36  27 


59  54 

37  32 


59  55 
39  36 


58  57 
45  41 


53  55  52 
30     29  31 


63      47  49 


40      36  38 


50  48  45 
29     32  31 


58  60  58 
46      45  44 


26      22  24 


50  49  45 
27     22  22 


53  50  52 
36      34  36 


57  59  57 
45      47  44 


60     60  56 

32     30  32 


32     27  32 


54      50  48 

29     29  32 


50  45  52 
33     21  35 


59     60  59 


50  45  42 
41      28  24 


51      43  40 

32     25  23 


65  61  55 
43     44  35 


35     27  29 


35  32  35 
26     24  22 


48      45  4b 

31     32  30 


26     26  28 


56  6  3  51 
46      42  33 


57      59  56 


26     25  27 


54  50  51 
28      29  30 


52  53  60 
41     36  33 


56  52  53 
31     26  33 


52  53  54 
32     25  27 


55  55  53 
36      39  36 


26      21  22 


43  37  42 
27     22  27 


35  30  31 

53  53  54 

38  36  36 

56  55  55 

36  41  41 

55  58  54 

42  39  34 


14     15    16     17  18 


53  47  50 
29      33  31 


32      38  32 


54  47  47 
32      39  39 


41  39  45 
24     26  25 


42  50  47 
30     32  30 


26      28  26 


60      54  62 


50  43  52 
27     27  26 


35     39  36 


60  52  60 
29     40  31 


49  46  52 
27     32  28 


45     43  48 

30     33  39 


33  33  29 

60  52  60 

38  46  40 

47  45  48 
24  35  34 

48  41  49 
21  34  33 


61      55  61 


50  46  55 
31     36     3  3 


41  37  36 
20     28  27 


42     45  47 

32     35  35 


27  26  29 

49  56  51 

36  43  43 

61  54  63 

37  45  37 

52  53  50 

26  41  27 

46  51  47 

28  36  29 

61  55  57 

29  41  39 

47  56  50 
31  32  30 

47  51  50 

28  40  29 

52  56  56 


26     30  27 


31     32  34 


52  48  54 
36     39  37 


53  54  54 
36      45  42 


56      56  57 


60  50  61 
30     44  34 


47  55  55 
35     36  38 


56  57  54 
30      45  35 


55  60  55 
38     36  43 


43  46  40 
23     23  34 


51  53  52 
31     38  35 


60  60 
46  49 


58  59 
49  45 


46      50  52 


54  56  52 
34      43  40 


47      44  44 


31     34  38 


50      48  54 

29     32  33 


50  51  47 
37     40  41 


48  52  48 
33     38  35 


41     39  39 


48      51  50 


60  61  60 
39      41  43 


31  36  41 

53  56  58 

29  35  38 

65  55  58 

46  39  38 

52  57  63 

36  48  39 

43  43  42 

30  27  30 

50  52 

36  33  41 

46  55  42 

28  30  38 

48  56  58 

42  40  42 

63  58  59 

43  41  46 

58  60  57 
30  32  34 

54  58  54 
28  34  37 

59  55  55 
42  41 

55  58  55 
30  45  35 

58  53  50 

27  33  34 

60  55  58 


25     34  35 


49  40 
34  35 


54  55 
38  41 


55  54  55 
40  43  46 

56  59  60 
44  46  46 

60  59  60 

39  37  46 


55  65  68 
38     42  48 


56  66  65 
36      38  46 


61  65 
38  40 


44  49 
35  43 


60  63  62 
45      39  41 


60      59  54 


51  51  63 
30     35  33 


46     48  44 


60  58 
50  54 


46      47  46 


36      37  37 


54  60  65 
35      35  36 


56  56 
46  49 


45  50  57 
41      45  45 


46  55  53 
39     45  40 


50  57  62 
47     47  45 


40     43  41 


55  58  68 
33     33  42 


55  58  65 
30     28  34 


63  68  72 
40     39  40 


53  65  65 
42     51  53 


43  50 
37  42 


58  60 
42  42 


66  74 
43  45 


66  67  68 
35      44  49 


64  66 
37  40 


67      74  72 


54  61 
45  51 


66  69  65 
40     40  41 


66  65 
40  45 


44  53  59 
35     43  41 


46  51  56 
36      44  43 


53      54  55 


58  65  66 
43     44  50 


55  61 
48  48 


65  72  64 
42      39  38 


65  70 
34  34 


64  58 

35  36 


69  68 
50  43 


52  55 
30  30 


53  48 
32  41 


61  63 
46  40 


59  68 

34  36 


79  77 
44  46 


59  58 
43  39 


55  62 
41  41 


36      37  37 


7  3 

33 

35 

31 

31 

32 

28 

33 

35.5 

58 

50 

5  5 

52 

54 

50 

36 

38 

34 

37 

37 

36 

3A 

37ll 

66 

67 

66 

63 

65 

66 

66 

61  •  7 

38 

38 

37 

39 

39 

39 

51 

39.6 

55 

50 

30 

54 

53 

54 

55 

47.6 

30 

27 

28 

28 

28 

26 

26 

28.0 

45 

45 

45 

43 

43 

40 

AO 

50  9 

39 

40 

37 

40 

38 

35 

35 

36.8 

59 

55 

57 

62 

62 

62 

62 

60  2 

41 

46 

36 

40 

40 

37 

42 

44.6 

64 

60 

01 

59 

52.8 

30 

29 

28 

30 

23 

29.4 

71 

67 

73 

70 

74 

69 

71 

65.9 

44 

43 

48 

43 

44 

47 

57 

46.6 

48 

44 

AA 

44 

42 

41 

39 

50.7 

36 

37 

37 

37 

35 

35 

33 

33.9 

48 

54 

53 

49 

53 

52 

50 

54.4 

40 

39 

37 

37 

37 

37 

35 

40.3 

56 

57 

58 

60 

63 

61 

60 

58.9 

37 

40 

38 

37 

46 

43 

43 

44.1 

73 

69 

la 

67 

74 

76 

67 

67.4 

35 

32 

33 

36 

31 

38 

40 

35.6 

46 

44 

45 

43 

41 

41 

40 

50.6 

39 

36 

3  8 

36 

36 

34 

33 

35.6 

50 

50 

57 

55 

54 

52 

45 

51.5 

42 

30 

40 

39 

37 

36 

31 

36.9 

60 

44 

3  A 

50 

43 

43 

52  8 

39 

31 

31 

37 

39 

38 

36 

37.0 

53 

50 

50 

52 

53 

50.4 

34 

35 

36 

36 

37 

35 

32 

35.8 

52 

45 

44 

44 

43 

41 

40 

52.6 

38 

35 

38 

40 

38 

37 

35 

37.3 

63 

62 

62 

64 

72 

66 

73 

64.8 

43 

45 

37 

39 

47 

38 

43 

42.6 

70 

64 

61 

57 

58 

61 

57 

56.5 

33 

38 

31 

31 

29 

30 

32 

33.8 

66 

62 

61 

53 

56 

63 

54 

55.7 

25 

32 

24 

25 

24 

23 

30 

29.5 

74 

71 

74 

67 

70 

74 

73 

68.0 

38 

41 

35 

38 

35 

34 

42 

41.6 

55 

48 

54 

52 

50 

50 

48 

55.4 

41 

42 

34 

32 

35 

37 

34 

38.3 

62 

59 

63 

6 1 

63 

64 

6  0 

51.8 

40 

40 

39 

41 

40 

40 

42 

34.3 

44 

41 

39 

38 

38 

46.2 

42 

36 

37 

34 

32 

34 

37.4 

63 

51 

57 

56 

51 

54 

58 

52.3 

37 

33 

31 

30 

29 

25 

28 

33.1 

68 

67 

67 

66 

63 

65 

68 

62.6 

43 

41 

41 

41 

40 

40 

42 

42.6 

72 

67 

75 

69 

76 

77 

72 

67.1 

43 

39 

39 

42 

43 

43 

49 

42.7 

68 

64 

59 

5  9 

64 

68 

56 

59.9 

26 

30 

23 

26 

24 

23 

25 

32.4 

66 

56 

57 

56 

63 

67 

55 

57.4 

29 

33 

26 

29 

25 

26 

29 

33.1 

71 

71 

81 

70 

74 

73 

7C 

65.7 

36 

34 

31 

34 

31 

31 

43 

50 

51 

51 

46 

45 

47 

4A 

54.7 

40 

41 

33 

35 

39 

38 

35 

37.7 

i  70 

66 

66 

64 

72 

70 

59 

60.9 

>  32 

33 

26 

32 

32 

31 

33 

34.1 

)  72 

70 

65 

64 

60 

59 

54 

61.5 

)  50 

43 

45 

44 

41 

39 

36 

43.0 

)  60 

56 

41 

46 

48 

53 

54 

49.6 

•  32 

29 

29 

29 

28 

28 

30 

30.9 

!  64 

59 

57 

57 

58 

60 

63 

51.1 

(  41 

40 

39 

39 

42 

42 

44 

36.4 

1  56 

55 

56 

57 

51 

49 

6C 

54.8 

>  43 

32 

34 

39 

46 

44 

4C 

38.6 

!  62 

60 

63 

69 

64 

61 

54 

60.1 

i  41 

43 

40 

41 

39 

36 

31 

41.4 

>  64 

59 

62 

62 

59 

56 

it 

59.5 

f  47 

43 

49 

47 

43 

46 

4* 

45.7 

i  70 

69 

75 

70 

74 

74 

71 

65.8 

)  36 

34 

33 

35 

35 

34 

41 

38.5 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

64 

59 

58 

59 

58 

57 

58 

54 

60 

55 

51 

55 

49 

45 

52 

51 

55 

58 

52 

59 

66 

55 

60 

60 

5  1 

48 

51 

45 

42 

45 

41 

54.0 

MIN 

52 

50 

43 

34 

35 

36 

35 

33 

31 

29 

28 

30 

29 

30 

30 

28 

29 

35 

40 

40 

47 

34 

35 

35 

44 

39 

30 

34 

37 

38 

34 

35.6 

>0RTERVI  LLE 

MAX 

63 

67 

62 

60 

55 

55 

49 

55 

49 

51 

52 

43 

48 

50 

5  2 

46 

53 

55 

52 

62 

64 

58 

58 

49 

47 

45 

46 

44 

42 

41 

44 

52.2 

MIN 

48 

49 

46 

45 

39 

39 

45 

40 

32 

30 

33 

29 

29 

30 

30 

31 

35 

37 

33 

39 

39 

41 

35 

39 

41 

40 

40 

38 

37 

36 

36 

37.5 

'ORT  OL  A 

MAX 

43 

40 

42 

40 

42 

42 

42 

38 

3  6 

35 

28 

34 

34 

35 

3  4 

38 

38 

36 

49 

49 

49 

4  7 

48 

58 

52 

48 

56 

48 

52 

52 

50 

43.1 

MIN 

33 

32 

29 

15 

13 

12 

11 

12 

4 

14 

21 

12 

11 

9 

2  1 

20 

30 

28 

31 

33 

32 

20 

20 

13 

22 

16 

23 

16 

12 

15 

23 

19.6 

54 

52 

60 

61 

57 

65 

54 

51 

53 

51 

50 

50 

52 

55 

60 

62 

66 

62 

65 

66 

65 

63 

57.9 

MIN 

47 

40 

41 

30 

26 

29 

25 

26 

32 

32 

28 

2  7 

41 

43 

40 

29 

31 

29 

30 

29 

26 

26 

32.1 

'RIEST  VALLEY 

50 

48 

46 

55 

58 

48 

64 

54 

51 

48 

46 

45 

46 

45 

45 

52 

53 

50 

62 

65 

60 

5  9 

69 

72 

65 

55 

57 

5; 

65 

66 

59 

55.3 

MIN 

45 

38 

33 

28 

30 

33 

29 

28 

2  5 

25 

24 

22 

23 

32 

24 

22 

22 

28 

33 

32 

35 

35 

27 

26 

23 

27 

19 

25 

24 

23 

26 

27.9 

3UINCY  RS 

45 

43 

40 

47 

45 

36 

48 

49 

46 

41 

36 

37 

51 

49 

37 

36 

44 

42 

42 

52 

53 

55 

52 

54 

49 

43 

53 

53 

52 

52 

52 

46.3 

MIN 

33 

33 

33 

29 

28 

27 

18 

20 

15 

18 

8 

11 

19 

20 

27 

27 

34 

30 

34 

37 

36 

22 

20 

19 

23 

25 

24 

19 

17 

16 

17 

23.8 

IAMONa  spaulding 

69 

57 

61 

63 

71 

73 

70 

54 

56 

50 

51 

54 

59 

51 

5  6 

59 

54 

56 

67 

72 

73 

76 

75 

78 

72 

71 

74 

72 

77 

76 

71 

65.2 

MIN 

36 

50 

45 

35 

32 

38 

48 

30 

43 

39 

41 

39 

42 

44 

45 

44 

33 

42 

35 

37 

35 

42 

53 

57 

34 

32 

37 

38 

31 

32 

38 

39.6 

IANDSBURG 

53 

49 

49 

56 

57 

55 

51 

49 

45 

44 

39 

40 

43 

37 

43 

49 

54 

51 

52 

54 

57 

56 

60 

60 

56 

60 

59 

56 

57 

60 

57 

51.9 

MIN 

39 

42 

39 

37 

37 

40 

33 

31 

27 

23 

25 

23 

25 

31 

3  1 

31 

34 

37 

36 

35 

33 

49 

51 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

38 

37 

35.4 

!ED  BLUFF   WB  AP 

53 

53 

60 

62 

63 

63 

50 

58 

52 

48 

47 

53 

46 

46 

47 

57 

47 

45 

47 

58 

61 

66 

63 

61 

45 

52 

53 

47 

42 

41 

4  1 

52.5 

MIN 

49 

46 

44 

40 

37 

46 

36 

35 

33 

30 

30 

32 

34 

35 

33 

32 

41 

40 

44 

46 

43 

39 

35 

35 

38 

33 

38 

38 

38 

35 

35 

37.7 

jcrin  i  «f.  c  ioc    cta  ? 
<  L  UU  IrNu    r  IKt     -j  '  K  £. 

53 

68 

60 

65 

65 

65 

60 

59 

52 

50 

51 

52 

47 

48 

5  0 

57 

50 

45 

4b 

46 

62 

69 

58 

63 

54 

63 

58 

50 

44 

44 

41 

54.7 

MIN 

45 

44 

46 

45 

39 

38 

41 

38 

33 

32 

31 

33 

34 

38 

14 

33 

42 

41 

42 

44 

40 

39 

34 

38 

36 

33 

35 

33 

34 

35 

34 

37.5 

'EDL  ANDS 

MAX 

65 

58 

60 

64 

74 

73 

68 

55 

56 

54 

57 

53 

59 

47 

5  8 

59 

57 

55 

66 

73 

72 

75 

76 

76 

72 

71 

75 

71 

77 

75 

70 

65.2 

MIN 

42 

50 

47 

41 

39 

41 

39 

36 

42 

44 

36 

33 

31 

42 

34 

42 

38 

46 

41 

42 

41 

42 

42 

42 

41 

38 

39 

39 

38 

39 

45 

40.4 

l£ DWOOD  CITY 

MAX 

58 

57 

55 

51 

60 

62 

63 

63 

58 

56 

53 

54 

47 

50 

49 

57 

62 

53 

65 

67 

56 

65 

63 

57 

50 

58 

54 

49 

52 

50 

47 

56.2 

MIN 

53 

48 

45 

38 

45 

39 

35 

35 

34 

39 

30 

34 

32 

37 

33 

35 

45 

38 

48 

46 

53 

37 

37 

38 

39 

42 

35 

33 

36 

35 

33 

38.9 

iicharoson  grove  st  park 

54 

49 

50 

51 

51 

52 

52 

54 

50 

46 

51 

54 

55 

51 

MIN 

46 

45 

42 

40 

40 

34 

32 

32 

30 

29 

26 

26 

33 

34 

40 

37 

37 

40 

41 

46 

43 

39 

34 

34 

33 

32 

33 

37 

41 

33 

34 

36.2 

'  1 CHMOND 

MAX 

62 

60 

59 

57 

56 

60 

58 

55 

63 

57 

52 

53 

49 

48 

53 

50 

55 

56 

53 

58 

59 

61 

63 

64 

55 

52 

54 

52 

47 

51 

50 

55.5 

MIN 

56 

51 

46 

45 

46 

41 

45 

37 

41 

39 

35 

38 

36 

40 

37 

35 

37 

40 

49 

51 

50 

40 

43 

43 

38 

40 

40 

39 

39 

37 

37 

41.6 

I VE R S I DE  FIRE  STA  3 

MAX 

67 

62 

62 

64 

72 

75 

72 

65 

61 

58 

60 

55 

61 

53 

61 

62 

60 

58 

68 

74 

70 

76 

79 

60 

72 

70 

75 

74 

76 

75 

77 

67.5 

MIN 

45 

47 

47 

40 

36 

39 

54 

34 

40 

37 

43 

34 

31 

44 

42 

42 

38 

49 

40 

39 

38 

42 

45 

41 

36 

36 

34 

36 

34 

34 

43 

40.0 

IVERSIOE   CITRUS   EXP  STA 

MAX 

60 

65 

60 

61 

63 

75 

73 

70 

57 

59 

57 

58 

55 

60 

49 

59 

60 

60 

57 

67 

75 

72 

75 

77 

78 

72 

70 

75 

74 

76 

76 

66.0 

MIN 

41 

49 

44 

39 

36 

39 

48 

32 

37 

45 

36 

31 

30 

40 

36 

38 

35 

40 

38 

37 

35 

45 

43 

35 

33 

32 

35 

35 

38 

40 

38.3 

55 

57 

54 

58 

60 

48 

57 

53 

55 

52 

50 

47 

49 

43 

51 

49 

52 

52 

49 

56 

64 

60 

60 

59 

47 

46 

46 

44 

42 

41 

40 

51.5 

MIN 

48 

46 

36 

34 

33 

33 

32 

26 

25 

26 

19 

19 

26 

30 

26 

23 

23 

30 

40 

44 

44 

35 

33 

32 

35 

36 

34 

35 

35 

35 

33 

32.5 

ACR AMENTO  WB  AP 

56 

56 

58 

54 

46 

56 

53 

57 

50 

48 

48 

49 

41 

53 

48 

53 

48 

48 

57 

63 

60 

60 

57 

46 

45 

47 

45 

42 

41 

40 

39 

50.5 

MIN 

51 

44 

42 

37 

40 

39 

36 

33 

30 

32 

30 

32 

32 

34 

3  0 

29 

40 

37 

46 

52 

42 

35 

36 

41 

40 

37 

38 

4  1 

38 

37 

36 

37.6 

57 

55 

58 

58 

51 

61 

54 

58 

50 

47 

50 

49 

42 

51 

50 

54 

49 

48 

57 

63 

59 

62 

59 

47 

46 

50 

45 

44 

42 

41 

40 

51.5 

MIN 

51 

48 

44 

38 

42 

41 

38 

34 

34 

33 

31 

36 

35 

37 

35 

30 

41 

39 

46 

53 

46 

39 

38 

42 

41 

40 

41 

4  1 

38 

37 

36 

39.5 

41NT  HELENA 

A 

56 

53 

61 

55 

59 

70 

65 

65 

56 

53 

52 

55 

45 

56 

48 

55 

56 

56 

51 

59 

64 

63 

65 

51 

46 

44 

57 

52 

44 

55 

48 

55.3 

MIN 

51 

49 

43 

38 

37 

34 

32 

30 

32 

28 

26 

33 

30 

31 

29 

28 

44 

34 

45 

50 

49 

33 

34 

32 

35 

37 

35 

36 

35 

35 

30 

36.0 

pINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

55 

52 

53 

55 

58 

55 

54 

58 

53 

50 

46 

45 

42 

49 

49 

48 

56 

49 

60 

61 

58 

56 

54 

58 

5C 

51 

47 

45 

46 

47 

50 

52.1 

MIN 

51 

46 

43 

44 

32 

35 

33 

29 

30 

30 

23 

25 

33 

30 

26 

26 

35 

31 

52 

43 

31 

31 

32 

35 

35 

28 

30 

30 

31 

30 

34.0 

VLINAS  2  E 

59 

59 

60 

60 

58 

63 

65 

61 

56 

55 

55 

57 

54 

55 

51 

56 

53 

53 

5b 

68 

60 

70 

75 

71 

5: 

63 

64 

59 

69 

71 

58 

60.9 

MIN 

54 

50 

45 

37 

42 

34 

41 

34 

31 

37 

29 

33 

>c 

43 

33 

31 

42 

37 

46 

45 

50 

35 

42 

47 

35 

34 

35 

36 

36 

36 

35 

38.6 

iLJNAS  FAA  AP 

59 

56 

61 

59 

58 

61 

64 

59 

55 

53 

53 

53 

5  0 

54 

50 

56 

54 

54 

69 

67 

65 

67 

74 

72 

64 

62 

61 

59 

67 

67 

52 

59.8 

MIN 

52 

49 

42 

37 

41 

34 

38 

34 

31 

35 

30 

32 

30 

40 

33 

32 

44 

38 

48 

46 

42 

35 

39 

42 

36 

34 

35 

35 

37 

35 

35 

37.8 

iLT   SPR  I  NGS  PH 

44 

44 

49 

56 

58 

64 

59 

56 

51 

38 

43 

45 

44 

47 

45 

52 

49 

42 

49 

58 

56 

62 

63 

64 

50 

58 

63 

62 

63 

62 

64 

53.9 

MIN 

37 

38 

32 

35 

37 

44 

31 

35 

28 

27 

22 

27 

27 

32 

30 

30 

34 

36 

3  3 

41 

37 

40 

39 

41 

41 

39 

42 

41 

38 

37 

34 

35.0 

LYER  RS 

MAX 

48 

46 

55 

51 

55 

53 

45 

53 

47 

40 

48 

46 

42 

59 

47 

44 

46 

54 

51 

48 

5  3 

53 

47 

53 

52 

50 

49.5 

MIN 

40 

40 

38 

37 

35 

29 

29 

28 

22 

24 

28 

32 

32 

37 

37 

39 

40 

40 

35 

32 

37 

30 

30 

35 

35 

28 

33.4 

N  ANTONIO  CN  MOUTH 

MA 

60 

56 

53 

62 

70 

70 

66 

61 

50 

49 

49 

49 

55 

49 

56 

55 

56 

49 

58 

69 

69 

75 

77 

73 

7  3 

69 

71 

71 

71 

73 

70 

62.4 

MIN 

45 

47 

40 

41 

43 

51 

47 

37 

37 

41 

37 

36 

36 

39 

37 

39 

37 

35 

37 

45 

50 

48 

49 

53 

51 

44 

44 

5  4 

50 

52 

52 

43.7 

N  ANTONIO  MISSION 

55 

53 

57 

62 

63 

55 

60 

61 

55 

53 

53 

52 

49 

51 

52 

52 

54 

55 

65 

66 

65 

66 

72 

70 

69 

64 

54 

58 

70 

64 

65 

59.4 

MIN 

48 

44 

40 

32 

29 

31 

33 

27 

26 

26 

25 

26 

26 

28 

28 

28 

33 

31 

32 

36 

39 

33 

30 

32 

3  0 

25 

27 

2b 

25 

26 

25 

30.6 

N  BE  RNA  RD I  NO   CO  HOSP 

66 

59 

61 

6b 

75 

72 

68 

57 

57 

52 

55 

54 

58 

50 

58 

61 

57 

57 

b  i 

72 

73 

74 

76 

77 

;  3 

73 

76 

70 

76 

75 

69 

65.6 

MIN 

41 

51 

46 

41 

34 

38 

4  2 

32 

39 

45 

36 

30 

28 

42 

33 

40 

36 

46 

40 

38 

37 

38 

38 

36 

it 

35 

32 

34 

33 

34 

41 

37.8 

ND8ERG  WB 

MAX 

41 

42 

41 

48 

54 

50 

45 

43 

40 

16 

33 

29 

41 

29 

36 

42 

44 

42 

4C 

51 

50 

50 

52 

55 

60 

54 

52 

5  1 

54 

56 

51 

45.7 

MIN 

36 

35 

33 

33 

40 

38 

31 

30 

27 

0  7 

23 

23 

26 

26 

26 

26 

31 

33 

38 

35 

39 

3  9 

44 

46 

4t 

41 

45 

43 

40 

44 

46 

35.1 

^  01  EGO  WB  AP 

70 

64 

63 

65 

65 

63 

69 

63 

64 

60 

62 

61 

63 

58 

63 

60 

61 

61 

64 

67 

61 

8  8 

66 

68 

61 

61 

65 

75 

73 

68 

67 

64.5 

MIN 

50 

55 

50 

47 

46 

45 

*B 

51 

51 

50 

49 

45 

50 

50 

50 

50 

45 

51 

47 

48 

51 

4  7 

45 

45 

4! 

47 

44 

43 

45 

44 

44 

47.7 

n  FERNANDO 

60 

61 

62 

68 

71 

73 

66 

60 

58 

56 

55 

54 

60 

52 

53 

63 

59 

60 

64 

70 

73 

72 

79 

75 

71 

74 

75 

OB 

74 

78 

71 

65.6 

MIN 

51 

52 

46 

48 

50 

50 

53 

30 

40 

42 

40 

41 

42 

43 

44 

44 

37 

44 

40 

44 

43 

46 

43 

42 

4  9 

36 

51 

34 

54 

52 

57 

45.4 

"  RICHMOND  SUNSET 

59 

57 

59 

55 

59 

58 

58 

57 

55 

54 

53 

52 

55 

54 

55 

55 

56 

53 

57 

56 

61 

6  3 

64 

58 

53 

55 

52 

48 

50 

51 

49 

55.5 

MIN 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

40 

40 

47 

40 

38 

38 

39 

38 

47 

37 

42 

42 

4t 

53 

49 

44 

43 

42 

41 

43 

40 

39 

37 

42.0 

I  FRANCISCO  WB  AP 

59 

55 

55 

53 

55 

57 

58 

59 

53 

14 

48 

50 

46 

50 

47 

54 

56 

52 

60 

60 

58 

60 

59 

54 

48 

51 

50 

9  7 

49 

49 

48 

53.4 

MIN 

52 

48 

44 

41 

45 

42 

42 

38 

39 

38 

34 

37 

36 

40 

36 

37 

47 

41 

49 

52 

45 

39 

40 

40 

43 

41 

40 

38 

39 

39 

34 

41.2 

1  FRANCISCO  FOB 

58 

54 

57 

56 

59 

60 

57 

59 

54 

52 

51 

50 

4  1 

53 

48 

57 

54 

50 

5  9 

59 

6  1 

6  3 

62 

54 

4  9 

52 

50 

48 

48 

49 

45 

54.0 

MIN 

52 

50 

50 

48 

48 

47 

48 

45 

47 

45 

43 

43 

43 

43 

44 

48 

46 

50 

55 

51 

48 

50 

46 

44 

43 

43 

41 

41 

40 

40 

46.0 

1  GABRIEL  FIRE  DEPT 

65 

65 

62 

68 

74 

77 

73 

70 

61 

58 

61 

57 

6  2 

55 

64 

66 

61 

62 

67 

75 

68 

5L 

84  80 

78 

66 

74 

7- 

77 

77 

71 

68.7 

MIN 

52 

53 

45 

39 

38 

40 

39 

37 

38 

42 

37 

37 

35 

45 

37 

41 

39 

45 

42 

42 

40 

1! 

42 

42 

3  8 

42 

37 

3  8 

37 

38 

44 

40.6 

GREGOR 10  3  SE 

57 

57 

57 

60 

60 

59 

62 

62 

57 

53 

53 

56 

5  1 

52 

50 

56 

59 

54 

b  i 

66 

62 

65 

72 

72 

59 

62 

63 

5  5 

65 

68 

55 

59.7 

MIN 

53 

47 

36 

36 

43 

39 

39 

34 

32 

35 

31 

32 

30 

35 

34 

34 

41 

36 

48 

46 

45 

40 

39 

40 

36 

41 

33 

38 

34 

35 

35 

38.0 

JACINTO 

MAX 

67 

58 

60 

64 

73 

72 

70 

54 

57 

54 

56 

55 

58 

50 

61 

74 

56 

58 

6  5 

75 

75 

80 

80 

64 

75 

75 

76 

68 

75 

76 

75 

67.1 

36 

49 

46 

33 

32 

32 

33 

31 

43 

41 

37 

29 

29 

41 

32 

41 

32 

45 

38 

35 

35 

33 

35 

36 

34 

32 

29 

32 

30 

30 

36 

35.4 

JOSE 

MAX 

58 

55 

57 

58 

58 

63 

6  0 

61 

51 

54 

54 

54 

48 

51 

51 

60 

57 

52 

65 

67 

60 

64 

64 

59 

5; 

56 

54 

53 

50 

51 

47 

56.3 

MIN 

54 

48 

44 

42 

47 

43 

3  9 

37 

42 

38 

36 

38 

3  7 

41 

38 

36 

47 

40 

5C 

50 

52 

41 

39 

40 

41 

42 

36 

35 

37 

38 

35 

41.4 

LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

57 

59 

56 

61 

62 

65 

5  9 

71 

61 

58 

56 

54 

57 

54 

56 

50 

59 

59 

60 

65 

73 

65 

67 

75 

77 

72 

66 

68 

70 

71 

67 

62.9 

MIN 

5u 

50 

45 

47 

50 

49 

48 

43 

39 

35 

37 

38 

36 

37 

42 

42 

40 

44 

44  44 

50 

54 

50 

44 

42 

42 

53 

53 

40 

38 

37 

44.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  ]Jlclox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Continued 


SAN  PEDRO 


SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOT  IA 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS  1  E 


SQUAW   VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  2 

STOCKTON   FAA  AP 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANV1LLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

T  E JON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 

THREE   RIV  EDISON   PH  2 

TIGER  CREEK  PH 


TRACY  CARBONA 
TRACY   PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM   VISTA  POINT 


Day  Of  Month 


60  56  56 
54     49  48 


53  58  61 
40     47  42 


62  62  56 
38     39  39 


52  54 
37  40 


52  52  49 
37     43  36 


38      48  45 


21     22     23     24     25     26    27     28    29     30  31 


64  60 
52  51 


65  63  63 
50      41  42 


53  56  56 
43     41  43 


54  54  53  51 
36     39     39  36 


See  Releren.ce  Notes  Following  Station  index 

-   410  - 


MAX 

60 

60 

59 

60 

62 

61 

67 

63 

55 

56 

58 

57 

57 

55 

60 

58 

58 

56 

59 

59 

5  5 

63 

7  1 

68 

6  3 

56 

60 

62 

65 

64 

65 

60.5 

MIN 

53 

5  7 

48 

4  3 

46 

4  7 

4  1 

45 

51 

47 

47 

50 

48 

45 

49 

48 

47 

46 

43 

52 

46 

46 

47*9 

MAX 

62 

59 

65 

56 

5  8 

3  7 

59 

65 

58 

48 

52 

5  i 

51 

51 

35 

48 

56 

55 

55 

57 

6  0 

62 

62 

6  3 

62 

52 

54 

5  3 

45 

47 

50 

55,7 

MIN 

54 

36 

3  5 

33 

37 

36 

36 

35 

37 

36 

4  1 

47 

53 

53 

41 

41 

40 

41 

43 

37 

38 

38 

38 

37 

40.5 

MAX 

68 

69 

63 

68 

70 

6  1 

68 

63 

6  4 

61 

64 

60 

62 

55 

36 

64 

63 

6  1 

66 

65 

56 

69 

62 

61 

67 

67 

74 

72 

68 

65.3 

4  3 

45 

42 

4  1 

38 

4  7 

5  9 

46 

43 

48 

42 

55 

46 

46 

45 

41 

43 

44 

39 

39 

36 

37 

45 

43.6 

MAX 

60 

o3 

64 

70 

71 

74 

71 

63 

62 

62 

60 

0  4 

60 

59 

6U 

64 

63 

63 

65 

70 

60 

7o 

64 

63 

6  2 

66 

71 

72 

6  6 

65.5 

4  ] 

41 

42 

42 

37 

38 

42 

38 

38 

47 

40 

40 

42 

42 

43 

44 

44 

42 

43 

44 

43 

48 

41 

40 

39 

39 

45 

42.3 

MAX 

60 

61 

03 

65 

66 

68 

67 

60 

60 

61 

58 

56 

58 

58 

64 

62 

67 

61 

61 

66 

60 

66 

71 

70 

58 

58 

58 

65 

68 

62 

62 

62.6 

5  6 

5  9 

35 

4  5 

56 

36 

36 

38 

35 

46 

37 

35 

37 

40 

40 

41 

39 

40 

39 

3  7 

39 

42 

37 

38 

34 

33 

39 

39.2 

MAX 

58 

55 

56 

56 

58 

5  3 

60 

61 

51 

6  3 

54 

50 

3  0 

68 

67 

65 

62 

64 

63 

62 

55 

5  2 

50 

51 

45 

56.7 

4  B 

4  2 

38 

47 

42 

36 

34 

31 

34 

33 

39 

55 

3  4 

49 

46 

5  5 

39 

37 

37 

40 

36 

34 

33 

35 

37 

33 

39.0 

MAX 

57 

58 

60 

58 

5  5 

62 

61 

59 

36 

56 

54 

3  5 

5  2 

54 

62 

6  1 

62 

6 1 

73 

60 

58 

56 

59.0 

48 

4;. 

42 

47 

39 

35 

33 

33 

3  3 

35 

34 

34 

31 

39 

33 

32 

38 

36 

36 

45 

47 

35 

36 

37 

35 

34 

30 

34 

32 

32 

33 

36.5 

MAX 

61 

5  9 

60 

65 

70 

6  6 

68 

61 

56 

54 

54 

54 

58 

6  8 

6  1 

72 

7  1 

52 

47 

4  3 

39 

40 

36 

36 

35 

33 

37 

36 

33 

34 

45 

35 

35 

37 

4  2 

42 

41 

46 

40 

41 

41 

38 

3  9 

37 

38 

35 

33 

35 

38.6 

MAX 

63 

61 

5  9 

65 

63 

6  3 

74 

62 

6^ 

57 

62 

ou 

59 

55 

65 

6 1 

62 

M  I  N 

54 

55 

4  9 

49 

53 

4  i 

49 

46 

50 

49 

46 

44 

48 

48 

50 

48 

51 

47 

54 

3  i 

36 

51 

4  5 

48 

48 

49 

49 

46 

45 

48 

48.5 

MAX 

63 

62 

70 

75 

73 

72 

3  / 

60 

60 

60 

56 

59 

54 

62 

61 

M I N 

5 1 

45 

39 

4  5 

4  4 

57 

37 

39 

36 

34 

41 

38 

38 

42 

36 

40 

43 

40 

40 

4U 

38 

58 

6  0 

45 

39 

36 

43 

46 

42 

53 

42.8 

MAX 

60 

57 

56 

54 

6  2 

64 

54 

64 

64 

55 

60 

54 

55 

3  7 

56 

58 

66 

5  0 

MIN 

50 

46 

4  3 

35 

34 

3  3 

29 

29 

£  i 

28 

25 

25 

32 

3. 

30 

27 

27 

)5 

40 

46 

4  1 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

37 

37 

36 

34 

34.6 

MAX 

57 

51 

50 

56 

58 

3  i 

55 

52 

6  i 

48 

48 

44 

5  1 

47 

47 

49 

50 

5  1 

5  5 

58 

6  5 

54 

55 

58 

51 

62 

58 

55 

3  5 

53.2 

MIN 

47 

44 

45 

41 

43 

3  6 

33 

35 

32 

35 

28 

29 

35 

38 

42 

42 

42 

4  2 

45 

53 

4  3 

38 

35 

33 

39 

33 

5  4 

43 

43 

40 

36 

38.9 

MAX 

51 

4  9 

5  5 

55 

61 

6  v 

59 

56 

54 

48 

43 

5  1 

45 

4  5 

47 

52 

45 

43 

45 

56 

5  7 

63 

6  3 

5  1 

56 

57 

59 

50 

52.5 

MIN 

48 

44 

44 

43 

42 

4  I 

46 

42 

36 

34 

32 

35 

35 

35 

37 

37 

36 

40 

38 

42 

43 

43 

45 

41 

41 

40 

36 

32 

33 

30 

29 

38.7 

MAX 

55 

60 

5  6 

58 

58 

65 

66 

56 

52 

3  . 

49 

32 

53 

53 

3  3 

53 

54 

6  7 

59 

57 

57 

59 

56 

56 

51 

46 

55.3 

MIN 

50 

4  6 

46 

47 

46 

47 

55 

42 

38 

44 

45 

45 

46 

47 

6  5 

46 

52 

46 

45 

46 

46 

43 

44 

47 

43 

43 

41 

45.8 

MAX 

38 

38 

35 

48 

54 

3  5 

57 

56 

44 

44 

35 

4  3 

47 

48 

50 

66 

62 

60 

49 

57 

62 

63 

64 

65 

51.7 

MIN 

32 

32 

31 

32 

30 

33 

28 

29 

21 

24 

16 

26 

25 

35 

35 

38 

32 

29 

29 

32 

31 

35 

37 

39 

30.5 

MAX 

45 

45 

43 

45 

48 

52 

45 

42 

3  9 

35 

24 

34 

37 

35 

36 

33 

41 

38 

55 

56 

51 

49 

53 

55 

48 

50 

56 

55 

54 

56 

45.1 

MIN 

31 

31 

27 

14 

13 

17 

14 

15 

10 

11 

-  3 

0 

0 

14 

14 

18 

19 

2  7 

31 

37 

31 

20 

19 

19 

25 

15 

18 

18 

17 

13 

19 

17.9 

MAX 

32 

32 

32 

43 

56 

40 

34 

41 

4  7 

2  5 

19 

29 

35 

31 

28 

34 

30 

33 

38 

38 

39 

45 

52 

37 

42 

45 

46 

51 

MIN 

26 

27 

24 

18 

16 

16 

9 

1  1 

2 

-  3 

2 

10 

12 

7 

7 

12 

2  2 

23 

32 

30 

20 

23 

21 

21 

13 

18 

16 

18 

18 

25 

16.1 

MAX 

58 

5  5 

57 

53 

52 

6  3 

66 

63 

63 

58 

50 

3  3 

48 

30 

56 

52 

52 

57 

54 

59 

6  i 

59 

59 

50 

49 

52 

48 

47 

50 

46 

3s!° 

MIN 

53 

49 

41 

35 

41 

56 

28 

29 

33 

29 

2  5 

31 

28 

28 

28 

26 

33 

33 

46 

52 

44 

31 

32 

34 

38 

40 

34 

37 

39 

38 

35 

MAX 

50 

58 

46 

56 

6  5 

47 

56 

44 

48 

46 

4  6 

44 

52 

48 

50 

48 

47 

59 

65 

66 

6  1 

68 

67 

59 

50 

60 

60 

53.8 

MiN 

47 

44 

34 

35 

3  5 

53 

30 

30 

27 

27 

25 

25 

30 

31 

31 

28 

28 

39 

40 

44 

42 

42 

26 

28 

34 

34 

32 

31 

29 

30 

32 

33.1 

MAX 

36 

37 

3  5 

47 

44 

47 

39 

32 

30 

2  3 

34 

38 

32 

35 

33 

40 

33 

39 

44 

45 

49 

48 

53 

54 

44 

45 

50 

51 

MIN 

32 

3  3 

23 

11 

15 

1  1 

6 

8 

1 

1 

-  2 

9 

11 

15 

9 

10 

27 

27 

25 

36 

32 

18 

18 

IS 

21 

17 

22 

16 

16 

15 

15 

16.6 

MAX 

36 

42 

50 

3  9 

32 

34 

32 

3  3 

34 

35 

47 

48 

MIN 

33 

32 

30 

29 

33 

35 

24 

30 

24 

25 

19 

21 

18 

25 

24 

27 

26 

2  9 

33 

36 

39 

34 

35 

33 

36 

37 

36 

37 

37 

40 

4C 

30.9 

MAX 

60 

60 

4  7 

5  6 

6:3 

48 

50 

47 

42 

52 

52 

51 

50 

6 1 

64 

60 

60 

47 

45 

46 

43 

42 

40 

50.9 

MIN 

54 

45 

43 

36 

38 

38 

34 

32 

30 

31 

30 

31 

31 

32 

32 

28 

38 

37 

47 

49 

42 

35 

35 

43 

40 

39 

39 

40 

38 

37 

35 

37.4 

60 

59 

45 

54 

5 1 

50 

3  5 

48 

52 

52 

50 

3  0 

59 

56 

51 

4  6 

4C 

51.5 

MIN 

52 

51 

40 

36 

37 

40 

38 

34 

30 

32 

26 

32 

31 

55 

31 

29 

32 

38 

43 

49 

44 

34 

36 

37 

40 

40 

38 

39 

38 

37 

35 

37.2 

5  7 

5  1 

62 

5  6 

54 

49 

55 

57 

50 

60 

60 

61 

53  4 

MIN 

51 

51 

37 

44 

32 

32 

41 

33 

27 

39 

34 

45 

46 

40 

35 

32 

4t 

41 

42 

54 

40 

38 

37 

3: 

38.7 

53 

51 

60 

54 

45 

46 

50 

43 

45 

49 

55 

5  2 

58 

60 

6  5 

62 

60 

MIN 

44 

45 

43 

36 

35 

30 

31 

31 

28 

23 

22 

31 

31 

34 

30 

29 

40 

33 

42 

44 

39 

32 

33 

30 

38 

29 

34 

30 

32 

30 

3( 

33.5 

MAX 

42 

41 

46 

56 

57 

5  7 

57 

59 

60 

39 

40 

40 

41 

40 

41 

4  9 

38 

35 

42 

46 

50 

61 

64 

61 

58 

55 

60 

63 

51.0 

MIN 

35 

30 

32 

30 

29 

28 

28 

29 

23 

22 

16 

24 

25 

25 

29 

25 

29 

29 

33 

35 

36 

33 

34 

35 

34 

28 

34 

33 

35 

37 

3< 

30.1 

60 

5  6 

3  9 

68 

1  i 

7  7 

73 

6  C 

59 

55 

59 

54 

60 

49 

63 

63 

60 

60 

66 

74 

73 

80 

8  1 

79 

72 

70 

75 

70 

7] 

MIN 

48 

48 

48 

37 

45 

47 

45 

39 

35 

43 

37 

38 

36 

41 

44 

37 

39 

4  3 

38 

41 

43 

48 

44 

47 

39 

42 

48 

42 

48 

47 

42.5 

MAX 

46 

43 

44 

48 

46 

40 

40 

36 

31 

27 

28 

33 

30 

30 

30 

43 

36 

52 

57 

47 

43 

44 

52 

43 

4c 

46 

49 

46 

41 .6 

MIN 

35 

35 

5„ 

22 

23 

19 

16 

19 

12 

21 

3 

10 

16 

16 

18 

7 

20 

30 

36 

40 

25 

20 

20 

21 

29 

18 

19 

20 

19 

17 

11 

21.1 

MAX 

37 

38 

36 

40 

41 

42 

40 

42 

42 

31 

24 

31 

39 

33 

36 

30 

35 

36 

35 

43 

45 

45 

42 

43 

44 

42 

40 

45 

41 

42 

45 

38.9 

MIN 

30 

30 

22 

22 

22 

20 

14 

17 

9 

12 

5 

6 

18 

5  0 

17 

15 

25 

2  4 

26 

31 

3  ] 

22 

2  3 

23 

23 

22 

23 

21 

20 

20 

2S 

20.7 

MAX 

54 

52 

45 

55 

5  3 

6  7 

.  56 

42 

38 

36 

38 

39 

47 

35 

40 

47 

40 

40 

55 

59 

50 

58 

61 

64 

64 

64 

62 

58 

60 

67 

55 

51.3 

MIN 

30 

40 

3  7 

36 

30 

3u 

35 

27 

21 

26 

24 

23 

23 

31 

22 

25 

26 

34 

30 

30 

39 

29 

45 

26 

26 

30 

25 

29 

27 

31 

35 

29.7 

6  6 

5  0 

5  2 

49 

45 

47 

49 

5G 

47 

52 

63 

65 

58 

57 

55 

58 

43 

40 

44 

44 

38 

54 

43 

51.4 

MIN 

44 

4  6 

4  5 

46 

43 

40 

33 

35 

35 

31 

35 

26 

28 

40 

37 

34 

34 

43 

38 

42 

43 

40 

39 

37 

33 

30 

31 

31 

29 

27 

26 

36.3 

65 

6  7 

64 

53 

67 

57 

60 

68 

72 

74 

78 

83 

SC 

75 

72 

76 

70 

70.3 

MIN 

42 

51 

4. 

45 

38 

36 

37 

29 

45 

45 

34 

28 

39 

44 

45 

42 

38 

36 

38 

38 

36 

38 

40 

36 

35 

35 

34 

35 

32 

33 

3' 

38.2 

50 

50 

50 

52 

50 

51 

49 

54 

52 

62 

65 

65 

62 

65 

64 

61 

50 

51 

49 

■  50 

52 

54 

55.5 

MIN 

45 

47 

40 

37 

37 

46 

40 

37 

34 

40 

30 

30 

29 

37 

36 

34 

37 

34 

37 

38 

35 

39 

35 

35 

32 

38 

39 

37 

35 

32 

3( 

36.5 

49 

52 

52 

56 

49 

50 

52 

47 

40 

42 

46 

42 

48 

46 

48 

44 

44 

54 

58 

55 

53 

52 

53 

60 

56 

56 

51 

52 

52 

54 

50*3 

MIN 

41 

32 

33 

32 

31 

29 

30 

54 

27 

24 

28 

28 

34 

2S 

29 

37 

38 

42 

44 

42 

34 

36 

36 

35 

34 

34 

33 

34 

32 

3i 

33.4 

MAX 

62 

63 

6  6 

65 

65 

71 

68 

61 

59 

68 

62 

56 

61 

60 

59 

63 

66 

56 

71 

7! 

62 

65 

72 

68 

6< 

64.2 

MIN 

48 

53 

46 

48 

5  0 

46 

46 

42 

40 

39 

38 

45 

39 

42 

46 

42 

43 

41 

39 

4« 

45 

31 

39 

39 

4; 

43.4 

MAX 

56 

5  6 

58 

54 

58 

54 

53 

54 

54 

50 

50 

50 

44 

48 

4S 

49 

53 

51 

59 

60 

64 

60 

60 

54 

46 

45 

4! 

40 

40 

38 

31 

51.4 

MIN 

50 

50 

40 

38 

37 

43 

31 

30 

34 

27 

31 

29 

30 

34 

32 

35 

38 

35 

46 

46 

43 

41 

35 

4C 

36 

40 

3; 

38 

30 

37 

3< 

37.0 

MAX 

58 

58 

57 

61 

55 

56 

53 

58 

51 

52 

49 

47 

42 

49 

4! 

54 

53 

51 

61 

65 

6C 

60 

56 

4f 

45 

50 

4; 

42 

41 

40 

4 

51.7 

MIN 

51 

49 

39 

42 

38 

39 

31 

27 

32 

30 

29 

28 

29 

35 

3: 

35 

39 

42 

45 

48 

43 

36 

33 

41 

38 

39 

ss 

39 

37 

35 

3< 

>  37.0 

MAX 

48 

48 

40 

42 

45 

43 

45 

35 

43 

40 

36 

43 

36 

38 

46 

42 

46 

3! 

45 

46 

54 

MIN 

35 

33 

36 

32 

27 

28 

20 

21 

30 

32 

3; 

31 

32 

35 

3! 

30 

29 

2! 

30 

32 

DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  0!  Month 

Average 

1   |  2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRONA 

MAX 

62 

59 

59 

60 

60 

59 

61 

58 

53 

53 

51 

46 

46 

50 

48 

52 

56 

58 

58 

56 

57 

59 

59 

61 

60 

60 

59 

59 

51 

54 

57 

56.2 

M 1 N 

43 

44 

40 

35 

33 

33 

39 

2  a 

28 

27 

34 

23 

24 

30 

3  2 

32 

36 

38 

34 

31 

30 

31 

30 

30 

2  8 

30 

27 

26 

24 

26 

28 

31.4 

TRUCKEE  RS 

MAX 

40 

39 

36 

42 

39 

41 

38 

37 

39 

23 

26 

37 

34 

}  7 

30 

38 

36 

37 

43 

48 

48 

45 

48 

5  6 

42 

39 

52 

51 

48 

48 

40.5 

M1N 

29 

24 

24 

15 

1 1 

10 

2 

—  1 

4 

-10 

-  6 

7 

10 

V 

12 

13 

23 

27 

30 

20 

20 

14 

17 

19 

12 

12 

13 

11 

11 

14 

13.2 

TULELAKE 

MAX 

38 

40 

40 

42 

44 

38 

36 

36 

33 

30 

26 

31 

34 

35 

33 

36 

39 

36 

42 

45 

43 

41 

44 

41 

41 

36 

49 

44 

45 

41 

48 

39.0 

M1N 

33 

32 

30 

22 

30 

16 

17 

17 

16 

1 5 

4 

1  7 

18 

26 

22 

22 

30 

29 

32 

28 

32 

23 

21 

30 

15 

23 

22 

22 

19 

18 

22.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

51 

45 

54 

56 

63 

57 

57 

60 

52 

49 

42 

44 

54 

48 

49 

45 

51 

43 

43 

52 

52 

57 

64 

67 

57 

56 

57 

61 

61 

73 

68 

54.5 

M1N 

42 

35 

40 

42 

39 

40 

45 

42 

3  5 

32 

29 

30 

35 

35 

36 

35 

37 

40 

39 

42 

41 

42 

46 

38 

40 

39 

38 

34 

35 

41 

39 

38.2 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

68 

63 

62 

65 

68 

66 

68 

65 

61 

58 

63 

60 

61 

56 

63 

62 

60 

60 

65 

65 

62 

65 

70 

74 

70 

63 

65 

65 

73 

74 

75 

65.0 

MI  N 

50 

48 

48 

40 

38 

38 

41 

38 

43 

38 

36 

34 

45 

40 

44 

36 

50 

39 

40 

42 

42 

44 

38 

40 

44 

33 

34 

35 

35 

34 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

63 

65 

60 

63 

68 

66 

60 

61 

53 

59 

51 

47 

51 

44 

48 

50 

54 

51 

57 

62 

64 

66 

68 

68 

64 

67 

68 

67 

66 

68 

64 

60.  1 

M 1 N 

36 

50 

34 

42 

34 

3  7 

44 

27 

30 

34 

32 

22 

23 

37 

35 

36 

32 

32 

32 

34 

34 

J6 

44 

33 

33 

33 

3  1 

34 

30 

30 

36 

34.2 

TWIN  LAKES 

MAX 

32 

31 

39 

48 

47 

44 

43 

36 

26 

19 

30 

37 

34 

32 

30 

35 

30 

29 

36 

40 

49 

51 

59 

51 

45 

49 

52 

55 

54 

51 

46 

40.8 

MIN 

24 

23 

12 

13 

1 0 

1 4 

6 

9 

3 

-10 

14 

* 

6 

19 

19 

2  6 

31 

20 

20 

2  3 

19 

1  7 

1  3 

15 

14 

18 

25 

27 

14.4 

UK  I  AH 

MAX 

55 

53 

60 

65 

59 

63 

61 

58 

52 

53 

47 

55 

47 

53 

48 

55 

52 

49 

51 

57 

62 

6  3 

67 

64 

61 

61 

67 

65 

65 

57 

58 

57.5 

MIN 

52 

44 

43 

35 

* 

3 1 

29 

33 

26 

30 

26 

25 

35 

31 

30 

43 

38 

45 

42 

43 

33 

3  3 

32 

36 

31 

36 

35 

35 

34 

30 

35.0 

UCLA 

MAX 

65 

60 

61 

69 

66 

76 

70 

6  a 

61 

58 

56 

55 

60 

52 

60 

60 

58 

60 

64 

67 

61 

75 

78 

78 

62 

65 

68 

70 

76 

72 

69 

65.2 

MIN 

54 

56 

5  0 

50 

5 

56 

48 

46 

48 

47 

45 

43 

44 

46 

48 

48 

49 

48 

54 

46 

44 

53 

62 

46 

44 

49 

47 

58 

54 

54 

49.8 

UPLAND   3  N 

61 

55 

57 

63 

70 

70 

56 

54 

54 

51 

56 

46 

59 

5  8 

53 

54 

62 

70 

69 

76 

78 

75 

69 

68 

73 

67 

73 

72 

71 

63.4 

MIN 

47 

50 

44 

38 

40 

3  5 

38 

39 

33 

3 1 

41 

33 

36 

37 

45 

40 

41 

41 

42 

45 

45 

41 

39 

36 

39 

38 

38 

41 

39.9 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

52 

62 

57 

64 

56 

56 

50 

52 

45 

50 

47 

53 

50 

55 

59 

63 

64 

63 

64 

MIN 

46 

32 

31 

2  7 

25 

28 

22 

30 

3 1 

30 

26 

23 

43 

47 

38 

29 

2  a 

28 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

61 

56 

55 

.  57 

55 

55 

56 

60 

53 

52 

50 

48 

46 

52 

49 

56 

55 

52 

60 

61 

60 

61 

61 

60 

60 

55 

54 

46 

53 

43 

54.8 

MIN 

49 

48 

45 

46 

41 

42 

44 

39 

36 

34 

32 

32 

35 

35 

36 

33 

37 

39 

43 

49 

52 

43 

41 

43 

41 

32 

36 

34 

35 

35 

33 

39.4 

VACAV I LLE 

MAX 

59 

55 

60 

61 

52 

61 

54 

62 

53 

48 

50 

50 

42 

55 

50 

58 

50 

50 

57 

58 

62 

63 

60 

50 

45 

50 

45 

43 

41 

41 

39 

52.4 

MlN 

50 

-6 

44 

37 

35 

3  7 

31 

31 

38 

28 

28 

2  8 

30 

34 

30 

29 

40 

38 

44 

50 

43 

3  3 

37 

36 

40 

39 

36 

39 

36 

37 

34 

36.8 

VALYERMO  RS 

MAX 

57 

53 

54 

56 

60 

58 

56 

55 

55 

55 

50 

41 

45 

44 

45 

48 

55 

57 

57 

58 

65 

62 

62 

61 

66 

63 

61 

5  6 

58 

61 

58 

55.9 

MIN 

31 

41 

29 

28 

28 

29 

26 

27 

20 

27 

20 

17 

17 

31 

30 

29 

25 

31 

30 

29 

33 

30 

2  7 

29 

26 

31 

25 

26 

23 

26 

33 

27.6 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

60 

60 

55 

55 

57 

60 

55 

53 

50 

47 

46 

45 

50 

42 

50 

54 

57 

54 

59 

59 

64 

64 

65 

66 

71 

64 

63 

55 

62 

65 

57.0 

MIN 

35 

40 

40 

3u 

28 

28 

30 

30 

23 

32 

25 

20 

20 

31 

34 

33 

30 

38 

30 

28 

3  2 

28 

2  8 

26 

26 

3 1 

25 

2  i 

22 

23 

31 

29.1 

VI  SAL  I  A 

MAX 

65 

63 

61 

62 

54 

48 

50 

55 

48 

52 

54 

48 

55 

48 

55 

45 

44 

55 

55 

63 

67 

54 

62 

49 

46 

44 

45 

43 

41 

40 

41 

52.0 

MIN 

45 

50 

* 

42 

42 

44 

41 

30 

30 

34 

11 

3  0 

34 

31 

30 

32 

40 

37 

39 

40 

3d 

38 

41 

40 

40 

40 

3  3 

36 

3  5 

35 

37.5 

VOLT A  PH 

55 

61 

60 

61 

6  3 

55 

50 

45 

44 

48 

46 

42 

»i 

53 

47 

41 

45 

53 

58 

65 

65 

68 

61 

60 

63 

66 

65 

61 

67 

55.0 

MIN 

41 

39 

39 

35 

33 

38 

32 

37 

29 

29 

20 

28 

28 

29 

29 

28 

36 

34 

36 

40 

4  1 

36 

33 

36 

40 

31 

36 

3  1 

36 

35 

39 

34.0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

62 

58 

56 

59 

62 

60 

59 

55 

60 

55 

52 

53 

48 

43 

51 

49 

61 

56 

48 

63 

65 

6C 

60 

62 

50 

44 

55 

49 

44 

46 

45 

54.5 

MIN 

52 

50 

46 

3 

38 

38 

35 

29 

32 

30 

24 

27 

30 

28 

2  9 

3 1 

34 

43 

46 

44 

3  0 

3  3 

3  7 

40 

3fi 

29 

3  1 

37 

37 

30 

35.2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

63 

56 

53 

59 

67 

65 

63 

5  5 

47 

45 

48 

46 

51 

42 

50 

53 

46 

52 

58 

67 

69 

70 

70 

69 

67 

67 

68 

64 

71 

70 

63 

59.2 

MIN 

31 

46 

40 

31 

26 

32 

36 

27 

38 

31 

33 

25 

26 

34 

33 

37 

26 

39 

31 

32 

30 

3  8 

36 

35 

29 

26 

27 

24 

23 

25 

2  1 

31.3 

WASCO 

MAX 

63 

64 

62 

58 

57 

52 

49 

55 

53 

51 

53 

46 

48 

49 

48 

49 

54 

55 

55 

61 

65 

58 

57 

58 

47 

55 

44 

42 

41 

42 

44 

52.7 

MIN 

48 

50 

45 

37 

40 

40 

42 

3 

30 

34 

30 

33 

33 

30 

32 

37 

36 

37 

37 

40 

30 

41 

4L 

40 

39 

36 

38 

36 

35 

36.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

59 

60 

57 

62 

59 

5B 

64 

64 

60 

57 

57 

54 

56 

59 

54 

50 

57 

51 

52 

63 

66 

64 

67 

70 

70 

63 

60 

62 

59 

58 

60 

59.7 

MIN 

52 

50 

44 

39 

40 

36 

37 

34 

32 

32 

30 

32 

34 

34 

37 

33 

35 

34 

?o 

45 

46 

39 

39 

35 

34 

35 

32 

32 

33 

33 

31 

36.7 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

51 

42 

47 

52 

50 

52 

54 

49 

47 

45 

41 

40 

5  1 

43 

40 

45 

45 

45 

37 

39 

49 

58 

44 

34 

35 

54 

41 

55 

43 

36 

39 

45.3 

MIN 

39 

36 

38 

32 

34 

32 

21 

22 

1 8 

19 

1 5 

16 

26 

31 

30 

33 

33 

34 

32 

33 

30 

28 

26 

28 

29 

29 

29 

it 

31 

27 

24 

28.6 

WEED  1  S 

MAX 

42 

38 

38 

47 

42 

40 

40 

3  8 

36 

34 

29 

30 

35 

38 

35 

37 

40 

42 

40 

46 

47 

44 

42 

44 

45 

43 

36 

43 

48 

45 

43 

40*2 

MIN 

34 

33 

26 

25 

26 

23 

16 

17 

1  5 

15 

1 

3 

1  7 

29 

2  5 

25 

27 

28 

33 

36 

29 

20 

1  9 

1  9 

22 

22 

20 

2  C 

22 

1 1 

1 8 

22.0 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

5  1 

57 

62 

58 

60 

60 

55 

47 

52 

46 

45 

51 

42 

56 

52 

42 

52 

51 

38 

65 

MIN 

45 

40 

39 

37 

38 

31 

25 

26 

30 

32 

33 

34 

36 

35 

38 

41 

36 

34 

3  i 

33 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

28 

29 

26 

29 

39 

40 

37 

35 

25 

20 

23 

28 

27 

26 

20 

23 

28 

30 

35 

42 

39 

42 

42 

44 

40 

38 

37 

44 

44 

40 

33.6 

MIN 

9 

13 

0 

4 

9 

7 

1 

16 

-  3 

8 

-  6 

9 

2 

0 

3 

—  7 

5 

22 

24 

25 

2  3 

14 

1  1 

1  5 

1  6 

9 

9 

1  3 

14 

1  1 

12 

9.3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

1  8 

20 

18 

IB 

26 

25 

31 

2  1 

13 

7 

11 

15 

17 

13 

9 

9 

1 1 

13 

t  3 

31 

28 

29 

36 

38 

12 

26 

25 

26 

32 

33 

33 

22  .2 

MIN 

8 

10 

-  3 

10 

7 

14 

7 

9 

-  5 

-  7 

-10 

9 

4 

0 

-  2 

0 

0 

1 

3 

1  9 

1  5 

15 

1  8 

1  6 

J  4 

1  3 

14 

1  5 

17 

16 

1  8 

8.0 

WILLI AMS 

MAX 

58 

56 

57 

58 

61 

59 

64 

50 

60 

50 

47 

49 

50 

45 

50 

51 

50 

51 

52 

56 

59 

61 

58 

63 

6  0 

59 

61 

45 

42 

45 

46 

54.0 

MIN 

50 

46 

45 

3a 

38 

36 

30 

31 

33 

31 

30 

33 

31 

33 

33 

34 

39 

42 

4  2 

4  1 

43 

37 

35 

34 

3  4 

32 

34 

1  ' 

36 

36.5 

WILLITS  1  NE 

MAX 

53 

55 

56 

58 

55 

59 

57 

56 

50 

48 

46 

50 

45 

47 

46 

51 

48 

46 

50 

55 

60 

60 

63 

61 

5  4 

51 

63 

64 

61 

63 

58 

54.  5 

MIN 

46 

40 

38 

34 

38 

28 

22 

28 

24 

2  3 

20 

31 

28 

33 

29 

30 

41 

35 

42 

42 

40 

30 

29 

30 

3  6 

29 

32 

34 

33 

28 

25 

32.2 

WI LLOWS 

MAX 

58 

5*. 

52 

59 

61 

60 

65 

50 

60 

54 

51 

46 

5/ 

45 

48 

50 

58 

51 

46 

52 

58 

61 

66 

65 

6  0 

45 

53 

49 

43 

42 

46 

53.6 

MIN 

50 

43 

43 

38 

36 

39 

31 

31 

35 

28 

30 

33 

3  1 

33 

31 

32 

36 

38 

41 

44 

42 

40 

34 

34 

4  0 

32 

3  3 

36 

38 

36 

36 

36.3 

WINTERS 

MAX 

56 

54 

55 

58 

61 

54 

62 

58 

61 

51 

49 

50 

5  0 

42 

54 

48 

57 

49 

48 

56 

59 

60 

62 

61 

50 

45 

52 

45 

43 

41 

41 

52.6 

MIN 

35 

38 

44 

39 

36 

36 

32 

32 

37 

26 

32 

30 

30 

32 

31 

31 

32 

35 

4  L 

44 

44 

35 

34 

33 

35 

38 

37 

4C 

38 

35 

35.5 

WOODFORDS 

MAX 

47 

41 

45 

50 

51 

46 

38 

3a 

31 

24 

26 

37 

37 

38 

36 

41 

51 

43 

54 

67 

54 

47 

56 

63 

56 

54 

56 

:  7 

5« 

51 

5S 

MIN 

30 

29 

24 

20 

25 

1  9 

14 

10 

9 

1 2 

0 

7 

14 

20 

1  5 

2  3 

33 

24 

37 

33 

28 

24 

21.6 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

57 

55 

54 

56 

62 

53 

62 

51 

59 

51 

48 

48 

55 

41 

52 

4S 

57 

48 

4S 

57 

59 

5S 

6C 

64 

46 

45 

55 

45 

48 

41 

40 

52.5 

MIN 

50 

50 

35 

29 

38 

j  7 

41 

38 

41 

38 

37 

35 

35.3 

YORBA  LINDA 

MAX 

69 

66 

64 

70 

76 

75 

59 

60 

59 

6  i 

58 

62 

54 

65 

63 

61 

68 

70 

68 

78 

81 

79 

72 

71 

71 

78 

75 

74 

74 

68.3 

MIN 

48 

44 

46 

47 

50 

39 

39 

44 

4  3 

40 

43 

46 

47 

43 

40 

41 

43 

37 

42 

40 

46 

60 

36 

37 

36 

42 

40 

45 

43.0 

YOSEMITE  NP 

MAX 

46 

41 

38 

39 

41 

43 

44 

43 

38 

32 

37 

41 

37 

41 

41 

42 

43 

43 

5C 

48 

45 

46 

50 

50 

54 

48 

48 

52 

51 

50 

53 

44.4 

MIN 

33 

32 

26 

27 

29 

28 

28 

26 

23 

20 

18 

23 

21 

29 

27 

26 

29 

27 

32 

31 

29 

29 

29 

29 

29 

31 

31 

28 

28 

27 

28 

27.5 

YREKA 

MAX 

52 

41 

43 

50 

39 

45 

47 

36 

41 

36 

36 

33 

38 

38 

40 

39 

46 

43 

43 

43 

51 

47 

48 

45 

42 

47 

30 

43 

45 

40 

32 

41.9 

MIN 

31 

35 

31 

27 

32 

22 

21 

22 

18 

18 

11 

13 

25 

30 

31 

25 

25 

31 

3  3 

32 

31 

24 

23 

22 

20 

21 

26 

27 

26 

29 

22 

25.3 

Sea  Relarsnce  Notes  Following  Station  jndex 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.06 

.05 

.  06 

.04 

.02 

.02 

.05 

.00 

.09 

.04 

.05 

.05 

.03 

.04 

.03 

.00 

.08 

.04 

.18 

.03 

.04 

.09 

.04 

.02 

.04 

.00 

.04 

.02 

.02 

BACKUS  RANCH  (a) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
64 
49 
37 

.  13 
122 

50 
42 

.06 
48 
51 
36 

.08 

98 
50 
33 

.03 
7 
51 
31 

.03 
13 
50 
32 

.08 
10 
48 
30 

.03 
45 
47 
30 

.12 
77 
44 

25 

.  14 

103 
42 
30 

.08 
71 
42 
28 

.06 
7 
37 
29 

.01 
12 
39 
29 

.01 

39 
37 
32 

.05 
30 
45 
31 

.05 
40 
46 
30 

.10 
63 
49 
32 

.12 
120 
47 

36 

.07 
71 
49 
31 

.02 
4 
50 
30 

.10 
102 
51 
38 

.10 
15 
52 
33 

.05 
6 
51 
30 

.07 
2 
50 
30 

.06 
17 
50 
29 

.19 
103 
54 
38 

.15 
6 
49 
31 

.07 
6 
47 
28 

.02 
6 
44 
27 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 
WIND 

.00 
12 

4 

7 

28 

.17 
4 

.09 
19 

.11 

36 

.03 
21 

.07 
4 

.01 
22 

.05 
17 

.06 
11 

.04 

27 

* 

2 

* 

25 

* 

27 

.19 

22 

.03 
39 

.07 

22 

.03 
20 

.10 

6 

.11 

22 

.14 
54 

.15 

22 

.10 
31 

.16 
19 

.17 
31 

.04 
26 

.13 
14 

BERRYESSA  LAKE  (b) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
122 
57 
51 

.02 
58 
54 
51 

.05 
41 

55 
52 

.00 
19 
61 
46 

.06 
26 
60 
46 

.05 
41 
58 
44 

.15 
107 
59 
40 

.06 
41 
55 
37 

.13 
86 
57 
37 

.07 
52 
52 
33 

.06 
89 
50 
34 

.  10 
39 
50 
35 

.06 
40 
51 
35 

.03 
32 
42 
35 

.04 

43 
52 
34 

.04 
38 

56 
34 

.01 
76 
53 
43 

.01 

BO 
53 
41 

.00 
57 
58 
41 

.00 
40 
53 
52 

.01 
64 
60 
51 

.05 
13 
60 
39 

.07 
72 
58 
41 

.04 
30 
58 
40 

.05 
8 
59 
42 

.03 
84 
57 
40 

.04 
56 
56 
41 

.02 
38 
52 
4  0 

.03 
63 
51 
42 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 

37 
62 
54 

.09 
27 
62 
50 

.02 
8 
63 
46 

.03 
17 
65 
41 

.01 
29 
60 
47 

.06 
49 
60 
43 

.09 
42 
58 
37 

.05 
28 
57 
36 

08 
61 
56 
39 

.05 
100 
54 
42 

.07 
39 
52 
29 

.06 
12 
50 
36 

.04 
15 

52 
34 

.03 
30 
50 
40 

.00 

11 

50 
35 

.02 
14 
54 
34 

.00 
55 
57 
47 

.00 
20 
57 
43 

.00 
24 
59 
48 

.02 
14 
64 
53 

.00 
13 
64 
53 

.05 
7 
60 
40 

.03 
23 

00 

41 

.03 
20 
61 
41 

.00 
5 
54 
42 

.04 
35 
57 
44 

.02 
44 
56 
40 

.04 
30 
54 
35 

.04 
40 
49 
46 

CACHUMA  DAM  (c) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
85 
57 
48 

.17 
130 
57 
50 

.01 
24 
56 
47 

.07 
23 
60 
40 

.06 
36 
61 
41 

.  07 
37 
62 
40 

.12 
i  4 
6  2 
40 

.06 
38 
61 
38 

.08 

53 
57 
35 

.04 

43 
55 
35 

.04 
60 
51 
33 

.07 
35 
53 
35 

.04 

37 
52 
35 

.06 
79 
50 
43 

.08 
52 
53 
41 

.05 
41 
50 
36 

.03 
45 
50 
38 

.08 
50 
55 
40 

.02 
40 
58 
41 

.07 
31 
60 
47 

.04 
29 
64 
45 

.04 
40 
60 
42 

.10 
49 
62 
42 

.  11 
54 
63 
43 

.08 
50 
63 
43 

.13 
37 
62 
41 

.07 
44 
61 
42 

.10 
39 
63 
43 

.10 
48 
63 
39 

CAMP  PARDEE  (d) 

EVAP 
WIND 

.03 
56 

.05 
57 

.08 
25 

.03 
15 

.02 
12 

.  02 
11 

.02 
21 

.03 
10 

.  00 
14 

.02 
12 

.02 
11 

.02 
13 

.03 
11 

.01 
9 

.06 
6 

.03 
4 

.03 

25 

.02 
17 

.01 
9 

.02 
10 

.01 
13 

.02 
14 

.02 
8 

.01 
10 

.02 
8 

.00 
11 

.01 
9 

.01 
13 

.01 
12 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 
WIND 

66 

* 

• 

.03 
101 

.03 
22 

.06 

36 

.03 
24 

.04 
23 

* 
* 

.11 
66 

.06 
15 

.03 
15 

.02 
17 

.01 
10 

* 
* 

* 
* 

.09 
166 

.05 
131 

.02 
91 

.04 
84 

.04 
19 

• 
* 

* 

.09 
52 

.01 
17 

.00 
18 

.01 

22 

.00 
16 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 

52 
74 
57 

.11 
80 
71 
56 

.06 
63 
08 
55 

.11 
63 
69 
49 

.08 
49 
68 
49 

.07 
46 
68 
47 

.03 
38 
63 
47 

.09 
50 
70 
48 

* 
* 

+ 
* 

.30 
387 
66 
48 

.07 
44 
61 
43 

.08 
36 
59 
43 

.07 
42 
62 
47 

.00 
42 
56 
51 

.08 
52 
64 
51 

* 
• 

.  10 
109 

65 
47 

.06 
43 
65 
50 

.08 
59 
67 
49 

.06 
56 
69 
49 

.06 
48 

67 
55 

• 
* 

* 
* 

• 

* 

.26 
171 
71 
48 

.06 
39 
65 
45 

.03 
33 
63 
45 

.09 
37 
66 
46 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

.02 
189 

.04 
158 

.01 
39 

.07 
48 

.04 
4 

.01 

26 

.  10 

100 

.02 
12 

.13 
170 

.05 
38 

.  12 
116 

.05 
26 

.04 
16 

.01 
19 

.06 
42 

.00 
6 

130 

* 

72 

* 

27 

.04 
84 

.02 
120 

.09 
113 

.07 
26 

.03 
23 

.01 
31 

.02 
32 

.04 
23 

.01 

22 

.01 

22 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  05 
11 
57 
47 

.  16 
49 
62 
48 

.09 
43 
66 
45 

.13 
19 
66 
44 

.07 
18 
63 
4  2 

.  11 
26 
63 
42 

.29 
129 
63 
42 

.  07 
37 
62 
36 

.36 
92 
59 
39 

.10 
13 
57 
31 

.22 
106 
54 
30 

.07 
22 
52 
28 

.07 
14 

S3 
27 

.07 
10 

50 
39 

.06 
15 
57 
38 

.07 
13 
59 
39 

.12 
15 
59 
40 

.05 
10 
59 
39 

.09 
10 
59 
39 

11 

60 
42 

.13 
18 
66 
41 

.08 
15 
60 
39 

.08 
15 
61 
39 

.10 
14 
60 
38 

.09 
13 
60 
36 

.09 
12 
61 
38 

.09 
10 

59 
35 

.08 
15 
54 
33 

.07 
16 

57 
32 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  04 

130 

62 
52 

.06 
98 
53 
49 

.02 
53 
58 
43 

.01 
27 
51 
43 

.00 
15 
52 
42 

.  05 
49 
58 
35 

.  04 
SO 
52 
32 

* 

* 

.17 
161 
55 
30 

.06 
32 
48 
32 

* 
* 

.10 

93 
50 
33 

.06 
33 
50 
33 

* 

• 

.06 
148 
53 
32 

.00 
53 
46 
41 

.00 
39 
52 
45 

.01 
79 
58 
50 

.04 
35 
61 
40 

* 
* 

* 
* 

* 

.27 
192 
56 
41 

.03 
57 
53 
39 

.05 
96 
51 
37 

.05 
119 
49 
38 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.06 
77 

.00 
68 

.  10 
14 

.04 
12 

.05 
36 

.01 
19 

.02 

36 

.02 
30 

.01 
27 

.02 
31 

.01 

36 

.05 

28 

.05 
34 

.05 
25 

.02 
33 

.00 
52 

.07 
53 

.00 

92 

.00 
46 

.00 
43 

.04 
51 

.05 
47 

.04 
54 

.03 
23 

.00 
31 

.02 
28 

.02 
38 

.02 
25 

.02 
30 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
105 

65 
48 

.25 
112 
58 
51 

.12 
100 
57 
48 

.09 
38 
62 
42 

.04 
18 
55 
40 

.03 
13 
49 
40 

.03 
19 
52 
44 

.04 
20 
56 
44 

.01 
14 
48 
34 

.04 
12 
52 
32 

.03 
15 
50 
36 

.01 
32 
40 
35 

.01 
10 
50 
33 

.02 
11 
44 
33 

.02 
16 
46 
34 

.03 
12 
46 
33 

.00 
16 
46 
34 

.02 
14 

52 
38 

.02 
17 
50 
40 

.05 
47 
60 
42 

.09 
49 
62 
44 

.02 
21 
58 
48 

.03 
35 
61 
42 

.01 
19 

52 
42 

.04 
13 
50 
43 

.01 
18 
46 
39 

.01 
17 
46 
41 

.01 
18 
44 
40 

.01 
21 
42 
39 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
15 
08 
45 

.05 
17 
69 
49 

.06 
20 
65 
46 

.13 
34 
67 
46 

.  16 

27 
67 
43 

.08 
12 
68 
44 

.  15 
19 
6  4 
43 

.08 
8 
67 
39 

.05 
20 
60 
40 

.09 
6 
64 
43 

.03 
21 
61 
41 

.05 
12 
63 
35 

.04 
8 
51 
36 

8 
59 
42 

* 

2 
49 
45 

.09 
9 
59 
45 

.04 

5 
63 
44 

.03 
5 
58 
43 

.04 
3 
62 
43 

.04 
8 

63 
43 

.06 
8 

65 
43 

.07 
4 
65 
44 

.07 
6 
67 
43 

.10 
10 
68 
42 

.12 
8 
74 
42 

.15 
8 
65 
41 

.04 
9 
63 
40 

.11 
4 

63 
39 

.02 
4 
56 
36 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (e) 

EVAP 
WIND 

.03 
109 

* 

65 

* 

100 

.12 
54 

.02 
37 

.02 
42 

.  03 
45 

.03 
34 

.05 
53 

.00 
43 

.10 
48 

.05 
68 

.04 
18 

.04 
40 

.04 
47 

.04 
34 

.04 

28 

.12 
68 

.00 
44 

.09 
40 

.08 

35 

.  11 

56 

.00 
44 

.00 
60 

.00 

37 

.00 
39 

.10 
29 

.00 
47 

.00 
42 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

.  00 
101 

.04 
114 

.03 
39 

.04 
18 

* 

8 

* 

10 

* 

9 

.08 
12 

* 

6 

* 

5 

3 

* 

5 

.12 

5 

.01 
1 

.04 
4 

.01 
11 

.03 
22 

.03 
26 

.02 
11 

.05 
12 

.04 
8 

.03 
21 

.05 
8 

.00 
11 

.00 
9 

.02 
6 

.01 
13 

.03 
12 

.02 
9 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

16 

13 

.07 
12 

.03 
19 

.04 
19 

.07 
35 

.06 
23 

.04 

30 

.01 
10 

* 

22 

* 

12 

.  12 

2 

.02 
2 

.01 

3 

.01 
3 

.00 
16 

.00 
85 

.  00 

9 

2 

26 

.07 
26 

.07 
32 

.04 

32 

.05 
1 

.02 
19 

.03 
10 

.03 
10 

.04 
5 

.03 
15 

LODI  (f) 

EVAP 
WIND 

.  06 
245 

.02 
102 

.05 
45 

.02 
8 

.00 

6 

.02 
21 

.05 
29 

.00 
14 

Oo 

6 

.01 
29 

.06 
48 

.03 
17 

.03 
8 

.01 

22 

.02 
9 

.03 
17 

.03 
135 

.00 
29 

.02 
86 

.08 
79 

.01 
48 

.04 
21 

.00 

21 

.05 
35 

.01 

25 

.02 
29 

.02 
32 

.01 
80 

.00 
4 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  04 
330 
56 
50 

.05 
180 
62 
52 

* 

40 
60 
44 

.06 
70 
62 
45 

* 

90 
59 
4  5 

* 

60 
56 
34 

.  06 
30 
56 
40 

.06 
110 

55 
33 

.08 

80 
49 
33 

770 
56 
34 

.06 
350 
50 
31 

.06 
40 
49 
31 

.06 
30 
50 
33 

.06 
40 
53 
36 

.00 
40 
50 
35 

.00 
50 
55 
33 

.06 
696 
50 
41 

.02 
564 
49 
40 

.00 
140 
59 
46 

.08 
100 
61 
51 

.06 
90 
60 
48 

.06 
40 
60 
41 

.06 
30 
58 
41 

.00 
50 
53 
45 

.00 
60 
56 
43 

.06 
40 
53 
43 

.00 
30 
45 
38 

.00 
80 
44 
39 

.05 
70 
43 
40 

MONTI CELLO  DAM 

EVAP 
WIND 

MIN 

.  01 
35 
55 
51 

63 
52 
48 

.  01 
10 
52 
46 

.03 

9 
62 
45 

.03 
10 

60 
4  5 

.03 
4 
58 
39 

.  12 
34 
57 
37 

.04 
26 
52 
34 

.12 
7 
53 
35 

63 
62 
32 

23 

.15 
15 
19 
34 

.04 
14 
48 
33 

.02 
16 
39 
34 

.04 
12 
49 
33 

.01 
10 
43 
34 

.03 
23 
52 
34 

.03 
17 
51 
40 

.00 
15 
45 
44 

.00 
19 

52 
51 

.00 
19 
58 
48 

.06 
11 
59 
37 

.04 
5 
56 
38 

.06 
8 
56 
38 

.03 
4 
55 
41 

.05 
13 
55 
41 

.04 
16 
54 
38 

.04 
23 
52 
38 

.03 
33 
49 
38 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.  05 

.  07 

.  05 

.  03 

.  05 

.  0  4 

.  09 

.  06 

.  04 

.  05 

.  06 

.  05 

.07 

.  05 

.07 

.  03 

.  05 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 
359 

.02 
356 

.02 
96 

.  16 
41 

.02 
26 

.00 
18 

.00 
4  4 

.03 
20 

.02 
45 

.02 
33 

.13 
63 

.04 
35 

* 

9 

* 

9 

.06 

6 

.04 
4 

.04 
153 

.02 
16  4 

* 

71 

* 

137 

.15 
85 

.01 
58 

.01 
42 

.03 

55 

* 

37 

21 

.05 
87 

.01 

50 

.00 
22 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

,00 

65 

* 
* 

» 

.03 
91 

.  04 
13 

.03 
27 

.06 

33 

.04 

26 

* 

.05 
60 

.04 

7 

.02 
20 

.02 

6 

.02 
17 

* 

* 

.01 
90 

* 

8 

23 

* 

36 

.03 
40 

* 

* 
» 

.12 
28 

.05 
46 

.07 
30 

.05 
20 

.05 
34 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (c) 

EVAP 
WIND 

.02 

- 

.08 

.06 

.09 

.  14 

.  12 

.03 

.06 

.05 

.08 

.07 

.05 

.03 

.07 

.06 

.05 

.03 

.06 

.07 

.06 

.16 

.18 

.14 

.09 

.10 

.10 

.07 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 
WIND 

.  01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.  16 

.14 

.06 

.  13 

.01 

: 

: 

= 

= 

~ 

~ 

~ 

.01 

.06 

.11 

.07 

.06 

.07 

.05 

.04 

.17 

.04 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

81 

99 

.02 
45 

.05 
52 

.06 
41 

.  11 

93 

.  20 
110 

.05 
26 

.08 

56 

.06 
35 

.12 
103 

.09 
51 

.04 
13 

.02 
24 

.02 
43 

.03 
61 

.06 
91 

.  00 
55 

35 

.03 
22 

66 

.03 
92 

.09 
78 

.18 
40 

.07 
30 

.03 
50 

.03 
40 

.02 
40 

.05 
15 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 

40 

57 
53 

.00 
10 
64 

53 

.02 
* 
- 

.04 
5 

.00 
0 
59 
44 

.00 
5 
61 
48 

.02 
0 
57 
38 

.02 
5 
56 
39 

.02 
0 
54 
35 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

.  12 

30 
53 
37 

.00 

0 
50 
35 

.01 
0 

55 
35 

.04 
35 
50 
43 

.05 
5 
50 
40 

.01 
10 
59 
46 

.00 
10 
64 
53 

.03 
10 
62 
50 

.04 
0 
59 
41 

.00 
10 
57 
41 

.00 

53 
49 

.04 

51 
46 

.02 
5 
61 
45 

.00 

s 

50 
42 

.00 
0 
46 
43 

.03 
0 
45 
42 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 
WIND 

♦ 

185 

* 

134 

.  06 
38 

.05 
57 

.  04 

37 

.05 
44 

.06 
42 

.00 
34 

.07 
76 

.07 
46 

.13 

79 

.04 
30 

.00 
20 

.03 
38 

.02 
39 

.04 

66 

.02 
92 

.01 
77 

.02 
47 

.01 

67 

.10 
61 

.09 
54 

.00 
19 

.00 
39 

.00 
37 

.00 
34 

.05 
31 

.00 
59 

.04 

58 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

77 

78 

.  10 
18 

.15 
75 

.  03 

45 

.10 
96 

.22 
102 

.08 
6  4 

.14 

62 

.16 
11 

,11 
167 

.08 
44 

.01 
38 

.01 

23 

.01 

43 

.05 
35 

.01 
37 

.01 
101 

.01 
39 

.00 
30 

.00 
42 

.19 
90 

.26 
80 

.07 
23 

.00 

36 

.04 

25 

.07 
42 

.08 
16 

.03 
14 

.04 
51 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  412  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 




Station 

Day  of  month 

0 

« 

"' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

W 

Avei 

WHI SKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 
WIND 

17 

* 

* 

26 

.00 

5 

.06 
27 

.07 
30 

.05 
4 

* 

* 

34 

5 

1 

2 

.07 
2 

* 

* 

52 

.04 

20 

io 

.00 

27 

.06 
8 

* 
• 

• 

.19 
32 

.04 
8 

.04 
5 

.00 
0 

• 

0.08 
*  8 

323 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
Cc)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL . 

(£)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

t  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  h 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
Bky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ot 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

F- 
w 
a 

o 
o 

•» 

10:00A  PST 

4 : OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

100-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

8 

5.3 

++23 

S 

1 

92 

82 

69 

87 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

10 

8.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

48 

34 

_ 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

- 

3.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

7.4 

37 

ENE 

6 

54 

2 

2 

3 

2 

2 

0 

14 

6.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

11 

5.6 

+♦22 

SSW 

2 

71 

54 

44 

65 

3 

0 

2 

0 

1 

0 

6 

4.8 

EUREKA  WB  CITY 

tH 

5.7 

40 

sw 

20 

3 

7 

7 

1 

1 

0 

19 

51 

7.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

9 

3.6 

18 

E 

2 

95 

88 

76 

92 

5 

2 

0 

2 

0 

0 

9 

28 

8.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

5.2 

+  +  21 

ENE 

4  + 

90 

75 

66 

89 

5 

0 

2 

1 

0 

0 

8 

6.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

w 

16 

5.5 

++22 

w 

10 

83 

66 

75 

82 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

5.7 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

»N 

6.0 

27 

E 

14 

71 

53 

53 

69 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

6 

69 

5.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

77 

70 

7 

3 

4 

0 

2 

0 

16 

6.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

E 

11 

5.1 

+  +  25 

w 

2 

81 

73 

66 

78 

0 

5 

2 

0 

1 

0 

8 

6.1 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.8 

++25 

SE 

1 

3 

6 

1 

0 

1 

0 

11 

4.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

17 

9.1 

36 

SE 

20+ 

81 

74 

59 

78 

3 

1 

3 

1 

0 

1 

9 

50 

7.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

11 

5.1 

20 

SE 

17 

91 

90 

76 

88 

7 

3 

1 

0 

1 

0 

12 

38 

7.9 

SANDBERG  WB 

ENE 

15. 1 

++37 

S 

2 

54 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

4 

4.2 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

14 

5.5 

24 

S 

2 

81 

62 

66 

81 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

10 

62 

5.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

ENE 

9 

6.0 

32 

S 

1 

90 

82 

72 

86 

2 

4 

1 

2 

0 

0 

9 

6.2 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tN 

26 

6.4 

20 

N 

21 

83t 

1 

5 

1 

2 

0 

0 

9 

SAN  JOSE 

ta 

26 

3.6 

32 

W 

6 

126 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

5.9 

SANTA  MAR  I A   WB  AIRPORT 

WNW 

14 

5.1 

++28 

SSE 

1 

85 

57 

55 

83 

3 

4 

1 

0 

1 

0 

9 

3.9 

t   8:00  A.M.     6  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  foUovring  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 . 0 
3 

2 

2.0 
3 

0 . 2 
2 

3.0 
2 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  0 
2 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  3 
11 

4  .  2 
13 

16 

14 

11 

10 

9 

9 

8 

1 . 6 
8 

10 

9 

9 

T» 

9 

8 

io 

16 

17 

11 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

l 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5.5 
7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 .  5 
3 

1.0 
4 

4 

1 . 0 

2 

2 

1 

1 

- 

" 

4 

4 

3 

2 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6  .  0 
10 

2  .  0 
10 

io 

10 

10 

- 

10 

10 

10 

ii 

10 

10 

10 

11 

- 

Io 

12 

113 

12 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

15 

15 

14 

13 

15 

14 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

4 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

5 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 
17 

7  .  0 
25 

15. 0 

37 

35 

32 

31 

30 

30 

29 

28 

28 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

24 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

HAPPY  CAMP  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  0 
1 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 .  0 
21 

24,  0 
40 

1 . 0 
36 

34 

32 

31 

29 

28 

28 

T 
26 

T 
26 

25 

T 
25 

25 

24 

24 

23 

T 
22 

1 . 0 
23 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

IDYLLWILD  R3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 8 
1 

2 . 0 
2 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2. 5 
3 

3 

2 

1 . 5 
4 

1 . 5 

5 

1 . 5 
4 

T 

1 . 5 
1 

T 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

9  .  0 
39 

32 

29 

26 

2  4 

23 

23 

23 

0 . 5 
24 

0 . 5 
23 

23 

23 

T 

23 

2 . 0 
24 

0 . 5 
24 

1.0 
25 

1 . 5 

26 

0 . 5 
25 

24 

1  .  0 
24 

23 

23 

21 

20 

18 

16 

15 

14 

13 

13 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

0 . 5 
1 

3 .  0 

3 

1 . 0 

3 

2 

5.0 
6 

1 . 0 
4 

1 . 0 
4 

3 

2 

2 

1 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

23 

21 

20 

19 

19 

18 

17 

17 

2 . 0 
19 

19 

18 

17 

T 
17 

16 

1 . 0 
17 

1  .  0 
17 

0 . 5 
18 

16 

14 

14 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4  .  1 
10 

6  .  5 
19 

0 . 7 
16 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

T 
12 

2.2 
13 

T 
11 

3 .  6 
16 

1.3 
17 

0.9 
17 

14 

0.5 
14 

13 

11 

10 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.  0 

2 

3.5 
1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7  .  0 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3.0 
8 

MOUNT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 

6.0 

T 

1.0 

1.0 

6  .  0 

0.3 

0.3 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 

1.0 
118 

116 

110 

108 

103 

0.2 
99 

96 

96 

1.0 
96 

0.2 
92 

88 

T 
84 

1.5 
80 

T 

80 

0.7 
80 

2.0 
81 

2.0 
82 

19.5 
99 

5.0 
99 

T 
98 

94 

88 

84 

80 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

5.8 
T 

T 

2 
0.8 

T 

T 

1.6 

2 

0.1 

1 

T 
T 

T 
T 

2.7 
1 

T 

2 

0.1 

0.6 
1 

1  .  2 
1 

0.7 
T 

4.1 

T 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
4 

3 

2 

1 

1 

PALO MAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

0  .  5 
2 

1 

2.0 
3 

T 

3 

T 

2 

T 

1 

1 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.  1 

T 

3 

1 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
4 

1.0 
4 

2 

1 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

2 

0.9 
2 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.  8 

7.9 

46 

3.0 
47 

42 

40 

36 

36 

37 

36 

0.7 
36 

1.9 
37 

36 

36 

35 

0.7 
34 

34 

1  4 

^4 

2.5 
35 

3.1 
37 

34 

T 
32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  414  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

CALIFORNIA 

  DECEMBER  1961 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

27 

3.0 
25 

2.0 
23 

19 

18 

2.0 
1  8 

T 

T 

1.0 

T 
18 

16 

1  5 

14 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

0.5 

3.0 

6.0 

0.5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 
T 

T 

T 

2.4 
2 

4.0 

5 

2 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

0.1 

T 

0.1 
T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
16 

3.0 
15 

12 

10 

T 

8 

0.3 
8 

8 

8 

8 

T 

8 

8 

0.3 
9 

T 

9 

1  0 
10 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

T 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

2.5 

T 

_ 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.5 

1L5 

T 

3.0 

T 

T 

T 

0.5 

1.0 

2.0 

2.0 

0.5 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
5 

1.5 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

1  .  5 

1.5 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2.0 
7 

2.0 
9 

T 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

0.5 
6 

T 

6 

6 

0.5 
6 

T 

6 

0.3 
6 

2.0 
8 

8 

1.0 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

T 

6 

6 

5 

5 

5 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.0 
4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

1.0 
1 

2.0 
1 

1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

5.3 

2.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a)        9 : 00  A 

H. 

MAX 
MIN 

57 
70 
53 

60 
72 
58 

58 
70 
55 

57 
71 
54 

56 
70 
51 

54 
71 
51 

55 
65 
51 

50 
69 
47 

57 
65 
48 

58 
68 
54 

56 
63 
55 

48 
64 
44 

51 
57 
47 

55 
64 
49 

51 
54 
50 

50 
58 
49 

46 
61 
45 

47 
57 
45 

51 
62 
45 

49 
63 
46 

48 
63 
46 

49 
64 
46 

49 
65 
46 

49 
65 
45 

48 
66 
45 

48 

66 
45 

48 
65 
45 

48 
65 
45 

46 
60 
42 

46 
62 
43 

47 
63 
44 

51.4 
64.5 
48.0 

8 

Inches               9:00  A 

14. 

MAX 
MIN 

64 
64 
60 

65 
65 
61 

64 

65 
62 

64 
66 
62 

63 
65 
61 

62 
65 
60 

62 
63 
59 

60 
63 
58 

62 
62 
58 

62 
63 
59 

61 
62 
60 

60 
62 
57 

59 
59 
56 

60 
60 
57 

60 
58 
56 

60 
59 
56 

58 
59 

55 

55 
57 
54 

57 
58 
54 

57 
59 
55 

56 
59 
55 

57 
59 

55 

57 
60 
56 

57 
60 
56 

57 
60 
56 

56 
60 
55 

56 
59 

55 

56 
59 
54 

55 
58 
53 

55 
58 
53 

55 
57 
53 

59.1 
60.7 
56.8 

12 

Inches               9  :  00  A 

M. 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

62.4 

20 

Inches               9:00  A 

H. 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

65.5 

39 

Inches               9:00  A 

M. 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

6  8 

68 

68 

67 

67 

67 

70.3 

79 

Inches               9:00  A 

11. 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

77.1 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 
MIN 

52 
50 

51 
50 

53 
48 

54 
42 

53 
44 

50 
43 

52 
40 

50 
37 

48 

38 

45 
34 

42 
34 

40 
35 

43 
34 

38 
35 

43 
35 

41 

34 

44 
41 

44 

36 

42 
42 

49 
42 

52 
46 

52 
40 

50 
49 

50 
44 

46 
44 

46 
44 

49 
42 

45 
42 

43 
41 

42 
40 

42 
39 

46.8 
40.8 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

44 
44 

45 
44 

45 
44 

45 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

45.9 
45.3 

la)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND ,    EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE .     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 
Ib)   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH . 
[c)  RAMONA  SANDY  LOAM.— DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

.d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


MAY  1961 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

JUNE  1961 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
DOWNIEVILLE  RS 
FOLSOM  DAM 
MC  CLOUD 
MINERAL 
MOUNTAIN  PASS 
PLACER VI LLE 
QUINCY  RS 

SANDBERG  WB  //R 

SIERRAVILLE  RS 

SONORA 

TWIN  LAKES 

WILLIAMS 

JULY  1961 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
MT  BALDY  NOTCH 
NEVADA  CITY 

SANDBERG  WB  //R 

AUGUST  1961 
BEAUMONT  1  E 
ESCONDIDO 
FIVE  POINTS  5  SSW 
MOUNTAIN  PASS 

SEPTEMBER  1961 
WILLIAMS 

OCTOBER  1961 
FIVE  POINTS  5  SSW 
MECCA  3  SE 

NOVEMBER  1961 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 


„ 

0 

< 

E 
1 

s- 

o 
0 

; 
< 

£ 
E 
c 
S 

From  Long 

Term  Means 

Highest 

o 
a 

* 
s 

-■ 

Dote 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

| 
«■ 

From  Long 
Term  Means 

o 

0 

Sno 

v.  Sleet 

K 

o.  of  Days 

Max. 

M 

n 

Total 

Max.  Depth 

Date 

|    .10  or  More 

£ 
1 
o 
° 

J 

° 
9 

_  2 

s « 

L 

-1 1 

a 

"  ™ 

''  I 

o  n 

59 

9 

29 

44. 

9 

73 

25 

20 

7 

613 

21 

o 

2.07 

.63 

12 

3.5 

3 

12 

6 

2 

0 

H 

M 

M 

nn 

1  T 

.00 

_  o 

o 

o 

0 

0 

83 

9 

54 

69. 

4 

2. 

3 

99 

15 

45 

2 

27 

10 

0 

0 

0 

• 

'  07 

.00 

.  0 

o 

o 

0 

0 

66. 

6 

105 

16 

39 

9 

87 

o 

o 

!91 

.68 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

92 

0 

59 

8 

75. 

9 

112 

16 

50 

6 

6 

O 

0 

0 

.01 

1 

.  0 

o 

o 

0 

0 

83 

4 

47 

0 

65. 

2 

5. 

9 

101 

16 

36 

9 

96 

o 

0 

!90 

.83 

.39 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

79 

OM 

42 

9M 

61. 

OM 

4 . 

6 

93 

17 

32 

30+ 

177 

2 

o 

.  25 

_  1 

.  26 

.  11 

2 

o 

o 

0 

0 

M 

M 

M 

.  0 

Q 

90 

6 

71. 

9 

6. 

0 

109 

22 

42 

8 

31 

o 

o 

.  01 

.  60 

.01 

1 

Q 

0 

0 

88 

7 

42 

z 

7 

65. 

7 

5. 

2 

104 

21+ 

32 

10 

80 

15 

0 

1 

0 

.83 

.02 

.60 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

82 

7 

61 

72. 

2 

7. 

4 

98 

16+ 

37 

1 

61 

o 

q 

.  00 

.00 

o 

o 

0 

0 

82 

3 

42 

6 

62. 

5 

5. 

4 

97 

21 

32 

9 

130 

it 

l 

0 

.92 

.32 

.49 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

91 

7 

58 

5 

75. 

1 

5 

8 

113 

22 

48 

9+ 

22 

1 6 

0 

o 

o 

.25 

.05 

.23 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

69 

7M 

40 

OM 

54 

9M 

7. 

2 

82 

23+ 

29 

12+ 

304 

0 

0 

Q 

Q 

.30 

25 

.  0 

o 

3 

0 

0 

95 

5 

58 

.5 

77. 

0 

112 

16 

51 

29+ 

0 

o 

Q 

.47 

.45 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

89 

4M 

59 

6 

74 

5M 

0 

3 

101 

8 

53 

0 

0 

01 

.  00 

.01 

12 

.  0 

o 

0 

0 

0 

96 

75 

5 

105 

13+ 

42 

9 

4 

28 

0 

0 

0 

loo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

o 

o 

92 

4 

50 

5 

71 

5 

1 

7 

100 

13+ 

39 

6 

19 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

77 

0 

3 

1 

97 

g 

48 

5 

6 

13 

0 

o 

o 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

94 

4 

57 

4 

75 

9 

0 

3 

103 

21 

46 

30+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.  18 

- 

.13 

.  13 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

88 

( 2 

61 

.  5 

74 

9 

1 

6 

97 

21+ 

56 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

.04 

.14 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

98 

3 

64 

0 

81 

2 

105 

9+ 

56 

26+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.29 

.22 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

89 

4 

54 

.0 

71 

7 

98 

6 

48 

30+ 

3 

18 

0 

0 

0 

.23 

.23 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

82 

7M 

47 

2M 

65 

OM 

30 

31 

132 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

89 

.2 

55 

.  SM 

72 

4M 

104 

15 

44 

9 

27 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

54 

.9M 

36 

.  bM 

45 

MM 

569 

0 

0 

0 

Precipitation 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

JUNE  1961 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.20 

.  19 

.25 

.30 

.30 

.30 

.27 

.32 

.26 

.30 

.30 

.31 

.30 

.40 

.52 

.47 

.45 

.45 

.37 

.36 

.43 

.51 

.39 

.30 

.45 

.30 

.45 

.43 

.39 

.34 

10.61 

ivINU 

64 

75 

41 

62 

79 

103 

62 

73 

68 

45 

55 

66 

J2 

60 

60 

30 

44 

no 

51 

28 

40 

55 

»2 

34 

v.l 

54 

7  5 

tit, 

79 

41 

1748 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  416  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


MAY  1961 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
LOS  PRIETOS  RS 
MORGAN  KILL  2  E 
NEWBURY  PARK  4  SW 
SOMES BAH  1  W 

JUKE  1961 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  BEND  RS 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
CANBY  11  Sff 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLGATE  PH 

DOS  RIOS 

DOWNIEVILLE  RS 

FERGUSON  RANCH 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

FOLSOM  DAM 

FORE STH ILL  RS 

FORT  DICK  1  NNE 

FRENCH  GULCH 

GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 

GOLD  RUN 

GREENVILLE  RS 

GUERNEVILLE 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HOPLAND  LARGO  STA 
KEE  RANCH 
MC  CLOUD 
MI DDLETOWN 
MINERAL 

MORGAN  HILL  2  E 
MOUNTAIN  PASS 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NICOLAUS 
OAKVILLE  1  WNW 
ONO 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  5 
PLACERVILLE 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
QUINCY  RS 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SAINT  JOHN 

SAN  ANDREAS  2  S 

SANDBERG  WB 

SHINGLE  SPRINGS 

SIERRAVILLE  RS 

SONORA 

STIRLING  CITY  RS 
SUTTER  HILL  RS 
TWIN  LAKES 
WILLIAMS 

JULY  1961 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

COYOTE  CANYON 

DOS  RIOS 

DUNSMUIR  RS 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

FORT  DICK  1  NNE 

GEORGETOWN  RS 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HT  BALDY  NOTCH 

NEVADA  CITY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 

SAINT  JOHN 

SAN  ANDREAS  2  S 

SANDBERG  WB 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

SHELL  ABS  PLANT 

SOMESBAR  1  W 

STONYFORD  RS 

WHITE  ROCK 

AUGUST  1961 
ANZA 

BEAUMONT  1  E 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 

ESCONDIDO 

FIVE  POINTS  5  SSW 

GEORGETOWN  RS 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

LOYALTON 

MORGAN  HILL  2  E 

MOUNTAIN  PASS 

POTTERS  SAWMILL 

SANTIAGO  DAM 

STONYFORD  RS 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

WHITE  ROCK 

SEPTEMBER  1961 
CAMPTONV I LLE  RS 
CHITTENDEN  PASS 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GOLD  RUN 
KEE  RANCH 

KERN  RIVER  INTAKE  3 

LOS  GATOS  4  SW 

LOYALTON 

PALOMA 

PLYMOUTH 

SAN  EMIGDIO  RANCH 
WHITE  ROCK 
WILLIAMS 

OCTOBER  1961 
BRANSCOMB  2  NW 
CONCORD  3  E 
FIVE  POINTS  5  SSW 
MECCA  3  SE 
PLYMOUTH 

NOVEMBER  1961 
BOULEVARD 
FORT  DICK  1  NNE 
MI DDLETOWN  8  WSW 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 


.25 
.02 
.48 
.02 


.02     .34  .05 


10     11     12     13     14  15 


.25     .20  .63 


16     17     18     19     20  21 


.05  .13 


23     24     25     26     27     28     29  30 


3.70  6.75 
.26     .83  1.59 


2.71 
2.30 


.78  2.63 
•  10.39 
1.53  1.76 


See  reference  nolea  Jollovrina  Station  Index 
-  417  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  Of  Month 

rage  | 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

B 
< 

MAY  1961 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

65 
30 

53 
22 

64 
28 

59 
27 

53 
22 

48 
33 

41 
20 

55 
26 

66 
31 

65 
33 

46 
30 

37 
21 

49 
24 

63 
30 

63 
29 

65 
30 

67 
30 

68 
32 

70 
37 

67 
32 

65 
28 

67 
33 

65 
37 

63 
30 

73 
35 

68 
39 

56 
26 

68 
34 

60 
37 

56 
29 

53 
33 

59.9 
29.9 

JUNE  1961 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

64 
46 

70 
45 

78 
48 

74 
51 

71 
54 

72 
53 

78 
52 

73 
56 

76 
56 

77 
49 

79 
54 

79 
53 

87 
52 

94 
57 

99 
58 

92 
56 

88 
58 

90 
55 

89 
55 

85 
57 

83 
56 

86 
55 

94 
60 

91 
61 

90 
60 

89 
57 

88 

55 

95 
57 

94 

59 

93 
58 

83.9 

DOWNI EVILLE  RS 

MAX 
MIN 

58 
4  4 

58 
49 

66 
45 

72 
46 

75 
43 

76 
43 

72 
53 

75 

4  1 

73 
39 

77 
45 

79 

73 

82 

97 

103 

105 

99 

94 

93 

95 

98 

100 

95 

97 

99 
54 

101 

52 

95 
54 

88 
41 

80 
41 

79 
41 

85.1 
48 . 0 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

71 
5-1 

71 

55 

78 

55 

8  5 
53 

82 
51 

76 
50 

8  1 

53 

SO 
51 

76 
54 

85 
55 

89 
56 

86 
55 

90 

99 

110 

112 

102 

97 

95 

102 

107 

111 

92 

102 

109 

108 

99 

91 

86 

88 

92.0 

MC  CLOUD 

MA  ( 
MIN 

72 
43 

73 
50 

66 
49 

69 
52 

74 
43 

73 
45 

65 
46 

7  5 
39 

75 
36 

7  5 
40 

81 
48 

65 
41 

81 

92 
51 

97 

101 

52 

99 

92 

89 

95 

95 

94 

92 

92 

96 
54 

97 
53 

90 

84 
42 

76 
40 

76 

83.4 

MINERAL 

MAX 
MIN 

63 
42 

55 
44 

62 
36 

6  7 
39 

70 
40 

69 
33 

67 
35 

7u 

38 

74 
41 

62 
40 

75 
43 

85 
52 

89 
52 

92 

9  3 

87 

85 

90 

92 

92 

91 

88 

91 
49 

90 
50 

86 
45 

82 
36 

73 
32 

72 
32 

79.0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

70 
34 

«.4 

3  5 

82 
35 

84 
14 

8  5 
53 

86 
54 

86 
55 

86 
43 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

68 
14 

67 
55 

76 
48 

8  2 
49 

81 
47 

77 
47 

79 
48 

80 
12 

75 
44 

80 
47 

85 
51 

81 
48 

88 
51 

93 

55 

106 
58 

108 

6  2 

107 
61 

99 

94 

100 

105 

109 

99 

101 

105 

65 

104 

63 

100 

57 

9  4 

58 

88 
47 

86 
47 

90.6 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

73 
41 

67 
49 

78 
46 

78 
45 

80 
39 

80 
39 

76 
41 

81 
38 

77 
36 

86 
32 

84 
46 

75 
41 

87 
42 

99 
42 

100 
44 

104 
46 

100 

95 
40 

94 

101 

104 

101 

100 

97 

99 
47 

100 
51 

94 
44 

90 
36 

81 

33 

81 

3£ 

88.7 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

53 
3  7 

65 
43 

73 
51 

70 

53 

71 
52 

66 
49 

74 
49 

72 
52 

69 
45 

77 
53 

74 
58 

78 
54 

92 
63 

97 
74 

98 

76 

98 
75 

91 
72 

90 

94 

67 

96 
77 

96 

89 

96 

92 

93 
75 

89 
71 

85 
67 

82 
63 

78 
59 

84 

55 

82.7 

SIERRAVI LLE  RS 

MAX 
MIN 

58 
36 

6  4 
4  4 

69 
41 

72 
40 

76 
41 

76 
42 

71 
37 

77 
39 

73 
32 

79 
42 

80 
44 

69 
41 

81 
42 

88 
41 

92 
46 

92 

9  3 

88 

92 

95 

97 

93 

93 

91 

91 

46 

93 
49 

87 
43 

87 
42 

75 
35 

75 
35 

82.3 

SONORA 

MAX 
MIN 

58 
48 

64 
53 

74 

52 

82 

53 

77 
51 

81 

50 

80 

52 

8  2 
49 

79 
48 

82 
52 

86 
54 

81 

52 

89 
57 

98 

63 

107 
6  7 

109 

68 

108 

66 

104 
60 

96 
6  2 

103 

65 

107 

66 

113 

70 

102 
69 

104 
68 

109 

69 

102 

6£ 

101 

64 

96 
54 

91 
52 

87 
54 

91.7 
58.5 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

46 
29 

64 
31 

56 
30 

61 
31 

62 
34 

61 
33 

64 
29 

66 
38 

60 
34 

69 
29 

73 
4  6 

78 
52 

80 
54 

80 
48 

80 
43 

82 
45 

82 
46 

82 
49 

80 
42 

72 
40 

69 
52 

61 
46 

74 
38 

69.7 
40.0 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

Bl 

57 

76 
56 

81 

52 

85 
51 

84 
51 

86 
52 

83 
52 

88 
54 

87 
52 

91 
54 

91 

57 

90 
56 

9  1 

62 

103 
68 

110 
71 

112 

54 

100 

55 

98 
59 

100 

59 

105 

66 

108 
71 

109 

63 

100 
61 

108 
66 

110 

69 

108 
64 

103 
58 

98 
54 

90 
51 

90 
60 

95.5 
58.5 

JULY  1961 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

B9 
57 

33 
58 

78 
58 

81 

58 

84 
54 

90 

53 

9' 

58 

101 

64 

97 
66 

91 
61 

95 
61 

88 
61 

94 
59 

88 

60 

90 
59 

92 
60 

93 
62 

94 

63 

95 
65 

90 
59 

83 

83 

85 

88 

89 
59 

90 
61 

94 
60 

88 
60 

61 

86 
60 

88 
58 

89.4 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

93 
6  2 

9  7 

53 

97 
62 

90 
55 

81 

52 

76 
45 

84 
46 

91 
48 

97 
42 

103 

52 

103 
51 

105 
61 

105 

6  5 

98 

95 

100 

96 

102 

102 

97 

97 

IOC 

IOC 

100 

101 

54 

97 
53 

98 
51 

100 

50 

99 
50 

97 
49 

91 

50 

96.5 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

84 
56 

85 

5£ 

83 
5£ 

72 
56 

75 
53 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

89 
49 

95 
49 

95 
62 

85 
46 

78 
41 

73 
39 

80 
40 

85 
4  5 

92 
46 

98 
52 

190 

54 

100 
57 

100 

63 

96 
54 

95 
50 

94 
51 

96 
53 

97 

55 

98 

55 

96 
50 

94 
52 

96 
55 

94 
54 

93 
52 

92 
53 

92 
53 

93 
52 

95 
50 

94 
47 

91 
44 

87 
44 

92.4 
50.5 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

92 
66 

86 
65 

77 
58 

79 
54 

69 
48 

83 
49 

88 
58 

93 
6  b 

97 
73 

94 

76 

95 
76 

94 
76 

92 
73 

89 
68 

92 
69 

96 
73 

93 
74 

92 
75 

89 
73 

87 
71 

83 

65 

88 
63 

85 
67 

87 
64 

86 
67 

89 
66 

90 
69 

92 
71 

83 
61 

79 
59 

83 
57 

87.8 
66.1 

AUGUST  1961 
BEAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

95 
54 

98 
57 

102 
64 

93 
69 

93 
67 

98 
59 

9  5 
59 

100 

57 

89 
60 

9  5 
6  1 

93 
58 

98 
58 

9  7 
59 

95 
56 

90 

56 

97 
57 

97 
55 

101 

57 

90 
65 

100 
6] 

103 
63 

88 

66 

90 

64 

93 
57 

94 
54 

94  92 
52  47 

89 
46 

89 
48 

87 
46 

91 
47 

94.4 
57.4 

ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

84 

60 

88 
60 

90 
60 

9  7 
66 

96 
67 

91 

65 

90 
6  4 

88 

63 

85 
62 

88 
62 

91 
61 

87 
60 

86 
60 

86 
59 

83 
63 

87 
61 

86 
60 

87 
62 

93 
6b 

90 
65 

97 
66 

92 
65 

91 
63 

91 
59 

88 

59 

88 

59 

88 
58 

83 
58 

80 
58 

81 

56 

82 
58 

88.2 
61.5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

95 

56 

100 

6  0 

105 
73 

10  2 
74 

103 

72 

101 

65 

104 
70 

103 
70 

105 
70 

102 

72 

97 
68 

102 
67 

98 
61 

93 

56 

95 
57 

97 

59 

98 
58 

103 
58 

99 

73 

101 

68 

101 

69 

97 
64 

99 
68 

97 
65 

95 
61 

90 
56 

85 
57 

92 
56 

9E 
59 

97 
60 

97 
61 

98.3 
64.0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

90 

63 

85 
65 

86 
63 

9! 
66 

94 
66 

89 

66 

92 
64 

95 
68 

88 
64 

75 
66 

8  5 
64 

88 

63 

88 
61 

90 

66 

87 
62 

84 

62 

84 

56 

86 
58 

SEPTEMBER  1961 
WILLIAMS 

MAX 
MIN 

9  1 

67 

9  4 
61 

93 
54 

9b 
52 

96 
54 

98 
53 

9  4 
50 

93 
49 

95 
52 

94 

52 

95 
54 

97 
58 

95 
53 

95 
48 

87 
53 

74 

54 

76 
56 

74 
53 

82 
59 

87 
52 

84 

55 

77 
50 

83 
50 

88 
54 

88 
56 

90 
58 

92 
59 

90 
57 

89 
49 

92 
48 

89.4 
54.0 

OCTOBER  1961 
FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

9  2 
45 

92 
52 

93 
53 

95 
55 

91 
55 

93 
53 

96 
52 

101 

59 

97 
57 

93 
55 

94 

52 

90 
53 

75 
48 

68 
51 

68 

35 

72 
37 

73 
41 

84 
38 

76 
49 

73 
47 

66 
42 

65  68 
42  32 

70 
30 

82.7 
47.2 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

96 
59 

101 

60 

101 
57 

97 

57 

100 

56 

97 
57 

9  4 

58 

92 
,1 

75 
44 

77 
46 

80 
49 

86 
50 

90 

55 

100 

65 

104 
1,9 

100 

58 

99 

61 

94 

55 

90 

90 

90 

81 

88 

86 

85 

87 

80 
56 

84 
64 

77 
49 

72 
46 

71 
51 

89.2 
55.5 

NOVEMBER  1961 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

63 
35 

62 

38 

54 
43 

54 
39 

58 
37 

58 

36 

61 

36 

61 

29 

54  54 

26  26 

52    45  46 
37     34  34 

45  53 
34  37 

55 
42 

50    66  50 
37    39  41 

58     56  53 
440     40  46 

54.9 
36.6 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  f ol lowing  the  stat ion  name ,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  0  F . ,  prec  ipi tat  ion  and  evaporat  ion  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dai ly  temperatures  from  65" F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .    (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on  daylight  saving  t ime . ) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables".  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  'indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


-  419  - 


DECEMBER  1961 
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DECEMBER  1961 
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DECEMBER  1961 
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STATION  INDEX 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 
ADELANTO 

AOIN  RANGER  STAT  ION 
ALAMO  1  N 
ALDERPO INT 

ALlSO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALT ADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AMBOY 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  F  IBREBOARD  MILL 
ANTIOCH   PUMPING   PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AU8ERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  1  ** 3 
BACKUS  RANCH 

BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSF I  ELD  W8  AIRPORT 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
6ARNE  SON  PARK 
BARRETT  DAM 
'  BAR  STOW 

BARTON  FLAT 
l  BATES  RIOGE 
I  BE ARTRAP  MEADOW 

BEAUMONT 
I  BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
[  BEAUMONT   1  E 

BEEHIVE  MEADOW 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COST  A 
HUM90L0T 
LOS  ANGELES 
SAN  01EGO 
LOS  ANGELES 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
R  I  VERS  I OE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 

TULARE 
FRESNO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


03!  f 
03*3 
0355 
0372 
0374 
0379 
0383 
0395 

0418  KERN 

0422  TULARE 

MARIPOSA 
04361  SAN  BERDINO 
0437  SAN  BERDINO 
0442|  KERN 

FRESNO 
TEHAMA 
0509,  ORANGE 
0514'  SAN  DIEGO 
0S19  SAN  SERDINO 

0534  FRESNO 

0543    SN  T  A  BARBARA 

0596  TULARE 

RlVERSIOE 
IVERS10E 
IVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
0674  SANTA  CRUZ 
06  9  3  ALAMEDA 


06  07  I 
06  0  9  i 
0617 


34  19 

33i  32  SO 

13  34  11 

41  29 

34  34 

35  59 
38  34 

27]  38  01 

271  37  59 

33   3  3  33 

3o|  34  52 

34  31 

4|  35  07 

24j  36  14 

34  13 

9<  36  29 

33  55 

1 1  36  25 

36  28 

37  05 

38  54 
33  33  21 


34  ( 
34  57 


37  40 
35  16 
35  23 

35  25 

36  55 
39  56 
33  56 
32 


118  17 

117  25 

120  57 

122  02 


115  45 
119  29 
122  26 


118  10 

118  50 

117  53 
122  15 

118  40 

119  29 
121  04 
118  20 

117  54 

118  11 


119  05 
122  47 
117  51 


34  54  I  117  01 


34  55  119  55 

36  41  118  52 
33  56  116  59 
33  59  116  58 

33  56  116  57 
38  00  119  47 

34  05  118  27 

37  OS  122  06 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BERRyESSA  LAKE  0705  NAPA 

BESWICK  7  S  ■  0715  SISKIYOU 

BIEBER  1  0731  LASSEN 

G  BAR  RANGER  STATION  1  0736  TRINITY 

G  BEAR  LAKE  i  0741  SAN  BERDINO 

G  BEAR  LAKE  DAM  0742  SAN  BERDINO 

G  SEND  RANGEP  STATION  0747  PLACER 

G  CREEK  PH  NO  1  0755  FRESNO 

G  OALTON  0AM  FC2238-E  0758  LOS  ANGELES 

G  PINE  CREEK  0767  INYO 

G  PINES  PARK  FC  83B  0779  LOS  ANGELES 
G  SUR  STATE  PARK  ,  0790  MONTEREY 

G  TUJUNGA  0AM  FC460-E  0798  LOS  ANGELES 
RMINGHAM  GEN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 
SHOP  CPEEK    INTAKE   2     1  0819  INYO 
SHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 
SHOP  WB  AIRPORT  i  0822  INYO 

SHOP  UNION  CARBIDE      j  0824^  INYO 
AC*  MOUNTAIN  2  SW        I  0850  SANTA  CLARA 
IKS  MOUNTAIN  '  0B67  LASSEN 

;  CANYON  WB  AIRPORT     0897  PLACER 
iLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK  0903:  HUMBOLDT 
ILYTHE  09241  RIVERSIDE 

ILYTHE  7  W  0925  I 

FAA  AIRPORT  0927  I 

,  0931  NEVADA 
BONITA  0968  SAN  DIEGO 

800NV I LLE  HWY  MNTNC  STA  0973  MENDOCINO 
1  BORON  j  0979  KERN 

SORREGO  DESERT  PARK         I  0983]  SAN  01EGO 


23  38  33 
12  41  52 
21  41  07 


122  14  480 

122  14  '  6140 
121  06  4130 

123  15  ,  1272 
116  55  1  6745 

116  58  6815 
120  31  5739 
119  15  4928 

117  49  157S 

118  28  10000 


34  23     117  41     6862  1 


118  43 
122  10 
121  12 


17 


5  33  37 

5  33  37 
36  39  23 
33  32  40 
17  39  01 

6  35  00 


17     120  42     S280     MID  > 

55     123  49  975 

37     114  36       268  4P 


117  02 
123  22 
117  39 


BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELL I  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRA  N. 5 COMB    2  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BRAY    10  WSW 
I  BREA  CITY 

6RE A  0AM 
i  BRENTWOOD  6  SW 
I  BR  I OGEPORT 
.  BRIDGEPORT  RANGER  ST A 


i  BROCK WAY  SUMMIT 
■  BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  ST  A 

BRUSHY  SPRGS  GUARO  ST A 

BRYSON 

BUCK HORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 

8ULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BUR BANK  FIRE  DEP  FC226E 
BURBANK    WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CA8AZ0N 

CA6R1LL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  F 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER    STAT IOK 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  5HLTEK 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RANGER  ST* 
CANBY  11  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT 1L 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON 
CARBON  CANYON 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


986  SAN  DIEGO 

005  SANTA  CRUZ 
009  SAN  DIEGO 
013  LOS  ANGELES 
018'  NEVADA 


034l  MONTEREY 

046  menoocino 
0  4  8|  Imperial 

050  siskiyou 

0561  ORANGE 
057  ORANGE 


33  17  116  21 

37  09  122  12 

32  40  116  17 

34  35  118  22 
39  27  120  40 

33  29  116  48 

35  52  120  48 
39  41  123  40 
32  57  115  33 


2175 
33S0 
3055 
5347 
3345 


COSTA     27  37  1 


117  54 
117  56 
121  47 


133  PLACER 
142  MONTEREY 
149  SHASTA 
159  PLUMAS 
1  61!  PLUMAS 
170  SAN  BENITO 
180  YUBA 
192  LOS  1 
194  LOS  , 
206i  S"N  MATEO 


SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COST  A 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNT A  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 

ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 

SISKIYOU 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

462|  YUBA 
4  75|  MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
518-  ORANGE 
52C    SAN  BEROINO 
522  PLUMAS 
534  MONTEREY 


36  39  16 

23  38  46 

1  39  00 

24  35  48 

21.  40  52 

I     8,  39  54 


6.  39  25 
13  34  11 
13  34  12 

'-:  37  35 

40  53 

40  48 

37  52 
35  24 

33  55 

34  35 

34  23 

38  17 
38  12 

37  29 
32  41 

35  53 
17|  38  35 


'  6470  : 
,  65S0 
I  2050 
!  7200 


26  33 

26]  33  57 

40  05 

36  29 


120  35 

121  05 
121  51 


118  18 

118  22 
122  21 


119  59 
117  34 

120  19 
120  22 


115  26 

118  41 

122  35 

122  46 


3771 
1760 
5200 
1640  I 
1800 


OBSERVER 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  «UZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  0U80SE 
OAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L  TURCOT T 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 

I  L  E  METHENY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  6  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY    SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  D lE'GO  WATER  OEPT 

I  SO  CALIF  WATER  CO 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  D1ST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCM  METCHY  WTl 
T  J  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


SUP 


10A    1QA  : 


4108  MID  MID 
9390  !  12M  12* 
2330  j  9A^ 


»  f 


01 V  OF  I 


01   GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELL I 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
NEVADA    IRRIG  D  I  ST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKE8READ 
I       SRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 


MRS  ANNi 

p  g  +  e  company 
mrs  faye  d  mc  hugh 
mrs  lola  f  gall  1 
p  g  *  e  company 
chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 
city  of  burl ingame 

mrs  ruth  c  estes 

paul  f  kaut 

mrs  mars! irton 

BUENA  VISTA  w  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  8UR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  01ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  5  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MiLLI 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  OIST 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
GERALD  M  THRASHER 
S,  OEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J  U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARB10E  CO 
MPS  MARY  INCERPI 

BUREAU 


1  U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
SIA1E  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 


STATION 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  D 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME    HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  230D 


COL 


CLAREMONT  P 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEAPLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVEROALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COAL  I NGA  1  SE 
COALINGA    14  WNW 

COBB  2  NW 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET 

COLBYS  FC  53  D 

COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 

SPRINGS 


CONCORD  3  E 


1606  SISKIYOU 
1609  FRESNO 
1611  MARIPOSA 

MODOC 
1624]  BUTTE 

1680  LOS 


168:  lo:  uNbfi.t  ■■ 

169J  TUOLUMNE 
nod  PLUMAS 
171  a  BUTTE 
1739  SAN  BENITO 
1743   SN  LUIS  OBPO 
17541  VENTURA 
1758  SAN  DIEGO 
177S  SACRAMENTO 
1777^  LOS  ANGELES 

1779  LOS  ANGELES 
178W  YOLO 
1799  SISKIYOU 
160fJ  LAKE 
1838{  SONOMA 
1840  SONOMA 
1844|  MADERA 
1864]  FRESNO 
1867^  FRESNO 
1869  FRESNO 

1B82|  LAKE 
1886i  TRINITY 
1890  BUTTE 
189ft  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 
1907  SHAiTA 
1912  PLACER 
191ft  YUBA 


CORONA 
[  CORRAL  I TOS 
I  COTTONWOOD  CREEK 
I  COVELO 

I  COVELO  EEL  RIVER 


1962.  CONTRA  COST  A 
1985  EL  DORADO 
j  1990  SISKIYOU 
STRICT  2012  KINGS 
RANCH  I  2027  TEHAMA 

203l|  RIVERSIDE 
j  2048|  SANTA  CRUZ 
I  2069  INYO 
2081  MENOOCINO 
RS  2084  MENOOCINO 


1  COVINA  TEMPLE  FC  193 
I  COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
!  CRABTREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
'  CRESCENT  CITY  MNTNC 
CRESTLINE  LAKE 


2090'  LOS  ANGELES 

'  2103!  RIVERSIDE 

I  2111j  IMPERIAL 

21141  TULARE 

21391  SAN  DIEGO 

I  2147  DEL  NORTE 

'  21461  DEL  NORTE 

STA|  2150,  DEL  NORTE 

2163  SAN  BERDINO 

21771  CONTRA  COSTA 


OBSERVER 


CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2191 

LOS  ANGELES 

34 

19 

117 

51 

#CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34 

23 

75 

CUMMINGS 

2216 

MENDOC I  NO 

39 

■>o 

123 

1265 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

57 

52 

1421 

CUYAMACA 

22  3! 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

35 

46  50 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

39 

34 

59 

40 

2170 

CUYAMA  RANGER  STATION 

224! 

SNT A  BARBARA 

30 

34 

51 

119 

29 

2749 

DAGGETT   1  ENE 

SAN  BERDINO 

34 

52 

116 

52 

1975 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

34 

52 

116 

47 

1922 

DANA  2  SE 

ZZ61 

SHASTA 

21 

41 

06 

31 

3320 

DAVENPORT 

229C 

SANTA  CRUZ 

37 

01 

122 

12 

273 

DAVIS  1  WSW 

229' 

YOLO 

23 

32 

121 

45 

51 

DAVIS  CREEK 

:■ 

21 

41 

22 

4750 

230( 

MODOC 

21 

121 

23 

3650 

DEATH  VALLEY 

2319 

28 

116 

52 

-194 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

:  9  1 

INYO 

37 

22 

117 

59 

5225 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

e 

18 

120 

3700 

DELANO 

2341 

KERN 

35 

119 

15 

323 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36 

36 

121 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

27 

37 

29 

121 

23 

1125 

DENA 1 R 

2389 

STANISLAUS 

37 

37 

32 

120 

48 

124 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

39 

52 

121 

37 

2713 

DESCANSO  RANGER  STATIOf, 

2406 

SAN  01EGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

D 1 AMONO  BAR  HORSE  CAMP 

243: 

LOS  ANGELES 

26 

3  3 

59 

117 

50 

740 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAy 

246' 

8 

21 

12 

1550 

DONNE  R  MEMORIAL   ST  PK 

NEVADA 

36 

5937 

D05  RIOS 

24  9( 

MENDOCINO 

43 

1  Z  3 

21 

927 

D0UBLE8UNK  meadow 

Z492 

TULARE 

10 

35 

57 

118 

36 

6200 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

56 

118 

DOWN  IEV I LLE  RANGER  STA 

250C 

SIERRA 

39 

34 

120 

50 

2895 

2504 

LASSEN 

IB 

40 

02 

120 

06 

4240 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

39 

57 

120 

05 

4385 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

2f 

34 

29 

32 

1515 

OUDLE YS 

14 

37 

120 

06 

3000 

Dunn igan 

2568 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

63 

DUNN  SIDING 

257C 

5AN  BERDINO 

03 

116 

26 

1610 

DUNSMUIR  RANGER   STAT  I0f> 

2572 

SI SK I  YOU 

w 

41 

13 

16 

2420 

OUT  TONS  LANDING 

2581 

12 

122 

20 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

R IVERSIDE 

'I 

33 

48 

115 

27 

m 

EAST  PARK  RESERVOIR 

264C 

COLUSA 

23 

22 

122 

31 

1205 

EAST  V1DETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36 

118 

23 

10400 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

270' 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

600 

EL  CENTPO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

f 

32 

46 

115 

34 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

272E 

AMAOOR 

36 

20 

120 

715 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

273S 

LOS  ANGELES 

29 

34 

36 

lie 

34 

2075 

Elk  valley 

274S 

DEL  NORTE 

17 

00 

123 

43 

1711 

ELLERY  LAKE 

2  7  5t 

MONO 

38 

37 

56 

119 

9600 

ELLIOTT 

276C 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

EL  MOOENA 

2775 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

ELS INORE 

RlVERSIOE 

28 

117 

20 

1285 

ELSINOPE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33 

37 

117 

19 

1305 

ESCONDIDO 

,'66, 

SAN  01EGO 

33 

33 

07 

117 

05 

E5COND 1  DO  PARK  HILL 

286' 

SAN  DIEGO 

33 

07 

117 

04 

ET  IWANOA 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

ETNA 

SISK 1  YOU 

12 

122 

5*, 

2912 

•EUREKA  WB  CITY 

291. 

HUMBOLDT 

17 

48 

124 

10 

43 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

292C 

MARIPOSA 

37 

35 

120 

EXETER  FAUVER  RANCH 

292 

21 

119 

FAIRFIELO 

?93 

2: 

38 

15 

122 

03 

IS 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

SOLANO 

23 

38 

122 

03 

19 

F  A  I RMON  T 

2941 

LOS  ANGELES 

IS 

34 

42 

118 

26 

3060 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

542 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

B 

39 

36 

121 

15 

2965 

FERGUSON  RANCH 

302i 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

FERNDALE  8  SSW 

HUMBOLDT 

17 

30 

20 

144  5 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3031 

AMADOR 

16 

38 

120 

42 

2100 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNT  A  BARBARA 

32 

34 

120 

00 

3150 

FILLMORE  1  WNW 

30  51 

VENTUR* 

29 

34 

24 

lie 

56 

435 

FINLEY  1  NNE 

305! 

LAKE 

23 

01 

52 

1340 

FINLEY  1  SSE 

30  St 

LAKE 

38 

56 

122 

52 

1377 

FINLEY  5  SW 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

57 

1750 

FIVE  POINTS  5  SSW 

308 

FRESNO 

11 

36 

21 

120 

09 

285 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3  06 

LASSEN 

18 

19 

4000 

FLORENCE  LAKE 

309 

FRESNO 

27 

16 

lie 

5B 

7344 

FOLSOM  DAM 

31  1 

SACRAMENTO 

38 

42 

121 

350 

FONTANA  5  N 

3  1  1 

SAN  BERDINO 

28 

34 

11 

117 

27 

1972 

FONTANA  KAISER 

312( 

SAN  BEROINO 

1? 

34 

1 1 7 

30 

1090 

FOREST  GLEN 

313C 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A     8A  BACG 


5P  SP 
8A  8A 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  6  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST 
LONN1E  BATWAY 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDGE 
C  F  ELDER 

F  P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARD1NE 
C    IVAN  GLEND INN  I NG 

FRANK  S  ORNBAUN 
U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  F 1  RE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 


ROBERT  L  CHANDLER 


U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
1  P  G  +  E  COMPANY 
I  VAN  J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
I  U  S  FOREST  SERVICE 


TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  01V  BEACH  +  PKS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MQR1TZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 


INE 


U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS 
DONALD  E  INGRAM 
MRS  M   V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 


HARLEY  NEUER8URG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEEP   SPR INGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 
M  F  MOORE 
I       P  G  +  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
STUART  T  PRICHETT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  OIXON 
1        FRANK  M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 
W  D  MC  LEAN 
MRS  A LET HA  G  HUNT 
EARL  K  WOBSER 
u  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 
I  METRO  WATER  DISTRICT 

ORL AND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
j  EL  CENTRO  WATER  DEPT 

P  G  +  E  COMPANY 

E  E  5TUDLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  8UCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  Pwfl  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENTWORTHLYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 


RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESL1CK 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  %  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

gj 
U 

i 

EE 

EVAP. 

SPECIAL 

FORESTHRL  RANGER  SIA 

3134 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

SISKIYOU 

1; 

41  15 

123  19 

1270 

5  A 

MRS  MAR JOR I E  MC  BROOM 

FORT  B I  DWELL 

3157 

MODOC 

1  p 

41  51 

120  08 

4498 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

n 

39  27 

123  48 

60 

8A 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  A V 1  AT  ION 

3164 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

110 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK    1  NNE 

317 

DEL  NORTE 

1 7 

41  52 

124  09 

46 

8A 

WILLIAM  R  PATON 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

: 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

31 82 

SISKIYOU 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

38  31 

123  15 

116 

6P 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  S  NNW 

3^3i 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

: 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

23 

40  42 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

325: 

FRESNO 

27 

119  43 

326 

M10 

MID 

.  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27,  36  59 

119  43 

410 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

117  55 

315 

8A 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  OAM 

32B5 

ORANGE 

117  53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HlLLCREST  RES 

3268 

ORANGE 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  OEPT 

GARBERV1LLE 

3  32C 

HUMBOLDT 

123  46 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3538 

1 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

i: 

41  52 

123  58 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

U9  08 

8970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

EL  DORADO 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

EL  DORADO 

120  48 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

GER3ER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

121  29 

2140 

BA 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

120  23 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

TULARE 

118  46 

6412 

8A 

BA 

: 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

119  41 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA  wTR  OEP 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

116  58 

367 

5P 

IS 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

SANTA  CLARA 

zc 

37  00 

121  34 

194 

GILROY  F IRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

341< 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

c 

WILLIAM   J  KlCKHAM 

GILROY  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

121  20 

1350 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G 

34  5  C 

LOS  ANGELES 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3451 

LOS  ANGELES 

117  52 

B22 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV 1 LLE 

KERN 

a 

118  42 

3140 

5P 

3 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

glennv i lle  Fulton  rs 

)46! 

KERN 

118  40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

PLACER 

120  52 

3240 

JOHN  f  WALL 

GONZALES  9  ENE 

35  02 

SAN  BENITO 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALIA  M  80GUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

120  30 

4886 

7P 

1  C  EVERLY 

GRACE  MEAOOW 

3529 

TUOLUMNE 

31 

38  09 

119  36 

fl  V  U  Q 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

118  58 

6580 

8A 

BA 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

SISKIYOU 

12 

41  38 

122  12 

5075 

6P 

MRS  ALBERTA  GOOOE 

GRASS  VALLEY 

357] 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

2693 

6A 

6A 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  N10 

3574 

NEVADA 

39  13 

121  04 

2422 

c 

NEVADA  IRRIG  OIST 

GRATON  1  W 

3578 

2? 

38  26 

122  53 

210 

HOMER  L  PARNELL 

GREENVIfw 

3614 

SISKIYOU 

I! 

41  33 

122  54 

2616 

12M 

MRS  EMMA  R  PERE IRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

EL  OORADO 

120  32 

3930 

c 

MRS  LAURA  b  CEOERLOF 

GROVE LAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

31 

37  50 

120  14 

2625 

C 

OUANE  J  COX 

GROVE LAND  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

31 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEv I LLE 

3683 

SONOMA 

22 

123  00 

115 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

118  16 

2450 

5P 

JAMCS  P  KINOREO 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

i; 

118  15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HA  1  WEE 

3710 

INYO 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

PLUMAS 

8 

40  16 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3  ?  3  ( 

MARIN 

17 

38  04 

M  i  1 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

HANFORD 

3747 

KINGS 

1] 

36  20 

119  40 

242 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  OAM 

37  5] 

LOS  ANGELES 

118  25 

1110 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

1090 

BA 

C  H 

U  S  FORESI  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STAT  I  ON 

3781 

SNTA  BARBARA 

3: 

120  25 

320 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

40  22 

122  58 

2710 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLE8R 1 GHT  OAM 

38  OC 

NEVAOA 

580 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

382  1 

SHASTA 

121  30 

3346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

SHASTA 

121  33 

3015 

8a 

P  G  +  E  COMPANY 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

115  38 

1370 

s; 

6A 

c 

METRO  WATER  01STRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWAOD  6  ESE 

ALAMEDA 

37  39 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDS6URG 

3875 

SONOMA 

22 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2  E 

SONOMA 

22 

38  37 

6A 

WALDO  F  IVERSON 

HEMET 

'HV'_ 

RIVERSIDE 

116  57 

1630 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

SAN  01 EGO 

3  3 

33  14 

2700 

BA 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3  925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

SAN  SEN  I  TO 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER I A 

3935 

SAN  BERDINO 

15 

34  25 

117  18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

BA 

8  AC  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIOOEN  VALLEY  RANCH 

3946 

NEVAOA 

121  06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HILTS 

3967 

SISKIYOU 

1  2 

42  00 

122  38 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBEOGS 

4  0 1 1 

LAKE 

23 

38  51 

8A 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

SAN  01EGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER 

4022 

5AN  BENITO 

2C 

36  51 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

CITY  OF  HOLL 15TER 

HONEYOEw  2  WSW 

HUMBOLDT 

40  14 

124  09 

375 

8A 

MRS  ANNE  M  AOAMS 

HOOPA 

4082 

HUM8OL0T 

123  40 

8A 

8A 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOP A  2  SE 

4084 

35 

41  02 

123  39 

315 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

LAKE 

23 

39  01 

2510 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

22 

39  01 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

412( 

TULARE 

37 

36  11 

118  37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5N  LUIS  OBPO 

30 

c 

KENNETH  RODRIGUES 

HUCKLEBERRY  LAKE 

41  48 

TUOLUMNE 

38  06 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

5P 

MRS  IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

CALAVERAS 

38  12 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

FRESNO 

27 

37  14 

5P 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EOISON  CO 

HURKEY  creek  PARK 

RIVERSIDE 

33 

33  41 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

TRINITY 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWI LD  HWY  MNTNC  STA 

42  ■: 

DEL  NORTE 

11 

41  54 

123  46 

1250 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

1  OR  1  A 

4204 

SAN  BENITO 

36  25 

120  40 

2650 

NEW  IORIA  MINE  +  CHEM 

IDYLLW ILD  RANGER  STA 

4211 

R  I  VERS IDE 

33 

33  45 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

36'  48 

7A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

hilt 

Inyo 

9175 

C 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GAROEN 

RIVERSIDE 

t 

6A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

42  11 

KERN 

SP 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

1NY0KERN  ARM [ T  AGE 

4280 

KERN 

35  41 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

AMAOOR 

38  20 

280 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

42B6 

PLACER 

] 

39  05 

6A 

CLOSED  &/1/61 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BE  RO I  NO 

6 

34  08 

115  08 

922 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

M00OC 

21 

120  18 

5290 

5P 

WALTER  CANT  RALL 

JOHNSONDALE 

438' 

TULARE 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  19 

2730 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

JULIAN 

SAN  DIEGO 

i 

33  05 

: 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  01  EGO 

33  06 

7f 

CHARLES  VIL1NEK 

SNTA  BARBARA 

34  29 

6P 

JOHN   K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

444; 

FRESNO 

37  16 

9110 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

4325 

8A 

KELLOGG 

4460 

SONOMA 

38  40 

122  40 

8A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSE YV I LLE 

448! 

LAKE 

\\ 

3B  59 

" 

Co  Farm  +  home  adv 

KELSEYVILLE  4  SW 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1460 

c 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

450C 

37  57 

122  33 

90 

9A 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KERL INGER 

450( 

SAN  JOAQUIN 

27 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7t 

MRS  LILA  LOF8EPG 

•KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

10 

35  28 

118  47 

970 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

5F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

KINGS 

1] 

36  00 

119  58 

310 

8A 

BA 

at 

STANDARD  OIL   CO  CAL 

KETTLE MAN  STATION 

4536 

KINGS 

36  04 

120  05 

508 

P  G  +  E  COMPANY 

K1LARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

23 

40  41 

121  52 

2648 

11 A 

P  G  *  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

c 

STATE  0 IV  OF  F5TRY 

KLAMATH 

4577 

OEL  NORTE 

I! 

41  31 

124  02 

25 

Hl[ 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4567 

40  38 

123  54 

2356 

c 

0  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

3' 

120  39 

315 

8A 

e* 

KORBEL 

4601 

HUMBOLDT 

40  52 

123  57 

145 

OENNI S  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

EL  OORADO 

36  48 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

IS 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

hi,  3 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

6A 

ROSS  R  SANBORN 

•LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

35 

*P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4651 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

210 

c 

L  6  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

JAMES  C  ALLEN 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I  I 

LATITUDE 

LAKE  ALPINE 

46&i 

ALPINE 

it 

38  28 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

LAKE  ELEANOR 

TUOLUMNE 

37  58 

LAKE  MOUNTAIN 

TRINITY 

■ 

40  01 

LAKEPORT 

LAKE 

23 

39  02 

LAKEPORT  SCS 

LAKE 

23 

39  02 

LAKE  SABRINA 

INYO 

37  13 

LAKESHORE 

SHASTA 

2 

40  53 

LAKES I0E  2  ENE 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

LAKE  SPAULDING 

NEVADA 

6 

39  19 

LAKE  SPAULDING  OAM 

NEVADA 

a 

39  20 

LAKE  WOHLFORD 

472( 

SAN  DIEGO 

3  -' 

33  10 

LA  MESA 

3. 

32  46 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

LA  PANZ A  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

LA  PORTE 

PLUMAS 

1 

39  41 

LAS  PLUMAS 

8UTTE 

39  41 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

S1SK I YOU 

1 : 

LAYTONVILLE 

MENDOC 1NO 

39  42 

LEBEC 

KERN 

lL 

34  50 

LECHUZ A  PATROL 

STATION  FC  352  S 

4667 

LOS  ANGELES 

33  34  05 

LEESVI LLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

23 

39  09 

LE  GRAND 

MERCED 

27 

37  14 

LEHMAN  RANCH 

EL  DORADO 

36  35 

LEMON  COVE 

TULARE 

9 

36  23 

L INOSAY 

TULARE 

9 

36  11 

LITTLE    IUJUNGA  GOLO  CR 

LOS  ANGELES 

l: 

34  19 

LITTLE  VALLEY 

LASSEN 

LIVERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

37  39 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

50  02 

LOS  ANGELES 

15 

34  26 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

35  SB 

LOCKWOOD  MESA 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

LODI 

SAN  J0AOU1N 

36  07 

LOGAN  MEADOW 

MAOERA 

27 

37  20 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

3. 

34  40 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

1  5 

36  27 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

LONG  BARN  EXP  station 

TUOLUMNE 

•LONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

LONG  BEACH  WB  AP 

51  95 

LOS  ANGELES 

33  49 

LONG  VALLEY    1NSP  STA 

i  a 

39  41 

LORAINE 

KERN 

10 

35  18 

LOS  ALAMOS 

SNTA  BARBARA 

?. 

34  45 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

LOS  BANOS 

MERCED 

2^ 

37  03 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

T 

36  53 

LOS  GATOS 

SANT « ' CLARA 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CLARA 

37  11 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5 !  4 

SNTA  BARBARA 

34  33 

LOST  HILLS 

10 

LOWER  K IBBEY  P IDGE 

TUOLUMNE 

37 

36  01 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

3  3 

32  37 

LOYALTON 

SIERRA 

1 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

SAN  BE  RO 1  NO 

34  26 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

35  53 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

SAN  BERDINO 

21 

34  06 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

SAN  BERDINO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SAN  BERDINO 

21 

34  14 

MADELINE  MNTNC  SIA 

5231 

LASSEN 

21 

41  04 

MADERA 

MADERA 

36  58 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

TRINITY 

17 

40  27 

MAGIC  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

34  24 

MAHNKE 

LAKE 

2: 

MAMMOTH  PASS  ' 

MANDEV I LLE  ISLAND 

SAN  JOAQUIN 

MAN Z AN ! T A  LAKE 

SHASTA 

2 

40  32 

MARCH  FIELD 

RIVERSIOE 

28 

33  54 

MARE  ISLAND 

SAL ANO 

17 

38  06 

MARICOPA 

5  338 

KERN 

10 

MARIPOSA 

MARIPOSA 

27 

37  29 

MARKLEE  V  I LLE 

5  3  5  ( 

ALPINE 

3 

36  42 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

MARTINEZ  3  SSE 

CONTRA  COSTA 

37  58 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

MARYSV I LLE 

YU8A 

39  09 

5401 

TUOLUMNE 

MC  CARTHY  POINT  RS 

5444 

TEHAMA 

\- 

40  11 

MC  CLOUD 

SISKIYOU 

2! 

41  16 

MEAOOW  LAKE 

549( 

FRESNO 

27 

37  05 

MECCA  3  SE 

RIVERSIOE 

33  33 

MEOICINE  LAKE 

SISKIYOU 

l; 

41  35 

MENOOTA  DAM 

FRESNO 

21 

36  47 

MERCED  F IRE   STAT  ION  2 

MERCED 

14 

MERCED  2 

MERCED 

37  19 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

2" 

36  42 

MEYERS  4  SW 

EL  OORADO 

MEYERS   INSPECTION  STA 

EL  OORAOO 

38  51 

MICHIGAN  BLUFF 

PLACER 

] 

39  03 

M I DDLETOWN 

5598 

LAKE 

23 

38  45 

MlODLEwATER 

KERN 

10 

35  30 

M1LFORD  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

ie 

40  06 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

HILL  CREEK  INTAKE. 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

MlLO  5  NE 

TULARE 

■i 

36  17 

MINERAL 

TEHAMA 

Z3 

40  21 

MINERAL  KING 

TULARE 

36  26 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

■ 

40  12 

MITCHELL  CAVERNS 

SAN  BERDINO 

34  56 

MITCHELL  MEADOW 

5 1  2 : 

FRESNO 

11 

36  45 

MODESTO 

STANISLAUS 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

3' 

37  38 

MO J AVE 

KERN 

35  03 

MON ACHE  MEADOWS 

TULARE 

ir 

36  13 

MONO  LAKE 

36 

36  01 

MONTAGUE   3  NE 

SI  SKI  YOU 

12 

41  45 

MONTEREY 

MONTEREY 

36  36 

MONT ICELLO  OAM 

NAPA 

23 

36  30 

MOORPARK    1  SSE 

VENTURA 

33 

34  17 

MORENA  DAM 

58  4( 

SAN  DIEGO 

3: 

32  41 

MORGAN  HILL  2  E 

SANTA  CLARA 

37  06 

MORGAN  HILL    6  WNW 

2( 

37  09 

20 

3T  08 

MORONGO  VALLEY 

34  03 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

35  22 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

35  2B 

MT  BALDY  FC  B5G 

SAN  BERDINO 

21 

34  14 

MT  BALDY  NOTCH 

SAN  BERDINO 

26 

34  17 

MOUNT  DANAHER 

5909 

El  dorado 

1 

38  45 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

5933 

37  20 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

SI  SKI YOU 

12 

41  47 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SISK 1YOU 

23 

41  22 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

SISK I YOU 

23 

41  19 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

MARIN 

MOUNT  WILSON  FC  338  8 

6006 

LOS  ANGELES 

34  14 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

MUMBO  BASIN 

TRINITY 

35 

41  12 

NACIMIENTO  DAM 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

35  46 

6065 

11 

38  18 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

38  17 

61  )5 

MENCi.:  .  1  NO 

39  10 

NEEDLES 

6115 

SAN  BEROINO 

34  50 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

Sill 

SAN  BERDINO 

34  46 

LOS  ANGELES 

34  46 

NEVAOA  CITY 

6136 

NEVADA 

39  16 

20  38  4960 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


la  09 
20  10 

20  58 

21  29 
21  31 
23  29 
18  52 


2350 

1550 
49  J5 


OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE   ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 
P  G  +  E  COMPANY 

P  G  +  E  COMPANY 
ESCONOI0O  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  Co 
ABE    E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L 1  BBE  Y 
!  P  G  *  E  COMPANY 


US  1 


SERVICE 


20  01  5200 


20  01 
18  26 
20  17 


19  63  6500 
16  56  500 

20  15  4936 

16  57  3040 

21  27  355 

17  20  1160 
17  27  2250 
17  29  2760 

20  28  530Q 

20  04  266 

23  32  2775 


19  02  9500 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 
MRS  M   I  OUARTERMAN 

MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLlNG 
SAN  DIEGO  WATER  CO 


JOHN  W  TEED 

JUS  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
JUS  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

ISADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MP'.  FRANCE  PR  1  TCHARD 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARO INO  FCO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 


SHIP 


8ANKL1NE  OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSV I LLE  FIRE  DEPT 
CITY    SAN  FRANCISCO 

.  U  S  WEATHER  BUREAU 


WILL  I  A, 


.  3N  ■ 


17  02  2940 
16  56  4945 


18  10  2735 


16  34  2580 

20  51  US 

20  51  !    670  I 

15  32  4739 


IS  04 

22  34 
22  32 
20  53 
22  17 

22  16 

23  34 
\h  36 
14  37 


.  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK   F  MO1T0ZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 
SI ATE  OF  CALIFORNIA 
MRS  G  E  SPRINGFIELD 


STATE  DIV  OF  F 
UNION  OIL  CO  01 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKE 


CAL 


SP  5P 

SS  SS 


'ICE 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 


KERN  CO  FIRE  DEP1 
S  CORPS  OF  ENG1NEEF 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  8UR  RECLAMAT K 
US  SOIL  CON  SERV1 


CE 
CO 


SAN  DIEGO  WATER 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL   V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CAL 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 


LDY 


U  LIF 


1  OF 


,  STATE  DIV 

j  CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
:  U  S  WB  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
S  DEPT  WATER  RESOURCE5 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CAL  IF  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S)  OEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEM  *NT 
MASON  I TE  CORPORATION 
Y  OF  NEEDLES 
AVIATION  AGENCY 
WTR  +  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


STATION  INDEX 


STATION 


NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT    8EACM  HARBO 
N1COLAUS 
NIL  AND 
NIPOMO   I  NW 


OAK  DALE    WOODWARO  OAM 
OAK   KNOLL   RANGER   ST  A 
OAKLAND  W9  AIRPORT 
OAK V  I  LLE    1  WNW 
OAKVILLE   4  SW 
OCCIDENTAL 

*OCEANS]OE  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  1 DE  PUMPING  PLANT 
OCOT ILLO  WELLS 
OILFIELDS    JOAQUIN  R 

0JA1 

OLINOA 


COUNTY 


6383  SAN  DIEGO 
6395j  FRESNO 
6399  VENTURA 
6432:  ORANGE 
SMA5TA 
■  5j  LOS  ANGELES 


VENTURA 

LOS  ANGELES 

L    i   UNGf  L  :-  S 

STAN  I SLAUS 

MODOC 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

LOS  ANGELES 

MARIN 

STAN  I  SLAUS 

S1SK IYOU 

ALAMEDA 


27  37  21  121 


122  02 
118  58 
118  32 

lie  3i 


OPIOS  CAMP  FC  57  8E 

ORANGE  COUNT*  RESERVOIR;  6473  ORANGE 
ORANGE  COVE  6476  FRESNO 


OBICK   PPA|R|E   CREEK  I 
ORICK   10  SE 
ORL AND 
ORLEANS 
OROViLLE 
OROVILLE  bridge 

OROVILLE  RANGER  STATION  6526  I 
OSTRANDER  LAKE  I  6552  MARIPOSA 

OXNARO  6569  VENTURA 

OZENA  6576  VENTURA 


1  6*99  HUMBOLDT 

6*99  HUM80LOT 

I  6506  GLENN 

650ft  HUMBOLDT 

6521  BUTTE 

6525  BUTTE 


33  33  36 

38  5*. 

33  17 

35  0* 


34  10     118  23  619 
38  OS     122  43 
3*1  37  52     120  52 
.2  41  50 
*i  37  4* 
38  27 
38  23 
17  38  25 


1  33  09 

27  36  18 

33  34  27 

26  33  55 

23  40  29 

26  34  15 

26  33  56 

'     9'  36  37 

1 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8A      8*  lis 


PAChECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMOALE    2  NE 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 


MEPCED 
EL  OORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERS10E 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 


P ALOMAR  MTN  OBSERVATORY  6657  SAN  OIEGO 

PALOS  VEROES  EST  FC  430  6663  LOS  ANGELES 

PANOCHE  6675  SAN  BENITO 

PANOCHE    JUNCTION  6678  FRESNO 

PARADISE  6685  BUTTE 

PARADISE  MEADOW  6688  TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  6699  SAN  BE  RD I  NO 

PARKF1ELD  6703  MONTEREY 

PARKF1EL0  7  NNW  6706  MONTERE 1 

PASAOENA  6719  LOS  ANGELES 


22 

12  41  11 
23  39  45 
12  41  18 
8  39  30 
8  39  31 
8  39  32 
14  37  38 


30  3*  42     119  19  3705 


6  34  35  118  07  2655 

6    34   36  116  06  2583 

6   34   39  11B  05  2517 

6  33  49  116  32  411 

4  37  27  122  06  23 

24  36  21  121   30  1835 

33  33  21  116  51  5560 

33  33  48  116  23  216 

27  36  36  120  50  1265 

27  36  32  120  27  420 

2*  39  46  121  37  1750 
37  38  03 


171     11*  11A| 


17 


13  : 


PASKENT A  RANGER  STATION  6726  TEHAMA  23  39  53 

PASO  ROBLES  6730  SN  LUIS  OBPO  24  35  36 

PASO  ROBLES  5  NW  6736  SN  LUIS  OBPO  24  35  41 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT  6742  SN  LUIS  OBPO  24  35  40 

PATTIWAY  6754  KERN  10    34  56 

PAYNES  CREEK  6761  TEHAMA  23  40  20 

DEAR    LAKf  6767  TULARE  9   36  36 

PETALUMA  FIRE   STATION  2  6826  SONOMA  17  36  14 

PET ALUMA  l  N  6629  SONOMA  17  38  15 

PIEDRA  6657  FRESNO  11   36  48 


114  10 

120  26 

120  28 

118  09 


120  45 

120  36 
119  23 

121  54 


3868 
1850 
9700 


PlfORA  BLANCA  GUARD  ST  A  6862 
PINE    CANYON  PATOOL 

STATION  FC  321  £  6891 
P I NNACLES  NAT  I  ON AL 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE    5  6946  SHASTA 
PITTS  RANCH  4950  LAKE 

PLACERVILLE  6960  EL  DORADO 

PLACERVILLE    IFG  6962  EL  DORADO 


29  34  34     119  10  3065 


6891  LOS  ANGELES 
6926  SAN  SEN  I  TO 
6940  VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 


PLACERVILLE   1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGuELLO  WB 


6963  EL  DORADO  l   38  44 

7000  AMAOOR  16  36  29 

7009  MENDOCINO  17  38  55 

7015  SNTA   BARBARA  33    34  40 

LIGHT    STATION                     7016  SNTA   BARBARA  33    34  34 

POINT  P1E0RAS  BLANCAS       7024  SN  LUIS  OBPO  4  35  40 

POMONA                                          7050  LOS   ANGELES  2b    34  04 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP     7070  CONTRA  COSTA  4  38  01 

PORTERVILLE                           7077  TULARE  9  36  04 


PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER   VALLEY    3  Ni 
POTTER  VALLEY  3  S 
POTTER  VALLEY  PWR 
POWAY  VALLEY 
PPAOO  DAM 


7093  TULARE 

7095  TULARE 

7106  MODOC 

W  7107  MENDOC I  NO 

7108  MENDOCINO 

HOUSE  7109  MENDOCINO 

7111  SAN  DIEGO 

7123  RIVERSIDE 

7150  MONTEREY 


21 

22  39  22 
22  39  18 
22  39  22 
33  32  57 
28  33  53 
24  36  11 


120  28 
118  34 
11B  37 


367     MID  M|0 


4838 
7000 
5490 
4208 
1055 


117  38  560 


QUAKING  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

RAMON*  SPAULDING 

RANCH  I T  A 

RANOSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDDING  F IRE   STA  NO  2 

|  REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
'R  1CHM0ND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  ! 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEAOOW 
ROUND  MEAOOW 
ROUND  MOUNTA IN    1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WS  CITY 
SAOOLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEMEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT   HELENA   4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

FAA  AP 


7179  TULARE 
7196  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
7244  SAN  OIEGO 
7253  TERN 
7259  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 

7306  SAN  BERDINO 
7339  SAN  MATEO 
7351   MfNDOC I  NO 
7370  SACRAMENTO 
7*14  CONTRA  COSTA 
7446  SOLANO 
7Wn  RivEBSIDE 


7579  TULARE 

7600  sanberd1n0 

7629  Tuolumne 

7630  sacramento 
t63s  sacramento 

7637  rFHA"A 


36.  1 


'  56     120  57 


22     117  39 


122  14 

123  12 
121  10 


NEVADA 


GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MQNTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


9670 
239 
10000 
9000 
2117 
5965 
7900 
17 


38  30 

38  34 

39  43 

:  37  50 


.  120  14 

122  28 

122  32 

122  22 

122  00 

122  06 

121  37 


625       SP  5P 


LESLIE  SALT 
RANCHO  S  IERRA  \ 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVIC 
SMITH 


NEWPORT   HARBOR  OEPT 
RECLAMAT ION  DIST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEMLSCHAu 

L>  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN  1R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  I 
RICHARD  PLE I 
ANDREW  J  BLA 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEAN  S 1 DE  WATER  OEPT 
MRS  A1LEEN  M  LEWIS 
,  U  S  WEATHER  BUREAU 


MERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCh  01SI 
CORPS  OF  ENGINEERS 


cal  div  beach  *  park 
austin  e  lyons 
orlano  unit  wu  assn 
e  j  anderson 
city  of  oroville 
robert  e  skinner 
state  oiv  of  fstry 
s  dept  water  resources 
city  of  oxnaro 
jeff  butler 

u  s  8ur  reclamation 
Floyd  r  poole 

E    K  BARft 
JOHN   P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 


!  ObSERvATOR  Y 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  HETCh  hETChy  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT   M  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   PASO  ROiJLES 
FRANC  1 i   F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA   F IRE  DEPT 
VICTOR   E  CHAlX 
MRS    IDA   H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  OEPARIMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
AUBPEY  W  PITTS 
I       P  G  +  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 

CITY  Of  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

fj  S  COAST  GUARD 
U   S  COAST  GUARD 
J  E  ADAM SON 
U   S  NAVAL  MAGAZ INE 
JOHN   H  DAYBELL 

REUBEN  G  OAL  TON 

s  corps  of  engineers 

SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSfLl  E  NEAR 

p  g  +  £  company 
poway  mun  water  oist 
corps  of  engineers 
nelson  h  palmer 

s  corps  of  engineers 
1     u  s  forest  service 
louis  b  spauldi ng 
corps  of  engineers 
kern  co  f ire  oept 

s  corps  of  engineers 
robert  m  whipple 
jus  weather  bureau 
city  of  redding 
redding  fire  chief 

redlands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 
city  of  richmond 
u  s  army  depot 

fire  dept 


S  OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H   JOHN  SON 

S  SO  CALIF  EDISON  CO 

S  CALIF   STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BE  R  T  AGN A 
STATE    OIV  OF  HWYS 

S  HETCH  HETCHY   wTR  SUP 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  wEATHEP  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNI VERSI TY  OF   CAL IF 
EOWIN  L    PAULSON  . 
EOWlN  H  LEARNEO 
MRS   CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JP 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD INO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  OAM 

SANOBERG  PATROL 

STAT  ION  FC   130  8 
SANOBERG  W8 
rSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS   FIRE    WRD  FC95. 
SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN   FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 
j  SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP 
•  SAN  FRANC  I  SCO 
\       FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  I 


?7  7_> 


COUNTY 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 


MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCO     4.  37 


38  10 
34  10 
36  01 
36  01. 
36  31 
34  08 
36  26 


34  06 
34  12 
101  35  00 


121  20 
118  2B 

lie  30 


4  37  37     122  23 


7776,  LOS 


GABRIEL  OAM  FC4256E  7779  LOS  ANGELES 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  7765  LOS  ANGELES 
SAN  GREGORIO  3  SE  7807  SAN  MATEO 

SAN  JACINTO  ]  7610J  RIVERSIDE 

SAN   JACINTO  RANGER    STA  !   7813  RIVERSIDE 

SAN  JOAQUIN  E*R  RANGE       7817  MADERA 
•  SAN    JOSE  |  7821'  SANTA  CLARA 

N  BAUTISTA  3  SSEj  7834  SAN  6ENIT0 
N  GUARD  STATION  |  7637]  ORANGE 
S  OBISPO  POLY 
•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
•SAN  PEORO 
•SAN  RAFAEi 
SANTA   ANA   FIRE  STATION 


06      118  06  450 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SANTA  1 


RIVER 


santa  ani  t a  fern 

santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

santa  barbara  tv  pfak 

santa  Clara  university 

santa  cruz 

santa  f  e  oam 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  booster, 

santa  maria  w8  airport 

santa  monica 

•santa  monica  pier 

santa  rosa 

santa  ynez 

san  t i  ago  dam 

saugus  power  plant  no  1 

sawyfrs  bar  ranger  sta 

•  SCOT  1 A 
SEARSV 1 LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  *  SSE 
SECRET   VALLEY  MNTNC  STA 
SERULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SH1NGLET0WN  2  E 


7851'  SN  LUl  S  OBPO 
786*  SAN  MATEO 
7B70  VENTURA 
7876  LOS  ANGELES 
7880  MARIN 
7886  ORANGE 

7891  SAN  8ERDIN0 

0   1    7894  SAN  8ERDIN0 

432  7897  LOS  ANGELES 

7902  SNTA  BARBARA 

7905  SNTA  BARBARA 

K         7909  SNTA  BARBARA 

7912  SANTA  CLARA 

7916  SANTA  CRUZ 

7926  LOS  ANGELES 

7930  SN  LUIS  OBPO 


7933  SN  LUIS  OBPO 
7946  SNTA  BARBARA 
7950  LOS  ANGELES 
7953  LOS  ANGELES 
7957  VENTURA 

7976    SNTA  BARBARA 
7987  ORANGE 
8014  LOS  ANGELES 
6025  SISKIYOU 


HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  OORADO 

SHASTA 


33  33  47 

27  37  06 
4  37  21 

20  36  *9 

33  33  36 

4  35  18 

*  37  34 

33  33  14 

33  33  43 

IT  37  56 

26j  33  45 

26  34  07 

28  34  09 
13  34  12 
33  34  26 
33  34  26 

32  34  32 
4  37  21 
4  36  59 

13  34  07 
24  35  22 

24  35  22 

30  34  54 

33  34  01 
33  34  00 

29  34  21 
22  38  27 
32 


119  44  1100 

121  54  70 

121  )1  620 

117  31  730 


117  07  1980 

117  03  2765 

118  01  2035 

119  42  100 

119  57  4000 

121  56  88 

122  01  125 
117  58  427 

120  36  1200 

120  38  1100 


117  43 

118  27 
123  08 


17   38  21      122  i 


26  33  57 
17  40  02 
1  38 


120  15 

lie  28 

122  25 

117  64 

124  04 

120  55 


6207  SIERRA 


SIERRA  CITY 

S  lERRAv I LLE  RANGER  STA     8218  SIERRA 
SIGNAL    HILL   FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC    SOUTH  FORK   CAMP   8266    SNTA  BARBARA 
SKAGGS  SPRINGS 


30     121   51  3535 

120  3B  4162 

120  22  4976 

118  10  100 


SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE 


SE 


SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEOAO 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 


82  72  SONOMA 
8276  MONTEREY 

8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 

8331  NEVADA 

8332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 


16  38  28 

6  33  52 

1*  37  50 

8  39  19 

6  39  19 

24  36  26 


12  < 


23 


33  3*  17 


37 


119  30 

120  23 

120  22 

121  20 

118  58 

119  03 

122  27 


SONORA 
S  £  FARALLON 
SO  ENTRANCE   YOSEM I  IE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BR IDGE 
SPRINGVILLE    7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 


8355  MONO 

8376   SAN  FRANC  I  SCO     4  37  42 

8380  MARIPOSA  14  37  30 

8390  SAN  BERDINO         6  34  04 

8*06    INYO  19  37  11 


38  21      119  , 


8436  LOS  ANGELES 
B4*6  MONTEREY 
6455  TULARE 
8460  TULARE 


it 


•  03      117  49 


HEAOWORKS 

8463 

12 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

047* 

PLACER 

36 

39 

12 

SQUIRREL    INN  1 

6476 

SAN  BERDINO 

15 

34 

SQUIRREL    INN  2 

8*79 

SAN  BERDINO 

15 

14 

STANDISM  l  E 

8487 

LASSEN 

11 

22 

STANDI SH  *  HICKEY  ST  PK 

6490 

MENDOCINO 

39 

53 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

g  49  % 

TUOLUMNE 

34 

3a 

oe 

STATE  LAKES 

651C 

FRESNO 

11 

STAYTON  MINE 

6517 

MERCEO 

27 

55 

STIRLING  CITY  RS 

B54< 

a 

39 

5* 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

BS  S4 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

56 

•STOCKTON   FAA  AIRPORT 

8556 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

54 

STOCKTON  FIRE   STATION  * 

6560 

SAN  JOAOUIN 

21 

37 

56 

STOCKTON  MOwRy  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

" 

51 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

2: 

15 

STONYFORO  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

39 

23 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

2: 

39 

35 

8591 

SHASTA 

21 

41 

STRAWBERRY  VALLEY 

YUBA 

a 

39 

34 

SUEY  ranch 

0627 

SN  LUIS  OBPO 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

5 

20 

s 

16 

SUNSET    BEACH   STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

36 

54 

SURF  2  ENE 

6697 

snta  Barbara 

3; 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

16 

SUSANVlLLE 

B70! 

LASSEN 

ii 

23 

SUSANVILLE  AIRPORT 

6702 

LASSEN 

li 

23 

SUSANVlLLE    1  WNW 

B703 

LASSEN 

40 

26 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

38 

23 

6752 

KERN 

35 

09 

TAHOE  city 

8756 

PLACER 

;: 

10 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

:: 

T  EHACHAP I 

8826 

KERN 

A 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

B832 

KERN 

10 

n 

0* 

TEJON  RANCHO 

6639 

KERN 

35 

0,' 

TERMO 

B 1  1 " 

LASSEN 

11 

40 

52 

TERMO  BR  I N  MARR  RANCH 

Hfl  lb 

LASSEN 

ia 

THE  CEOARS 

PLACER 

i 

39 

THE  GEYSERS 

3A*5 

SONOMA 

22 

36 

4ft 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

6692 

RIVERSIOE 

33 

38 

117  IS 
117  14 
120  24 


121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 


120  23 
118  IB 

121  50 
120  34 

118  40  1085 
120  39  *170 
120  33  41*8 
120  40  4555 
120  46  1366 

119  28  1025 


1930 
1730 
*115 


1940 
8700 
6750 
6895 


6226 
5239 
5680 
4030 
850 
1130 
10300 
2975 


120  09 

120  22 

118  27 

lie  27 

116  45 

120  27 


800       5P.  5P, 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 


L  A  CO  F IRE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  D 1  MAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMES  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA   WATER  OEPT 
I  E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMP0N1O  RANCH 
ByRON  JOMANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
£  0  BlLLWiLLER 

mrs  gaye  0  day 
corps  of  engineers 
cal  state  poly  col 
city  fire  department 
weather  service  off 
marine  exchange 
city  engineer 
santa  ana  f i r£  dept 

corps  of  engineers 
so  calif  edison  co 
louis  luebkert 
s  barbara  f ire  oept 
fed  aviation  agency 
tv  stat  ion  keyt 
univ  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kus1ck 

richard  s  pilecki 
u  s  weather  bureau 
c  i  ty  santa  mon ica 
s  m  l  ifeguaro  ser 
ventura  co  f i  re  dept 
clarence  s  newberry 
snta  ynez  high  schl 
william  d  sappington 

L  A  wTR  +  PWR  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

PAC IF  IC  LUMBER  CO 
AUST IN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
RUSSELL  R  ROSE  J« 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACH1 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY  h  ROE BE R 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LE1THOL0 
STATE    OIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANC  ION  I 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwTON   INVESTMENT  CO 
BERYLwOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  +  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  k£MP 

ray  c  fraley 
cal  div  beach  *  pks 
p  g  +  e  company 
.  corps  of  engineers 
mrs  h  c  cush i ngham 

state  oiv  of  fstry 
city  of  stockton 
fed  aviation  agency 
stockton  fire  dept 

fred  h  cooley 
u  s  forest  service 
orland  uni t  wu  assn 
.  dept  water  resources 
soper-wheeler  co 

suey  ranch 
frank  t  stevens 
cal  oiv  beach  ♦  park 


U  : 


A|R  I 


SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVlLLE 
DAVID  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 


OARYL  K 
S  DEPT  WATER  I 

ANITA  CON AN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
N  MARR 
S<  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 


-  4  28  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  | 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UboLnvLn 

PRECIP. 

gj 

1  SPECIAL 

PRECIP.  ; 

pi 
< 

SPECIAL 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

34  11 

118  51 

810 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  b  5E 

TULARE 

36  22 

oLENN  OAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

SO  CALIF   EDISON  CO 

NEW  STAT  IONS 

THREE  RIVERS  EDISON  Ph; 

SO  CALIF  EDISON  CO 

AMADOR 

4P 

P  G  +  E  Company 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

DEL  NORTE 

12 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TORANGA   PATROL    SI*   EC  ( 

L  A  CO  F  IRE  DEPT 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

TORRANCE    MUN  AIRPORT 

MI DOLE TOWN  8  WSW 

LAKE 

ORANGE    CO  PARK  DEPT 

PERRIS 

R I VERS  IDE 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

AAGE   R  TUGEL 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HUMBOLDT 

L        DVB  AC  H   t  PC 

TRACT  CARBONA 

SAN  JOAOUIN 

37  42 

BANT A  CARBONA    IR  CO 

tract  pumping  plani 

9001 

ALAMEDA 

2' 

37  48 

U  S  8uR  RECLAMATION 

TRINITY   OAM  VISTA  POINT 

122  46 

2500 

U  S  £)UR  RECLAMATION 

AMER 1CAN  P  *  C  CORP 

TRUCK E   RANGER  STATION 

TUJUNGA  MILL  CP  EC  470 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

KERN  COUNTT    LAND  CO 

SISK I VOU 

11  S8 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

U   S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

907: 

STANISLAUS 

37  29 

CARL   A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

1080 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

ORANGE 

33  44 

THE    IRVINE  COMPANY 

TMENTVNINE  PALMS 

SAN  8ERDIN0 

US  NAT  PARK  SERVICE 

THIN  LAKES 

38  02 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ME  NDOC 1  NO 

SP 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MENDOC I  NO 

39  09 

MRS  MAR JOR 1 E   S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

ORANGE 

33  56 

IUNIVERS 1  TV  OF  CAL IF 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

34  04 

UCLA 

UPLAND  3  N 

I  1  5H 

SAN  BE  RD 1  NO 

28 

34  08 

117  39 

1605 

LIBERTY  GROVtS  CORP 

UPPER  LAKE  7  H 

LAKE 

PETER  V  PEDRONCIN1 

UPPER   LAKE    RANGER  S1A 

917! 

39  10 

U  S  FORE  ST   SE  RV 1 CE 

UPPER  MAT  TOLE 

HUMBOLDT 

UPPER  SAN  LEANORO 

ALAMEDA 

E    SAY   MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

VACAVILLE 

VALLE  TON 

9221 

MONTE RE  T 

24 

35  53 

120  42 

950 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

9226 

SAN  DIEGO 

33 

33  lb 

117  01 

1615 

C  F  IVERSON 

VAlvERNO  RANGER  STATIof 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3705 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUTS  FC  15B 

9260 

LOS  ANGELES 

8A 

VENADO 

38  37 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

VENTURA 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

37  22 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  BERDINO 

8A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE    ST  A  FC  12C 

LOS  ANGELES 

34  29 

VfNTON 

PLUMAS 

39  49 

FRANK   DOT  T A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VOLCANOVlLLE 

El  doradc 

38  59 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

91M 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

MR  S   1  RENE  M  VOLLMERS 

VOL  T A  POWER  HOUSE 

SHASTA 

P  G  *  E  COMPANY 

CAL  AVE  RAS 

38  12 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

8A 

HAL NUI  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSIA 

TOMAS  S  VANASEK 

HALNUT  CREEK  A  E 

SACRAMENT  0 

STATION  FC   102  C 

LOS  ANGELES 

34  00 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNER  SPRINGS 

9**1 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  38 

3180 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

U 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

wasioja  phofnix  ranch 

SNTA  BARBARA 

PHOEN 1 X  RANCH 

HATSONVILlE  WATERWORKS 

36  56 

LOU  1 S  8ECH I S 

WAWONA   "ANGEC  STATION 

US  NAT  PARK  SERVICE 

wEAvERV ILL  E  RANGER  ST  A 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

SISK I VOU 

41  25 

CHE  STER    1   K IMRE  Y 

WELDON    1  MSW 

35  40 

VERNON  J  BLOUNf 

WENDEL   10  SE 

LASSEN 

40  16 

ED  F  1  L  I  PELL  I 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUI 

SNTA  BARBARA 

34  42 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WES  T  HA  v  E  N 

956C 

FRESNO 

36  13 

285 

bOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT   3  SW 

CALAVERAS 

it 

IV  33 

WESTV ILLE 

placer 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WHEEL  ("  R  SPR  I  NGS  2  SSW 

VENTURA 

WHEELE  P    SPRINGS    7  N 

VEN  TURA 

WHISKEvTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MONO 

37  35 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

1  WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

38  34 

MRS  JESSIE   A  PATEN 

HHITTIER  CUT  HALL 

FC  10b  0 

LOS  ANGELES 

26 

118  02 

320 

SP 

WH1TTIER  WATER  DEPT 

9b77 

23 

122  09 

86 

C 1 T  T  OF   WILLI AMS 

WILL  IIS   1  NE 

9S8* 

ME NDOC  J  NO 

1  7 

123  21 

1348 

4P 

LOU  IS  L   BE  R 1 A  1 N 

1 

HILL  1 T  S  HOWARD  FOREST 

Ranger  station 

9683 

MENDOC 1 NO 

1925 

STATE    DIV  OF  FSTRT 

i WILLOWS 

9691 

GLENN 

23 

122  12 

140 

•A 

WINCHESTER 

R  I VE  R  S  1  DE 

33 

117  05 

K.7! 

WINTERS 

VOLO 

22 

38  32 

121  58 

135 

BA 

J   NEWTON  WALLACE 

HOFFORD  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

JAMES  H  JORGE N SEN 

WOODCHUCk  MEADOW 

FRESNO 

1  1 

37  02 

118  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W00DFOR05 

ALPINE 

38  47 

119  49 

567] 

jiWOOOL  AND  1  WNW 

9761 

VOLO 

22 

38  41 

9A 

U  C  AGR  ExTEN  SEHV 

SANTA  CLARA 

121  57 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHT.!    LAI.  1 

981< 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6  8  00 

CORPS  OF  ENGINEERS 

y von ba  l inda 

ORANGE 

2t 

33  54 

117  49 

405 

TORoA  LINDA  WATER  CO 

HvORKV ILLE 

9651 

MENOOC I  NO 

38  55 

123  16 

MRS  LOLA   A  HULBERT 

YOSEM 1 T  F    NAT  1  ON* 1  PAnr 

MARIPOSA 

14 

37  45 

3985 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

986« 

SISKIVOU 

122  38 

2625 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,      6  DESERT, 
IASI,      18  N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,      ?0  PAJARO,      21   PIT,      22  RUSSIAN, 
lRGAR I TA ,      32  SANTA  YNf  Z ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,     35  TRINITY,      36   TRUCKEE , 


8  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN,      II  KINGS,      12  KLAMATH 
24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,     27  SAN 
37  TUOLUMNE,      3B  WALKER. 


.  UFUIECI  CI.  1 


NOVEMBER  1960 
DECEMBER  1960 


FEBRUARY  1961 


MARCH  1961 


PIT  RIVER  PH  5 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

NACIMIBNTO  DAH 

NACIHIENTO  DAH 
NEWBURY  PARE  4  SW 


Precipitation  I 
Precipitation  ■ 


6th  should  be  .07  , 


I  Monthly  total  13.55. 

mtbly  total  2.64  and  departure  -5.35. 


Precipitation  on  2d  should  be  .11;  11th,   .02,  and  Monthly  total  1.54. 

Evaporation  for  1st  and  2d  should  be  accumulated  amount  .03;  lltb,  .02; 
and  monthly  total  1.20. 


i  should  be  Trace;  15th,  .49; 


CANYON  DAM 


i  should  be   . 51 , 


JULY  through 


KETTLEMAN  < 


SEPTEMBER  1961 


OCTOBER  1961 


TO PANG A  PATROL  STA  FC  6 


YORBA  LINDA 


Precipitation 

Precipitation 
Delete  soil  t< 


nd  monthly   total   should  be  .09. 

hould  be  .11,  monthly  total  .11  and  departure  -.49. 
record  for  the  12-lnch  depth.     Soil  thermometer 


NOVEMBER  1961 


SUSANVILLE  AP 


Uln  temperature  on  10th  should  be  28,  mean  mln  23. OH,  mean  36. 6H,  depart  u: 
-3.3,  and  total  degree  days  852. 

Precipitation  on  30th  should  be  2.63  and  monthly  total  13.44. 
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Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


1  "  L  I F 


January 


February 


Apnl 


May 


July 


August 


September 


ADIN  RS 

ALDERPOINT 

ALPINE 

ALTURAS  RS 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 


ANT 10CH  F 1 BRE6OAR0 

ANT 10CH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AU8ERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A VENAL   9  SSE 
BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
BAKER  SF I  EL  D  WB  AP 

BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 
BEN  LOMOND 

BERKELEY 
BFRRYESSA  LAKE 
BIG  6AR  RS 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK   PH  1 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLUE   CANYON  WB  AP 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

BON  1 T  A 

BORREGO  SPRGS  5  NNE 
BOWMAN  DAM 

BRAWLEY   2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS  FARNHAM  PCH 

BURBANK   W8  AP 

BURLINGAME 

BURNEY 

BUTTONWILLOW 
CABR1LLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  1 L 

CANYON  DAM 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 

CEDARVI LLE 
CENTE  RVi  LLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CHULA  VISTA 

CLARE MONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVEPDALE  3  SSE 

COAL  I NGA 
COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
CORCORAN    1RRIG  DIST 
CORONA 

COVELO 
COW  CREEK 
CRESCENT  CITY  1  N 
CROCKETT 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DAVIS   1  WSW 
DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE  . 
DEER  CREEK  PH 
DENAIR 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOWN  I EVI LLE  RS 
DOYLE   5  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL   CAP  I T  AN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECT  RA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONOIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FA  I RMONT 

FIVE   POINTS   5  SSW 
FLEMING  FISH  ♦  GAME 
FOLSOM  DAM 
F ONT ANA  KAISER 


42.5     -  3.1 


35.8 
54,3 


52. 2M 
50. 9M 
42.8 
60.0 


4* . : 
59.9 
55. 9M 
45.5 


40.8 
53. 6M 
54.8 
50.5 
43.6 

46.0 
42.3 
33. 1M 
42.6 
59. 8M 


43.1     -  2.6 
42.  9M 
34.  7M 
43.0 


56.7 
38.6 
47.9 

53.3 
52.3 
51.6 
47.7 
49.6 

57.6 

t 

49.8 
55.0 
54.2 

51.1 
51.9 
51.0 
50.7 
50.7 

53.6 


56.  6M 
54.1 
40.  fl 


35.6 
53.0 


41  .6 
39.6 
43. 8M 
52. 2M 


48.6 
58.8 
59.4 


46.8 
52. 1M 
40. 2M 


c.  fi .  6 
50.3 
51  .4M 
49.7 


51  ,2M 
58.6 
52.  1 


56. 2M 
37. 4M 


49.4 
54.0 
57.8 


42.  ft 
40.  6M 
43.1 


63.1 
70.1 
64.1 

58.6 
64.3 
57.5 


56.5 
59.1 
55.3 
43.7M 


47.8 
58.1 
47.8 


66.6 
58.3 
79. 6M 


63.4 
70.2 
57.6 


62.8 
59.5 
56.8 


60.1 
46.  8M 
47. 6M 
63.0 


84.7 

59.1 
50.1 
6  2  .  8  M 
54. OM 
59. 3M 

44.9 


56.5 
64. 6M 
53. 2M 


72.3 
72.8 
65.2 

62.9 
75.1 
73. 5M 


91  .8 
58.2 
66.5 
84.8 
64.3 


72.2 
84.  8M 

fal  .7M 
64.0 


74. 3M 
63.8 
76. 3M 


59.4 
66.6 
67. 6M 


65.4 
74. 4M 
69.2 
56.4 


76.1 
79.5 
6  7.9M 


74.6 
67.1 
74.2 

76. 7M 
77.5 
85.5 
81.6 


75.5 
68.1 


63.7 
80.0 
76.8 
59.0 


75.  B 
79.1 
62.8 


95.3 
61.4 
70.4 


76.9 
72.4 
'"'0.7 


77.  6M 
6  p, . .;.  m 
79. 1M 
75. 1M 
81. 5M 

62.6 


,2M   -  2.1 


67. 
79. 6M 


72. 5M 

73.  6M 
73.8 
83.8 
78. 9M 
78.7 


69.5 

63.2 
77.8 
76. 3M 
60.6 


78. 6M  0.2 


71  .5 

74.0 
79.6 
72. 3M 
63.  AM 
79.5 


74. 5M  0.3 


84. 

64. OM 

65.2 

80.7 

70.8 

67.4 

72.3 


69.  1M 
75. 4M 
73.4 


70.6 
71.3 
66.  1M 

92.1 
77.2 
76.6 
89.7 
77.9 

68.6 


74. 

68.1MI 
74.0 
66.1 
66  .OM 
65.9 


61.8 
49. 6M 
68  ,7M 


52. 8M  -  6.6 


59.0MJ 
53. 9M 
70.6 


69.6 
71  .6M 
c-  7  .  2  M 


5  6  .  i  M  -    >  .  2 


65.0 
63.1 
61.9 


63.7 

62. 1 
6  5.0M 
48.  3M 
65. 8M 
69.6 


41. 2M  -  2 


50.8 
47. 9M 
53.8 


41.6 
37. 9M 
43.  2M 
52. 4M 


33.8 
45.2 
51.0 
31.3 
45.0 


47.0 
47.6 
46.1 


34.4 
47.5 
44.1 
54.0 


31.6 
43.8 
35. 7M 


43. 7M 

40.8 

47.1 


45. 9M 
46.5 
54. 7M 


50. 

34.  2M 
32.7 
43.3 
41.7M 
45. 2M 

28.5 
35.6 
31.8 
39.9 


42.8 
55.3 
50.7 
44.2 


43.7 
29. 7M 
44.3 


61.8 
56.8 
45.0 


ble  1— Conbnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


Apnl 


July 


August 


September 


rest  glen 

37.9 

2.4 

43.2 

3.7 

42.9 

-  0.9 

50.1 

0.4 

53.6 

-   2  .  2 

67.3 

6.4 

K.i 

1.0 

70. 8M 

4.5 

RT  8I0WELL 

35.1 

6.3 

39.1 

6.0 

40.3 

0.9 

46.5 

-  0.8 

52.1 

-  1.8 

66.2 

6.2 

68.4 

-  0.2 

66.6 

1  .3 

RT  BRAGG 

SO. 8 

50.7 

50.5 

51.9 

54.4 

58.3 

57.5 

59.2 

RT  BRAGG  A VN 

49.0 

50.3 

49.3 

49.7 

52.7 

55.7 

55.0 

57. 1M 

RT   JONES  RS 

37.2 

41.7 

42.2 

48.3 

52.1 

67.7 

69.9 

71  .6 

RT  ROSS 

51.0 

51.5 

50.2 

51.4 

52.7 

56.8 

56.5 

58.7 

ESNO  W8  AP 

42.4 

-  2.3 

51.5 

0.8 

53.4 

-  2.1 

61.4 

-  0.1 

63.9 

-  5.0 

78.8 

3.1 

82.5 

0.4 

81.1 

1  .6 

I ANT  GOVT  CAMP 

41.3 

50.2 

50.9 

59.9 

62.4 

78.3 

82.7 

80.6 

ANT  FOREST 

36.3 

3.9 

34.3 

0.5 

32.4 

-  5.1 

40.8 

-  1.6 

43.9 

-  4.3 

62.1 

6.9 

67.8 

3.6 

63.6 

0.0 

LLESP1E  FIELD 

56.  2 

56.7 

57.3 

61.4 

63.2 

69.5 

74.0 

75.6 

IROY 

46.7 

52.1 

51.9 

58.0 

59.0 

69.3 

73.1 

72.1 

ENNVlLLE 

44.4 

44.1 

44.4 

51.2 

53.7 

67. 8M 

- 

71.6 

ANT  GROVE 

38.9 

36.2 

34.  5 

41.2 

43.2 

59.0 

65.3 

62.6 

ASS  VALLEY 

47.5 

3.2 

45.4 

-  0.9 

45.1 

-  4.5 

53.3 

-  2.2 

53.9 

-  8.6 

72.8 

4.2 

74.5 

-  3.0 

75.4 

-  0.7 

ATON  1  W 

43.8 

1.8 

51.1 

2.0 

50.2 

-  2.1 

55.5 

0.2 

56.6 

-  2.6 

66.0 

2.8 

69.2 

3.4 

67.6 

2.2 

EENLAND  RANCH 

3EC0RD 

IS  PU8LISHE 

3  UNDER  NEW 

STATION  NAME 

DEATH  VALL 

[WEE 

41.9 

2.2 

0.5 

2.1 

78.1 

4.6 

83.2 

2.0 

77.8 

-  1.5 

_F  MOON  BAY  2  NNW 

54.1 

52.5 

51.9 

53.9 

55.6 

59.2 

59.2 

61.9 

1 1 L TON  AFB 

43.8 

51.4 

51.0 

55.2 

56.8 

65.0 

66.9 

65.7 

■tFORD 

4  .8 

2.1 

52.6 

3.1 

54.2 

-  0.2 

62.0 

0.6 

64.9 

3.0 

79.3 

5.4 

81.6 

1.1 

80.2 

2.0 

=PY  CAMP  RS 

41.0 

1.9 

4 

.  _  , 

71.5 

5.2 

75.  9H 

2.9 

75.9 

3.9 

T  CREEK  PH  1 

36. OM 

1.7 

39*2M 

06 

40  7M) 

3*1 

48  4* 

2*4 

524W 

c.' 

.1 

65. 8M 

2.5 

69. 3M 

-  0.8 

68. 3M 

0.3 

■■FIELD  PUMP  PLANT 

56. 6M 

56.8 

61  .3 

69.1 

73.5 

86.4 

91.0 

89.5 

XLDSBURG 

45.3 

-  1.5 

53.5 

3.2 

52.7 

-  1.0 

59.2 

2  .0 

59.8 

-  2.4 

71.0 

4.5 

73.6 

4.4 

71.8 

3.2 

SSHAw  OAM 

45.7 

47.2 

4  7.4 

54.2 

55.6 

68.5 

74.7 

74.5 

rCH  HETCMY 

42. 7M 

5.4 

_ 

* 

42  a 

1  3 
* 

51  5 

8 

• 

5  3 

* 

68.1 

5.5 

73.6 

2.0 

71.4 

0.5 

LlS 

37. 6M 

40*0 

40*9 

47*1 

51*1 

65.  8M 

69.3 

70. 9M 
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43.6 

3 

2 

37 

8 

3 

5 

52 

9 

0 

53.9 

47.6 

61 

1.7 

50.7 

4 

0 

43 

9 

3 

2 

61 

0 

1 

6 

0.6 

55.5 

3 

3 

52 

4.M 

= 

i." 

59.9 

0 

9 

47. 4M 

41 

1M 

57.3 

70.9 

65. 1M 
56.  6M 
79.9 
68.2 
64.0 

62  .6* 

57.7 

65.6 

65.1 

53.2 

70.7 
61.1 
82.6 


76.8 
72.7 
75.1 


73.9 
56.7 


60.8     -  3.1 


56. 9M 
50. 9M 


60.  8M 


1  notes  following  Stttton  lod.i. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


April 


July 


August  September  October  November  December 


NOSTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOOOWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
0CEANS1DE  CAMP  PEND 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK    PRAIRIE  CR  PARK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROV ILLE 

OROVILLE  7  SE 
OXNARD 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMAR  MTN  08SY 
PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  A P 

PERRIS 

PET  ALUMA  FIRE  STA  2 

PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PLACE RVILLE 
PLACE RV1 LLE  IPG 
POINT  ARENA 

POINT   ARGUE LLO  WB 
POINT   ARGUELLO  LIGHT 
PT  PIEDRA5  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 
PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 

RAMON A  SPAULDING 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 
RICHARDSON  GROVE  ST 
RICHMOND 

RIVERSIDE  F I  RE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  STA 

ROCKL1N 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  C IT Y 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALT    SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARD! NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  081 SPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 

SCOT  I A 
SHASTA  DAM 
SHELTER  COVE 
SIERRA  CITY 
SIERRAV I LLE  RS 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 
SODA  SPRINGS  1  E 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  2 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCK  TON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANVILLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 


48. OM 

43.6 

37.4 


42.4  -  1.9 
43.0     -  2.2 


49.7 
56.0 
46.6 


44.3 

49.9 
46.8 
52. 6M 
45.0 
35. 6M 


51.2 
48.  7M 
50.6 


53.9 
50.1 
51.6 
53.1 


54.7 
57.6 
56.  1 


55.0 
56.4 
54.7 


53.7 
59.1 
57.41 


51. SM 
41.8 

?7.  1M 


58. 2M 
50-6 


58.4 
52.8 
52.0 

50.8 

51.3 
55.4 
46.8 
46.5 
49.9 

52.2 


53.9 
51.0 
49.4 

52.1 
52.6 
45. 3M 
47. 9M 


55.1 
53.3 
57.5 


i.9   58. 6M 
.2  62.7 
61.0 
(.7  71.7 


57.9 
57.1 
■  0.5  53.8 
54.2 
51.5 

53.2 

53.6 
61.9 
58.9 


.7  58.2 
.3  64.3 
63.8 
.2  73.9 

57.5 
54.0 
63.8 
55.9 
79.3 


•  0.5  55.4 

58.5 
56.7 
0.7  55.4 
54.8 
53.9 


54.0 

54.7 
62.1 
59.7 


62.5 


56*1     -  1.3 
59.6  |  1.4 
1  .4 

57.3 
55.0 


60.8 

58.4 
63.6 
60.0 
57.0 
56.2 


74.6 
64.4 
61.6 
69.3 


58. 4M 

70-2 
79.2 


80.  6M 

80.0 

B7.9 


65.9 

72.7 
58.9 
71.9 
74.4 
58.0 

57.3 


68. 6 
67.6 
6  3.5M 


59.5 
77.8 
58.9 


62.7 
7  3  .  b  M 
7  ]  ,9M 

74.7 
76.4 
74.9 
71.1 
66.1 

62.8 
62.7 
71.9 
70. 5M 
71.9 

72.3 
75.8  6.1 
72.2 
64.7  -  0.9 
73.0 


31.0 
45.1 
47.4 


45.  3 
45.8 
60.2 
33.8 
39.2 


RECORD   IS  PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME,   SODA  SPRINGS  1  E. 


39.6 

31.  6 
41  .9 
53.0 
53.9 
54. 1M 

50.2 


36.0 
57.0 
57.0 


-  2.1 


68.8 
75.1 
65.6 

57. 1M 
67.0 
76.1 
74.0 
75. 2M 

76.9 
70. 9M 
70.2 


79.2 
65.8 
66.8 
75.0 


68.3 
75.0 
82.  OM 
77.8 
96.0 


60.4 
58.1 


63.9 
76.6 
76. 3M 

78.9 
79.2 
78.0 


72.7 
68.4 
67.1 


7  ..6M 
60.  5M 


76.3 
66.0 
67.8 
76.1 

81.0 
60. 9M 
78.8 
75.1 
B1.5 


62.1 
7  5.  4M 
73.2 


81.7 
82.8 
80.1 


69.9 

64.0 
64.3 
74.6 
73.9 
78.3 


80.7 
74.6 
72.6 
77.5 


80.2 
69.8 
67.2 
66.8 


61.9 
81.4 
56.4 
71.7 
65.1 


60. 1M 
68.7  I 
79.8 


76.2  : 
69.4  I 
66.0M| 


67.2 

68.0 
59.8 
64.9 
68.2 
57.9 

59.1 


72.1 
73.1 
74. 9P 
72.8 


bb.OM 
71  .6 
70.8 


67. 3M  0.3 


64.9  -1.1 


72.5 
59. OM 
63.1 
54.8 


50. 8M 
0.0  60.7 


7  68.7  !  ■ 
69.  2M 


0.9M  - 


68.  1M 

62.6 

61.1 


63. 7M 
63. 3M 
60.2 
74.0 


67.6 
61.5 
61.8 


47.8 
60- 1M 
57. 7M 


61-6 
66.6 
66.0 


58.0 
67.0 
50.3 


53.0 

51.6 
53.8 
46.7 
50.0 
50.6 

54.1 


36.8 
50. 5M 
46.2 
40.1 


32.9 
52.1 


50.8 
44.6 
57.9 
36.  6M 


43.1 
42. 8M 
42.7 
52.7 

54.9 
46.2 
45.3 

I 

46.2 

47.5 
52.3 
40.3 
43.8 
46.7 

50.8 


45  .OM 

41.6 

35.1 


0.7 
3.8 
1.2 


43.1 

49.8 
48.8 
44.5 
41.  5M 
53.1 


.9  46.1 
45.6 
50. 6M 
41. 1M 


0.9  44.0 
40.6 
54.7 


2.7 
3.2 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


A HOE  CITY 

EHACHAP  I 

EJON  RANCHO 

HfRMAL   FAA  AP 

HREE  BIV  EDISON  PM 

IGER  CREEK  PH 

ORRANCE 

RACY  CARBON A 

RACY  PUMP | NG  PLANT 

R  INI TY  OAM  VISTA  P 

RONA 

RUCKEE  RS 
JLELAKE 

JRNTABLE  CREEK 
JSTIN   IRVINE  RANCH 

rfENTYNINE  PALMS 
•JIN  LAKES 
UAH 
C  L  A 
'LAND  3  N 

>PER  LAKE  RS 
>R  SAN  LEANDRO  F I LT  ER 
liCAV  1LLE 
^LYERMO  RS 
[CTORVl LLE    PUMP  PLANT 

[SAL  IA 
STA 

)LTA  PH 

iLNUT  CREEK  2  E 
»LNUT  GROVE 

.RNER  SPRINGS 

['.SCO 

i.TSONVILLE  WATERWORKS 
■  AVERVILLE  RS 

:  ED  1  s 

I  ISK.EYTOWN  RES 
!  ITE  MOUNTAIN  1 

ITE  MOUNTAIN  2 

LLI AMS 
ILLITS  1  NE 

|  LLOWS 
|  NTERS 
I  ODFORDS 
l|ODLAND   1  WNW 
YWA  LINDA 

[SEMITE  NP 
EKA 

IVISIQN  AVERAGES 

ilRTH  COAST  DRAINAGE 
|CRAMENTO  DRAINAGE 
|E  INTERIOR  BASINS 
INTRAL  COAST  DRAINAGE 
N  JOAQUIN  DRAINAGE 
|JTH  COAST  DRAINAGE 
E  DESERT  BASINS 
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Q 
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Q 

B 

t2 

a 
(2 

& 

a 
* 

(3 

B 

Q 

34.6 

" 

1 

ft*? 

5.7 

34.0 

1.9 

tft"° 

1  2 

«3*1 

1.0 

58.1 

5.5 

63.1 

62.5 

2.4 

51.8 

-  2.4 

43.5 

-  1.5 

35.2 

0.0 

29.8 

-  0.1 

44.3 

1.8 

44.0 

3.3 

52. 3M 

69.9 

74.  9 

71.8 

61.8 

54.8 

44.2 

40.5 

54.3 

1.5 

= 

2.0 

1  . 1 

-  4.1 

81.7 

7.0 

85.2 

2.7 

82,0 

1  .6 

74.3 

-  1.2 

66.6 

0.4 

54.8 

-  0.3 

43.9 

-  4.8 

63.8 

-  0.1 

57*3 

61  *B 

65  *  1 

736 

77*8 

90.0 

92.2 

81  .8 

72.6 

59.5 

54.3 

73.1 

46.5 

1 

3 

52.4 

3.1 

52.9 

-  0.7 

62.0 

2.3 

64.3 

-  2.1 

79.1 

6.7 

83.4 

3.5 

82.2 

4.1 

73.1 

0.1 

64.4 

1.2 

53.1 

0.4 

46.0 

-  o,8 

63.3 

1.6 

to"  9 

* 

47.9 

3*o 

47.5 

0.5 

55.  1 

1.7 

56.2 

-  3.3 

72.5 

6.9 

78.1 

77.4 

4.5 

67.4 

-  1.3 

61.0 

1.3 

48.7 

-  0.9 

41.9 

-  0.7 

58.3 

1.7 

i '  1 

3 

5  7.  3M 

2  .9 

56.2 

0.2 

60. OM 

1.3 

60.  IM 

-  1.3 

65. 1M 

1  .  1 

70. 4M 

2*5 

69.  7M 

1  .6 

67.3 

0.2 

63.  6M 

0.0 

57  ,9M 

-  1.2 

53. 8M 

-  1.1 

61.7 

1.0 

54.6 

79.  5 

76.7 

69.6 

64.0 

51.5 

44.2 

61.2 

42  4 
'4M 

53*4 

598 

7  5  *3M 

?9**M 

64.6 

51.4 

44.4 

* 

41. 1M 

42.  OM 

M 

54. 2M 

69. 8M 

7  3.  7M 

M 

M 

M 

it  '  \ 

U  *  3M 

to"5 

0.7 

I^*1 

^*7 

^7*7 

91.1 

1.8 

86.8 

0.3 

76.6 

-  3.6 

67.  3 

-  0.6 

52.4 

-  1  .7 

43.8 

-  2.3 

66.3 

-  0.2 

* 

*, 

31*9 
,  * 

3*8 

* 

39.4 

0.4 

o*o 

.4 

3.8 

61  .  3f- 

-  0,6 

60.5 

-  0.1 

50.5 

-  4.8 

43.3 

-  2.5 

33.  7M 

-  1.4 

26. 9M 

-  1.5 

42.7 

-  0.1 

66  .  8M 

48.0 

35  •  7M 

30.9 

47.4 

48*4 

49*  4 

48*8 

59*3 

59  *  7H 

76  *4 

813 

81.0 

72  " 0»> 

64.  8 

52  •  3M 

46.4 

61.7 

57*3 

5 

0 

57*3 

3.3 

55.8 

-  0.5 

59.4 

-  0.7 

60.7 

-  3.0 

66.3 

-  0.4 

70.2 

-  1.1 

72.0 

0.6 

68.5 

-  1.5 

64.8 

0.2 

57.7 

-  0.9 

52,7 

-  1.4 

61.9 

0*0 

50.3 

54.8 

w "° 

tt  "  Q 

72  .  3 

86.5 

'*  "°m 

87.0 

76.9 

67.1 

53.7 

47.2 

67,8 
" 

?  =  *  7 

* 

- 

4.3 

28.4 

0.2 

38. 4M 

2.6 

54. 9M 

7.2 

57  ,4M 

2.1 
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-  0.4 

32.8 

-  0.5 

27.6 

0.3 

2 
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2.2 

67  t 
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5.3 

1,9 
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51.5 
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59.7 
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61*3 
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70*OM 
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61.0 
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64.9 
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-  0.4 

44.6 
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61.5 
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48  0 

49*7 

57*0 

74*3 

79.  1 

66  .  7 

58.7 

47.3 

41.8 

58.5 

44.5 
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51.5 

59.7 

62*6M 

76*7 

82.1 

79.2 

69.7 

61.4 

48.6 

43.1 
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37.1 

3 

41.8 

3.6 

43.1 

-  0.1 

50.3 

0.6 

54.6 

-  2.0 

70.0 

6.9 

73.1 

1.2 

73.1 

2.5 

59.8 

-  4.5 

53.  IM 

-  0.4 

39.8 

-  2.0 

33.6 

-  2.4 

52.5 

0.6 

44.5 

2 

a 

47.6 

2.7 

47.4 

-  0.3 

52.9 

0.7 

54.7 

-  2.0 

65.7 

4.5 

67.9 

2.0 

68.4 

3.3 

61.5 

-  1.2 

56.2 

0.0 

47.4 

-  1.1 

42.4 

-  1.1 

54.  7 

0.8 

42.0 

2 

45.8 

3.2 

46.1 

-  0.4 

53.5 

o.e 

55.6 

-  3.7 

71.8 

6.3 

75.0 

2.3 

73.5 

2.6 

64.6 

-  2.5 

57.8 

-  0.1 

46.8 

-  1.1 

40.4 

-  1.0 

56. 1 

0.8 

33.6 

5 

9 

36.5 

6.2 

37.4 

1.9 

43.5 

0.4 

46.5 

-  1.3 

63.1 

6.5 

65.8 

0.7 

65.4 

1.5 

54.2 

-  3.3 

46.  8 

-  1.0 

35.8 

-  1.6 

29.8 

-  1.0 

46.7 

1.2 

43.9 

1 

52.4 

2.4 

51.9 

-  0.4 

56.  7 

1.2 

57. 1 

-  2.0 

65.7 

3.5 

68.4 

3.3 

67.8 

3. 1 

64.9 

0.0 

61. 1 

0.7 

52.7 

-  1.5 

47.  7 

-  1.6 

57.9 

0.8 

43.2 

0 

49.6 

3.2 

50.5 

0.0 

58.2 

1.6 

60.3 

-  3.0 

75.4 

6.0 

79.8 

2.8 

77.6 

2.4 

69. 1 

-  1.5 

62.3 

1.0 

50.0 

-  1.1 

42.9 

-  1.8 

59.9 

0.8 

55.7 

5 

c. 

55.3 

3.6 

54.5 

1.0 

59.3 

i.e 

59.5 

-  1.7 

67.8 

72.5 

1.3 

72.9 

1.7 

67.4 

-  2.0 

63.5 

0.2 

55.0 

-  2.3 

51.3 

-  1.1 

61.2 

0.9 

47.9 

3 

0 

51.2 

2.6 

54.2 

0.4 

62.9 

1.0 

66.0 

-  3.1 

80.9 

85. 1 

1.0 

82. 1 

-  0.3 

72.8 

-  4.0 

63.9 

-  1.8 

51.0 

-  2.9 

45.  I 

-  1.8 

63.6 

-  0.1 

SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and 
Depth 


January 


Apnl 


August 


September 


BRAWLEY  2  SW  <A1 
INCHES 
INCHES 
INCHES 
INCHES 
INCHES 
INCHES 


9:00  A.M. 
9100  A.M. 
9t00  A.M. 
9:00  A.M. 


59.  7 
59.6 
61.4 
63.3 
66.8 
73.3 


74/46 
64/54 
64/59 
65/62 
66/66 
75/72 


65.4 
63.5 
65.0 
65.  7 
67.4 
72.0 


80/52 
58/58 
67/63 
67/64 
68/67 
72/72 


71.2 
67.2 
69.1 
69.0 
68.9 
71.9 


OAVIS  1  WSW  (6> 
INCHES 


UVERSIDE  CITRUS 
EXPERIMENT  STATION 


48.0 


53/33  50.6 


52/44  49.2 
55/44  48.8 


91/56 
73/62 
73/66 
72/67 
70/68 
72/71 


82.0 
76. 1 
76.5 
75.5 
73.1 
73.3 


103/66 
84/68 
80/72 
78/71 
75/70 
74/72 


88.5 
82.2 
81.9 
80.5 
77.4 


107/69100 
89/75 
85/78 
83/78 
80/75 
77/74 


92.0 
90.5 
87.9 
82.7 
78.9 


120/76105 
100/79 

95/82 

92/82 

86/80 

81/77 


97.5 
95.8 
93.5 
88.5 


122/86105 
103/90 

98/93 

95/91 

90/87 

85/81 


97.4 
96.7 
95.2 
90.9 
86.2 


122/89 
104/92 
99/95 
96/94 
92/90 
87/85 


93.9 
93.9 
90.8 
90.8 
89.5 
87.0 


114/76 
99/83 
96/87 
94/86 
91/87 
87/87 


80.7 
79.3 
82.0 
83.7 
84.7 
85.4 


103/58 
90/67 
88/75 
88/7E 
87/81 
87/84 


65.0 
66.5 
70.4 
73.5 
77.3 
81.8 


80/49 
73/60 
75/66 
78/69 
81/74 
84/79 


56.3 
58.8 
62.4 
65.5 
70.3 
77.1 


54/44 
53/46 


51.5  56/46 
50.8  58/48 


55. 1 


65/50 
62/49 


57.1 


64/56 
62/54 


60.6 


104/67  86.7 


76/59 
66/55 


63/40  43.8 


72/4; 
66/53 
67/59 
69/62 
73/67 
79/7E 

54/34 


81.2 
77.8 
78.5 
78.7 
78.  1 
78.6 


122/42 
104/53 
99/59 
96/62 
92/66 
87/71 


65.9 


77/68 
69/62 


66.9 


76/66 
70/63 


65.4 
63. 1 


71/57 

68/60  58.9 


62/51  51.0 


54/47 


45.6 


48/44 


56.0 


77/  - 
70/44 


HOLTV I LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,    LEVEL  SURFACE.     DATA  FOR   THE  4-  AND  8-INCH  DEPTHS  FROM  THERMOGRAPH.     MONTHLY  AVERAGES  AT  THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.     DATA  FROM  OTHER  DEPTHS  ARE  FROM  MERCURY— I N— GLASS  THERMOMETERS.     MONTHLY  AVERAGES  FROM  THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  AT   TIME  SHOWN. 
SANDY   LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  UNDER   THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS   1  WSW  AND  RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES. 
EXTREMES  ARE   THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT   THE  TIME    INDICATED  OR   THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  THE  LOWEST  MINIMUM  AVAILABLE. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


June 


September  October  November  Decembe 


Annua] 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCON01D0  FC261 
AOELANTO 
AO  I N  RS 
ALAMO   1  N 

ALDERPOINT 
ALISO  CN  OAT  MT  FC446 
ALPINE 
ALTAOENA 
ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  CO 
ANTIOCH  F I BRE8OAR0 
ANT10CH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANOE 

ARROYO  SECO  RS  FC  506C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 
AUBUPN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY   PARK  FC143 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSF IELO  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BAR STOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLT 
BEAUMONT    1  E 

BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERPYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  BEND  RS 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  OALTON  DAM  FC223BE 

BIG  PINES  PARK  FC  83  B 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BISHOP  CREEK  INTAKE//R 
BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE  REDWOOD  C" 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

BON  I T  A 

BOONVILLE  HWY  MNTN  STA 
BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARO 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 

BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
BRIDGEPORT 

BR  I DGEVl LLE   4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCK HORN 
BUCKS  CREEK  PH 

BULLAROS  BAR  PH 
BURBA NK  FIRE  DEP  FC226 
BURBANK  WB  AP 
BURL  I NGAME 
BURNEY 

BURNT  RANCH   1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONW1LLOW 
CABAZON 
CABRILLO  NM 

CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV  t LLE  RS 

CANBY    11  SW 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 


.99- 
6.36 


.09 
1.18 
1  .94' 
1.551 


1.87 

-  4.37 

-  1.54 


1.17-  1.83 
LIS-  2.23 
1.20-    1.  331 


2.64- 
2.76 
1.87- 

: .  18 


1.47-  2.93 


2.99 
1.47 


3.48 
.441-  3.68 
.30- 


1.  38 
1  .  79 
6.15 


.Oi*-  6.94 
3.84 

1.47-  4 

.00-  5 


.13 
1.97 
5.86 
12.61 


12.85 
1.38 
8.56 


2.70 
5.32 


3.54-  5.73 


6.15- 

E  2.31 
1.99 
.00 
.00 
4.30K 


2.21 
3.34 


1.93r-  1.14| 
1.97p  1. 
1.91-  . 


9.75 
.43-  2.37 
.59-  1.66 


9.73  1.12 


•  37H 
1.83 
-65k 


.08-  1.46 
.24-  1.64 
.11-  1.61 


1.73 
1.11 
1.55 
1.89 


3.87 
1  .41- 
.40- 


1  .  70 
4.08- 
3.80 
T  - 


1 .28 
.00- 

2.34 


•od 

•0  0-  1.21 


3.36-  1.96 


5 

04 

0  0- 

07 

22 

83 

1 

39 

3 

16 

3 

75 

48 

3 

41 

50- 

1 

01 

2 

IB 

2 

7  2 

1 

,5 

04 

44 

3 

21- 

1 

61 

00 

2 

37 

62 

f 

1 

7b- 

45 

2 

9  9- 

54 

33 

26 

2 

43- 

2 

3* 

73 

80 

3 

27 

1 

46 

.02- 
1.0B 
.00 


.23 
.23- 
4.49 
2.33 
.13- 


5.25 
2.16 


1.90 
.89 
.00 


2.35- 
1.75 


2.33 

1  .94 
.46 
1.22 
1.53 
2.57 


T 


.04- 
.30- 
.03- 


1.07 
2.04 


.73 
.42 
.00- 


.53k 


1.20 

T 

.12- 


1.31 
6.11 
1.68 


1.03 
2.33 


.71 
1.26 


1.43 

1.02 
.46 
1.50 
1  .78 
1 .48 

3.11 


1.65 
6.66 
1.17- 


.74 
1.62 
2.48- 
1.64- 


.18 

1  .96  ! 


4. 72^ 

1.981 
11.391 
15.24 

45  .51 

10.40 
7.82 
8.54-13 
8.57- 

5.05- 


1.58 
2.05 


2.26 
2.37 


2.57- 

2.12- 

4.49 

2.45- 

2.88 

4.11 


3.14 

5.27t-  1.70 
4.83 
Z.Sll- 
3.76|-  1 

.56 


3 

lk  4.3 


7.88h  9,| 

8.10-11, 
28.99 
16.67- 
16.39 
33.54 

13.09 

18.56-17. 

42.99 

20.06- 

11.94rl3. 

14.27- 

2O.6O-20. 

10.68 


3.84 
.25 


9.12 
21.44 
45.05-  8. 
E  68.29 

1.B4-  2. 

1.54 


67-     .34     2. 11* 


.92 
1.38 


3.15-  1.50 
9.87 
a. in 
8.93 


2.08 
1.68- 
2.88 
6.91r 


1.37 
1.62 
.72 


5.62 

69.63 
14.91- 
52.53 
65.13 
56.24 

42.52 

7.52- 

7.44-  6. 
14.25 
24.87 


4.78 

11.29 
31.69-i 
13.81 
1.35 
28.88 

21.15 
7.39 
12.46- 
13.08 
39.47k 


29.12- 

29.45 
8.86 
13.16 
67.48 
34.34 
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fable  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


July 


August  September         October         November  December 


> 

J 

a 

s 

f 

£ 

Departure 

o 
a 

g 

« 

i 

o 

i 

£ 

Departure 

0 
B 

1 

1  .53 

.00 

3(" 

.58 

.45 

15 

•  21 

9" 

.20 

.01 

.03 

.00 

'.2t> 

•  04 

I  5  1 

1.92 

6.18 

.09 

.15 

.92 

6.26 

»0l 

.47 

.35 

no 

• 

1.71 

*95 

*  ft 

?•?  J 

.57 

.47 

*?1 

.10 

1  *0f 

- 

.90 

3*2 

loo 

.10 

.01 

.40 

.21 

•  26 

- 

L.23 

3 1 55 

E  .02 

.05 

.12 

2.17 

•  01 

.07 

-  .04 

00 

* 

•  16 

33 

* 

56 

.01 

"  3 

*  ,  , 

3.6" 

t0fl 

E    .02^  .08 

*0C 

_ 

.25 

*0( 

.79 

•  00 

.03k  .10 

.00 

.29 

•  oc 

.77 

1^5! 

T 

.12 

T 

2.61 

.28 

1.36 

5  54 
* 

1  1  80 
* 

.07 

6'1 

0  ^ 

T 

-  .10 

"  1 5 

.05 

*  3i 

2*00 

.04 

T 

-  .01 

.00 

.06 

.00 

•  24 

1  .40 

.30 

.00 

.00 

3.43 

.26 

.53 

.46 

11.64 

.05 

1.68 

"oo 

3*32 

.00 

.36 

.27 

3.15 

.03 

.02 

-  .01 

.22 

•  01 

1.14 

1.27 

5.20 

.01 

.02 

.00 

.  1  3 

03 

.84 

3.29 

.01 

.03 

.00 

.34 

"  28 

• 

2.43 

E  .18 

E  *Z' 

.03 

.31 

.10 

3.75 

.04 

.25 

.76 

3.06 

.25 

1.39 

2.63 

3  76 
* 

T 

"oi 

* 

-J 

T 

.69 

.17 

2.10 

.00 

.16 

.08 

.01 

*  1  5 

T 

* 

.99 

1.25 

16 

5  85 

.00 

.  16 

.11 

T 

Of 

* 

6t 

.34 

.00 

E  .00 

E  .25 

T 

.00 

T 

.04 

.74 

1.03 

3.96 

E14. 46 

.43 

1  .25 

01 

.06 

.04 

.30 

.27 

- 

.80 

1  3*5] 

1.00 

.00 

•  03 

4.77 

.33 

.03 

.00 

2.39 

* 

.36 

.25 

.33 

* 

3  38 

10 

* 

.13 

.08 

* 

.07 

.00 

•  66 

.24 

-  .30 

.00 

.69 

.31 

1.20 

2.28 

.63 

.00 

.09 

.29 

.65 

.24 

99 

69 

.02 

.17 

3*0' 

00 

-  .01 

.12 

.04 

*oe 

_ 

.73 

2*4' 

.94 

.18 

.75 

1.3; 

.12 

.75 

.58 

.00 

.10 

.01 

.08 

.25 

1.18 

.00 

F 

.03 

-  .01 

.24 

16 

7  56 
* 

1    1 E 

7  7* 

.02 

.00 

"7" 

.00 

.00 

.00 

2.51 

.00 

.12 

.12 

T 

.09 

T 

- 

.62 

2.24 

.00 

-  .04 

.66 

.43 

-  .03 

.01 

46 

si 

*  3( 

1  n- 

02 

.00 

-  .02 

.22 

.05 

1  .4( 

3.58 

.41 

.69 

3.2? 

3.0: 

.23 

.14 

.17 

.09 

1.43 

.01 

.04 

.01 

.04 

24 

* 

47 

.41 

.36 

1.07 

.21 

"  3^ 

.77 

.50 

.74 

1.29 

.13 

.14 

.02 

.02 

*  17 

.00 

2.30 

1 1* 

T 

-  .01 

.36 

•  14 

42 

1  62 
* 

4.74 

T 

.25 

*2J 

2.31 

.57 

.00 

•  12 

.19 

.49 

2.32 

13.05 

.08 

.24 

.05 

3.23 

.88 

.15 

_ 

•  00 

_ 

.01 

•  02 

.67 

.63 

.41 

.25 

•  06 

.94 

3.13 

1.88 

.02 

.23 

.83 

.10 

.75 

.35 

.00 

• 

T 

.20 

.05 

•  02 

.12 

.11 

.04 

* 

•  38 

_ 

1  .  3^ 

2.89 

.05 

T 

2.88 

.57 

1.31 

7*8; 

14.01 

.01 

1 .42 

.89 

.66 

.17 

1.13 

.18 

2.72 

.00 

.25 

.25 

.30 

•  16 

.01 

°  "  ' 

1.95 

01 

1.18 

1.05 

.00 

"  i 

1.IJ7 

.04 

.14 

.01 

*  22 

*  75 

1.57 

"  I* 

.30 

.19 

.53 

.14 

2*  21 

.42 

5.6'j 

.05 

.29 

.05 

2.99 

.05 

.15 

.18 

4.01 

•  02 

.64 

.47 

.00 

.21 

.00 

.5] 

2.73 

.08 

.40 

.03 

5.16 

.55 

1.28 

3.91 

7.65 

.07 

.11 

.83 

2.87 

.04 

.02 

.00 

3.96 

.01 

.08 

.29 

4.84 

1.38 

.06 

.47 

7.70 

.00 

.00 

.00 

1.06 

.18 

.05 

.46 

.51 

.01 

.26 

.27 

2.36 

.24 

.00 

.01 

2.47 

.22 

.10 

•  07 

1.16 

.27 

.96 

.83 

•  49k 

.13 

2.00- 

2.05 

10.86 

.06 

.28 

1  .48 

3.65 

.67 

.39 

3.59 

5.22 

:eoar  grove 
:edar  point  ranch 
cedarville 
centerville  ph 
challenge  rs 

chatswortm  fc  24  d 
cherry  valley  dam 

CHESTER 

CHICO  EXP   STAT  ION 
CHITTENDEN  PASS 

ZHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARE MONT    FC  230D 
'LAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 

:lear  CREEK 

ILEARLAKE   H I GHL  ANOS 
CLOVE RDALE   3  SSE 
COAL  I NGA 
rOALINGA   14  WNW 

tOBB  2  NW 

COHASSET 

I0LBYS  FC53D 

"OLEMAN  FISH  HATCHFRY 

lOLFAX 

OLGATE  PH 
OLUSA  1  S5W 
tOLYEAR  SPRINGS 
0NC0R0  3  E 

00  L 

'OPCO  NO  1  0AM 
ORCORAN    IRRIG  DIST 
1  Oft  DCS 

'ORNING  HOUGHTON  RCH 
I ORONA 

lOVELO 

OVINA  TEMPLE  FC  193 
fOW  CREEK 
1  OYOTE  CANYON 

OYOTE  WELLS 

Irescent  CITY  1  N 

srescent  city  7  ene 
[rockett 

irystal  lake  fc  283  c 

(lULVER  CITY 

LUMMINGS 
flJNN INGHAM 
i  J  YAM  A 
'  JYAMACA 
SAGGETT   FAA  AP 

| AN A  2  SE 

1  WENPOR  T 
VAVIS  1  WSW 
[AVIS  CREEK 

1  ; ATH  VALLEY 

i  CEP  SPRINGS  COLLEGE 
t):ER  CREEK  PH 
ELANO 

} "L  PUERTO  ROAD  CAMP 
KNAIR 

'I"  5ABLA 

■:scanso  RS 

j  )BB1  NS  COLGATE 
IJNNER  MEMORIAL  ST 
1  )S  R  IOS 


JOLEYS 
I'NNI  GAN 
'NN  SIDING 
MNSMUIR  RS 
| TTONS  LANDING 

IGLE  LAKE  STONE  RCH 
flGLE  mtn 

FST  PARK  RESERVOIR 
CAP | TAN  OAM 
CENTRO  2  SSW 

lECTRA  PH 

i  i z abe t h  lake  fc 1 28b 
ik  valley 

Ilery  lake  // 
Iliott 

j  SINORE 
llCONDIDO 

1  REKA  WB  CITY  I 
i  CHE  QUE  R  RESERVOIR 
I'lRFlELD  POLICE  STA 

I IRMONT 

jl'GUSON  RANCH 
pNDALE   8  SSW 
I  IDLE  TOWN   LYNCH  RCH 
I.LMORE    1  WNW 


1  SSE 


|/E  POINTS  5  SSW 
jl"MING  FISH  +  GAME 
I.SOM  DAM 

j  ITANA  S  N 
!  ITANA  KAISER 
f!EST  GLEN 
■ES THILL  RS 
IKS  OF  SALMON 


0 

5k  1.7 


1.55-  1.70 

2. Oil 

2.42-  2.91 

5.351 
1.81 


3.301 
1.02-  2.50 
1.01-  2.55 


3.01-  6.17 


3.24-  4.37 


4.40 
1.44-  1.84 
•  15 


7.95-  5,90 


4.21-  8.40 


2.321 


.07 


7.46-  3.39 

•  5vf  3 

3.56-  4 

1.301 

5.78|-  3 

1.521-  1.30 


•  87[-  1.63 

2.2lk  4.90 
4.00 
.26 


•  151— 

1.8V-  3 
1.701 
7.65 

•  9*4-  3 
2.56r- 

u.I 

1.30-  1.51 
4.54-  1.66 
1.83 


1.60; 

.90 
9.09L  2.14 
2.35 


.00k 
.84] 
.521- 


00^  4.05  C  1.19-  1.99 
1.0  3-  2.00 


12.28 
2.35 
4.19-  2.03 
•  49k  1.11 


4.64 
1.10 
1.44 


7.83P  2.43 
•  14>-  5.06 
1.43 


1.91-  3.41 


4.23 
14.11 
2.51 
.05 


10.11  2.24 


5.36 


5.19  1.21 


6.04  1.06 


1.19 


14.491  5.64 


.60  1.64 


9.78j  4.02 


10.28 
1  .07 
1.41 
.50-  1. 


7.90  3.26 


10.70  3.24 


1.82-  2.02 


36 

.80 

.Ook 

.13 

97 

1.671 

B4 

.55 

1.80 

.21 

99 

1.3  1 

.66 

•  44 

10 

.42 

0  0 

.78 

T 

.  1  e 

89 

.34 

17 

1.27 

.05 

.20 

12 

1.26 

.03 

.  1  c 

49 

.07 

65 

3.70 

57 

.15 

08- 

1.63 

.55 

.61 

25 

.28 

.08k 

.19 

51 

.04 

2.68-  1.19 
2.281-  1. 

:?.-  • 


3.73-  1.55 
.02L  2.66 

2.821- 


1.63k  1.60 


2.67 
.30 
.52 

1.00 


1.601 


.15- 
1.85 
.01- 

J 
3.22 
.  1*J 


1  .54k 

2.07 

2.23 


3.97 
1.39! 
.20j 


.ool 

T  \- 


.00 
•  00 


.00 
T 

.00 


1.52 
4.57 
4,99 


24.83 

8.50-  4.12 
35.04-  8.64 


26.62- 
23.77- 
E  11.46 


67.34 

19.43 

29.84-  9.39 


11.65 
24.56 
30.87- 


F  21.77 
12.94 
21.26 


4.00-  8.92 


1 .00 
4.8h 

a. 14 

1  .60 

6.54 
1.59 

7.01 
3.21 


2.36 
.65 
1.12 


1.08 

9.90 
E  3.07 
4.43 
1.44 
3.74 

1.28 


2.75 
1.60  E 
3.56 

6.54 

1  .92 


13.06k  3.54 


9.15 
-16.66 
.65-12.78 
.23 
42.90-  2.52 


5.54-  7.37 


1.47 
.05 


.81 

1.72 
1.98 
7.51 
1.22 
1.61 


1.78- 

16.07-1 

8.26 
87.50 
17.39- 
11.47- 

5.88- 
7.07- 

40.16 

13.46 

14.62 

7.38- 
24.29 
62.76 
19.89 


3.05 
4.42 
1.42 


1  St.tlou  Index. 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


NW 


FOAT  B1DWELL 

FOOT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RS 

,F ORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  W6  AP 
FR I ANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HI LLCREST 
GARBERVI LLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GER6ER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GlLROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GlENDORA  WEST  F  C  185 

GLENNV ILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE   LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  HWY  MNT  STA 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 

GROVE LAND  RS 
GUERNEVILLE 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HA I WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AF8 
HANFORD 

happy  camp  rs 
harris  gaging  sta 

harrison  gulch  rs 
harry  l  englebr 1ght 
hat  creek  ph  1 
hayfield  pump  plant 
hayfork  rs 

healdsburg 
healdsburg  2  e 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ 


.50-  3.5* 


2.35 
1.55 
1.58- 


1.68 
7.38 
6.20 
20.42 


7.55  2.52 


10.55 
5.30 
23.27 

.62-  1.19 


.47r  -61 


1.37- 
1.35 
.57- 


l.lOh  .58 


1.89 
1.87 
10.01 
.78- 


1  .75 

.60- 
1.13- 


1-  2.50  1.29- 


1.37 
1.05 

.40- 

.27-  1.32 


.34 
.39 
.00 
.  38- 


6.41-  2 

4.931-   1.40]     6.32j  1.10 
RECORD   IS  PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME , 
1  .74 


1.96 
6.27 
.  00- 


2.63 
.81 
1.12 


2.18- 
.49- 

DEATH  VALLEY. 


HESPER I A 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

HOBERGS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HONEYDEW  2  WSW 

HOOPA 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 

1UNT I NGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IORIA 

I DYLLWILD  RS 
IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

I  NO  10  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

I NYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 


.67-  .73 
12.84  6 

1  .06 


2.64-  3.17 


3.16 

8.13 
1.64-  1.48 


1.83- 
2.27 


1.431-  4.68 


1.34-  1.53 


1.93 
8.05 
.19- 


.29 
.05 

T 

.00 
.Ofe 

.00- 


.00 
.05 
.00 


1.25 
.00- 


1  .60 
1  .79 
1  .23 


3.66 
3.73 
1.  Ill 
9.52  1.75 


4.32 

3.61 
14.79 
3*44 
1.77 
.05- 


11.84- 
37.41- 
39.05 
E107.28 
19.83 


.99 


3.83 
4.46 
2.79- 


2.60 
3.64 
2.86L- 


1.55 
2.33 
1.99 


4.78 
52.10 
22.87 
106.72 
12.70-10.' 

29.91 
33.46 
9.89 
19.22-26.; 
12.56 

5.86 
11.23 
11.78 

6.99^11.1 
tE  9.70-1U* 

E  10.92 
36.24 
13.14 
23.97 
19.24 


22.12 
36.43 

9.21- 
11 .08- 

3.43- 


26.27 
22.47 
16.49- 


15.65r; 
9.05- 
102.72 

59.06 
55.15 
30*54 
18.35 
24.91 

20-52-; 
E  90.51 
1 1.56- 
10.84 


IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSE  YVI LLE 

KENTF  IELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

K  I  L  APi.    POWER  HOUSE 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENT A  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 


1.06 
6.68 


.47 
7.23 
.93- 
20.93 


5.39 
2.66 


1.62-  1.54 


.80 
.18- 
•  15 


.58 
.001- 


1.04 
1.68 
3.03 


2.18 
.28 
2.50 


1.06 
2.00 


2.77 

.00- 
6.53 


1.98- 
1.06 

E  1.33 


1.40 
11.96- 
13.14 


6.14  1.01 


2.71  2.01 


3.09  1.28 


.10- 


4.52r  6.19  E 


9.79 

1.62 
5.42 

2.70^  2.28 
2.96 
2.04- 


44.72 

7.99-  2. 
90.57 

13.04 
51.36  1 
9.93-1*. 
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ble  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


Apnl 


May 


August 


September 


,  HONDA 

KE  ARROWHEAD 

REPORT 

iKES  HORE 

RESIDE  2  ENE 

iKE  SPAULDING 

,<E  SPAULDING  DAM 

,  MESA 

NCASTER 

,S  PLUMA5 

VA  BEDS  NM 
BEC 

CHUZA  PT  ST A  FC352B 
ESVILLE  KEEGAN  RCH 
GRAND 

HMAN  ranch 
HON  COVE 
NDSAY 

TTLE  VALLEY 
VERMOPE   2  SSW 

A NO  SHAWNEE  HILLS 
CKWOOD  2  N 
CKWOOO  MESA 
DI 

|MPOC  SEWAGE  PLANT 

NE  TREE  CANYON 

NG  BEACH 

NG  BEACH  wB  AP 

SG  VALLEY    INSP  STA 

S  ALAMOS 

I  ANGELES  WB  AP  I 
|  ANGELES  WB  CITY  I 
S  BANOS 

i  BANOS  ARBURUA  PCH 
5  GAT05 

m  GATOS  h  sw 
I)  PRIETOS  RS 
WALTON 

LlERNE  VALLEY   1  SSW 
Ile  CREEK  PH 

I  LE  CREEK  RS 
CELINE  MNTNC  STA 
VERA 

|i  RIVER  RS 

|  IDEVILLE  ISLAND 

!l2ANITA  LAKE  // 
I'CH  FIELD 
1/E  ISLAND 
'  ICOPA 
IPOSA 

W  T INEZ  3  SSE 

I  T INEZ  FIRE  STA 

YSVILLE 

HER 
| CLOUD 

.  -DOW  LAKE 

MICA  3  SE 

{ DOTA  DAM 

l»CED  FIRE   STA  2 

BCEY  HOT  SPRINGS 

J'RS  4  Sw 

l|  ERS  INSPECTION  STA 
ijjDLETOWN 
^5LETOWN  8  WSW 
^  5LEWATER 

W  .  CREEK  2 
m  :RAL 

IMNDA  spfngler  rch 
f,:hell  caverns 

IWiSTO 
*)  LAKE 

Iferey 

►ji'ICELLO  DAM 
■[(PARK    l  SSE 

*.AN  HILL    2  E 
l*fc)NGO  VALLEY 
P'O  BAY  FIRE  DEPT 
m\0  BAY  3  N 
HlTAIN  PASS 

p  ALDY  FC  95G 
m  ALDY  NOTCH 

It  danaher 

h  t  diablo  north 

h  t  hamilton 

m  T  HEBRON  RS 
I  T  SHASTA  SK  I  BOWL 
*  T   SHASTA  WB  C  I  TY//R 
m  ILSON  FC  3388 

m  woods 

HHIENTO  DAM 


HAN  2  NW 

H-MNE  CREEK  2  E 
NE  )RT  BEACH  HARBOR 
N.  AUS 

m  id 

I«10  2  NW 


2.64 
3.65-  2 
8.37 
1.05 

3.57-  8.36 


5.62-  4.18 


1.40-  1.39 
1.341-  1.03 

.64] 
2.08!- 


•  92] 
3.43 

1.52 

1.26|-  1.22 
1.28 


1.27- 
1.28-  1.10 
1.62 
1.07 
2.25-  3,44 


1.78i 
2.08 

1.15! 


3.65[-  6.12 


3.21 
6.80 
.24 


5.53h  3.21 

1.81 

.83 

.00 
2.33 


1.04-  1.50 


1  .28*-  3.82 


6  .66 
7.55 
1  .29 


2.371-  1.26 


•*Ji- 


1.67|-  3.26 

1.651 
11.56 
4.60H 


9.50 
1.71 


1.15L  1.0". 
1.27- 
\  .47 
1.92-  .1* 


1.2J-  ,eo 


2.64k  1.49 


1.21 
2.60 
.551 


.*6|-  1.45 
.57-  1.79 

1.12- 
.66 

3.32- 

5. S3 

.63 
1.22 

.36 
3. OS-  2.35 

2.12r  4 


1  -zsf 

12.17^ 
1.35 


.  5R 


1 .87 

.40- 
3.09-  1.65 

2.31 
2.79 
2.75- 
4.15 
8.07  2.17 

3.66 


"2T 

I 

1.21J- 
1 . 11 


.62 

1.96 
T 

1.28 

.07- 
1.03- 

1.33 
1.18 

.98) 
2.50- 

1.43 
.00 
.54- 
.55- 
.30 


.01 

1.02 


.53- 

1.16 


*3T 
t  r 


2.14-  1.41 
7.40  .60 
11.69 
1  .09 
.95-  1.00 


1.06E 
1.32 


.58- 
2.44 
3.14 


1.43-  3.83 


6.42  2.34 


1.841-  1.22 


.13 
.98 
1.21 


2.86  1.19 


.oo) 


.00- 
.14- 


.05 


2  .01 
1  .47 
.50 


2.02 
1.49 
1 .40 


2.95 
2.53 


2.04 
1.05 


20.35 
19.50 

20.301-  7.96 


9.41 
E  18.05 

10.59-  2.40 


1.34 
1.09 


2.07 
3.09 
3.02- 


6.54-  8.05 
6.91^  5.01 

12.0 

10.4 

4.48 
9.43 
4.66 
12.01- 
7.41 

6.08 
4.85-  8.47 


5.05k  7.32 
8.71 
7.12k  1.62 
4.66 
16.04-12.34 


29.28 
9.30 
10.54 


16.57-20.55 


1.63 
2.34 


9.83- 
55.52 
8.62 


15.63-14.89 

13.19 
13.30 

15.24-  5.48 
19.40 

48.65-  .41 


9.99-11.42 


8.56- 

3.06 
10.50 
10.85 
17.37 

6.02 


10.43 


26.11 
16.93 
12.27-1 

13.51 

E  66.40 
33.33- 


8.71 
17.76 

17.58-  6.45 


35.831-17.62 


6.78-  1.48 
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Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


April 


August  September  October  November        December  Annual 


NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

OAKVJLLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSI-DE   CAMP  PEND 
OCOT ILLO  WELLS 
0JA1 

OLINDA 
ONO 

OPIDS  CAMP   FC   57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

OR1CK    10  SE 
OPLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROV1LLE 


5E 


OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

PAJC1NES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  C I TY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDE S  EST  FC43E 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PAR AD [ SE 

Parker  reservoir 
parkf ield 
pasadena 
paskenta  rs 

paso  robles 
paso  robles  faa  ap 
patt i  way 
paynes  creek 

PERR1 S 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEORA 

PIEDRA  BLANC A  GUARD 
PINE  CANYON  PS  FC32  IE 
PINNACLES  NM 

PIRU  2  ESE 
PI5MO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVl LLE 


1FG 


PLACERVILLE 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUE/LLO  WB 
POINT    ARGUELLO  LIGHT 

PT   PIEDRAS  8LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PORTERVI LLE 

PORTOLA 

posey  *  ene 
potters  sawmill 
potter  valley  ph 
poway  valley 
priest  valley 

quincy  rs 

Ramon a  spaulding 

RANCH  1 TA 
RANDSBURG 

"AYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RED  BLUFF  WB  AP  I 
REDDING  FIRE   STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
RICHMOND 
RIO  VISTA 
RIVERSIDE   FIRE  STA 
RIVERSIDE   CITRUS  E  S  R 

ROCKL IN 

round  mountain  1  nn 
sacramento  wb  ap 
sacramento  wb  city 
sagehen  creek 

saint  helena 
saint  john 
saint  marys  college 
salinas  2  e 
Salinas  faa  ap 

salinas  dam 

salsipuedes  gaging  sta 
salt  springs  ph 
salyer  rs 
san  andreas  2  s 

san  antonio  cn  mouth 
san  antonio  mission 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 


1.91 
2.35- 
1.75 
2.63- 


3.70 
1.61 
5.22 


.96 
1  .hb 
1.04 


1.70 

-  1.96 

-  1.04 


1.32 
1.72 
8.7^ 


3.01 
1.16 
2.10 
1.15 


-  1.06 
1.16-  2.42 

1.72 

5.5*|-  3.32 
1  .09 
3.44 


2.fi5 


2.81-  1.32 


1.94-  2.38 


1.52 

1.62 

1.92-  3.12 
3.19 
2.30 

.75^  2.33 
1.91 


3.56-  1.87 
.45 


1.21 
1.27 
18.33 


4.64   12.20  6.28 


1.86 
1  .22 


.29 

6.95 
.00 
1.12 

T 

3.47 
.20 


1.99-  2.11 


3.43-  3.44 
3.33 
7.06 


.04|-  3.65 


9.57 
1.25 
1.19 


3.65 
2.54 


1.40  1.48 


3.03- 
1.69 


1  .  10 


2.00 


1.14 
)|-  1.08 
1.26 

94- 
1.05k 


1  .86 
.69- 
■  67 


.89- 
.03- 
.08- 
3.03 


.39 
2.05 

2.65 

1.50 
.11 
.09 


1  .61 

2.17 
.02 
1.05 

1.68 


.00 
.00- 
.00 


1.28 
T 

.06 


3.01 
1.42 

-  4.31 

18.46 
E  7.57 

-1 

.79 

-  1.95 

-  i  .s; 

9.19 

3.61 
1.90 

24.97 
13.87 

-  t 

5.63 
5.21 
1.32 
1.27 

E  25.15 
41  .37 
4.71 

jj 

1.58 

-  2.68 

8.941-1  ■ 

1.96 
4.65 
5.84 

5.17 
31 .66 
16.55 

1.63-  1.16 
7.66 

7.33 
76.38 

-  12 

3.10  1.16 


.00- 

T 

.01- 


1  . 

1.82 
1.55 


2.98,-  1.38 


10.01 
2.01 
E  3.51 


8.02 
1.32 

J  .  9  1 

1 . 2 : 


2.71 
7.13 
1.13 


2.82 
1.62 


9.42 
3.42L 


7.58-  2.75 


E  86. 86 
17.8lk 
56.35 
21.69 


.73 
1.45 
3.78 


-  2.26 

-  2.89 
1.15 


3.24 
2.22 

: .  ]  6 


4.42 
1.70 
3.04 


-  5.25 
1  .  1 


19.32- 
8.24- 
9.24 
8.02 

12.80 

6.61 

6.75 
76.27 
26.42 
21.73-1 

23.13 

43.74 
6.63 

8.61 

13.12 
6.40- 

11.55 
6.10- 

13.25 


27.31 
7.14 
7.23 


1.67 
1.77 
1.63 


2.50 
9.78 
2.47 


.53 

3.09 
3.03 
2.89 
6.67 
3.01 


2.11-  1.56 


3.43  1 

1  i. 

14.8d-l 
61.28  T 
13..?  2U  iO 
11.57L  IS 
^'1  .84 

27.76h§ 

18.84- 

19.36 

7.31 

7.23 

11 .90 
10.21 
26.90 
45.01 
17.04 

12.99-: 
13.78 
8.82 


2-11- 
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tble  2—  Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February  Match 


April 


August  September         October         November  December 


INDBERG  PTL  STA  FC130 
INDBERG  WB  //R 
\H  DIEGO  WB  AP  I 
\H  D  IMA  S  F  |RF  WDN  9' 
\ti  EMIGDIO  RANCH 

\H  FERNANDO 
F  RICHMOND  SUNSET  I 
IN  FRANC  I  SCO  WB  AP  I 
\H  FRANC  1  SCO  FOB  I 
IN  GABRIEL  CANYON 

IN  GABRIEL  DAM  FC425 
IN  GABRIEL    F I  RE  DEPT 
\H  GREGOR 10  3  SE 
IN  JACINTO 

IN  JOSE  I 

,N  LUIS  OBISPO  POLY 
.N  MATEO 

■  H  PEDRO 
,N  RAFAEL 

iNTA  ANA  F  I  RE  STA 

■NTA  ANA  RIVER  PH 
NTA  ANITA  FERN  FC432 
NTA  BARBARA 
NTA  BARBARA  FAA  AP 
NTA  BARBARA  TV  PEAK 

NTA  CLARA  UNIVERSITY 
NTA  CRUZ 

'NTA  MARGARITA  2  S 
NTA  MARGARITA  BOOST 
'NTA  MAR  I  A   WB  AP 

NTA  MONICA 

NTA  MONICA  PIER 

NTA  PAUL  A 

NTA  ROSA 

NT  1  AGO  DAM 

•UGUS  POWER  PLANT 
WYERS  BAR  RS 

on  a 

ARSVILLE  LAKE 

CRET  VALLEY  MNTN  STA 

AST A  DAM 

ELL  A8S  PLANT 
ELTER  COVE 
'INGLE  SPRINGS 
INGLE  TOWN  2  E 

"RR  A  CITY 
I  iRRAVl LLE  RS 

13nal  hill  fc  415 
mggs  spgs  las  lomas 
)ughhouse  6  se 

|')w  creek  upper 
)w  lab  central  sierra 
,)a  springs  1  e  //r 
Ledad 

1E5BAR   1  w 

I  US  3  NE 
I  'IS  3  NW 

«OMA 

IORA 

I  ENTRANCE  YOSEMITE 

IdTH  FORK  CABIN 

DP  A  PAC   FC   356  C 
b  'ECKELS  HWY  BRIDGE 
i  '  INGVI LLE    7  ENE 
fl'AW  VALLEY  LODGE 

IRREL   INN  1 
IRREL    INN  2 
NDISH  1  E 
' NDISH  +  HlCKEr  ST  Pc 
NISLAUS  PH 

(  RLING  CITY  R  S 
i  CKTON  FAA  AP 
1  CKTON  FIRE  STA  4 
r  CKTON  MOWRY  9RI0GE 
NYFORD  COOLEY  RCH 

I  NY  FORD  RS 
'■■NY  GORGE  RESERVOIR 
' V AwBERR Y  VALLEY 
■Iy  RANCH 
'i>  LAND 

I  ANA  KNOLLS 
I ANV1LLE 
I ANVILLE  AP 
JTER  HILL  RS 

■  .£  MOUNTAIN 

I3E  CITY 
yf *CHAP 1 
!  I  )N  RANCHO 
<-[  *MAL  FAA  AP 
.■IJSAND  OAKS 

:E  RIV  EDISON  PH 

iR  CREEK  PH 

*NGA  PATROL  STA  FC1 

(ANCE 

CARBONA 


iY  PUMPING  PLANT 
UTY  DAM  VISTA  PT 
IA 

XEE  RS 
FIELD 

L«E  /, 
OCK 

ITABLE  CREEK 
IN  IRVINE  RANCH 
TYNINE  PALMS 


1.57-  1.25 
1.24-  1.06 
W21r- 
1.27-  2.33 
•  27 

WISh  2#50 


2.79h  1.24 
2.00-  2.09 

2.26 

W4ai 

2,54^ 

•  7l|-  1.30 
W36i-  1.01 


1.97- 
1.33! 
W34|- 
4.68 
.69- 

W09>- 
2.82! 

wei- 

W23 
3.54 

W3a- 
3.92- 
3.51 


1.43- 
1.561 
1.31 

5.22!- 


2.45 
.76 
2.06 
2.84 
1  .69 


2.4J-  3.33 


W02|-  3.95 


1.02-  1.36 


1.02-  2.41 


.04 
1  .  35 

l.ie- 


1.73 

3.27 

1.01 

.OOh  2.42 
1.89 

.00|-  3.20 

.00-  5.07 


•  54|- 
.32 


.16k 


3.29-  1.36 


13.10 
2.53 
9.42 


1.36-  1.25 

•  S3-  1.28 

•  8S- 
.941-  2.21 

1.11 

.42-  2.44 


1.74-  1.54 


.10- 
W1S 

.01- 


.29 
1.16 

.73 
1.15 
2.16 
1.04 


WOT-  1.25 


.10h 
.04- 
.00- 


.04- 

.04 

.00- 

.00 

.07 

.00- 
-OOj 

.oJ- 


RECORD   IS  PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME,   SODA  SPRINGS   1  E. 
10.57i 
1  .4T 
14.41 


2.33 

6.72 

1.49 

.38 

5.17 

12.19 

1.07 

.00 

1.16 

.00 

5.22 

2.42 

1.70 

4.12 

2.48 

3.36 

2.70 

2.39 

2.49 

.00 

1.05 

T 

1  .47 

1.28 

1.14 

1  .40 

1 .59 

.86 

1 .27 

4.39 

2.10 

I 

2.27 

5.06 

.02 

9.16 

8.87 

12.31 

1.37 

2.62 

5.01 

8.62 

3.06 

.69 

3.25' 

-62 

.83H 

1.66 

3.01 

.80 

7.10 

6.54 

3.99 

.06 

1.81 

1.59 

3.77 

.17 

1.72 

1.19 

6.38 

6.56 

1.10 

.13 

1.43 

.03 

1.53 

.00 

.31 

2.23 

.65 

1.86 

1.631- 

.70 

1.95 

1.88 

1.11 

1.29 

T 

2.68 

1.00 

4.99 

4.07 

.90 

.62 

.30 

.89 

1.30 

.89 

1.21 

.10 

.00 

1.1* 

.00 

1.28 

2.70 

.41 

3.67 

1.97 

; 

6.44 

2.74 

5.13 

2.82 

2.41 

.00 

5.21 

1.09r 

1.27 

.00 

2.85 

2.26 

.73 

2.21 

.58 

3.88 

5.69 

.45 

.28 

.01 

.83 

.79 

5.19 

3.67 

1.31 

.43 

.22 

.26 

.73 

1.57 

.64 

2.26 

.14 

.81 

1.17 

9.36: 

8.14 

.94- 

1.45 

.02^ 

2.85 

.11 

.on 

1  .57 
.72 
1  .96 


2.63-  4.52 


2.17- 
1.4S 
8.26 

2.07- 
1  .92- 
13.69 
1.16 


.4  1 


,92r  1.13 
•3f 


.00 
.00- 

1.11 


.OOh 

.02k 

.00- 


'si 

.00 

See  rpfor.nc.  notes  folio. lng  StktlOD  Index. 


2.45 

.53 


.14 

1.95 


3.43 

E  1.29 
1.25 


1.13 
1.12 
1.12 
1.33 


2  .  75 
2.17 
1.98 


2.75 
1.15 
.96 
.78 


15.83-  1.60 
14.63-  5.88 
10.67-1 1.70 


IB.  38 
4.641- 
9.81k 


2.90 
4.98 
1.47 


3.05 
1.20 
1  .58 
1.83 
2.48 


6f-  5.39 
-11.56 


6.35-  8.55 


4.68 
2.56 

4.20 


E  9.42 
1.11 
1 .2R 
1.09 


3.47 
3.25 
1.64 


.76 
9.39 
1.81 


60.77 
19.38 
42.19 


4.43 
52.17 
E  12.98 

r  E    5.85-  7.11 


65.43 

5.60 
6.45 
23.82 
20.65-: 
24.98 

10.67 
5.69 
8.05- 
13.66 
25.28 


E51.43 
10.68 
11.11- 
10.52 
45.89 

18.71- 


■  8.15 
7.55- 
15.83 


4.69 
1.55 


22. 88r  8.29 


5.35 
2.37 
1 .00 


8.83 
32.51 
2.23-  1.93 


9.02- 
7.89- 
57.93 
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Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


September 


TWIN  LAKES 
LUC  TAH 
URIAH  4  W 
UNION  OIL   STEARNS  ABS 
UCLA 

UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE   7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANORO  FLTRS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUTS  FC  15B 
VENTURA 

VICTORVILLE   PUMP  PLT 
VINCENT  FIRE  STA  FC12C 
VINTON 
VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLT A  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 


ESE 


I 

3.74f-  3.43 


WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PAT  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONV t  LLE  WATERWORKS 
WEAVERVI LLE  RS 
WEED  1  S 
WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC   106  0 
WILLIAMS 
WILLITS  1  NE 
W I LLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOOOFORDS 
WOOOLANO  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 


DIVISION  AVERAGES 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
SACRAMENTO  DRAINAGE 
N  E  INTERIOR  BASINS 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
SAN  JOAQUIN  .DRAINAGE 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
S  E  DESERT  BASINS 


2.36- 

2.10 

2.99 


•  74 
3.3<J 
3.63- 
1.56- 


.92 

.26-  1.57 
1.69-  1.83 
1.23-  1.86 


2.71 
7.55 
3.37- 
2.69- 


.24- 
1.57 
5.84 


3.76-  3.42 
.66-  2 

2.29-  1 

1.77-  1 


1.51- 
I  .54r- 
1.97 


3h  1.81 
6.54 
.00-  3.17 


1.56 

1.87 
1.38 
2.14- 
5.90- 
.92-  1.66 


4.67  2.45- 


1.37-  1.72 


4.77- 


.41 


2.78  1.26 


6.24 
3.90- 
2.11- 
.94- 
.96- 
.08- 
.04- 


7.63 

5.24- 

2.06- 


2.67 
.28 
.08 
.73 
.91 

1.83 
.86 


2.11- 
1.81- 
1.34 


2.48 
2.87 
2.35 


1.48-  1.02 


.19 
1.07 

.16- 
1.07- 

.00- 

1.93 


2.15 
1.67- 
1.25 
.67 
.78 
.06- 
.05- 


.00- 

.00- 
•  18 
.68- 
1.17 
.00- 


^26""" 


.23 
.32 
.90 


.  19 
.20 
.85 
.02 
.21 
.17 
.51 


1.84-- 
1.00" 
1.34 
.09-- 
.20-- 
.  10-- 
.11" 


7.84 
9.60 
1.29 
2.61 


38.07- 
31.34- 
42.94 


1.09 
1.35 
.17 


3.04 
4.43 
4.27 


2.94- 

1.65 

1.791- 


1.84- 

2.92 

5.07 


31.32 
59.90 
31 .88- 


5.00t-ll. 

3.30-  3. 
11.59 
33.19-  3.1 
30.96 

4.95- 


12.87 
45.55 
15.45-  2. 
14.42 


1.35 
6.84 
1  .53 


3.98 
3.57 
2.50 
2.96 
2.65 
1.62 
.67 


9.00 
12.31 
13.17- 
25.58-i 


36.82 • 
27. 76'- 
14. 19'- 
12.  83  ■ 
11. 43'- 
7.00  ■ 
3.94- 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1961 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minir. 

mm 

of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16"  or 
below 

20°  oi 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

S 

0 
0 
M 

k 

0 

a 

■  Q 

t 

0 

t 

0 

J) 

* 

0 

a 

ja 

s 

£ 

« 
& 

s 
t 

J3 

Q 

V 

& 

d 

a 

<L 

H 

0 

« 

a 

a 

a 

0> 

E- 

£ 

"53 
Q 

d 

H 

S 
D 

d 

a 

© 
D 

a 

a 

01 

© 

a 

d 
B 

0) 

a 

c 

a 

E-i 

o 
Q 

d 
a 

0> 
H 

& 

a 

a 

9 

H 

Q 

a 

a 

0> 

H 

0 

to 

0 

b 

0 

« 

o 

CO 
OJ 

o 

N 
CO 

ADIN  RS 
ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWI N  PAC  UNION  COLLEGE 

111 
102 
106 
106 

7-  12 

8-  4 
8-  4 
6-15 

5 
22 
33 
-  3 
27 

12-11 

11-  17+ 

12-  8+ 
12-11 
12-10 

NONE 
NONE 
4-22 
NONE 

14 

NONE 
NONE 
4-26 
NONE 

18 

5-  4 
1-  4 
NONE 
5-  4 
NONE 

21 

23 

24 

5-14 
1-21 
NONE 
5-27 
4-19 

28 
27 

25 
28 

5-27 

4-  19 
NONE 

5-  27 
4-22 

30 
32 

25 
32 

9-  9 
11-  6 
NONE 
7-  6 
11-20 

32 
32 

30 
30 

9-23 
11-17 
NONE 
9-22 
11-21 

27 
22 

22 
28 

10-  9 

11-  17 
NONE 
9-22 
NONE 

23 
22 

22 

11-12 
NONE 
NONE 
9-24 
NONE 

19 

20 

11-16 
NONE 
NONE 

10-22 
NONE 

10 
16 

183 

151 

158 
317 

141 

132 
300 

118 
216 

105 
201 

40 
212 

ANTIOCH  FI BRE BOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PLANT  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

109 
117 
114 
112 
110 

6-15 
6-17 

6-  22 

7-  11 
6-22+ 

24 
22 
26 
21 
23 

1-  2 
1-  2 
1-  5 
12-11+ 
1-  6  + 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  2 
1-  3 
NONE 
1-16 
1-  6 

24 
24 

22 
23 

1-  5 
4-19 
1-18 
4-24 
1-19 

28 
28 
28 
2b 
28 

1-22 
4-19 

4-  24 

5-  13 
1-19 

29 
28 
32 
32 
28 

12-  7 

11-  14 

12-  4 
10-22 
12-  7 

31 
32 
32 
31 
32 

NONE 
12-  7 
12-28 

11-  16 

12-  10 

28 
28 
26 
2b 

NONE 
NONE 
NONE 
11-17 
NONE 

23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

305 

232 
344 
206 
325 

319 
209 
224 
162 
322 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BARRETT  DAM 

91 

119 
113 
106 

10-16 

7-12+ 
6-16  + 
6-16 

42 
19 

23 
25 
22 

12-27+ 
1-  5+ 

12-12 
1-  1 
1-  1 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-  5 
NONE 
NONE 
NONE 

19 

NONE 
1-  8 
1-  9 
NONE 
1-  8 

21 
24 

24 

NONE 
2-27 
1-13 
1-21 
1-14 

26 
27 
27 
26 

NONE 

3-  8 
1-29 
1-21 

4-  25 

29 
32 
27 
32 

NONE 
11-14 

11-  18 

12-  9 
10-31 

29 
29 

32 
32 

NONE 
11-17 
11-19 

NONE 
11-19 

28 
2  b 

28 

NONE 

11-  18 

12-  12 
NONE 
NONE 

21 
23 

NONE 
12-13 
NONE 
NONE 
NONE 

20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

342 

314 

337 

263 
310 

309 

251 
293 
322 
189 

BARSTOW 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

114 
105 
108 
107 
99 

7-11+ 
7-10+ 
7-  9 
7-11 
6-14 

20 
27 
25 
25 
30 

1-  6  + 
12-13 
11-19 
11-17 

1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  6 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

20 

1-  9 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

23 

2-24 
NONE 
2-19 
1-  4 
NONE 

28 

28 
28 

3-  8 

4-  25 
4-25 
4-19 
1-  7 

32 
30 
30 
32 
32 

11-14 
10-29 
10-  9 
10-23 
NONE 

32 
29 
32 
32 

11-  18 

12-  12 
11-19 
11-16 

NONE 

28 
28 
25 
28 

12-12 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

22 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

267 

273 
316 

251 
187 
167 
187 

BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  CREEK  PH  1 
BISHOP  WB  AP 

112 
113 
92 
96 
108 

7-12+ 

6-17+ 

6-20 

6-21 

6-21 

29 
17 
6 
20 
10 

1-  3 
11-17 

11-  17 

12-  11 
12-11 

NONE 
NONE 
4-26 
NONE 
1-  9 

16 
15 

NONE 
1-  5 
4-28 
NONE 
3-  8 

19 
20 

19 

NONE 
1-21 
6-30 
4-24 
3-26 

24 
24 

23 
22 

NONE 

3-  5 
6-30 

4-  23 
4-24 

28 
24 
23 
28 

3-  15 

5-  4 

6-  30 
5-  7 

4-  27 

32 
32 
24 
31 
32 

11-30 
10-  8 
7-  1 
10-29 
10-10 

30 
27 
29 
29 
28 

NONE 

10-  8 
9-  5 

11-  17 
10-10 

27 
28 
28 
28 

NONE 
11-16 

9-18 
11-21 
10-23 

18 
23 
23 
24 

NONE 

11-  16 

10-  9 

12-  11 

11-  17 

18 

15 
20 
17 

NONE 
NONE 

10-  9 
NONE 

11-  18 

15 
12 

166 
313 

315 
164 

254 

299 
80 
211 
211 

217 
67 
208 
169 

260 
157 
1 

175 
166 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BOCA 

85 
90 
116 
120 
94 

6-20 
6-21+ 
6-25+ 
6-25 
8-  4+ 

2 
16 
28 
30 
-  8 

12-10 

12-11+ 

12-12+ 

1-  8 
12-11 

4-25 
NONE 
NONE 
NONE 
4-24 

16 
9 

5-12 
NONE 
NONE 
NONE 
5-  5 

17 
17 

5-13 

4-  23 
NONE 
NONE 

5-  27 

23 
24 

23 

6-  1 

5-  7 
1-  8 
NONE 

6-  30 

26 
28 
28 

27 

6-  3 

5-  12 
2-25 
1-  8 

6-  30 

32 
29 
32 
30 
27 

9-18 

10-  8 

11-  19 

12-  12 
7-  1 

30 
30 
30 

32 
30 

10-  8 
10-28 
12-  8 
NONE 
7-  6 

12 
28 

28 

26 

10-  8 

11-  21 
NONE 
NONE 
9-  7 

12 
21 

24 

10-  8 
12-  9 
NONE 
NONE 
9-29 

12 

20 

20 

10-  8 
12-10 
NONE 
NONE 
10-  9 

12 
16 

13 

166 
168 

149 
147 

148 
212 

103 

129 
174 

6 

107 
149 
267 
338 
1 

BONITA 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOWMAN  DAM 
BRAWLEY  2  SW 
BRIDGEPORT 

105 
115 

91 
118 

94 

10-15 
6-21 
6-22+ 
6-26 
6-20 

33 
26 
9 
30 
-13 

1-  3 
12-12 
12-11 

1-  7+ 
12-  9 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
5-13 

14 

NONE 
NONE 

4-  22 
NONE 

5-  13 

19 
14 

NONE 
NONE 

4-  24 
NONE 

5-  27 

23 
21 

NONE 
NONE 
5-12 
NONE 
5-27 

28 
21 

NONE 
2-24 

5-  23 
1-  8 

6-  30 

32 

32 
32 
30 

NONE 

11-  19 
10-  8 

12-  12 
7-  1 

32 
23 
31 
31 

NONE 
12-12 
10-  8 
NONE 
9-  3 

26 
23 

23 

NONE 
NONE 
10-  8 
NONE 
9-  3 

23 
23 

NONE 
NONE 
11-21 
NONE 
9-18 

19 

20 

NONE 
NONE 
12-  9 
NONE 
9-24 

16 
16 

134 

213 
128 

167 
99 

149 
99 

268 
138 
338 
1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 
BURBANK  WB  AP 
BURLINGAME 
BURNEY 

BUTTONWILLOW 

113 
101 
101 
104 
114 

6-16 
10-15 
6-14 
8-  4 
6-16 

17 
37 
30 
2 
24 

1-  3 
12-13 

1-  7 
12-12+ 
11-19+ 

NONE 
NONE 
NONE 
3-25 
NONE 

16 

1-  3 
NONE 
NONE 
3-25 
NONE 

17 
16 

1-21 
NONE 
NONE 
5-12 
1-  7 

24 

24 
24 

4-  19 
NONE 
NONE 

5-  24 
1-21 

28 

28 
28 

4-  20 
NONE 
1-19 

5-  27 
1-22 

30 

32 
30 
29 

10-  23 
NONE 

12-11 
7-  6 

11-  13 

31 

31 
31 

32 

11-  6 
NONE 
NONE 
9-22 

11-18 

28 

25 
25 

11-17 
NONE 
NONE 
9-23 

11-19 

21 

23 
24 

NONE 
NONE 
NONE 
10-22 
NONE 

16 

NONE 
NONE 
NONE 
10-22 
NONE 

16 

211 

211 

300 

134 
316 

201 

121 
301 

186 

326 
40 
295 

'CABRILLO  NM 

CACHUMA  DAM 
iCALAVERAS  BIG  TREES 

OALLAHAN  RS 

CAMPO 

101 
109 
99 
105 
104 

10-14 
6-15 
6-22 
8-  3 
6-15+ 

40 
28 
14 
9 
19 

2-16 

1-  1 
■12-11 
11-17 

2-  13 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  4 
NONE 

11 

NONE 
NONE 
4-24 
3-  7 
2-13 

20 
20 
19 

NONE 
NONE 
4-24 
4-19 
4-25 

20 
21 
23 

NONE 
1-  1 
5-  7 
5-14 
4-26 

28 
28 
27 
2  7 

NONE 

4-  21 

5-  13 
5-27 
5-30 

31 
30 
32 
32 

NONE 
11-19 
10-  9 

9-22 
10-  9 

31 
30 
30 
30 

NONE 
NONE 
10-22 
10-  7 
10-24 

26 
25 
26 

NONE 
NONE 
11-17 
10-  8 
10-31 

20 
22 
24 

NONE 
NONE 
11-17 
10-22 
NONE 

20 
20 

NONE 
NONE 
12-11 
11-16 
NONE 

14 
11 

316 

207 
229 

207 
172 
189 

168 
146 
181 

212 
149 
118 
132 

3amp  pardee 

l-anoga  park  pierce  college 
:antil 
,:anyon  dam 
.:armel  valley 

115 
113 
119 
97 
107 

6-22+ 
6-15 

6-  21 
8-  4 

7-  11 

24 
30 
13 
-  1 
30 

1-  3 
1-  7 
1-  6+ 
12-11 
12-11+ 

NONE 
NONE 

1-  8 

2-  18 
NONE 

15 
16 

NONE 
NONE 
1-13 
4-24 
NONE 

20 
18 

1-  3 
NONE 

2-  14 
4-25 
NONE 

24 

24 
24 

1-  21 
NONE 

2-  28 
5-27 
NONE 

25 

28 
28 

1-21 
1-12 
3-19 
5-31 
1-  1 

25 
31 
32 
30 
30 

12-  8 
12-12 
11-  7 
7-  6 
11-16 

30 
32 
29 
31 
31 

12-11 
NONE 

11-14 
9-23 
NONE 

28 

25 
28 

NONE 
NONE 
11-18 
10-  9 
NONE 

20 
23 

NONE 
NONE 
11-18 
10-22 
NONE 

20 
17 

NONE 
NONE 
NONE 
11-  6 
NONE 

14 

261 

309 
181 

2  77 
167 

324 

259 
119 

321 
334 
233 
36 
319 

i  -ATHAY  BULL  RUN  RCH 

[:ecilville  sawyer  mt  view 
:edar  grove 
:edarville 
:enterville  ph 

115 
105 

106 
117 

6-22 
8-  3 

8-  5 
6-16 

18 
14 

-  1 
19 

1-  5 
12-11 

12-11 
1-  3 

NONE 
NONE 

1-27 
NONE 

13 

1-  5 
1-  2 

3-  3 
1-  3 

la 

20 

19 
19 

1-  18 

3-  7 

4-  22 

2-  17 

22 
21 

23 
21 

1-19 
5-  4 

5-10 
3-  3 

26 
28 

27 
28 

4-  24 

5-  24 

5-12 
4-18 

29 
32 

32 
30 

10-29 
9-29 
9-18 
9-22 

10-23 

31 

32 
32 
30 
32 

11-17 
10-21 
10-  8 

10-  7 

11-  16 

25 
26 
26 
28 
23 

NONE 
10-29 
10-  9 

10-  22 

11-  16 

23 
24 
20 
23 

NONE 

11-  17 

10-22 

12-  11 

18 

20 
20 

NONE 
12-11 

11-16 
NONE 

14 
14 

316 

319 

293 
342 

236 

183 
272 

302 
170 

150 
258 

188 
128 

133 
188 

:herry  valley  dam 

'HESTER 

?hico  exp  sta 
:hula  vista 

:laremont  pomona  college 

99 
100 
115 
104 
101 

6-22 
8-  3 

6-  15 
10-16 

7-  8 

9 

-  4 

22 
36 
32 

12-11 
12-11 
12-11 
1-  3 
12-13 

4-24 
4-24 
NONE 
NONE 
NONE 

15 
16 

4-24 
4-24 
NONE 
NONE 
NONE 

15 
16 

5-  7 
5-11 
NONE 
NONE 
NONE 

22 
23 

5-12 
5-27 
1-20 
NONE 
NONE 

25 
26 
27 

6-  1 
6-29 
4-19 
NONE 
NONE 

32 
29 
30 

9-18 
7-  5 

10-22 
NONE 

12-13 

32 
30 
32 

32 

10-  9 
7-  6 

11-  16 
NONE 
NONE 

27 
27 
28 

10-  22 
9-30 

11-  17 
NONE 
NONE 

22 
23 
23 

11-16 
10-  9 
NONE 
NONE 
NONE 

20 
20 

11-17 
10-22 
NONE 
NONE 
NONE 

15 
14 

207 
181 

206 
168 

168 
142 

150 
40 
300 

109 
6 

'larksburg 
:learlake  highlands 
:loverdale  3  SSE 

•OALINGA 
:OLFAX 

111 
107 
112 
112 
110 

6-16 
6-15 
6-16 

6-  21+ 

7-  10 

24 
17 
28 
21 
24 

11-  17 
1-  4+ 
1-  6 
1-  7+ 

12-  11 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-  5 
NONE 
NONE 
NONE 

18 

NONE 
1-21 
NONE 
1-21 
NONE 

24 
24 

1-  6 
3-  7 
1-  6 
1-21 
NONE 

28 
28 
28 
24 

2-  19 
4-25 
1-22 

3-  6 

4-  24 

31 
31 
30 
30 

32 

11-15 

10-  22 

11-  16 
11-17 
11-17 

31 

25 
32 
28 
32 

11-17 

10-  22 
NONE 

11-  17 

12-  9 

24 

25 

28 

25 

11-17 

11-  8 
NONE 
NONE 

12-  11 

24 

23 

24 

NONE 
12-11 
NONE 
NONE 
NONE 

18 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

340 

291 

315 
229 

300 

269 
180 

256 
207 

OLUSA  1  SSW 
ORCORAN  IRRIG  DIST 
, ORONA 
OVELO 
OW  CREEK 

112 
114 
103 
108 

6-15 
6-17+ 
6-15 
6-15 

21 
22 
27 
12 

1-  2 

1-  7 

2-  14 
12-  7 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1-19 
NONE 

20 

1-  2 
1-  8 
NONE 
1-21 
NONE 

21 
24 

22 

1-  7 

1-  22 

2-  14 
4-19 
NONE 

28 
28 
27 

26 

3-  7 
2-27 
2-14 
5-12 
1-  9 

32 
31 
27 
32 
32 

11-  14 
10-23 

12-  27 
10-  9 

32 
30 
30 
30 

11-17 
10-30 

NONE 
10-22 

NONE 

24 
28 

24 

11-17 
11-17 

NONE 
10-22 

NONE 

24 
24 

24 

NONE 
NONE 
NONE 
11-16 
NONE 

14 

NONE 
NONE 
NONE 
11-16 
NONE 

14 

301 

319 
313 

274 

314 
281 

186 

252 
238 

150 

RE SCENT  CITY  1  N 

ROCKETT 

ULVER  CITY 

UYAMA 

UYAMACA 

84 
104 
106 
108 
102 

8-20 
7-18 
10-15+ 

6-  16 

7-  11 

29 
30 
34 
18 
14 

12-11+ 
1-  6 
1-  3 

11-18 
1-  7 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-  7 

14 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
2-  8 

19 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  7 
4-26 

24 
21 

NONE 
NONE 
NONE 

4-  23 

5-  14 

27 
27 

3-  3 
1-  6 
NONE 
5-13 
5-14 

32 
30 

32 
27 

11-20 
NONE 
NONE 

10-22 
9-23 

29 

27 
30 

NONE 
NONE 
NONE 
10-22 
10-10 

27 

22 

NONE 
NONE 
NONE 
11-13 
10-10 

23 
22 

NONE 
NONE 
NONE 
11-17 
10-24 

20 
20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
10-29 

IS 

295 

258 

310 
167 

182 
149 

262 

162 
132 

AGGETT  FAA  AP 

AVIS  1  wsw 

EATH  VALLEY 

SEP  SPRINGS  COLLEGE 

EER  CREEK  PH 

115 
110 
125 
104 
97 

7-11+ 

6-  16 

7-  11+ 

6-  18 

7-  15+ 

21 
22 
29 
-  5 
11 

12-12 
1-  1 
12-13+ 
12-12 
12-11 

NONE 
NONE 
NONE 
2-19 
NONE 

14 

NONE 
NONE 
NONE 
3-  7 
1-  5 

19 
18 

1-  3 
1-  2 
NONE 
4-24 
3-11 

22 
24 

23 
22 

1-  2 
1-  5 
NONE 
4-24 
4-25 

28 
28 

23 
28 

3-  8 
3-  7 
1-11 
5-  5 
5-27 

31 
29 
31 
31 

32 

11-  17 
10-23 

12-  12 
10-  9 
10-  9 

30 
30 
29 
31 

26 

11-18 
11-17 
NONE 
10-11 
10-  9 

28 
24 

28 
26 

12-12 
11-17 
NONE 
11-  1 
11-17 

21 
24 

24 
19 

NONE 
NONE 
NONE 
11-13 
11-17 

19 
19 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  17 

12-  11 

12 
11 

271 

251 
316 

343 
319 

191 
251 

293 
316 

170 
167 

254 
230 

157 
135 

3NAIR 
1  |  i  SABLA 

3BBINS  COLGATE  FOREBAY 
INNER  MEMORIAL  ST  PK 
3WNIEVILLE  RS 

111 
102 
111 
94 
105 

6-15 
6-16 
6-15 
6-23 
6-16 

24 
18 
25 
-  5 
14 

11-  17 

12-  11 
12-11+ 
12-11 
12-11 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

1-  6 

19 

NONE 
1-  4 
NONE 

1-19 

24 
23 

1-22 

3-  3 
1-16 

4-  24 

27 
26 
28 

27 

3-  7 

5-  7 
2-17 

6-  30 
5-13 

32 
32 
32 
32 
32 

10-23 

10-  22 

11-  17 
7-  6 

10-  9 

31 

28 
32 
29 
30 

11-  17 
10-22 

12-  11 
9-24 

10-10 

24 

28 
25 
26 
27 

11-17 
11-16 
NONE 
10-  9 
10-22 

24 

23 

21 
22 

NONE 
12-11 
NONE 

10-  22 

11-  17 

18 

19 
18 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  6 

12-  11 

13 
14 

315 

316 
276 

299 
233 

169 

230 
168 

6 

149 

>YLE  5  SSE 
JDLEYS 

JTTONS  LANDING 

IGLE  MTN 

1ST  PARK  RES 

102 
104 
106 
115 
111 

8-  5+ 
7-10+ 

6-  15 

7-  11+ 
6-16 

-  2 
13 
25 
33 
20 

12-11 

11-  17 
1-  2 

12-  12 
11-17 

3-  3 
1-  3 
NONE 
NONE 
NONE 

15 
16 

3-  4 

4-  24 
NONE 
NONE 
NONE 

20 
20 

4-20 
4-24 
NONE 
NONE 
1-15 

22 
20 

22 

5-13 
5-  5 
1-  6 
NONE 
3-  7 

28 
26 
28 

27 

5-27 
5-30 
1-21 
NONE 
4-24 

29 
32 
30 

32 

9-30 

10-  9 

11-  17 
NONE 

10-21 

32 
26 
28 

32 

10-22 

10-  9 

11-  17 
NONE 

11-11 

15 
26 
28 

28 

10-22 

10-  22 
NONE 
NONE 

11-  17 

15 
24 

20 

10-  22 

11-  13 
NONE 
NONE 

11-17 

15 

20 

20 

10-  22 

11-  16 
NONE 
NONE 
NONE 

15 
16 

233 
317 

232 
203 

185 
181 

306 

162 
157 

249 

126 
132 

180 

t  ■  CAP  I  TAN  DAM 
.  CENTRO  2  SSW 
■ECTRA  PH 
>K  VALLEY 
.SINORE 

105 
120 
113 
103 
111 

10-16 
6-23 
6-22+ 

6-  15 

7-  9  + 

31 
22 
22 
16 
22 

1-  2+ 
12-21+ 
1-  5 
1-  4+ 
1-  7 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  4 
NONE 

16 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  4 
NONE 

16 

NONE 
NONE 
1-  5 
1-21 
1-  7 

22 
24 

22 

NONE 
NONE 
3-28 
3-  7 
1-13 

28 
28 
26 

1-  2 
1-  4 

4-  24 

5-  13 
4-25 

31 

32 
30 
32 
32 

NONE 
11-22 
10-22 

9-23 
10-  9 

31 
30 
32 
31 

NONE 
12-  8 
11-16 
11-  6 
11-17 

27 
26 
28 
27 

NONE 
12-20 
12-11 
11-17 

NONE 

22 
23 
18 

NONE 
NONE 
NONE 
11-17 
NONE 

18 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

317 

340 
300 

233 
244 
308 

322 
181 
133 
167 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  3-Conttnued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  < 
belo 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

|  Temp.  | 

Date 

Temp. 

Date 

I  Temp.! 

Date 

pTemp.  | 

Date 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

o 
<b 

s 

o 

0 

5f 

0) 

ESC0NDIDO 

99 

10-15 

28 

1-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

28 

32 

EUREKA  WB  CITY 

73 

6-16 

30 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

19  -m 

-ft 

NONF 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

110 

7-10 

22 

1-  2 

NONE 

NONE 

191 

1119 

on 

11 

in 

FAIRMONT 

108 

7-11 

25 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

30 

10~30 

32 

12~12 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

FIVE  POINTS  5  SSW 

114 

7-11+ 

19 

11-19 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-22 

28 

1-22 

28 

10-30 

32 

11-14 

28 

11-17 

22 

11-19 

19 

NONE 

314 

FLEMING  FISH  8t  GAME 

102 

8-  4+ 

~  * 

11-17 

~ 

24 

~ 

" 

~ 

10 

229 

~ 

158 

FOLSOM  DAM 

112 

7-12+ 

24 

12-11 

NONE 

1  99 

28 

1  ~99 

1  9_l  1 

_ . 

1  9_l  1 

J: 

FONT ANA  KAISER 

111 

6-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3  18 

32 

NONE 

NHNF 

FOREST  GLEN 

106 

6-16 

13 

11-17 

1-  5 

14 

1-20 

20 

3-  3 

23 

5-  4 

27 

5-  4 

27 

9-24 

32 

10  7 

28 

10  8 

24 

11  16 

16 

11  16 

16 

315 

300 

219 

FORT  BIDWELL 

100 

8-  4 

4 

11-21+ 

2-23 

16 

4-20 

17 

4-23 

23 

5-  3 

28 

5-16 

31 

9-22 

27 

9-22 

27 

10-22 

18 

10-22 

18 

11-13 

13 

263 

185 

182 

FORT  BRAGG 

83 

9-  5 

30 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

32 

12-11 

FORT  BRAGG  AVN 

80 

9-  3 

26 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-19 

31 

11-16 

MflNP 

FORT  JONES  RS 

106 

8-  3 

9 

11-17 

1-  4 

13 

4-19 

20 

4-19 

20 

5-  4 

28 

5-24 

32 

9-  9 

39 

q  99 

19 

17 

O  9Q 

17 

Q  9ft 

ifi 

269 

163 

163 

FORT  ROSS 

90 

10-15 

36 

12-11+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FRESNO  WB  AP 

110 

7-11+ 

22 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-21 

28 

1-21 

28 

11-16 

30 

11-18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

FRIANT  GOVT  CAMP 

117 

6-22 

22 

1-  2+ 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

3-10 

28 

4-24 

30 

10-22 

1  1°99 

327 

GIANT  FOREST 

91 

6-22 

13 

12-12+ 

4-24 

15 

4-25 

18 

4-25 

18 

5-13 

27 

6-  1 

31 

10-  8 

9B 

9fl 

91 

212 

206 

187 

GILLESPIE  FIELD 

103 

10-15+ 

27 

1-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

27 

1-13 

30 

NONE 

M/IML- 

GILROY 

112 

6-15 

23 

11-18 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-21 

27 

3-  7 

32 

10-23 

32 

1117 

1117 

24 

NONE 

NONE 

316 

GLENNVILLE 

16 

11-18+ 

NONE 

1-  6 

20 

4-20 

23 

5-  5 

25 

5-13 

29 

10-  8 

32 

10-  9 

26 

10-23 

22 

11-16 

20 

11-17 

16 

314 

186 

GRANT  GROVE 

87 

7-12+ 

J.0 

12-12+ 

4-24 

13 

4-24 

13 

5-12 

24 

5-13 

27 

6-  1 

30 

9-18 

^7 

1  9~i? 

14 

211 

188 

149 

GRASS  VALLEY 

106 

19 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

5-12 

3  3 

10-22 

31 

11-17 

12~  9 

1  Q 

GRATON  1  W 

106 

7-10+ 

22 

11-17 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-21 

26 

4-20 

32 

11-14 

32 

11-17 

22 

11-17 

99 

NONE 

319 

GREENLAND  RANCH 

RECORD  IS 

PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME     DEATH  VALLEY. 

HAIWEE 

107 

6-21 

21 

12-12+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-10 

28 

3-26 

31 

11-17 

28 

11-17 

28 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

340 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

90 

10-16+ 

34 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAMILTON  AFB 

106 

6-14 

27 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

1-  6 

32 

11-17 

28 

11-17 

28 

NONE 

wJiMir 

HANFORD 

21 

11-19 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-21 

27 

3-  7 

31 

10-23 

32 

11-17 

24 

11-17 

314 

HAPPY  CAMP  RS 

111 

8-  4+ 

17 

1-  3 

NONE 

1-  5 

20 

1-  5 

20 

1-23 

28 

5-  4 

32 

10-  7 

32 

11-13 

27 

11-17 

91) 

1117 

20 

NONE 

316 

316 

HAT  CREEK  PH  1 

108 

8-  4 

8 

12-11+ 

2-26 

15 

3-  7 

18 

4-22 

23 

5-12 

27 

5-27 

32 

9-22 

28 

9-22 

28 

10-22 

20 

10-22 

20 

11-  6 

16 

2  33 

229 

183 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

7-11 

28 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

1-29 

31 

11-19 

28 

11-19 

28 

NONE 

HEALDSBURG 

119 

6-14 

26 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-21 

28 

11-16 

31 

11-17 

27 

NONE 

NnNP 

HENS RAW  DAM 

ift7 

6-16 

16 

1-  8+ 

1-  8 

16 

1-14 

19 

1-15 

24 

4-25 

27 

4-28 

31 

10-  9 

30 

10-29 

27 

1 1  19 

91 

NHMF 

308 

HETCH  HETCHY 

103 

7-20 

17 

12-11 

NONE 

NONE 

4-24 

24 

4-24 

24 

5-12 

3  2 

10-  9 

32 

11-16 

26 

11-17 

12  9 

19 

NONE 

207 

HILTS 

101 

7-12+ 

10 

12-11 

1-  3 

14 

1-19 

20 

4-22 

22 

4-25 

27 

5-27 

33 

9-22 

32 

10-27 

27 

11-  2 

24 

11-16 

14 

11-16 

14 

317 

301 

194 

HOLLI STER 

6-14 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

1-20 

26 

4-20 

31 

10-23 

32 

11-17 

25 

NONE 

HOOPA 

lnft 

7-12+ 

22 

11-17+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-  6 

27 

1-20 

32 

11-16 

22  11-16 

22 

11-16 

__ 

NONF 

316 

HUNTINGTON  LAKE 

«9 

7-27+ 

6 

12-11 

4-24 

12 

5-  7 

19 

5-  7 

19 

5-13 

27 

6-  1 

32 

9-18 

32  10-  8 

27  10-29 

9  9 

1  119 

11  91 

211 

194 

175 

IDRIA 

107 

6-21 

27 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-19 

3  1 

11-16 

30 

12-12  27 

NONE 

NONE 

NONE 

IDYLLWILD  RS 

100 

7-10 

17 

11-17 

NONE 

NONE 

3-29 

24 

6-  1 

28 

6-  2 

31 

10-  8 

32 

10-  9 

26 

10-29 

24 

11-17 

17 

NONE 

214 

IMPERIAL 

6-25 

33 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I NDEPENDENCE 

no 

6-21 

16 

12-11+ 

1-  3 

16 

1-  9 

19 

2-27 

24 

3-26 

28 

4-24 

31 

10-22 

31 

11-17 

23 

11-17 

23 

11-18 

12-11 

16 

34  2 

313 

263 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

Q 

6-15 

25 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

32 

12-  8 

29 

12-12 

25 

NONE 

INYOKERN 

114 

6-21+1  18 

1-  4+ 

NONE 

1-  8 

20 

1-10 

22 

4-24 

25 

5-12 

31 

11-17 

26 

11-17 

26 

11-18 

12°12 

NONE 

338 

312 

I RON  MTN 

119 

7-12+ 

32 

12-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JESS  VALLEY 

8-  4  + 

3-28 

16 

4-22 

20 

5-  5 

24 

5-27 

26 

5-27 

26 

7-  6 

32 

9-21 

27 

9-29 

'l 

10-  9 

20 

10-22 

16 

208 

170 

147 

JULIAN  WYNOLA 

in9 

6-15 

24 

11-19 

NONE 

NONE 

NONE 

4-25 

26 

4-26 

32 

10-  9 

29 

10-29 

27 

11-19 

24 

NONE 

NONE 

KENTFIELD 

i  ft« 

6-15 

2-27 

26 

2-27 

26 

11-17 

29 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  1 

115 

6-16+ 

22 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

1-  7 

28 

1-20 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  3 

109 

6-21 

20 

1-  1 

NONE 

1-  1 

20 

1-13 

23 

3-  5 

28 

4-24 

30 

10-23 

32 

11-17 

25 

11-19 

22 

NONE 

NONE 

310 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

6-17+ 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7 

IB 

1-  8 

22 

1-21 

26 

1-21 

26 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

KETTLEMAN  STATION 

1 1  fi 

6-21+ 

20 

1-  7 

NONE 

1-  7 

20 

1-  7 

20 

1-21 

28 

1-21 

28 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KING  CITY 

119 

6-14 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

23 

2-27 

28 

4-20 

31 

10-  9 

31 

11-17 

23 

11-17 

-3 

315 

KLAMATH 

82 

10-15 

27 

12-11+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-  5 

32 

11-16 

27 

11-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

111 

6-22 

21 

12-11+ 

NONE 

NONE 

1-  9 

23 

2-27 

28 

2-28 

31 

10-31 

32 

11-15 

27 

11-17 

21 

NONE 

NONE 

312 

LAGUNA  BEACH 

10-15 

31 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

95 

7-11+ 

20 

12-16+ 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

4-25 

28 

4-26 

30 

10-  9 

30 

10-29 

28 

12-11 

20 

20 

340 

LAKEPORT 

106 

6-15 

20 

11-17 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

3-  3 

28 

4-24 

32 

10-21 

31 

11-16 

23 

11-16 

1  1  "l  9 

20 

wnwr 

316 

LAKE SHORE 

8-  3 

22 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

22 

3-  7 

27 

4-24 

31 

10-22 

31 

11-17 

26 

11-21 

24 

NONE 

NONE 

322 

LAKE  SPAULD I NG 

92 

6-15 

10 

12-11 

4-24 

16 

4-24 

16 

5-  7 

24 

5-13 

28 

5-27 

30 

9-18 

32 

10-  9 

26 

10-22 

23 

11-17 

18 

11-21 

14 

21  1 

207 

168 

LaA  n  r,   bfA  V  iaj  1  .NO  UAM 

93 

6-15 

5-  7 

28 

5-14 

32 

9-18 

31 

10-  8 

26 

10-22 

24 

~ 

■ 

~ 

LA  MESA 

103 

10-14 

38 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LANCASTER 

113 

6-21 

14 

1-  5 

1-  7 

15 

1-  9 

19 

2-28 

24 

3-  8 

27 

3-19 

29 

10-23 

32 

11-14 

27 

11-18 

2  ] 

263 

LAS  PLUMAS 

113 

6-15 

28 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

1-21 

32 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Lata   djlijo  mm 

98 

8-  4 

3 

12-11 

4-22 

12 

4-22 

12 

4-23 

23 

5-  5 

26 

5-27 

32 

9-23 

32 

9-29 

28 

10-10 

24 

11-14 

19 

11-16 

11 

208 

206 

170 

Lit.  (jKAilD 

109 

7-11+ 

25 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

28 

3-  7 

32 

11-10 

32 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

J  jT, MVJJl  LUVfi 

113 

6-21 

22 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-  8 

28 

1-21 

29 

11-18 

32 

12-12 

28 

NONE 

LINDSAY 

112 

6-21+ 

23 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-21 

28 

1-22 

32 

10-30 

31 

11-18 

27 

NONE 

LI VERMORE  2  SSW 

113 

6-16 

18 

1-  5 

NONE 

1-  6 

20 

1-22 

24 

1-22 

24 

2-28 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

299 

107 

7-10+ 

23 

12-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-24 

31 

10-29 

30 

12-  9 

28 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

LODI 

111 

6-15 

23 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

2-19 

30 

11-13 

31 

11-17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

10-15 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

4-23 

32 

10-23 

27 

10-23 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH 

1 0  4 

10-15 

41 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  AP 

111 

10-15 

34 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l  AQ     i«f  pi  cp    ufD  ad 
LJJO   ATluCiLiCiO    DD  At 

106 

10-14 

40 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

103 

10-14 

41 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  BANOS 

7-11+ 

23 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-22 

28 

2-19 

32 

10-30 

32 

11-17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  GATOS 

114 

6-14 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

1-19 

31 

11-16 

28 

11-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

114 

7-11 

13 

1-  6 

1-  9 

15 

1-29 

20 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

3-19 

31 

10-23 

29 

10-30 

23 

10-30 

23 

12-13 

20 

NONE 

318 

236 

HAD  ERA 

116 

7-13 

25 

11-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

3-  7 

32 

10-29 

32 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

MANDEVILLE  ISLAND 

106 

6-15 

26 

11-17 

NONE 

11-17 

26 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

MANZANITA  LAKE 

92 

6-21 

2 

3-  7 

3-31 

14 

4-23 

20 

5-  7 

23 

5-12 

27 

5-31 

32 

9-22 

32 

10-  7 

28 

10-22 

18 

10-22 

18 

11-16 

12 

230 

182 

168 

MARICOPA 

115 

6-15 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7 

18 

1-  7 

18 

1-20 

26 

1-21 

29 

11-17 

32 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

MART INEZ  F I RE  STA 

111 

6-15 

28 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

1-22 

31 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MARYSVILLE 

113 

6-16 

25 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

1-22 

31 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC  CLOUD 

101 

8-  4+ 

6 

12-11 

3-  3 

16 

4-20 

20 

5-  4 

2  2 

5-13 

28 

5-27 

32 

9-21 

31 

9-29 

27 

10-  7 

24 

10-22 

19 

11-16 

11 

258 

185 

156 

MECCA  3  SE 

119 

6-16+ 

29 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

31 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MERCED  FIRE  STA  2 

111 

6-15 

26 

1-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

26 

2-27 

30 

11-16 

30 

11-18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

MEYERS  4  SW 

91 

6-20 

5-  7 

13 

5-  7 

13 

5-27 

24 

5-30 

28 

6-  7 

32 

7-  6 

29 

9-29 

28 

10-  9 

19 

10-  9 

19 

11-13 

16 

190 

155 

135 

MIDDLEWATER 

114 

6-15 

22 

1-20+ 

NONE 

NONE 

1-20 

22 

1-21 

26 

2-20 

30 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILL  CREEK  2 

106 

6-16+ 

33 

12-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MINERAL 

96 

8-  4 

6 

12-11 

4-24 

15 

4-24 

15 

5-12 

23 

5-27 

28 

6-30 

32 

7-  1 

31 

9-23 

28 

10-22 

19 

10-22 

19 

11-17 

16 

207 

181 

163 

MITCHELL  CAVERNS 

105 

6-20 

23 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

3-26 

28 

3-27 

29 

11-13 

32 

12-  9 

28 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

MODESTO 

112 

6-15 

25 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

2-19 

32 

11-17 

25 

11-17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

MONO  LAJCE 

94 

6-20 

10 

12-11 

3-  7 

13 

4-24 

18 

4-24 

18 

5-12 

27 

5-14 

31 

10-  8 

26 

10-  8 

26 

10-22 

23 

11-16 

19 

12-  9 

13 

277 

206 

181 

16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


320 
300 
294 

133 

315 
300 
187 
206 
185  I 

301 
314 
148 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1961 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24*  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 

J 

5 

to 
-« 

0 

a 

ja 

0 

b 

S 

0 

ja 
o 

CM 

o 
at 
Ja 

0 
GO 

o 
• 
-Q 

0 
CM 

1 
M 

§ 

d 
fl 

Q 

d 

f-- 

a 

a 

d 
a 

B 

d 

a 

Q 

d 
B 

Q 

a. 
S 

a> 
t- 

d 

s 

a 

a. 
B 

£ 

MONTERL i 

101 

10-15+ 

35 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONTI  CELLO  DAM 

112 

6-16 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

1-22 

31 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

98 

10-15 

33 

12-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNTAIN  PASS 

- 

- 

12 

12-17+ 

3-  5 

16 

3-  5 

lo 

3-  5 

16 

3-26 

28 

5-12 

32 

10-30 

21 

10-30 

21 

10-30 

21 

12-10 

lh 

12-11 

12 

281 

280 

239 

218 

171 

MOUNT  BALDY  NOTCH 

10-  8 

21 

10-  8 

2  1 

10-  8 

21 

10-30 

1  2 

10-30 

12 

~ 

" 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

107 

7-12+ 

31 

12-12+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-19 

32 

12-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

MOUNT  HAM I LTON 

95 

7-11 

24 

4-19 

NONE 

NONE 

4-19 

24 

4-23 

28 

4-23 

28 

11-16 

29 

11-21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

212 

207 

MOUNT  HEBRON  RS 

98 

8-  4 

-  3 

12-11 

5-12 

24 

5-29 

28 

6-30 

32 

7-  6 

30 

9-  8 

2D 

9-24 

23 

9-29 

20 

11-  2 

16 

- 

- 

135 

102 

6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

98 

7-12 

8 

12-11 

NONE 

3-20 

20 

4-22 

23 

4-26 

28 

5-24 

32 

9-24 

32 

10-20 

28 

10-22 

22 

11-16 

20 

11-17 

15 

241 

183 

177 

123 

MT  WILSON  FC  338B 

98 

7-10 

21 

12-11 

NONE 

NONE 

4-24 

23 

4-24 

23 

6-  1 

30 

10-  8 

32 

10-29 

27 

11-21 

24 

NONE 

NONE 

211 

1BH 

129 

NACIMIENTO  DAM 

115 

7-11+ 

23 

11-18 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

28 

4-20 

32 

10-30 

30 

11-17 

25 

11-18 

23 

NONE 

NONE 

302 

193 

NAPA  STATE  HOSPI TAL 

113 

6-14 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-21 

27 

4-19 

32 

11-17 

27 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

212 

NEEDLES  FAA  AP 

120 

7-11+ 

29 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NEVADA  CITY 

102 

6-16 

14 

12-11 

NONE 

1-  6 

20 

2-26 

24 

4-24 

2  7 

5-12 

30 

10-  9 

28 

10-  9 

28 

11-17 

20 

11-17 

20 

12-11 

14 

315 

264 

168 

150 

NEWARK 

107 

6-15 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

25 

1-20 

31 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

NEWMAN  2  NW 

112 

6-21+ 

25 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

2-19 

31 

11-13 

32 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

267 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

93 

10-15 

37 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NORTH  FORK  RS 

108 

6-22 

22 

12-11+ 

NONE 

NONE 

3-  7 

24 

4-24 

25 

5-12 

31 

10-  9 

32 

11-16 

25 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

256 

206 

150 

NORTH  HOLLYWOOD 

40 

12-12+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

112 

6-16 

22 

12-12+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-22 

2H 

4-20 

31 

10-30 

32 

11-16 

2b 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

338 

298 

193 

OAKLAND  WB  AP 

104 

6-14 

28 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

1-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANS IDE  CAMP  PENDLETON 

103 

10-14 

29 

11-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

|  NONE 

OJAI 

110 

6-15 

28 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

1-13 

32 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

ORANGE  COVE 

110 

6-22+ 

22 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-21 

25 

3-10 

32 

11-16 

31 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

251 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

88 

6-16 

26 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

4-19 

31 

10-  8 

31 

11-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

172 

ORLAND 

114 

6-16 

25 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

4-19 

32 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

213 

ORLEANS 

109 

7-11 

20 

1-  3 

NONE 

1-  3 

20 

1-  4 

21 

1-  5 

25 

2-23 

32 

11-13 

32 

11-16 

23 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

316 

315 

263 

OROVILLE 

115 

6-16 

24 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

3-  5 

30 

11-17 

28 

11-17 

28 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

318 

257 

OROVILLE  7  SE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

~ 

~ 

OXNARD 

103 

10-15 

33 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALM DALE 

113 

7-11+ 

21 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1-10 

28 

3-  8 

31 

10-30 

31 

12-  9 

28 

12-12 

24 

NONE 

340 

333 

236 

PALMDALE  FAA  AP 

113 

6-21 

15 

1-  5 

1-  6 

16 

1-  8 

19 

1-11 

24 

3-  8 

26 

3-26 

32 

10-23 

31 

10-29 

28 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

310 

235 

211 

PALM  SPRINGS 

117 

6-20+ 

32 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

107 

6-15 

25 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

1-21 

29 

11-16 

31 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

299 

PALOMAR  MTN  OBSY 

95 

7-11 

20 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

4-24 

25 

6-  1 

31 

10-  8 

31 

10-29 

25 

11-17 

23 

12-13 

20 

NONE 

188 

129 

110 

6-21 

18 

1-  2 

NONE 

1-  2 

18 

1-21 

21 

1-21 

21 

1-22 

32 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

PARAD  I  SE 

106 

6-16 

25 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

25 

4-24 

32 

10-28 

32 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

187 

PARKER  RESERVOIR 

118 

6-24 

33 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASADENA 

102 

10-15 

37 

12-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASO  ROBLES 

112 

7-11 

17 

11-18+ 

NONE 

1-  7 

20 

2-19 

24 

2-27 

25 

5-12 

31 

10-  9 

28 

10-  9 

28 

11-14 

24 

11-17 

19 

NONE 

150 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

115 

7-11+ 

20 

ai-18 

NONE 

NONE 

1-  6 

21 

2-27 

27 

4-24 

32 

10-  9 

32 

10-31 

28 

11-17 

23 

11-18 

20 

NONE 

315 

246 

168 

PERRI S 

- 

■ 

- 

- 

- 

12-13 

29  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

110 

6-14 

21 

1-  2 

NONE 

NONE 

l"  5 

4  19 

32 

11-17 

NONE 

??? 

PINNACLES  NM 

113 

7-11 

22 

11-17 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

4-20 

27 

5-  5 

30 

10-10 

32 

11-16 

27 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

11  fi 

9in 

PISMO  BEACH 

96 

10-14 

33 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PLACERVILLE 

109 

6-22 

21 

12-11+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

4-24 

29 

4-25 

32 

10-22 

29 

11-17 

24 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

315 

207 

180 

PLACERVILLE  IFG 

105 

7-12+ 

22 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-23 

31 

11-17 

31 

11-21 

28 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

POINT  ARENA 

85 

10-16 

30 

12-11+ 

31 

NONE 

NONE 

911 

POINT  ARGUELLO  WB 

97 

10-14 

30 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

84 

10-13 

36 

12-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POMONA 

103 

8-21 

30 

12-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

31 

12-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONK 

339 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

110 

6-16+ 

18 

1-  2 

NONE 

1-  2 

18 

1-  2 

IK 

1-27 

27 

2-19 

31 

11-17 

26 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

271 

PORTERVILLE 

112 

6-22+ 

23 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  8 

24 

1-21 

28 

1-22 

29 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

PORTOLA 

101 

8-  3 

3 

11-17+ 

4-24 

ID 

5-  2 

19 

5-27 

21 

6-  9 

27 

6-30 

32 

7-  6 

24 

7-  6 

24 

7-  6 

24 

10-  9 

20 

10-22 

12 

181 

160 

40 

27 

6 

POTTER  VALLEY  PH 

110 

6-15 

19 

11-17 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

4-19 

28 

5-  2 

31 

10-21 

32 

11-16 

23 

11-16 

23 

11-17 

19 

NONE 

315 

211 

172 

.PRIEST  VALLEY 

109 

7-10 

12 

11-18 

NONE 

1-20 

20 

5-  2 

24 

5-13 

28 

5-22 

32 

9-29 

30 

10-  9 

26 

10-22 

22 

10-23 

20 

11-17 

1  4 

276 

173 

149 

130 

3UINCY  RANGER  STATION 

108 

8-  4 

7 

11-17 

1-21 

16 

3-29 

20 

4-20 

23 

5-  4 

27 

6-  10 

32 

7-  6 

31 

9-24 

25 

10-  9 

21 

10-22 

20 

11-  6 

14 

289 

207 

172 

143 

26 

:ramona  spaulding 

104 

7-  8+ 

20 

1-  1 

NONE 

1-  1 

20 

1-  1 

20 

1-  2 

25 

4-25 

29 

11-15 

32 

11-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

204 

IANDSBURG 

111 

7-11 

23 

12-12+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-18 

27 

3-27 

32 

11-17 

29 

12-  9 

27 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

266 

235 

!tED  BLUFF  WB  AP 

113 

7-11+ 

26 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

1-21 

31 

11-17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

BEDDING  FIRE  STA  2 

113 

6-15 

25 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-21 

28 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

ilEDLANDS 

112 

6-15 

30 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

30 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

REDWOOD  CITY 

109 

6-15 

27 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-21 

31 

11-17  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

IICHMOND 

99 

6-15 

29 

1-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

illVERSIDE  FIRE  STA  3 

110 

6-15 

30 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

32 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

112 

6-16 

30 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

32 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

10CKLI N 

115 

6-16 

19 

12-12+ 

NONE 

1-  3 

20 

1-  7 

22 

2-27 

28 

4-20 

32 

10-22 

31 

11-17 

23 

11-17 

23 

12-11 

19 

NONE 

342 

314 

263 

185 

'SACRAMENTO  WB  AP 

115 

6-15 

26 

11-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

1-22 

31 

11-17 

26 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

299 

[SACRAMENTO  WB  CITY 

111 

6-15 

25 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

25 

1-21 

31 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

SAINT  HELENA 

111 

6-14 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-21 

26 

4-19 

31 

11-  9 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

316 

300 

204 

E5AINT  MARYS  COLLEGE 

108 

6-14 

19 

11-17 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-21 

27 

4-24 

32 

10-22 

30 

11-15 

28 

11-17 

19 

11-17 

19 

NONE 

316 

298 

181 

fjALINAS  2  E 

102 

10-15 

27 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

4-21 

31 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SALINAS  FAA  AP 

102 

10-15+ 

28 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

28 

1-15 

31 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HALT  SPRINGS  PH 

100 

6-21 

18 

1-  1 

NONE 

1-  1 

18 

1-  1 

18 

4-24 

26 

5-12 

32 

10-28 

32 

11-21 

28 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

CO 

O^Q 

5ALYER  RS 

108 

7-12+ 

20 

11-18+ 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

1-22 

28 

1-22 

28 

10-  8 

31 

11-14 

28 

11-16 

20 

11-16 

20 

NONE 

OQQ 

OQfi 

iiAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

105 

6-15 

35 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

C'AN  ANTONIO  MISSION 

115 

7-16 

20 

11-18+ 

NONE 

NONE 

1-15 

24 

4-24 

28 

5-  5 

29 

10-  9 

30 

10-23 

28 

10-30 

24 

11-17 

20 

NONE 

288 

•af  o 

jiAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

114 

6-15 

26 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

3-  7 

32 

11-22 

32 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

ocn 

ANDBERG  WB 

98 

6-16+ 

23 

12-12+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4-24 

27 

5-12 

31 

10-28 

32 

11-21 

28 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

211 

ICQ 

169 

PlAN  DIEGO  WB  AP 

107 

10-14 

43 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PAN  FERNANDO 

114 

6-15 

30 

12-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  8 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

K   F  RICHMOND  SUNSET 

99 

10-15 

34 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BAN  FRANCISCO  WB  AP 

106 

6-14 

32 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BAN  FRANCISCO  FOB 

101 

6-14 

35 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I] AN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

106 

10-15 

33 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Ran  gregorio  3  se 

99 

10-15 

27 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

2-26 

30 

11-16 

31 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

263 

jjAN  JACINTO 

116 

6-15 

22 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

3-  7 

28 

4-28 

32 

10-29 

30 

11-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

184 

Ian  jose 

107 

6-14 

29 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AN  LUIS  OBISPO  POLY 

108 

10-15 

32 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AN  MATEO 

109 

6-14 

31 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Ian  pedro 

97 

10-14 

41 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l,AN  RAFAEL 

110 

6-15+ 

30 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONS 

1-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Kanta  ANA  FIRE  STA 

104 

10-15+ 

35 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

|!ANTA  BARBARA 

102 

10-15+ 

37 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  ANTA  BARBARA  FAA  AP 

100 

10-14 

27 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

2-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ca™| 
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Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum 

oi 

Number  of  days 
between  dates 

~j 

-( 
J 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28*  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

1 

£ 
Q 

a 

a 

0 
H 

o 

"a 
Q 

a 
E 
a> 
H 

31 

d 
s 

t- 

a 

d 

s 

01 

1 

d 

g 

_ 

1 

d 
6 
o 

Q 

a 
S 

Q 

d 
a 

Q 

a 

a 

Q 

d 

a 

0 

0 
CO 

c 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

106 

6-14 

28 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

2-18 

32 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

il 

SANTA  CRUZ 

102 

10-15 

27 

11-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-  6 

30 

11-16 

30 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

SANTA  MARIA  WB  AP 

101 

10-14 

29 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

30 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

31 

SANTA  MONICA  PIER 

96 

10-15 

36 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

105 

10-15 

33 

3-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

107 

6-15 

23 

11-17+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-22 

25 

4-19 

32 

11-14 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

318 

299 

_J? 

SCOTIA 

88 

10-16 

28 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

11-16 

29 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

SHASTA  DAM 

109 

6-16 

28 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

3-11 

32 

11-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

°5 

SHELTER  COVE 

90 

9-  3 

38 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

101 

7-22+ 

16 

12-11 

NONE 

NONE 

4-24 

24 

4-24 

24 

5-12 

30 

10-10 

30 

10-28 

28 

11-21 

22 

12-11 

16 

12-11 

16 

211 

187 

15 

SIERRAVILLE  RS 

100 

8-  4 

-  3 

12-11 

4-24 

16 

4-24 

16 

5-12 

23 

5-27 

28 

6-  9 

32 

7-  6 

31 

9-24 

27 

9-30 

23 

10-  6 

18 

10-22 

16 

81 

65 

141 

120 

2(1 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

RECORD  IS 

PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME 

SODA  SPRINGS  1  E 

SODA  SPRINGS  1  E 

86 

8-  4+ 

-  3 

12-11 

5-  7 

16 

5-  7 

16 

5-12 

21 

5-27 

26 

6-  9 

30 

7-  6 

30 

9-29 

28 

10-22 

19 

10-22 

19 

11-16 

13 

193 

168 

125 

9  i 

SONOMA 

112 

6-14 

22 

NONE 

NONE 

qi 

K_^9 

i?~^c 

31 

11-17 

24 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

318 

300 

17 

SONORA 

113 

6-22 

2  4 

5- 

NONE 

NONE 

C_  9 

5-  7 

"4 

24 

9  J 

24 

11-16 

31 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

194 

19 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

98 

6-21 

13 

12  11 

4  24 

16 

4  24 

16 

4  24 

16 

5  12 

27 

5  13 

29 

10  8 

26 

10-  8 

26 

10-29 

21 

11-17 

18 

12-  9 

16 

i  !a 

149 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

90 

8-  4 

-  2 

12-11 

5-  7 

15 

5-12 

20 

5-13 

23 

6-  1 

28 

6-30 

31 

7-  6 

28 

7-  6 

28 

10-  8 

23 

10-  9 

19 

10-22 

15 

168 

150 

35 

SQUIRREL  INN  2 

93 

7-11+ 

18 

12-13 

NONE 

NONE 

4-24 

24 

4-25 

27 

6-  1 

32 

10-  8 

9 

227 

12' 

STOCKTON  FAA  AP 

113 

7-11 

NONE 

?"„Z 

27 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

25. 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

111 

6-16 

-3 

i~  9 

NONE 

NONE 

1- 

1  _99 

9*7 

ti 

1  1  "l  7 

11-17 

26 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

291 

STOCKTON  MO WRY  BRIDGE 

113 

6-15 

20 

1  5 

NONE 

1  5 

20 

1  5 

90 

1  5 

20 

3  7 

32 

10  23 

32 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

STONY  GORGE  RE  SE  RVO I R 

112 

6-15 

20 

1-  4 

NONE 

1-  4 

20 

1-  5 

21 

3-  7 

28 

4-19 

29 

10-22 

32 

11-17 

25 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

339 

255 

« 

STRAWBERRY  VALLEY 

100 

6-15+ 

16 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

4-25 

25 

5-22 

30 

10-28 

16 

16 

186 

15' 

SUNLAND 

111 

6-15 

3^ 

NONE 

i°*>n 

NONE 

Q°99 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SUSANVILLE  AP 

101 

8-  4 

1  9~1  1 

1 

° 

G~9ft 

9fl 

30 

10-  9 

27 

10-22 

15 

10-22 

15 

10-22 

15 

229 

185 

180 

154 

li- 

TABLE MTN 

90 

7-11+ 

NONE 

4  24 

5  12 

22 

6  1 

25 

6  1 

25 

- 

- 

- 

- 

™ 

TAHOE  C I TY 

90 

5 

12-11 

4-24 

15 

4-25 

20 

5-12 

21 

5-27 

27 

5-31 

32 

9-17 

32 

10-  8 

27 

10-  9 

24 

10-22 

20 

11-16 

15 

206 

99? 

1  Crt 

134 

ne 

TE HA CHAP I 

18 

11-19+ 

NONE 

2-19 

20 

2-19 

20 

3-19 

28 

5-10 

31 

10-  9 

271 

991 

271 

218 

15' 

TEJON  RANCHO 

114 

6  15 

j™ 

16 

16 

16 

27 

i 

1  9_1ft 

31 

12-12 

2n 

NONE 

NONE 

NONE 

32 

THERMAL  FAA  AP 

120 

6-14 

MONT 

N~  F 

NnNF 

" 

3  9 

29 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

_____ 

THREE  RI V  EDI  SON  PH  2 

22 

1  6+ 

NONE 

NONE 

1  6 

'2 

1  19 

26 

3  7 

30 

10  29 

32 

11-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

,r,c 

TIGER  CREEK  PH 

inft 

24 

12-11+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

28 

4-24 

30 

10-29 

28 

10-29 

28 

12-  9 

2  4 

NONE 

NONE 

248 

as 

1 

TORRANCE 

i  na 

37 

2-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRACY  CARBONA 

112 

6  16 

1  "^9 

28 

1 1  ~i  I 

32 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

296 

TRACY  PUMPING  PLANT 

112 

7-11+ 

18 

1  "  9 
1- 

NONE 

1  ~  9 

18 

1  "  9 

8 
18 

18 

d~99 

-ti 

11-14 

32 

12-  8 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

340 

206 

TDIMITV    HAH    UICTI     D*"l  T  (IT 

i?ft 

19 

1  5+ 

NONE 

1  5 

19 

1  20 

24 

4  19 

27 

5  4 

31 

10  30 

27 

10-30 

27 

- 

12-11 

20 

NONE 

340 

194 

TRONA 

fi~99+ 

17 

1-  5+ 

NONE 

1-  8 

20 

1-17 

24 

1-24 

28 

3-  8 

31 

11-17 

30 

11-18 

25 

12-12 

23 

NONE 

NONE 

298 

TRUCKEE  RS 

-10 

12-11 

4-26 

16 

5-  7 

19 

5-27 

24 

5-29 

27 

6-30 

29 

7-  6 

27 

7-  6 

27 

9-18 

20 

9-18 

20 

1 5 

1  9Q 

1  94 

114 

38 

6 

TULELAKE 

100 

8  3 

nt 

12-11+ 

13 

19 

2  1 

-4 

I9~?n 

26 

9-21 

26 

9-24 

23 

10-22 

20 

11-12 

15 

204 

180 

122 

119 

101 

TURNTABLE  CREEK 

109 

8-  4 

12-11 

wnNV 

™ 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

31 

1  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  13 

3'f 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

J 

TWENTYNINE  PALMS 

22 

12-12 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-29 

28 

3-  8 

32 

11-18 

30 

11-19 

28 

12-12 

22 

NONE 

NONE 

294 

TWI N  LAKES 

09 

a  9 

-10 

12-11 

5-12 

16 

5-12 

16 

5-12 

16 

5-28 

25 

6-12 

29 

7-  6 

28 

28 

17 

14 

163 

149 

i  Aa 

39 

24 

UK  I  AH 

114 

6  14 

30 

11-16 

23 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

91 

314 

208 

UCLA 

102 

10-15 

43 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

31 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

32 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

j_ 

'' 

UPPER  t-AKE  RS 

c  i  cL 

lb 

11-17 

NONE 

1-  4 

20 

1-20 

24 

4-19 

27 

5-12 

31 

10-21 

28 

10-21 

28 

11-16 

20 

11-16 

20 

11-17 

16 

316 

300 

26 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

1-22 

32 

10-30 

^81 

VACAVILLE 

115 

6  15 

23 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-21 

27 

3-  7 

32 

11-17 

2  7 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

255 

VALYERMO  RS 

108 

6-21 

17 

12-13+ 

NONE 

1-  4 

19 

3-26 

24 

4-25 

28 

5-12 

32 

10-  9 

31 

10-23 

28 

10-29 

21 

11-17 

19 

NONE 

317 

217 

181 

150 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

111 

12 

1-  6+ 

1-  6 

12 

1-  9 

19 

2-19 

24 

3-26 

28 

4-25 

32 

10-23 

32 

10-30 

27 

11-18 

23 

12-12 

20 

NONE 

337 

272 

218 

in 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-21 

28 

1-22 

29 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VOLTA  PH 

9    1  1 

20 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

26 

4-22 

31 

10-28 

28 

„_  „ 

189 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

109 

7  12 

23 

11-19+ 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

1-20 

28 

4-19 

31 

10-22 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

_01 

186 

WALNUT  GROVE 

_ 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-27 

32 

- 

- 

- 

- 

_ 

. 

WARNER  SPRINGS 

106 

7  10+ 

15 

1-  2 

1-  2 

15 

1-  7 

20 

2-25 

24 

5-10 

26 

5-10 

26 

10-  9 

30 

10-27 

26 

11-12 

23 

11-13 

18 

NONE 

170 

WASCO 

113 

6-16 

22 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-22 

28 

1-22 

28 

11-17 

29 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

28 

2-28 

28 

11-16 

262 

■r  i 

WEAVERVILLE  RS 

108 

8-  4 

12 

11-17+ 

1-  4 

12 

1-21 

20 

3-28 

22 

6-29 

28 

6-29 

28 

9-24 

32 

10-  8 

24 

10-  8 

24 

11-13 

20 

11-16 

14 

316 

296 

194 

101 

87 

WEED  1  S 

98 

8-  4 

1 

12-11 

1-  5 

10 

4-22 

20 

5-  2 

24 

5-24 

28 

5-28 

32 

7-  6 

32 

9-22 

28 

10-22 

19 

10-22 

19 

11-17 

9 

316 

183 

173 

121 

39 

WHISKEYTOWN  RES 

112 

8-  4 

25 

12-11+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

4-22 

31 

10-28 

32 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

189 

WHITE  MOUNTAIN  1 

76 

6-21 

-  7 

12-16 

5-13 

11 

5-30 

19 

6-  3 

23 

6-  5 

28 

6-29 

31 

7-  5 

32 

7-  6 

28 

9-  3 

20 

9-  3 

20 

10-  8 

9 

148 

96 

92 

31 

WHITE  MOUNTAIN  2 

64 

6-21 

-20 

10-29 

6-  2 

16 

6-  3 

20 

6-  3 

20 

6-12 

28 

6-30 

30 

7-  4 

30 

7-  5 

28 

9-  3 

22 

9-  9 

20 

10-  8 

-4 

128 

98 

92 

23 

WILLIAMS 

112 

7-12+ 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-22 

32 

11-17 

28 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

WILLITS  1  NE 

104 

6-15 

14 

11-16 

NONE 

1-  5 

20 

1-21 

23 

4-19 

25 

5-  5 

31 

9-29 

31 

10-  9 

27 

11-13 

23 

11-16 

14 

11-16 

14 

315 

296 

173 

147 

WILLOWS 

113 

6-16 

24 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  5 

28 

4-19 

32 

11-17 

29 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

212 

WINTERS 

115 

6-16 

23 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

1-21 

28 

1-22 

30 

11-17 

29 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

WOODFORDS 

94 

8-  3+ 

0 

12-11 

4-24 

14 

4-24 

14 

5-  7 

22 

5-12 

28 

5-12 

28 

10-  8 

28 

10-  8 

28 

10-  9 

24 

11-13 

17 

11-16 

16 

206 

203 

155 

149 

149 

WOODLAND  1  WNW 

114 

6-16 

23 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  2 

24 

3-  7 

30 

10-23 

31 

11-17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

230 

TORBA  LINDA 

107 

10-15 

31 

3-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

YOSEMITE  NP 

102 

7-18+ 

18 

12-11 

NONE 

NONE 

3-  7 

23 

4-24 

26 

5-  7 

32 

10-10 

31 

10-23 

28 

11-18 

22 

12-10 

20 

NONE 

256 

182 

156 

YSEEA 

105 

8-  4 

11 

12-11 

1-  5 

16 

1-20 

20 

3-  7 

24 

4-22 

25 

5-  2 

32 

10-  8 

30 

10-22 

26 

11-  6 

22 

11-14 

19 

11-17 

13 

316 

298 

244 

183 

159 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  444  - 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CAL IFQRNIA 
1961 


Station 

Jan. 

Feb 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

0.  59 

2 . 04 

3 . 64 

6.77 

8 

13.43 

10.28 

8.11 

5.74 

2.  65 

6.  27 

78.  97 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

z 

z 

: 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

1.83 

4.  20 

6.90 

10.66 

13.15 

22^95 

23^06 

" 

■ 

DEP 

WIND 

_ 

_ 

_ 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

3.21 

4.80 

8.72 

11.75 

13.27 

18.12 

- 

- 

- 

8.53 

4.16 

2.24 

_ 

DEP 

.17 

1 .09 

2.58 

2.33 

-  .24 

1.63 

- 

- 

- 

.91 

-  .22 

-  .68 

- 

WIND 

943 

2560 

4489 

3826 

4910 

3967 

2353 

1941 

1 345 

MAX 

50.  6 

59.  3 

64.5 

76.  1 

76.7 

80  5 

54 .  5 

47.  5 

MIN 

31.5 

35.  e 

37.7 

44.  3 

46.  3 

56.6 

- 

- 

5K5 

_ 

35.9 

31.5 

_ 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

B  3.82 

3 . 42 

3.  86 

6.  24 

6.34 

10.27 

10 

7.  67 

6.01 

3.41 

B  2.50 

73.41 

DEP 

WIND 

759 

660 

853 

756 

940 

927 

918 

825 

791 

845 

67? 
6 

636 

9582 

BERRVESSA  LAKE 

EVAP 

o.e9 

B  2.08 

3.80 

6.31 

8.  33 

11.92 

14.71 

12.05 

8.83 

6.31 

3.14 

1.34 

79.  71 

DEP 

WIND 

1021 

1317 

1996 

1530 

1946 

1758 

1714 

1702 

1892 

1824 

1803 

1615 

201 18 

MAX 

55.0 

63.0 

65.4 

77.7 

81.2 

92.1 

75. 0 

MIN 

38.8 

43.  8 

44.5 

49.  1 

52.1 

60 . 4 

64*0 

64  *  0 

57*  1 

52*  6 

43 '  7 

4^*9 
40. 

50.9 

BOCA 

EVAP 

_ 

_ 

- 

_ 

7.14 

9.  34 

11.11 

B  7.91 

6.57 

B  4.58 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

WIND 

1986 

1 259 

1349 

1020 

1243 

BURLINGAME 

EVAP 
DEP 

0.96 

2.37 

3.59 

5.96 

6.  30 

7.64 

8.93 

6.68 

5.  74 

4.48 

2.18 

1.05 

55.88 

WIND 

470 

1701 

2619 

2647 

3124 

2373 

2480 

2188 

1680 

1989 

1542 

924 

23737 

MAX 

56.8 

64.6 

68.  1 

75.3 

75.9 

84.  1 

85. 1 

83.3 

81.4 

73.6 

63.7 

56.9 

72.4 

M  I  N 

41.1 

46.6 

45.6 

47.7 

50.  5 

55.9 

59.  7 

58.0 

54.0 

51.2 

44.  8 

41.6 

49 .  7 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

DEP 

3.11 

3.40 

5.07 

7.14 

7.96 

9.  35 

10.28 

8.92 

7.34 

6.  36 

3.  78 

2.  24 

74.95 

W I ND 

1439 

1312 

1934 

1 652 

1 870 

1265 

1119 

1010 

1 1 70 

1412 

1778 

1459 

17420 

MAX 

62 .  1 

67.  8 

70.6 

78.8 

79.  2 

88.0 

91.6 

90.  3 

83.2 

75.9 

62.8 

58.  1 

75.7 

MIN 

41.3 

43.2 

45.8 

51.0 

51.7 

59.3 

61.0 

62.2 

57.4 

52.  1 

43.2 

40.8 

50.8 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

0.62 

1.21 

2.25 

4.26 

6.00 

9.35 

1 1  .  72 

9.62 

6.73 

4.67 

1.89 

0.68 

59.00 

DEP 

-  .12 

.  1  1 

.01 

.73 

-  .89 

.09 

.20 

-  .39 

-  .80 

.97 

.60 

-  .06 

.45 

WIND 

591 

529 

672 

535 

673 

614 

760 

710 

711 

563 

467 

7484 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 
DEP 

B  0.62 

B  3.29 

B  5.72 

B  7.37 

* 

'_ 

'_ 

'_ 

• 

WIND 

670 

1084 

1 604 

1239 

1671 

1067 

1044 

939 

949 

1086 

1259 

_ 

1036 

1  3648 

CHULA  VISTA 

EVAP 

3.36 

3.96 

5.22 

6.69 

7.40 

6.49 

7.75 

7.50 

6.43 

5.48 

3.97 

2.20 

64.45 

DEP 

.54 

.  72 

.32 

.90 

.62 

-  .49 

.21 

.34 

.46 

.  74 

.31 

-  .59 

4.08 

W I  ND 

1 399 

1923 

3072 

3121 

2984 

2432 

30655 

MAX 

62 . 9 

66.9 

81.1 

81.3 

83.  5 

88^7 

80^3 

66°i 

MIN 

42 . 0 

44 .  1 

56.  4 

58.  5 

62 . 6 

68.0 

5  8.4 

50.9 

48.7 

COW  CREEK 

EVAP 

2.88 

5.82 

9.94 

814.31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

DEP 

W  I  ND 

B  227 

921 

1 690 

B  2249 

MAX 

61.5 

71.6 

80.  4 

89.  5 

MlN 

39.  2 

47.7 

53.2 

59.0 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

0.62 

2.22 

3.80 

7.01 

8.00 

10.16 

11.87 

9.38 

7.58 

5.87 

3.52 

1.12 

71.  15 

DEP 

-  .67 

.40 

.16 

1.50 

-  .20 

.47 

1.12 

-  .31 

-  .42 

.87 

1.09 

-  .08 

3.93 

W  I  NC 

911 

1  849 

2741 

2377 

2  342 

1919 

2188 

2224 

1  797 

2319 

2442 

17  71 

24940 

MAX 

78.3 

MIN 

53.8 

51.7 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

22.82 

25.17 

26.39 

21.51 

17.55 

11.60 

6.41 

B  3.34 

- 

DEP 

WIND 

_ 

4380 

3073 

2774 

2725 

2501 

2152 

1544 

817 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

92.6 

101.3 

103.3 

100.4 

92.0 

81.0 

67.4 

59.  1 

MIN 

63.  3 

70 .  4 

74 .  1 

74.  5 

64 . 6 

57.2 

46. 1 

37.8 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
DEP 

0.89 

3.88 

6.  12 

7.90 

9.20 

11.04 

8.  19 

7.57 

5.82 

3.07 

1.17 

66.92 

W I  NC 

- 

2528 

- 

- 

- 

4539 

- 

4000 

- 

- 

3237 

- 

- 

- 

1809 

MAX 

e^l 

7584 

82?0 

82^5 

70  8 

59^0 

MIN 

- 

43i6 

42*5 

46.4 

- 

54.  5 

- 

55*3 

- 

49.6 

40.6 

- 

- 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

9.55 

10.72 

8.48 

6.  87 

3.83 

_ 

_ 

- 

DEP 

- 

WIND 

: 

: 

: 

_ 

1126 

973 

774 

875 

981 

880 

: 

FOLSOM  CAM 

EVA  P 
DEP 

0.56 

1.82 

3.10 

5.75 

7.23 

10.61 

12.75 

10.39 

7 . 90 

6.32 

2.83 

0.84 

70. 10 

WIND 

917 

1142 

1819 

1689 

1 860 

1  748 

1727 

1677 

1 695 

1 640 

1 242 

1 1 69 

18325 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

1.13 

2.66 

4.77 

8.39 

11.37 

16.49 

19.41 

16.  16 

11.62 

8.45 

4.27 

1 .  16 

105. 88 

DEP 

-     .  12 

.71 

1.09 

2.72 

1.09 

2.72 

3.57 

2.40 

1.78 

2.73 

1.67 

-  .09 

20.27 

W  I  ND 

930 

1428 

1638 

142  2 

2211 

192  6 

2031 

I  f  •  6  3 

1 264 

1149 

1532 

897 

1  8091 

MAX 

51.2 

76.1 

62.8 

51.3 

75.2 

MIN 

37.9 

44.0 

44.0 

5o!  1 

52!° 

62)5 

63!7 

65.5 

57.9 

51.6 

42.4 

39.9 

51.0 

HETCh  HETChY 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B  4.78 

5.02 

7.  75 

9.11 

7.01 

5.52 

3.61 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

3.34 

4.80 

7.67 

9.  73 

13.14 

14.27 

12.07 

11.95 

10.04 

7.02 

3.70 

2.13 

99.86 

DEP 
WIND 

586 

813 

1471 

1311 

2161 

1284 

661 

667 

718 

661 

514 

333 

11180 

MAX 

65. 1 

74.6 

79.  3 

89.8 

92.8 

101.8 

104.5 

103.7 

96. 1 

84.9 

69.5 

63.1 

85.4 

MIN 

42.6 

47.  5 

51.5 

56.2 

58.  1 

68.2 

73.  7 

73.  3 

63.5 

57.5 

46.  8 

41.8 

56.7 

KETTlEMAN  CITY   1  SSW 

EVAP 

1.42 

3.85 

6.46 

9.81 

11.63 

16.  19 

18.67 

15.08 

11.18 

8.18 

B  4.11 

1.15 

107. 73 

DEP 
WIND 

1551 

1981 

2465 

2348 

2618 

2074 

2320 

1961 

1792 

1781 

1862 

1502 

24255 

KNIGHTS  FERRY  2  Sf 

EVAP 
DEP 

0.96 

1.58 

2.75 

5.23 

8.07 

11.70 

B14.21 

11.55 

8.03 

6.07 

2.64 

0.73 

73.52 

WIND 

743 

527 

668 

606 

1006 

1140 

1114 

B  1127 

B  771 

778 

741 

547 

976B 

LAKE  SHORE 

EVAP 

B  1.00 

B  1 . 63 

B  2.15 

5.33 

5.30 

7.81 

8.81 

6.90 

4.01 

B  1.94 

B  1.15 

56.43 

DEP 
WIND 

417 

461 

742 

80G 

658 

487 

762 

726 

748 

739 

784 

579 

7903 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

B  6.  80 

12_  0 

3  6.85 

DEP 

'_ 

'_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LCD  I 

EVAP 

0.64 

1.87 

3.  59 

6.15 

7.86 

10.64 

12.21 

9.22 

6.44 

5.04 

2.63 

0.  74 

67.03 

DEP 

-     .  38 

.03 

.00 

.37 

-  1.01 

-  .05 

.31 

-  1.10 

-  1.30 

.60 

.63 

-  .26 

-  2.16 

WIND 

1312 

1259 

2233 

2114 

2865 

2161 

1773 

1809 

1404 

1525 

1330 

1279 

21064 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  445  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA) 
1961 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

Nov 

Dec. 

Annual 

MANDEV  I  LLE  ISLAND 

EVAP 

2.50 

4.60 

6.87 

6.91 

10.48 

12.  70 

9.62 

7.49 

6.03 
_ 

3.20 
_ 

1.09 
_ 

71  .93 
_ 

DEP 

_ 

_ 

W I ND 

1880 

2180 

3300 

3540 

3960 

4120 

3180 

2380 

1710 

2360 

2950 

4440 

36000 

MAX 

47.7 

64.3 

70.2 

81.5 

84.0 

92. 1 

93.7 

94.8 

88.9 

78.0 

63.  1 

53.3 

76.0 

MIN 

37.2 

45.4 

46.  7 

51.6 

54.4 

60.3 

63.3 

63.6 

58.  5 

53.  4 

43.  7 

40.0 

51.5 

MONT ICELLO  DAM 

EVAP 

B  1 .00 

1 .  79 

3.  10 

5.56 

7.19 

10. 14 

12.60 

10.23 

7.44 

5.45 

2.59 

B  1.23 

68.32 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

611 

596 

979 

921 

1075 

878 

906 

839 

789 

915 

781 

608 

9898 

MAX 

54.5 

66.2 

78.  1 

81.9 

93.2 

96.2 

92.  1 

85.  5 

74.8 

59.6 

51.1 

74.6 

MIN 

40 . 3 

43*6 

50.5 

60 . 7 

62.3 

62.4 

55.8 

51.0 

42.9 

38.0 

50.0 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

1.58 

B  2.45 

4.  14 

7.17 

7.98 

11.54 

13.33 

Bl 1 .66 

8.  72 

6.48 

B  3.63 

B  1.74 

80.42 

DEP 

W  IND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

NEWARK 

EVAP 

1.76 

1.99 

3.  70 

5.51 

6.89 

7.71 

B  9.92 

.  ■ 

6.87 

5.19 

2 . 55 

1 . 36 

61 . 21 

DEP 

.  40 

.  09 

.  28 

.46 

-  .30 

-  .56 

1.17 

.03 

.27 

.87 

.  20 

.  10 

3.01 

W  I  ND 

1015 

2178 

2437 

1962 

2013 

1889 

1501 

1394 

970 

1  102 

18825 

EVAP 

0.51 

2.12 

3.  50 

6.62 

9.51 

13.85 

17.89 

13.06 

9.18 

7.43 

B  3.19 

0.88 

87.  74 

DEP 

.  70 

.  36 

.  20 

1.36 

.08 

1.39 

3.25 

.29 

.23 

2.25 

.68 

-     .  28 

9.11 

WIND 

2677 

2161 

2291 

1920 

3032 

2663 

2609 

2573 

1765 

1911 

2388 

2237 

28227 

Dl  iff  PV  1 1  t  F    t  f  g 

EVAP 

1.83 

1.53 

2.12 

4.50 

4.  77 

9.05 

10.91 

8.92 

6.48 

4 .  84 

2 . 06 

0 .  83 

57.  34 

DEP 

WIND 

64  7 

842 

937 

982 

594 

812 

826 

663 

706 

1035 

938 

742 

9724 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 

3.82 

4.40 

B  5.36 

7.31 

7.67 

9.72 

10.  71 

1.8) 

8.04 

6.  30 

4. 16 

B  2.51 

79.81 

DEP 

WIND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

3.29 

2.  14 

2.68 

5.74 

5.03 

10. 18 

12.67 

. 

. 

B  6.  13 

2.58 

DEP 

_ 

WIND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SHASTA  DAM 

EVAP 

B  1.88 

2.  10 

2.71 

6.22 

5.63 

9.60 

12. 

10.02 

8.51 

5.  56 

B  3.16 

B  1 . 83 

70.  15 

DEP 

W  I  ND 

1580 

1239 

1 804 

2081 

1756 

1630 

1935 

1  709 

1938 

1  792 

1923 

1678 

21065 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

0.  32 

1.47 

3.56 

B  6.79 

B  8.65 

11.32 

10.91 

B  9.26 

B  7.26 

: 

1 .  38 

0.57 

: 

DEP 

WI  ND 

400 

690 

1310 

1 260 

2320 

1840 

1590 

1430 

1030 

820 

365 

200 

13255 

TAHOE  CITY 

EVAP 

~ 

~ 

~ 

B  4.34 

B  6.46 

7.  26 

5.76 

3.88 

B  1.73 

: 

DEP 

.  53 

2.15 

1.  77 

.04 

-      .  30 

-  .77 

WIND 

911 

575 

604 

356 

30  3 

1007 

_ 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

B  0.63 

2.92 

5.33 

9.  82 

11.36 

16.53 

20.39 

15.28 

11  .03 

7.96 

. . : 

1  .04 

DEP 

WIND 

1506 

2427 

4209 

4737 

7330 

6805 

6417 

6363 

4726 

3372 

2245 

1752 

51889 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

: 

: 

10.61 

8.39 

B  5.74 

3.20 

DEP 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

1277 

1388 

1235 

1240 

1 189 

1062 

TULELAKE 

EVAP 

B  5.90 

6.76 

8.88 

9.64 

8.05 

7.37 

DEP 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

B  2.21 

2.36 

B  2.42 

6.33 

5.49 

8.08 

11.35 

9.  16 

7.  79 

5.35 

B  4.14 

B  2.41 

67.09 

DEP 
WIND 

1462 

1115 

976 

1391 

914 

940 

1305 

9  79 

1793 

1591 

1773 

1666 

15905 

WH I SKEYTOWN  RESERVOIR 

EVAP 

1.44 

B  2.13 

5.  73 

5.20 

8.  64 

1 1 .08 

1  8.47 

6.65 

4.  14 

DEP 
WIND 

444 

700 

805 

1025 

923 

711 

752 

561 

611 

586 

555 

323 

7996 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  4  REFER   TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER    IN  PAN. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of     California  may  be  obtained  by  writing  to  the     State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,     557  Federal  Office 
Building,   50  Fulton  St.,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in"F.,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement   in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations     (those  with  Weather  Bureau,     Weather  Bureau  Airport,     or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,     and  also  Beaumont   1  E 
and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921-1950r    adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.       Long-term  means  for  all  stations  except  full- 
time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,   outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+      Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*       Amount   included  in  following  measurement. 

V       Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  leet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days'  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  that  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in     "Hourly  Precipita- 
tion Data". 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at   irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

T      Trace,   an  amount  too.  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.C.   for  $1.25.  Sim- 
lar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
25  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 


RELOCATIONS   AND  EQUIPMENT  CHANGES 


ALAMO   1  N                         RAIN  GAGE  MOVED  0.3  MILE  NNW   NOVEMBER  16,  1961 

BAKERSF I  ELD  WB  AP         ALL  EQUIPMENT  MOVED  330  FEET  WNW.    .    .    .  FEBRUARY  24,  1961 

BIG  PINES  PARK  FC 838  RAIN  GAGE  MOVED   150  FEET  NW   OCTOBER  16,  195B 

BLYTHE  TEMPERATURE   EQUIPMENT   MOVED    160  FEET 

NNW  AND  RAIN  GAGE  55  FEET  N.  CANCEL 

RELOCATION  OF  EQUIPMENT  ON  2/28/60  .   .  APRIL  1,  1960 

BORON                                    RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED   20   FEET   SE.    .  MAY  4,  1961 

BRADLEY                          RAIN  GAGE  MOVED  600  FEET  NW   DECEMBER  1,  1961 

C0ALINGA   14  NW               RAIN  GAGE  MOVED  150  FEET  S   APRIL  24,  1961 

DELANO                               RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  W   JULY  1,  1959 

D0WNI EV I LLE  RS               ALL  EOUIPMENT  MOVE0  50  FEET  N   AUGUST  -  1961 

ELSIN0RE                        ALL  EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  N   JUNE  20,  1958 

FINLEY  1  w                     RAIN  GAGE  MOVED  2  MILES  SE   AUGUST  1,  1961 

FRESNO  W3  AP                 ALL  EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  W   SEPTEMBER  1,  1961 

FULLERT0N  ARR0UES 

RANCH                               RAIN  GAGE  MOVED  0.3  MILE  WNW   OCTOBER  11,  1961 

GIANT  FOREST  TEMPERATURE  AND  N0NRECORDING  RAIN  GAGE 

EQUIPMENT  MOVED  1/4  MILE  SW   OCTOBER  22,  1961 

GLENDALE  STAPENH0RST 

FC  295  G                         RAIN  GAGE  MOVED  20  FEET  ENE   JUNE  1,  1961 

GRANT  GROVE  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  4  FEET  S 

AND  N0NR EC0R D I NG  RAIN  GAGE  4  FEET  N.    .  APRIL  30,  1961 
GREENLAND  RANCH              ALL   EQU I PMENT.  MOVED  0.4  MILE   NNW  AND 

EVAPORATION  EQUIPMENT    INSTALLED.    .    .    .  APRIL  26,  1961 

GREENVIEW                       RAIN  GAGE  MOVED  120  FEET  ESE   JUNE  12,  1961 

HAYWARD   6   ESE                   RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED   100   YARDS   E    .  NOVEMBER  1,  1961 

HEMET  RESERVOIR             RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  0.5  MILE  W.    .  JUNE  22,  1961 

HUASNA                                  RECORDING  RAIN  GAGE   MOVED   2.7  MILES   NNW  NOVEMBER  2,  1961 

JOSHUA  TREE                     RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  NW   FEBRUARY  1,  1960 

KENTF I  ELD                           ALL  EQUIPMENT   MOVED  0.34  MILE    SSE    .    .    .  MARCH  9.  1961 

LAGUNA  BEACH  ALL  EQUIPMENT  MOVED  20  FEET  £...-.,  DECEMBER  21,  1961 
LIVE  OAK  CANYON 

FC  230  C                         RAIN  GAGE  MOVED  0.4  MILE  SE   AUGUST  12,  1960 


LLANO  SHAWNEE 

HILLS  RANCH  RAIN  GAGE  MOVED  70  FEET  W   DECEMBER  21,  1960 

LOCKW0OD  MESA  RAIN  GAGE  MOVED  210  FEET  SSW   AUGUST  23,  1956 

LOWER  0TAY  RESERVOIR  RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  0.3  MILE  W.    .  AUGUST  21,  1961 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW  ALL  EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  ESE  .   .   .  NOVEMBER  15,  1961 

MARCH  FIELD  RAIN  GAGE   MOVED  0.7  MILE   SE   JULY  1,  1956 

MAR YSV I  LLE  RAIN  GAGE  MOVED   190   FEET    NNW   JULY  26,  1961 

MODESTO  ALL  EOUIPMENT  MOVED  220  FEET  SW  .    .    .    .  AUGUST  -  1959 

MOUNTAIN   PASS  ALL   EOUIPMENT   MOVED  0.7  MILE  W   AUGUST  7,  1961 

MT   HEBRON  RS  ALL   EQUIPMENT   MOVED   150   FEET   W   MARCH  18,  1961 

PAC0IMA   DAM  FC33A-E  RAIN  GAGE  MOVED  75   FEET   SSE   JANUARY  4,  1954 

PALM  SPRINGS  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  33  FEET  ENE 

AND  RAIN  GAGE  10  FEET  ENE   JANUARY  28,  1960 

PASKENTA   RS  ALL   EQUIPMENT   MOVED   80   FEET   SSW   ....  APRIL  1,  1961 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE  RECORDING  RAIN  GAGE   INSTALLED    JUNE  13,  1961 

SAN   DIMAS  TANBARK 

FLAT  SOIL  TEMPERATURE  RECORD  DISCONTINUED.    .  FEBRUARY  1,  1960 

SAN  FERNANDO  ALL  EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NNW.    .    .    .  JULY  13,  1961 

SAN   JACINTO  ALL   EOUIPMENT   MOVED   85   FEET   NW   OCTOBER  2,  1961 

SILVERADO  RS  RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  55  FEET  WNW  .  JUNE  -  1959 

SISQU0C   SOUTH  FORK  RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  ABOUT  75 

CAMP                                FEET  ENE   MAY  8,  1957 

,UI  !..r  RAIN  GAGE  MOVED  0.4  MILE   NW   AUGUST  1,  1961 

S0MIS  3  NE  RAIN  GAGE  MOVED  130  FEET  SSW   JUNE  16,  1960 

UPPER  SAN  LEANDR0  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  70  FEET 

FILTERS  SSW  AND  N0NREC0RDING  RAIN  GAGE  MOVED 

85  FEET  SSW   MAY  31,  1961 

UPPER  SAN  LEANDRO  RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  WNW 

FILTERS                             FROM  ROOF   TO  GROUND  EXPOSURE    AUGUST  31,  1961 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC    15  RAIN  GAGE  MOVED  0.4  MILE  WSW   JANUARY  2,  1961 

VISTA  1  W  ALL  EQUIPMENT  MOVED  l/2  MILE  NE  .    .   .   .  JUNE  25,  1960 

WEAVERVILLE  RS  RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  21  FEET  ESE   .  JUNE  8,  1961 


CHANGES    IN  STATION  NAMES 


CISCO  RANGER  STATION 

CHANGED 

TO 

8IG  BEND  RANGER  STATION 

JANUARY 

1  , 

1961 

COAL  I NGA   14  NW 

CHANGED 

TO 

COAL  I NGA    14  WNW 

APRIL 

2*, 

1961 

FINLEY   1  W 

CHANGED 

TO 

FINLEY    1  SSE 

AUGUST 

1 , 

1961 

GREENLAND  RANCH 

CHANGED 

TO 

DEATH  VALLEY 

APR  I  L 

26, 

1961 

HEMET  RESERVOIR 

CHANGED 

TO 

HURKEY  CREEK  PARK 

JUNE 

22, 

1961 

LIVE  OAK   CANYON  FC    230  C 

CHANGED 

TO 

CLAREMONT  FC  230  D 

JANUARY 

1, 

1961 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

CHANGED 

TO 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

NOVEMBER 

15, 

1961 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 

CHANGED 

TO 

SODA  SPRINGS   1  E 

JULY 

1  , 

1961 

VALLEY  CENTER  3  NE 

CORRECTED  TO 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

DECEMBER 

1 , 

1961 

VAN  NUYS  CITY  WAREHOUSE   FC  15 

CHANGED 

TO 

VAN  NUYS   FC    15  B 

JANUARY 

2, 

1961 

WALNUT   PATROL  STATION  FC   102  B 

CHANGED 

TO 

WALNUT    PATROL  STATION  FC    102  C 

OCTOBER 

2, 

1956 

-  447  - 


ANNUAL  -  1961 


-  448  - 


ANNUAL  -  1961 


-  449  - 


ANNUAL  -  1961 


-  451  - 


STATION  INDEX 


CALIFORNI 


Station 


ABBOTT  MINE 

ACTON  ESCONDIDO  CANYON 

FC  261  B  E 
ADELANTO 

ADIN  RANGER  STATION 

ALAMO  1  N 
ALDERPOI NT 

ALISO  CANYON  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALT ADEN A 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AM  BOY 

ANGIOLA 

ANGWIN  PACIFIC  UNION  COLLEGE 
ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 

AT WELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A VENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BACKUS  RANCH 
BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 


BARRETT  DAM 

BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

BIG  CREEK  POWER  HOUSE  1 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  B  E 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83  B 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  D  E 

BIRMINGHAM  GENERAL  HOSPITAL 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  CREEK  MTN  LOOKOUT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

BLYTHE 

BLYTHE  7  W 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOCA 

BONITA 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STATION 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK  LOCATELLI  RCH 

BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 

BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STATION 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 

BRYSON 

8UCKHORN 

BUCKS  CREEK  POWER  HOUSE 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 
BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226  B 

BURBANK  WB  AIRPORT 
BURLI NGAME 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NATIONAL  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STATION 
CALAVERAS  RESERVOIR 


0014 
0024 
0029 

0064 
(jus, 
0 1 1  5 
01315 
OH  I 

0161 
0)  76 
ovoi 
0212 
0227 

0232 
0235 
0239 
0244 
0320 

0322 
0327 
0343 
0355 
0372 

0374 
0379 
038  3 
0395 
039B 

0410 
0418 

u. ' 

0425 
0436 

0437 
0442 
0449 

0468 
0509 

0514 
0519 
0  534 
0  34? 
0596 

000  b 
0607 
0609 
0617 
0619 

0674 
069J 
0705 
0715 
0731 

0738 
0741 
0742 

11747 

0755 

0758 
0767 
0779 
0790 
0798 

0818 
0819 
0821 
0  k  - 
Nh7l 

0850 
0867 
0897 
0900 
0903 

0924 
0925 
0927 
0931 
0968 

0973 
0979 
i>9  n:i 
0986 
loo  ■:, 


County 


LOS  ANGELES 
SAN  BER'DINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


SAN  BER'DINO 

TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

SAN  BER'DINO 

SAN  LUIS  GB'PO 

MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 
NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 

KERN 

FRESNO 

1 E HAM  \ 

ORANGE 

SAN  DIEGO 
SAN  BER'DINO 
FRESNO 

SANTA  BARBARA 
TULARE 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

ALAMEDA 

NAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 

TRINITY 

SAN  BER'DINO 

SAN  BER 'DINO 

PLACER 

FRESNO 

LOS  ANGELES 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

FRESNO 

INYO 

INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 
PLACER 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 
SAN  DIEGO 

MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 


1009  SAN  DIEGO 
1013  LOS  ANGELES 
1018  NEVADA 
1031  RIVERSIDE 
1034  MONTEREY 


1046 
1048 
1050 
1056 
1057 

1060 
1072 
1076 
1080 
1096 

1  112 
1  130 

1133 

1142 
114<< 


1  192 

1194 
1206 
1214 
1215 
1216 

1244 
1 2  50 
1252 
1253 
1272 

1277 


NO 

IMPERIAL 
SISKIYOU 
ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 
PLUMAS 
SAM  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 


118  17 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 

118  33 
116  46 

118  08 

120  32 

115  45 

119  29 
122  26 

121  46 

121  44 

116  40 

119  20 

117  13 

120  34 


34  19 
32  50 
34  11 


34  34 

35  59 
38  34 
38  01 

37  59 

33  33 

34  52 

34  31 

35  07 


36  14  121  29 

34  13  118  10 

36  29  118  50 

33  55  117  53 

38  25  122  15 


36  28 

37  OS 

38  54 

33  21 

35  54 

34  08 

34  57 

36  38 

37  40 

35  16 

35  23 

35  25 

36  55 

39  56 

33  56 

32  41 

34  54 
36  49 
34  55 
36  41 

33  56 
33  59 

33  56 

38  00 

34  05 


118  40 

119  29 

121  04 
118  20 

120  03 

117  54 

118  11 

119  01 
119  40 
11C  04 

116  07 
119  03 
119  05 

122  47 

117  51 

116  40 


116  57 
119  47 
118  27 


37  05  122  06 

37  52  122  15 

38  33  122  14 
41  52  122  14 
41  07  121  08 

40  451 123  15 

34  15  116  55 

34    14   116  58 

39  18! 120  31 
37  12  119  IS 

31    10    117  40 

37  08  118  28 

34  23  117  41 

36  15  121  47 
34  18| 118  11 

34  11  118  30 

37  15  UH  35 
37  06  118  34 
37  22  118  22 
37  22  118  43 

122  10 


33  37 
33  37 
33  37 
39  23 

32  40 

39  01 
35  00 

33  16 

33  13 
37  09 

32  40 

34  35 
39  27 

33  29 

35  52 


114  36 
114  43 
114  43 

120  06 
117  02 

123  22 

117  39 
116  25 
116  20 
122  12 

116  17 

118  22 
120  40 
116  48 
120  48 


39  41  123  40 
115  33 
122  08 
117  54 


41  34 

33  55 
33  53 


5b 


37  53  121  47 

38  15  119  14 

38  16  119  17 
40  32  123  19 

39  16   120  04 

38  46 I 122  09 

39  41  121  20 

39  00  120  35 
35  48  121  05 

40  52  121  51 


39  54 
39  54 

36  46 

39  25 
34  11 

34  12 

37  35 

40  53 
40  48 
37  52 


121  20 

121  12 

121  11 

121  09 
118  IK 

118  22 

122  21 

121  40 

123  28 

122  05 


8154 
11040 
4108 
9390 

2330 
7200 
5280 
4685 
975 

268 
390 
390 
5532 


KERN  10  35  24  119  28 

RIVERSIDE  6  33  55  116  47 

SAN  DIEGO  33  32  40  117  14 

SANTA  BARBARA  32  34  35  11' 


SAN  BER'DINO 


'  CALAVERAS 
1280  CALAVERAS 
1281 | ALAMEDA 


6  34  23  117  34 
2  38 

34  38  12 1 120  22  J 
11  37  29 I 121  49 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


12  3 
12  3 
12  3  4 


12  3 
12  3 
12  3 


12  3 
12  3  4 
12  3 


12  3 
12  3 
12  3 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  + 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  o 
record 

Temp. 

Precip. 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

41 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS  RS 

1300 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

41 

2950 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

365 

70 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

1] 

18 

122 

48 

3136 

8 

18 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BER'DINO 

59 

5770 

CAMPO 

1424 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

12 

74 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

34 

35 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 

1433 

SIERRA 

8 

39 

38 

120 

34 

5565 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SAN  LUIS  GB'PO 

4 

35 

20 

120 

41 

615 

19 

CAMPTONVILLE  RANGER  STATION 

14.4' 

YUBA 

121 

02 

7  0 

49 

CAMP  WISHON 

1470 

TULARE 

,9 

36 

11 

118 

40 

3800 

CANBY  11  SW 

1475 

MODOC 

21 

22 

121 

03 

4500 

3 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

21 

27 

120 

52 

4312 

9 

CANOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 

148  4 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  I 

1  18 

34 

794 

12 

12 

CANTIL 

KERN 

5 

2010 

5 

6 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

35 

48 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

26 

33 

5  3 

117 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BER'DINO 

26 

33 

57 

117 

48 

1220 

CARIBOO  POWER  HOUSE 

1522 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

2 

CARMEL  VALLEY 

MONTEREY 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

7 

7 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

36 

32 

123 

08 

1040 

22 

CECILVILLE  SAWYER  MT  VIEW 

160'! 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

0  3 

3000 

5 

7 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

1  1 

36 

47 

118 

40 

4650 

10 

11 

CEDAR  POINT  RANCH 

MARIPOSA 

119 

CEDARVI LLE 

1614 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

64 

66 

CENTERVI LLE  POWER  HOUSE 

1624 

23 

39 

47 

121 

40 

522 

48 

48 

CHALLENGE  RANGER  STATION 

16  5  3 

YUBA 

8 

39 

29 

121 

14 

2575 

24 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1,680 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

957 

34 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

912 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

3  I 

37 

58 

119 

55 

4765 

5 

6 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

40 

18 

121 

13 

4530 

3 

51 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 

1715 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

92 

91 

CHITTENDEN  PASS 

]  739 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

15 

1754 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

1758 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

39 

43 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

1 

CLAREMONT  FC  230  D 

1777 

LOS  ANGELES 

2  b 

34 

07 

4  4 

1250 

46 

1779 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

1201 

67 

70 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

27 

27 

CLEAR  CREEK 

1799 

SISKIYOU 

12 

43 

123 

27 

975 

1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

18  06 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

39 

1320 

3 

7 

CLOVE RD ALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

59 

64 

CLOVERDALE  11  W 

SONOMA 

CLOVER  MEADOWS  GUARD  STATION 

L844 

MADERA 

27 

37 

32 

119 

17 

7002 

COALINGA 

186  4 

FRESNO 

36 

09 

120 

21 

671 

49 

50 

COALINGA  1  SE 

1667 

FRESNO 

2 ; 

36 

08 

120 

211 

663 

COALINGA  14  WNW 

18.-,  9 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

22 

COBB  2  NW 

LAKE 

COFFEE  CREEK  RANGER  STATION 

L886 

3  5 

41 

05 

122 

42 

2500 

COHASSET 

1890 

23 

39 

55 

121 

44 

2520 

0 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118 

07 

3675 

hi 

COLD  SPRINGS  CAMP 

190S 

MONTEREY 

36 

13 

121 

i  1 

3280 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

23 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39 

06 

120 

58 

2418 

89 

9  2 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

8 

39 

20 

121 

11 

585 

55 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

56 

82 

COLYEAR  SPRINGS 

1953 

TEHAMA 

23 

40 

03 

122 

41 

3295 

1 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

1985 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

1525 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

SI SKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

2 

CORCORAN  IRRIG  DI ST 

2012 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

14 

16 

CORDES 

2015 

LAKE 

2  3 

38 

51 

1  22 

47 

2610 

5 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33 

3  2 

117 

34 

710 

48 

33 

CORRAL I TOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

15 

1885 

21 

13 

COVELO  EEL  RIVER  RANGER  STA 

MENDOCINO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

3  3 

COW  CREEK 

209  2 

INYO 

6 

36 

30 

116 

52 

-  125 

25 

26 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33 

26 

116 

30 

2300 

19 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32 

115 

58 

250 

18 

CRABTREE  MEADOW 

TULARE 

3  4 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

17 

46 

124 

12 

40 

61 

72 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

6 

CRESCENT  CITY  MNTC  STATION 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

2163 

SAN  BER'DINO 

1  5 

34 

16 

4525 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38 

02 

122 

13 

9 

7 

44 

CRYSTAL  LAKE  FC  283  C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

2 

CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

23 

75 

28 

27 

CUHMINGS 

2218 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

18 

1265 

34 

CUNNI NGHAM 

CITY  AM  A 

2236 

SANTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2240 

15 

17 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

2  5 

32 

59 

116 

35 

4650 

6  2 

74 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SAN  LUIS  OffPO 

30 

34 

59 

119 

40 

2170 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2  249 

SANTA  BARBARA 

30 

34 

51 

1  19 

V', 

2749 

DAGGETT  1  ENE 

SAN  BER'DINO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BER'DINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1922 

18 

22 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

2 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

1 

DAVIS   1  WSW 

2294 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

45 

51 

90 

90 

DAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

21 

1 

4 

120 

22 

4750 

2 

DAY 

2306 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

DEATH  VALLEY 

2319 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

46 

50 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

9 

13 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

8 

39 

18 

120 

51 

3700 

53 

55 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

5b 

DEL  MONTE 

23b2 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

46 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

2 

DENAIR 

2  38  9 

STANISLAUS 

37 

37 

32 

120 

48 

124 

62 

63 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

55 

58 

DE SCAN SO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

43 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33 

59 

117 

50 

740 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2  4  58 

YUBA 

8 

39 

21 

121 

)  2 

1550 

47 

58 

DONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 

2467 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

7 

8 

DOS  RIOS 

2  4  90 

MENDOCINO 

7 

39 

43 

123 

21 

927 

40 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35 

57 

118 

36 

6200 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC  107  C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

36 

DOWNI EVI LLE  RANGER  STATION 

2  500 

SIERRA 

8 

39 

34 

120 

50 

2895 

35 

44 

DOYLE 

2504 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

2 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

5 

5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1515 

39 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

49 

51 

DUNNIGAN 

2568 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

63 

63 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BER'DINO 

15 

35 

03 

116 

26 

1610 

2 

DUNSWUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

51 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

0 

6 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

18 

40 

39 

120 

39 

5130 

i 

EAGLE  MOUNTAIN 

2  39  8 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

26 

28 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

51 

51 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 
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Drainage . 

Latitude 

Longitude 

Elevation 
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2653 

n 

36  44 

118  23 

10400 

ih  CAP I TAN  DAM 

27  09 

SAN  DIEGO 

2  5 

32  53 

116  49 

6^ 

26 

26 

IL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  34 

-  30 

28 

30 

iLECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

57 

56 

ILIZABETH  LAKE  CANYON  FC  128  B 

273  5 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

13 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

24 

24 

SLLERY  LAKE 

2756 

MONO 

38 

37  56 

119  14 

9600 

36 

JLLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

35 

!L  HODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

464 

iLSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

2b 

33  40 

117  20 

1285 

83 

64 

'LSI NORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

ISCOKDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

63 

64 

ISCONDIDO  PARK  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

iTI WANDA 

2895  SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  31 

ETNA 

3899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

UREKA  KB  CITY 

29  10 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

43 

.XCHEQUER  RESERVOIR 

2920  MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

11 

XETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

•AIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

•AIRFIELD  POLICE  STATION 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

ALLBROOK 

29  58 

SAN  DIEGO 

33 

33    21    117  15 

542 

EATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

8 

39  36 

121  15 

2965 

ERGUSON  RANCH 

30  20 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

10 

ERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

17 

40  30 

124  20 

1445 

2 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

16 

IGUEROA  MOUNTAIN 

304H 

SANTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

ILLMORE    1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 

34  24  118  56 

435 

2 

'INLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23  39  01 

122  52 

1340 

INLEY  1  SSE 

3056  |  LAKE 

23 

38  58 

122  52 

1377 

1 

IKLEY  5  SW 

3057 

LAKE 

23 

38  58 

122  57 

1750 

4 

IVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

13 

16 

LEMING  FISH  b  GAME 

3087 

LASSEN 

18 

40  22 

120  19 

4000 

0 

2 

1 

LORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7344 

OLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

6 

6 

6 

ONTANA  5  N 

3118 

SAN  BER'DINO 

34  11 

117  27 

1972 

7 

ONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BER'DINO 

34  05 

117  30 

1090 

39 

42 

ORE ST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

24 

26 

ORESTHILL  RANGER  STATION 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

22 

ORKS  OF  SALMON 

3151 

SISKIYOU 

41  15 

123  19 

o 

ORT  BI DWELL 

3157 

MODOC 

41  51 

120  08 

ORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  48 

80 

27 

69 

ORT  BRAGG  AVIATION 

:t  i  h  i 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

61 

21 

22 

ORT  DICK  1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

1  7 

41  52 

124  09 

ORT  JONES  6  ESE 

W78 

SISKIYOU 

41  35 

122  43 

3182 

SISKIYOU 

41  36 

122  51 

ORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

38  31 

123  15 

116 

12 

87 

REE DOM  8  NNW 

3332 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

RENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

10 

RESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

36  46 

119  43 

84 

3261 

FRESNO 

36  59 

119  43 

ULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

33  54 

117  55 

315 

20 

ULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

340 

18 

ULLERTON  HILLCREST  RES 

3  2hh 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

ARBERVILLE 

3  3  20 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

14 

ARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

1940 

15 

ASQUET  RANGER  STATION 

3337 

DEL  NORTE 

41  52 

123  58 

384 

22 

EM  LAKE 

3369 

MONO 

38 

37  45 

119  08 

8970 

35 

i  EORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

36  54  120  51 

ISORGETOWN  RANGER  STATION 

3384 

EL  DORADO 

1 

38  55| 120  48 

3001 

15 

I  ERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

1 

37  22 

121  29 

2140 

1 

BRLE  CREEK  CAMP 

9388 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

IANT  FOREST  3397 

TULARE 

9 

36  34 

118  46 

6412 

41 

41 

IBRALTAR  DAM  NO  2 

3  40  a 

SANTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

IILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

116  58 

367 

2 

2 

,ILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

ilLROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

( LROY  14  ENE 

34  22 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

8 

I  LEND ALE  ST APE NH OR ST  FC  295  G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

116  16 

1 JNDORA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

)  LEHNVILLE 

3463 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

LeNNVILLE  FULTON  RANGER  ST A 

346  5 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

3LD  RUN 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  52 

3240 

43 

|  JNZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  18 

MSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

21 

41  52 

120  30 

IACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

UNITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

:UNT  GROVE 

S551 

TULARE 

11 

36  44 

118  58 

6  580 

20 

26 

ilASS  LAKE  HWY  MNTC  STATION 

3564 

SISKIYOU 

12 

41  38 

122  12 

1 

IASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

89 

tASS  VALLEY  NID 

3574 

NEVADA 

39  13 

121  04 

1 IATON  1  W 

3578 

22 

38  26 

122  53 

210 

65 

66 

IEENVIEW 

3814 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

18 

UeBNVILLE  RANGER  STATION 

3621 

PLUMAS 

8 

40  08 

120  56 

39 

itlZZLY  FLATS 

3649  EL  DORADO 

16 

38  38 

120  32 

tlOVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

tlOVELAND  RANGER  STATION 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

24 

JERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

115 

22 

IllIHES  CANYON  LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

44 

.INES  CANYON  UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

46 

.IWEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

39 

.LF  MOON  BAY  2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

21 

22 

iMILTON  BRANCH  POWER  HOUSE 

3725 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  05 

4560 

iMILTON  AFB 

3734 

MARIN 

38  04 

122  31 

28 

28 

lNTORD 

3747 

KINGS 

36  20 

119  40 

63 

.NSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  25 

J>PY  CAMP  RANGER  STATION 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1090 

43 

46 

JWIS  GAGING  STATION 

3787 

SANTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

19 

JtRISON  GULCH  RANGER  STA 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

18 

*  RRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

3600 

NEVADA 

8 

39  14 

121  16 

11 

IT  CREEK  RANGER  STATION 

3821 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

!  T  CREEK  POWER  HOUSE  NO  1 

3824  SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

35 

41 

1  YTIELD  PUMPING  PLANT 

3855' RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

28 

28 

YTORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

38 

YWARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

« 

37  39 

121  58 

1  ALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22  38  37 

122  52 

102 

68 

85 

ALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

16 

MET 

S896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

21 

NSHAW  DAM 

3914 

SAS  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

19 

19 

RNANDEZ  2  NH 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

21 

RNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

SPERIA 

3935 

SAN  BER'DINO 

15 

34  25 

117  18 

3195 

2 

TCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

51 

50 

6 

DDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

NEVADA 

8 

39  02 

121  06 

1480 

0 

GHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

3 

LTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

2 

19 

BERGS 

4010 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

22 

CKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

S 

36  22 

118  39 

8500 

DGES  DAM 

401  4 

SAN  DIEGO 

33  33  03 

117  08 

320 

21 

EGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

36 

jlXISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

285 

88 

68 

LLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

NEYDEW  2  WSW 

4074 1  HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 

375 

3 

OPA 

4  OH  2 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

3 

3 
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HOOPA  2  SE 

HUM Bi  '1  [>T 

123  39 

315 

4 

2 

HOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

2  3 

39  01 

123  00 

2510 

HOPLAND  LARGO  STATION 

1 1  00 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

22 

2 

HOSSACK 

TULARE 

S 

HUASNA 

SAN  LUIS  OETPO 

c 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOL  UM  NE 

8 

HUNTER  DIST  GRAVES  RANCH 

4  166 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

l 

2 

HUNTERS  DAM 

1170 

CALAVERAS 

3  4 

38  12 

120  22 

3220 

2 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

FRESNO 

37  14 

119  13 

12  3 

C 

HURKEY  CREEK  PARK 

RIVERSIDE 

33  41 

116  11 

c 

40  37 

123  27 

c 

IDLEWILD  HWY  MNTC  STATION 

4202 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

1250 

2 

2 

I  DMA 

4  204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

40 

44 

12  3 

IDYLLWILD  RANGER  STATION 

RIVERSIDE 

33  45 

116  43 

5397 

12  3 

c 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

-  64 

12  3 

36  48 

116  12 

3950 

54 

76 

12  3 

c 

INDEPENDENCE  ONION  VALLEY 

423S 

INYO 

19 

36  46 

118  20 

9175 

c 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

6 

33  44 

116  15 

11 

83 

84 

2 

12  3 

4 

I NYOKERN 

KERN 

35  39 

117  49 

2440 

1  J 

12  3 

INYOKERN  ARMITAGE 

KERN 

35  41 

117  41 

2220 

21 

2 

AMADOR 

38  20 

120  56 

280 

3 

2 

IOWA  HILL 

4288 

PLACER 

1 

39  05 

120  51 

2970 

53 

JUN 

2 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BER'DINO 

b 

34  08 

115  08 

922 

27 

27 

12  3 

c 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

LI  [ORV.j 

38  42 

120  21 

6180 

J  UN 

s 

JESS  VALLEY 

MODOC 

41    16   120  18 

5290 

12  3 

.K.iUN  m iNDALE 

TULARE 

35  58 

118  32 

4680 

2 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

lln  19 

2730 

2 

2 

JULIAN 

44  12 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

11-5  3n 

4215 

c 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  DIEGO 

33  06 

116  39 

3650 

JUNCAL  DAM 

SANTA  BARBARA 

34  291 119  31,  2060 

KEE  RANCH  ^ 

FRESNO 

37  18 

119  06 

9110 

s 

446  7 

SAN  BER'DINO 

6 

34  10 

116  32 

15 

2 

KELLOGG 

4  480 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

1800 

22 

2 

KELSEYVILLE 

LAKE 

38  59 

122  50 

1385 

KELSEYVILLE  4  SW 

LAKE 

38  56 

122  53 

1480 

KE  NTF I E  LD 

37  57 

122  33 

90 

KERLINGER 

15  OH 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

14 

2 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

15  1H 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

8 

2 

KERN  RIVER  POWER  HOUSE  NO  1 

KERN 

35  28 

118  47 

970 

KERN  RIVER  POWER  HOUSE  NO  3 

KERN 

35  47 

118  26 

2703 

36  00 

119  58 

310 

" 

12  3 

4 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

19 

21 

12  3 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

23 

40  41 

121  52 

2648 

2 

2 

KING  CITY 

MONTEREY 

36  12 

121  08 

320 

c 

KLAMATH 

DEL  NORTE 

41  31 

124  02 

25 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

c 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4  590 

STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

2 

2 

2 

1  2  3 

KORBEL 

1602 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

145 

2 

2 

KYBURZ  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  15 

1565 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

4 

37  55 

122  06 

535 

LAGUNA  BEACH 

i  "4  7 

ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

30 

34 

12  3 

LAGUNA  BEACH  2 

16  50 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

210 

c 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

7500 

SAN  BER ' DI NO 

15 

34  15 

117  11 

5205 

LAKE  ELEANOR 

4 -7  9 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

s 

LAKE  MOUNTAIN 

16  90 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3164 

c 

LAKE PORT 

23 

39  02 

122  55 

1342 

16 

60 

LA REPORT  SCS 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9065 

LAKE SHORE 

t  ros 

SHASTA 

33 

40  53 

122  23 

15 

15 

14 

12  3 

4 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

445 

8 

2 

LAKE  SPAULDING 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

54 

LAKE  SPAULDING  DAM 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4960 

LAKE  WO HL FORD 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

LA  MESA 

■17  3  5 

SAN  DIEGO 

33 

32  461  117  01 

530 

27 

28 

12  3 

LANCASTER 

1747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42   11"  09 

2350 

16 

19 

12  3 

LA  PANZA  RANCH 

SAN  LUIS  OB*PO  24 

35  23 

120  10 

1550 

c 

LA  PORTE 

PLUMAS 

a 

39  41 

120  58 

4975 

LAS  PLUMAS 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

SISKIYOU 

12 

41  44 

121  31 

4770 

3 

3 

1  2  3 

LAYTONVILLE 

4K51 

MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

1640 

c 

LEBEC 

KERN 

10 

34  50 

118  52 

3585 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352  B 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

1600 

c 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

2 

LE  GRAND 

■1HH4 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

60 

62 

12  3 

LEHMAN  RANCH 

■1HH6 

EL  DORADO 

16 

36  35 

121  01 

540 

0 

J  UN 

2 

LEMON  COVE 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

LEWIS  CREEK  KINGS  CANYON 

FRESNO 

11 

36  48 

118  41 

46S0 

LINDSAY 

TULARE 

9 

36  11 

119  05 

395 

48 

46 

1  2  3 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CREEK 

49  K6 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

e 

LITTLE  VALLEY 

4  9H8 

LASSEN 

21 

40  54 

121  11 

4180 

1 

2 

LI VERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  47 

545 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RANCH 

:>i  )(!■.■' 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3820 

43 

46 

12  3 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

c 

LOCKWOOD  MESA 

50  23 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

200 

21 

2 

LODI 

50  3  2 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  ii7 

121  17 

40 

60 

80 

31 

12  3 

i 

LOGAN  MEADOW 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

3400 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

SANTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  29 

68 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

INYO 

19 

36  27  118  03 

3790 

c 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

28 

2 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

36  11 

120  01 

5200 

c 

LONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

34 

LONG  VALLEY  INSPECTION  STA 

5  08  a 

SIERRA 

18 

39  41  120  01 

5060 

2 

2 

LOR  A I  NE 

5098 

KERN 

10 

35  18 

118  26 

2720 

c 

LOS  ALAMOS 

5107 

SANTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

53 

2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

33    56    118  23 

99 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

LOS  BANOS 

MERCED 

27 

37  03 

120  SI 

125 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

5  1  1 9 

MERCED 

2  7 

36  53 

120  56 

860 

12 

2 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

428 

75 

77 

1  2  3 

LOS  GATOS  4  SW 

5 1  -'  5 

SANTA  CLARA 

4 

37  11 

122  02 

2215 

LOS  PRIETOS  RANGER  STATION 

SANTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

19 

2 

LOST  HILLS 

5 1 5 1 

KERN 

35  37 

119  41 

285 

c 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

6500 

s 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

516  2 

SAN  DIEGO 

33 

32  37  116  56 

500 

c 

LOYALTON 

5171 

SIERRA 

8 

39  41 

120  15 

4936 

2 

2 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5182 

SAN  BER'DINO 

34  26 

116  57 

3040 

10 

13 

12  3 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

c 

LYTLE  CREEK  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BER'DINO 

28 

34  06 

117  20 

1160 

c 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BER'DINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

56 

2 

LYTLE  CREEK  RANGER  STATION 

52  IH 

SAN  BER'DINO 

28 

34  14 

117  29 

2760 

40 

2 

c 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

41  04 

120  28 

5300 

2 

2 

MADERA 

52  33 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

268 

62 

62 

12  3 

MAD  RIVER  RANGER  STATION 

5  244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

18 

2 

MAGIC  MOUNTAIN 

5  2  56 

LOS  ANGELES 

29 

34  24 

118  17 

4450 

c 

MAHNKE 

5  2  58 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

23HO 

c 

MAMMOTH  PASS 

52H4 

MONO 

19 

37  37 

119  02 

9500 

s 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27, 

38  02 

121  34 

10 

1 

6 

6 

12  3 

1 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5850 

12 

13 

1  2  3 

STATION  INDEX 
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Q 
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1  Temp. 

Precip. 

a 
> 
w 

Month 
opened 

Month 
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Month 
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Month 
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MARICOPA 

KERN 

10 

PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  D 

6663 

33 

MAR  I POSA 

:YJ4., 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

53 

2 

PANO"  ■HE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

12 

2  i 

MARKLEEVI LLE 

5356 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

C 

PANOCHE  JUNCTION 

6676 

FRESNO 

27 

36  32 

120  27 

420 

18 

23 

12  3  1 

MARTINEZ  3  S 

CONTRA  COSTA 

I  PARADISE 

6685 

BUTTE 

23 

39  46 

121  37 

1750 

4 

12  3  1 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

4 

' PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

HARTINEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

l_ 

12  3 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

5 

34  17 

114  10 

738 

28 

28 

MARYSVI LLE 

.  18 

8 

39  09 

121  36 

64 

'in 

90 

12  3 

PARKFI ELD 

6703 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1482 

54 

2 

5400 

TUOLUMNE 

3  7 

37  53 

119  51 

4515 

8 

2 

PARKFIELD  7  NNW 

6  7  06 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

3590 

MC  CARTHY  POINT  RANGER  STA 

TEHAMA 

23 

LOS  ANGELES 

54 

63 

1  2  3 

Mi    '.  LOUD 

SI  SKI YOU 

21 

PASKENTA  RANGER  STATION 

TEHAMA 

2 

MEADOW  LAKE 

FRESNO 

27 

PASO  ROBLES 

1  2  3 

MECCA  3  SE 

RIVERSIDE 

6 

3  3  33 

116  02 

-  175 

46 

51 

12  3 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

SAN  LUISOB'PO 

24 

35  41 

120  45 

995 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  37 

6726 

S 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SAN  LUIS  OB'PO 

24 

35  40 

120  38 

803 

18 

18 

12  3 

MENDOTA  DAM 

FRESNO 

27 

PATTI WAY 

6  7  54 

KERN 

46 

2 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

14 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

2 

MERCED  2 

MERCED 

PEAR  LAKE 

6767 

g 

36  36 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

"'7 

36  42 

120  52 

1165 

24 

2 

PERRIS 

6816 

RIVERSIDE 

28 

33  47 

117  14 

1470 

0 

0 

DEC 

12  3 

MEYERS  4  SW 

5571 

EL  DORADO 

36 

38  19 

120  01 

6470 

0 

0 

HA1 

12  3 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6826 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

16 

46 

71 

12  3 

MEYERS  INSPECTION  STATION 

EL  DORADO 

36 

PETALUMA  1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38  15 

122  38 

27 

MICHIGAN  BLUFF 

PLACER 

1 

PIEDRA 

6857 

FRESNO 

36  48 

119  23 

43 

2 

MI DDLETOWM 

LAKE 

23 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STATION 

6862 

VENTURA 

29 

34  34 

3065 

2 

2 

MIDDLE TOWN  8  WSW 

5600 

LAKE 

23 

38  45 

122  41 

2312 

0 

NOV 

2 

PINE  CANYON  PATROL 

HI DDLEWATER 

56  02 

KERN 

10 

35  30 

119  49 

803 

47 

50 

12  3 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3286 

30 

2 

MILFORD  LAUFMAN  RANGER  STA 

LASSEN 

18 

PINNACLES  NATIONAL  MONUMENT 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

24 

25 

1  2  3 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BER'DINO 

28 

PIRU  2  ESE 

6940 

VENTURA 

29 

34  24 

118  45 

730 

2 

2 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BER'DINO 

PISMO  BEACH 

6943 

4 

35  08 

120  38 

80 

12 

12 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

c 

PIT  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

17 

2 

MINERAL 

5679 

TARAWA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

35 

37 

12  3 

c 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

5 

2 

MINERAL  KING 

TULARE 

9 

PLACERVI LLE 

6960 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  48 

189U 

71 

85 

1  2  3 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

HUMBOLDT 

7 

PLACERV I LLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  44 

2755 

6 

6 

5 

12  3  4 

MITCHELL  CAVERNS 

SAN  BER'DINO 

PLACERVI LLE  1  W 

6963 

EL  DORADO 

38  44 

120  49 

1785 

17 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

36  45 

118  43 

9700 

s 

PLYMOUTH 

;  aoo 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

2 

MODESTO 

-.7  38 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

35 

80 

12  3 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

197 

4 

1  2  3 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SANTA  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

367 

2 

2 

1  2  3 

MOJAVE 

KERN 

6 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STATION 

7016 

SANTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

20 

2 

MONACHE  MEADOWS 

TULARE 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SAN  LUISOB'PO 

4 

35  40 

121  17 

59 

21 

23 

12  3 

MONO  LAKE 

577fl 

MONO 

36 

38  01 

119  09 

6520 

12 

12 

12  3 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

855 

49 

49 

12  3 

MONTAGUE  3  NE 

578  - 

SISKIYOU 

12 

41  45 

122  28 

2640 

c 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

7070 

CONTRA  COSTA 

4 

38  01 

122  01 

50 

16 

16 

12  3 

MONTEREY 

MONTEREY 

POTERVI LLE 

7077 

TULARE 

9 

36  04 

119  01 

393 

73 

73 

1  2  3 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

SHASTA 

21 

PORTO LA 

7U8r> 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  28 

4838 

4  4 

47 

12  3 

WONT I CELLO  DAM 

"TULARE 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

118  53 

520 

6 

2 

POSEY  4  ENE 

7  09  5 

TULARE 

10 

35  50 

118  37 

5490 

1 

2 

MORENA  DAM 

58  4  o 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

c 

POTTERS  SAWMILL 

7106 

MODOC 

21 

41  14 

121  13 

4208 

0 

MAY 

2 

MORGAN  RILL  2  E 

SANTA  CLARA 

4 

29 

MENDOCINO 

MORGAN  RILL  6  VTNW 

SANTA  CLARA 

20 

y.  >  l  I  KK    V  Al  ,1  ,h  Y    3  St. 

MENDOCINO 

MORGAN  HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

MENDOCINO 

19 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BER'DINO 

b 

34  03 

116  34 

2580 

18 

2 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

5 

2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5B66 

SAN  LUIS  OB'PO 

35  22 

120  51 

115 

2 

2 

12  3 

PRADO  DAM 

7)23 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

560 

MORRO  BAY  3  N 

SAN  LUIS  OB*  PO 

4 

MONTEREY 

60 

12  3 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BER'DINO 

6 

TULARE 

MT  BALDY  FC  85G 

SAN  BER'DINO 

MT  BALDY  NOTCH 

.<Ji.U 

SAN  BER'DINO 

28 

34  17 

117  37 

7735 

0 

o 

Jin 

12  3 

RAMON A  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1480 

13 

13 

12  3 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

38  45 

120  40 

3408 

18 

2 

c 

RANCHITA 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

18 

2 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

4 

KERN 

12  3 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

4 

FRESNO 

JUN 

MOUNT  HEBRON   11  ESE 

SI SKI  YOU 

MARIPOSA 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STATION 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  49 

122  00 

4250 

9 

19 

12  3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

83 

90 

12  3  < 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

c 

REDDING   1  SE 

7295 

23 

40  34 

122  23 

470 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SISKIYOU 

23 

SHASTA 

12  3 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

SISKIYOU 

23 

SAN  BER'DINO 

12  3 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

MOUNT  TAHALPA I S  2  SW 

599<, 

MARIN 

1  7 

37  54 

122  36 

1475 

c 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

718 

12  3  ^ 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

21 

2  2 

1  2  3 

c 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

69 

2 

MUIR  WOODS 

MARIN 

1  7 

RICHARDSON  GROVE  STATE  PARK 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

NOV 

12  3 

MUHBO  BASIN 

TRINITY 

35 

RICHMOND 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

12  3 

HACIHIBHTO  DAM 

SAN  LUIS  OB' PO 

RIO  VISTA 

SOLANO 

38  09 

121  41 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

46 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STATION  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

80 

81 

12  3 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

bl, 

84 

1  2  3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1015 

6 

5 

6 

1  2  3  4G 

NAVARRO  1  NW 

MKNIKK  ["in 

17 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

39  10 

120  30 

NEEDLES 

SAN  BER'DINO 

5 

ROCK  CREEK 

INYO 

37  27 

118  44 

SAN  BER ' DI NO 

34  46 

114    3  7 

ROC KLIN 

PLACER 

38  48 

121  14 

12  3 

NEENACH 

n  1  2  2 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

118  35 

2890 

39 

2 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

27 

37  19 

118  52 

10000 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

B 

39  16 

121  01 

2600 

68 

98 

12  3 

ROUND  MEADOW 

7  579 

TULARE 

10 

35  48 

118  21 

9000 

NEWARK 

ALAMEDA 

4 

37  31 

122  02 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SHASTA 

40  49 

121  56 

2  Sj 

NEWBURY  PARK  4  SW 

VENTURA 

33 

34  09 

118  58 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

SAN  BER'DINO 

34  12 

117  05 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

38  06 

119  51 

NEWHALL  U  S  RANGER  STATION 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

c 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7  b  30 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

30 

30 

12  3  C 

NEWMAN  2  NW 

blb8 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

69 

73 

12  3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  29 

23 

84 

113 

12  3  C 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

MODOC 

21 

41  59 

120  16 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

TEHAMA 

40  10 

122  48 

,  5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

39  26  120  14 

2 

NICOLA US 

38  54 

121  35 

SAINT  HELENA 

38  30 

122  28 

N I  LAND 

6197 

IMPERIAL 

6 

33  17 

115  31 

-  55 

20 

2 

SAINT  HELENA   4  WSW 

7646 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

c 

NIPOMO  2  NW 

6207 

SAN  LUIS  OB'PO 

30 

35  04 

120  30 

360 

2 

2 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

NAPA 

23 

38  34 

122  22 

1050 

C 

NORTH  FORK  RANGER  STATION 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

SAINT  JOHN 

GLENN 

39  43 

122  00 

2 

# NORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  23 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50  122  06 

1  2  3 

NOVATO  8  WNW 

38  08 

122  43 

SALINAS 

MONTEREY 

36  40 

121  39 

1 1 !  ri  b  i 

G 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6  3u  5 

STANISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

64 

74 

4  1 

12  3 

4 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

80 

3 

3 

12  3 

OAK  KNOLL  RANGER  STATION 

6328 

SISKIYOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

19 

2 

SALINAS  FAA  AIRPORT 

7  6  69 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  36 

75 

2 

68 

12  3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

ALAMEDA 

4 

37   44    122  12 

SALINAS  DAM 

SAN  LUISOB'PO 

3  5  20!  120  30 

2 

OAKVILLE  1  WNW 

NAPA 

17 

38  27 

122  25 

SALSIPUEDES  GAGING  STATION 

SANTA  BARBARA 

34  35 

120  24 

2 

38  23 

122  28 

c 

SALT  SPRINGS  POWER  HOUSE 

AMADOR 

38  30 

120  13 

3700 

16 

1  2  3  4  5 

OCCIDENTAL 

•/SI 'J 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

22 

2 

SALYER  RANGER  STATION 

V-,  9  6 

TRINITY 

35 

40  53  123  35 

623 

25 

18 

12  3 

•OCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 

E  3  7  7 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

9 

9 

12  3 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10  120  40 

854 

28 

2 

OCEANS IDE  PUMPING  PLANT 

h  "tH^l 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

17? 

c 

SAN  ANTONIO  CANYON  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10, 117  40 

2394 

29 

44 

12  3 

OCOTILLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  08 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

36  01 

121  15 

12  3 

OJAI  ^ 

FR  E  S  NO 

36  18 

120  24 

SAN  ARDO 

MONTEREY 

36  01 

120  54 

2 

S399 

VENTURA 

33 

34  27 

119  15 

750 

56 

56 

12  3 

SAN  BENITO 

7  7  19 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

C 

OLINDA 

6  432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

490 

20 

2 

SAN  BERNARDINO  COUNTY  HOSP 

7723 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

70 

91 

12  3 

OHO 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

2 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 

646  s 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

118  06 

SANDBERG  PATROL  STA  FC  130  B 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  43 

2 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

33  56 

117  53 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

12  3  C 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

30 

31 

1  2  3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7  7  40 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

90 

112 

12  3  C 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PARK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  22 

124  01 

161 

25 

25 

12  3 

SAN  DIMAS  FIRE  WARDEN  FC  95 

7  7  49 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

34 

2 

ORICK  10  SE 

i,4  9  y 

HUMBOLDT 

12 

41  11 

123  55 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

C 

ORLAND 

6506 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

KERN 

10 

35  00 

119  11 

2 

ORLEANS 

6508 

41  18 

123  32 

403 

23 

61 

12  3 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STATION 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

C 

OROVILLE 

BUTTE 

39  30 

121  33 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

118  28 

977 

12  3 

OROVILLE  7  SE 

*>r,23 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

40 

11 

AUG 

12  3 

SAN  FERNANDO  POWER  HOUSE  3 

7  76  2 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1248 

C 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

8 

39  31 

121  34 

220 

14 

2 

SAN  FRANCISCO  RICH  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  46 

122  30 

32 
8 

2 

3 

12  3  C 

OROVILLE  RANGER  STATION 

6538 

BUTTE 

8 

39  32 

121  34 

300 

c 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

7769 

SAN  MATEO 

4 

37  37 

122  23 

34 

34 

12  3  C 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

37  38 

119  33 

8600 

s 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL 

OXNARD 

b5b9 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

49 

38 

39 

12  3 

OFFICE  BLDG 

7772 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  47 

122  25 

52 

90 

112 

12  3  C 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

56 

2 

SAN  GABRIEL  CANYON  PWR  HOUSE 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

44 

2  1 

PACHECO  PASS 

>  .nj 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

c 

SAN  GABRIEL  DAM  FC  425  BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

20 

2  1 

PACIFIC  HOUSE 

6591 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  30 

3440 

20 

2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

3  4  06 

118  06 

450 

23 

23 

1  2  3 

PACOIHA  DAM  FC  33  AE 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

46 

2 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

4 

37  18 

122  20 

355 

7 

7 

1  2  3 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

8610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

950 

19 

2 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE  33 

33  48 

116  58 

1535 

67 

71 

12  3 

PALM DALE 

6624 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

2655 

29 

30 

12  3 

SAN  JACINTO  RANGER  STATION 

7813 

RIVERSIDE  33 

33  47 

116  58 

1560 

;c 

PALM DALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

34  36 

118  06 

2583 

c 

SAN  JOAQUIN  EXPERIMENT  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

C 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

6 

34  38 

118  05 

2517 

18 

18 

1  2  3 

SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

55 

88 

12  3  C 

PALM  SPRINGS 

663  5 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

116  32 

411 

63 

67 

12  3 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

C 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

bb  4i. 

SANTA  CLARA 

4 

37  27 

122  08 

23 

8 

8 

12  3 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

-13 

33  36 

117  31 

730 

C 

PALQMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1835 

22 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SAN  LUISOB'PO 

4 

35  18 

120  40 

300 
30 

67 

92 

12  3  C 

PALOMAR  MOUNTAIN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

20 

20 

12  3 

c 

SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

4 

37  34 

122  19 

68 

69 

1  2  3 

-  454  - 
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Station 


SAN  NICOLAS  ISLAND 

#SAN  PEDRO 

#SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  3 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  1 
SANTA  ANITA  FERN  LODGE  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AIRPORT 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
# SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STATION 
#SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SEBASTOPOL  4  SSE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STATION 

SEPULVEDA  DAM 

SHASTA  DAM 

SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVI LLE  RANGER  STATION 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STATION 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS  RANCH 

SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLE DAD 
SOMESBAR  1  W 
SOMIS  3  NE 

SOU IS  3  NW 

SONOMA 

SONOHA 

SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 

SOUTH  ENTRANCE  YOSEMITL  NP 

SOUTH  FORK  CABIN 
I  SOUTH  LAKE 
S  SPADRA  PACIFIC  COLONY 
|    FC  3S6  C 

I  SPREDKELS  HIGHWAY  BRIDGE 

I  SPRINGVILLE  7  ENE 

SPRINGVILLE  RANGER  STATION 
SPRINGVILLE  TULE  HEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  1 

SQUIRREL  INN  2 

STAND I SH  1  E 
j|  STANDI  SH  &  HICKEY  ST  PK 
f  STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STATE  LAKES 
STAYTON  MINE 

STIRLING  CITY  RANGER  STATION 
;  STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 
C STOCKTON  FAA  AIRPORT 

|  STOCKTON  FIRE  STATION  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
!  STONY FORD  COOLEY  RANCH 
I  STONYFORD  RANGER  STATION 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

I  STOUTS  MEADOW 

i  STRAWBERRY  VALLEY 

1  SUEY  RANCH 

SUN LAND 
'  SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

I  SURF  2  ENE 
>|  SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIHPOR1 
1  SUSANVILLE  I  WNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STATION 
|  TABLE  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY 
i  TALBOT  CAMP 

!   TE HA CHAP I 

H  TEHACHAPI  RANGER  STATION 
I  TEJON  RANCHO 
\  TERMO 

i  TERMO  BRIN  MARR  RANCH 
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Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

1  i 

■*  0 

Month 
closed 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

C 

8881 

PLACER 

i 

120  21 

5900 

3 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

10 

42 

51 

12  3 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

22 

38  48 

122  49 

1600 

C 

7880 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

14 

86 

12  3 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

h  h  y  *j 

RIVERSIDE 

33  38 

106  10 

-  120 

12 

12  3 

c 

7888 

28 

33  45 

117  52 

115 

12  3 

VENTURA 

33 

5 

7891 

SAN  BER'DINO 

28 

34  07 

117  07 

1980 

C 

89  1  2 

TULARE 

9 

118  51 

2200 

c 

7894 

28 

34  09 

117  03 

2765 

2 

B9 !  4 

TULARE 

9 

118  53 

950 

50 

12  3 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  01 

2035 

23 

2 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  1 

B9 1 J 

TULARE 

36  28 

118  52 

1140 

c 

7902 

SANTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

77 

94 

12  0 

C 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

38  28 

120  27 

2355 

30 

12  3 

c 

7905 

33 

34  26 

119  50 

9 

12  3 

LOS  ANGELES 

33 

34 

7909 

32 

34  32 

119  57 

4000 

2 

Hy?3 

33 

118  20 

102 

29 

30 

1  2  3 

7912 

4 

37  21 

121  56 

88 

12  3 

8992 

ORANGE 

33 

117  36 

970 

c 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

89 

64 

12  3 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

c 

LOS  ANGELES 

C 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

12 

1  2  3 

7930 

24 

35  22 

120  38 

1200 

2 

9001 

ALAMEDA 

17 

5 

6 

7933 

24 

35  22 

120  38 

1100 

2 

9023 

35 

122  11 

2295 

wvso 

c 

C 

9024 

3  5 

122  46 

2500 

0 

2 

12  3  4 

7950 

LOS  ANGELES 

73 

TRONA 

9035 

SAN  BER'DINO 

6 

35  47 

117  23 

1695 

41 

12  3 

79  53 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

23 

24 

12  3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

904  3 

NEVADA 

36 

3"  20 

120  11 

5960 

77 

12  3 

c 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  OS 

263 

10 

12  3 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

12  3 

•nr.  2 

10 

119  01 

295 

2 

2 

TITLE  LAKE 

y033 

12 

121  28 

4035 

30 

6 

12  3  4 

79K7 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

855 

14 

2 

C 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

Ki 

36  22 

118  17 

8950 

s 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

29 

2  i 

TUOLUMNE  MEADOWS 

906  3 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

s 

8025 

SI  SKI YOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

2 

TURLOCK 

9073 

41 

8045 

HUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

139 

36 

12  3 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

23 

122  18 

1080 

15 

15 

14 

12  3  4 

8068 

SAN  MATEO 

4 

37  24 

122  14 

350 

2 

9087 

33 

117  47 

118 

48 

12  3 

80  7  2 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

145 

c 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

116  02 

1975 

27 

1  2  3 

8075 

LASSEN 

40  40 

120  15 

4662 

1 

2 

TWIN  LAKES 

9 1 0  5 

ALPINE 

1 

3  8  -12 

120  03 

7829 

28 

12  3 

8092 

13 

34  10 

118  28 

740 

c 

22 

84 

8135 

23 

40  43 

122  25 

1076 

12  3 

4C 

y  i  2h 

22 

123  16 

1550 

6 

2 

8158 

26 

33  57 

117  54 

680 

2 

9138 

ORANGE 

■lii 

117  52 

710 

2 

8162 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

55 

0 

2 

12  3 

UNIV  OF  CALIF  AT  LOS  ANGELES 

9152 

33 

34  04 

118  27 

430 

29 

1  2  3 

8173 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

59 

2 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  BER'DINO 

IH 

34  08 

117  39 

1605 

2 

12  3 

8175 

23 

40  30 

121  51 

3535 

2 

22 

H207 

K 

39  34 

120  38 

4182 

12  3 

9173 

23 

122  55 

1347 

42 

59 

1  2  3 

8218 

K 

39  35 

120  22 

4975 

12  3 

C 

9177 

17 

124  11 

255 

2 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  10 

100 

25 

C 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTERS 

y  las 

U  AMI  OA 

37  46 

122  10 

394 

3 

12  3 

c 

8243 

ORANGE 

IH 

33  45 

117  39 

1095 

C 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

Hi 

36  38 

121  02 

2050 

c 

8  2b  6 

30 

34  46 

119  46 

2500 

c 

>'JUu 

2  3 

122  00 

175 

70 

82 

12  3 

8272 

22 

38  41 

123  08 

1930 

2 

9221 

24 

120  42 

950 

c 

8276 

i\ 

36  05 

120  40 

1730 

c 

9228 

33 

117  01 

1615 

2 

8292 

PLUMAS 

8 

39  52 

120  44 

4115 

c 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3705 

22 

12  3 

82L3 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 
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ASHEVILLE:  1962 


CALIFORNIA  -  JANUARY  1962 


Precipitation:  Precipitation  in  January  was 
below  normal  over  nearly  all  of  the  State.  In 
the  North  Coast,  Central  Coast,  and  Sacramento 
Drainages  it  was  the  driest  January  since  1949. 
However,  San  Diego  reported  the  first  above- 
normal  month  since  November  1960.  Rainfall  in 
most  areas  was  limited  to  light  showers  on  the 
12th  and  a  brief  rainy  spell  from  the  18th 
through  the  20th.  The  latter  period  was  asso- 
ciated with  cold  weather,  resulting  in  abnor- 
mal snow  conditions  in  many  coastal  areas  of 
the  State,  in  the  Sacremento  and  San  Joaquin 
Valleys,  and  in  the  mountains  of  southern  Cal- 
ifornia. In  some  of  these  areas  new  snowfall 
records  were  established  by  the  storm. 

Temperature:  Temperatures  averaged  above 
normal  south  of  the  Tehachapis  and  near  or  be- 
low normal  to  the  north.  New  records  were  set 
for  both  high  and  low  readings  during  the  month. 
A  75°  recorded  at  Oakland  on  the  8th,  an  83° 
on  the  7th  at  Santa  Maria, a  71°  on  the  31st  at 
Blue  Canyon,  and  87°  on  the  7th  at  Burbank  set 
new  records  for  January.  New  high  temperature 
records  for  the  dates  were  set  at  San  Diego  on 
the  28th,  29th,  and  30th,  at  Red  Bluff  on  the 
7th  and  8th,  and  at  Sacramento  on  the  8th  and 
10th.  By  contrast,  Fresno  reported  the  coldest 
January  mean  temperature  since  1949.  Mt .  Shasta 
recorded  -2°  on  the  21st     to  set  a  new  January 


low  since  records  started  in  1908,  and  the' 
maximum  of  10°  on  the  21st  set  a  new  low  rec- 
ord for  maximum  temperatures  at  the  statioj 
The  daily  mean  temperature  of  -4°  on  the  21;; 
is  the  lowest  mean  temperature  ever  reportil 
there.  Sacramento  and  Ref  Bluff  also  reporti; 
maximum  readings  very  near  the  lowest  of  reco: 


Storms:  High  winds  in  southern  California 
were  responsible  for  three  deaths  and  maj<jj  . 
damage  to  buildings  and  utilities  on  the  10i|!  1 
and  11th.  The  cold  weather,  rain,  and  snow  <| 
the  20th  and  21st  closed  many  highways  ail 
downed  utility  lines.  Many  water  pipes  weip 
broken  by  the  sub-freezing  temperatures  { 
areas  not  prepared  for  them.  Heavy  rains  i1 
southern  California  resulted  in  local  floodiii 
At  the  end  of  the  month  dense  fog  persists 
for  5  or  6  days  in  the  Great  Valley,  resultirl 
in  numerous  traffic  accidents.  At  least  2 
deaths  were  attributed  to  this  fog  condition 
and  most  schools  were  closed  for  the  greatej 
part  of  the  week. 


C.  Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  95°  on  the  8th  at  Indio  U  S  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -33°on  the  22d  at  Jess  Valley. 

Greatest  Total  Precipitation  7.80  inches  at  Bullards  Bar  Power  House. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  Death  Valley. 

Greatest  One-day  Precipitation  6.23  inches  on  the  20th  at  Santa  Margarita  Booster  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  60.0  inches  at  Twin  Lakes. 

Deepest  Snow  on  Ground  92  inches  on  the  20th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CAL IFOR  A 
JANUARY  1 


Temperature 


OUINCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

S I ERRAV I LLE  RS 

SODA  SPRINGS   1   E  / 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAV I LLE 

VOLTA  PH 

WHI SKEYTOWN  RES 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARV I LL  E 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE  5  SSE 
FLEMING  FISH  GAME 
FORT  B I  DWELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TRUCKEE  RS 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL  I NGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF   MOON   8AY   2  NNW 

HOLLISTER 

KING  CITY 

L I VERMORE  2  SSW 

LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MONTEREY 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

OAKLAND  WB  AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CI TY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN   ANTONIO  MISSION 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT IOCH  FIBREBOARD  MILLS 
ANT  I OCH  PUMP  PLT  3 
ASH  MTN 


48.5 

58.1 

62.2 

51  .5 

51.3 

53.0 

56.2 

52.8 

A3. 3 

38.0 

60  .0 

55.0 

57.  1M 

41  .0 

62. 8M 

55.1 

59.7 

59. 6M 

56.5 

55.5 

54.7 


40.6 
37.2 
34.1 

41  .9 
36.2 
37. 2M 
32.2 

42  .4 
36.8 
42. 1M 
35.7 
38.0 
39.6 
42.6 


59.7 
57.7 
56.9 
67.0 
52.3 
59.5 
59.2 

61  .5 
63  .6 
54.8 
62.5 
52.6 
64.1 
63.5 
56.7 
50. 7M 
60.3 
58.0 
57.3 
62.9 
59.6 
64.6 
64.4 
61.9 
53.6 
58.3 
59.8 
58. 2M 
55.4 
64.2 

62  .6 
64.1 
59.3 
56.4 
58.7 
62.5 

60  .2 
64.1 
60.2 
60.3 
62.8 
56.4 
54.8 

61  .7 


<  S 


15.7 
34.8 
37.1 
27.2 
32.3 
35.1 
38.0 
29.5 
9.2 
15.8 
31.6 
30.5 
37. 2M 
14.5 
27. 9M 
31.9 
33.1 
34. 2M 
32.1 
32.5 
30.6 


3.3 
2.7 
9.8 
7.0 
15.2 
10. 5M 

8.9 
12.0 
18.2 
11.  1M 
13.7 
16.0 


33.5 

40.4 

38.1 

37.8 

35.9 

30.4 

43.6 

32.4 

32.4 

32.2 

33.9 

33.1 

41.9 

42.3 

40.5 

38. 7M 

30.4 

38.3 

34.6 

28.1 

29.1 

31.2 

41.0 

44.? 

29.9 

24,4 

36.1 

39.6 

32.0 

36.3 

36.5 

26.6 

40.7 

38.2 

45.0 

38. 7M 

40.0 

40.2 

40.3 

35.7 

34.9 

38.8 

31.3 

34.8 


30.0 
34.1 


32.  1 

46.5 

49.7 

39.4 

41,8 

44.  1 

47.  1 

41.2 

26.  3 

26.9 

45.8 

42.8 

47.  2M 

27.8 

45. 4M 

43.5 

46.4 

46. 9M 

44.  3 

44.0 

42.7 


22.0 

20.0 

22.0 

24.  5 

25.7 

23. 9M 

20.  6 

27.2 

27.5 

26. 6M 

24.  7 

27.0 

22.8 

29.4 


46.6 
49.  1 
47.  5 
52.4 

44.  1 

45.  0 
51.4 
47.0 
48.0 
43.5 
48.2 
42.  9 
53.0 
52.9 
48.6 

44.  7M 

45.  4 
48.2 
46.0 
45.  5 
44.  4 
48.0 
52.7 
53.  1 


48.  0 
48 .  9M 
43.7 
50.  3 
49.6 
45.  4 
50.0 

47.  3 
51.9 
50. 6M 
50.1 
52.2 
50.3 

48.  0 
48.  9 
47.  6 
43.  1 
48  .  3 


0.9 
1.0 
4.0 
4.9 
4.4 


5.7 
0.1 


1.8 
0.4 
2.6 
0.9 


4.6 

0.2 


1.3 
1.2 


0.9 
0.6 


0.3 
0.1 


2.2 
1.2 


1011 

568 
467 
788 
709 
642 
545 
731 
1192 
1177 
585 
681 
546 
1150 
600 
655 
570 
551 
633 
644 
684 


1329 
1390 
1327 
1249 
1210 
1271 
1375 
1166 
1153 
1176 
1242 
1170 
1304 
1  ■  9  7 


562 
488 
535 

643 
616 
419 
552 
522 
656 
514 
682 
377 
376 
500 
621 
602 
514 
582 
597 
631 
521 
386 
363 
715 
727 
519 
487 
653 
454 
471 
600 
456 
541 
398 
468 
461 
396 
449 
519 
495 
532 
671 
511 


660 
722 
614 


No.  of  Days 


Precipitation 


3.46 
1.25 
2.76 
1.83 
1.00 

.95 
4.35 
4.63 
1.58 
6.15 

.99 
6.98 
3.85 
5.14 
1  .64 
1.53 
2.57 
4.10 

.84 
1.02 

.70 

2.72 


1.43 
.65 
1.52 
3.26 
1.22 
.84 
1.79 
3.20 
1.25 
3.33 
.68 
2.91 
2.11 
1.29 


5.30 
1.92 
1.58 
1.88 

.64 
3.26 
2.09 
2.54 

.53 

.73 
1.84 

.92 
2.64 
2.51 
1.74 
1.63 
1.82 
1.03 
1.18 
2.05 
1.42 
1.53 
2.48 
2.40 

.74 
1.88 
1.84 
1  .39 
2.75 
2.68 

1.94 
1.33 
1.70 
1.03 
2.80 

.81 
2.88 
1  .69 

.81 
3.68 
1.74 
1.41 
2.81 


1  .90 


.48 
.59 


3.75 
3.04 
4.93 
2.71 
2.18 
2.63 


3.36 
2.90 


3.79 
2.65 


1.85 
3.22 
4.04 


.03 
1.65 
2.28 
3.99 


3.81 
2.80 


2.09 
2.50 


2.31 
3.47 


1.89 
1.53 


2.06 
3.16 


2.22 
.71 


2.70 
.67 
1.67 
1.03 


2.66 
2.48 
1.05 
3.11 
.65 
3.98 
2.50 
1 .84 
1.10 
1.01 
1  .66 

.46 


.92 
.63 
.65 
1.92 
1.02 
.53 
.62 
1.17 
1.23 
1.67 
.59 
1.80 
1.15 
.77 


2.70 
1.38 
.73 
1.15 
.51 
2.45 
1.34 
1.34 
.28 
.65 
.81 
.72 
1.15 
1  .46 
1  .48 
.86 
.86 
.75 
.75 
1.56 
.66 
.88 
1.61 
.80 
.59 
1  .23 
.79 
1 .09 
1.23 
1.15 

1.65 
1  .00 
1.07 

.77 
1.02 

.62 
1.95 

.77 

.34 
2.19 
1.12 
1.24 


19.0 
13.7 
19.0 
29.0 
3.7 

24.0 
31.0 

43.0 
2.5 
35.5 
26.0 
17.0 


1.3 
2.5 


.0 
T 
1.0 


.0 

3.0 
6.0 

T 

1 .  5 

T 

7.0 
.0 
.  0 
.0 

3.5 

.0 

T 

1.0 
2.8 

.0 
1.5 

T 
4.0 

.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Temperature 

Precipitation 

Slation 

g 

o  £ 
<  5 

«  F 
<  < 

a> 

> 

- 

»  \ 

a  ^ 
a  u- 
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Date 

_ 

S 
o 

o 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

0 

Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o 
a 

a 

o  « 

s  1 

6  i 

'A  1 

~  1 

o  i 

iRRY 

55  .A 

27.1 

41  .  3 

-  2.0 

72 

30 

16 

23 

730 

0 

3 

7- 

0 

3.02 

-  1.35 

1.38 

20 

7.0 

c 

7 

1 

ERSFIELD  WB  AP  R 

52. A 

32.7 

42.6 

-  4.8 

67 

29  + 

23 

24 

687 

0 

0 

16 

0 

.59 

.58 

.34 

20 

T 

0 

1 

o 

CREEK   PH  1 

51.9 

34.4 

43.  2 

3.6 

67 

29 

16 

22 

672 

0 

1 

13 

c 

2.70 

-  2.22 

1  .40 

20 

23.0 

18 

22 

5 

2 

rONWILLOW 

50.3 

29.7 

40.  0 

67 

1  1 

21 

23 

766 

0 

1 

24 

0 

.87 

.37 

20 

2 

23 

2 

0 

S.VERAS  BIG  TREES 

51.9 

26.4 

39.2 

2  .  3 

71 

8 

10 

22 

796 

c 

3 

26 

3 

3.52 

-  6.74 

2.11 

2j0 

21.0 

20 

22 

5 

2 

1 

|  PARDEE 

49  .7 

32.5 

41.1 

-  4.5 

68 

1 

It 

22 

731 

0 

1 

17 

0 

1.61 

-  2.28 

.85 

20 

4 

1 

HAY  BULL  RUN  RCH 

52.6 

30.0 

41.3 

68 

31  + 

22 

24  + 

725 

3 

i" 

2  3 

:< 

2.25 

1.59 

20 

3 

1 

*RY  VALLEY  DAM 

53.  1M 

22. 2M 

37. 7M 

73 

8 

4 

22  + 

840 

0 

1 

2  8 

0 

4.46 

3.35 

20 

25.4 

1  8 

22 

4 

1 

.INGA 

54.1 

29.4 

41.8 

-  4.0 

66 

29  + 

24 

24  + 

715 

0 

1 

2! 

0 

1.25 

-  .14 

.62 

20 

] 

IORAN   IRRIG  DIST 

48.3 

31.0 

39.7 

63 

29- 

21 

22 

779 

3 

0 

1  E 

0 

.88 

.62 

20 

3.0 

3 

1 

UR 

50.2 

30.0 

40.  1 

-  5.2 

63 

30+ 

23 

17  + 

762 

1 

0 

7  0 

0 

1.15 

-  1.24 

.70 

20 

1.5 

0 

3 

1 

.EYS 

56.0 

20.8 

38.4 

-  0.4 

74 

6 

6 

22 

815 

0 

1 

3  7 

3 

2.97 

-  4.32 

1.54 

20 

16.5 

10 

21 

5 

2 

1 

:tra  ph 

57.6 

28.5 

43.  1 

-  2.8 

73 

31  + 

18 

22 

673 

0 

0 

27 

0 

2.27 

-  3.40 

.97 

20 

3.0 

'. 

2 

:  POINTS  5  SSW 

49.4 

28.6 

39.0 

62 

28  + 

14 

23 

797 

3 

1 

2  1 

0 

1.05 

.45 

2  2 

6.0 

5 

22 

3 

" 

;no  wb  ap  r 

50  .3 

32.5 

41.4 

-  4.1 

65 

28 

25 

24+ 

724 

0 

c 

15 

0 

1.12 

-  .91 

.62 

19 

2.2 

22 

4 

1 

1.NT  GOVT  CAMP 

50.3 

29.4 

39.9 

64 

31  + 

: 

24+ 

774 

3 

0 

21 

D 

2.08 

1.15 

20 

.0 

0 

8 

1 

I 

IT  FOREST 

40  .2 

23.9 

32.  1 

0.1 

52 

31  + 

9 

21  + 

1  0  1  < 

0 

; 

2  6 

0 

4.89 

-  2.96 

2.12 

20 

45.0 

44 

22 

5 

4 

I 

J.NVILLE 

57.2 

26.3 

41,8 

73 

29  + 

14 

21 

713 

3 

3 

7  3 

0 

2.98 

1.30 

13 

2.5 

3 

2 

n  GROVE 

46.1 

23  .2 

34.7 

62 

31 

7 

21 

934 

0 

f 

29 

0 

4.19 

2.71 

20 

37.0 

40 

22 

4 

•> 

I 

:ORD 

51.6 

29.9 

40.8 

-  4.4 

66 

23 

19 

23 

745 

0 

0 

1 

0 

.71 

-  .83 

.44 

20 

2.0 

2 

7 

:h  hetchy 

50  .AM 

24. 6M 

37.  5M 

0.2 

71 

8 

10 

22  + 

844 

0 

1 

2  3 

3 

2.64 

-  3.27 

1.82 

20 

8.5 

6 

23  + 

4 

1 

1 

"INGTON  LAKE 

46.3 

23.1 

34.7 

4.5 

61 

30  + 

5 

14 

929 

0 

5 

26 

■ 

42.0 

49 

21 

!A 

56.8 

35.5 

46.  2 

1.0 

71 

31  + 

18 

22 

574 

0 

1 

11 

0 

2.63 

-  .46 

1.80 

20 

5 

1 

1 

1  RIVER  PH  1 

55.7 

37.2 

46.5 

-  3.1 

70 

10 

29 

24 

568 

0 

0 

6 

0 

1  .06 

.96 

.82 

20 

.0 

0 

2 

1 

1  RIVER  PH  3 

60.6 

32.0 

46.  3 

29 

22 

1? 

572 

c 

0 

20 

0 

2.40 

1.52 

20 

4.5 

2 

22 

3 

1 

1 

LEMAN  CITY  1  SSW 

49.8 

31.0 

40  .  4 

64 

29  + 

25 

5 

754 

0 

0 

19 

0 

.97 

.43 

20 

1 

23  + 

3 

0 

"LEMAN  STA 

52.4 

34.1 

43.3 

6  5 

28  + 

25 

24+ 

669 

0 

J 

1  1 

0 

1.13 

.49 

20 

5 

1 

SHTS  FERRY  2  SE 

49.0 

30.5 

39.8 

65 

31  + 

20 

23 

775 

0 

3 

19 

0 

1.52 

1.12 

20 

1.9 

2 

21 

3 

1 

1 

jRAND 

50.5 

31.6 

41.1 

-  4.3 

65 

30  + 

22 

23 

737 

0 

0 

18 

0 

1  .68 

-     .  35 

.95 

20 

6 

1 

|)N  COVE 

51  .8 

32.1 

42.  0 

-  4.6 

66 

2P 

25 

24 

708 

0 

0 

]  8 

0 

1.47 

-  1.20 

1.02 

20 

2 

1 

I 

)SAY 

51.7 

31.7 

41.7 

-  4.1 

68 

2o 

24 

24 

714 

7 

0 

L9 

1? 

1  .44 

-  .82 

.68 

20 

5 

1 

0 

1 

50.5 

32.1 

41.3 

-  3.4 

64 

29  + 

24 

23+ 

727 

7 

1 

1  4 

7 

1  .09 

-  2.01 

.57 

20 

3 

1 

0 

BANOS 

51.1 

30.6 

40.9 

-  4.7 

64 

28  + 

22 

24 

741 

0 

0 

20 

0 

1.47 

-  .16 

.69 

20 

1.5 

1 

22  + 

2 

2 

0 

ERA 

50.7 

31.0 

40.9 

-  4.5 

65 

?9 

20 

23 

742 

0 

0 

18 

0 

1.34 

-  .57 

.95 

19 

4.0 

23  + 

3 

1 

0 

ilEVILLE  ISLAND 

49. 5M 

31.8M 

40. 7M 

24 

24 

737 

0 

0 

19 

0 

.80 

.36 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

t  COPA 

53.4 

31.2 

42.3 

-  5.4 

67 

10 

21 

21 

697 

0 

0 

20 

0 

D  1.05 

-  .06 

6.0 

0 

i:ED  FIRE   STA  2 

51. 2M 

31.  2M 

41. 2M 

-  3.7 

64 

30  + 

20 

23 

734 

0 

M 

17 

0 

1.35 

-  .97 

.93 

20 

3 

1 

0 

IlLEWATER 

52.1 

30.0 

41 .  1 

-  5,1 

63 

29  + 

ie 

23 

735 

0 

0 

22 

0 

.79 

-  .24 

.31 

20 

0 

0 

I'STO 

51  .1 

31.2 

41.2 

-  3.8 

66 

30 

24 

24  + 

732 

0 

0 

16 

0 

1.23 

-   1  .04 

.38 

21  + 

1.5 

4 

0 

0 

IAN  2  NW 

50  .0 

30.9 

40 .  5 

-  5.6 

63 

30  + 

23 

24 

752 

0 

0 

20 

0 

1.75 

-  .24 

.97 

20 

4 

1 

0 

PH  FORK  RS 

57.5 

28. 2M 

42. 9M 

74 

31 

18 

23 

682 

0 

0 

2  1 

0 

3.70 

-  2.27 

2.76 

20 

8.5 

4 

1 

1 

iALE  WOODWARD  DAM 

48.4 

29.2 

38.  S 

-  5.9 

63 

31 

17 

22 

806 

0 

0 

0 

.67 

-  1.87 

.55 

20 

1 

1 

0 

IGE  COVE 

50.4 

30.6 

40.5 

-  5.2 

66 

29 

23 

24 

752 

0 

0 

21 

0 

1.52 

-  .99 

1.08 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

'CHE  JUNCTION 

47.8 

32.0 

39.° 

58 

2fl  + 

22 

23 

769 

0 

1 

16 

0 

.95 

5.0 

0 

ERVILLE 

51  .6 

31.4 

41.5 

-  5.0 

67 

30  + 

24 

24 

720 

0 

0 

17 

0 

1.68 

-  .47 

.72 

13 

3 

2 

0 

i'  SPRINGS  PH 

57.5 

35.3 

46.4 

73 

8 

14 

22 

571 

0 

1 

1 3 

0 

2.88 

1.42 

20 

14.0 

3 

20 

4 

2 

1 

''RA 

56.9 

31.4 

44.  ? 

0.3 

74 

31 

18 

22 

641 

0 

0 

14 

0 

2.80 

-  3.21 

1.41 

20 

4 

22  + 

5 

1 

1 

NTRANCE  YOSEMITE  NP 

53  .4M 

25. 6M 

39.  5M 

72 

7 

10 

22  + 

782 

0 

1 

26 

0 

4.06 

2.70 

20 

32.0 

28 

21 

4 

2 

1 

I'KTON  FAA  AP 

50.7 

31.7 

41.2 

64 

30 

23 

17 

729 

0 

0 

17 

0 

1.09 

.50 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

;kton  fire  sta  4 

50  .3 

32.1 

41  .  2 

-  3.5 

64 

30 

25 

24+ 

730 

0 

0 

15 

0 

1.31 

-  1.48 

1.09 

20 

,0 

0 

1 

1 

1 

(KTON  MOWRY  BRIDGE 

53  .4M 

31  .6M 

42.  5M 

65 

30+ 

23 

24 

688 

0 

0 

21 

0 

.90 

.47 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

KHAPI 

53.5 

29.5 

41.5 

73 

7 

14 

15  + 

720 

0 

1 

21 

0 

1.43 

.42 

22 

19.5 

7 

22  + 

4 

0 

0 

iN  RANCHO 

54.5 

33.8 

44.  2 

-  2.9 

65 

10 

22 

24+ 

640 

0 

0 

12 

0 

1.25 

-  .87 

.44 

20 

4 

0 

0 

iE  RIV  EDISON  PH  2 

56.7 

31.8 

44.  3 

-  1.3 

71 

30 

24 

24 

635 

0 

0 

18 

0 

3.10 

-  .78 

2.43 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

R  CREEK  PH 

54.9 

31.7 

43.  3 

1.9 

70 

2"»  + 

20 

22 

667 

0 

0 

18 

0 

3.38 

-  5.27 

1.42 

20 

5.0 

4 

21 

5 

2 

2 

Y  CARBONA 

51.3 

30.8 

41.  I 

63 

28  + 

22 

24 

734 

0 

0 

18 

0 

.64 

.45 

20 

T 

0 

1 

0 

;Y  PUMPING  PLANT 

52.7 

30.? 

41.5 

65 

8 

20 

24 

724 

0 

0 

7  7 

0 

.60 

.29 

20 

.0 

0 

2 

p 

0 

!LIA 

51.3 

32.2 

41.fi 

-  5.0 

67 

29 

22 

23 

714 

0 

0 

15 

0 

1.33 

.69 

.88 

20 

4 

1 

0 

!0 

49.5 

31.1 

40.  3 

-  5.3 

62 

30  + 

24 

24 

757 

0 

0 

18 

0 

1.11 

.10 

.50 

20 

3.0 

5 

! 

0 

MITE  NP 

48  .4 

25.7 

37.1 

0.8 

69 

6 

13 

22 

859 

0 

1 

27 

0 

3.03 

-  3.32 

1.75 

20 

16.0 

11 

21 

5 

2 

1 

[iVISION 

41.1 

-  2.2 

1.85 

-  1.76 

TH  COAST  DRAINAGE 

NE 

62  . 1 

40.3 

51.2 

77 

7 

29 

14+ 

426 

0 

0 

6 

0 

3.45 

1.65 

.:  i 

T 

0 

5 

2 

1 

ON  PLEASURE  PIER 

63.7 

45.9 

54.8 

1.1 

79 

31  + 

38 

15 

310 

0 

0 

0 

0 

2.34 

-  .08 

1 .60 

20 

.0 

0 

? 

2 

1 

ETT  DAM 

64.8 

32.3 

48.6 

0.0 

81 

10  + 

20 

1  2 

505 

0 

0 

18 

0 

3.68 

.57 

1.96 

21 

.0 

0 

8 

7 

1 

MONT  PUMPING  PLANT 

59.3 

36.4 

47.  9 

79 

8 

25 

14 

524 

0 

0 

13 

c 

3.49 

-  .01 

2.30 

21 

4 

1 

BEAR  LAKE 

47.2 

13.9 

30.  6 

68 

8 

1 

24  + 

1058 

0 

5 

31 

0 

5.89 

2.58 

7  1 

27 

22 

5 

4 

2 

TA 

68.8 

41,5 

55.2 

2.0 

83 

28  + 

29 

12 

302 

0 

c 

2 

0 

3.24 

1.11 

1  .44 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

ANK  WB  AP  R 

68.8 

43.6 

56.2 

2,6 

87 

7 

34 

22  + 

278 

0 

0 

0 

0 

2.55 

-  .59 

1.25 

20 

0 

2 

1 

ILLO  NM  P 

62  .8M 

47.  5M 

55.  2M 

79 

28 

41 

15 

309 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.63 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

UMA  DAM 

65  .5 

37.5 

51.5 

85 

9 

27 

14 

412 

0 

0 

6 

0 

1.56 

.58 

20 

.0 

o 

5 

0 

0 

61.3 

34.0 

47.7 

81 

8 

17 

12 

532 

0 

0 

17 

0 

3.61 

2.12 

21 

1.0 

0 

8 

1 

1 

GA  PARK  PIERCE  COL 

69.4 

42.3 

55.9 

89 

7 

28 

15 

310 

a 

4 

0 

2.15 

.88 

7  7 

0 

4 

2 

0 

A  VISTA 

64. 2M 

42. 4M 

53.  3M 

1.2 

80 

29 

35 

15  + 

356 

0 

0 

0 

0 

2.42 

,4R 

.81 

7  1 

.0 

0 

5 

2 

0 

EMONT    POMONA  COLLEGE 

66.5 

41.2 

53.9 

2.9 

87 

7 

31 

15 

346 

0 

0 

1 

0 

3.62 

-  .11 

.0 

0 

NA 

68.0 

42. 8M 

55.  4M 

3.7 

89 

7 

27 

12 

327 

0 

0 

3 

0 

2.13 

-  .29 

1.18 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

ER  CITY 

69. 5M 

42.  7M 

56.  1M 

87 

29  + 

35 

14 

274 

: 

0 

0 

0 

3.27 

1.64 

20 

.0 

0 

5 

7 

2 

MA 

58.4 

25.4 

41.9 

75 

30  + 

1  0 

23 

708 

0 

1 

o 

.98 

.28 

22 

9.0 

6 

22 

4 

0 

MACA 

50.0 

27.3 

38.7 

-  0.3 

72 

7 

12 

12 

809 

1 

1 

26 

0 

6.4C 

.28 

1.78 

21 

31.0 

18 

25 

6 

3 

AP I  TAN  DAM 

68 . 5 

41.7 

55.1 

84 

30 

?  8 

11 

307 

0 

' 

1 

c 

3.60 

2.05 

21 

.0 

0 

4 

? 

1 

;nore 

67  ,3M 

35.5M 
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1.4 

87 

7 

20 

1  2 
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0 

: 

10 

0 

2.99 

1.15 

1.36 

20 

.0 

0 

5 

1 

NDIDO 

68.1 

38,1 

53.1 

2  .  1 

8  2 

fl  + 

25 

1  5  + 

364 

0 

0 

4 

■ 

3.77 

.83 

1.83 

19 

.0 

0 

5 

7 

2 

ANA  KAISER 

68.4 

44, 8M 

56.  6M 

89 

7 

25 

14 

317 

0 

0 

3 

" 

3.07 

.0 

0 

IESPIE  FIELD 

68.7 

37.4 

53.1 

84 

7 

23 

1  1 

364 

0 

0 

4 

7 

3.45 

1.33 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

[HAW  DAM 

59.2 

28,9 

44,  1 

78 

8 

15 

12 

642 

0 

0 

I  < 

0 

5.08 

3,50 

21 

.0 

0 

3 

1 

LW I LD  RS 

55  .4M 

28. 6M 

42.  OM 

72 

8 

13 

14 

0 

G 

0 

3. 20 

1.34 

21 

36.9 

16 

22 

5 

7 

1 

AN  WYNOLA 

56.1 

34.3 

45.2 

77 

7 

23 

14+ 

605 

0 

0 

14 

0 

4.27 

1  .40 

20 

6.5 

5 

? 

2 

NA  BEACH 

65.5 

42.3 

53.  9 

0.3 

85 

29 

33 

15  + 

339 

0 

0 

0 

7 

2.25 

-  .21 

1.67 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

ESA 

68.3 

43.° 

56.1 

83 

29  + 

34 

15  + 

276 

3 

0 

0 

0 

3.74 

1.24 

21 

.0 

0 

6 

1 

lOC  SEWAGE  PLANT 

65.7 

35.9 

50.8 

80 

8 

26 

14 

434 

0 

9 

0 

2.27 

.89 

23 

.0 

0 

4 

J 

3 

BEACH 

67.7 

46.9 

57.  3 

2.5 

85 

30+ 

40 

15  + 

246 

0 

0 

0 

2.53 

-  .10 

1.23 

20 

T 

0 

4 

2 

1 

BEACH  WB  AP 

66.4 

42.9 

54.  7 

2.3 

82 

i 

37 

1  4 

314 

0 

0 

0 

0 

2.35 

.36 

1.33 

20 

T 

0 

22  + 

4 

1 

ANGELES  WB  AP  R 

66.5 

45.6 

56.  ) 

2,7 

86 

1 

38 

15  + 

275 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.02 

1.14 

20 

T 

T 

4 

7 

1 

ANGELES  WB  CITY  P 

67.2 

47.8 

57.5 

1.7 

85 

1 

39 

22 

240 

0 

0 

3 

0 

2.56 

-  .51 

1  .  44 

20 

T 

0 

4 

7 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CAL IFOR 
JANUARY  1 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o 

P. 
J 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Lowest 

Date 

« 
o 
s 
TO 
o 

No.  of  Days 

0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Sno\ 

v,  Sleet 

No.  of  D< 

Max. 

Min. 

0 

- 

0 

Max.  Depth 

0 

.50  or  More 

g  ; 

o  | 

S  i 

?  1 

s  > 
;,  \ 

■  i 

MILL  CREEK  2 

61  .8 

51.7 

3  0 

\  J 

416 

3 

' 

6 

3.40 

.17 

1.60 

21 

4 

2 

- 

MT  BALDY  NOTCH 

44.9 

ft 

35.4 

62 

7 

1 0 

24  + 

914 

3 

E 

3 

4.41 

2.05 

23 

45 

23 

5 

! 

MT  WILSON  FC   338B  // 

36*8 
* 

44.  2 

70 

9  + 

1 8 

1 4 

642 

0 

3 

12 

0 

5.13 

2.33 

20 

19.0 

1  9 

24  + 

5 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

/:  • 

/** 

53.° 

n  o 

28 

33 

1  5 

342 

0 

0 

c 

^ 

1  .74 

.53 

1.03 

20 

.0' 

0 

4 

\ 

1 

NORTH  HOLLYWOOD 

69  QM 
I  '  u  " 

57. 1M 

87 

7 

34 

2 1 

252 

3 

0 

0 

2.39 

1.05 

20 

.0 

0 

4 

1 

OCEANSIOE  CAMP  PENOLETON 

44  \ 

54,0 

85 

29 

36 

1  2 

347 

0 

0 

0 

c 

2.45 

1  .40 

20 

.0 

0 

5 

, 

1 

OJA I 

in  *6 

34* 

52.4 

2.2 

68 

7 

24 

1  5 

381 

0 

0 

1  3 

0 

2.86 

-  1.45 

1  .47 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

OXNAPD 

67  3 

40*9 

54.  1 

0.8 

87 

7 

30 

1 5 

340 

0 

0 

4 

0 

2.52 

.81 

.88 

21 

4 

c 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

53*2 

3  3.8 

43.5 

71 

9  + 

1  7 

1 1 

661 

0 

3 

1  4 

0 

4.51 

2.65 

20 

22.0 

1  8 

25  + 

4 

2 
\ 

1 

PASADENA 

56.  0 

2,8 

88 

7 

33 

14 

284 

0 

0 

0 

0 

3.42 

.91 

1.98 

20 

.  0 

0 

5 

1 

PERR I S 

67 "  5 

36*9 

52.2 

86 

7 

25 

1  '  + 

395 

0 

c 

1 

0 

2.95 

1.28 

20 

2.0 

5 

3 

1 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

61*8 

38.5 

50.  2 

0,5 

78 

7 

30 

15  + 

453 

0 

0 

4 

0 

1.53 

.82 

.70 

20 

T 

2  1 

4 

1 

c 

POMONA 

67*6 

52.7 

3.1 

88 

7 

2  7 

15  + 

379 

0 

0 

5 

1 

2.78 

.89 

1.61 

20 

.0 

0 

5 

1 

RAMONA  SPAULDING 

66*6 

38*9 
• 

52.7 

8  5 

7 

22 

1 2 

382 

: 

0 

B 

3 

3.59 

1.24 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

REDLANDS 

53.5 

3.0 

87 

7 

2  8 

j  ] 

364 

- 

5 

3 

2.36 

.  04 

1.05 

21 

n 

4 

2 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

68*8 

41*6 

55.2 

3.9 

9  R 

7 

2  8 

15  + 

311 

0 

0 

3 

0 

1.65 

.32 

.83 

20 

.0 

0 

4 

1 

c 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

67  •  3 

38,2 

52.8 

88 

8 

29 

1  L  v 

382 

0 

c 

4 

0 

1  .94 

1.25 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN   ANTONIO   CN  MOUTH 

64.6 

43.9 

54.  3 

86 

7 

31 

12 

345 

0 

0 

4 

0 

4.70 

-  .51 

3.15 

20 

5 

2 

1 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

67.2 

38.  7 

53.0 

1  .6 

86 

7 

24 

1 1 

381 

0 

0 

5 

3 

2.32 

.91 

1.48 

20 

.0 

23  + 

4 

1 

] 

SANDBERG  WB  //R 

46.8 

34.5 

40.7 

0.8 

67 

7 

19 

22 

748 

0 

4 

13 

0 

2.07 

-  .48 

1.77 

22 

18.4 

18 

2 

1 

1 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

67.0 

46.4 

56.7 

1  . 2 

83 

28 

40 

15  + 

257 

0 

0 

3 

3 

2.71 

.70 

1.37 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAN  FERNANDO 

68.5 

46.3 

57.4 

4.1 

88 

7 

32 

22  + 

275 

0 

0 

2 

0 

3.51 

.00 

1.73 

20 

1.5 

2 

22 

4 

2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

70.2 

40.5 

55.4 

88 

7 

30 

14 

298 

3.26 

1.93 

20 

0 

5 

2 

1 

SAN  JACINTO 

68.3 

33,4 

50.9 

1  •  7 

88 

7 

20 

1  2 

429 

n 

0 

17 

n 

1.77 

-  .38 

.60 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  PEDRO 

6  3  5 

48,7 

56.  1 

1.6 

82 

30  + 

4 1 

25  + 

282 

2.07 

.24 

1.28 

20 

.0 

n 

I 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

57.  0 

4.0 

87 

29 

33 

1  5 

264 

c 

0 

0 

0 

2.90 

.  00 

1  .48 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

SANTA  BARBARA 

69.3 

41  *  6 

55.5 

2.9 

y  ^ 

7 

35 

15  + 

292 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-    1 .64 

1  .21 

20 

0 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

6  5.3 

37,4 

51.4 

86 

7 

30 

1 4 

417 

c 

0 

3 

0 

2.46 

1  .86 

20 

.0 

0 

3 

I 

i 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

3  5.9 

0.2 

83 

8  + 

26 

1  4 

0 

0 

7 

0 

.83 

1.15 

20 

0 

I 

I 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

65.5 

48,6 

57*1 

82 

28 

38 

22 

246 

0 

c 

0 

0 

2.18 

1.13 

20 

.  0 

0 

2 

1 

SANTA  PAULA 

71  .  2M 

43,  3M 

92 

7 

32 

21 

1 

0 

t 

0 

2.71 

1.26 

20 

•  0 

0 

4 

2 

1 

SUNLAND 

69  .7 

41,6 

55.7 

93 

7 

30 

1 1 

320 

1 

0 

5 

0 

4.02 

1.68 

20 

4 

2 

2 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

68.6 

39,2 

53.9 

1 .  3 

85 

29 

2  7 

15 

343 

0 

c 

1 

0 

.10 

1.75 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

UCLA 

66.8 

50,2 

58.5 

85 

7 

39 

22 

236 

0 

J 

0 

3.32 

2.70 

22 

,0 

0 

3 

1 

1 

UPLAND  3  N 

65.9 

39,8 

52.9 

86 

7 

28 

1  5 

374 

c 

0 

6 

0 

4.09 

2.81 

20 

1 

lj 

WARNER  SPRINGS 

60  .6 

29,0 

44.8 

0.6 

79 

7 

16 

1  2 

618 

0 

0 

24 

0 

2.81 

.17 

1  .40 

21 

.0 

0 

5 

1 

1 

YORBA  LINDA 

69. 4M 

44. 9M 

57. 2M 

3.5 

89 

7 

32 

12 

266 

0 

0 

1 

0 

2.61 

-  .31 

1.50 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

52.0 

2 . 98 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

58.1 

30.5 

44.  3 

75 

7 

1  7 

1  5 

637 

0 

0 

19 

0 

.95 

.75 

22 

7 

22 

2 

1 

0 

■ 
• 

BAKER  9  NNW 

61.6 

34.3 

48.  0 

79 

9  + 

2 1 

1  5 

520 

0 

0 

11 

0 

.07 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0'' 

0 

BARSTOW 

59,7 

32,2 

46.  0 

75 

8 

1  8 

12 

580 

0 

0 

13 

o 

.32 

.30 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

60.4 

33,1 

46.8 

83 

7 

24 

12 

557 

0 

0 

14 

0 

3.06 

1  .49 

21 

.0 

0 

5 

.  2 

1 

BISHOP  WB  AP  R 

54.5 

22.1 

38.3 

1  ■  5 

73 

7 

4 

23 

819 

0 

2 

28 

0 

.49 

.50 

.41 

20 

1.2 

1 

23  + 

1 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

M 

M 

M 

52 

8 

0 

30 

0 

BLYTHE 

68,3 

37.9 

53.  1 

0.5 

84 

7 

1 9 

1 2 

365 

0 

0 

7 

0 

.90 

.42 

,64 

24 

.  0 

0 

? 

1 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

68.5 

44  .  5 

56.5 

85 

7 

26 

1 2 

275 

0 

0 

3 

0 

.79 

.75 

24 

.0 

0 

1 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

68,9 

3  7.0 

53.0 

89 

Q 

2  0 

1 2 

368 

0 

0 

5 

0 

.55 

,36 

25 

•  0 

0 

2 

0 

8RAWLEY  2  SW 

68,4 

37,8 

53.1 

-  0.8 

85 

9  + 

23 

1 2 

361 

0 

0 

5 

0 

.63 

.30 

•  40 

25 

.  0 

n 

2 

0 

0 

CANTIL 

60,6 

27.4 

44.0 

75 

31  + 

1  6 

1  5+ 

641 

0 

0 

0 

.68 

,45 

22 

7.5 

5 

22 

2 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

62,2 

33,1 

47.7 

79 

fl  + 

1 7 

1 1 

529 

0 

0 

15 

0 

.06 

,06 

20 

T 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

67.4 

53.9 

1  9 
* 

8  7 

8 

2  7 

354 

0 

0 

7 

0 

T 

.      t  2 1 

T 

22 

T 

0 

0 

n 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

48.7 

18,0 

33.  4 

67 

9 

26  + 

972 

0 

2 

3  3 

0 

.56 

,21 

20 

2.5 

1 

24  + 

3 

0 

0 

EAGLE  MTN 

64.4 

44,9 

54.7 

81 

8 

30 

1  2 

325 

0 

0 

3 

.18 

.18 

25 

,0 

0 

I 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

69,7 

54.0 

0  4 

86 

8 

2  \ 

335 

0 

0 

4 

0 

.92 

•  5  3 

.53 

24 

.0 

0 

2 

0 

FAIRMONT 

52,6 

34,9 

43.  8 

0.3 

76 

22 

25  + 

650 

0 

1 

13 

0 

3.89 

•  75 

2,11 

23 

25,0 

2 1 

2  3 

4 

3 

1 

HA  I  WEE 

51.3 

3  0,2 

40.8 

1.0 

72 

8 

1  6 

2  3  + 

744 

3 

1 

17 

0 

1  .06 

.07 

,83 

20 

7 

23 

2 

1 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

6  5,6 

55.1 

82 

9  + 

2  7 

1  5 

324 

0 

0 

3 

0 

.57 

,50 

25 

,0 

0 

1 

1 

: 

IMPERIAL 

70.8 

40*0 

55.4 

1.3 

8  7 

8  + 

2  5 

i  2 

296 

o 

o 

4 

o 

.77 

40 

•  74 

24 

•  0 

Q 

1 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

73  .2 

37.5 

55.4 

1.3 

95 

9 

2  0 

302 

2 

0 

6 

0 

.09 

*41 
* 

.09 

2  1 

.  0 

c 

0 

n 

c 

INYOKERN 

59,1 

44.  6 

79 

7 

623 

0 

; 

22 

0 

.95 

20 

4.5 

22 

2 

0 

IRON  MTN 

64.3 

43.5 

53.9 

8  2 

8 

24 

i  2 

349 

0 

0 

1 

3 

.17 

.17 

25 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

M 

7 

: 

5 

6.95 

4.20 

20 

27.0 

4 

3 

LANCASTER 

57*8 

27.0 

42.4 

76 

7 

17 

15  + 

693 

0 

0 

29 

0 

.64 

.31 

20 

6 

22 

2 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

55.5 

36.4 

46.  0 

74 

7 

22 

15 

585 

o 

1  . 

o 

.89 

.33 

20 

7.0 

4 

23 

7 

n 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

59,9 

31.5 

45.7 

77 

7 

15 

15  + 

590 

3 

0 

; 6 

0 

.80 

.54 

20 

3.0 

0 

1 

0 

MECCA  3  SE 

70  .OM 

38.6M 

54.  3M 

93 

8 

24 

12 

335 

) 

: 

-;. 

c 

.03 

.03 

25 

•  0 

0 

0 

^ 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

54.8 

39.5 

47.2 

71 

7 

6 

22  + 

546 

0 

0 

9 

3 

.14 

.14 

21 

1 

21 

1 

13 

0 

MOUNTAIN  PASS 

50.8 

27,6 

39.2 

69 

1  1 

1 1 

794 

0 

1 

19 

.95 

.50 

2  0 

7.0 

3 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

63.8 

41.1 

52.5 

80 

7 

23 

12 

382 

0 

c 

4 

: 

.01 

.01 

24 

T 

0 

0 

0 

: 

PALMDALE 

58.2 

32.5 

45.  4 

0.9 

74 

7 

20 

11 

601 

0 

c 

1  3 

0 

1.77 

.  04 

.89 

2  0 

9 

22 

4 

2 

3 

PALMDALE  FAA  AP 

57.4 

26.8 

42.  1 

73 

7 

15 

15  + 

702 

0 

c 

28 

: 

1.23 

.52 

22 

7.2 

7 

23 

3 

i 

0 

PALM  SPRINGS 

70  .6 

43.7 

57.2 

3.3 

92 

7 

23 

12 

281 

2 

0 

3 

0 

.59 

-  .67 

.43 

2  1 

.0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

63.8 

42.0 

52.9 

80 

8 

29 

12 

372 

0 

3 

0 

.66 

.48 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

d  * m n cq i  ion 

54.3 

35.5 

73 

7 

18 

22 

617 

c 

1 

1  2 

: 

1.01 

.56 

22 

7 

22 

2 

1 

0 

SQUIRREL   INN  2 

45.1 

30.4 

37.8 

-  1.0 

62 

7 

15 

14 

835 

5 

1  6 

0 

7.44 

-  .12 

4.14 

20 

32.5 

26 

23  + 

4 

4 

3 

THERMAL   FAA  AP 

71.1 

38.1 

92 

7 

22 

11 

1 

0 

4 

0 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

58.0 

27.7 

42.9 

-  2.2 

74 

29  + 

18 

12 

677 

0 

0 

26 

j 

D  .28 

-  .48 

D  .18 

22 

1.8 

1 

0 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

63.8 

37.4 

50.6 

79 

6 

IB 

12 

443 

0 

0 

9 

0 

.02 

.01 

22  + 

.0 

0 

0 

c 

VALYERMO  RS 

58.  2M 

27. 6M 

42. 9M 

79 

6 

13 

15  + 

678 

3 

: 

2  3 

1  .40 

-  .56 

.60 

20 

7.0 

5 

22  + 

3 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

58.6 

28.2 

43  .  4 

76 

fi 

15 

15  + 

665 

0 

24 

0 

.31 

.25 

21 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

34.2 

7.5 

20.9 

47 

31 

-17 

14 

1365 

0 

10 

31 

1  .76 

1.15 

20 

17.5 

16 

26  + 

1 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

28.  8M 

11.  6M 

20.  2M 

40 

6 

1381 

0 

3  1 

6 

1.43 

.50 

23 

15.0 

16 

23 

1 

0 

DIVISION 

46.6 

1.0 

1  .07 

-  .29 

NOTE:     Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on  normals  calculated  for  the 
period  1931  -  1960. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  6  - 


DAILY  PRECIPITATION 

CAUFOONIA 
JANUARY  1962 


station 

Total 

Day  ol  Month 

12  3 

4  | 

5 

g 

7   |   8   |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  j  15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20 

21 

23  | 

24 

or        oe  0"7 

nn         OQ  1f\ 

zu    zy  m 

31 

OTT  MINE 

.991 

.15 

.50 

T 

.34 

ON  ESCONDIDO  FC261BE 

1.50 

.08 

.47 

.19 

.66 

.10 

.12 

T 

.04 

1  .59 

.26 

.02 

.29 

.73 

.29 

T 

MO  1  N 

1.87 

T  T 

T 

T 

.01 

.01 

■  13 

1.69 

ERPOINT 

3.52 

.29 

2.21 

1.02 

SO  CN  OAT  MT  FC446 

3.26 

.12 

1.93 

.23 

.05 

.95 

.27 

.66 

1.65 

.40 

.02 

.38 

.05 

ADENA 

3.91 

.21 

2.31 

.14 

1.03 

.22 

1.12 

•  14 

.04 

.06 

.42 

.46 

IOLA 

1.01 

.11 

.04 

.05 

.70 

.OS 

.06 

WIN  PAC  UNION  COL 

3.53 

.13 

.21 

2.40 

.79 

IOCH  F I RREBOARO  MILLS 

T 

.04 

.42 

.02 

ioch  pump  plt  3 

.59 

T 

T  .01 

.01 

T 

.0] 

T          .01  .01 

.03 

.11 

.40 

2.05 

.48 

1.13 

.37 

.05 

LE  valley 

.30 

.27 

.02 

.01 

0Y0  GRANDE 

3.44 

.15 

2.21 

.50 

.40 

.16 

OYO  SECO  PS  FC  508  C 

.14 

2.40 

.26 

1.05 

.20 

3.84 

.  78 

2.63 

.43 

T 

OC  OIL  ANAHEIM  1 

2.63 

.27 

15 

ERRY 

3.02 

.07 

.34 

T 

.64 

1.38 

.35 

.24 

URN 

3.19 

T 

.26 

.99 

1.52 

.34 

.08 

LON  PLEASURE  PIER 

1.60 

,7A 

sa  city  park,  fc  1*3 

3  •  1  1 

.29 

2.22 

.49 

.13 

KUS  Ranch 

.95 

T 

20 

Eft  9  NNU 

.07 

.07 

ERSFIELD  wb  ap  r 

.59 

T 

.07 

.01 

.08 

.34 

.04 

CH  PH 

3.57 

* 

.74 

.06 

2.46 

.27 

.04 

NESON  PARK 

3.35 

.  3t 

2.42 

.2? 

.34 

RETT  DAM 

?.68 

.49 

STOW 

.  32 

.30 

.02 
1  .  ft4 

UMONT 

2.  6  7 

.31 

.02 

.41 

.09 

JMONT  PUMPING  PLANT 

.  39 

.03 

2.30 

.65 

.12 

UMON  TIE 

3.06 

.35 

.85 

I.  49 

.25 

.12 

3.36 

2.15 

.91 

LOMOND 

5.3C 

.25 

1  .B9 

2.70 

.46 

<ELEY 

1  .92 

.21 

.10 

1.38 

.23 

9Y6SSA  LAKE 

.06  .05 

.14 

.76 

2.61 

.17 

.02 

.13 

1.12 

1.17 

T 

BEAR  LAKE 

5.69 

T 

.65 

2.05 

2.58 

.51 

.10 

BEAR  LAKE  DAM  // 

6.92 

.69 

5.01 

1.03 

.19 

I  BEND  RS 

5.84 

.12 

.25 

.04 

1.75 

• 

* 

3.68 

CREEK  ph  l 

.14 

.27  ,02 

.14 

1.40 

■  6B 

.05 

DALTON  DAM  FC   223  Bf 

4.16 

.31 

T 

2.66 

.  2  7 

.45 

.25 

PINES  PARK    FC  83B 

3.79 

*  16 

SUR  STATE  PARK 

3.96 

.07 

.26 

T 

3.15 

.10 

.36 

TUJUNGA  DAM  FC  46  OE 

4.63 

.10 

2.70 

.32 

1  .26 

.25 

HOP  CREEK    INTAKE  2//R 

.80 

.20 

.20 

.08 

HOP  we  AP  F 

.49 

T 

.06 

.41 

T 

.01 

.01 

■fOP  UNION  CARBIDE 

.02 

.02 

Tit  MOUNTAIN  2  SW 

2.46 

.12 

.15 

.28 

1.57 

.34 

1  CANYON  WB  AP  //R 

5.60 

.50 

.65 

3.89 

.31 

.25 

i  LAKE  REDWOOD  CR 

- 

.21 

2.01 

2.00 

.90 

.02 

.24 

(THE  FAA  AP 

.79 

|l  TA 

1  .43 

T 

.12 

.24 

.92 

.15 

3.24 

.24 

.37 

1.44 

.39 

.29 

.47 

.04 

JV1LLE  HWY  MNTNC  STA 

.08 

.10 

.  4<4 

1.39 

mEGO  DESERT  PARK 

1.11 

.02 

.50 

.10 

.05 

■  44 

IIEGO   SPRGS    3  NNF 
1          5PRGS  3 

.55 

I  EVARD 

3.34 

.27  T 

1.80 

.1? 

.21 

» 

.93 

)UET  CANYON 

2.43 

.05 

2.00 

.05 

.29 

.02 

.02 

iford  ranch 

.35 

.72 

■  1  1 

.01 

1.35 

.03 

.77 

.02 

.49 

.04 

i  (SCOMB  2  NW 

7.23 

.16 

.  35 

.23 

WIEY  2  SW 

.63 

.01 

T 

.22 

.40 

».  CITY 

2.67 

.23 

.32 

1.52 

.38 

.22 

)i>GEPORT 

T 

.02 

•  63 

T 

i'GEVlLLE  4  NNW 

4.28 

.34 

.56 

2  .  1 

1.26 

I  IKS  FARNHAM  rch 

.61 

BH  CREEK  RS 

6.49 

.  17 

2.25 

4.00 

.07 

II  HORN 

2.88 

.16 

.09 

1.34 

1.29 

5  CREEK  PH 

.25 

.02 

.29 

3.25 

1.70 

.15 

!  ARDS  BAR  PH 

7.80 

.23 

.05 

.13 

4.20 

2.98 

.  ?  1 

HANK   FIRE  DEP   FC  226fi 

3.03 

1  10 

27 

jlANK  WB  AP  R 

2.55 

T 

.06 

T 

1.25 

.34 

.90 

1'  INGAME 

1  .58 

.24 

.32 

.73 

.29 

EY 

T 

.02 

.02 

.42 

1.36 

T 

Ml  ranch  i  s 

3.41 

.09 

.2; 

.10 

1  .42 

1.58 

T 

ON  RANCH 

2.11 

i;:onwillow 

.87 

.02  T 

.37 

.32 

.06 

.08 

"  ZOH 

3.31 

.28 

1.36 

1.00 

.56 

.05 

.04 

Hl'ILLO   NM  R 

.03 

.11 

.12 

.26 

.63 

.  I  Z 

!'!UMA  DAM 

1  .56 

.12 

.58 

.2! 

.48 

.13 

!|JVERAS  BIG  TREES 

3.52 

68 

$VERAS  RESERVOIR 

1  .75 

.01 

.38 

.05 

1.25 

.06 

SIX  ICO  2  NE 

1.02 

.02 

.42 

.56 

E  STOGA 

.20 

.32 

2.29 

['  AHAN    R  ^ 

1.55 

.14 

.10 

.98 

.33 

T 

'  0 

3.61 

.  37 

39 

1  PARDEE 

1  .61 

T 

.27 

.24 

.85 

.19 

.06 

l{  SAN  LUIS  OBISPO 

3.11 

.  12 

2.26 

.  34 

.31 

.08 

'  TONVILLE  RS 

.03 

.23 

2.21 

2.60 

.12 

1  .45 

.24 

* 

1.21 

!■  GA  PARK   p  I  ETF  COL 

2.15 

03 

.64 

"  1L 

.66 

.23 

T 

.45 

Won  dam 

3.52 

•  2C 

.18 

1.60 

1.19 

.35 

l^BOU  POWER  HOUSE 

.22 

.1C 

2.00 

.93 

.23 

BEL  VALLEY 

1  .88 

.05 

.02 

.22 

1.15 

.4: 

.01 

uf AY  BULL  RUN  pch 

2.25 

*  37 

02 

:  DERO 

5.59 

.11 

u  .  96 

.52 

Wlville  sawyer 

2.77 

.07 

.15 

.31 

1.55 

.69 

:l  R  POINT  RANCH 

3.25 

.35 

T 

2.00 

.9C 

1.52 

T 

.1C 

.10 

.0* 

.65 

.61 

T 

"  E  R  V  J  L  t.  F  Ph 

4.24 

.21 

.07 

3,05 

.84 

.07 

I LENGE  RS 

6.59 

•o: 

.16 

.01 

2.01 

4.11 

.27 

3 5W0RTH  FC  24  D 

3.2C 

.05 

1.52 

.24 

1.15 

.24 

||rY  VALLEY  DAM 

4.46 

T 

.40 

.46 

3.35 

.05 

.20 

n  Tfo 

3.06 

•  1! 

.35 

1  .81 

.73 

.02 

BO  EXP  STATION 

1.29 

.01 

.02 

•  23 

.03 

.73 

.28 

T 

Itenden  pass 

2.99 

.o; 

.05 

.0* 

2.21 

.46 

.19 

Ha  vista 

2.42 

.  19 

.81 

.42 

.  54 

.01 

.45 

■  US  HEIGHTS 

1.62 

.2' 

.0! 

.76 

.48 

.06 

il'EMONT   FC  230D 

3.46 

.25 

2.65 

.18 

.40 

CI  EMONT   POMONA  COLLEGE 

3.62 

.52 

3.10 

See  reference  notes  iollowing  Station  Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


CLARKSBURG 

CLEAR  CREEK 

CLOVEROALE  3  SSE 

COALINGA 

COAL INGA   1*  WNW 

COBB  2  NW 

COHASSET    I  NNE 

COL8YS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
COL  YEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN    IRRIG  DI5T 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

COV1NA   TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNN INGHAM 

COY* MA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA   2  5E 
OAVENPOPT 

DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENA I R 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNEP  MEMORIAL    ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FO07C 
DOWNIEVI LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN IGAN 

DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RS 
DUTTOMS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELL ERY  L  Alt  E  A 

ELLIOTT 

ELS  I NORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FA  I RMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 

F I DDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY   1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONT ANA   5  N 
FONT  ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 

FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILL CR EST  RES 
GAR8ERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
G I LLFSP I E  FIELD 
GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDOPA  WEST  F  C  185 

GLENNV ILLE 

GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 


5.44 
3.52 

471 

1  .98 
.70 
3.35 


1.7* 
1  .34 
1.72 
?  .9? 


5.53 
3.27 
7.45 


D  1.55 
1.21 
1.15 


.78 
1.33 
1 .05 


12 

13  1 

T 

.15 
.13 

.01 

.  0  9, 

.  Ih 

.13 
T 

.20 

.17 

.15 

.24 

T 

.27 

.0* 

.3* 

.31 

.0* 

14  15 


.15 

.29 
.07 
.02 


.29 
.33 
.23 


22     23  24 


25     26  27 


3.02 
2.13 


1.02 
1.68 


.01  .03 
.24  .16 


1.19  .26 


3.20 
.27 


)  D  .20  .24 


2.24 
.70 
1  .40 

1.34 

.32 
.08 


1.92 
2.02 
1.25 
2.84 


.02 
.04 
.84 


1.77  .66 


1.84 
1.73 


1.80 

2.27 

.40 
1  .60 
.16 


1.06 

.50 
[  .40 


1.03 
.92 
1.15 


.75 
.15 

1.15 
.39 
1.55 
1.80 
1.33 

1  .40 

.06 
2.02 
2.38 


1.16 
1.69 
.25 


See  teierence  notes  following  Station  Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


otation 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4   |  5 

g 

7   |   8   |  9 

10  |  11  |  12 

13  [  14  ] 

15 

16 

17  j  18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23  | 

24 

9^       9R  97 

9fl      9Q  in 
£0        £3  oU 

31 

*ASS  VALLEY 

5.86 

.02 

.25 

1  .84 

3.45 

.  2  5 

.  0  5 

?ATON  1  W 

3.18 

.  18 

T 

.05 

2.65 

.30 

.03 

0.10 

.90 

3.49 

•  It 

.58 

2.61 

.14 

•nun 

2.62 

.21 

.13 

2.02 

.  2  k 

.20 

JERNEVI LLE 

3.85 

.23 

T 

.40 

3  .  ?  2 

UNES  CVN  LOWER   FC  364 

4.16 

.06 

2.32 

.81 

.97 

MNES  r YN  UPPER   FC  367 

.06 

2.54 

.90 

1.06 

1.06 

.83 

-  1  ? 

.03 

.06 

VLF  MOON  BAY  2  NNW 

2.09 

.21 

.05 

34 

VMRTON  AFB 

.99 

T 

.0< 

.04 

.86 

T 

VNFORD 

.71 

.It 

T 

.44 

.0C- 

.06 

SPPY  CAMP  RS 

.11 

.03 

.10 

.65 

1.75 

3.26 

.12 

1.83 

.42 

.  83 

.06 

2.03 

.24 

•  03 

.60 

1.12 

.02 

VT  CREEK  PH  1 

.75 

.0* 

.08 

.62 

.01 

VYFIELD  pump  PLANT 

.57 

.02 

•  05 

.50 

VYFORK   R  S 

.0; 

.03 

.82 

.83 

.01 

"ALDSBURG 

1  .96 

.2? 

.03 

1  .47 

.13 

.ALDSBURG  2  E 

1.57 

.22 

.15 

1.20 

:met 

1.86 

.28 

1.52 

* 

.06 

:nshaw  dam 

5.08 

.59  .05 

.86 

.06 

"RNANpfZ    2  NW 

.07 

.04 

T 

.95 

.  1  -! 

.10 

T 

0  1.12 

.82  0  .30 

"TCH  HETCHY 

2.64 

T 

.29  T 

.  32 

1.82 

•  01 

.20 

ODEN  VALLEY  RANCH 

3.42 

.30 

.95 

1.87 

* 

* 

.  30 

LTS 

1.45 

T 

.27 

•  10 

.19 

.89 

.0* 

.07 

.50 

1.68 

IDGES  DAM 

3.07 

.19  T 

1.67 

.27 

.61 

.13 

'EGEES  FC  60A 

6.27 

.  38 

3.56 

.26 

1  .74 

.33 

ILL  ISTER 

2.54 

,0i 

.34 

.42 

INEYDEW  2  WSW 

6.51 

.17 

.3( 

T 

.23 

2.50 

3.00 

•  25 

.2? 

.02 

.22 

1.42 

3.38 

.09 

,2( 

.04 

.04 

.20 

1.25 

1.48 

1  .37 

•  34 

.87 

T 

NTER  DIST  GRAVES  RCH 

1.28 

■  1C 

.16 

.74 

28 

* 

INTERS  DAM 

3.61 

•  2< 

.05 

.07 

.98 

* 

2 

.02 

'NTINGTON  LAKE 

2*63 

,0( 

.10 

l.BO 

.11 

.43 

.13 

•YLLWILD  RS 

3.20 

.67 

1.34 

21 

1PERIAL 

.77 

T 

' 

T 

•  74 

.01 

DIO  US  DATE  GARDEN 

.09 

T 

.09 

YOKERN 

.44 

YOKERN  ARM ITAGE 

.75 

T 

.21 

T 

.54 

*NE 

2.10 

.40 

.17 

1.08 

* 

.45 

ON  MTN 

.17 

T 

T 

.17 

SS  VALLEY 

1  .46 

.23 

.04 

.35 

.80 

HNSONDAL  E 

.82 

3*41 

•  53 

.58 

.01 

SHUA  TREE 

.82 

* 

.21 

• 

.61 

L I  AN  WYNOLA 

4.27 

.  46 

1.40 

1.30 

.62 

.41 

.08 

NCAL  DAM 

3.04 

.07 

.07 

1.27 

•  28 

.55 

.80 

E  RANCH  // 

1  .89 

1,39 

.50 

T 

.21 

.03 

T 

.80 

T 

LSEYV I LL  E 

.89 

.1: 

.15 

.58 

.03 

NTF I  EL  D 

5>ll 

08 

4.35 

.30 

RLINGER 

.45 

T 

.12 

T 

•  33 

T 

RN  RIVER   [ NT AK  E  3 

3.38 

.43 

1.95 

.63 

•  25 

.12 

RN  RIVER  RH  1 

.04 

.14 

.02 

.04 

TTI  CM^^r^TY3 

2.4C 

.06 

.38 

1*52 

.07 

.35 

.02 

AN  Cl  1 

.97 

03 

.43 

.27 

.06 

.17 

TTLEMAN  sta 

1.13 

.13 

.07 

.  49 

.  )  9 

.13 

.12 

;larc  power  house 

2.91 

.20 

.14 

1.55 

1,02 

AMATHTY 

.04 

.01 

.28 

•  13 

.01 

.06 

3.82 

.62 

.38  .05 

.07 

.03 

,40 

2.27 

T 

IGHTS  FERRY  2  SE 

1.52 

.20 

.05 

1.12 

.15 

RBEL 

4.12 

.23 

-2C 

.03 

.15 

.52  2.69 

.  30 

CRESC ENT A  FC  251 

4.5' 

.08 

2.51 

•  23 

1  .44 

.26 

FAYETTE  2  NNE 

.07 

.03 

.17 

1.68 

GUNA  BEACH 

2.25 

.05 

1.67 

.24 

.15 

.14 

HONDA 

2.9E 

35 

1.25 

.98 

.25 

•  1  5 

KE  ARROWHEAD 

6.95 

.58 

4.  20 

1.05 

1  .05 

.07 

KEPORT 

1.08 

.18 

.05 

.59 

.  26 

T 

.27 

.57 

2.74 

■  01 

KESIDE  2  ENE 

3.74 

.22 

2.16 

.71 

.20 

.45 

1 CE  SP AULDI NG 

4.86 

•  4C 

.17 

1.70 

2.25 

.25 

\  MESA 

3.74 

.16 

78 

1.24 

.85 

.24 

.42 

.05 

|NC  AST  ER 

.64 

.  21 

-0] 

,5  PLUMAS 

.12 

.01 

.32 

4.27 

1*15 

"  0  i 

/A^    EDS  NM 

.75 

T 

.16 

.02 

T 

.03 

.43 

,08 

.03 

3.76 

.17 

.19 

3.40 

[CHUZA  PT  STA  FC  352  B 

5.31 

.03 

2.86 

.  37 

1.35 

.70 

-ISVILLE  KEEGAN  RANCH 

1.22 

.15 

.05 

.13 

.89 

.15 

.18 

.12 

.95 

.18 

.10 

-(MAN  PANfH 

2.25 

.25 

.35 

1.28 

.37 

MON  COVE 

1.47 

.  0? 

.24 

.07 

1.02 

.04 

.01 

HDSAY 

1  .44 

.02  .02 

T 

.27 

.  14 

.11 

.68 

.16 

.04 

T 

BTTLE  VALLEY 

1.17 

.13 

.11 

.62 

.31 

I'/ERMOPE  2  SSW 

.03 

.05 

T 

.65 

T 

T 

VNO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.89 

T 

.33 

.06 

.30 

.20 

1.27 

.13 

.74 

.05 

.35 

:kwood  MESA 

2.53 

.21 

1.56 

.25 

.04 

r1 

1  .09 

•  K 

.08 

.29 

.57 

.OS 

'POC  SEWAGE  PLANT 

.It 

.02 

T 

.43 

•  89 

|he  tree  canyon 

.50 

.02 

.32 

.  1  E 

1  jG  BEACH 

2.53 

1.23 

.38 

.75 

.01 

JG  BEACH  WB  AP 

2.35 

T 

•ia 

1.33 

.32 

.55 

T 

')G  VALLEY   INSP  STA 

D  ,59 

.0? 

T 

.06 

■  26 

D  .20 

i  ALAMOS 

2  .94 

.10 

2.00 

.34 

.38 

.12 

'  AN r f i" f ^  wr  r%v  c 

2.68 

.2' 

T 

T 

1.14 

.46 

.82 

i                     _    C  I 

2.56 

1*44 

.39 

■  56 

;  BANOS 

1  .47 

.01 

.06 

.69 

.56 

.07 

.05 

i  BANOS  AR8URUA  RCH 

1.73 

T 

.19 

.26 

.70 

.16 

.42 

1.84 

.02 

.OS 

.81 

.80 

.12 

■>  GATOS  U  Sw 

2.68 

•  14 

.04 

2.23 

.11 

.16 

,  PR  J  f  TOS  RS 

2.78 

.11 

2.67 

'ALTON 

1.09 

•  1( 

.02 

.90 

.07 

ERNE   VALLEY   1  SSW 

.  8C 

.54 

-16 

.10 

T 

LE  CREEK  PH 

4.93 

.69 

2.10 

1.33 

.66 

.15 

LE  CREEK  RS 

5.55 

.67 

.65 

3.05 

1.04 

.14 

'ELINE  MNTNC  STA 

.86 

.01 

.01 

.19 

.44 

.18 

T 

•  ERA 

1.34 

T 

.95 

.25 

.03 

.11 

■  RIVER  RS 

3.96 

.1C 

.21 

.05 

.29 

1.27 

2.03 

T 

SEVILLE  ISLAND 

■  SC 

•1( 

•06 

.28 

.36 

ZANITA   LAKE  // 

2.49 

.2' 

.07 

T 

1.02 

1.06 

.09 

CH  FIELD 

1.85 

.at 

.06 

.83 

.31 

.57 

DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  ST  A 

MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  ST A  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  ST A 

M I DDLETOWN 
MIDDLEWATER 
MILL  CREEK   2  '•  <* 

MINERAL  3«*5 
MIRANDA  SPENGLER  RCH  3.64 

MITCHELL  CAVERNS 
MODE  STO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM  1.1C 

MOORPARK    1   SSE  3.22 

MORGAN  HILL  2   E  1*37 

MORONGO  VALLEY  1.7C 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  W6  CITY  //P 

MT  WILSON  FC  3386 
MUIR  WOODS 
NAC  I  MI  EN  TO  DAM 
NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL   SOL  EDA D  FC  32  C 

NEWMAN  2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
N I  LAND 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

OAK V  I LLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANS  IDE  CAMP  PENDLE TOt* 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 

OL I NDA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK  10  SE 
ORL AND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC    33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  mtn  obsy 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D  2.03 
PANOCHE  1.23 
PANOCHE  JUNCTION  .95 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

park  f i eld 

PASADENA 
PASKENTA  RS 

Pa  SO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATT  iway 
PAYNES  CREEK 
PERR  IS 

PETALUMA  F I  RE  STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCA S 


.02 
.04 

.  15 


2.00 
.72 


.10     .36  1.21 
.63  1.67 
1.31 


1  .49 
1.17  1.00 
.96  1.04 


1.02  1.60 
.80  2.08 
2.53  .32 


.16 
0  .55 


2.48  .70 


1.12 
1.34 
1.46 


.27 
.87 


1.85  .38 
.77  3.40 
1.40 


.98  1.70 
3.59 

l.oe 


2.16  .19 
.23  1.12 


.60 
T 

.49 


1.56  3.24 


1.70 
1.98 
.86 
1.56 


.45 

.23 

.22 


1.43 
.94 
1.43 


.55  1.30 
.29  .05 
.77  1.08 


2.54  1.30 
.22  1.05 
.88    1.760  .45 


1.16  .28 
.70  .25 
.95 


See  ie!eience  n 


s  following  Station  lnde« 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

To 

1 

2  | 

3 

4   |   5   |  6 

7 

8   |  9 

10      11  12 

13  [ 

14 

15 

16  |  17 

18 

19  ]  20 

21 

22 

23  24 

25     26  1  27 

28  2 

9  30 

31 

40M 

»T  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3TERVILLE 

'TOLA 

SEY  4  ENE 

2.78 

1.30 
5.85 

T 

.15 

.41 

.15 
.72 

1.84 

1.61 
.59 
.68 
.60  .35 

3.10 

.  .7  ? 

T 

.  1^ 

.20 
.42 

.36 
.05 
.49 

.17 
.04 

TTER  VALLEY  PH 
rfAY  VALLEY 
IEST  VALLEY 
INCY  RS 

40NA  SPAULDING 

3.59 
3.81 
1  .86 
3.46 
3.59 

.30 

.22 
.13 

.36 
.02 
•  08 
.26 

.17 

T 

2.80  .32 

1.23 
.39  2.70 
1.15 

2.29 
.20 
.16 

1.24 

.57 
.12 

.70 

.37 
.08 

.05  .14 

.22 
.05 

"ICHl  T  A 
1DSBURG 

/MOND  WHIPPLE  RANCH 

)  BLUFF  WB  AP  fl 

)OING  FIRE  ST A  2 

2.94 
1  .01 
3.13 
1  .25 
2.76 

•  01 

.18 

.60 
.24 

.39 
.38 

.43 
.26  2.15 
.67  T 
1.67  .71 

.02 

.56 

.48 

2.34 

)  LANDS 
JWOOD  CITY 
>RESA 

:h*roson  grove  st  park. 
:hmond 

2.36 
1.84 
1.65 
4.66 
1.39 

•01 

.15 
.29 
.16 
.12 

.33 
.07 

T 

T 

•  09 

.58 
.62  .79 
.75  .20 
1.92  2.52 
.11  1.09 

:  .  -|C 
. :  - 

.  32 

.35 

.05 

)  VISTA 

/ERSIOE  FIRE   STA  3 
/ERSIDE  CITRUS  E    S  fi 

:klin 

jnd  mountain  1  nne 

1.07 
1  .65 
1  .94 
D  1.83 
2.84 

.17 
.13 

.20 
.25 
•  30 

.02 

.90 

.83 
.01 
.20  1.03 
1.24  1.45 

.39 
1.25 
D.20 

.14 

.30 
D.10 

.09 
.13 

;ramento  WB  AP  R 
RAMENTO  W8  CI TY  R 

iEHEN  CREEK 

i'NT  HELENA 
NT  MARYS  COLLEGE 

1.00 

2.72 
2.71 
2.75 

T 

T 

i 

T 

T 
T 

T 

.11 
.15 
.19 
-  l  i 
.3C 

.04 

T 
T 

.09 
T 

.89  T 

80 

1.03  1.23 
1.86  .65 
1.23  1.22 

T 

T 

.23 

T 

I.INAS  2  E 
.INAS  FA A  AP 
.INAS  DAM 

SIPUEDES  GAGING  STA 
[f  SPRINGS  PH 

2.66 

3.27 
4.13 
2.88 

.25 
.22 

.09 
.IS 

.  14 

•  03 
.06 

.28 

.63  1.15 

2.31 
2.42 
.94  1.42 

.62 

.14 
.32 

.01 
.01 
.61 
.67 

.02 

.07 
.60 

.YER  RS 

1  ANTONIO  CN  MOUTH 
J  ANTONIO  MISSION 
1  BERNARDINO  CO  HOSP 
I  CLEMENTE  DAM 

2.72 

D  1.94 
2.32 
2.00 

.0  2 

.19 
.Ot 

.34 
.09 

•  02 

.01 

.16 

1.32  1.00 
3.15 
1.65 
1.48 
1.35 

.24 
D.06 
■  29 
.30 

.62 
0.15 
.17 
.26 

.35 

IDBERG  PTL  STA  FC130B 
1DBERG  WH                      t  IP. 
\  DIEGO  W8  AP  B 
1  DlMAS   FIRE  WDN  FC  95 
1  EM  I  GO  1 0  RANCH 

3.71 

2.71 
3.17 
.66 

.0  ' 

T 

.04 

.02 
.35 
.05 

.10 

.39 
.24 
1.37 
.27 
.02 

.07 

• 

.16 
1.92 
.  <<  1 

1  .94 
1  .77 
.76 
.44 
.03 

1.21 
T  .33 
.15 

I  FERNANDO 

'  RICHMOND  SUNSET  R 
1  FRANCISCO  WB  AP  R 
1  FRANC  I  SCO  FOB  R 
1  GABR I FL  CANYON  PH 

3.51 
1.33 
1.70 
1  .08 
4.98 

T 

T 

.  If 

.20 
.27 
.24 

.30 

.13 
.03 
.07 

1.73 

1  .00 
1.07  T 
.77  T 

3.75 

.40 

.33 

T 

.25 

1  .20 
.61 

.07 

1  GABRIEL  DAM  FC425BE 
1  GABRIEL  FIRE  DEPT 
1  GREGORIO  3  SE 
»  JACINTO 

1  JOSE  R 

5.14 
3.26 
2,80 
1.77 
•  81 

.32 
.01 

.30 
.22 

.02 

3.65 
1.93 
1.02  1.02 
.60 
.62  .06 

.38 
.19 
.42 
.54 
.12 

.67 
.77 

.43 

.14 

.15 

1  LUIS  OBISPO  POLY 
1  MATEO 
1  PEDRO 
<  RAFAEL 

;ta  ANA  fire  STA 

2.88 
1  .69 
2.07 
3.59 
2.90 

T 

T 

•  01 

.21 

.14 
.01 

.11 
.13 

.24 

T 

1.95 
.50  .77 
1.28 
2.19  1.26 
1.48 

.32 
.20 
.  ?6 

.38 

.41 
.40 
.68 

.09 
.11 

IT  A  ANA  RIVER  PH  1 
IT A  ANITA  FERN  FC  432 
'IT A  BARBARA 
ITA  BARBARA  FA  A  AP 
ITA  BARBARA  TV  PEAK 

4.62 
5.55 
2.18 
2.46 

3.5C 

.05 
.09 
.10 

.77 
.37 
.03 

.20 

.04 

1.00 
3.13 
1.21 
T  1.66 
2.53 

2.39 
.23 
.  K 
.27 

.42 
1.53 
.32 
.24 
.67 

.29 
.27 

ITA  CLARA  UNIVERSITY 
!lTA  CRUZ 

:TA  MARGARITA   2  SW 
ITA  MARGARITA  BOOSTER 
ITA  MARIA  WB  AP  R 

.91 

6.77 
7.48 
2.01 

.16 
.36 

.03 

.09 

.32  .34 
1.25  2.19 
.07  5.44 
6.23 
.03  1.15 

.15 
.06 
.51 
.35 
.32 

.02 
.28 
.40 
.48 

.02 
.  10 

T 

'ITA  MONICA 

ITA  MONICA  PIER 
HlTA  PAULA 
1  ITA  ROSA 

ITIAGO  DAM 

2.78 
2.18 
2.71 
2.02 
3.01 

.04 
.04 

.21 
.18 

.16 

1.13 
1.26 
•  1.76 
.20 

.14 
.21 

T 

2.21 

2.34 
.61 
.80 

.34 

.09 
.40 

.08 

'GUS  POWER  PLANT  1 
"YER S  BAR  RS 
IT  IA 

I  RSVILLE  LAKE 

(RET  VALLEY  MNTNC  STA 

2.49 
3.38 
3.17 
2.59 
1  .37 

•  06 

•  07 

T 

.02  T 

.02  .2? 

.  1  2 

.05 
.20 
.12 

T 

.03 

T 

.30 
.03 

.47 

.65 
.97  1.82 
1.30  1.25 
.06  2.00 
.90 

1.09 

.07 
.07 

.63 
.08 

.07 

T 

.STA  DAM 

|ll  abs  plant 
nlter  cove 
i  ngle  springs 
['  ngletown  2  e 

4.35 
3.13 
4.12 
2.95 
3.40 

•  22 

.  16 
.23 
.32 

.24 

.07 

.07 
.75 
.06 

1.36  2.66 
.61 

2.77  .06 
.74  1.48 
1.91  1.06 

.08 
1.71 
.02 
.29 
.05 

.36 
.12 

.21 

|rra  city 
■  rraville  rs 
'■nal  hill  fc  415 
iggs  spg*,  las  lomas 
'■ughhouse  6  se 

4.63 
1  .58 
2.27 
4.73 
1.61 

.11 

.71 

.40 
.10 

.30 

.12 

.07 

1.24  2.48 
.08  1.05 
1.23 

1.42  2.54 
.19  .87 

.33 
.35 
.25 

.25 

.63 

.04 

|w  CREEK  UPPER 
|A  SPRINGS  1    E  //n 

Iedao 

ESBAP   1  W 
III  S  3  NE 

2.94 
6.15 
.95 
3.68 
3.12 

.2; 

.30 

.55 
.33 
.13 

■  1C 
•  2S 

1.72  3.11 
.46 

1.20  1.64 
1.55 

1.82 
.6* 
.15 

.0! 
.12 
■  83 

.49 
.07 
.74 

.03 

llS  3  NW 

OMA 

^entrance  yosemi te  np 
|th  fork  cabin 

2.88 
2  .40 
2.80 
4.06 
4.70 

.29 
.07 

.03 
.33 
.60 

.33 
.01 

1.35 
1.30  .48 
.28  1.41 
.20  2.70 

1.50 

.3« 
.67 
1.5C 

.  bb 

.42 
.09 
1.00 

.94 
.10 

HdRA  PAC  FC  356  C 
1  ECKELS  HWY  eR IDGE 
1  I NGV I L L  E  7  ENE 

AW  VALLEY  LODGE 
11 IRREL    INN  l 

2.80 
2.25 
4.56 
3.33 
4.53 

.04 
.08 

.44 
.11 
1.10 
.22 
.28 

.16 

T 

1.57 
1.22 
2.49 
.67  1.67 
3.00 

.25 
.6C 
•  7C 
.52 
1.2! 

.37 
.26 
.09 
•  16 

T 

.17 
.02 

T 

InDISH   1  E 

■NOJoH  +  HICKEY   ST  PK 

NISLAUS  PH 
i\ CK  TON  F  A  A  AP 

7.44 
.89 
1  6.02 
:  2.46 

1 .09 

T 

.13 
T 

T 

.34 
.12 
.13 

.65 

.07 

T 

.1C 
.2C 
.0 
.0" 

.75 

2.58  2.77 
.54  1.29 
.50  .37 

1.21 
.0* 

T 

.42 

.02 

1  •  39 
.01 

.06 

T 

HCKTON  FIRE  STA  4 
ICKTON  MOWRY  BRIDGE 
■nyford  COOLEY  RANCH 
I  NY FORD  PS 
0NY  GORGE  RESERVOIR 

1*31 
.90 
3.84 
1.14 
•  99 

T 

•02 

T 

T 

.15 
.24 
.07 
•  19 

.09 
.01 

.03 
•  0* 

.06  1.09 
.19  .47 
1.12  2.48 
.44  .63 
.65  .11 

.0" 

.02 

T 

So*  felerence  noies  following  Slalion  lnde> 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 

susana  knolls 
susanville 

susanville  ap 
tahoe  city 
tehachapi 
te  jon  rancho 
thermal  faa  ap 

thousand  oaks 

three  riv  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 

topanga  patrol  sta  fc  6 

tracy  carbona 

tracy  pumping  plant 
trinity  dam  vista  point 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYN I NE  PALMS 

TWIN  LAKES 
UK  [AH 
URIAH  4  W 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 
UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLT A  PM 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  PATROL  ST  A  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVI LLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

WEST  HAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WHISKEYTOWN  R£S 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  FC  106  D 
WILLITS   1  NE 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

WOOOFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 

YREKA 


2.47 
3.10 
3.38 


2.16 
1.64 
1  .  74 
1.53 


1  .33 
4.18 
3.25 


2 .  e  e 

2.61 
3.03 


13      14  15 


.21 
.  12 


16     17  18 


20 

21 

22 

2.10 

.  2  2 

1.86 

.89 

.05 

1.68 

.36 

1.63 

.63 

.62 

.69 

.86 

.11 

2.43 
1.15  1.42 
3.16 
.03  .45 


1.06  1.04 
.06 
.53  1.15 
.07 

.43  .13 
T  .71 
1.18  2.50 


1.77  1.84 
1.40  .24 
.65  2.26 
2.26 


1.66  .46 
T  1.72 
.03  1.24 
.75 
2.01 

.36 
.50 
.09  2.18 
1.13  1.20 


1.03  .90 
1.18  • 

1.15 


24     25     26  27 


■ 

II 


See  teleience  cotes  following  Station  Index. 
-  12  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 

01 

Station 

2 

0 

1 

2 

•j 

g 

g 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RS 

MAX 

52 

51 

49 

49 

50 

43 

43 

53 

54 

45 

49 

44 

38 

32 

34 

45 

38 

15 

19 

23 

34 

45 

39 

44 

58 

52 

45 

46 

42.2 

MIN 

33 

23 

33 

21 

25 

27 

31 

20 

23 

21 

18 

26 

16 

5 

11 

13 

9 

27 

25 

14 

-  4 

-22 

-  8 

4 

3 

9 

12 

23 

20 

12 

15.7 

RPOINT 

MAX 

53 

53 

55 

58 

60 

59 

59 

64 

57 

50 

49 

51 

49 

52 

41 

41 

48 

52 

56 

60 

57 

61 

60 

66 

65 

54.7 

MIN 

32 

37 

36 

35 

38 

34 

32 

28 

32 

32 

27 

?9 

30 

35 

38 

41 

32 

24 

21 

21 

24 

31 

39 

37 

35 

32 

31 

31 

31.9 

NE 

MAX 

70 

64 

68 

69 

70 

74 

77 

75 

74 

68 

63 

53 

50 

51 

57 

58 

50 

46 

45 

50 

50 

53 

60 

67 

72 

75 

74 

74 

62.1 

MIN 

48 

42 

41 

41 

39 

45 

52 

50 

49 

46 

29 

31 

40 

29 

3C 

if 

36 

32 

36 

41 

'6 

33 

38 

36 

32 

35 

40 

50 

65 

44 

47 

40.3 

RAS  RS 

MAX 

57 

56 

58 

49 

49 

49 

40 

39 

39 

52 

47 

54 

36 

30 

43 

45 

44 

36 

38 

6 

4 

11 

22 

36 

38 

46 

49 

51 

51 

51 

40.8 

MIN 

16 

18 

21 

13 

15 

20 

26 

19 

16 

16 

1  3 

17 

16 

-  5 

38 

3 

6 

9 

21 

-  6 

-12 

-24 

-21 

-15 

-  4 

0 

-  2 

2 

7 

5 

4 

6.5 

IN   PAC  UNION  COL 

MAX 

59 

60 

55 

62 

64 

71 

75 

75 

72 

65 

57 

45 

45 

45 

9 

49 

45 

45 

48 

34 

37 

52 

64 

64 

58 

65 

68 

65 

66 

66 

57.3 

MIN 

35 

39 

IB 

42 

47 

46 

56 

61 

60 

48 

42 

35 

25 

32 

28 

30 

30 

32 

42 

26 

21 

19 

31 

35 

42 

41 

40 

50 

52 

53 

50 

39.6 

OCH    F I  BR  FROARD  MILL' 

MAX 

39 

53 

41 

44 

55 

46 

46 

51 

63 

66 

61 

58 

52 

56 

55 

55 

53 

54 

50 

3.7 

48 

57 

51 

49 

54 

65 

63 

64 

65 

53.4 

MIN 

35 

35 

37 

33 

33 

34 

34 

30 

32 

41 

33 

35 

36 

35 

31 

29 

30 

36 

43 

39 

31 

30 

35 

25 

28 

29 

36 

33 

36 

33 

31 

33.5 

OCH   PUMP   PL  T  3 

MAX 

38 

50 

40 

42 

54 

40 

48 

48 

63 

67 

65 

59 

51 

54 

57 

53 

54 

50 

35 

45 

55 

50 

50 

54 

67 

62 

63 

66 

52.8 

MIN 

34 

35 

35 

31 

32 

33 

33 

30 

31 

32 

30 

33 

32 

30 

27 

2  5 

26 

32 

42 

38 

27 

23 

23 

20 

2  2 

26 

29 

29 

31 

)0 

29 

30. C 

MTN 

MAX 

62 

57 

58 

53 

50 

66 

51 

64 

66 

69 

64 

61 

50 

38 

5 1 

53 

49 

52 

45 

39 

41 

44 

50 

57 

64 

60 

70 

72 

73 

55.6 

MIN 

43 

35 

31 

29 

30 

35 

38 

39 

39 

41 

38 

37 

35 

28 

SO 

28 

29 

30 

32 

35 

31 

30 

26 

24 

28 

30 

36 

38 

42 

46 

45 

34.1 

RRV 

MAX 

59 

57 

47 

67 

56 

64 

67 

68 

63 

60 

49 

44 

47 

49 

49 

45 

39 

41 

40 

46 

53 

60 

52 

71 

70 

72 

68 

55.4 

MIN 

43 

26 

30 

30 

25 

29 

30 

28 

29 

30 

28 

28 

34 

20 

25 

21 

21 

23 

29 

31 

25 

21 

16 

17 

22 

26 

28 

27 

31 

35 

33 

27.1 

RN 

MAX 

50 

62 

49 

45 

54 

58 

60 

67 

81 

75 

66 

62 

A3 

48 

52 

45 

45 

44 

31 

52 

50 

54 

55 

55 

66 

67 

71 

71 

56. C 

MIN 

31 

31 

32 

29 

28 

34 

38 

47 

46 

41 

40 

36 

32 

27 

27 

29 

28 

32 

40 

31 

23 

22 

30 

25 

2  7 

2  9 

34 

37 

38 

44 

41 

33.2 

ON  PLEA  SURF  PIER 

MAX 

61 

61 

65 

62 

59 

61 

68 

68 

74 

69 

65 

68 

62 

58 

73 

62 

55 

56 

55 

56 

58 

59 

60 

58 

65 

78 

79 

79 

63.7 

MIN 

49 

46 

46 

45 

48 

47 

49 

51 

50 

46 

45 

40 

42 

43 

<e 

41 

44 

43 

45 

47 

41 

41 

45 

51 

52 

45 

44 

49 

52 

53 

45 

45.5 

US  RANCH 

MAX 

62 

66 

67 

62 

64 

71 

75 

72 

69 

52 

47 

55 

43 

45 

47 

62 

62 

52 

44 

35 

40 

48 

54 

60 

61 

65 

67 

69 

72 

58.1 

MIN 

42 

32 

32 

34 

32 

29 

38 

38 

37 

!8 

21 

20 

30 

18 

17 

23 

27 

42 

36 

42 

25 

24 

24 

27 

25 

28 

31 

35 

31 

33 

33 

30.5 

R   9  NNW 

MAX 

58 

63 

65 

65 

68 

65 

65 

79 

79 

75 

56 

52 

54 

55 

0 

49 

57 

59 

58 

67 

61 

50 

37 

50 

57 

62 

65 

67 

73 

74 

75 

61.6 

MIN 

35 

36 

32 

37 

35 

35 

37 

45 

48 

47 

24 

22 

26 

32 

2  1 

26 

27 

28 

31 

39 

36 

36 

32 

36 

37 

33 

35 

37 

42 

41 

36 

34.3 

RSF I  ELD   WB  AP 

MAX 

54 

48 

48 

47 

53 

43 

47 

42 

55 

67 

65 

55 

46 

52 

50 

52 

54 

60 

53 

46 

38 

42 

45 

54 

62 

58 

65 

67 

53 

54 

52.4 

MIN 

37 

35 

36 

35 

29 

32 

30 

50 

28 

29 

43 

35 

34 

32 

29 

30 

31 

31 

33 

38 

35 

29 

29 

23 

29 

32 

37 

36 

35 

36 

36 

32.7 

ETT  DAM 

MAX 

70 

71 

69 

72 

71 

73 

78 

80 

81 

81 

60 

58 

58 

55 

56 

60 

66 

59 

62 

62 

48 

44 

49 

52 

48 

55 

66 

72 

74 

78 

80 

64.6 

MIN 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

34 

35 

38 

20 

24 

28 

22 

22 

34 

27 

26 

29 

40 

34 

35 

46 

35 

31 

31 

33 

52 

41 

31 

32.: 

TOW 

MAX 

63 

64 

65 

66 

63 

67 

70 

75 

73 

52 

48 

53 

48 

47 

65 

65 

55 

43 

41 

47 

52 

58 

65 

66 

70 

68 

72 

72 

59." 

MIN 

44 

33 

31 

33 

31 

32 

41 

38 

37 

40 

22 

18 

37 

22 

21 

24 

33 

38 

42 

40 

33 

34 

28 

26 

25 

30 

32 

33 

33 

33 

33 

32.2 

MONT    PUMPING  PLANT 

MAX 

66 

65 

67 

68 

63 

69 

77 

79 

78 

73 

51 

49 

53 

44 

55 

54 

55 

43 

39 

41 

46 

50 

51 

65 

68 

70 

6° 

73 

59.2 

MIN 

47 

39 

40 

36 

37 

37 

45 

48 

48 

46 

32 

28 

29 

25 

27 

33 

38 

30 

32 

32 

32 

29 

32 

33 

28 

30 

39 

46 

41 

44 

44 

36.4 

MON  T    1  F 

MAX 

65 

69 

72 

64 

66 

79 

83 

82 

75 

52 

45 

55 

49 

47 

56 

57 

44 

39 

37 

46 

56 

55 

63 

65 

7C 

68 

71 

73 

60.  i 

MIN 

42 

35 

30 

29 

33 

33 

44 

43 

37 

37 

31 

24 

33 

29 

29 

33 

37 

27 

32 

35 

26 

26 

30 

26 

26 

26 

34 

36 

45 

36 

39 

33.1 

LOMOND 

MAX 

52 

56 

55 

65 

71 

73 

75 

74 

70 

65 

58 

53 

52 

50 

54 

54 

52 

53 

49 

40 

35 

53 

57 

5  9 

62 

66 

71 

73 

74 

75 

59." 

MIN 

31 

31 

33 

35 

32 

35 

40 

56 

50 

41 

34 

33 

31 

27 

26 

25 

27 

32 

39 

37 

31 

25 

30 

26 

29 

30 

31 

35 

37 

35 

36 

33.  i 

ELEY 

MAX 

51 

48 

54 

58 

60 

62 

68 

77 

72 

66 

62 

54 

52 

51 

51 

52 

53 

41 

44 

53 

53 

58 

56 

60 

67 

68 

69 

69 

57." 

MIN 

37 

40 

41 

37 

41 

39 

44 

49 

45 

54 

44 

45 

38 

35 

35 

34 

31 

41 

48 

39 

31 

30 

33 

37 

38 

41 

40 

44 

45 

48 

45 

40.' 

YES5A  LAKE 

MAX 

51 

57 

58 

65 

61 

64 

72 

78 

75 

64 

61 

56 

55 

53 

55 

51 

54 

58 

57 

37 

58 

68 

66 

67 

68 

f2. 

68 

7C 

67 

61.1 

MIN 

38 

37 

39 

38 

38 

44 

47 

49 

55 

36 

36 

34 

32 

29 

28 

3] 

3S 

39 

36 

30 

29 

30 

40 

43 

39 

38 

38 

37 

39 

36 

35 

37. < 

BAR  RS 

MAX 

52 

53 

49 

57 

53 

52 

50 

55 

50 

48 

45 

36 

36 

40 

36 

46 

44 

88 

51 

51 

56 

62 

48.' 

MIN 

29 

30 

33 

28 

34 

33 

27 

22 

25 

24 

25 

26 

26 

28 

32 

31 

19 

13 

14 

18 

2  2 

30 

29 

28 

30 

26.; 

BEAR  LAKE 

MAX 

50 

48 

58 

48 

55 

59 

61 

68 

51 

45 

53 

39 

30 

39 

48 

50 

47 

47 

38 

30 

30 

30 

27 

44 

55 

50 

48 

53 

57 

60 

47.; 

MIN 

32 

20 

17 

20 

16 

22 

26 

21 

27 

23 

9 

15 

19 

2 

1 

13 

5 

21 

8 

9 

16 

15 

2 

1 

11 

4 

5 

25 

7 

14 

2 

13.= 

CREEK   PH  1 

MAX 

52 

54 

55 

58 

59 

64 

66 

64 

63 

55 

52 

43 

35 

37 

49 

42 

35 

25 

36 

45 

54 

55 

56 

61 

6  2 

67 

65 

65 

51.  S 

MIN 

45 

40 

39 

34 

42 

46 

49 

47 

47 

42 

38 

29 

25 

18 

26 

3C 

31 

31 

32 

24 

18 

16 

21 

24 

33 

36 

38 

4C 

37 

41 

46 

24,1 

OP  WB  AP 

MAX 

54 

63 

67 

59 

65 

69 

73 

68 

67 

54 

49 

41 

40 

42 

47 

51 

57 

60 

39 

29 

11 

37 

43 

56 

57 

63 

64 

67 

71 

68 

54.: 

MIN 

28 

26 

24 

28 

21 

32 

33 

39 

38 

23 

12 

12 

21 

10 

11 

13 

12 

24 

27 

20 

17 

1  3 

11 

27 

25 

28 

26 

27 

27 

26 

22.1 

OP  UNION  CARBIDE 

MAX 

41 

44 

49 

48 

50 

47 

49 

52 

51 

43 

45 

45 

23 

32 

36 

39 

3C 

MIN 

28 

24 

30 

SC 

26 

33 

32 

32 

31 

18 

21 

19 

9 

12 

21 

16 

22 

25 

14 

CANYON  WB  AP 

MAX 

55 

60 

61 

57 

61 

61 

66 

61 

60 

50 

48 

35 

30 

40 

32 

32 

32 

19 

26 

39 

49 

58 

52 

62 

63 

67 

66 

71 

49.6 

MIN 

45 

41 

40 

39 

44 

51 

51 

50 

43 

35 

35 

23 

18 

19 

21 

2f 

3C 

27 

28 

17 

10 

8 

22 

31 

38 

4C 

40 

45 

47 

45 

48 

34.; 

HE 

MAX 

69 

71 

72 

71 

71 

77 

84 

81 

78 

73 

54 

56 

62 

58 

65 

70 

69 

65 

63 

6C 

57 

6. 

64 

69 

76 

76 

79 

76 

68.: 

MIN 

50 

36 

33 

35 

38 

35 

50 

42 

40 

51 

26 

19 

35 

40 

26 

31 

39 

29 

34 

51 

32 

3. 

36 

44 

»H 

36 

37 

4  1 

47 

45 

40 

37.  < 

HE   FAA  AP 

MAX 

72 

72 

70 

73 

72 

80 

85 

84" 

80 

65 

54 

56 

60 

58 

58 

65 

71 

69 

62 

62 

6C 

53 

5  2 

62 

70 

79 

78 

79 

79 

68.! 

MIN 

53 

47 

41 

44 

54 

45 

63 

57 

56 

42 

32 

26 

43 

40 

32 

4C 

42 

35 

52 

47 

36 

45 

42 

45 

40 

42 

5C 

49 

5C 

49 

44.! 

MAX 

43 

49 

55 

55 

47 

52 

57 

60 

57 

51 

37 

52 

32 

28 

46 

If 

35 

29 

6 

11 

18 

27 

35 

36 

43 

44 

44 

46 

40.6 

MIN 

14 

1  1 

18 

9 

9 

13 

18 

17 

16 

19 

1 

8 

-  3 

-11 

-  3 

-  ! 

2 

7 

29 

12 

-  1 

-18 

-30 

-29 

-15 

-  7 

4 

S 

6 

5 

0 

3.: 

TA 

MAX 

76 

67 

73 

71 

76 

78 

83 

78 

77 

73 

65 

62 

60 

61 

63 

63 

63 

65 

54 

55 

59 

55 

f  1 

67 

72 

83 

80 

82 

82 

68.6 

MIN 

49 

37 

42 

41 

41 

41 

46 

45 

42 

39 

46 

29 

39 

34 

31 

3S 

3S 

36 

35 

50 

48 

4  2 

47 

45 

3  9 

37 

39 

42 

60 

42 

42 

41.! 

EGO  SPRGS   3  NNE 

MAX 

71 

74 

75 

78 

75 

73 

8  2 

89 

86 

80 

66 

55 

58 

62 

69 

68 

74 

61 

5  2 

53 

59 

52 

65 

67 

72 

80 

79 

80 

68.  < 

MIN 

47 

44 

38 

37 

35 

35 

42 

44 

43 

43 

23 

20 

24 

33 

25 

26 

40 

33 

35 

46 

44 

40 

4C 

41 

4  2 

35 

35 

4C 

38 

41 

41 

37.  ( 

LEY    2  SW 

MAX 

66 

74 

73 

75 

72 

72 

75 

85 

85 

80 

62 

55 

57 

63 

60 

68 

68 

69 

65 

6  2 

58 

64 

5  2 

61 

64 

7C 

77 

78 

83 

68.' 

MIN 

48 

38 

35 

36 

35 

35 

47 

42 

42 

48 

26 

23 

38 

32 

26 

36 

36 

32 

35 

37 

48 

38 

35 

45 

40 

36 

38 

4C 

45 

41 

40 

37. i 

GEPORT 

MAX 

47 

45 

56 

44 

45 

52 

53 

50 

48 

41 

45 

38 

30 

37 

38 

43 

4' 

33 

12 

9 

1  1 

15 

27 

28 

35 

37  34 

35 

36 

37,, 

MIN 

25 

10 

17 

10 

9 

16 

16 

15 

15 

22 

5 

15 

7 

-  3 

5 

-  8 

1 

28 

32 

10 

-25 

-  8 

-26 

-30 

-11 

-11 

-  5 

-11 

-12 

-18 

-13 

2.' 

KS   FARNHAM  PCH 

MAX 

39 

59 

56 

58 

70 

80 

65 

69 

48 

52 

55 

5  7 

73 

73 

72 

MIN 

33 

36 

27 

29 

30 

55 

28 

31 

24 

23 

24 

2 

22 

30 

47 

34 

25 

2f 

31 

31 

34 

31 

27 

29 

31 

27 

30.; 

ANK    WB  AP 

MAX 

76 

73 

70 

74 

76 

79 

87 

81 

79 

73 

62 

57 

59 

60 

6" 

63 

63 

58 

56 

48 

48 

5? 

63 

61 

7C 

78 

85 

82 

81 

83 

68.! 

MIN 

53 

51 

43 

42 

44 

46 

57 

52 

49 

45 

37 

36 

42 

36 

34 

42 

43 

36 

47 

45 

37 

3  4 

39  44 

3  9 

3? 

44 

55 

47 

49 

46 

43.6 

INGAME 

MAX 

50 

50 

50 

56 

56 

58 

66 

72 

73 

65 

61 

58 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

53 

55 

48 

44 

52 

51 

54 

56 

67 

64 

64 

64 

62 

56.  S 

MIN 

43 

38 

45 

37 

37 

37 

41 

42 

46 

48 

39 

42 

36 

31 

32 

31 

32 

43 

49 

41 

31 

3  3 

30 

32 

1' 

37 

37 

38 

38 

41 

40 

38.1 

EY 

MAX 

60 

56 

52 

54 

51 

52 

49 

55 

59 

57 

48 

50 

43 

39 

41 

4  2 

45 

44 

35 

41 

32 

15 

23 

32 

4 

5C 

43 

52 

55 

58 

55 

46.; 

MIN 

18 

17 

1  8 

17 

17 

20 

20 

19 

18 

18 

12 

12 

13 

6 

7 

5 

6 

12 

3  2 

18 

0 

-  1 

-  3 

-  3 

9 

1 ! 

16 

19 

19 

18 

18 

13.; 

ONWI LLOW 

MAX 

41 

51 

42 

42 

45 

49 

42 

47 

44 

52 

67 

64 

53 

50 

52 

51 

50 

52 

53 

58 

47 

48 

30 

41 

46 

51 

57 

57 

62 

63 

52 

50.: 

MIN 

36 

29 

32 

36 

28 

29 

35 

36 

32 

29 

31 

29 

32 

26 

24 

2J 

25 

24 

26 

29 

35 

2 

21 

22 

27 

25 

33 

31 

31 

32 

39 

29." 

See  Reference  Holes  Following  Station  jJlcje , 

-  13  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN 
JANUARY  19f 


Station 

Day  Of  Month 

jj 

23 

28 

2 

g 

7 

g 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

< 

CABRILLO  NM 

MAX 

64 

74 

71 

71 

69 

69 

60 

57 

59 

57 

60 

62 

54 

55 

55 

55 

51 

55 

52 

57 

57 

61 

79 

76 

76 

78 

6 

M  I N 

45 

56 

55 

53 

47 

45 

42 

49 

43 

41 

47 

46 

44 

44 

48 

45 

42 

44 

46 

42 

43 

46 

46 

65 

55 

55 

CACHUMA  DAM 

MAX 

60 

61 

68 

73 

69 

73 

80 

81 

85 

80 

75 

63 

50 

54 

58 

55 

64 

59 

65 

59 

53 

42 

47 

58 

65 

62 

63 

72 

78 

79 

80 

6 

MIN 

43 

36 

38 

35 

35 

37 

45 

44 

49 

48 

36 

38 

38 

27 

32 

36 

32 

32 

34 

39 

34 

32 

36 

33 

30 

35 

36 

40 

44 

44 

44 

3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

57 

51 

58 

55 

64 

60 

67 

71 

65 

69 

61 

50 

33 

34 

40 

44 

52 

48 

36 

34 

28 

24 

32 

45 

45 

58 

62 

62 

66 

68 

70 

5 

MIN 

34 

31 

32 

30 

32 

32 

37 

40 

38 

38 

28 

28 

19 

12 

14 

17 

18 

22 

31 

22 

15 

10 

14 

20 

20 

28 

30 

30 

32 

31 

32 

2i| 

CALLAHAN  RS 

MAX 

50 

46 

55 

47 

44 

54 

47 

49 

51 

46 

46 

44 

38 

40 

42 

41 

40 

41 

47 

38 

26 

21 

27 

38 

44 

48 

45 

47 

49 

51 

51 

4 

M  I  N 

2  1 

23 

37 

21 

23 

30 

25 

24 

21 

21 

18 

32 

20 

14 

20 

14 

17 

30 

30 

16 

1 

-  6 

1 

10 

17 

23 

21 

21 

22 

22 

24 

r 

CAMPO 

MAX 

68 

6  8 

72 

64 

63 

80 

76 

81 

71 

69 

46 

56 

46 

48 

58 

59 

60 

63 

61 

53 

43 

44 

48 

43 

56 

66 

63 

65 

66 

70 

73 

6 

MIN 

46 

3R 

29 

28 

47 

37 

44 

31 

32 

41 

32 

17 

38 

25 

22 

31 

30 

22 

24 

33 

34 

32 

36 

34 

32 

27 

34 

53 

52 

52 

30 

3' 

CAMP  PARDEE 

MAX 

40 

44 

41 

40 

51 

45 

39 

48 

52 

57 

60 

60 

47 

45 

50 

52 

54 

53 

49 

47 

46 

30 

42 

44 

43 

52 

55 

58 

64 

66 

68 

4' 

M  I  N 

33 

34 

33 

36 

32 

32 

30 

30 

29 

31 

37 

39 

37 

30 

31 

32 

32 

32 

40 

35 

29 

18 

21 

25 

29 

31 

34 

36 

40 

41 

39 

3. 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

78 

74 

80 

73 

76 

82 

89 

OP 

80 

77 

6  ] 

58 

57 

58 

64 

64 

67 

68 

65 

57 

54 

43 

52 

59 

64 

71 

74 

76 

79 

80 

85 

6 

MIN 

52 

56 

37 

35 

46 

43 

7  3 

49 

42 

40 

46 

29 

38 

40 

28 

38 

37 

32 

39 

48 

34 

33 

34 

30 

33 

40 

40 

64 

60 

56 

41 

4: 

CANT  I  L 

MAX 

60 

68 

67 

66 

66 

65 

72 

75 

73 

60 

53 

55 

49 

51 

49 

59 

60 

60 

65 

52 

47 

38 

50 

52 

54 

56 

65 

70 

70 

75 

75 

6( 

MIN 

25 

25 

26 

26 

23 

25 

32 

3  2 

32 

32 

16 

18 

37 

26 

16 

20 

26 

28 

45 

38 

32 

25 

25 

25 

23 

26 

32 

26 

27 

30 

30 

2' 

CANYON  DAM 

MAX 

42 

40 

47 

41 

39 

42 

40 

53 

50 

46 

33 

31 

26 

28 

30 

31 

30 

34 

29 

29 

20 

19 

34 

36 

35 

30 

38 

40 

36 

40 

3' 

24 

15 

15 

16 

17 

20 

20 

28 

20 

23 

9 

23 

8 

2 

6 

5 

11 

23 

25 

9 

-  1  6 

-  1 

4 

12 

10 

12 

14 

16 

11 

12 

1  ' 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

59 

68 

67 

68 

74 

79 

87 

84 

82 

72 

67 

55 

55 

59 

62 

58 

60 

62 

55 

55 

45 

46 

62 

61 

69 

65 

78 

80 

79 

82 

82 

6  3 

44 

32 

41 

37 

40 

43 

44 

45 

47 

43 

40 

34 

35 

28 

3  1 

29 

30 

31 

43 

40 

32 

2  H 

31 

28 

35 

37 

41 

42 

47 

47 

46 

31" 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

51 

56 

J3 

45 

46 

59 

48 

59 

59 

62 

65 

59 

50 

44 

50 

50 

52 

51 

48 

49 

44 

40 

43 

37 

45 

54 

59 

51 

68 

66 

68 

52i 

32 

30 

32 

35 

29 

29 

31 

32 

33 

33 

32 

32 

34 

27 

25 

24 

25 

29 

36 

32 

27 

24 

22 

22 

25 

29 

32 

32 

35 

34 

35 

30! 

CECILV1LLE  SAWYER 

MAX 

59 

65 

55 

55 

57 

62 

63 

66 

60 

60 

50 

43 

46 

47 

50 

48 

47 

41 

44 

36 

30 

40 

45 

53 

56 

55 

59 

61 

65 

61 

63 

53 

30 

28 

35 

21 

28 

35 

30 

30 

28 

23 

30 

24 

16 

18 

24 

16 

20 

28 

30 

20 

3 

0 

10 

20 

19 

28 

25 

25 

27 

27 

28 

23 

CEDARVILLE 

MAX 

44 

46 

50 

45 

42 

48 

56 

56 

57 

57 

38 

45 

37 

35 

38 

35 

32 

38 

34 

40 

22 

2 

9 

4 

16 

22 

17 

27 

22 

26 

17 

34 

26 

22 

23 

21 

21 

23 

29 

28 

30 

18 

15 

16 

19 

3 

8 

6 

11 

15 

20 

16 

-10 

-15 

-23 

-14 

0 

5 

-  1 

-  2 

-  2 

-  3 

-  2 

9 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

55 

50 

45 

66 

58 

68 

72 

82 

BO 

76 

65 

59 

54 

52 

57 

55 

55 

51 

47 

48 

44 

48 

61 

68 

68 

59 

73 

68 

72 

72 

72 

61 

33 

28 

34 

27 

27 

31 

35 

35 

36 

34 

32 

38 

25 

22 

24 

22 

24 

32 

39 

25 

23 

22 

24 

23 

27 

28 

29 

29 

33 

30 

31 

29 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

58 

60 

59 

62 

62 

66 

73 

67 

68 

62 

53 

33 

39 

40 

47 

50 

46 

35 

37 

35 

27 

37 

50 

54 

57 

61 

66 

64 

70 

53 

25 

27 

26 

28 

30 

35 

38 

39 

32 

23 

22 

13 

7 

12 

16 

20 

22 

26 

10 

4 

4 

13 

12 

1  7 

27 

27 

31 

27 

30 

22 

CHESTER 

MAX 

49 

51 

50 

47 

46 

60 

62 

57 

52 

42 

40 

38 

35 

40 

40 

40 

39 

34 

35 

25 

18 

33 

43 

47 

45 

50 

52 

50 

49 

54 

44 

12 

21 

13 

16 

20 

17 

25 

-o 

26 

8 

26 

2 

-  2 

7 

3 

9 

26 

30 

16 

3 

-  5 

-11 

-  4 

5 

10 

10 

11 

15 

10 

11 

11 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

42 

39 

40 

6  2 

58 

61 

59 

75 

72 

63 

59 

53 

31 

48 

55 

53 

52 

49 

47 

48 

35 

44 

54 

64 

61 

55 

66 

65 

66 

68 

65 

55 

36 

33 

37 

29 

31 

32 

32 

3  ft 

35 

36 

31 

41 

27 

25 

28 

29 

29 

39 

45 

29 

23 

19 

23 

25 

29 

34 

50 

36 

38 

34 

35 

32 

CHULA  VISTA 

MAX 

65 

67 

60 

69 

63 

79 

72 

71 

73 

62 

59 

58 

56 

58 

62 

58 

58 

53 

54 

59 

56 

59 

80 

76 

77 

64 1 

44 

42 

44 

43 

41 

45 

46 

43 

45 

35 

39 

35 

38 

43 

41 

40 

41 

43 

45 

48 

41 

41 

42 

47 

48 

42  1 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

75 

72 

70 

70 

74 

78 

87 

82 

78 

72 

61 

59 

55 

57 

56 

65 

60 

57 

55 

51 

47 

48 

57 

63 

57 

66 

73 

79 

79 

78 

79 

66 

MIN 

54 

45 

41 

40 

42 

45 

55 

50 

4  9 

47 

33 

32 

41 

32 

31 

37 

38 

35 

35 

46 

37 

35 

37 

36 

39 

37 

41 

48 

46 

46 

46 

41 

CLARKSBURG 

MAX 

39 

41 

42 

42 

52 

39 

45 

41 

58 

54 

65 

59 

42 

50 

50 

52 

52 

55 

49 

47 

48 

32 

45 

51 

4  3 

46 

51 

...3 

62 

65 

63 

49  li 

MIN 

36 

36 

37 

29 

30 

34 

35 

37 

34 

31 

30 

34 

27 

26 

26 

26 

26 

27 

39 

32 

28 

24 

25 

21 

21 

25 

28 

!1 

28 

30 

30 

29 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

46 

52 

51 

59 

66 

64 

74 

75 

85 

79 

71 

64 

55 

55 

57 

60 

59 

59 

50 

55 

46 

49 

46 

60 

6  9 

71 

61 

74 

74 

74 

75 

62 

34 

29 

29 

39 

34 

3  5 

48 

50 

50 

46 

36 

36 

34 

33 

31 

32 

33 

34 

39 

34 

28 

28 

32 

29 

34 

37 

37 

44 

43 

44 

41 

36 

COAL  I  NGA 

MAX 

52 

53 

48 

44 

51 

51 

54 

55 

60 

60 

66 

57 

56 

55 

52 

53 

53 

51 

59 

57 

42 

37 

43 

45 

52 

57 

59 

65 

66 

63 

60 

54.1 

M  I  N 

36 

27 

34 

32 

24 

29 

29 

29 

27 

31 

31 

32 

30 

25 

25 

24 

25 

27 

33 

38 

32 

27 

24 

24 

27 

31 

29 

33 

32 

32 

32 

29, 

COLFAX 

MAX 

61 

66 

57 

61 

67 

74 

78 

75 

75 

69 

59 

42 

44 

44 

51 

54 

52 

41 

42 

41 

34 

44 

56 

65 

57 

56 

70 

66 

74 

72 

75 

58. 

M  I  N 

38 

36 

36 

40 

38 

42 

47 

46 

50 

47 

38 

34 

28 

26 

28 

27 

30 

36 

37 

26 

24 

22 

31 

29 

it 

32 

39 

44 

48 

36 

46 

36  ,| 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

43 

40 

42 

60 

46 

59 

60 

78 

73 

64 

58 

50 

52 

49 

52 

51 

53 

51 

48 

51 

40 

44 

56 

63 

55 

53 

70 

64 

67 

69 

68 

55. 

M  I  N 

36 

35 

38 

34 

30 

31 

32 

45 

49 

49 

31 

39 

27 

26 

25 

27 

26 

34 

40 

29 

24 

25 

30 

22 

26 

28 

31 

29 

32 

32 

31 

32. 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

50 

52 

40 

40 

43 

40 

40 

40 

41 

44 

57 

61 

50 

49 

52 

50 

50 

52 

50 

50 

50 

48 

33 

38 

3  9 

50 

58 

58 

63 

6C 

49 

48, 

MIN 

37 

34 

36 

39 

29 

3  0 

35 

36 

35 

34 

31 

32 

38 

29 

26 

24 

26 

27 

27 

32 

31 

21 

22 

25 

26 

29 

31 

33 

33 

33 

39 

31. 

CORONA 

MAX 

75 

74 

70 

74 

76 

76 

89 

83 

80 

74 

61 

58 

58 

58 

64 

67 

62 

61 

57 

54 

50 

54 

53 

61 

59 

65 

76 

78 

79 

82 

80 

68.1 

MIN 

38 

37 

5 1 

38 

71 

52 

49 

54 

43 

27 

40 

37 

31 

40 

39 

32 

36 

44 

39 

38 

42 

45 

37 

33 

38 

58 

59 

39 

42. 

COVELO 

MAX 

48 

62 

58 

59 

55 

60 

64 

61 

72 

68 

67 

59 

50 

48 

49 

53 

50 

50 

40 

50 

41 

40 

47 

51 

58 

62 

58 

63 

63 

69 

63 

56. 

MIN 

25 

22 

25 

24 

26 

26 

30 

26 

25 

25 

22 

26 

22 

16 

23 

21 

22 

26 

33 

31 

18 

21 

16 

20 

2  ! 

24 

27 

24 

31 

27 

26 

24. 

CRESCENT    CITY   1  N 

MAX 

54 

57 

57 

58 

59 

60 

62 

59 

68 

60 

54 

48 

49 

50 

50 

48 

47 

51 

40 

38 

46 

50 

54 

54 

54 

51 

6C 

70 

72 

68 

55. 

MIN 

37 

43 

36 

35 

39 

40 

38 

35 

44 

35 

40 

29 

31 

32 

30 

32 

41 

39 

28 

22 

26 

31 

31 

32 

35 

32 

34 

36 

38 

42 

34. 

CROCK  ETT 

MAX 

40 

43 

43 

43 

54 

43 

45 

44 

60 

57 

61 

58 

52 

55 

51 

55 

54 

54 

54 

50 

48 

38 

46 

53 

55 

51 

55 

bt 

62 

65 

65 

52. 

MIN 

38 

38 

40 

35 

37 

37 

38 

39 

42 

45 

46 

40 

34 

29 

32 

30 

30 

34 

42 

34 

28 

26 

26 

28 

31 

32 

36 

39 

40 

43 

43 

35. 

CULVER  CITY 

MAX 

80 

66 

65 

78 

74 

87 

80 

78 

75 

71 

66 

60 

60 

63 

68 

62 

61 

62 

58 

55 

50 

62 

66 

65 

66 

72 

85 

87 

84  80 

69. 

MIN 

42 

43 

45 

42 

43 

50 

47 

47 

45 

37 

38 

40 

35 

38 

42 

44 

40 

45 

48 

37 

37 

43 

42 

45 

41 

43 

43 

44 

47 

48 

42. 

CUYAMA 

MAX 

64 

67 

66 

64 

54 

71 

70 

71 

71 

75 

68 

65 

53 

44 

50 

50 

54 

60 

57 

47 

39 

30 

39 

42 

50 

55 

57 

58 

71 

75 

74 

58. 

35 

28 

27 

28 

26 

29 

28 

29 

33 

33 

26 

22 

33 

17 

15 

20 

22 

21 

24 

20 

15 

20 

10 

16 

27 

29 

30 

30 

30 

32 

31 

25. 

CUYAMACA 

MAX 

55 

57 

58 

64 

53 

54 

72 

70 

71 

62 

43 

39 

47 

32 

36 

46 

47 

50 

54 

50 

39 

42 

36 

34 

33 

43 

53 

50 

52 

50 

58 

50. 

M  I  N 

22 

24 

23 

32 

39 

30 

45 

28 

26 

26 

21 

12 

30 

13 

20 

23 

31 

29 

30 

32 

24 

28 

25 

26 

21 

13 

19 

41 

43 

41 

28 

27. 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

63 

69 

68 

66 

66 

72 

79 

79 

74 

54 

48 

52 

52 

47 

50 

55 

60 

67 

69 

60 

50 

42 

49 

54 

62 

65 

68 

71 

71 

73 

74 

62. 

M  I  N 

42 

37 

S5 

35 

30 

36 

45 

45 

42 

27 

17 

20 

31 

25 

22 

25 

35 

32 

46 

35 

33 

29 

29 

32 

31 

32 

37 

32 

35 

36 

37 

33. 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

39 

47 

40 

41 

55 

42 

53 

49 

77 

59 

65 

60 

44 

51 

50 

53 

52 

55 

50 

50 

50 

35 

44 

55 

52 

49 

54 

69 

65 

69 

68 

53.1 

MIN 

38 

36 

39 

28 

29 

36 

37 

35 

33 

40 

35 

33 

28 

28 

26 

23 

26 

34 

44 

34 

26 

27 

34 

21 

25 

26 

31 

29 

31 

32 

32 

31. 

DEATH  VALLEY 

MAX 

57 

63 

65 

74 

73 

65 

84 

87 

83 

79 

62 

56 

58 

56 

57 

55 

61 

59 

57 

68 

65 

53 

57 

63 

70 

70 

73 

80 

80 

79 

78 

67.. 

MIN 

44 

36 

36 

41 

46 

38 

48 

58 

65 

53 

34 

27 

29 

40 

29 

27 

32 

31 

31 

41 

41 

34 

37 

40 

49 

38 

40 

49 

49 

46 

43 

40. 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

48 

58 

6  2 

53 

55 

63 

64 

67 

59 

46 

40 

37 

32 

35 

43 

45 

45 

51 

50 

44 

33 

34 

26 

38 

43 

47 

55 

53 

57 

64 

62 

48. 

MIN 

31 

18 

22 

24 

19 

24 

26 

28 

27 

32 

10 

1  1 

14 

8 

6 

6 

8 

20 

33 

32 

13 

15 

8 

7 

6 

6 

22 

15 

22 

22 

23 

18. 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

45 

38 

39 

39 

38 

46 

52 

64 

54 

50 

41 

36 

34 

36 

34 

35 

36 

37 

42 

36 

28 

33 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40. 

MIN 

33 

28 

29 

24 

27 

30 

31 

32 

30 

29 

25 

27 

17 

13 

15 

14 

18 

28 

32 

26 

19 

15 

14 

21 

25 

24 

26 

27 

28 

26 

28 

24. 

DENAIR 

MAX 

43 

41 

42 

48 

42 

42 

43 

44 

3  4 

57 

60 

54 

50 

51 

50 

54 

53 

51 

49 

50 

46 

41 

43 

39 

48 

56 

61 

62 

63 

63 

55 

50. 

MIN 

34 

35 

34 

31 

30 

33 

34 

33 

28 

28 

30 

35 

24 

24 

23 

23 

30 

40 

35 

29 

25 

25 

25 

25 

27 

29 

31 

30 

32 

36 

30. 

DE  SABLA 

MAX 

63 

55 

65 

63 

68 

73 

72 

73 

62 

57 

52 

43 

42 

48 

49 

49 

44 

41 

41 

34 

36 

51 

61 

•  61 

38 

67 

67 

67 

68 

67 

56. 

MIN 

35 

32 

29 

33 

37 

37 

42 

39 

32 

30 

31 

22 

21 

24 

21 

25 

30 

31 

22 

19 

17 

26 

26 

31 

31 

32 

34 

38 

40 

35 

30. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


ontinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

)BBINS   COLGATE   FOREBA  Y 

MAX 

62 

50 

57 

63 

78 

78 

83 

78 

71 

65 

53 

48 

50 

54 

57 

55 

47 

44 

58 

62 

59 

72 

74 

62 

0 

M I  N 

32 

32 

34 

33 

41 

44 

53 

51 

53 

35 

37 

30 

29 

26 

27 

29 

37 

39 

29 

27 

27 

32 

30 

32 

35 

42 

39 

35 

* 

)NNER  MEMORIAL    5T  PK 

MAX 

43 

53 

53 

51 

49 

48 

55 

59 

55 

51 

3e 

48 

30 

25 

43 

42 

47 

43 

37 

32 

21 

11 

14 

26 

35 

45 

41 

51 

50 

50 

53 

41 

9 

MIN 

13 

15 

15 

13 

13 

14 

20 

21 

20 

20 

7 

6 

2 

-  6 

0 

3 

6 

S 

28 

15 

2 

-13 

-14 

-13 

-  9 

-  1 

4 

9 

9 

3 

7 

0 

)WNI FV I LLE  PS 

MAX 

44 

48 

48 

55 

60 

52 

65 

64 

69 

65 

54 

54 

43 

35 

36 

38 

41 

47 

37 

40 

33 

25 

30 

47 

52 

57 

53 

47 

51 

52 

50 

48 

1 

M  I  N 

27 

27 

27 

29 

28 

28 

31 

33 

35 

36 

25 

25 

20 

16 

16 

17 

19 

22 

32 

30 

21 

12 

14 

15 

20 

26 

26 

27 

27 

26 

28 

24 

7 

>YLE  5  SSE 

MAX 

45 

46 

45 

53 

42 

46 

55 

57 

60 

51 

39 

40 

34 

30 

31 

38 

35 

43 

43 

40 

30 

10 

12 

14 

22 

31 

27 

29 

24 

25 

25 

36 

2 

MIN 

24 

20 

23 

18 

19 

23 

25 

25 

22 

20 

11 

13 

15 

5 

8 

12 

15 

17 

30 

19 

3 

0 

0 

1 

6 

12 

15 

14 

17 

20 

18 

15 

2 

JDLFYS 

MAX 

46 

62 

61 

55 

67 

74 

73 

72 

73 

63 

56 

41 

40 

46 

50 

54 

51 

44 

43 

40 

30 

39 

46 

51 

55 

59 

60 

67 

70 

73 

72 

56 

0 

MIN 

34 

23 

27 

19 

23 

27 

28 

25 

26 

25 

22 

21 

24 

12 

16 

19 

16 

21 

21 

21 

12 

6 

7 

10 

ie 

20 

25 

24 

25 

25 

24 

20 

8 

ITTONS  LANDING 

MAX 

46 

43 

43 

45 

53 

57 

82 

67 

66 

61 

55 

53 

54 

53 

52 

65 

48 

54 

53 

56 

63 

68 

66 

56 

8 

MIN 

35 

35 

37 

33 

32 

44 

39 

39 

36 

37 

30 

29 

29 

32 

37 

28 

32 

28 

31 

34 

14 

37 

37 

34 

1 

<lGLE  mtn 

MAX 

66 

67 

69 

73 

68 

68 

78 

81 

80 

74 

55 

51 

51 

58 

54 

56 

61 

65 

61 

65 

60 

57 

55 

55 

50 

62 

62 

70 

74 

74 

75 

64 

4 

MIN 

51 

50 

48 

49 

47 

51 

53 

61 

63 

51. 

34 

30 

32 

40 

31 

36 

44 

40 

41 

44 

45 

36 

40 

42 

39 

42 

42 

48 

55 

53 

51 

44 

9 

,ST  PARK  RES 

MAX 

61 

64 

63 

60 

63 

64 

72 

77 

77 

72 

61 

60 

43 

48 

46 

50 

51 

53 

46 

53 

45 

30 

40 

55 

65 

65 

59 

68 

70 

70 

69 

56 

6 

MIN 

25 

31 

34 

29 

31 

34 

34 

39 

40 

46 

26 

29 

23 

20 

20 

21 

24 

28 

35 

31 

22 

23 

20 

22 

2  9 

32 

30 

30 

34 

30 

30 

29 

1 

CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

71 

75 

71 

75 

77 

79 

82 

83 

83 

81 

71 

68 

61 

56 

60 

62 

66 

67 

65 

64 

51 

50 

52 

57 

50 

60 

69 

73 

80 

84 

81 

68 

5 

MIN 

48 

43 

40 

41 

44 

45 

49 

49 

49 

47 

28 

35 

37 

37 

34 

35 

41 

36 

38 

41 

42 

39 

41 

45 

37 

39 

40 

41 

64 

41 

45 

41 

7 

CENTRO   2  SSW 

MAX 

74 

72 

76 

73 

73 

74 

83 

86 

8! 

73 

55 

58 

66 

60 

59 

60 

69 

65 

71 

69 

65 

64 

62 

60 

62 

65 

69 

75 

76 

81 

60 

69 

7 

MIN 

49 

38 

37 

37 

36 

36 

48 

44 

44 

42 

26 

21 

39 

31 

26 

36 

36 

36 

35 

37 

43 

36 

40 

45 

44 

35 

38 

44 

41 

42 

41 

38 

2 

ECTRA  PH 

MAX 

55 

54 

47 

55 

60 

55 

63 

66 

67 

66 

61 

58 

46 

52 

54 

57 

54 

50 

49 

46 

44 

46 

47 

50 

58 

61 

64 

7C 

71 

73 

73 

57 

6 

MIN 

38 

30 

33 

31 

28 

29 

29 

29 

30 

29 

31 

29 

25 

25 

24 

27 

24 

30 

41 

30 

26 

18 

20 

21 

25 

26 

28 

30 

36 

30 

30 

28 

5 

It  VALLFY 

MAX 

44 

45 

54 

41 

45 

55 

48 

50 

44 

51 

56 

46 

42 

45 

44 

37 

34 

36 

45 

37 

26 

30 

37 

43 

44 

45 

42 

42 

46 

45 

49 

43 

5 

MIN 

31 

30 

39 

30 

28 

37 

36 

40 

34 

29 

25 

33 

28 

25 

34 

26 

26 

31 

31 

21 

9 

12 

9 

20 

25 

27 

28 

27 

23 

23 

25 

27 

2 

I5INORE 

MAX 

74 

73 

74 

72 

74 

83 

87 

84 

79 

62 

60 

59 

54 

52 

60 

66 

67 

62 

51 

46 

49 

52 

55 

61 

70 

74 

77 

76 

80 

ec 

67 

3 

MIN 

50 

38 

28 

32 

34 

33 

56 

38 

34 

32 

25 

20 

41 

28 

24 

34 

26 

28 

33 

38 

35 

37 

36 

35 

32 

37 

54 

48 

40 

34 

35 

5 

iCONDIDO 

MAX 

74 

67 

69 

75 

77 

76 

82 

62 

75 

66 

66 

61 

60 

61 

60 

63 

62 

62 

63 

53 

51 

58 

55 

58 

65 

72 

76 

78 

80 

60 

61 

66 

1 

MIN 

34 

35 

35 

34 

44 

35 

46 

40 

40 

37 

41 

25 

44 

30 

25 

35 

40 

33 

32 

44 

42 

38 

40 

38 

34 

37 

37 

41 

56 

50 

38 

38 

1 

|REKA  WB  CITY 

MAX 

49 

57 

55 

53 

52 

54 

53 

56 

50 

66 

56 

49 

47 

48 

48 

47 

48 

49 

54 

40 

40 

47 

49 

49 

51 

52 

50 

55 

60 

65 

60 

51 

9 

MIN 

43 

40 

44 

38 

40 

43 

45 

41 

42 

40 

42 

40 

34 

34 

38 

35 

35 

4] 

39 

32 

26 

29 

33 

32 

4  0 

40 

41 

36 

42 

43 

43 

38 

5 

IIRFIFLD  POLICE  STA 

MAX 

53 

50 

43 

55 

50 

50 

53 

63 

62 

69 

62 

55 

55 

55 

56 

53 

57 

54 

53 

58 

41 

46 

58 

57 

54 

55 

64 

65 

66 

68 

64 

56 

3 

MIN 

35 

36 

39 

36 

33 

35 

34 

34 

33 

40 

32 

37 

31 

26 

26 

27 

28 

40 

47 

31 

29 

31 

28 

24 

29 

30 

31 

30 

31 

36 

32 

32 

6 

IRMONT 

MAX 

55 

57 

60 

64 

57 

57 

69 

76 

66 

64 

46 

42 

46 

37 

40 

42 

47 

54 

53 

55 

46 

34 

29 

36 

40 

58 

59 

56 

60 

58 

66 

52 

6 

MIN 

43 

42 

40 

39 

38 

42 

44 

50 

49 

40 

27 

27 

34 

26 

27 

27 

31 

20 

40 

35 

26 

25 

23 

22 

22 

31 

35 

38 

41 

41 

45 

34 

9 

IVE  POINTS   5  SSW 

MAX 

47 

42 

42 

49 

45 

41 

43 

48 

48 

55 

62 

55 

52 

51 

50 

52 

54 

52 

54 

50 

47 

32 

37 

38 

48 

55 

59 

6  2 

59 

54 

49 

49 

4 

MIN 

33 

32 

35 

33 

26 

33 

33 

34 

33 

29 

35 

29 

27 

25 

22 

23 

25 

25 

31 

30 

32 

22 

14 

16 

25 

27 

34 

29 

29 

31 

34 

28 

6 

lEMI  NG   FISH   +  GAME 

MAX 

49 

54 

45 

45 

52 

57 

57 

58 

46 

38 

38 

32 

42 

38 

40 

40 

40 

40 

22 

14 

14 

21 

32 

36 

25 

25 

26 

30 

24 

37 

2 

MIN 

13 

16 

13 

12 

18 

11 

15 

16 

15 

2 

24 

12 

4 

2 

6 

25 

34 

17 

-  1 

-10 

-11 

-  6 

6 

6 

13 

13 

14 

12 

14 

10 

5 

jLSOM  DAM 

MAX 

40 

44 

40 

41 

53 

53 

44 

45 

73 

56 

66 

61 

49 

49 

50 

51 

54 

53 

47 

47 

47 

28 

47 

46 

44 

53 

55 

64 

64 

65 

69 

51 

5 

MIN 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

33 

31 

30 

30 

40 

42 

36 

28 

32 

33 

34 

35 

42 

32 

25 

17 

25 

24 

29 

32 

35 

32 

38 

39 

41 

33 

.2 

NTANA  KAISER 

MAX 

76 

74 

71 

75 

75 

84 

89 

87 

8: 

77 

63 

59 

55 

58 

57 

66 

61 

58 

56 

54 

51 

50 

55 

63 

60 

66 

77 

ec 

82 

81 

79 

68 

4 

MIN 

61 

59 

43 

42 

41 

40 

72 

63 

43 

34 

26 

25 

32 

38 

43 

36 

38 

39 

38 

35 

37 

4( 

38 

37 

43 

70 

69 

62 

49 

44 

8 

3EST  GLEN 

MAX 

42 

51 

46 

52 

44 

46 

51 

51 

50 

47 

58 

48 

44 

42 

47 

42 

48 

35 

43 

34 

28 

36 

40 

48 

52 

47 

»f 

48 

53 

52 

45 

8 

MIN 

25 

23 

23 

21 

21 

24 

22 

27 

21 

24 

19 

20 

15 

16 

14 

17 

19 

22 

26 

8 

5 

7 

9 

12 

20 

22 

22 

24 

23 

23 

1  9 

2 

!T  BIDWELL 

MAX 

47 

48 

47 

46 

45 

52 

56 

55 

49 

45 

35 

42 

38 

25 

36 

32 

33 

33 

30 

36 

0 

7 

-  3 

15 

23 

16 

24 

21 

22 

20 

20 

32 

2 

MIN 

21 

20 

?9 

25 

17 

30 

28 

28 

17 

20 

13 

30 

24 

-  4 

10 

10 

9 

26 

21 

0 

-18 

-19 

-26 

-15 

-  1 

6 

-  3 

-  7 

-  4 

-  7 

-  5 

8 

9 

RT  BRAGG 

MAX 

47 

50 

55 

55 

57 

59 

62 

62 

69 

60 

68 

67 

53 

52 

49 

52 

57 

55 

51 

53 

45 

45 

53 

54 

59 

56 

57 

49 

55 

64 

69 

56 

1 

M  I  N 

35 

42 

44 

38 

38 

39 

41 

42 

40 

41 

44 

44 

36 

33 

32 

33 

33 

34 

43 

37 

26 

25 

26 

32 

33 

41 

37 

37 

37 

45 

42 

37 

1 

!T   BRAGG  AVN 

MAX 

53 

55 

58 

57 

57 

64 

63 

70 

61 

66 

66 

56 

54 

53 

54 

54 

53 

51 

54 

49 

46 

55 

56 

57 

58 

57 

51 

55 

59 

65 

58 

56 

9 

M  I  N 

38 

42 

46 

33 

36 

38 

38 

45 

37 

38 

36 

45 

33 

27 

31 

30 

32 

41 

43 

35 

26 

25 

28 

29 

36 

37 

33 

33 

39 

36 

36 

35 

6 

!T  JONES  RS 

MAX 

50 

51 

51 

50 

47 

53 

56 

45 

51 

51 

47 

48 

41 

47 

4i 

43 

43 

40 

38 

40 

35 

18 

23 

31 

38 

39 

37 

39 

39 

40 

42 

42 

5 

MIN 

24 

21 

36 

19 

21 

31 

27 

27 

18 

21 

17 

31 

22 

20 

20 

15 

18 

30 

29 

10 

-  9 

-20 

-13 

0 

-  2 

12 

16 

13 

12 

10 

14 

15 

8 

!T  ROSS 

MAX 

55 

54 

60 

57 

58 

59 

63 

78 

77 

69 

64 

56 

53 

53 

55 

56 

55 

53 

53 

53 

42 

52 

54 

57 

57 

57 

54 

61 

64 

63 

61 

56 

2 

MIN 

41 

38 

44 

40 

43 

42 

45 

52 

52 

48 

47 

43 

35 

37 

36 

38 

37 

40 

49 

37 

29 

31 

34 

37 

39 

43 

41 

37 

42 

45 

44 

40 

B 

fSNO  W8  AP 

MAX 

52 

42 

41 

44 

49 

41 

46 

43 

50 

61 

62 

48 

46 

52 

53 

52 

53 

51 

52 

50 

42 

35 

36 

43 

53 

58 

59 

65 

63 

63 

52 

50 

3 

MIN 

38 

39 

39 

39 

34 

38 

36 

34 

34 

31 

34 

33 

32 

30 

26 

27 

27 

29 

35 

37 

33 

27 

25 

25 

27 

30 

31 

32 

33 

32 

42 

32 

5 

ANT  GOVT  CAMP 

MAX 

43 

54 

44 

42 

44 

50 

42 

46 

48 

51 

63 

60 

50 

49 

52 

51 

52 

53 

50 

51 

49 

42 

37 

36 

42 

53 

58 

56 

64 

61 

54 

50 

3 

MIN 

33 

34 

33 

36 

28 

29 

33 

31 

29 

26 

25 

31 

37 

25 

26 

25 

27 

26 

32 

34 

29 

28 

21 

21 

22 

25 

30 

30 

36 

35 

34 

29 

4 

INT  FOREST 

MAX 

47 

43 

44 

43 

44 

46 

49 

52 

51 

49 

45 

40 

32 

26 

27 

37 

36 

37 

40 

40 

29 

20 

25 

27 

36 

36 

43 

45 

52 

50 

52 

40 

2 

MIN 

33 

28 

28 

29 

30 

31 

34 

35 

34 

31 

27 

25 

20 

9 

11 

18 

18 

19 

24 

23 

9 

11 

13 

13 

14 

21 

27 

30 

30 

32 

33 

23 

9 

.LESPIE  FIELD 

MAX 

74 

70 

72 

76 

77 

80 

84 

79 

78 

77 

67 

60 

56 

60 

61 

65 

62 

64 

64 

59 

51 

54 

59 

56 

60 

66 

74 

81 

83 

60 

82 

68 

7 

MIN 

48 

35 

36 

37 

34 

34 

42 

38 

38 

37 

23 

24 

48 

31 

26 

38 

39 

33 

34 

49 

43 

39 

44 

42 

36 

34 

37 

38 

50 

37 

35 

37 

* 

ROY 

MAX 

46 

48 

53 

57 

62 

64 

67 

74 

78 

77 

68 

61 

51 

53 

55 

55 

56 

59 

53 

55 

50 

42 

45 

55 

56 

64 

64 

64 

68 

74 

72 

59 

5 

MIN 

31 

34 

33 

31 

30 

32 

34 

32 

35 

31 

32 

31 

35 

24 

24 

23 

26 

29 

29 

28 

32 

28 

28 

25 

28 

30 

34 

29 

34 

36 

35 

30 

4 

:nnville 

MAX 

64 

60 

58 

61 

68 

64 

73 

72 

71 

58 

57 

52 

39 

45 

46 

52 

50 

45 

53 

47 

39 

37 

46 

49 

54 

63 

63 

70 

73 

72 

72 

57 

2 

MIN 

44 

27 

25 

19 

25 

28 

31 

30 

31 

31 

26 

36 

31 

19 

20 

21 

24 

21 

24 

31 

14 

22 

22 

18 

23 

27 

29 

29 

30 

29 

29 

26 

3 

NT  GROVE 

MAX 

50 

43 

51 

56 

57 

54 

58 

61 

60 

58 

52 

46 

30 

27 

32 

41 

46 

43 

42 

41 

27 

16 

25 

39 

44 

48 

43 

58 

60 

60 

62 

46 

1 

MIN 

32 

27 

27 

28 

29 

29 

31 

34 

33 

29 

26 

24 

15 

8 

10 

19 

19 

20 

25 

22 

7 

10 

13 

14 

20 

23 

29 

22 

30 

32 

32 

23 

2 

SS  VALLEY 

MAX 

61 

64 

59 

58 

63 

67 

71 

75 

69 

73 

62 

52 

38 

42 

45 

50 

54 

49 

42 

42 

37 

35 

43 

53 

63 

59 

57 

63 

69 

70 

73 

56 

7 

MIN 

30 

33 

28 

27 

30 

36 

38 

37 

34 

36 

27 

27 

28 

25 

17 

20 

20 

23 

26 

29 

18 

10 

16 

22 

26 

24 

26 

30 

34 

35 

35 

27 

4 

TON   1  W 

MAX 

45 

45 

48 

56 

55 

65 

67 

84 

80 

70 

59 

54 

55 

53 

54 

55 

53 

54 

54 

54 

42 

47 

56 

57 

60 

56 

63 

63 

64 

64 

66 

58 

1 

MIN 

31 

35 

42 

31 

31 

31 

37 

48 

49 

52 

32 

36 

31 

26 

26 

31 

30 

33 

47 

32 

24 

30 

26 

2  5 

29 

33 

31 

32 

32 

34 

32 

33 

5 

WE  F 

MAX 

56 

46 

58 

56 

57 

53 

68 

72 

67 

66 

51 

46 

48 

41 

41 

44 

44 

43 

52 

60 

46 

45 

23 

33 

42 

52 

53 

58 

57 

55 

56 

51 

3 

MIN 

37 

34 

34 

35 

34 

34 

39 

48 

47 

44 

26 

23 

23 

23 

16 

18 

24 

25 

27 

31 

27 

16 

16 

18 

24 

32 

32 

36 

37 

37 

36 

30. 

2 

F  MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

54 

52 

54 

60 

61 

62 

72 

73 

71 

74 

63 

64 

53 

51 

52 

52 

55 

55 

53 

52 

52 

47 

52 

55 

56 

56 

57 

67 

67 

72 

72 

59 

2 

MIN 

44 

38 

42 

43 

46 

46 

49 

60 

62 

52 

47 

43 

41 

35 

34 

33 

36 

39 

47 

49 

41 

33 

30 

33 

37 

42 

42 

39 

59 

58 

52 

43. 

6 

ILTON  AFR 

MAX 

42 

43 

44 

50 

44 

50 

47 

77 

60 

61 

55 

51 

53 

49 

46 

50 

50 

53 

55 

47 

36 

46 

50 

48 

49 

51 

58 

57 

59 

60 

61 

51. 

8 

MIN 

33 

33 

42 

36 

32 

36 

33 

37 

41 

39 

36 

33 

33 

29 

27 

26 

28 

39 

47 

35 

29 

32 

26 

24 

29 

32 

32 

33 

35 

36 

32 

33. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  196 


HANFORD 

HAPPY   CAMP  RS 

HAT  CREEK   PH  1 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

HEAL  DSBURG 

HENSHAW  OAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 

HOLLISTER 


HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IOYLLWILD  RS 
IMPERIAL 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN   RIVER  PH  3 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

KETTLEMAN   ST  A 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS    FERRY   2  SE 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LA  MESA 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NM 


LEMON  COVE 


DayOi  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 
MIN 

52 
35 

51 
34 

52 
35 

45 
36 

43 
26 

41 

32 

41 

35 

43 
34 

45 
35 

58 
33 

62 
29 

59 
29 

50 
32 

53 
27 

54 
24 

55 
22 

54 
22 

54 
21 

50 
31 

55 
37 

47 

36 

42 
24 

38 
19 

42 

23 

54 

24 

59 
27 

61 
31 

66 
30 

64 

30 

57 
33 

52 
40 

51 

39 

MAX 
MIN 

48 
34 

49 
33 

45 
34 

48 
28 

46 
27 

47 
29 

53 
35 

49 
35 

51 
31 

50 
32 

57 
24 

46 
26 

49 

30 

46 
23 

43 
26 

49 
28 

44 
27 

39 
29 

36 
32 

36 
24 

37 
12 

24 
12 

35 
10 

36 
1 1 

42 
20 

45 
25 

45 
30 

45 
29 

49 

27 

50 
26 

51 

27 

44 

26 

MAX 
MIN 

56 

55 

51 
26 

56 

20 

52 
20 

'  3 
21 

54 
21 

59 
19 

58 
21 

50 
14 

50 
27 

36 
14 

41 

s 

40 
11 

42 
8 

9 

44 
16 

36 
31 

50 
16 

34 

3 

15 
-  3 

25 
-  1 

43 
10 

49 
19 

43 
17 

50 
16 

52 
19 

59 
18 

56 
19 

46 
1  5 

MAX 
MIN 

68 
56 

70 
52 

71 
47 

75 
42 

68 
48 

71 
50 

79 
58 

82 
69 

»: 

67 

75 

51 

55 
34 

50 
29 

55 
37 

59 
43 

52 
27 

57 
36 

61 
36 

64 

29 

68 
36 

68 
45 

60 
42 

53 
35 

55 
42 

54 

54 
37 

65 
35 

66 

40 

70 
55 

73 
55 

75 
55 

78 
50 

65 
44 

MAX 
MIN 

44 

37 

44 
31 

49 
41 

67 
35 

60 
33 

68 
34 

72 
39 

85 

50 

83 

74 
47 

65 
34 

56 

38 

55 
35 

57 
31 

58 
30 

59 

30 

57 
30 

49 
34 

54 
47 

54 
33 

43 
26 

50 
25 

61 

29 

61 
27 

64 

29 

59 
34 

69 

33 

71 
32 

70 
34 

71 

37 

71 
37 

,1 
34 

MAX 
MIN 

63 
31 

67 
27 

64 

25 

to 
24 

63 

25 

66 
32 

76 

36 

78 

30 

77 
30 

74 
30 

53 
32 

49 
15 

55 
16 

46 
22 

46 

23 

55 
23 

60 
35 

59 
24 

58 
25 

56 

26 

45 
34 

39 
32 

45 
33 

44 

36 

44 

29 

53 
27 

65 
27 

64 
34 

67 
46 

66 

40 

70 
28 

59 
28 

MAX 
MIN 

59 
29 

58 
29 

57 
24 

58 
26 

58 
J  3 

70 
36 

71 

33 

62 
34 

61 
26 

55 
27 

36 
26 

36 
15 

39 
15 

42 
19 

19 

49 

22 

36 
31 

40 
26 

32 
10 

10 

37 

47 
11 

49 
18 

48 

25 

47 
28 

52 
28 

54 
29 

56 
28 

58 
33 

50 
34 

MAX 
MIN 

40 
21 

47 
21 

48 

22 

49 

20 

46 

20 

45 
24 

42 
24 

42 
25 

3  6 
19 

44 

19 

46 
18 

45 
18 

39 
24 

38 
14 

38 
15 

42 
13 

36 
13 

34 
15 

35 
27 

34 
18 

28 
-10 

13 
-10 

25 
-  3 

29 
2 

32 
9 

39 
1  5 

42 
12 

42 
12 

47 
17 

51 

n 

46 
18 

39 
\  5 

MAX 
MIN 

52 
39 

56 
30 

54 
38 

57 
30 

66 
32 

66 
31 

75 
36 

79 
40 

7P 
38 

70 
36 

65 
32 

58 
33 

53 
32 

58 
24 

59 
25 

58 
22 

59 
26 

53 
29 

55 
49 

51 
40 

43 

30 

44 

26 

54 
28 

56 
25 

63 
29 

60 
31 

67 
34 

72 
34 

74 
35 

75 
35 

76 

36 

61 

3  2 

MAX 
MIN 

51 
33 

53 
38 

55 
39 

56 
36 

54 
33 

53 
34 

55 
35 

54 

35 

53 
37 

53 
34 

54 
31 

50 
33 

49 
33 

50 
28 

48 

30 

52 
32 

49 

31 

42 

35 

42 
36 

46 

30 

39 
21 

35 
12 

42 
14 

44 
17 

47 
22 

52 
28 

51 

32 

53 
33 

55 
34 

57 
34 

52 
34 

49 

30 

MAX 
MIN 

46 
34 

50 
28 

55 
28 

56 
31 

55 
29 

'  f 
!5 

61 
38 

61 
35 

59 
34 

54 
27 

46 
24 

43 
21 

26 
15 

30 
5 

39 
16 

42 
15 

39 
16 

37 
20 

36 
19 

29 
16 

19 

7 

25 
6 

36 
10 

44 
10 

47 

25 

52 
27 

54 
29 

59 
2B 

59 
28 

61 

30 

59 
30 

46. 
3  3 

MAX 
MIN 

67 
42 

63 
43 

60 
39 

54 
34 

63 
35 

67 

71 
44 

66 
41 

67 
42 

58 
37 

60 
41 

49 

36 

44 
31 

47 
25 

47 

28 

47 

27 

61 
28 

55 
32 

53 
35 

50 
31 

35 
24 

29 
18 

45 
21 

48 

25 

53 
33 

61 

37 

61 

37 

68 
46 

70 
48 

71 

50 

71 
48 

56 
3  5 

MAX 
MIN 

63 
30 

63 
29 

64 
29 

62 
31 

63 
31 

67 
JO 

71 
31 

72 
33 

66 
36 

58 
33 

55 
28 

45 

23 

34 
27 

56 
13 

50 
18 

55 
28 

45 

56 

53 

45 
32 

35 
19 

40 
22 

30 

24 

27 

30 

45 

36 

29 

55 
38 

MAX 
MIN 

76 
53 

75 
42 

77 
40 

74 
?« 

74 
42 

77 
38 

87 
53 

87 
46 

82 
46 

67 
49 

57 
27 

59 
25 

65 
40 

62 
33 

62 
30 

68 

39 

70 
38 

69 
36 

72 
36 

68 
38 

64 
31 

62 
38 

66 
41 

55 

42 

64 
42 

65 
36 

73 
41 

76 
43 

79 
44 

82 
47 

80 
43 

70 
40 

MAX 
MIN 

75 
49 

78 
37 

80 
35 

83 
35 

81 

40 

79 
34 

82 
44 

95 
43 

89 
44 

90 
43 

70 

20 

60 
24 

61 
31 

68 

39 

65 
23 

65 
32 

71 
35 

74 

39 

73 
35 

69 
43 

69 

35 

61 
34 

61 
42 

61 
46 

56 
37 

63 
31 

70 
36 

79 
40 

85 
45 

67 

47 

89 
44 

73 
37 

MAX 
MIN 

60 
39 

66 
31 

63 
28 

64 

31 

62 
27 

73 
30 

79 
44 

75 
45 

73 

55 
38 

49 
17 

53 
19 

50 
39 

47 
26 

47 
17 

51 
19 

57 
24 

53 
21 

65 
30 

57 
32 

29 

34 
17 

43 

25 

51 
27 

60 
32 

60 
27 

64 

32 

68 

38 

68 

39 

71 
35 

69 
32 

59. 
30. 

MAX 
MIN 

65 
59 

67 
49 

68 
46 

71 
44 

69 
52 

67 
44 

75 
45 

53 

78 
56 

72 
49 

53 
37 

52 
24 

53 
27 

58 
39 

54 
32 

54 
39 

61 
45 

52 
36 

61 
39 

68 
39 

67 
39 

59 
35 

56 
39 

55 
39 

53 

63 
39 

65 
37 

70 
47 

75 
57 

74 

57 

75 
61 

64. 
43 

MAX 
MIN 

55 
25 

55 
20 

44 

25 

44 
16 

52 
18 

52 
32 

50 
28 

52 
18 

48 
16 

42 
14 

50 
13 

42 
23 

28 
15 

35 
-  5 

37 
14 

42 
4 

42 
9 

33 
20 

35 
18 

33 
8 

28 
-20 

21 
-33 

28 
-15 

30 

35 

36 
7 

42 
11 

48 
11 

53 
15 

52 
15 

55 
18 

42. 
1 1 ' 

MAX 
MIN 

61 
49 

65 

35 

66 
34 

58 
31 

59 
41 

75 
40 

77 
48 

76 
44 

67 
42 

59 
45 

55 
25 

52 
23 

41 
32 

41 

23 

50 
31 

53 
36 

55 
37 

56 

26 

53 
27 

49 
36 

40 
30 

37 

30 

38 
29 

40 
22 

48 
26 

61 

28 

57 
36 

59 
36 

60 
35 

64 

37 

68 
50 

56 
34 

MAX 
MIN 

43 
35 

48 
36 

47 
41 

45 
33 

54 
34 

56 
33 

59 
35 

61 
42 

79 
41 

70 
41 

65 
36 

61 
38 

58 
34 

55 
29 

52 
29 

58 
28 

54 
30 

53 
34 

56 
44 

54 
36 

50 
29 

39 
29 

47 
27 

56 

28 

53 
2  8 

59 
35 

55 
36 

61 

J! 

63 
39 

65 
42 

67 
41 

56 
34 

MAX 
MIN 

57 
38 

55 
35 

53 
35 

49 
39 

53 
35 

53 
31 

5e 

31 

55 
31 

60 
35 

70 

66 
49 

66 
41 

47 
40 

58 
36 

58 
38 

52 
35 

52 
37 

54 
36 

56 
39 

56 
36 

36 

40 
31 

40 

30 

43 
29 

54 

35 

60 
38 

57 
40 

64 

42 

66 
44 

66 

47 

66 
39 

55 
37, 

MAX 
M  I  N 

64 
48 

67 
33 

62 
28 

68 

25 

68 
42 

67 
29 

73 
32 

74 
33 

74 
33 

60 
42 

59 
29 

52 
22 

36 

49 
26 

48 

23 

52 
29 

57 
29 

62 
27 

61 
31 

46 
36 

37 
27 

39 
29 

52 
28 

57 

30 

58 

27 

67 
28 

67 
32 

7 : 

45 

77 

73 
38 

72 
31 

60, 
32. 

MAX 
MIN 

42 

33 

48 

30 

43 
33 

42 
37 

44 

25 

42 
28 

41 
33 

42 
33 

45 

34 

50 
30 

58 
30 

63 
35 

55 
38 

52 
27 

51 
27 

51 
28 

51 

30 

52 
29 

53 
32 

64 
34 

62 
32 

47 

27 

34 
28 

40 
26 

41 

Zf 

46 
27 

56 
34 

57 
36 

64 
32 

59 
32 

46 

35 

49. 

31 1 

MAX 
MIN 

50 
36 

46 
28 

43 
35 

46 
39 

26 

43 

32 

44 
32 

54 
34 

56 
32 

60 
30 

65 
47 

64 
38 

52 
38 

52 
33 

52 
33 

52 
32 

54 

33 

54 
33 

60 
37 

51 
41 

48 
34 

36 
25 

43 
26 

43 

25 

5  3 
29 

57 
34 

62 
42 

65 
3S 

63 
42 

56 

31 

55 
35 

52.; 

34. 

MIN 

58 
43 

63 
34 

64 
41 

65 
35 

68 
32 

69 
31 

77 
38 

76 
34 

75 
33 

74 

32 

70 
30 

63 
31 

53 
38 

52 
22 

60 

25 

56 
21 

57 
21 

56 

30 

57 
33 

52 
43 

46 

33 

42 
36 

56 
30 

57 
24 

64 
27 

60 
30 

68 
40 

76 

32 

79 
34 

8C 
3t 

78 
34 

63. 
32, 

MAX 
MIN 

53 
40 

58 
36 

54 
46 

58 
34 

57 
36 

56 
39 

39 

54 
H 

37 

56 
36 

62 
37 

55 
41 

34 

50 
29 

g  2 
36 

50 
30 

47 

31 

55 
39 

52 
38 

42 
30 

39 
23 

3> 
18 

51 
26 

55 
28 

54 
31 

58 

36 

61 

35 

67 
35 

7C 
37 

68 

3E 

68 
38 

55, 
34 

MAX 
M  I  N 

41 

38 

44 
38 

39 
38 

42 
39 

41 
35 

43 
36 

38 
36 

41 
34 

43 
32 

51 
29 

57 
33 

62 
31 

47 
38 

47 

23 

51 

24 

54 
22 

55 

22 

54 

30 

49 
36 

46 

35 

47 
31 

35 
21 

42 

20 

42 
28 

4  3 
2  4 

52 
26 

59 
28 

6C 
3C 

64 
30 

65 
29 

65 
31 

49. 
30, 

MAX 
MIN 

67 
43 

63 
41 

64 
41 

60 
45 

73 
43 

70 
43 

76 
50 

75 
47 

73 
46 

70 
42 

66 
38 

59 
36 

5  6 
4  3 

61 
33 

60 
33 

60 
39 

60 
42 

59 
37 

60 
38 

58 
46 

55 
43 

56 
41 

59 
42 

60 
47 

60 
43 

62 
38 

64 

43 

83 
47 

85 
47 

82 
49 

72 
44 

65. 

42. 
42, 

MAX 
MIN 

50 

48 

54 

47 

50 

58 

61 

57 

54 

47 

35 

38 

3,3 

31 

39 

41 

44 

51 

46 

38 

35 

29 

30 

32 

40 

46 

50 

50 

52 

53 

54 

44. 

MAX 
MIN 

58 
32 

58 
30 

60 
42 

58 
29 

59 
32 

64 
34 

69 
33 

79 
38 

75 
38 

65 
36 

59 

30 

54 
36 

49 
29 

48 
23 

51 
26 

51 
24 

54 
27 

50 
30 

50 
44 

51 
30 

37 
23 

44 

22 

52 
22 

62 
24 

6' 

3  9 

59 
34 

65 
30 

65 

3C 

68 

33 

64 

32 

68 

30 

58. 
30. 

MIN 

66 
34 

63 
36 

58 
35 

65 
32 

65 
38 

67 
37 

75 
37 

72 
33 

72 
33 

63 
37 

60 
27 

44 
31 

50 
34 

51 
22 

57 
23 

55 
28 

53 
25 

41 
32 

44 
32 

45 
24 

29 
15 

40 
20 

51 
28 

58 
31 

6  3 
2  9 

53 
32 

70 
31 

74 
42 

77 
42 

73 
36 

75 
41 

59. 
31. 

MAX 
MIN 

54 

33 

58 
29 

54 
26 

56 
21 

61 

30 

59 
33 

67 

44 

62 
50 

59 
43 

54 

33 

50 
23 

44 

25 

32 
? 

39 
8 

44 
13 

49 
14 

44 
17 

41 
26 

32 
30 

32 
17 

19 
11 

23 
5 

40 
16 

52 
20 

60 
32 

53 
25 

60 
25 

65 
36 

62 
38 

64 
29 

64 
31 

50. 
25  ■ 

MIN 

76 
53 

70 
42 

74 
45 

74 
44 

75 
43 

78 
46 

83 
53 

77 
50 

81 
48 

74 
47 

66 
38 

59 
34 

58 
47 

60 
38 

61 
34 

65 
41 

61 

42 

63 
38 

62 

39 

52 
46 

59 
43 

54 
40 

58 
45 

55 
44 

55 
39 

67 
40 

73 
44 

8  2 
46 

83 
57 

81 

46 

81 
47 

68. 
43. 

MIN 

62 
29 

65 
29 

69 
25 

63 
27 

63 
26 

68 

25 

76 
34 

74 

31 

70 
30 

65 
29 

50 
18 

53 
19 

45 

32 

47 
17 

48 
17 

50 
21 

61 

29 

59 
31 

62 
44 

50 
31 

41 
31 

3  3 
27 

23 

49 
18 

3  3 
2  2 

54 

25 

55 
29 

66 
29 

66 
29 

61 

3C 

69 
29 

57. 
27. 

MIN 

59 
38 

51 
35 

46 

38 

60 
34 

58 
33 

72 
38 

63 
52 

66 
46 

72 
46 

66 
40 

67 
40 

52 
43 

51 
32 

52 
30 

56 

34 

54 

30 

53 
34 

48 

37 

49 
41 

48 
31 

42 
31 

46 
28 

54 
36 

63 
34 

56 
36 

58 

33 

68 
42 

65 
36 

70 
44 

69 
49 

66 
48 

58. 
37. 

MAX 
MIN 

49 

30 

38 
19 

50 
28 

41 

22 

42 
21 

46 

30 

52 
31 

47 

30 

55 
31 

46 

20 

39 
18 

42 
27 

32 
18 

26 
11 

35 
19 

31 
11 

32 
19 

35 
24 

35 
21 

36 
13 

20 
-13 

3 

-11 

17 
-  3 

23 
5 

37 
19 

42 
24 

38 
24 

42 
25 

44 

23 

48 

26 

43 
26 

37. 
19. 

MAX 

47 
37 

44 
38 

43 

38 

43 
38 

44 

35 

42 
36 

46 
36 

44 
36 

52 
34 

56 

30 

59 
30 

52 
30 

49 
39 

51 
29 

52 
25 

54 

25 

54 
26 

50 
30 

50 
32 

51 
38 

44 

32 

40 
25 

40 
22 

39 
23 

52 
24 

58 
28 

58 
30 

65 
33 

61 
32 

65 

3C 

60 
39 

50. 
31. 

MAX 
MIN 

51 
34 

45 
31 

41 

35 

43 
31 

52 
29 

42 
35 

50 
35 

50 
32 

54 
30 

62 
32 

60 
33 

51 

33 

53 
39 

51 
29 

53 
29 

53 
28 

51 
29 

53 
30 

53 
31 

49 
41 

45 
32 

36 
32 

37 
31 

40 
25 

53 
29 

59 
31 

60 
34 

66 
34 

65 
34 

64 

.35 

64 

33 

51.1 
32. 

MAX 
MIN 

55 
38 

43 
34 

45 
36 

45 
36 

50 
26 

42 
35 

47 
37 

42 
34 

52 
31 

62 
28 

60 
31 

52 
32 

47 

35 

52 
31 

52 
26 

51 
26 

51 

27 

51 
28 

57 
30 

52 
42 

45 

35 

36 
30 

40 
26 

39 
24 

54 
27 

61 
29 

60 
32 

67 
32 

68 
33 

6C 
31 

63 
40 

51. 
31. 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IVERMORE  2  SSW 

MAX 

43 

50 

48 

48 

55 

57 

65 

64 

68 

66 

58 

60 

51 

52 

50 

50 

53 

52 

51 

53 

49 

33 

41 

52 

56 

60 

61 

65 

60 

64 

65 

54 

8 

M  I  N 

33 

26 

27 

35 

30 

26 

32 

51 

49 

47 

35 

34 

32 

26 

24 

25 

24 

26 

42 

38 

29 

24 

25 

23 

30 

31 

31 

33 

37 

39 

35 

32 

2 

LANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

57 

60 

67 

57 

59 

70 

74 

69 

64 

56 

43 

55 

45 

42 

46 

49 

55 

59 

61 

55 

36 

36 

37 

40 

56 

58 

60 

60 

63 

6  5 

67 

55 

5 

M  I  N 

44 

39 

39 

43 

45 

40 

57 

53 

52 

33 

25 

27 

29 

24 

22 

28 

32 

39 

40 

33 

26 

26 

25 

24 

32 

37 

37 

47 

42 

47 

4  2 

36 

ODI 

MAX 

42 

41 

42 

51 

42 

42 

42 

52 

53 

59 

60 

46 

50 

50 

52 

54 

55 

50 

48 

50 

32 

46 

49 

44 

48 

55 

63 

64 

64 

63 

56 

50 

5 

MtN 

37 

39 

38 

35 

34 

35 

37 

38 

35 

32 

32 

33 

33 

24 

26 

27 

25 

35 

43 

29 

29 

25 

24 

26 

27 

29 

31 

33 

34 

33 

37 

32 

1 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

68 

66 

69 

68 

69 

79 

76 

80 

75 

71 

66 

62 

56 

58 

59 

64 

57 

62 

57 

56 

51 

48 

62 

64 

60 

58 

69 

76 

79 

77 

76 

65 

7 

MIN 

46 

36 

36 

41 

39 

33 

42 

38 

41 

41 

31 

29 

40 

26 

27 

30 

27 

28 

34 

51 

37 

34 

34 

."■i 

29 

33 

38 

42 

40 

40 

40 

35 

9 

ONG  BEACH 

MAX 

74 

66 

62 

70 

79 

72 

83 

75 

75 

69 

65 

59 

62 

64 

64 

64 

61 

60 

60 

57 

54 

51 

58 

67 

59 

65 

72 

85 

84 

85 

78 

67 

7 

M  I  N 

56 

46 

46 

45 

47 

48 

56 

50 

50 

48 

46 

40 

47 

40 

40 

45 

47 

43 

46 

51 

42 

46 

44 

44 

45 

44 

46 

51 

53 

51 

51 

46 

ONG  BEACH  WR  AP 

MAX 

72 

68 

63 

68 

73 

72 

82 

71 

79 

71 

65 

62 

60 

63 

63 

67 

63 

59 

57 

56 

49 

51 

57 

62 

57 

62 

71 

81 

80 

eo 

75 

66 

MIN 

48 

41 

43 

41 

41 

42 

49 

44 

45 

46 

45 

38 

41 

37 

38 

43 

44 

40 

42 

48 

41 

42 

43 

38 

44 

40 

44 

45 

45 

47 

44 

* 

OS  ANGELFS  WB  AP 

MAX 

74 

70 

62 

60 

75 

71 

86 

76 

75 

73 

64 

63 

58 

58 

59 

65 

60 

59 

59 

57 

51 

51 

60 

64 

58 

62 

74 

80 

83 

77 

76 

66 

5 

MtN 

53 

46 

45 

49 

44 

45 

52 

49 

49 

48 

41 

41 

44 

38 

38 

45 

47 

41 

51 

49 

41 

40 

46 

4« 

45 

42 

43 

45 

48 

50 

51 

45 

6 

OS  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

75 

72 

67 

71 

75 

76 

85 

78 

78 

72 

62 

57 

57 

59 

59 

65 

62 

60 

58 

55 

49 

49 

59 

64 

58 

66 

73 

81 

81 

8C 

81 

67 

2 

MIN 

55 

52 

47 

46 

47 

51 

59 

55 

52 

"4  7 

43 

43 

46 

40 

42 

48 

48 

44 

48 

45 

40 

39 

45 

49 

49 

46 

49 

50 

51 

52 

53 

47 

.8 

OS  BANOS 

MAX 

47 

40 

44 

53 

42 

43 

44 

49 

52 

58 

59 

55 

55 

52 

56 

56 

57 

55 

50 

54 

35 

38 

45 

41 

47 

58 

6  4 

64 

62 

63 

47 

51 

1 

35 

32 

36 

39 

29 

34 

36 

36 

34 

30 

30 

31 

35 

23 

24 

23 

26 

29 

39 

40 

30 

24 

23 

22 

27 

25 

31 

29 

31 

30 

35 

30 

.6 

OS  GATOS 

MAX 

51 

45 

56 

65 

65 

75 

78 

79 

77 

69 

65 

55 

56 

57 

51 

60 

61 

59 

54 

59 

42 

44 

60 

62 

69 

65 

70 

70 

72 

74 

73 

62 

5 

MIN 

33 

31 

31 

33 

34 

32 

44 

42 

41 

47 

37 

40 

30 

27 

27 

27 

30 

31 

46 

36 

28 

25 

25 

25 

25 

39 

34 

37 

37 

39 

37 

33 

"JCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

61 

63 

66 

61 

66 

72 

77 

75 

68 

64 

45 

56 

49 

45 

49 

54 

57 

64 

64 

60 

49 

43 

43 

4t 

56 

63 

66 

66 

67 

69 

73 

59 

.9 

M  t  N 

43 

30 

27 

39 

29 

32 

43 

38 

34 

39 

20 

15 

35 

18 

15 

21 

36 

34 

43 

44 

31 

29 

32 

33 

31 

30 

30 

3? 

30 

32 

29 

31 

"5 

'ADERA 

MAX 

42 

51 

44 

42 

44 

46 

54 

46 

42 

49 

55 

61 

49 

57 

52 

54 

54 

55 

52 

52 

58 

42 

33 

37 

42 

52 

59 

59 

65 

6: 

6' 

50 

7 

M  I  N 

35 

36 

37 

38 

34 

34 

34 

32 

33 

29 

31 

36 

37 

27 

24 

25 

24 

30 

36 

36 

30 

25 

20 

25 

23 

28 

29 

30 

32 

32 

38 

.0 

ftNDE V I LLE  ISLAND 

MAX 

45 

44 

43 

50 

47 

42 

43 

56 

61 

60 

56 

53 

50 

49 

52 

52 

54 

50 

48 

48 

43 

43 

49 

5 

M  I  N 

35 

38 

37 

31 

32 

35 

33 

34 

34 

28 

31 

32 

33 

28 

29 

27 

26 

31 

44 

38 

27 

30 

24 

28 

26 

32 

39 

29 

33 

31 

\NZ A N  I  T  A  LAKE 

MAX 

57 

53 

54 

45 

52 

56 

53 

57 

53 

50 

47 

43 

27 

26 

35 

36 

40 

40 

32 

32 

31 

7 

28 

37 

46 

46 

49 

54 

60 

60 

57 

44 

0 

MIN 

29 

25 

26 

27 

28 

30 

40 

41 

37 

29 

19 

20 

3 

1 

3 

2 

4 

1  1 

25 

10 

-  9 

-  9 

-  6 

22 

30 

24 

19 

22 

25 

22 

25 

»RICOPA 

MAX 

56 

50 

49 

54 

52 

52 

52 

50 

57 

67 

63 

56 

52 

54 

51 

50 

53 

58 

59 

58 

49 

39 

40 

43 

42 

47 

58 

65 

62 

60 

57 

53 

4 

M  t  N 

40 

42 

28 

36 

27 

26 

26 

24 

23 

32 

35 

32 

37 

28 

27 

25 

28 

28 

30 

34 

21 

26 

25 

22 

26 

38 

42 

44 

46 

42 

28 

VRTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

40 

47 

43 

43 

54 

43 

48 

49 

66 

62 

64 

52 

55 

52 

51 

53 

53 

54 

56 

55 

49 

36 

46 

52 

53 

50 

52 

65 

63 

62 

62 

52 

6 

M  t  N 

35 

37 

39 

31 

32 

35 

35 

34 

34 

38 

36 

36 

32 

28 

29 

28 

29 

34 

46 

37 

29 

25 

29 

27 

29 

30 

33 

33 

34 

37 

34 

33 

IRYSVILLE 

MAX 

39 

42 

41 

44 

55 

52 

53 

57 

76 

73 

66 

62 

46 

53 

51 

54 

53 

54 

48 

48 

50 

35 

46 

56 

61 

54 

53 

67 

64 

69 

67 

54 

5 

M  I  N 

34 

36 

37 

32 

32 

35 

35 

37 

37 

48 

36 

39 

30 

27 

28 

28 

30 

34 

42 

32 

23 

23 

26 

25 

26 

31 

32 

34 

37 

36 

35 

32 

.8 

:  CLOUD 

MAX 

62 

61 

61 

56 

54 

57 

52 

65 

66 

60 

51 

50 

40 

40 

42 

45 

45 

45 

33 

35 

33 

19 

29 

42 

51 

56 

50 

60 

62 

63 

63 

49 

9 

30 

25 

26 

21 

22 

27 

29 

31 

26 

26 

18 

19 

14 

11 

11 

10 

11 

17 

29 

12 

-  5 

-  8 

-  5 

6 

21 

25 

22 

26 

29 

24 

26 

18 

"CCA  3  SE 

MAX 

69 

75 

75 

74 

78 

74 

76 

93 

80 

87 

64 

54 

57 

61 

63 

64 

67 

68 

65 

62 

59 

62 

55 

61 

64 

73 

82 

84 

83 

70 

0 

MIN 

42 

40 

38 

38 

39 

36 

40 

43 

43 

47 

28 

24 

27 

37 

26 

30 

38 

33 

37 

40 

42 

52 

44 

35 

35 

40 

53 

47 

44 

RCED  FIRE   STA  2 

MAX 

46 

43 

42 

44 

44 

44 

44 

51 

55 

59 

57 

51 

52 

52 

54 

54 

54 

52 

52 

49 

40 

41 

39 

49 

57 

59 

64 

63 

64 

61 

51 

.2 

M  I  N 

36 

37 

36 

38 

32 

36 

34 

33 

32 

33 

33 

36 

25 

25 

26 

26 

31 

38 

36 

31 

24 

20 

24 

24 

27 

29 

32 

31 

32 

38 

31 

.  2 

"YERS  4  SW 

MAX 

46 

51 

54 

50 

49 

52 

56 

53 

51 

40 

45 

33 

29 

35 

43 

46 

47 

32 

32 

26 

17 

12 

21 

40 

47 

48 

51 

52 

46 

54 

55 

42 

4 

MIN 

27 

21 

18 

16 

17 

18 

21 

21 

22 

20 

11 

22 

1 

-  2 

7 

-  2 

7 

21 

20 

5 

-  5 

-  5 

-  7 

7 

10 

10 

15 

17 

15 

10 

1  4 

1 2 

•  0 

DDLEWATER 

MAX 

49 

45 

45 

44 

51 

48 

48 

54 

58 

63 

62 

56 

52 

50 

49 

48 

52 

54 

55 

55 

44 

40 

43 

44 

53 

56 

56 

62 

63 

60 

57 

52 

1 

M  I  N 

35 

27 

31 

36 

28 

28 

29 

28 

27 

32 

40 

34 

33 

27 

25 

26 

27 

27 

31 

37 

32 

25 

18 

22 

27 

31 

34 

32 

34 

36 

32 

30 

o 

LL  CREEK  2 

MAX 

65 

66 

67 

67 

68 

76 

78 

79 

78 

73 

56 

53 

50 

49 

51 

59 

59 

54 

56 

54 

43 

46 

48 

51 

50 

63 

67 

72 

71 

72 

74 

61 

8 

MIN 

52 

42 

47 

42 

45 

52 

61 

58 

54 

47 

30 

36 

36 

31 

31 

38 

40 

35 

35 

39 

31 

31 

34 

35 

31 

38 

46 

46 

45 

50 

49 

41 

5 

NERAL 

MAX 

53 

52 

54 

47 

50 

54 

53 

63 

60 

54 

40 

46 

40 

33 

40 

41 

46 

41 

34 

34 

24 

16 

18 

34 

48 

50 

49 

56 

57 

54 

59 

45 

2 

32 

23 

24 

24 

26 

28 

27 

28 

33 

29 

18 

20 

7 

7 

12 

12 

15 

16 

23 

15 

5 

-  2 

1 

14 

22 

23 

20 

26 

31 

26 

25 

7 

'TCHELL  CAVERNS 

MAX 

57 

59 

63 

53 

60 

66 

71 

70 

64 

52 

41 

43 

40 

41 

44 

53 

53 

53 

54 

48 

40 

38 

45 

48 

51 

59 

62 

68 

68 

69 

67 

54 

8 

47 

42 

45 

40 

43 

47 

55 

51 

52 

34 

26 

29 

29 

26 

28 

34 

39 

37 

43 

38 

29 

26 

32 

32 

38 

39 

44 

48 

47 

53 

51 

DESTO 

MAX 

45 

41 

42 

54 

42 

46 

44 

48 

56 

61 

61 

44 

51 

53 

51 

55 

55 

50 

49 

51 

40 

43 

47 

43 

48 

59 

63 

63 

64 

6  b 

48 

51 

1 

35 

36 

35 

31 

33 

33 

35 

34 

34 

29 

29 

32 

34 

25 

25 

27 

25 

33 

42 

34 

28 

24 

29 

24 

26 

27 

32 

34 

33 

32 

37 

NO  LAKE 

MAX 

42 

43 

50 

45 

42 

54 

55 

50 

48 

41 

39 

39 

34 

30 

41 

31 

36 

46 

43 

37 

22 

17 

24 

30 

31 

30 

31 

29 

27 

27 

26 

36 

8 

33 

22 

25 

24 

21 

25 

28 

26 

25 

27 

12 

20 

14 

9 

15 

16 

16 

30 

33 

20 

5 

-  1 

0 

7 

10 

17 

19 

18 

17 

16 

15 

18 

2 

NTEREY 

MAX 

51 

61 

59 

62 

70 

75 

80 

84 

80 

72 

67 

55 

52 

52 

59 

59 

57 

60 

54 

52 

45 

47 

60 

60 

65 

62 

73 

75 

78 

81 

79 

64 

1 

45 

39 

39 

40 

40 

44 

52 

55 

57 

50 

45 

42 

4  1 

35 

34 

32 

37 

40 

43 

40 

32 

27 

30 

35 

40 

44 

42 

47 

49 

54 

50 

41 

9 

^NTICELLO  dam 

MAX 

46 

57 

48 

49 

61 

56 

64 

76 

78 

78 

65 

61 

46 

53 

50 

56 

55 

54 

52 

53 

49 

35 

45 

59 

69 

61 

56 

69 

65 

69 

70 

58 

3 

M  I  N 

33 

34 

35 

35 

37 

35 

38 

3'. 

51 

50 

34 

35 

31 

30 

28 

28 

30 

30 

43 

34 

28 

28 

29 

30 

33 

35 

36 

36 

36 

38 

35 

34 

6 

RRO   BAY   FIRE  DEPT 

MAX 

57 

67 

67 

62 

68 

72 

77 

73 

77 

68 

60 

54 

55 

59 

60 

59 

58 

59 

56 

55 

50 

49 

55 

58 

56 

58 

71 

80 

81 

76 

71 

63 

5 

49 

38 

44 

44 

41 

42 

58 

58 

58 

46 

39 

37 

35 

34 

33 

39 

32 

42 

37 

48 

47 

34 

32 

30 

35 

38 

43 

55 

49 

48 

46 

42 

3 

Ijntain  pass 

MAX 

60 

59 

59 

57 

57 

65 

69 

66 

58 

47 

43 

46 

40 

37 

42 

42 

47 

50 

49 

48 

38 

30 

36 

39 

48 

51 

55 

55 

57 

60 

64 

50 

8 

34 

32 

32 

35 

32 

34 

43 

37 

39 

21 

11 

18 

24 

13 

17 

22 

29 

29 

33 

35 

24 

16 

12 

12 

23 

29 

29 

33 

33 

35 

39 

27 

6 

[  baldy  notch 

MAX 

45 

40 

54 

52 

52 

51 

62 

60 

48 

46 

52 

47 

47 

30 

47 

44 

45 

46 

52 

40 

30 

22 

30 

20 

36 

53 

4  5 

45 

46 

50 

56 

44 

9 

35 

30 

38 

24 

32 

36 

33 

45 

38 

23 

17 

23 

15 

10 

22 

28 

25 

24 

25 

20 

10 

12 

12 

10 

18 

33 

21 

34 

33 

36 

37 

25 

8 

DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

67 

59 

62 

54 

51 

63 

67 

68 

68 

66 

60 

61 

44 

47 

50 

52 

58 

52 

44 

47 

43 

32 

39 

54 

56 

57 

61 

70 

68 

69 

68 

56 

7 

MIN 

47 

40 

37 

43 

45 

50 

58 

55 

55 

46 

43 

40 

32 

34 

32 

36 

37 

36 

38 

29 

21 

18 

18 

32 

37 

45 

45 

52 

48 

54 

53 

40 

5 

JNT  HAMILTON 

MAX 

58 

58 

54 

53 

66 

61 

64 

62 

57 

53 

42 

34 

40 

44 

47 

45 

39 

41 

24 

28 

40 

44 

53 

60 

67 

67 

67 

50 

7 

MIN 

47 

47 

40 

40 

49 

56 

57 

50 

46 

41 

32 

26 

25 

32 

33 

34 

35 

20 

17 

10 

23 

33 

4  1 

45 

50 

57 

56 

38 

7 

INT  HEBRON  RS 

MAX 

55 

37 

32 

36 

34 

5 

17 

18 

29 

41 

41 

45 

MIN 

18 

-  2 

5 

22 

-25 

-29 

-26 

-19 

0 

7 

-  2 

0 

INT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

52 

60 

50 

45 

47 

49 

55 

61 

52 

46 

51 

36 

33 

43 

43 

44 

42 

33 

35 

29 

10 

17 

24 

33 

44 

45 

45 

46 

50 

50 

50 

42 

6 

MIN 

31 

27 

28 

28 

28 

39 

38 

33 

28 

25 

20 

25 

18 

12 

14 

15 

18 

28 

28 

9 

-  2 

0 

5 

15 

24 

27 

25 

28 

28 

27 

30 

22 

5 

WILSON   FC  338B 

MAX 

59 

55 

61 

57 

62 

68 

70 

70 

62 

56 

54 

45 

37 

42 

47 

50 

48 

50 

49 

45 

31 

27 

30 

40 

46 

60 

57 

58 

60 

66 

66 

52 

5 

MIN 

37 

43 

42 

42 

50 

53 

54 

49 

38 

32 

29 

21 

18 

29 

35 

33 

35 

30 

29 

19 

19 

20 

22 

28 

37 

43 

42 

44 

44 

48 

35 

8 

"  IM I  EN  TO  DAM 

MAX 

53 

60 

62 

65 

63 

63 

69 

73 

70 

73 

70 

66 

58 

53 

55 

56 

53 

58 

53 

54 

51 

44 

37 

50 

53 

59 

60 

64 

74 

74 

77 

60 

3 

MIN 

36 

34 

34 

35 

29 

32 

33 

33 

33 

33 

30 

27 

30 

23 

25 

25 

25 

26 

31 

34 

30 

29 

30 

25 

26 

31 

31 

33 

33 

34 

33 

30. 

4 

•A   STATE  HOSPITAL 

MAX 

48 

44 

48 

59 

55 

60 

59 

85 

77 

70 

64 

55 

56 

56 

55 

55 

55 

53 

52 

53 

43 

51 

57 

58 

59 

59 

67 

70 

73 

74 

6  9 

59 

3 

MIN 

34 

33 

34 

30 

31 

31 

35 

35 

38 

39 

35 

36 

29 

30 

27 

26 

29 

34 

48 

34 

27 

31 

34 

2  7 

30 

33 

33 

35 

36 

40 

36 

33. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued   ,  1 

Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1    1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEEDL  ES    FAA  AP 

MAX 

62 

68 

69 

66 

65 

65 

56 

53 

63. 

MIN 

53 

42 

40 

42 

47 

42 

53 

52 

56 

38 

26 

23 

36 

34 

28 

34 

38 

31 

39 

46 

39 

33 

38 

41 

42 

37 

40 

53 

51 

54 

45 

41. 

NEVADA  CITY 

MAX 

5ft 

55 

53 

54 

5  3 

40 

52, 

MIN 

28 

28 

28 

24 

25 

29 

30 

30 

29 

29 

26 

27 

25 

16 

20 

19 

19 

23 

35 

27 

26 

13 

18 

19 

23 

26 

27 

26 

29 

29 

29 

25, 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

43 

40 

43 

50 

42 

50 

39 

56 

50, 

MIN 

35 

33 

35 

3  5 

30 

34 

36 

36 

35 

30 

30 

30 

31 

25 

25 

25 

27 

3C 

40 

39 

28 

25 

30 

23 

28 

28 

32 

30 

30 

3C 

34 

30. 

NEWPORT  BEACH  HARPOR 

MAX 

64 

59 

62 

c  7 

70 

66 

70 

69 

69 

7 1 

60 

59 

63. 

MIN 

54 

47 

42 

42 

46 

44 

53 

45 

47 

45 

40 

39 

44 

34 

33 

40 

45 

4C 

42 

46 

42 

42 

44 

47 

46 

43 

4C 

51 

55 

5C 

46 

44, 

NORTH  FORK  PS 

MAX 

66 

58 

61 

58 

67 

67 

68 

68 

70 

69 

63 

57 

42 

47 

57. 

MIN 

37 

29 

3  0 

22 

26 

30 

33 

33 

35 

30 

27 

33 

19 

23 

23 

23 

25 

33 

32 

27 

2  1 

18 

20 

22 

29 

31 

31 

33 

35 

37 

28. 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

76 

72 

70 

74 

76 

77 

87 

81 

79 

7  3 

62 

57 

59 

60 

6 1 

68. 

MIN 

51 

46 

46 

46 

47 

52 

54 

51 

51 

39 

38 

45 

39 

38 

42 

47 

39 

47 

49 

47 

34 

40 

44 

41 

43 

45 

5C 

50 

48 

4S 

45. 

OAK  DALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

40 

42 

42 

42 

43 

40 

41 

50 

52 

5  2 

48 

48 

49 

42 

35 

40 

40 

50 

54 

48. 

MIN 

32 

34 

35 

34 

3 3 

32 

33 

33 

32 

30 

30 

35 

34 

24 

22 

23 

23 

31 

35 

30 

25 

17 

16 

20 

23 

24 

28 

3C 

35 

34 

35 

29. 

OAKLAND  W8  AP 

MAX 

50 

51 

55 

60 

53 

58. 

MIN 

39 

38 

40 

35 

41 

36 

39 

44 

52 

51 

42 

41 

36 

31 

34 

31 

33 

39 

46 

40 

32 

31 

30 

36 

34 

38 

37 

35 

3S 

42 

4C 

38. 

OCEANS  I DE   CAMP  PENDLETON 

MAX 

66 

58 

59 

58 

58 

58 

55 

52 

54 

60 

57 

56 

61 

63. 

MIN 

42 

42 

38 

48 

43 

50 

51 

47 

42 

37 

36 

45 

39 

37 

41 

46 

40 

39 

49 

48 

44 

42 

41 

42 

39 

42 

41 

61 

53 

48 

44. 

OJAI 

MAX 

76 

75 

58 

68 

65 

68 

63 

60 

45 

67 

64 

6  7 

76 

70. 

MIN 

41 

34 

36 

32 

31 

34 

43 

41 

40 

36 

28 

28 

32 

25 

24 

29 

32 

29 

32 

45 

32 

34 

34 

39 

29 

33 

33 

42 

36 

38 

36 

34. 

ORANGE  COVE 

MAX 

42 

55 

56 

52 

50 

37 

50. 

MIN 

36 

32 

35 

35 

27 

34 

33 

31 

29 

28 

30 

31 

38 

28 

26 

25 

26 

27 

30 

39 

33 

29 

26 

23 

26 

28 

31 

32 

33 

31 

36 

30. 

ORICK   PRAIRIE   CP  PARK 

MAX 

50 

54 

52.' 

MIN 

40 

37 

46 

34 

36 

J8 

36 

35 

31 

40 

36 

41 

31 

29 

34 

31 

28 

38 

38 

30 

22 

22 

27 

29 

29 

35 

32 

36 

37 

38 

38 

34. 

ORLAND 

MAX 

44 

49 

57. 

MIN 

38 

33 

37 

36 

29 

3  1 

34 

35 

55 

50 

36 

37 

28 

30 

77 

26 

28 

JO 

39 

27 

22 

23 

26 

30 

30 

3C 

32 

33 

36 

36 

31 

32. 

ORLEANS 

MAX 

55 

50 

5 1 

55 

5  1 

48 

5  1 

50. 

MIN 

35 

35 

42 

31 

31 

35 

37 

38 

31 

29 

26 

3  8 

33 

28 

36 

34 

30 

32 

32 

26 

18 

21 

24 

24 

23 

21 

29 

2S 

28 

28 

3C 

30.[ 

OROVI LLE 

MAX 

41 

43 

56., 

MIN 

35 

36 

37 

31 

32 

35 

35 

'  B 

40 

53 

38 

43 

28 

27 

2  8 

29 

30 

39 

45 

30 

23 

24 

26 

25 

29 

32 

30 

36 

36 

3' 

3" 

33. 

OXNARD 

MAX 

62 

69 

82 

53 

62 

63 

67. 

MIN 

51 

44 

40 

38 

53 

55 

56 

46 

44 

43 

37 

36 

33 

31 

30 

40 

40 

35 

37 

34 

31 

31 

34 

43 

37 

37 

40 

42 

44 

5C 

52 

40. 

PALMDALE 

MAX 

63 

64 

53 

50 

45 

58.  ,  1 

MIN 

44 

34 

35 

34 

32 

36 

41 

40 

39 

37 

20 

25 

36 

21 

21 

24 

32 

35 

39 

42 

31 

28 

26 

25 

27 

25 

34 

32 

34 

35 

31 

32. 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

63 

63 

50 

62 

62 

50 

41 

33 

57. 

MIN 

34 

28 

28 

28 

26 

27 

34 

31 

in 

25 

15 

19 

28 

16 

1  5 

20 

27 

27 

40 

32 

28 

26 

25 

25 

24 

27 

3C 

30 

25 

29 

29 

26. 

PALM  SPRINGS 

MAX 

77 

79 

76 

79 

60 

65 

62 

70. 

MIN 

55 

47 

38 

44 

50 

39 

65 

50 

6  0 

51 

27 

23 

34 

36 

31 

36 

40 

17 

41 

43 

43 

39 

44 

49 

39 

36 

39 

55 

58 

59 

46 

43. 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

MAX 

44 

50 

55 

50 

50 

57.:; 

MIN 

39 

34 

42 

34 

33 

34 

43 

45 

42 

42 

35 

35 

36 

28 

27 

26 

27 

36 

42 

42 

31 

26 

30 

26 

31 

33 

34 

34 

31 

35 

36 

34. 

P ALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

56 

80 

71 

35 

5  2 

50 

3 1 

32 

57 

56 

56 

58 

63 

66 

53. 

MIN 

41 

35 

40 

42 

40 

43 

51 

50 

45 

35 

17 

25 

26 

18 

20 

30 

34 

31 

36 

29 

24 

22 

25 

26 

23 

32 

36 

41 

44 

41 

43 

33. 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

48 

40 

47.1 

MIN 

33 

29 

34 

35 

25 

32 

34 

33 

30 

28 

35 

35 

35 

29 

30 

28 

32 

32 

39 

41 

32 

24 

22 

24 

26 

34 

39 

36 

38 

35 

3C 

32. 

PARADISE 

MAX 

61 

65 

70 

56. 

MIN 

36 

38 

30 

32 

1 : 

40 

49 

44 

47 

49 

40 

37 

25 

23 

26 

24 

24 

32 

37 

25 

22 

18 

25 

33 

35 

31 

48 

44 

33.' 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

66 

65 

68 

68 

66 

66 

74 

80 

78 

63.1 

MIN 

46 

46 

44 

44 

45 

45 

46 

54 

53 

47 

31 

29 

30 

36 

33 

36 

39 

38 

39 

44 

46 

39 

35 

41 

43 

4C 

42 

44 

50 

45 

47 

42.1 

PASADENA 

MAX 

78 

74 

70 

74 

67 

63 

59 

54 

41 

56 

61 

76 

69. 

MIN 

55 

46 

42 

41 

43 

46 

56 

52 

49 

47 

37 

34 

40 

33 

34 

40 

40 

38 

40 

47 

35 

36 

39 

44 

44 

3S 

43 

48 

46 

47 

45 

42.' 

PASO  ROBLES 

MAX 

62 

65 

65 

64 

68 

-  - 

75 

73 

72 

62.' 

MIN 

36 

30 

35 

36 

23 

25 

35 

32 

27 

26 

24 

24 

29 

19 

19 

19 

1  8 

25 

24 

42 

32 

31 

30 

22 

25 

27 

35 

3C 

25 

29 

27 

28. 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

MAX 

59 

62 

64 

55 

65 

68 

70 

71 

73 

70 

50 

59.1 

MIN 

34 

31 

34 

33 

25 

29 

33 

33 

29 

30 

28 

27 

27 

21 

22 

23 

21 

26 

25 

37 

31 

31 

30 

24 

26 

29 

35 

30 

31 

32 

31 

29.ll 

PERR  I  S 

MAX 

80 

69 

?3 

82 

67.! 

MIN 

53 

36 

33 

32 

40 

35 

47 

39 

39 

37 

32 

25 

38 

28 

25 

30 

39 

29 

35 

40 

33 

30 

39 

41 

35 

32 

31 

54 

56 

44 

36 

36.51 

PETALUMA    FIRE    STA  2 

MAX 

53 

52 

47 

67 

59. f 

MIN 

33 

36 

41 

36 

32 

34 

32 

38 

41 

45 

32 

35 

31 

26 

27 

29 

32 

35 

49 

35 

23 

30 

24 

23 

28 

33 

31 

31 

31 

35 

32 

32.' 

PINNACLES  NM 

MAX 

63 

72 

80 

58 

5  1 

54 

60 

80 

64.E 

MIN 

33 

29 

33 

33 

30 

34 

47 

45 

38 

36 

31 

28 

31 

20 

24 

20 

23 

28 

35 

36 

30 

24 

26 

22 

28 

2? 

33 

33 

34 

35 

35 

31.: 

PISMO  BEACH 

MAX 

58 

63 

70 

64.4 

MIN 

46 

41 

40 

45 

41 

44 

59 

56 

49 

51 

42 

36 

40 

32 

30 

34 

33 

'•4 

37 

47 

36 

33 

33 

40 

35 

35 

35 

44 

49 

45 

46 

41.  C 

PLACERVILLE 

MAX 

55 

62 

62 

75 

68 

'  2 

55 

45 

41 

43 

51 

53. i 

MIN 

38 

30 

"•0 

26 

26 

31 

32 

36 

38 

35 

30 

30 

29 

20 

23 

22 

23 

26 

38 

28 

28 

22 

24 

23 

25 

27 

29 

3C 

32 

32 

32 

28.5 

PLACE RVILLE   I FG 

MAX 

59 

61 

57 

56 

54.4 

MIN 

42 

41 

33 

37 

39 

46 

52 

53 

56 

48 

39 

35 

26 

24 

26 

30 

32 

33 

34 

25 

25 

23 

24 

28 

32 

36 

41 

42 

47 

45 

47 

36.8 

POINT  ARENA 

MAX 

51 

50 

53 

56 

60 

5 1 

54 

52 

50 

47 

59 

59 

67 

56.2 

MIN 

38 

34 

44 

40 

39 

40 

43 

44 

41 

41 

42 

48 

34 

30 

30 

31 

32 

32 

46 

35 

22 

25 

26 

29 

35 

42 

36 

37 

38 

42 

4C 

36.6 

POINT   ARGUELLO  UP, 

MAX 

54 

57 

6  7 

64 

73 

60 

61.8 

MIN 

41 

36 

47 

42 

38 

37 

44 

41 

45 

44 

38 

32 

39 

30 

30 

34 

34 

44 

42 

40 

34 

33 

38 

32 

33 

35 

38 

43 

43 

43 

43 

38.51 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 

60 

57 

59 

61.91 

MIN 

43 

45 

48 

46 

45 

52 

51 

51 

49 

45 

42 

40 

38 

41 

42 

40 

42 

42 

44 

34 

33 

39 

42 

42 

42 

47 

48 

52 

52 

49 

45 

44.2 

POMONA 

MAX 

75 

73 

70 

72 

76 

78 

88 

83 

78 

75 

65 

59 

56 

57 

57 

66 

61 

59 

55 

52 

50 

49 

58 

64 

58 

66 

73 

79 

83 

79 

83 

67.6 

MIN 

53 

39 

7  6 

35 

36 

38 

48 

43 

42 

42 

32 

27 

40 

28 

2  7 

34 

37 

33 

39 

46 

38 

37 

39 

32 

39 

35 

37 

40 

39 

40 

39 

2)7.8]! 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

40 

51 

45 

45 

53 

49 

52 

48 

65 

65 

62 

57 

52 

55 

49 

52 

55 

55 

55 

54 

50 

35 

45 

55 

57 

52 

52 

65 

62 

65 

65 

53.6' 

MIN 

33 

33 

34 

27 

30 

32 

34 

34 

14 

36 

34 

35 

31 

24 

24 

22 

23 

23 

41 

36 

30 

27 

25 

25 

21 

26 

28 

30 

30 

32 

31 

29.9 

PORTE  RV I LL  E 

MAX 

46 

55 

48 

46 

43 

49 

43 

53 

63 

60 

52 

50 

52 

51 

52 

51 

52 

56 

49 

46 

34 

41 

42 

54 

61 

60 

67 

67 

60 

51.61 

MIN 

38 

33 

35 

26 

28 

34 

33 

29 

30 

33 

32 

34 

31 

2  7 

28 

29 

29 

31 

34 

37 

31 

30 

24 

26 

29 

33 

35 

35 

32 

35 

31.4' 

See  Heierence  Nolea  Following  Station  Index 

-   18  - 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Of  Month 


Station 

\ 

2  j 

3 

4 

5 

6  7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

0 
> 
< 

PORTOLA 

MAX 

48 

52 

54 

49 

51 

55 

51 

60 

56 

48 

50 

47 

33 

37 

42 

40 

45 

39 

36 

37 

37 

18 

19 

29 

39 

34 

40 

40 

40 

40 

46 

42.3 

M  I N 

26 

18 

22 

20 

19 

23 

22 

23 

22 

27 

10 

29 

12 

-  3 

3 

3 

10 

25 

33 

21 

15 

-18 

-  6 

1 

3 

9 

10 

10 

22 

13 

16 

14.2 

POTTE  R  VALLFV  PH 

MAX 

64 

62 

66 

71 

73 

80 

80 

79 

68 

63 

51 

53 

5  5 

56 

55 

54 

50 

50 

57 

65 

68 

68 

69 

74 

74 

64.2 

MIN 

40 

27 

30 

33 

31 

32 

35 

34 

27 

40 

25 

21 

7  2 

21 

25 

30 

42 

27 

3 

20 

23 

28 

32 

28 

30 

29 

28.3 

PRIFST  VALLEY 

MAX 

68 

64 

64 

60 

70 

60 

72 

68 

70 

62 

62 

56 

47 

51 

49 

50 

55 

55 

49 

48 

39 

32 

42 

49 

54 

60 

58 

70 

72 

75 

75 

58.3 

MIN 

35 

22 

22 

28 

22 

26 

40 

29 

27 

25 

22 

20 

30 

16 

19 

15 

15 

19 

22 

32 

25 

23 

21 

18 

25 

25 

28 

26 

26 

27 

26 

24.4 

OUINCY  PS 

MAX 

57 

55 

53 

60 

55 

54 

51 

56 

67 

64 

52 

51 

40 

43 

41 

48 

48 

46 

42 

40 

34 

22 

28 

36 

40 

51 

49 

51 

55 

58 

58 

48.5 

MIN 

27 

18 

22 

18 

17 

22 

22 

21 

19 

23 

12 

15 

23 

5 

12 

9 

11 

16 

32 

21 

11 

-  8 

-  4 

1 

5 

12 

26 

18 

23 

18 

19 

15.7 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

7* 

71 

75 

72 

75 

80 

85 

84 

81 

71 

62 

60 

54 

56 

60 

65 

62 

63 

62 

57 

48 

49 

51 

51 

57 

67 

71 

72 

74 

77 

79 

66.6 

MIN 

58 

35 

34 

30 

49 

34 

49 

41 

39 

41 

41 

22 

42 

30 

37 

32 

37 

27 

28 

44 

40 

35 

41 

42 

32 

30 

37 

45 

63 

47 

40 

38.8 

RANOSBURG 

MAX 

59 

59 

60 

57 

59 

69 

73 

68 

65 

55 

48 

49 

43 

41 

44 

49 

53 

57 

57 

50 

33 

29 

36 

48 

51 

56 

59 

61 

62 

66 

67 

54.3 

MIN 

46 

47 

40 

40 

39 

43 

50 

46 

46 

39 

30 

25 

33 

22 

0  5 

29 

31 

32 

37 

33 

26 

18 

21 

26 

31 

36 

38 

42 

42 

43 

43 

35.5 

RED  BLUFF   KB  AP 

MAX 

50 

39 

45 

67 

55 

74 

77 

77 

73 

63 

58 

48 

51 

50 

55 

54 

52 

44 

47 

46 

32 

42 

55 

66 

70 

52 

72 

71 

74 

71 

70 

58.1 

MIN 

34 

30 

36 

39 

31 

35 

48 

53 

52 

42 

33 

33 

31 

28 

29 

26 

29 

40 

40 

29 

21 

24 

31 

35 

38 

32 

34 

34 

39 

37 

35 

34.8 

REDDING   FIRE    STA  2 

MAX 

60 

51 

51 

67 

65 

74 

79 

78 

75 

65 

64 

54 

53 

58 

58 

56 

56 

49 

45 

46 

37 

43 

57 

68 

71 

62 

76 

77 

78 

76 

78 

62.2 

MIN 

36 

34 

33 

39 

34 

39 

54 

49 

50 

51 

38 

41 

30 

29 

31 

31 

31 

39 

40 

29 

20 

24 

28 

33 

30 

37 

41 

46 

45 

42 

45 

37.1 

REDLANDS 

MAX 

72 

73 

72 

75 

74 

82 

87 

85 

83 

67 

59 

58 

53 

58 

6; 

66 

61 

60 

60 

48 

46 

51 

55 

60 

58 

67 

75 

78 

79 

80 

80 

67.2 

MIN 

52 

42 

39 

40 

39 

42 

64 

49 

47 

47 

28 

29 

42 

29 

2  9 

35 

41 

35 

36 

46 

36 

35 

36 

32 

36 

35 

41 

44 

41 

42 

44 

39.8 

REDWOOD   C I  TV 

MAX 

50 

47 

55 

63 

62 

63 

73 

75 

74 

65 

62 

57 

54 

55 

63 

56 

55 

55 

53 

55 

45 

44 

59 

58 

66 

59 

65 

67 

70 

70 

69 

59.8 

MIN 

39 

36 

40 

36 

35 

35 

39 

46 

43 

47 

38 

38 

37 

30 

29 

27 

30 

36 

48 

39 

31 

28 

30 

29 

33 

35 

35 

35 

37 

40 

38 

36.1 

RICHARDSON  GPOVF    ST  PaPK 

MAX 

45 

48 

48 

51 

49 

51 

51 

60 

59 

54 

55 

51 

48 

46 

44 

45 

43 

48 

49 

49 

38 

45 

43 

46 

52 

55 

62 

53 

54 

58 

57 

50.2 

MIN 

35 

38 

38 

34 

34 

35 

36 

35 

33 

32 

31 

32 

33 

28 

28 

32 

30 

30 

38 

33 

25 

21 

23 

23 

27 

31 

34 

35 

35 

35 

34 

31.9 

RICHMOND 

MAX 

49 

52 

49 

50 

58 

60 

59 

69 

76 

73 

64 

61 

54 

54 

51 

53 

53 

56 

54 

55 

52 

46 

57 

57 

60 

56 

65 

67 

6S 

68 

58.2 

M  I  N 

36 

37 

42 

35 

35 

39 

42 

43 

56 

51 

50 

46 

36 

34 

34 

31 

33 

34 

47 

39 

31 

31 

33 

36 

37 

40 

41 

42 

45 

47 

45 

39.6 

RIVERSIDE   FIPE   STA  3 

MAX 

76 

75 

71 

73 

77 

84 

88 

85 

3  0 

73 

62 

61 

58 

60 

62 

70 

61 

61 

59 

58 

50 

53 

53 

58 

59 

66 

78 

77 

80 

83 

82 

68.8 

MIN 

57 

49 

38 

48 

41 

39 

71 

47 

46 

49 

31 

28 

40 

39 

28 

39 

41 

34 

36 

47 

39 

36 

42 

45 

39 

34 

39 

46 

41 

43 

39 

41.6 

RIVERSIDE   CITRUS   FXP  STA 

MAX 

75 

75 

74 

72 

72 

75 

84 

88 

85 

81 

65 

63 

60 

55 

59 

62 

66 

61 

60 

58 

51 

4^ 

52 

52 

56 

59 

65 

76 

76 

80 

81 

67.3 

MIN 

49 

44 

36 

36 

34 

41 

50 

54 

49 

48 

30 

29 

39 

33 

;  9 

35 

37 

32 

33 

38 

34 

34 

36 

35 

35 

33 

36 

43 

42 

43 

38 

38.2 

ROCKL I N 

MAX 

39 

42 

41 

41 

53 

50 

44 

44 

73 

60 

65 

60 

45 

49 

jl 

50 

52 

52 

47 

48 

50 

29 

47 

52 

49 

53 

55 

62 

62 

65 

65 

51.5 

MIN 

33 

34 

34 

33 

27 

26 

32 

29 

27 

27 

29 

30 

33 

20 

22 

2  I 

24 

25 

41 

33 

20 

20 

20 

20 

20 

23 

25 

25 

29 

30 

30 

27.2 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

42 

42 

42 

53 

41 

46 

42 

61 

53 

66 

59 

43 

51 

49 

52 

52 

53 

47 

48 

50 

36 

46 

54 

43 

49 

53 

65 

63 

65 

64 

61 

51.3 

MIN 

37 

37 

38 

32 

32 

37 

37 

36 

34 

32 

34 

37 

32 

26 

28 

27 

29 

38 

43 

33 

27 

25 

29 

25 

25 

29 

32 

33 

32 

32 

33 

32.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

43 

43 

42 

54 

46 

50 

45 

66 

55 

66 

62 

45 

51 

52 

53 

53 

55 

48 

49 

50 

37 

45 

54 

44 

51 

57 

66 

64 

66 

66 

64 

53.0 

MIN 

38 

37 

39 

35 

35 

38 

37 

37 

35 

35 

38 

40 

35 

29 

31 

31 

33 

40 

44 

35 

26 

25 

31 

29 

29 

33 

37 

40 

39 

37 

39 

35.1 

SAINT  HELENA 

MAX 

50 

43 

48 

59 

59 

63 

67 

83 

80 

70 

65 

49 

55 

56 

58 

60 

57 

47 

51 

55 

41 

47 

60 

57 

59 

57 

70 

72 

76 

77 

73 

60.1 

MIN 

34 

32 

40 

32 

31 

31 

35 

51 

60 

51 

31 

33 

26 

28 

25 

25 

27 

32 

45 

31 

27 

30 

30 

24 

2  9 

31 

32 

3  2 

34 

36 

33 

33.5 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

54 

47 

46 

51 

53 

61 

57 

64 

67 

62 

60 

58 

56 

48 

49 

49 

54 

51 

49 

52 

43 

42 

53 

55 

56 

57 

64 

64 

65 

65 

65 

55.4 

MIN 

30 

30 

39 

36 

32 

29 

33 

40 

36 

50 

47 

43 

29 

21 

23 

21 

23 

37 

44 

32 

26 

26 

25 

25 

2  9 

29 

31 

3C 

32 

34 

31 

32.0 

SALINAS  2  E 

MAX 

53 

59 

60 

64 

72 

75 

78 

81 

80 

75 

62 

64 

54 

58 

59 

55 

57 

58 

55 

54 

47 

46 

59 

57 

63 

58 

70 

77 

78 

83 

78 

64.2 

MIN 

44 

31 

38 

30 

40 

35 

40 

39 

43 

41 

37 

37 

32 

28 

29 

31 

26 

30 

41 

42 

32 

29 

30 

29 

'4 

36 

38 

4l 

46 

49 

48 

36.3 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

53 

56 

66 

67 

68 

74 

78 

81 

77 

72 

65 

52 

54 

54 

59 

54 

57 

58 

53 

51 

39 

46 

56 

58 

6  3 

58 

67 

76 

76 

79 

75 

62.6 

MIN 

37 

32 

37 

31 

41 

35 

41 

37 

44 

42 

38 

37 

32 

28 

30 

30 

28 

31 

42 

37 

32 

31 

32 

31 

36 

39 

39 

41 

46 

49 

45 

36.5 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

59 

65 

63 

66 

65 

70 

71 

73 

71 

70 

57 

56 

39 

44 

49 

54 

52 

51 

38 

41 

28 

33 

49 

57 

60 

61 

68 

69 

68 

68 

67 

57.5 

MIN 

42 

36 

39 

39 

39 

40 

41 

58 

48 

42 

36 

32 

26 

23 

25 

30 

28 

31 

32 

22 

19 

14 

27 

31 

35 

34 

38 

46 

46 

46 

48 

35.3 

SALYER  RS 

MAX 

54 

48 

57 

50 

48 

53 

51 

55 

55 

49 

50 

48 

43 

38 

44 

37 

41 

44 

46 

54 

52 

55 

57 

57 

61 

50.0 

MIN 

29 

33 

27 

25 

26 

32 

27 

24 

24 

22 

29 

26 

30 

32 

22 

1  3 

13 

15 

20 

24 

29 

2  8 

28 

2  6 

28 

25.4 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

70 

70 

70 

73 

72 

79 

86 

83 

76 

72 

62 

55 

50 

54 

54 

63 

59 

54 

52 

48 

46 

4  1 

51 

60 

56 

64 

71 

8C 

79 

77 

77 

64.6 

MIN 

56 

49 

51 

45 

50 

53 

58 

63 

54 

54 

37 

31 

3  6 

32 

33 

32 

41 

36 

37 

41 

33 

3: 

37 

43 

34 

36 

46 

6  2 

50 

53 

56 

43.9 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

64 

64 

69 

64 

67 

69 

78 

78 

79 

72 

68 

64 

6  4 

65 

56 

55 

58 

59 

58 

58 

43 

38 

54 

55 

61 

63 

65 

72 

76 

75 

77 

64.1 

MIN 

32 

27 

30 

3  1 

27 

28 

28 

30 

32 

29 

31 

25 

24 

18 

IB 

19 

20 

23 

24 

23 

28 

0  6 

26 

22 

25 

26 

30 

2  9 

29 

30 

33 

26.6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

75 

73 

72 

'2 

74 

82 

86 

84 

80 

72 

60 

57 

5  3 

58 

57 

67 

62 

60 

6  0 

52 

49 

5  3 

53 

55 

5f 

67 

75 

75 

80 

81 

82 

67.2 

M  I  N 

41 

42 

36 

37 

36 

38 

60 

46 

53 

48 

24 

25 

4? 

36 

26 

30 

39 

32 

34 

45 

36 

35 

34 

39 

36 

33 

37 

60 

41 

4  1 

38 

38.7 

SANDB ERG  WB 

MAX 

52 

57 

55 

49 

54 

64 

67 

64 

59 

49 

37 

41 

31 

33 

16 

41 

48 

47 

49 

36 

26 

2  3 

28 

35 

51 

48 

47 

51 

54 

58 

60 

46.8 

MIN 

43 

40 

40 

39 

40 

47 

49 

52 

46 

25 

25 

31 

'0 

21 

24 

32 

32 

33 

33 

24 

21 

10 

20 

20 

35 

39 

41 

4C 

45 

43 

49 

34.5 

SAN   DIEGO   WB  AP 

MAX 

73 

65 

66 

65 

73 

76 

81 

73 

75 

75 

62 

61 

61 

60 

62 

62 

62 

62 

57 

56 

66 

62 

56 

61 

64 

66 

83 

81 

8C 

81 

67.0 

MIN 

53 

47 

48 

46 

46 

46 

51 

51 

49 

47 

42 

40 

46 

42 

40 

45 

45 

44 

44 

50 

46 

46 

48 

45 

43 

43 

45 

44 

57 

49 

49 

46.4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

73 

74 

78 

75 

78 

84 

88 

84 

81 

71 

63 

56 

55 

59 

62 

65 

66 

65 

55 

55 

50 

42 

53 

58 

6: 

70 

76 

77  82 

81 

84 

68.5 

MIN 

55 

54 

51 

4  0 

50 

57 

65 

65 

54 

57 

43 

32 

39 

39 

41 

47 

39 

34 

41 

47 

33 

32 

35 

44 

35 

41 

42 

59 

61 

46 

58 

46.3 

S  F  RICHMOND  SUNSFT 

MAX 

5  2 

50 

53 

5  0 

58 

64 

6  0 

79 

75 

68 

64 

56 

54 

55 

55 

55 

55 

52 

52 

53 

44 

46 

55 

54 

62 

59 

62 

70 

70 

61 

71 

59.3 

MIN 

37 

32 

44 

40 

38 

40 

4? 

46 

48 

47 

43 

45 

3  6 

34 

34 

34 

37 

45 

4  0 

41 

31 

32 

34 

32 

3  8 

41 

42 

41 

56 

51 

48 

40.7 

SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

50 

49 

50 

57 

55 

60 

6  3 

70 

71 

6  0 

60 

55 

52 

51 

51 

53 

53 

54 

56 

49 

40 

45 

54 

53 

5  7 

54 

63 

64 

66 

61 

66 

56.4 

MIN 

40 

39 

42 

36 

38 

38 

41 

42 

47 

46 

39 

40 

39 

32 

32 

31 

34 

47 

48 

39 

30 

3  2 

32 

31 

3  = 

38 

38 

38 

39 

4 1 

41 

38.2 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

53 

55 

50 

5  3 

56 

64 

6  5 

79 

73 

65 

61 

55 

55 

53 

53 

53 

54 

53 

5' 

49 

40 

46 

59 

55 

62 

57 

66 

6F 

70 

71 

68 

58.7 

MIN 

42 

45 

43 

40 

44 

43 

4  8 

51 

57 

54 

51 

46 

44 

42 

42 

4C 

43 

47 

48 

40 

32 

34 

4C 

40 

44 

46 

47 

48 

50 

53 

51 

45.0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

78 

74 

70 

75 

78 

78 

88 

82 

80 

78 

65 

63 

61 

61 

63 

60 

64 

63 

62 

56 

54 

4  7 

60 

64 

61 

70 

75 

85 

85 

84 

84 

70.2 

M  I  N 

54 

42 

39 

3  0 

38 

40 

5  1 

46 

45 

42 

34 

31 

38 

30 

31 

3  7 

40 

46 

39 

48 

35 

17 

41 

38 

4  7 

37 

41 

44 

41 

43 

42 

40.5 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

54 

55 

59 

63 

67 

78 

7? 

77 

75 

69 

65 

53 

53 

57 

54 

55 

55 

53 

52 

54 

48 

41 

60 

58 

67 

62 

72 

7C 

76 

81 

76 

62.5 

MIN 

43 

34 

42 

38 

44 

46 

52 

61 

53 

55 

38 

37 

34 

29 

28 

29 

30 

40 

48 

40 

30 

2  7 

35 

29 

32 

35 

37 

37 

38.7 

SAN  JACINTO 

MAX 

76 

75 

75 

78 

78 

85 

fin 

85 

83 

69 

63 

60 

54 

58 

60 

60 

62 

63 

61 

50 

48 

4  0 

54 

51 

58 

69 

74 

80  80 

82 

81 

68.3 

MIN 

47 

32 

31 

28 

32 

32 

4  0 

38 

36 

30 

22 

20 

39 

24 

23 

32 

39 

28 

30 

43 

36 

3  2 

38 

35 

31 

30 

34 

42 

41 

35 

32 

33.4 

SAN  JOSE 

MAX 

51 

45 

55 

61 

62 

65 

71 

79 

77 

70 

63 

54 

5? 

55 

53 

56 

58 

55 

5? 

50 

42 

46 

56 

59 

64 

64 

66 

68 

71 

72 

71 

60.2 

M  I  N 

41 

36 

44 

39 

38 

38 

46 

57 

59 

52 

41 

3B 

32 

32 

32 

33 

38 

50 

41 

32 

3C 

36 

31 

36 

39 

39 

3S 

41 

43 

43 

40.0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

59 

58 

69 

69 

62 

75 

72 

78 

76 

81 

72 

63 

53 

55 

60 

59 

60 

60 

62 

54 

52 

46 

44 

56 

58 

62 

61 

74 

77 

79 

82 

64.1 

MIN 

3  8 

44 

45 

47 

41 

41 

59 

60 

53 

46 

38 

35 

35 

30 

31 

34 

34 

34 

3  6 

38 

35 

34 

35 

40 

34 

34 

36 

34 

52 

47 

45 

40.2 

SAN  MATEO 

MAX 

5  2 

50 

52 

59 

60 

65 

68 

75 

74 

68 

62 

58 

55 

55 

55 

56 

56 

54 

54 

55 

47 

46 

58 

56 

64 

59 

68 

68 

70 

72 

75 

60.2 

MIN 

4  3 

40 

46 

37 

39 

38 

42 

45 

53 

•49 

43 

42 

41 

34 

33 

33 

34 

42 

51 

42 

35 

31 

33 

34 

41 

41 

39 

40 

43 

43 

42 

40.3 

SAN  PFDRO 

MAX 

66 

61 

58 

63 

70 

68 

79 

65 

70 

67 

63 

56 

56 

59 

58 

59 

58 

57 

58 

56 

53 

52 

56 

58 

57 

58 

70 

79 

82 

8  2 

74 

63.5 

MIN 

55 

48 

48 

45 

48 

51 

53 

54 

50 

51 

49 

44 

50 

45 

43 

47 

46 

43 

47 

52 

42 

41 

49 

49 

41 

46 

48 

52 

57 

6C 

55 

48.7 

See  Reference  Notes  Fallowing  Station  Index 
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CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Continued  

Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

28 

30 

SAN  RAFAEL 

MAX 

50 

47 

47 

54 

57 

67 

62 

75 

82 

72 

67 

63 

57 

56 

52 

54 

56 

54 

55 

52 

50 

50 

52 

57 

54 

62 

62 

64 

66 

70 

71 

37 

37 

42 

36 

39 

35 

42 

39 

44 

45 

41 

45 

35 

34 

34 

30 

31 

30 

31 

37 

37 

38 

39 

41 

47 

45 

38 

1 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

75 

70 

69 

77 

80 

76 

83 

80 

77 

7  0 

68 

61 

60 

65 

64 

64 

64 

63 

62 

57 

54 

57 

58 

65 

62 

68 

72 

85 

87 

84 

80 

53 

43 

41 

45 

42 

41 

6  1 

4  B 

47 

46 

39 

36 

6  0 

37 

33 

41 

41 

42 

53 

42 

38 

42 

52 

59 

55 

46 

44 

1 

SANTA  BARBARA 

MAX 

71 

72 

70 

70 

75 

80 

89 

32 

82 

"6 

64 

56 

63 

62 

60 

65 

65 

65 

64 

61 

51 

53 

67 

63 

63 

64 

73 

80 

81 

82 

81 

MIN 

44 

42 

43 

42 

42 

44 

50 

48 

41 

45 

41 

37 

45 

35 

35 

38 

38 

40 

41 

49 

37 

37 

42 

37 

37 

42 

43 

45 

40 

45 

45 

41 

6 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

66 

66 

64 

64 

72 

71 

86 

72 

76 

66 

62 

54 

59 

59 

57 

61 

62 

60 

62 

61 

50 

51 

63 

59 

62 

60 

68 

73 

79 

81 

76 

65 

3 

MIN 

41 

33 

39 

37 

36 

35 

43 

39 

41 

39 

35 

32 

42 

30 

3  1 

33 

35 

34 

37 

41 

38 

39 

41 

33 

34 

41 

42 

39 

39 

39 

40 

37 

4 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

44 

45 

56 

61 

61 

69 

73 

76 

77 

69 

62 

55 

54 

53 

58 

55 

56 

56 

53 

54 

43 

49 

53 

60 

66 

66 

64 

67 

71 

72 

70 

MIN 

30 

35 

43 

36 

36 

35 

38 

61 

51 

50 

39 

42 

35 

30 

29 

28 

30 

30 

3 1 

40 

32 

30 

33 

29 

30 

30 

34 

35 

37 

39 

39 

35 

7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

54 

56 

58 

62 

66 

74 

80 

81 

78 

72 

65 

54 

55 

55 

54 

57 

56 

55 

51 

54 

48 

46 

60 

56 

59 

58 

75 

75 

78 

78 

77 

62 

M  I  N 

34 

35 

38 

34 

33 

35 

44 

50 

45 

46 

36 

37 

30 

27 

28 

26 

28 

33 

36 

30 

27 

30 

26 

30 

33 

32 

36 

36 

42 

39 

34 

9 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

56 

64 

67 

73 

73 

80 

83 

83 

79 

65 

62 

52 

55 

62 

58 

58 

57 

61 

54 

55 

45 

46 

54 

61 

60 

61 

76 

79 

79 

79 

76 

M  I  N 

38 

35 

39 

41 

38 

37 

44 

40 

43 

40 

37 

3  3 

33 

26 

2  7 

30 

1 

40 

35 

33 

33 

28 

32 

35 

38 

39 

41 

42 

40 

35 

9 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

75 

65 

61 

58 

73 

68 

76 

75 

70 

72 

67 

61 

58 

59 

61 

62 

59 

60 

58 

56 

55 

54 

61 

67 

65 

61 

66 

82 

81 

74 

72 

MIN 

55 

50 

56 

53 

49 

49 

56 

53 

52 

48 

46 

42 

46 

44 

43 

51 

51 

41 

38 

46 

51 

47 

45 

39 

53 

56 

55 

53 

48 

6 

SANTA  PAULA 

MAX 

sc 

79 

72 

73 

80 

84 

92 

83 

72 

60 

61 

64 

68 

62 

62 

57 

56 

55 

61 

62 

63 

75 

79 

79 

89 

83 

M  I  N 

63 

63 

42 

33 

53 

48 

48 

46 

48 

33 

36 

35 

36 

39 

34 

32 

33 

34 

46 

34 

38 

42 

50 

57 

54 

43 

43 

3 

SANTA  ROSA 

47 

50 

46 

51 

61 

59 

65 

72 

85 

79 

74 

65 

54 

56 

57 

58 

59 

57 

54 

53 

51 

44 

49 

61 

61 

65 

58 

67 

69 

70 

69 

MIN 

34 

31 

31 

3  1 

3 1 

30 

32 

35 

47 

32 

32 

1 

25 

25 

23 

23 

28 

24 

24 

29 

32 

31 

31 

34 

32 

31 

0 

SCOT  I A 

52 

50 

57 

56 

57 

56 

62 

59 

66 

53 

65 

62 

48 

47 

52 

49 

50 

50 

51 

56 

40 

39 

49 

51 

51 

55 

60 

60 

61 

67 

70 

MIN 

37 

39 

40 

38 

35 

37 

39 

38 

35 

36 

29 

34 

28 

23 

24 

27 

30 

40 

40 

37 

40 

40 

39 

35 

1 

SHASTA  DAM 

52 

64 

54 

55 

63 

57 

66 

71 

68 

65 

58 

56 

45 

49 

65 

53 

50 

52 

43 

45 

42 

30 

40 

52 

58 

62 

51 

66 

69 

72 

68 

MIN 

34 

u  7 

35 

35 

37 

36 

49 

46 

45 

50 

40 

39 

34 

33 

33 

34 

36 

30 

19 

19 

24 

35 

40 

41 

41 

43 

52 

49 

49 

38 

0 

SHELTER  COVE 

52 

53 

58 

59 

56 

64 

71 

73 

70 

73 

69 

54 

52 

52 

52 

51 

53 

53 

52 

45 

53 

55 

59 

60 

59 

51 

60 

60 

62 

60 

MIN 

43 

43 

47 

46 

46 

47 

52 

54 

51 

49 

45 

40 

41 

42 

42 

41 

35 

31 

33 

43 

46 

48 

48 

42 

40 

46 

49 

47 

44 

5 

SIERRA  CITY 

63 

60 

64 

58 

65 

66 

66 

70 

68 

65 

53 

55 

32 

36 

44 

49 

51 

60 

35 

36 

28 

22 

28 

45 

50 

55 

57 

63 

67 

68 

68 

MIN 

40 

38 

29 

37 

38 

42 

40 

45 

43 

38 

28 

29 

14 

1 5 

1  8 

21 

23 

29 

31 

22 

11 

5 

16 

23 

28 

33 

32 

37 

38 

35 

37 

29 

5 

SIEPPAVILLE  PS 

MAX 

49 

53 

55 

60 

59 

51 

62 

64 

62 

57 

46 

52 

38 

32 

37 

42 

43 

49 

42 

39 

30 

15 

18 

24 

29 

35 

30 

39 

47 

44 

40 

MIN 

26 

18 

18 

1  5 

16 

17 

18 

22 

22 

20 

8 

11 

4 

-  1 

5 

5 

1  5 

3 1 

1  7 

1 

-  9 

-15 

-12 

-  4 

2 

6 

5 

10 

3 

5 

9 

2 

SOOA    SPRINGS    1  E 

46 

47 

50 

43 

43 

50 

50 

53 

48 

45 

34 

41 

23 

20 

34 

34 

39 

36 

28 

28 

14 

10 

14 

24 

31 

40 

47 

47 

50 

52 

57 

MIN 

26 

25 

25 

25 

23 

24 

34 

38 

32 

21 

1  2 

1  6 

0 

-  1 

0 

* 

5 

1  2 

21 

1  ' 

2 

-  6 

-  5 

4 

17 

18 

19 

19 

26 

22 

22 

15 

8 

SONOMA 

51 

43 

47 

55 

54 

58 

59 

84 

82 

80 

61 

58 

55 

54 

54 

54 

56 

54 

53 

54 

44 

48 

56 

58 

57 

58 

67 

67 

68 

69 

69 

MIN 

33 

34 

6  1 

35 

29 

31 

34 

39 

39 

30 

34 

30 

25 

24 

24 

27 

33 

47 

34 

25 

25 

23 

22 

28 

30 

30 

30 

32 

35 

31 

31 

5 

SONOR  A 

60 

60 

58 

54 

52 

68 

64 

65 

66 

68 

66 

60 

47 

56 

50 

52 

55 

58 

48 

47 

44 

34 

44 

36 

50 

58 

64 

62 

72 

72 

74 

MIN 

34 

32 

32 

34 

3 

34 

34 

36 

36 

35 

34 

34 

24 

26 

28 

27 

29 

28 

18 

23 

25 

27 

28 

32 

33 

36 

38 

38 

31 

.4 

SO   ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

50 

59 

60 

64 

60 

66 

72 

71 

67 

56 

53 

45 

37 

40 

48 

51 

49 

41 

38 

35 

35 

43 

47 

51 

55 

59 

60 

60 

65 

63 

MIN 

36 

28 

3 1 

27 

30 

37 

34 

4 

10 

2 

25 

23 

1 0 

1  8 

18 

19 

1 

10 

14 

14 

26 

27 

30 

29 

30 

3C 

30 

25 

6 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

45 

50 

50 

50 

48 

53 

53 

6^ 

53 

50 

40 

34 

31 

25 

38 

43 

45 

42 

34 

33 

8 

14 

26 

38 

44 

48 

53 

54 

52 

56 

1 

MIN 

1  9 

1 9 

24 

1  6 

1  5 

18 

2  3 

23 

?.  0 

23 

1  1 

1 6 

3 

4 

2 

3 

8 

1  7 

27 

6 

-  7 

-17 

-16 

4 

8 

12 

11 

10 

11 

27 

11 

1 

SOUIRREL    INN  2 

50 

47 

55 

49 

50 

58 

62 

60 

61 

6  6 

36 

32 

33 

32 

40 

44 

45 

49 

45 

36 

34 

28 

29 

28 

16 

47 

46 

48 

50 

53 

59 

45 

1 

MIN 

37 

36 

36 

37 

40 

39 

45 

45 

1  o 

24 

23 

22 

1  5 

22 

2  5 

32 

32 

34 

30 

20 

18 

20 

18 

20 

30 

33 

35 

37 

35 

37 

30 

4 

STOCKTON   FAA  AP 

44 

40 

42 

50 

42 

43 

42 

53 

57 

59 

59 

47 

51 

50 

52 

53 

54 

47 

49 

50 

39 

45 

48 

47 

46 

55 

62 

63 

63 

64 

56 

MIN 

37 

37 

38 

34 

33 

36 

36 

35 

34 

29 

30 

32 

31 

24 

27 

25 

23 

32 

44 

38 

29 

26 

29 

25 

26 

28 

33 

33 

32 

32 

35 

31 

.7 

STOCKTON   FIRF   STA  4 

48 

43 

42 

43 

50 

43 

44 

43 

61 

=•6 

58 

58 

47 

50 

49 

51 

52 

53 

49 

49 

50 

36 

45 

47 

47 

47 

55 

62 

63 

64 

63 

MIN 

" 

36 

38 

35 

35 

36 

36 

35 

31 

32 

34 

32 

26 

27 

2 

26 

1 0 

39 

37 

29 

25 

27 

25 

26 

28 

28 

35 

34 

35 

37 

32 

1 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

44 

42 

44 

52 

44 

45 

46 

59 

64 

61 

59 

48 

53 

51 

55 

52 

56 

47 

50 

52 

52 

52 

48 

55 

65 

61 

64 

65 

62 

MIN 

36 

37 

38 

30 

31 

36 

35 

35 

36 

28 

32 

32 

30 

26 

27 

26 

26 

1 2 

43 

36 

29 

23 

29 

27 

32 

30 

31 

3C 

33 

31 

.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

63 

54 

52 

65 

63 

74 

78 

77 

73 

64 

59 

48 

52 

50 

52 

52 

53 

49 

49 

52 

33 

42 

57 

66 

68 

61 

71 

70 

72 

7C 

70 

MIN 

35 

30 

35 

30 

30 

* 

38 

46 

49 

28 

39 

25 

0  1 

23 

24 

26 

30 

40 

30 

23 

25 

21 

25 

31 

33 

32 

33 

37 

33 

33 

31 

.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

64 

62 

62 

63 

64 

65 

69 

69 

65 

59 

54 

50 

40 

41 

46 

50 

47 

40 

36 

36 

33 

33 

49 

55 

60 

61 

62 

66 

67 

67 

70 

MIN 

35 

28 

28 

18 

17 

20 

23 

25 

29 

2 

19 

12 

10 

18 

29 

37 

35 

33 

36 

35 

34 

38 

30 

SUNL  A  ND 

77 

78 

77 

78 

72 

82 

93 

86 

83 

69 

63 

59 

58 

62 

61 

67 

65 

63 

57 

53 

47 

41 

55 

61 

61 

74 

80 

86 

87 

85 

80 

MIN 

50 

45 

4 

39 

44 

44 

58 

50 

49 

52 

30 

35 

37 

32 

31 

38 

37 

32 

36 

34 

33 

32 

35 

35 

34 

38 

42 

66 

55 

52 

53 

41 

6 

SUSANVILLE  AP 

47 

45 

53 

44 

4  1 

56 

61 

59 

51 

41 

37 

38 

35 

33 

39 

40 

40 

41 

36 

32 

18 

7 

12 

20 

25 

27 

28 

24 

25 

25 

25 

35 

MIN 

27 

1  0 

2  3 

1 6 

17 

24 

24 

25 

22 

22 

9 

28 

14 

3 

11 

7 

1  2 

2  ?. 

32 

1  8 

-  1 

-12 

-11 

-  5 

9 

6 

9 

11 

17 

14 

15 

13 

7 

TAHOE  CITY 

42 

44 

44 

50 

47 

43 

51 

49 

51 

48 

36 

39 

30 

22 

33 

37 

37 

41 

35 

31 

22 

11 

14 

30 

37 

40 

39 

42 

48 

44 

41 

MIN 

20 

22 

26 

19 

20 

24 

25 

27 

2  5 

27 

15 

19 

5 

5 

13 

10 

10 

1 7 

27 

1  3 

6 

-  1 

-  2 

0 

16 

16 

18 

19 

19 

17 

20 

16 

0 

TEHACHAP I 

60 

60 

53 

57 

64 

66 

73 

69 

65 

51 

47 

45 

44 

38 

46 

47 

47 

44 

52 

41 

34 

28 

40 

47 

54 

58 

63 

63 

65 

69 

70 

MIN 

45 

27 

25 

39 

27 

36 

39 

42 

35 

27 

18 

26 

14 

14 

25 

25 

27 

32 

22 

23 

21 

25 

27 

23 

28 

32 

44 

43 

43 

33 

29 

5 

TEJON  RANCHO 

56 

55 

55 

48 

55 

56 

61 

58 

63 

65 

64 

57 

48 

52 

48 

50 

49 

55 

63 

56 

44 

40 

37 

42 

52 

57 

55 

61 

63 

63 

62 

MIN 

36 

32 

3  3 

36 

30 

32 

38 

36 

40 

42 

34 

40 

36 

32 

30 

30 

30 

3  3 

37 

3  3 

32 

27 

22 

22 

28 

35 

37 

39 

37 

4C 

40 

33 

8 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

78 

79 

78 

77 

75 

78 

92 

82 

85 

67 

55 

58 

63 

62 

63 

64 

71 

71 

65 

68 

60 

59 

61 

56 

62 

67 

75 

82 

83 

86 

82 

MIN 

35 

36 

39 

6 

54 

41 

44 

36 

22 

23 

34 

31 

23 

34 

3 

34 

36 

49 

42 

38 

40 

45 

39 

34 

37 

45 

47 

44 

42 

38 

1 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

53 

56 

54 

52 

60 

61 

58 

62 

63 

67 

64 

62 

49 

51 

53 

52 

53 

6] 

52 

50 

45 

43 

42 

47 

55 

62 

62 

67 

70 

71 

70 

7 

MIN 

" 

37 

28 

30 

32 

30 

33 

33 

32 

31 

39 

26 

26 

2  5 

26 

28 

36 

39 

32 

35 

31 

24 

27 

30 

33 

32 

33 

33 

34 

31 

8 

TIGER   CREEK  PH 

55 

56 

55 

55 

55 

70 

60 

61 

62 

62 

58 

54 

41 

41 

46 

64 

52 

40 

44 

44 

36 

42 

48 

53 

57 

58 

70 

66 

65 

66 

66 

MIN 

37 

38 

46 

33 

32 

30 

24 

2  7 

* 

27 

30 

36 

30 

26 

20 

26 

24 

29 

30 

33 

32 

35 

34 

36 

31 

7 

TRACY   CARBON A 

MAX 

41 

44 

40 

45 

49 

42 

46 

59 

62 

63 

57 

55 

50 

49 

47 

49 

51 

52 

50 

50 

47 

38 

52 

54 

49 

48 

57 

63 

58 

60 

62 

MIN 

30 

34 

34 

34 

33 

36 

29 

34 

29 

29 

27 

25 

28 

29 

41 

37 

27 

24 

31 

22 

25 

27 

34 

29 

31 

33 

29 

30 

8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

45 

43 

53 

47 

49 

49 

65 

60 

60 

55 

54 

52 

49 

51 

51 

54 

50 

48 

55 

44 

44 

52 

50 

48 

52 

64 

60 

60 

63 

63 

52 

7 

MIN 

31 

34 

36 

29 

30 

3  3 

31 

28 

30 

36 

28 

32 

23 

25 

40 

45 

37 

27 

25 

26 

20 

23 

26 

34 

31 

32 

30 

26 

30 

2 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

M,'  X 

<.7 

52 

47 

50 

57 

48 

56 

47 

39 

41 

40 

40 

35 

34 

34 

38 

42 

46 

45 

47 

48 

MIN 

30 

1? 

27 

30 

30 

30 

30 

27 

28 

23 

24 

24 

26 

32 

11 

11 

19 

25 

26 

29 

29 

29 

26 

0 

TRONA 

MAX 

51 

55 

60 

61 

68 

61 

62 

74 

68 

71 

57 

5  0 

52 

53 

49 

46 

50 

55 

58 

67 

54 

47 

37 

47 

58 

57 

57 

61 

74 

70 

68 

58 

o ! 

MIN 

38 

30 

l-n 

30 

27 

29 

35 

33 

33 

39 

20 

18 

24 

23 

19 

19 

23 

23 

28 

30 

29 

28 

22 

23 

26 

28 

30 

30 

32 

32 

31 

27 

7 

TRUCK  EE  RS 

MAX 

41 

47 

50 

51 

45 

49 

53 

56 

55 

52 

37 

47 

36 

26 

24 

40 

45 

43 

32 

31 

25 

12 

17 

21 

30 

39 

40 

47 

49 

42 

46 

39 

6 

MIN 

18 

15 

1  u 

13 

13 

15 

20 

22 

21 

19 

6 

8 

0 

-  7 

-  2 

-  1 

8 

25 

16 

-  1 

-12 

-20 

-20 

-10 

2 

4 

7 

9 

2 

3 

5 

9 

See  Relexence  Notes  Following  Station  l^dox 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

TUL EL  A K  E 

49 

46 

43 

42 

40 

54 

49 

49 

49 

41 

44 

36 

31 

29 

37 

29 

31 

35 

39 

38 

12 

9 

9 

25 

29 

32 

31 

25 

33 

29 

27 

34 

.6 

MIN 

2 

18 

20 

31 

22 

21 

15 

28 

8 

4 

1 5 

6 

1 

22 

23 

9 

-13 

-26 

-22 

-  9 

-  3 

7 

5 

2 

-  1 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

68 

64 

61 

55 

63 

60 

66 

72 

75 

68 

59 

56 

45 

50 

50 

54 

49 

52 

39 

44 

39 

28 

38 

50 

59 

65 

70 

71 

72 

72 

57 

1 

MIN 

3 

36 

40 

4 

43 

44 

48 

39 

38 

30 

31 

30 

34 

33 

36 

35 

29 

12 

18 

23 

33 

39 

42 

40 

53 

53 

49 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

75 

70 

68 

68 

80 

82 

84 

81 

77 

74 

65 

63 

56 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

56 

53 

55 

56 

60 

62 

65 

67 

80 

85 

83 

80 

68 

6 

MIN 

40 

4 

40 

31 

'8 

]  0 

2  7 

33 

33 

35 

37 

49 

4C 

38 

40 

38 

39 

35 

37 

47 

52 

47 

40 

39 

,2 

TWENTYNINE  PALMS 

66 

67 

74 

71 

66 

79 

78 

77 

72 

66 

47 

52 

55 

50 

54 

58 

60 

64 

67 

6? 

51 

52 

50 

4" 

62 

67 

68 

71 

71 

75 

76 

63 

.8 

MIN 

41 

52 

24 

31 

29 

19 

28 

36 

29 

37 

51 

36 

29 

35 

39 

42 

32 

34 

51 

44 

44 

37 

37 

4 

TWIN  LAKES 

MAX 

42 

53 

47 

46 

55 

50 

57 

50 

48 

42 

41 

36 

21 

37 

36 

41 

37 

29 

25 

20 

8 

9 

27 

34 

50 

50 

49 

54 

56 

62 

58 

41 

•  0 

MIN 

° 

19 

10 

17 

-  1 

5 

18 

20 

3 

-  4 

-14 

-  5 

9 

24 

16 

17 

24 

22 

20 

21 

1 4 

.  g 

UKIAH 

MAX 

62 

64 

60 

64 

68 

70 

75 

81 

79 

70 

63 

55 

51 

56 

57 

57 

57 

51 

50 

53 

40 

50 

60 

68 

69 

62 

70 

72 

73 

71 

75 

63 

•  0 

MIN 

48 

29 

25 

28 

29 

35 

43 

34 

24 

20 

22 

25 

32 

36 

35 

33 

37 

36 

34 

32 

,  1 

UCLA 

MAX 

74 

71 

65 

66 

75 

74 

85 

80 

77 

72 

65 

61 

56 

56 

60 

67 

60 

58 

58 

54 

48 

49 

59 

64 

65 

62 

67 

83 

82 

79 

79 

66 

8 

MIN 

61 

4 

46 

44 

45 

c  1 

4R 

46 

48 

49 

40 

39 

44 

52 

47 

44 

40 

51 

52 

60 

62 

50 

,2 

UPLANO   3  N 

MAX 

72 

71 

70 

70 

73 

79 

86 

81 

78 

70 

61 

56 

56 

56 

5  5 

64 

60 

57 

55 

48 

47 

47 

57 

62 

57 

67 

72 

79 

80 

79 

79 

65 

9 

MIN 

5  3 

36 

31 

28 

34 

37 

34 

35 

44 

3  5 

32 

37 

42 

32 

35 

40 

49 

45 

44 

44 

39 

,  g 

UPPER    LAKE  PS 

MAX 

65 

60 

61 

64 

85 

78 

72 

62 

56 

54 

55 

53 

50 

48 

51 

55 

65 

66 

65 

72 

'1 

72 

62 

•  8 

MIN 

" 

39 

6 

29 

32 

25 

34 

2  0 

2  1 

25 

29 

43 

19 

19 

22 

27 

32 

27 

29 

27 

27 

,9 

UPR    SAN   LEANDPO  FILTERS 

MAX 

46 

51 

52 

51 

57 

59 

67 

65 

72 

71 

62 

62 

52 

52 

52 

53 

52 

44 

51 

53 

50 

43 

42 

54 

54 

59 

58 

66 

65 

67 

67 

56 

4 

MIN 

56 

54 

42 

34 

32 

32 

32 

33 

37 

42 

36 

28 

28 

26 

30 

38 

41 

41 

42 

47 

48 

46 

38 

8 

VACAV I LLE 

MAX 

49 

40 

42 

53 

40 

52 

51 

81 

69 

66 

59 

45 

54 

51 

55 

53 

55 

51 

53 

51 

35 

45 

59 

55 

50 

55 

71 

65 

68 

69 

66 

55 

1 

MIN 

33 

31 

36 

32 

38 

28 

28 

28 

26 

28 

37 

46 

34 

28 

28 

30 

22 

27 

30 

32 

33 

35 

38 

33 

31 

,9 

VALYERMO  RS 

MAX 

62 

68 

67 

61 

79 

73 

72 

70 

65 

46 

5  ' 

53 

42 

47 

50 

56 

59 

63 

61 

46 

34 

37 

42 

57 

58 

62 

62 

64 

66 

66 

58 

>2 

MIN 

40 

36 

13 

19 

14 

16 

1  3 

22 

25 

2  5 

31 

40 

29 

24 

25 

17 

25 

27 

29 

31 

30 

38 

30 

27 

6 

VICTORV  I  LL  3"    PUMP  PLANT 

MAX 

59 

63 

64 

68 

61 

64 

72 

76 

73 

68 

50 

50 

56 

47 

47 

49 

54 

58 

63 

64 

48 

40 

43 

46 

46 

58 

63 

66 

61 

69 

70 

58 

6 

MIN 

18 

16 

15 

27 

30 

7  6 

36 

40 

28 

29 

31 

2  8 

22 

27 

29 

31 

28 

29 

3  0 

28 

,2 

VISAL  IA 

MAX 

42 

54 

42 

41 

45 

47 

56 

42 

42 

51 

63 

63 

51 

49 

55 

55 

54 

54 

53 

56 

51 

46 

34 

37 

37 

55 

63 

62 

67 

64 

58 

51 

3 

MIN 

42 

31 

28 

30 

3  1 

32 

40 

37 

28 

22 

25 

25 

31 

33 

32 

34 

34 

34 

32 

2 

VOLTA  PH 

MAX 

64 

66 

57 

64 

66 

69 

75 

76 

76 

68 

55 

44 

44 

50 

50 

52 

47 

44 

42 

33 

42 

52 

65 

68 

68 

66 

71 

71 

71 

70 

59 

MIN 

43 

38 

2 1 

25 

26 

28 

33 

35 

24 

15 

17 

23 

29 

40 

36 

35 

42 

42 

36 

39 

33 

1 

WALNUT   CREEK    2  ESF 

MAX 

47 

56 

45 

43 

56 

48 

43 

58 

70 

71 

62 

58 

51 

54 

50 

52 

50 

56 

53 

54 

51 

35 

46 

56 

56 

56 

54 

67 

65 

67 

68 

54 

8 

MIN 

32 

34 

36 

30 

33 

34 

32 

32 

40 

54 

3 1 

3  ? 

29 

23 

23 

23 

25 

30 

43 

34 

28 

29 

29 

25 

28 

29 

29 

30 

30 

33 

30 

31 

,3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

65 

67 

64 

68 

79 

78 

74 

66 

48 

52 

47 

47 

5  -> 

57 

56 

58 

56 

61 

42 

41 

45 

43 

53 

65 

64 

68 

69 

72 

73 

60 

6 

MIN 

43 

29 

26 

30 

29 

34 

49 

36 

36 

28 

1 7 

1  6 

34 

22 

.3  C 

29 

25 

22 

34 

32 

29 

26 

30 

27 

27 

31 

27 

30 

25 

32 

29 

0 

WASCO 

MAX 

42 

53 

43 

45 

47 

43 

43 

42 

51 

42 

57 

61 

51 

48 

51 

50 

46 

:  2 

52 

56 

45 

47 

38 

43 

43 

51 

57 

57 

62 

62 

51 

49 

5 

MIN 

36 

30 

36 

27 

32 

4 

3  5 

3  3 

27 

27 

34 

30 

39 

29 

26 

27 

27 

31 

35 

36 

28 

27 

24 

25 

29 

33 

31 

34 

36 

41 

31 

,1 

WATSONVILLF  WATERWORKS 

50 

55 

57 

61 

60 

68 

71 

81 

80 

79 

70 

66 

52 

55 

56 

60 

59 

57 

53 

54 

52 

43 

45 

57 

57 

63 

58 

70 

73 

77 

75 

61 

7 

M  I  N 

34 

37 

35 

36 

36 

40 

44 

41 

42 

35 

37 

32 

28 

30 

28 

29 

31 

33 

40 

33 

3  1 

30 

28 

31 

32 

34 

38 

39 

44 

38 

34 

8 

IwEAVERVILLF  RS 

MAX 

47 

59 

52 

57 

56 

52 

60 

42 

55 

55 

65 

58 

45 

46 

48 

50 

49 

47 

39 

36 

35 

29 

39 

49 

52 

53 

47 

50 

53 

61 

60 

KIN 

27 

3 1 

20 

22 

23 

3 1 

3 1 

27 

22 

1  8 

19 

20 

1  5 

2  0 

1  6 

19 

19 

32 

2  9 

1  2 

10 

9 

10 

1  7 

25 

26 

26 

26 

24 

25 

21 

9 

WEED  1  S 

MAX 

47 

49 

50 

50 

44 

43 

51 

40 

44 

48 

44 

47 

37 

35 

37 

41 

39 

38 

35 

35 

32 

12 

21 

28 

34 

44 

42 

47 

47 

50 

50 

MIN 

20 

20 

18 

18 

2 

25 

2 

1  9 

19 

16 

1 6 

20 

1 0 

1  0 

9 

1  4 

27 

1 4 

2 

8 

8 

8 

1 9 

18 

1  6 

1 8 

19 

2  C 

14 

5 

WHISKEYTOWN  RES 

68 

60 

53 

65 

t  3 

61 

62 

72 

61 

62 

49 

54 

51 

53 

37 

48 

42 

56 

66 

66 

72 

75 

75 

MIN 

34 

33 

34 

37 

35 

39 

45 

32 

2  5 

31 

31 

34 

35 

1  7 

22 

2  9 

37 

41 

38 

42 

43 

34 

2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

42 

33 

40 

42 

40 

46 

41 

42 

43 

41 

38 

42 

37 

10 

35 

31 

39 

32 

29 

31 

14 

8 

7 

1  5 

28 

39 

43 

36 

45 

44 

47 

MIN 

18 

10 

1 

20 

12 

18 

2 

20 

1 0 

8 

1 1 

-17 

3 

-  1 

3 

22 

1  4 

-  1  6 

-12 

-12 

-11 

-  8 

14 

12 

8 

1  0 

13 

7 

5 

WHITE    MOUNTAIN  2 

35 

24 

31 

28 

31 

40 

31 

37 

33 

30 

35 

30 

17 

20 

22 

19 

30 

18 

14 

28 

26 

35 

39 

37 

28 

8 

MIN 

' 

17 

18 

1 6 

18 

22 

20 

1 6 

1 7 

8 

-1 0 

-13 

8 

2 

9 

9 

1  1 

13 

1  7 

1  5 

1  3 

13 

1  1 

6 

WILLITS    1  NE 

56 

" 

57 

63 

64 

76 

74 

77 

75 

70 

65 

58 

48 

53 

53 

53 

50 

48 

51 

50 

39 

48 

55 

64 

64 

61 

66 

65 

74 

73 

73 

60 

MIN 

33 

29 

4  "' 

29 

28 

3 1 

32 

27 

2  5 

25 

24 

3  8 

22 

20 

2  1 

28 

28 

29 

42 

27 

20 

16 

18 

22 

25 

31 

33 

27 

32 

30 

26 

27 

7 

WILLOWS 

41 

46 

39 

47 

67 

49 

64 

69 

79 

74 

64 

59 

48 

52 

51 

55 

53 

54 

47 

50 

49 

37 

44 

56 

66 

58 

54 

71 

68 

71 

71 

MIN 

37 

3  3 

35 

32 

29 

30 

32 

37 

53 

50 

33 

34 

29 

29 

26 

26 

27 

30 

38 

32 

24 

23 

27 

25 

29 

29 

31 

33 

36 

34 

32 

32 

1 

WINTERS 

40 

50 

39 

42 

56 

42 

58 

64 

79 

75 

65 

60 

45 

53 

50 

55 

53 

55 

52 

54 

=■0 

35 

45 

58 

64 

52 

55 

72 

65 

70 

69 

MIN 

35 

35 

36 

30 

30 

32 

34 

34 

35 

53 

32 

37 

3  1 

30 

2  6 

26 

28 

34 

42 

35 

2  3 

27 

31 

23 

26 

28 

32 

32 

34 

36 

33 

32 

5 

WOODFORD  c 

44 

51 

61 

47 

50 

59 

63 

57 

53 

50 

45 

45 

31 

36 

39 

40 

48 

40 

40 

35 

17 

9 

23 

33 

40 

42 

51 

41 

42 

42 

47 

MIN 

25 

4 

21 

20 

3 

33 

26 

25 

2 1 

9 

22 

1  2 

14 

14 

29 

26 

0 

-  5 

9 

-  3 

1 1 

1  5 

70 

1 9 

18 

1  7 

1 

16 

2 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

40 

43 

40 

42 

57 

44 

55 

5"l 

75 

72 

65 

62 

45 

51 

53 

52 

52 

58 

57 

50 

50 

34 

44 

62 

60 

53 

55 

69 

66 

72 

68 

54 

7 

MIN 

36 

36 

36 

31 

28 

32 

35 

35 

33 

36 

33 

35 

28 

28 

24 

25 

31 

40 

33 

2  5 

25 

27 

22 

24 

27 

32 

29 

33 

34 

29 

30 

6 

YORBA  LINDA 

MAX 

72 

73 

69 

76 

80 

78 

89 

80 

79 

70 

64 

62 

61 

63 

67 

63 

62 

60 

58 

50 

53 

57 

65 

60 

67 

70 

84 

62 

86 

82 

69 

4 

MIN 

60 

42 

39 

38 

49 

4' 

53 

50 

47 

48 

56 

32 

36 

35 

39 

41 

37 

40 

44 

39 

39 

43 

49 

40 

36 

51 

52 

67 

55 

46 

44 

9 

YOSEMITE  NP 

MAX 

53 

52 

53 

50 

54 

6  9 

60 

61 

57 

56 

51 

39 

37 

39 

43 

47 

47 

39 

40 

34 

28 

37 

39 

45 

47 

45 

54 

55 

57 

55 

87 

48 

4 

MIN 

35 

28 

24 

29 

29 

32 

35 

3  2 

28 

26 

27 

25 

17 

18 

18 

20 

24 

32 

26 

15 

13 

19 

15 

22 

28 

27 

28 

33 

28 

3  5 

25 

7 

CREKA 

MAX 

33 

47 

48 

52 

47 

47 

55 

42 

■7 

34 

48 

47 

40 

38 

40 

44 

38 

36 

34 

40 

3  2 

11 

25 

26 

32 

38 

37 

42 

42 

47 

47 

39 

5 

MIN 

27 

23 

26 

21 

23 

23 

28 

31 

26 

26 

19 

19 

23 

13 

26 

18 

17 

20 

28 

20 

1 

-  2 

-  5 

-  > 

10 

15 

15 

14 

15 

11 

12 

17 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  [ade* 

-  21  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Day  of  month 


Station 

or 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WI ND 

.00 

.00 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.05 

.07 

.06 

.06 

.02 

.06 

.06 

.07 

.02 

.04 

.02 

.02 

.07 

.05 

.10 

.00 

.07 

.00 

.03 

.05 

.06 

.04 

.03 

1.17 

BACKUS  RANCH  (a) 

EVAP 

.  10 

.07 

.21 

.  19 

.  08 

.  08 

09 

06 

09 

13 

13 

■  10 

06 

11 

01 

>9 

10 

30 

14 

06 

05 

01 

09 

06 

09 

13 

08 

07 

B3  08 

WIND 

118 

73 

7 

11 

16 

7 

5 

21 

23 

100 

173 

73 

3 

7 

25 

189 

101 

241 

138 

30 

5 

20 

16 

4 

5 

10 

8 

8 

5 

1442 

MAX 

52 

50 

52 

50 

50 

52 

58 

57 

56 

49 

40 

40 

42 

42 

40 

43 

49 

53 

53 

41 

38 

28 

32 

32 

32 

46 

53 

56 

57 

59 

59 

47.1 

MIN 

38 

33 

32 

32 

32 

29 

38 

38 

37 

36 

28 

29 

30 

28 

29 

29 

33 

32 

38 

29 

28 

28 

38 

28 

31 

34 

33 

36 

36 

32.0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.  13 

.  14 

02 

.17 

.  17 

10 

^  r 

14 

20 

10 

05 

07 

05 

02 

50 

12 

24 

20 

. 

WIND 

27 

34 

9 

21 

55 

14 

35 

15 

'31 

32 

77 

44 

24 

30 

45 

16 

19 

'28 

'  20 

4 

30 

29 

33 

47 

27 

20 

'  18 

40 

58 

40 

'27 

949 

BERRYESSA  LAKE  (b) 

EVAP 

•  ^2 

.02 

* U4 

13 

'  9  ' 

■  °^ 

■ 

34 

'  .  _ 

.  19 

01 

.  03 

04 

.  06 

.  04 

.  04 

.  00 

.  03 

.  07 

.  10 

.  20 

.  12 

.  15 

.  13 

.06 

.  06 

.  06 

.  06 

06 

07 

2.95 

WI  ND 

19 

34 

90 

95 

'>4 

49 

39 

87 

1  56 

82 

182 

194 

59 

59 

MAX 

52 

^8 

53 

64 

69 

68 

61 

57 

55 

53 

g2 

52 

53 

53 

5 1 

51 

51 

40 

46 

51 

62 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

5761 

MIN 

41 

40 

41 

39 

39 

42 

46 

5  3 

49 

37 

37 

35 

33 

30 

33 

32 

40 

41 

36 

32 

30 

30 

34 

35 

42 

42 

41 

41 

43 

41 

41 

38!6 

BURL I NGAME 

06 

13 

.  09 

05 

.  03 

05 

.  04 

.  06 

.  02 

.02 

.  12 

00 

.  06 

.  07 

.  06 

.  03 

02 

.  03 

03 

03 

.  09 

.  11 

03 

1 . 54 

WIND 

'l8 

35 

36 

18 

28 

10 

29 

18 

44 

'  45 

34 

36 

68 

26 

27 

3 

27 

29 

'  72 

163 

89 

143 

107 

6 

17 

12 

19 

10 

13 

20 

19 

1221 

MAX 

54 

53 

52 

60 

60 

60 

62 

.,5 

67 

66 

63 

58 

57 

55 

54 

55 

54 

54 

52 

53 

53 

44 

52 

56 

59 

61 

59 

64 

64 

65 

65 

57.9 

MIN 

44 

42 

47 

42 

37 

38 

30 

31 

4  1 

18 

42 

32 

32 

31 

30 

33 

37 

38 

39 

42 

38 . 6 

CACHUMA  DAM  (c) 

EVAP 

.06 

.05 

.06 

.08 

.10 

.12 

.08 

.13 

.15 

.15 

.10 

.09 

.00 

.09 

.10 

.08 

.  Oh 

.08 

.09 

.13 

.00 

.00 

.06 

.  11 

.  12 

.08 

.04 

.09 

.  12 

.15 

.15 

2.72 

WIND 

22 

29 

.lb 

46 

a  ^ 

41 

k'-j 

«! 

ti 

2^ 

~z 

9  7* 

eLI*07 

MAX 

53 

60 

61 

ca 

'  1 

7- 

fin 

«ft 

MIN 

44 

42 

-jo 

40 

41 

45 

45 

46 

40 

34 

38 

31 

31 

33 

35 

33 

35 

39 

37 

33 

^  \ 

32 

32 

35 

41 

43 

44 

44 

44 

38  4 

CAMP  PARDEE  (d) 

EVAP 

.00 

.01 

.01 

.00 

.03 

.00 

.00 

.01 

.02 

.02 

.02 

.05 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.00 

.01 

.01 

.00 

.00 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.04 

.53 

WIND 

15 

16 

16 

12 

13 

8 

12 

17 

10 

19 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 

• 

.03 

.00 

.03 

.01 

* 

.10 

.08 

.09 

.04 

.05 

* 

♦ 

.  12 

.04 

.03 

.02 

.00 

* 

* 

1.16 

.03 

.04 

.  02 

.04 

* 

.15 

.05 

.05 

2.18 

WIND 

* 

45 

17 

14 

21 

49 

26 

22 

27 

72 

17 

19 

57 

1  47 

190 

14 

22 

22 

43 

17 

856 

CHULA  VISTA 

06 

08 

05 

08 

08 

^ 

10 

29 

16 

10 

: 

28 

10 

.09 

08 

07 

10 

08 

09 

00 

08 

32 

15 

16 

3  14 

WIND 

26 

46 

'43 

52 

35 

« 

* 

97 

28 

43 

94 

63 

lis 

196 

47 

57 

55 

52 

• 

275 

127 

73 

57 

51 

52 

* 

• 

150 

40 

41 

1918 

MAX 

68 

70 

68 

69 

69 

- 

71 

74 

71 

70 

.,8 

63 

MIN 

47 

51 

51 

52 

46 

46 

50 

49 

* 

4  4 

46 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

00 

01 

0  ) 

00 

03 

01 

01 

19 

13 

15 

06 

00 

06 

05 

05 

04 

03 

03 

00 

15 

13 

06 

03 

04 

03 

08 

06 

05 

06 

1  70 

WIND 

21 

20 

23 

48 

24 

7 

36 

4  7 

133 

154 

71 

38 

'39 

101 

18 

42 

'l0 

28 

183 

282 

127 

317 

304 

93 

47 

27 

19 

46 

8 

5 

16 

2334 

DEATH  VALLEY 

• 20 

12 

09 

07 

12 

18 

30 

22 

37 

28 

15 

26 

27 

23 

6  28 

WIND 

'l5 

14 

11 

99 

58 

8 

31 

loo 

196 

200 

28 

'27 

66 

30 

35 

21 

14 

10 

22 

164 

95 

177 

178 

182 

63 

'41 

'  78 

44 

51 

46 

28 

2138 

MAX 

53 

57 

58 

65 

64 

61 

71 

7  5 

75 

70 

55 

54 

48 

56 

55 

51 

56 

59 

54 

63 

60 

50 

52 

54 

68 

68 

67 

71 

70 

70 

70 

61.3 

MIN 

42 

35 

35 

40 

44 

42 

44 

55 

63 

46 

30 

32 

28 

31 

28 

27 

28 

29 

29 

39 

38 

35 

31 

42 

40 

44 

46 

47 

44 

38.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

6  03 

01 

00 

00 

06 

10 

20 

.  09 

.  08 

.  10 

.  19 

.  04 

.  04 

08 

.  09 

t 

.  33 

10 

.  06 

03 

.  06 

.  19 

.  09 

1 1 

2 . 08 

WIND) 

a24 

25 

36 

54 

76 

. 

* 

135 

118 

62 

81 

40 

129 

37 

38 

30 

151 

• 

* 

521 

159 

55 

31 

38 

* 

* 

135 

87 

79 

2241 

MAX 

49 

45 

42 

45 

52 

55 

63 

60 

61 

55 

- 

53 

52 

52 

52 

49 

- 

- 

49 

5(1 

52 

52 

55 

59 

60 

62 

53.2 

MIN 

34 

35 

J  8 

34 

3  4 

3  4 

41 

42 

37 

38 

32 

32 

32 

32 

38 

29 

32 

32 

33 

34 

38 

41 

39 

35. 3 

EVAP 

00 

00 

00 

00 

03 

00 

00 

05 

04 

04 

05 

00 

00 

.03 

03 

09 

04 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

05 

06 

63 

WIND 

29 

36 

35 

36 

30 

24 

26 

27 

29 

24 

38 

25 

'21 

33 

57 

28 

43 

34 

1  19 

183 

34 

'47' 

57 

26 

26 

34 

'31 

31 

32 

31 

15 

1241 

CDI  IMT    rjWT  r<UD 

03 

01 

.02 

.  02 

01 

09 

■  11 

02 

06 

05 

. 

. 

81 

04 

02 

07 

07 

05 

06 

05 

1  77 

WIND 

15 

28 

19 

27 

26 

21 

15 

7 

12 

9 

26 

81 

61 

77 

29 

29 

19 

32 

24 

172 

69 

40 

25 

36 

"21 

40 

27 

70 

37 

19 

'  13 

1126 

MAX 

44 

50 

45 

42 

45 

54 

14 

48 

49 

52 

58 

57 

45 

50 

53 

53 

52 

53 

48 

48 

48 

46 

4  1 

46 

42 

52 

57 

58 

62 

59 

62 

50.4 

MIN 

41 

41 

41 

40 

42 

44 

40 

42 

37 

44 

36 

43 

37 

44 

32 

30 

33 

33 

34 

38 

34 

32 

31 

32 

32 

32 

3 

40 

41 

° 

37.1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.06 

.07 

.08 

.  12 

.14 

.08 

12 

.  17 

.  11 

.12 

.09 

.10 

.15 

.07 

.09 

.10 

.  11 

.  08 

.08 

.10 

.14 

.09 

.12 

.02 

•  10 

.06 

.09 

.19 

.  15 

.  15 

3.30 

2 

\l 

MAX 

58 

65 

66 

66 

67 

66 

64 

77 

73 

73 

64 

64 

55 

61 

60 

53 

66 

65 

65 

78 

58 

60 

57 

55 

58 

64 

66 

67 

71 

74 

76 

64.9 

MIN 

45 

43 

42 

43 

42 

40 

40 

49 

52 

47 

33 

33 

34 

36 

33 

33 

36 

43 

40 

40 

43 

40 

41 

40 

39 

40 

41 

13 

46 

46 

46 

40.9 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (e) 

EVAP 

.10 

.00 

.00 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.29 

.15 

.08 

.00 

.10 

.10 

.03 

.07 

.00 

• 

* 

* 

.20 

.00 

.01 

.03 

.05 

.00 

.13 

.08 

.00 

1.51 

WIND 

21 

49 

49 

43 

42 

44 

40 

32 

50 

38 

161 

99 

92 

•  74 

31 

35 

29 

33 

36 

172 

82 

74 

54 

49 

42 

35 

31 

39 

28 

28 

47 

1679 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

FVAP 

02 

m 

m 

• 

„ 

.06 

01 

nl 

.04 

_ 

nl 

«9 

WI  ND 

12 

" 

•  ^ 

' 

1  j  J 

9 

26 

"  ^.j 

*  26 

9 

22 

20 

'  9 

'     '  ^ 

12 

91 

16 

62 

20 

' 

21 

15 

'  H 

6 

"  y 

543 

LAKESHORE 

EVAP 

.05 

.04 

.04 

.05 

.06 

.03 

.06 

.03 

.08 

.12 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.04 

.03 

.01 

- 

- 

- 

" 

.04 

.03 

.03 

.07 

.  10 

.11 

.07 

.07 

B1.51 

WIND 

20 

i  y 

16 

32 

20 

23 

32 

45 

13 

17 

11 

IB 

43 

23 

25 

33 

20 

12 

20 

746 

LODI  (f) 

EVAP 

.  01 

00 

00 

03 

01 

00 

00 

02 

02 

02 

03 

01 

05 

03 

06 

07 

04 

01 

00 

03 

05 

04 

01 

02 

95 

WIND 

28 

32 

44 

41 

'34 

12 

45 

'  58 

62 

29 

12 

'38 

69 

45 

29 

14 

14 

45 

40 

289 

76 

204 

69 

51 

41 

24 

ll 

21 

9 

9 

25 

1521 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

.06 

.05 

.05 

.02 

.08 

.06 

.06 

.05 

.06 

.15 

.06 

* 

.15 

.15 

.06 

.  05 

* 

.08 

.06 

.06 

* 

.05 

1.36 

WIND 

40 

40 

40 

90 

30 

80 

80 

MAX 

47 

45 

4  4 

54 

52 

45 

45 

50 

58 

58 

55 

53 

53 

:  4 

54 

55 

55 

53 

47 

54 

42 

41 

49 

47 

53 

62 

61 

61 

62 

54 

52.0 

MIN 

38 

39 

46 

33 

34 

38 

JB 

38 

MONTI  CELLO  DAM 

EVAP 

.02 

.03 

.02 

.02 

.04 

.04 

.03 

.15 

.23 

.18 

.12 

.06 

.01 

- 

.  04 

.01 

.01 

.06 

.09 

.08 

.05 

.05 

.05 

.07 

.06 

.07 

B1.97 

16 

15 

12 

-  ( 

45 

35 

MAX 

48 

53 

49 

50 

55 

54 

56 

59 

67 

65 

63 

56 

44 

50 

_ 

50 

50 

48 

49 

52 

49 

40 

_ 

_ 

_ 

63 

62 

62 

64 

54.3 

MIN 

38 

37 

40 

34 

37 

35 

35 

41 

48 

47 

37 

36 

32 

32 

32 

33 

39 

37 

32 

31 

31 

- 

40 

40 

42 

40 

37.0 

NACIMIENTO  DAW 

WIND 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.  00 

.  01 

.  00 

.  00 

.  04 

.09 

.  03 

.04 

.  03 

.  05 

.  00 

.  09 

.  02 

.03 

.  04 

.  04 

.  02 

.  09 

.01 

.  05 

WIND 

17 

53 

35 

38 

155 

14 

90 

88 

157 

92 

35 

56 

117 

80 

60 

81 

18 

57 

128 

475 

35 

100 

15 

126 

121 

41 

7 

61 

13 

16 

40 

2421 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.  15 

.09 

.04 

.08 

.06 

♦ 

* 

.  36 

.23 

.14 

.09 

.05 

* 

* 

.04 

.02 

.02 

.03 

.00 

* 

t 

* 

.19 

.15 

.03 

* 

* 

.20 

.05 

.10 

2.12 

WIND 

34 

36 

17 

38 

25 

* 

* 

167 

98 

70 

25 

15 

* 

* 

80 

15 

7 

13 

53 

* 

* 

267 

147 

53 

64 

15 

* 

• 

88 

13 

30 

1370 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STAtc 

EVAP 
WI  ND 

.  10 

.  16 

1  4 

.  11 

22 

14 

_ 

* 

.  J 

.  09 

.  10 

.07 

.07 

.04 

■  0 

' 

7 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 
WIND 

.09 

.05 

.05 

.22 

.15 

.  11 

.09 

.26 

.19 

.13 

.  10 

.08 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

.07 

.03 

.11 

.21 

.14 

.  14 

- 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.02 

.05 

.07 

.06 

.  16 

.06 

.05 

.13 

.14 

.21 

.  22 

.  01 

.00 

.02 

.05 

.10 

.05 

.03 

.00 

- 

.06 

.18 

.  20 

.23 

.17 

.  16 

B3.01 

WI  ND 

45 

40 

40 

38 

108 

32 

75 

96 

157 

177 

168 

.  00 

.  00 

02 

.  04 

.  00 

.  00 

.  00 

.  03 

.  04 

.01 

.  03 

.  01 

.01 

.  05 

.04 

.  06 

.  03 

.03 

.  04 

.02 

.  09 

.01 

.  03 

.00 

.  05 

.  06 

.  04 

.04 

.  02 

.80 

WIND 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

10 

20 

0 

0 

10 

25 

15 

10 

10 

10 

20 

90 

40 

* 

* 

90 

20 

10 

0 

10 

10 

0 

0 

5 

450 

MAX 

48 

47 

47 

55 

51 

19 

49 

59 

60 

58 

56 

53 

56 

64 

54 

54 

55 

50 

50 

56 

50 

51 

51 

55 

63 

61 

61 

63 

62 

54.8 

MIN 

40 

43 

42 

35 

38 

41 

41 

42 

44 

36 

40 

40 

36 

35 

35 

35 

35 

36 

45 

40 

34 

34 

36 

35 

35 

39 

41 

41 

43 

38.5 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.00 

.07 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.08 

.08 

.05 

.03 

.07 

.08 

.03 

.04 

.04 

.04 

.03 

.08 

.06 

.  12 

.  10 

.05 

.02 

.03 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

1.35 

WIND 

27 

42 

43 

47 

27 

37 

33 

32 

41 

69 

21 

53 

84 

69 

30 

31 

20 

103 

96 

178 

76 

88 

83 

34 

33 

24 

34 

27 

21 

20 

10 

1533 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.03 

.06 

.06 

.04 

.22 

.03 

.11 

.07 

.07 

.23 

.29 

.08 

.05 

.11 

.01 

.08 

.06 

.04 

.07 

.10 

+ 

.60 

.04 

.08 

* 

.33 

.31 

.14 

.17 

3.48 

WIND 

6 

32 

22 

56 

115 

21 

42 

26 

39 

106 

154 

50 

26 

83 

6 

98 

40 

4 

30 

72 

98 

220 

206 

172 

94 

49 

* 

152 

119 

110 

51 

2299 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Day  of  month 


13     14     15     16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  !  31 


Tot. 

or 
Avg. 


WHISKEY  TOWN  RES  (a) 


EVAP 
WIND 


»  p. 07!  .00  .00  .14  .00 
*  p    8     12      9     16  81 


.14  .12  .06  .00 
23      7     12  17 


11 


3  2 


.  27  . 02  . 24 
24  11 


1221     25  31 


•  1.21 
6  10 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSFRVAT I ON 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  "s  A1    1 lm-  0F  OBSERVATION . 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER ,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAH  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE . 
p     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


.07  .10  2.59 
12     12  482 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

m 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

o> 
2 

> 
■ 

& 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

31 

Diiection 
1  fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

w 

0. 
< 

o 
o 

<r 

10:00A  PST 

t- 

co 
a 

a 
o 

■* 

10:  OOP  PSTj 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

66  1-001 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

6.3 

++31 

SE 

10 

89 

81 

65 

84 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

7 

- 

5.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

" 

- 

- 

40 

27 

" 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

- 

4.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

10.8 

++49 

ENE 

22 

- 

42 

" 

5 

0 

2 

2 

1 

0 

10 

3.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

11  . 

6.9 

29 

NE 

24 

57 

42 

35 

55 

2 

1 

1 

1 

0 

6 

3.3 

EUREKA  WB  CITY 

IN 

5.2 

27 

SW 

19 

- 

- 

3 

2 

3 

1 

0 

10 

70 

5.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

9 

3.7 

26 

NW 

20 

94 

89 

67 

90 

2 

1 

3 

0 

0 

7 

48 

6.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

6.4 

++32 

E 

10 

72 

55 

49 

72 

2 

0 

2 

1 

0 

6 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

E 

13 

5.8 

+  +  38 

NW 

21 

67 

51 

54 

69 

2 

0 

2 

0 

0 

6 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tN 

6.2 

35 

SE 

22 

59 

43 

41 

59 

1 

1 

2 

1 

0 

6 

83 

3.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

62 

55 

3 

0 

2 

1 

0 

6 

3.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

NNE 

8 

5.3 

++29 

WNW 

19 

74 

63 

49 

72 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

4.5 

POINT  ARGUE LLO  WB 

7.5 

++30 

WNW 

21 

66 

58 

42 

63 

2 

1 

3 

0 

0 

7 

4.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

28 

10.0 

56 

SE 

19 

66 

58 

42 

63 

1 

1 

2 

0 

0 

5 

79 

4.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

14 

5.7 

34 

S 

19 

88 

87 

65 

86 

6 

0 

1 

0 

0 

8 

63 

5.4 

SANDBERG  WB 

NE 

17  .6 

++48 

ENE 

10 

40 

1 

2 

1 

1 

0 

5 

3.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

14 

5.7 

31 

S 

20 

70 

49 

51 

67 

1 

2 

2 

1 

0 

7 

3.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

6.1 

44 

SSW 

19 

83 

72 

57 

78 

3 

1 

2 

1 

0 

7 

4.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tNW 

25 

6.0 

29 

SW 

19 

72f 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

79 

SAN  JOSE 

ts 

29 

4.5 

30 

NW 

10 

59r< 

0 

2 

1 

0 

0 

4 

62 

3.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

4.1 

++17 

NNE 

23 

76 

52 

50 

74 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

6 

3.6 

t  8:00  A.M.       4  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


Depth 

in 

Soli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

.30 

31 

Avg. 

BRAWLEY 

2  SW 

4 

Inches  (a) 

9 

:00  A 

M. 

55 

50 

50 

50 

49 

49 

55 

54 

54 

56 

43 

41 

49 

46 

42 

49 

50 

47 

48 

52 

54 

51 

51 

53 

53 

46 

SW 

49 

53 

52 

52 

50. 1 

MAX 

58 

66 

66 

68 

65 

67 

67 

72 

73 

71 

64 

60 

58 

60 

61 

61 

65 

66 

65 

65 

63 

61 

61 

66 

53 

63 

65 

66 

67 

TJ 

73 

64.8 

MIN 

46 

47 

46 

47 

47 

47 

48 

53 

53 

55 

42 

40 

48 

45 

41 

43 

48 

45 

47 

48 

50 

50 

49 

50 

47 

45 

46 

48 

50 

50 

51 

47.  5 

8 

Inches 

9 

:00  A 

M. 

58 

58 

57 

58 

57 

57 

58 

60 

60 

60 

56 

53 

55 

55 

53 

54 

56 

55 

55 

57 

58 

56 

56 

58 

58 

57 

37 

56 

57 

58 

58 

56.8 

MAX 

58 

60 

59 

60 

61 

62 

62 

64 

65 

65 

63 

60 

58 

60 

60 

58 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

61 

59 

60 

60 

61 

62 

64 

64 

61.0 

MIN 

48 

55 

55 

56 

57 

56 

57 

59 

60 

60 

55 

52 

53 

55 

53 

54 

55 

54 

55 

56 

57 

56 

56 

57 

57 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

55.6 

12 

Inches 

9 

00  A 

M. 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

62 

61 

58 

58 

59 

58 

58 

60 

59 

60 

59 

60 

59 

59 

60 

60 

58 

58 

59 

60 

60 

60 

59.9 

20 

Inches 

9 

00  A 

M. 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61.8 

39 

Inches 

9 

00  A 

M. 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

65.7 

79 

Inches 

9 

00  A 

M. 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73.0 

DAVIS 

1  wsw 

4 

Inches  (b) 

MAX 

41 

44 

42 

42 

46 

41 

45 

45 

52 

50 

52 

49 

42 

44 

42 

42 

43 

43 

42 

44 

46 

34 

32 

38 

40 

42 

42 

48 

48 

48 

49 

43.8 

MIN 

37 

40 

40 

36 

35 

38 

40 

39 

41 

44 

40 

40 

35 

33 

32 

31 

32 

37 

41 

38 

33 

30 

31 

30 

32 

32 

36 

36 

37 

37 

37 

36. 1 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

59 

62 

62 

62 

61 

60 

57 

56 

55 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

52 

50 

49 

49 

50 

51 

52 

54 

56 

57 

58 

55.2 

MIN 

57 

59 

60 

60 

60 

57 

56 

55 

52 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

50 

48 

48 

48 

48 

48 

50 

51 

53 

54 

55 

53.0 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

4* 

49 

49 

50 

51 

51 

51 

MIN 

50 

50 

.=,0 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

50 

51 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.    IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
8:00  A.M.  JANUARY  8  TO  8:00  A.M.  JANUARY  10  (48  HOURS). 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1961 


Day  ol  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 
1 

1.0 

1 

1.0 
1 

8.5 
6 

4.0 
8 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

BIG  BAR  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

1.3 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

28  0 

32 

15. 0 
49 

2.0 
45 

42 

42 

40 

36 

32 

28 

24 

22 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
4 

1.  0 
1 

7  .  0 
8 

10.0 
17 

1.0 
18 

8 

6 

4 

2 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0  .  7 

T 

't 

0.  4 

T 

0.1 
1 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

3.8 
1 

4 

4 

2 

2 

1 

5.5 
1 

24. 1 
13 

2.3 
32 

2.1 
36 

36 

34 

33 

24 

21 

19 

18 

17 

16 

15 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

x 

T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

5.0 
5 

10. 0 

12 

2.0 
13 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0  3 
T 

1.0 
1 

12.  0 

13 

0.4 
13 

13 

13 

11 

10 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

4.0 
5 

8.0 
14 

3.0 
17 

3.0 
20 

6 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

■1 .  0 
10 

9 

9 

9 

9 

9 

4.0 
13 

14.0 

25 

27 

28 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

2.5 
8 

8 

7 

6 

6 

6 

4.0 
9 

15.5 

25 

3.0 
25 

0.5 
24 

24 

23 

23 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2. 1 

2.0 
3 

6.0 
6 

9.0 
13 

7.0 
18 

T 
14 

6.0 
18 

16 

15 

12 

10 

8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOW?  Al.I, 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 
1 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 5 
1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.4 
1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.  4 
1 

0.9 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
1 

FORT  BI DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•!  .  0 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

LO.O 
16 

4.0 
15 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

GLENNVI LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  0 

0.5 

GRANT  GROVE 

DPIUnr  nLiLi 

SN  ON  GND 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

4.0 
13 

2.0 
13 

13 

12 

)  2 

12 

12 

19.0 
30 

6  .  0 
36 

6  .  0 
40 

39 

38 

37 

36 

35 

32 

30 

29 

28 

HAI WEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

7 

HAPPY  CAMP  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  5 
1 

3  .  0 
3 

4.0 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2 . 0 

2 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

5 

1.  5 
6 

6 

6 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

HUNTI NGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

17 

16 

16 

16 

15 

3.0 
18 

4.0 
21 

21 

20 

20 

20 

20 

2.0 
22 

1  6.  0 
37 

16. 0 
49 

1.0 
4  3 

42 

40 

38 

36 

34 

33 

33 

32 

30 

IDYLLWILD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
3 

3 

2 

2 

T 

2 . 3 
3 

12  1 
13 

1  6.  0 
16 

12 

0 . 5 

ii 

9 

7 

4 

2 

1 

T 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

0 .  5 

3 

3 

2 

2 

1 

1  .  5 

6 

9 . 5 
15 

4.0 
19 

18 

18 

18 

17 

16 

15 

12 

10 

9 

9 

8 

KERN  R I VER  PH  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  5 
T 

4  .  0 

2 

T 

LLANO  SHAWNEE  HI LLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.  5 
3 

2 .  5 
4 

2 

1 

T 

T 

T 

MaW7flMTTfl     I  JVC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

HI 

HI 

9 

8 

8 

4.0 
12 

0  .  5 
12 

12 

11 

11 

11 

T 
11 

1  0.  0 

21 

8.0 
28 

2.5 
31 

30 

29 

26 

23 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

un  *""t  rum 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.  5 

3 

T 

2 

2 

1 

" 

" 

2.0 

9 .  0 
10 

6  . 0 
12 

10 

10 

8 

7 

5 

4 

4 

4 

3 

1 

- 

MEYERS  4  SW 

ofiUn r  rtLiLi 

SN  ON  GND 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6  .  5 
14 

T 
14 

14 

14 

14 

14 

7 .  5 
21 

9.0 
30 

8.0 
38 

T 
38 

37 

37 

37 

36 

35 

34 

31 

30 

28 

27 

MI NERAL 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

2.2 
12 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

0.6 
12 

9  .  0 
25 

15.  0 
37 

2.6 
40 

39 

37 

37 

36 

34 

33 

31 

30 

30 

28 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

16 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

21 

33 

45 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 

2 

0.5 

2 

1 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

75 

71 

68 

68 

68 

i,H 

T 
68 

6  5 

60 

60 

60 

7.U 

66 

1  .  5 

67 

0.8 

68 

64 

62 

60 

2.5 
62 

9.5 
70 

22.0 
92 

89 

87 

86 

84 

83 

82 

82 

81 

81 

80 

60 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.2 
3 

11  .  2 

T 

2 

0.2 

1 

1 

T 

T 

4.4 

T 

12.3 
6 

0.4 

T 

9 

1.2 

9 

1.2 

8 

1.1 

7 
1.1 

7 
1.0 

7 
1.0 

6 

0.9 

5 

0.7 

4 

0.5 

3 

0.5 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Inde 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1962 


Day  oi  moDth 


4      5      6      7  8 


10     11      12  13 


MT  WILSON  FC  338  B 
NORTH  FORK  RS 
PALO  MAR  11TN  OBSY 
PLACERVILLE 
QUINCY  RS 
SANDBERG  WB 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS  1  E 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  NO  2 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEHACHAPI 

TULELAKE 

TWIN  LAKES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WOODFORDS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
YREKA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.013.0 
5  18 

2.0 


1.0 
19 


10.0 
10 


1  .0 
18 


0.3|17.7 
1 


4.0 
12 


4.0 
10 


17. 321. 611. 3 

63 


2.015.011.0 


17 


28 


.011.0 
35 

15.5 


25 
3.0 


15 


1.0 


16 

2.5 
11 

1 

4.0 


26 
10 


4.0 

7 


.0J18-5 
60 


10.0 
T  10 


53 
2.0 


1.0 

9 


5.0 
16 


2.012.0 
2  10 

0.2  I 


1.0 

9 


See  reference  notes  lollowing  Station  Index 
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JANUARY  1962 


JANUARY  1962 


JANUARY  1962 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0006 

z: 

3  9 

122 

26 

1965 

AC  TON  ESCONOIDO  FC261BE 

LOS  ANGELES 

)* 

SAN  BEROINO 

15 

:<<. 

117 

ADIN  RANGER    STAT  ION 

0  ill 

21 

*1 

12 

120 

S7 

*193 

ALAMO    1  N 

CONTRA   COST  A 

- 

122 

02 

410 

ALOERPO  1  NT 

HUMBOLOT 

*0 

11 

123 

36 

435 

ALlSO  CN  OAT   MT    FC  **6 

LOS  ANGELES 

i: 

3* 

.  1  8 

33 

2367 

ALP INE 

SAN  01  EGO 

33 

3: 

50 

1735 

alTaoEna 

0161 

LOS  ANGELES 

1 

34 

118 

08 

1125 

ALlURAS  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

*] 

:■■> 

120 

32 

4365 

AHBOV 

■i  >o 

SAN  BE  RD 1  NO 

3* 

45 

635 

ANCtOLA 

TULAPE 

35 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

r 

-Of 

ANTIOCM  FI8REB0AR0  MILL 

CONTRA  COST  A 

27 

3fl 

26 

antiocm  pumping  plant  s 

CONTRA  COST  A 

2?  37 

ANZA 

RIVERSIOE 

33  33 

33 

3915 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

34 

APPLE  VALLEY 

SAN  HE  RDI NO 

1  5 

3* 

ARROYO  GRANDE 

SN  LUIS  OBPO 

35 

ARROYO  SECO 

0321 

MONTEREY 

2* 

36 

1* 

131 

29 

800 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

3* 

13 

118 

10 

U20 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ORANGE 

21 

33 

17 

ATWELL  CCC  CAMP 

36 

AU6EPRY 

FRESNO 

27  37 

AUBURN 

1 

38 

avalon  pleasure  pier 

3? 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

LOS  ANGELES 

BACKUS  RANCH 

KERN 

57 

118 

1  1 

2645 

BADGER 

TULARE 

36 

38 

3030 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

37 

BAKER 

SAN  BE RDI NO 

35 

SAN  BE  RDI NO 

8aK£RSF|£lD  WB  AIRPORT 

35 

BAlCh  POWER  HOUSE 

FRESNO 

1! 

3( 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

39 

6ARNES0N  PARK 

33 

575 

SAN  DIEGO 

3> 

32 

BAR  STOW 

0515 

.if,  rl 

15 

i* 

5* 

117 

01 

21*2 

FRESNO 

36 

118 

3760 

BATES  RIDGE 

SN  T  A  BARBARA 

3< 

BEARTRAP  MEAOOW 

TULARE 

36 

BEAUMONT 

RIVERS  IDE 

j 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

21 

33 

BEAUMONT    1  E 

RIVERSIDE 

33 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

SB 

BEL    AIR   FC  10 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

BEN  LOMONO 

SANTA  CRUZ 

37 

BERKELEY 

)6  ■-  i 

ALAMEDA 

37 

52 

122 

15 

299 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

38 

122 

BESWICk   T  S 

SISK 1  YOU 

B  IEBER 

21 

*1 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BE RDI NO 

21 

3* 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

San  berdino 

21 

3* 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

PLACER 

39 

B IG  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO 

27 

37 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223B-E 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

BIG  PINE  CREEK 

0761 

INYO 

19 

37 

06 

tie 

28 

10O0C 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

LOS  ANGELES 

3* 

41 

6862 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONT ERE  Y 

36 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6D-E 

LOS  ANGELES 

1] 

34 

BIRMINGHAM  GEN  HOSpIT6L 

LOS  ANGELES 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

1  1 

37 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

3  1  SHOP  UNION  CARBIDE 

INYO 

11 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SAN I  A  CLARA 

Blacks  mountain 

0667 

LASSEN 

2! 

46 

121 

12 

7200 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

8 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

17 

40 

RIVERSIDE 

5 

33 

BLYTHE    7  W 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

! 

33 

NEVADA 

39 

SAN  DIEGO 

32 

BOONVILLE  HWY  mntnc  sta 

MENDOC INO 

V, 

39 

BORON 

3S 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33 

16 

116 

25 

7*5 

80RREG0  SPRINGS  3  NNE 

SAN  OIEGO 

33 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

SANTA  CRU2 

37 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

2' 

3* 

BOWMAN  DAM 

NEVAOA 

39 

BRADFORD  RANCH 

RIVERSIOE 

) 

33 

BRADLEY 

MONTEREY 

2* 

35 

8RANSC0MB  2  NH 

MENDOC INO 

BRAwLEY    2  SW 

ItM 

IMP£R  i AL 

32 

57 

L15 

33 

-100 

BRAY   |u  WSW 

SISKIYOU 

12 

*1 

BREA  CITY 

ORANGE 

26 

33 

BREA  DAM 

ORANGE 

3  3 

56 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

|< 

BRIDGEPORT 

3B 

BR  1 DGEPORT  RANGER  STA 

8RIDGEVILLE  *  NNW 

BROCKWAy  summit 

36 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

YOLO 

23 

38 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39 

41 

121 

20 

3560 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

BR Y SON 

MONTEREY 

Z< 

)5 

05 

BUCKHORN 

SHASTA 

21 

*0 

bucks  creek  ph 

39 

BUCKS  LAKE 

PLUMAS 

39 

BUENA  VISTA 

117C 

SAN  BENITO 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1180 

I 

BURBA  Nf   FIRE  DEP  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

1  B 

BURBANK    WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

BURLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

35 

122 

21 

10 

BURNEY 

121* 

SHASTA 

21 

*0 

SJ 

121 

3127 

BURNT  RANCH  1  5 

121! 

TRINITY 

*0 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37 

BUTTONWILLOW 

12*' 

KERN 

35 

C ABA20N 

12*( 

RIVERSIDE 

CABRlLLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

3: 

12 

CACHUMA  DAM 

SNTA  BARBARA 

3* 

CAJON  WEST   SUMM1 I 

SAN  BEROINO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

2 

36 

4696 

CALAVERAS  RANGER  STA 

128C 

CALAVERAS 

3* 

38 

12 

120 

22 

33*3 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

■  i 

29 

121 

80S 

CALEKICO  2  NE 

12B( 

impe  n  i  fci 

s 

41 

28 

12 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

130C 

TULARE 

S3 

LIS 

2950 

CAL ISTOGA 

\S& 

11 

35 

122 

35 

365 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

|j 

« 

18 

*B 

CAMP  ANGELUS 

136^ 

SAN  BERDINO 

09 

5770 

CAMPO 

1*2* 

SAN  DIEGO 

i: 

» 

28 

2630 

CAMP  PARDEE 

CALAVERAS 

u 

3» 

S 

120 

34 

6  5  9 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

!*.!! 

SIERRA 

i 

39 

if! 

i  20 

5565 

CAMP    SAN  LUIS  OBISPO 

20 

120 

41 

615 

CAMPT0NV1LLE  RANGER  STA 

YUBA 

i 

39 

27 

121 

02 

2760 

CANBY  11  SW 

MODOC 

21 

*1 

22 

121 

4500 

CANBY  RANGER  STATION 

i*st 

MODOC 

Zi 

*1 

27 

120 

4312 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

3* 

lie 

3* 

CANT  I L 

i  tee 

KERN 

35 

18 

117 

58 

2010 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

*0 

10 

121 

05 

4555 

CARBON  CANYON  G 1 LMAN 

ORANGE 

2b 

33 

1 1 J 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152< 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

117 

1220 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

*0 

os 

1  21 

09 

2986 

CARMEL  VALLEY 

1  :  t* 

MONTEREY 

29 

121 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK    J  tUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALP  I  NE  F  IRE  OEPT 
RUBIO  CANON  I 


COL 


it 

5f 

8A 

8A 

sp 

SP 

BA 

8A 

BA 

s; 

■A 

8A 

tP 

5P 

CE 


STATE  OIV  OF  l 
ANG10LA  ELEV 
PACIFIC  UNION 
F 1BREB0  PRODUCTS 

u  s  Bur  reclama- 

CORPS  OF  ENGINEl 
KERN  CO  ROAD  CA. 
APPLE  VALLEY  RA 
COUNTY  ROAD  DEP 
MRS  RITA  ANN  Bl 


u  s  forest  service 
i  us  nat  park  service 
herschel  p  Clausen 
gladys  a  outra 
s  corps  of  engineers 
pete  e  dubose 

DAN  BARbER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L   TURCOT  I 

MRS  LUCILLE  E  WEOOLE 
S  US  NAI  PARK  SERVICE 
L  E  ME  I HE  N  Y 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 
P  G  *  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMI  R  I C  A 
SAN  OlfGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF   WATER  CO 


S  CORPS  OF  ENG 


NEERS 
BUREAU 
NEERS 
G  D1SI 
G  CIST 


S  CORPS  OF  ENG 

BEAUMONT  IRfi 

BEAUMONT  IRfi 

U  S  WB  OBSER' 
S  HE T CM  ME  1 CHY 

I   J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T 

UNIVERSITY 

HARVEY  0  FRYl 
S  U  S  WEATHER  I 
MARK  P  HICKS 
U  S  FOREST  SI 
BIG  BEAR 
MRS  MARC 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
GERALD  M  THRASHER 

SOURCES 


S  FOREST  SI 


RVlCE 
SERVICE 
CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 


MRS  ' 


I  NCI 

.  WEATHER  BUREAU 
u  S  weather  Bureau 

■    FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R   M  ALLEN 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

DI   GIORGIO  FRUIT 

VINCENT   0  LOCATELLI 
THE   OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
NEVADA  1RRIG  OIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM   C  JOHNSTON 
AGR  RESEARLH  SERVICE 

.  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKEBREAO 
j  .  c  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT   R  MUNI 

■  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 


MR  S  ANNi 
P  G  ♦  E  COMPANY 
MRS  FAyE  0  MC  HUGH 
MfcS  LOLA  F  GALL  1 

p  6  ♦  e  company 
chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 

CITY  OF  BURL 1NGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL   F  KAUT 

MRS  M  A  R  ST 1RTON 

l  S  D1ST 

ies  a  wakeland 
nat  park  service 
.  bur  reclamation 
i  beroino  co  fco 

AC H  *  PKS 
SERv ICE 

DEPT 

RR  IG  D1ST 
SERVICE 
SCMOLL  Jft 
SERVICE 

EACH 
UTL  OIST 
SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA   L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  Jft 


S  F  WATER 
IMPERIAL 
U  S  FORES 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CA2ADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 


loot 

1611 
161* 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE;  162* 
CHALLENGE  RANGER  STA  1 
CMATSWURTH  FC    24  D 


1586  MARIPOSA 
16  021  SONOMA 


SISK I  YOU 
FRESNO 
MARIPOSA 
MOOOC 


CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VAllEy  DAM 
CHESTER 

,  CHICO  EXPERIMENT  STA 

'  CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME    HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 

i  CHULA  VISTA 

1  c  itrus  he  ights 
claremont  fc  2300 

claremont  pomona  col 

Clarksburg 

clear  creek 

CLEARLAKE  highlands 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVEROALE    11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL INGA 
COAL INGA   1  SE 
COAL INGA   1*  WNW 

COBB  2  Nw 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET 

COLBYS  FC  53  D 

COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLFAK 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSH 
COLYEAR  SPRINGS 

C0NCOR0  3  E 


1682  los  angeles 
1697  Tuolumne 
17  0O1  PLUMAS 
1715j  BUTTE 
1739  SAN  BENITO 
17*3!  SN  LUIS  OBPO 
175*1  VENTURA 
1758  SAN  OIEGO 
1773  SACRAMENTO 
1777]  LOS  ANGELES 

1779  LOS  ANGELES 
178*  YOLO 
1799  SISKIYOU 
1806  LAKE 
1838  SONOMA 
18*0  SONOMA 
IS**  MADERA 
186*  FRESNO 
1867  FRESNO 
1869  FRESNO 

1862  LAKE 
1886  TRINITY 
1890  BUTTE 
1896j  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 
1907  SHASTA 
1912  PLACER 
1916  YUBA 
19*8  COLUSA 
1953  TEHAMA 


COV1NA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEAOOW 
CAAmFORO  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY 
CRESCENT  CITY  1 
CRESTLINE  LAKE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 
CUMMlNGS 
CUNNINGHAM 


CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER  STATION 
DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT    F A A   A | RPORT 


DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUS 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 


DE  SA9LA 
OESCANSO  RANGER 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  F OR E 8 A Y  2*58  YUBA 
CONNER  MEMORIAL   ST  Pk       2*67  NEVADA 
DOS  RIOS  2490  MENDOCINO 

OOUBLEBUNK  MEADOW  2*92  TULARE 

OOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C  2*9*  LOS  ANGELES 


DOWNIEVILLE   RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
OUOLEYS 
OUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RANGER  STATION  2672 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 


2500  SIERRA 
250*'  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2639  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570  ! 


EAST  PARK  RESERVOIR 
,  EAST  V1DETTE  MEADOW 

EL  CAP  I  TAN  DAM 
I  EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH   LAKE  CANYOI 
I       FC   128  B 
1  ELK  VALLEY 

ELLEflY  LAKE 
I  ELLIOTT 

,  EL  MODENA 
1  ELS1NOPE 
,  ELSINORE  4  SSE 

I  ESCONDIOO  PARK  HILL 

ET 1  WANDA 

ETNA 
•EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

ExETER  FAUVER  RANCH 


fallbrook 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
fiodletown  lynch  ranch 
f igueroa  mountain 
fillmore  1  wnw 

finley  i  nne 
finley  1  sse 
finley  5  sw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  +  game 
Florence  lake 
folsom  dam 
fontana  5  n 
fontana  kaiser 
forest  glen 


26*0  COLUSA 
2653  TUlARE 
2709  SAN  OIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 


2735,  LOS  1 
27*9-  DEL  NORTE 
27  56  MONO 
2760  SAN  JOAQUIN 

2775,  ORANGE 
I  2B05j  RIVERSIDE 
2812  RIVERSIOE 
2862  SAN  DIEGO 
;  28691  SAN  DIEGO 
,  2895  SAN  BERDINO 
I  28991  SISKIYOU 
2910  HUMBOLDT 
2920  MARIPOSA 
:  2922  TULARE 

2935  SOLANO 

2934|  SOLANO 
I  29*1,  LOS  ANGELES 

2958|  SAN  DIEGO 
I  299*^  BUTTE 

3020  TEHAMA 

30251  HUMBOLOT 

Mil  AMAOOR 

30*8  SNTA  BARBARA 

3050  VENTURA 

305ij  LAKE 
3056.  LAKE 
305fl  LAKE 
30B3I  FRESNO 
308*  LASSEN 
3093  FRESNO 
3113)  SACRAMENTO 
31 13  SAN  BERDINO 
3120  SAN  BERDINO 
3130  TRINITY 


27  37  28 
18  41  32 
23  39  47 
8  39  29 


23  39  42 
20  36  5* 
2*  35  *1 
10  3*  *8 
33  32  36 
23  38  *2 
26  3*  07 


1962  CONTRA  COSTA 

1985  EL  OORADO 

1990  SISKIYOU 

DISTRICT  2012  KINGS 

CORNING  HOUGHTON  RANCH     2027  TEHAMA 

CORONA  2031  RIVERSIOE 

CORRALITOS  20*8  SANTA  CRUZ 

COTTONWOOO  CREEK  2069  INyO 

COVELO  2o8l  MEN0OCINO 

COVELO  EEL  RIVER  RS  2CB4  MENDOCINO 


4  36  13 
2  3  *0  2* 
8  39  06 
8  39  20 


9  36  06 
23  39  5* 
28  33  52 


2090  LOS  ANGELES 
2103  RIVERSIOE 
2111  IMPERIAL 
2114  TULARE 

2139  SAN  OIEGO 
21*7,  DEL  NORTE 
21*8  DEL  NORTE 
STA  21S0  DEL  NORTE 

2163  SAN  BERDINO 
2177  CONTRA  COSTA 

2198  LOS  ANGELES 
221*  LOS  ANGELES 
2216 
1  222*  LAKE 
.2236  SNTA 
2239  SAN  DIEGO 
22*8  SN  LUIS  OBPO 
22*9  SNTA  BARBARA 
2255  SAN  BERDINO 
2257   SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
229*  YOLO 
2296  MODOC 
2  306  MODOC 
2319  INYO 
2331  INYO 
233*  NEVADA 
2  3*6  KERN 
2362  MONTEREY 

2369  STANISLAUS 

2389  STANISLAUS 

2*02  BUTTE 

2*06  SAN  DIEGO 

2432  LOS  ANGELES 


4  38  02 

26  34  19 
33  34  01 
7  39  50 
23  38  57 
30  34  56 
25  32  59 
30  34  59 
30  3*  51 

6   3*  52 


4  36  36 

27  37  25 
37  37  32 
23  39  52 
33  32  51 
26  33  59 
8  39  21 


8  39  3* 
18  *0  02 
18  39  57 


23  38  53 

15  35  03 

23  41  13 

17  38  12 


28  33  *8 

28  33  *0 

28  33  37 

33  33  07 

33  33  07 

28  3*  08 

12  *1  28 

17  *o  *a 

14  37  35 
91  36  21 

23!  38  15 

23j  38  15 

15i  34  42 

33]  33  21 

aj  39  36 

23>  40  21 

171  40  30 

16  38  31 

32l  34  4* 

291  34  24 

23  39  01 

23  38  58 

23|  38  58 

11   36  21 

15  *0  22 
27i  37  16 

1    38  *2 

28  3*  11 

26    34  06 


20  10 

21  40 
21  1 
18  3 


21  32 
23  2 

22  39 
•2  S9 

23  1 
1  )  1 
20  2 
20  20 
20  3' 


21  5 

21  0 

22  20 
19  3. 
22  . 
17  3 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2400 
2500 
2S20 


20  22 

21  23 

16  52 

17  59 


23  21 
IB  36 
18  08 


20  06 
20  05 
18  32 

20  06 

21  58 
16  26 

22  16 
22  18 
15  27 


17  47 

17  20 

17  19 

17  OS 


19  04 

22  03 
22  03 
18  26 
17  15 

21  15 

22  27 
i  - 

20  42 


22  52 
22  52 

22  57  ; 
20  09 

20  19  j 

16  58 

21  09 

17  27 
17  30 

23  20 


1972 
1090 
2340 


10600 
1365 
151* 


16  30  2300 
15  56  250 
18  20  10720 


1265 
1421 

22*0 
*650 
2170 
2749 
1975 
1922 


*7S0 
3650 
-194 
5225 
3700 


*2*0 
*365 
1515 
3000 


OBSERVER 


6A     BA  8ACG 


MISS  HAZEL    L  60R0TRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
'  US  SOIL  CON  SERVICE 


t>A  6A 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCM  HETCM  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 

us  plant  intro  grdn 
'  victor  l  haskin 
Everett  c  hatch 
u  s  forest  service 
western  salt  company 
james  d  g00dr1dge 

C  F  ELDER 

F  P  BRACKE  TT  08SY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 
C    IVAN  GLEND1NNING 

FRANK    S  ORNBAUN 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
COAL INGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS   CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  MESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
1  VAN    J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 
W    H  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F IRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
i  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  8  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
>  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C  +  H  SUGAR  REFINING  CO 


CORPS  OF  ENGINEERS 
u  S  FOREST  SERVICE 

COOL    WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGRE< 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HLRMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUN 
W  F  MOORE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERV 
CORPS  OF  ENGINEl 


GATE 


CALIF  DIV  BEACH  ♦  PI 
STUART  T   PR  I  CHE  T  T 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OOWNEy  FIRE  OEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DU0N 
FRANK    M  R0WLAN0 
JAMES  B  RAY 

MRS  ALETMA  G  HUNT 
EARL  K  wOBSER 
U  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNI T    WU  ASSN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF   ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIOO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BuCHNER 
u  s  heather  Bureau 
merceo  i rr ig  d1st 
charles  0  coulter 

solano  co  surveyor 
police  department 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
us  soil  con  service 
joe  wheeler  jr 
mrs  lisa  ferguson 
mrs  h  s  hieronymus 
went wort  h  lynch 
u  s  forest  service 
ventura  co  f (re  dept 

james  t  melvin 
albert  e  moorhead 
mrs  hilda  k  graham 
raymono  Thomas  ranch 
cal  oept  fism  ♦  game 


SO  CALIF  EO 
U  S  BUR  RECL- 
ROLAND  W  GET< 
KAISER  STEEL 
MRS  B  E  ESLH 


SON  CO 
AMAT ION 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 


STATION 


FORESTM ILL  RANGE  R  SIA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  Bt DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AV 1  AT  ION 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT   JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  STa 
FORT  ROSS 


FRENCH  Gulch 

fresno  w8  airport 
frunl  government  camp 
fuller ton  arroues  ranch 
i  fullert  on  dam 
FULLERTON  hillcrest  res! 
GARBERV1LLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RANGER  S 
6ERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 


313*1  PLACER 

3151  SISKIYOU 

31571  MODOC 

3161  MENDOCINO 

3164  MENDOCINO 

3173  DEL  NORTE 

31761  SISKIYOU 

3192  SISKIYOU 

SIM  SONOMA 

3232  SANTA  CRUZ 

32*2  SHASTA 

3257  FRESNO 

3261  FRESNO 

32  79  ORANGE 

326  Si  ORANGE 

3288  ORANGE 

3320  HUMBOLDT 

3336  EL  DORADO 

1  3357  DEL  NORTE 

3369  MONO 

3381  EL  OORADO 

336*  EL  OORADO 

3387  SANTA  CLARA 

3368  EL  OORADO 

3397  TULARE 

3*02  SNTA  BARBARA 


6  NE 


l  SAN  I 

3*17  santa  Clara 

3*19  santa  Clara 

3*22  santa  clara 


ENDALE  STAPEN  Ft  295G  34 SO  LOS  ANGELES       13   3*  09 


$lendo 


WEST 


IBS 


glennville 
glEnnvIlle  Fulton  rs 

GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRAN I TF  BASIN 
GRANT  GROVE 


3*52   LOS  ANGELES 
3*63  KERN 
3*65  KERN 
3*91  PLACER 
3502  SAN  BENITO 
3S10  MODOC 
3529  TUOLUMNE 
35*8  FRESNO 
3551  TULARE 


GRASS  LAKE  HWV  MNTC   STA  356*  SISKIYOU 


GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  NIO 
GRATON  1  W 
GREENVtrw 

Greenville  ranger  sta 
grizzly  flats 
GROvElAnD  2 
GROvELAND  ranger  STA 
GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON 

LOWE"  FC  36* 
MAINE  S  CAN  YON 

UPPER  FC  367 
HA  I  ME E 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  I 


35  71  NEVADA 
35  74  NEVADA 

35  78  SONOMA 
361*  SISKIYOU 
3621  PLUMAS 
36*9  EL  OORADO 
3669  TUOLUMNE 

36  72  TUOLUMNE 
3683  SONOMA 


3703  LOS  ANGELES 

370*  LOS  ANGELES 
3710  INYO 
371*  SAN  MATEO 
3725  PLUMAS 


OBSERVER 


22  38   30     123  00 


E 


SONOMA 


HE  *  >l 


|  HF  RNANPF I    2  NW 

:  HERNANDEZ  7  SE 

i  HESPERIA 
HETCH  HEKMY 

ii  HIDDEN  VALLEY  RANCH 
U  HILTS 

P  HOBERGS 

I      HOC  KE  T  T  MEADOWS 
|      HODGES  DAM 
,      HOEGEES  FC  60  A 
i  HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HONEvDEw  2  WSW 

!      HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 
I,      HOPLANO  LARGO  STATION 

HOSSACK 
;  HUASNA 

|      HUCKLEBERRY  LAKE 

I      HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

V      HUNTERS  DAM 

HURKEY  CREEK  park 

I  HYAMPOM 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
i      IDR  I A 

1      1DYLLW 1 LO  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VL  v 
[      1NDI0  U  S  DATE  GARDEN 

INyOkERN 
j       INYOKERN   ARM I T  AGF 
IONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 

I  ,  JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 


KAISER  MEADOWS 
i  KEE  RANCH 
I  KELLOGG 
j  KELSE YV I LLE 

I  KELSEYv ILLE  A  SW 
|  KENTFIElO 
■  KERLINGER 

]  KERN  RIvER  INTAKE  N1 
]«ERN  RIVER  PH  NO  1 
:  KERN  RIvER  Ph  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SS1 
KE  TTLEMAN  STAT  ION 
K1LARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 


*235  INYO 
*259  RIVERSIDE 
•.278  KERN 
*280  KERN 


KNEEL ANO  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

no  BEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  2S1 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONOA 


118  16  2*50 


HAMILTON  AIR  FORCE  BASE  373*  I 

HANFORD  37*7  KINGS 

HANSEN  DAM  37S1   LOS  ANGELES 

HAPPt  CAMP  RANGE  P  STA  3761  SISKIYOU 

HARRIS  GAGING  STATION  3767    SNTA  BARBARA 

HARBISON  GULCH  RS  3791  SHASTA 

HARRT  L  ENGLEBRIGMT  OAM  3800  NEVADA 

MAT  CREEK  RS  3821  SHASTA 

HAT  CREEK  Ph  NO   1  382*  SHASTA 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT  3855  RIVERSIDE 

HAYFORK  RANGER  STATION  3859  TRINITY 

HAYWARD  6  ESE  3863  ALAMEDA 

HEALDSBURG  3BT5  SONOMA 


13  3*    16  116  25 

6  123  23 

6  120  25 

2  122  58 


*2     115  38 


391*   SAN  DIEGO 
3925   SAN  SEN  I  TO 
392H   SAN  BENITO 
3935    SAN   BE RO I  NO 
3939  TUOLUMNE 
391.6  NEVADA 
3967  SISKIYOU 
*01T  LAKE 

4012  TULARE 
*01*  SAN  DIEGO 
*017  LOS  ANGELES 
*022   SAN  BENITO 
*025  SAN  BEN  I  TO 
*0T4  HUMBOLDT 
4082  HUMBOLDT 
4084  HUMBOLDT 
*J97  LAKE 
MOO  MENOOC  I  NO 

*120  TULARE 

*1**  SN  LUIS  OBPO 

*i*s  Tuolumne 

*I66  TEHAMA 

*170  CALAVERAS 

*176  FRESNO 

*181  RIVERSIDE 

*191  TRINITY 

A202  DEL  NORTE 

620*  SAN  8ENI TO 


22  38  37 
33  33  *S 
33  33  1* 
20  36  25 
20  36  18 
15  3*  25 


37  ; 


02     121  06 


122  i 


102       6R  6P 


2765 
3195 
3670 
1*80 


118  39 

117  08 

lie  02 

121  2* 

121  2* 

12*  09 


37  36  II 
30  35  07 
3  7   38  06 


23 


11 


3*  38  12 
27  37  1* 
33  33  *1 
35  *0  37 
17  *1  5* 
27  36  25 

33  33  *5 
6  32  51 
19  36  *8 
19  36  *6 


16  36  20 
1  39  05 
6   3*  06 


7100 

780 
7800 

770 
3220 

7020  5P 

4390 

1260 


i  *374  MOOOC 

*389  TULARE 

**?5  SAN  BERDINO 

•412  SAN  DIEGO 

**18  SAN  DIEGO 

44221  SNTA  BARBARA 

4**2  FRESNO 

**6T  S*N  BE  RO 1 NO 

**80  SONOMA 

4*86  LAKE 

j  **93  LAKE 
*500  MARIN 
*5GC|  SAN  JOAQUIN 
*S19  TULARE 
4520  KERN 
u 5  2  J  k E PN 
4534  KINGS 
4536*  KINGS 
4544  SHASTA 
*3S*  MONTEREY 

*577  DEL  NORTE 
I  4587  HUMBOLDT 
j  4S9d  STANISLAUS 
46021  HUMBOLDT 
46161  EL  OORADO 
4628  LOS  ANGELES 
l  46331  CONTRA  COSTA 
464*  ORANGE 
46Sd  ORANGE 
466Cj  SAN  MATEO 


116  *3 
115  3* 
118  12 


120  56 
120  SI 
115  08 


21  *1  16  120  18 
10  35  58  118  32 

6   3*  09  116  19 

33  33  05  116  36 

33  33  06  116  39 

32   3*  29  119  31 

27  37   18  119  06 

6   3*   10  116  32 

22  36  *0  122  40 

23  38  59  122  50 


922  7A 

5290  SP 
4680 
2755 
*21S 

3650  7P 

2060 

9110 

4325 

1600 


23 


122  53 


5  26     118  i 


121  52  26*6 


123  57 
120  09 
118  15 


3  33 
3  33 
7  19 


L  J  FEE 

CALIF  .  WESTERN  R  R 
U  S  MB  OBSERVER 
WILLIAM   R   P  A  TON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PRQJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U   S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 


R  C  KYLE 

u  S  FOREST  SERVICE 

calif  elec  power  co 

william  breedlove 
u  s  forest  service 
mrs  hilda  draghi 
u  s  weather  bureau 
us  nat  park  service 
santa  barbara  wtr  oep 
san  diego  county 
gllroy  fire  district 

SETh  e  auser 


RALPH  ST  APE  NHOR  S I 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ALT A  M  BOGUE 
I   C  £  VERLY 
HETCH  HETCHY 
CORPS  OF  ENCINEERS 
US   NAT   PARK  SERVICE 


MRS  ALBERT A  GOODE 
CARL  E  BE  YER 
NEVADA    1RRIG  DIST 
HOMER   L  PARNELL 
MRS  EMMA  fl  PERE  IRA 
u  S  FOREST  SERVICE 

MRS   LAURA  tt  CEOERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  8UTTNER 


JAMES   P  KINDRED 

JAMES   P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGfi 
ALBION  A  SARGENT 

u  s  air  force 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
0L1N  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
FIRE  DEPT 


WALDO  F  IvERSON 
LAKE    HEME  T    MUN  WATER 
VISTA  IRRIG  DISI 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE    E  GASSOWAY 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBkERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  ANNE    M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHRISTINE  M  HUFF 
CLIFFORO  w  CRAWFORD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
NEW    I0R1A  MINE    *  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
i       L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/1/61 
METRO  WATER  01  SI 

WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  MULL 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN   K  CHASE 
S  SO  CALIF   EDISON  CO 
KEE  RANCH 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  FARM  *  HOME  ADV 

MR S  KAREN  V  8ACCI 
HENRY   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOF  BERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
l       SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  6  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
0  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
N I S  L    E  MMON  S 
RY  STEVENSON 


ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 
I  LAKE  ELEANOR 
1  LAKE   MOUNT  A] N 

L AKEPORT 
I  LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABR INA 
,  LAKESHORE 
|  LAKESIDE  2  ENF 
j  LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  I 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA    PANZA  RANCH 
LA  PORT  £ 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NAT 
1  LAyTONVILLE 
LE8EC 


LECMUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 
LEE  SV ILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INOSAY 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVfRMORF  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
LONE    TREE  CANYON 
LONG  BARN  EKP  STATION 
•LONG  BEACH 


ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 


4711    SAN  DIEGO 
*713|  NEVADA 

*7lJ  NEVADA  I  8j 

*726  SAN  DIEGO  |  33 

*735  SAN  OIEGO  I  33 

*7*7  LOS  ANGELES  15 

*767  SN  LUIS  OBPO  2* 

4773    PLUMAS  1  8 

*812l  BUTTE  !  8' 

*83B;  SISKIYOU  12 

*851   MENDOCINO  7 

*863  KERN  10 


*867  LOS  ANGELES 

*eeo  colusa 

*88*  MERCED 
*886  EL  DORADO 
*690  TULARE 
49S7  TULARE 
*986  LOS  ANGELES 
*988  LASSEN 
4997  ALAMEDA 

1  5002  LOS  ANGELES 

5017  MONTEREY 

5023  SAN  DIEGO 

5032  SAN  JOAQUIN 

50*0  MADERA 

5064  SNTA  BARBARA 

5067  |NYO 

507*  SAN  JOAOUIN 

5076  TUOLUMNE 

5082  LOS  ANGELES 


LONG  BEACH  w8  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGFLES  WP  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS  5118 
LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH  5119 
LOS  GAT OS  5123   SANTA  CLARA 

LOS  GATOS  *  SW  5125  SANTA  CLARA 


5085  LOS  ANGELES 
506B  SIERRA 
5098  KERN 
5107  SNTA  BARBARA 
511*  LOS  ANGELES 
5115  LOS  ANGELES 
Mf  H  A' 


LOS  PRIETOS  RANGER  S 
LOST  HILLS 
LOWER  KIB8EY  P 1 DGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 


51*7 
5151 
5160 

5171 
5182 
518* 
5212 
5  2  I  5 


SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BE  RO I  NO 
SAN  BEROINO 


5256  LOS  ANGELES 
5258  LAKE 
528*  MONO 


MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANI T A  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 


MARKLEEVlLLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CAR T HY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  dam 

MERCED  F IRE   STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  *  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

MIOOLETOWN 

M  IDDLEWATER 

M  I L  FORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MlLO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

'  MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 

MONT  I CELLO  OAM 
MOORPARK   1  SSE 

MORE NA  DA« 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  F IRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 


5311  SHASTA 
5326  RIVERSIDE 
5333  SAL  ANO 


5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COST  A 

5372  CONTRA  COSTA 
5377  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

5*00  TUOLUMNE 
5***  TEHAMA 
5*49  S I SK I YOU 

5*96  FRESNO 
5502  RIVERSIDE 
5505  : 


5532  MERCED 
5535  MERCED 
5550  FRESNO 

5571  EL  dorado 

5572  El  OORADO 
5586  PLACER 


5596 
5602 
5623 
5629 
56  32 
5669 
5679 


5723 
5736 
57*1 
5756 
5777 
5779 
5785 
5795 
5818 
5823 


56*0  SAN  DIEGO  33 

58*4  SANTA   CLARA  * 

5866  SANTA  CLARA  20 

5853  SANTA  CLARA  2C 

5863  SAN  BEROINO  6 

,  5866!  SN  LUIS  OBPO  4 

,  5869  SN  LUIS  OBPO  * 

5890  SAN  BERDINO  6 

5900  SAN  BEROINO  28 

59Q1  SAN  BERDINO  26 


LAKE 

LASSEN 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TULARE 
TEHAMA 
TULARE 
HUMBOL  0 T 
SAN  BEROINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STAN  I SLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 


mount  madonna 
mount  Shasta  ski  bowl 
mount  shasta  slope 
mount  shasta  wb  city 
mount  tamalpai5  2  sw 
mount  wilson  fc  338  8 

muir  woods 
mumbo  basin 
nacimiento  oam 

'napa  state  hospital 
navarro  i  nw 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NEENACH 

NEVADA  CITY 


5973  SANTA  CRUZ 
I  5980]  SISKIYOU 
.  5902  SISKIYOU 
5983  SISKIYOU 
5996  MARIN 
6006  LOS  ANGELES 

6027  MARIN 
6032  TRINITY 
6056.  SAN  LUIS  OBP 
...  65  NAPA 
I  607*1  NAPA 

MENDOCINO 
I  SAN  BERDINO 
I  SAN  BERDINO 
I  LOS  ANGELES 
NEVADA 


33 


MOUNT  DANAHER  5909  EL  DORADO 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  591*  CONTRA  COST  A 
MOUNT   HAMILTON  5933   SANTA  CLARA 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA  59*1  SISKIYOU 


19  19 

20  29 
16  03 

21  23 


10  09  3*  MID  MID 
5060  10P 
2720 


0  1 


18  26 
20  17  565 
IB  23  99 
16  1*  312 
20  51  125 

20  56  660 

21  59  *2B 

22  02  2215 

19  *7  1029 
19  *1  265 
19  53  6500 


3040       SS  SS 


17  20  1160 

17  27  2250 

17  29  2760 

20  28  5300 

20  0*  266 
23  32  2775 
IB  17  4450 
22  *7  2360 
19  02  9500 

21  3*  10 
21   3*  5850 


4515 
3800 
3300 


20  01  6*70 

20  01  63*2 

20  **  3500 

22  37  1122 


15  32     *310  5P 


18  *3 
21  00 
21  00 


91     MID  Ml D 


335       SS  SS 


20  51 
15  32 
17  39 
17  37 


2100 
*206 
*Z50 
1800 
78*1 
7500 
,  35** 


S  DEPT   WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD   M  MILLER 
JOSEPH  C  MARR1 S 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT [ON 
HELIX    IRRIG  DIST 
P   G  ♦   E  COMPANY 

P  G   +   E  COMPANY 
ESCON01D0  MTL  WTR  CO 
LA  MESA    FIRE  OEPT 


SO  i 


EC  I S 


22  32  1  5700 


770       8A     8A  BA 


AtlE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L1BUEY 
P  G  *  E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  OOwnING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHER1NE   E  HINOS 
MRS  M   I  OUARTERMAN 

i       MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
EOwARD  C  GERLACh 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEEO 

jus  weather  Bureau 

charles  h  gray 

charles  w  poole 

henry  r  gewe 
jus  weather  bureau 
jus  weather  bureau 

roger  c  rice 

arburua  ranch 

city  fire  department 

1sa0or  miller 

u  s  forest  service 
kern  co  fstry  +  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
san  diego  wtr  dept 
rollo  larsen 
mr«;  france  pr  i  tcharo 

STATE  DtV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  M  E  MAHNKE 
S  OEPT   WATER  RESOURCES 
JESSE  FIEHRO 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
U   S  NAVAL  SHlPYARO 

SANKLINE   OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  F I  RE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 
D  B  W  ALE  x  ANDER 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCEO 
MERCED   IRRIG  0  I  ST 
HORACE  C  SWATZEL 
I       N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
UNION   OIL   CO  OF  CAL 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

I  US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 

I       CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  OlST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT   W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  THE L MA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F    P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
I        Ml    BA  LO  Y    SKI    LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  OlV  BEACH  *  PARK, 
i       U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 
l       MOUNT  SHASTA  SK I  BOWL 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  •  PKS 
i       U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL    S  G  IPSO 'I 
JOHN   F  ALLEMANT 
MA  SON  1  IE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
1  FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


STATION  INDEX 


NEWARK 

NEwBURy 
newhall  soledad  fc  32  c 
newhall  u  s  ranger  sta 
newman  2  nw 

N£w  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
N IL AND 

nipomo  2  nw 

north  fork  ranger  st a 
worth  hollywood 
novato  8  wnw 
oakdale  woodward  dam 
oak  knoll  ranger  sta  1 
oakland  wb  airport 
oakville  1  wnw 
oakville  4  sw 
.  occidental 

*oceanside  camp 
i  pendleton 

oceans  i oe  pumping  plant 

ocotillo  wells 

oilfields  joaouin  ridge 

OJAl 
OL INDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 


ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 
bM  LOS  ANGELES 
66  STANISLAUS 
73  MODOC 
75,  ORANGE 

SUTTER 

IMPER I AL 
071  SN  LUIS  OBPO 


6252  MADERA 

6256;  LOS  ANGELES 

6290.  MARIN 

6305.  STANISLAUS 

6328  SISKIYOU 

6335  ALAMEDA 

63511  NAPA 

6354i  NAPA 

6370  SONOMA 


6377  SAN  DIEGO 
6379  SAN  OIEGO 
6363:  SAN  OIEGO 
6395|  FRESNO 
639?  VENTURA 
6432i  ORANGE 
6455  SHASTA 
6<.65  LOS  ANGELES 
6473!  ORANGE 
6476  FRESNO 


122  02 
11? 

lie  32 

lie  3i 

121  03 

120  16 
117  53 

121  35 

115  31 
120  30 

119  30 

116  23 

122  (.3 

120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  26 
122  59 


33!  33  13 
33  33  13 
6'  3  3  09 
27  36  16 


ORJCK   PRAIRIF    C °E E K   PK      6498  HUM90LDT 

0R1CK   10  SE  i  6*99  HUMBOLDT 

ORLAND  ■  6506'  GLENN 

ORLEANS  6508  HljMEOL D T 

0R0V1LLE  I  6521'  BUTTE 

OROVILLE   BRIDGE  1  6525  BUTTE 

OROVILLE  RANGER  STATION  6528  BUTTE 

OSTRANDER  LAKE  !  6552  MARIPOSA 

OXNARO  6569  VENTURA 

OZENA  6576  VENTURA 


26  3*  : 
26  3  3  56 
9  36  37 


39  30 
39  31 
39  32 


PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALE   2  NE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 


MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BEN | TO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 


120  30 
116  24 

121  22 
118  0? 
118  06 
118  05 
116  32 

122  06 


2*  36  21  121 


PAL  OMAR  MTN  OBSERVATORY  6657 
PALOS  VERDE  S  EST  I 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PAR  AO  I SE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PARKF1ELD  7  NNW 
PASADENA 


OftNl-f-- 


6719  I 
6726  TEHAMA 


23  : 


PASO  R08LES  6730  SN  LUIS  08P0  24  35  36 

PASO  ROBLES  5  NW  6736  SN  LUIS  OBPO  24  35  41 

PASO  ROBLES  FaA  AIRPORT  6742   SN  LUIS  OBPO  24  35  40 

PATTIWAY  6754   KERN  10  34  56 

PAYNES  CREEK  6761    TEHAMA  23  40  20 

PFAP   L A •  E  f.767    TULARE  9  36  36 

PET  ALUM A   FIRE    STATION  2    6826    SONOMA  17  38  14 

PETALUMA    I    N  6829   SONOMA  17  38  IS 

PIEDRA  6857   FRESNO  II  36  48 


PIEORA  BLANC  A  GUARD  STA  6862  VENTURA 
PINE  CANYON  PATROL 
STAT  I  ON  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 


29  : 


placervillE  l  w 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT   P1EDRAS  BLANCAS 


POPTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 

POTTER  VALLEY  PWR  MOUSE  7109  MENDOCINO 
POWAy   VALLEY  7111    SAN  DIEGO 

PRADO  DAM  7123  RIVERSIDE 

PRIEST  VALLEY  7150  MONTEREY 


6891'  LOS  ■ 
6926  SAN  BENITO 
6940  VENTURA 
6943  SN  LUIS  OBPO 
6946  5HASTA 
6950  LAKE 
6960  EL  OOPADO 

6962  EL  DORADO 

6963  EL  OORADO 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
7024  SN  LUIS  OBPO 
7O50  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 

7085  PLUMAS 
7093  TULARE 
7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENDOC INO 

7108  MENDOr I  NO 


20  36  29  121 
29  34  24  11B 

4  35  08  120 

21  40  59  121 
23  38  56  122 


QUINCY  RANGER  STATION 
RAMON A  SPAULDING 
RANCH  I T  A 
R ANObBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  I  SE 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REOLANOS 
REDWOOD  CITY 
REOWOOD  VALLEY 
REPRESA 


RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERT  SON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE   MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    I  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA   4  WSW 
SAINT   HELENA    T  NE 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 

GAGING  SI  A 


7179  TULARE 
7195  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
7244    SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7259  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 

730b  SAN  BE  RD 1  NO 
7339  SAN  MATEO 
7351  MENDOCINO 
7370  SACRAMENTO 
7414  CONTRA  COSTA 
7446  SOLANO 
7470  RIVERSIDE 

7473  RJVERSIOE 


1  INYO 

PLACER 
I  FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERD1N0 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 
I  TEHAMA 


7646  NAPA 
7649  NAPA 
765tJ  GLENN 
7661^  CONTRA  COSTA 

7668  MONTEREY 

7669  MONTERY 
7672  SN  LUIS  OBPO 
7681    SNTA  BARBARA 


10  35  50     118  37 

21  41    14     121  13 

123  06 

123  04 

123  08 

117  04 

117  36 

120  42 

115  32 
120  57. 

116  51 

116  32 

117  39 

119  54 


33  32  57 
26  33  53 
24  36  11 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5j  3  [ 
S 


2630  i  6A, 


116  08 
120  2« 
119  15 

117  51 
'  29     122  37 


431      10A  10A 


119  3  3  8600 
12      119  11  49 
■  42     119  IS  3705 


2655 
2583 
2517 


LOS  ANGELES  33  33  46  118  23  216  ! 

6675  SAN  BENITO  27  36  36  120  50  1265 

6678  FRESNO  27  36  32  120  27  420 

668S  BUT  T  F  21  39  46  1 2 1  37  1750 

6688    TUOLUMNE  37  38  03  119  40  7700 

6699  SAN  8ERDINO  5  34  17  114  10  738 

6703  MONTEREY  24  35  53  120  26  1482 

6706  MONTEREY  2*  36  00  120  28  3590 


53     122  32 


119  23 

121  54 
118  40 

122  38 


14S6 
1550 
1890 
2755 


120  51 
123  42 
120  35 


36  7     MID  MIO 


7  000 
5490 
4208 

L055 
1100 
1014 


4110 
3570 

1380 


I  09     122  15       341     MID  MID 


22  39  16 
1  38  42 
4  37  56 

23  38  09 


1    36  48 

27  37  19 

10   35  58 

2  3  40  49 

37  38  06 

23  36  31 

23  36  35 

4  0  If) 


121  30 

121  29 

122  48 


120  14  !  6337 


122  32 

122  22 

122  00 

122  06 


9000  1 
1  2117 
!  5965 
7900  I 

17  Mid 
23     MID"  MID 


LESLIE    SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD   A  SMIIH 

CLOSED  10/18/61 
NEWPORT  HARBOR  DEP! 

I  RECLAMATION  D1ST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 

1  ANDREW  MEHLSCHAU 

i  U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNOO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN   IR  Dl ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD   Pit  I NCR 
ANDREW  J  BLANEy 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
MRS   A I LEEN  M  LEWIS 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 
,  VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG   BEACH   SCH  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  C1I  ASSM 


CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
AUST IN  E  LYONS 
ORLAND  UNI  1    WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RE50UPCES 
CITY  OF  OXNARO 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  REClAHAT [ON 

floyd  r  poole 

E    K  BARR 

JOHN   P  OMRWALL 

IRRIG  DIST 
IRRIG  OIST 
.  FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  F |R£  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  8ELL 

I     1  PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
METRO  WATER  0ISTR1CI 
HERBERT  h  Durham 
RAUL  ST ON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANC  I b   F  NELSON 
I  FED  AVIAI  ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLEP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F I  RE  DEPT 
VICTOR  £  CHAlx 
MRS    10A   H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  F IRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBRFY  w  PITTS 
I       P  G  +  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORR1N  L  C  RAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARO 
J  E  A DAMSON 
U    5  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  h  DAYBELL 

REUBEN  G  DAL'ON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY   ML'N  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I       U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  H  WHIPPLE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OK  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT    STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


S.  OEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND  M  JOHN SON 
S  SO  CALIF  E0ISON  CO 
Si  CALIF   STATE  ENG 

MPS  MAP  I  AN   L   BE  R  T  AGN A 

STATE  DIV  OF  HWYS 
Sj  HETCM  HETCHY  WlR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSI Ty  OF  CAL IF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS    RURAL   F  0 
FED  AVUT  ION  AGENCY 
SALINAS  0AM  OPERATOPS 
JOE  CA8RAL  JP 


STATION 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER   RANGER    STAT  ION 

SAN  ANDPEAS  2  S 

SAN  ANTONIO   CYN  MOUTH 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BEN  I  TO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  0AM 


7689  AMADOR 
7698  TRINITY 
7702  CALAVERAS 
7711  LOS  ANGELES 
7714.  MONTEREY 
7716]  MONTEREY 

BENITO 
77231  SAN  9ERDINO 
7731  MONTEREY 


SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B  7734  LOS  ANGELES 

SANOBERG  WB  7735i  LOS  ANGELES 

•SAN   OIEGO  we  AIRPORT  7740  SAN  DIEGO 

SAN  DIMAS  F[RE  WPP  FC95  7749  LOS  ANGELES 

SAN  DIMAS    TANBARK    FLAT  7750  LOS  ANGELES 

SAN  EMlGDIO  RANCH  '  7753  KERN 

SAN   FELIPE    HIGHWAY    STA  7755    SANTA  CLARA 

SAN  FERNANDO  7759*  LOS  ANGELES 

SAN  FERNANDO  PH  3  7762^  LOS  ANGELES 

1  SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 
'  SAN  FRANC 1SCO  W8  AP 
•  SAN  FRANC  I  SCO 

FEDERAL  8UIL0ING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  0AM  eC42SBI 


34  10 
36  01 
36  01 
36  31 


29l  34  45 

2V  34  45 

S3  32  44 

34  06 

34  12 

10  35  00 

20  37  01 

13l  34  17 

13  34  19 


SAN 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES  ; 
LOS  ANGELES 
IRE  OEPT     I  7785^  LOS  ANGELES  1 
GREGOR  1 0  3  SE  7807J  SAN  MATEO 

JACINTO  7610  R I  VERS  I OE 

JACINTO  RANGER  STA     7813!  RIVERSIOE         '  ! 


SAN    JOAOUIN  CjiP   RANGE        7817  MADERA 
•SAN  JOSE  7821    SANTA  CLARA 

SAN  JUAN  BAUT I  ST  A  3  SSE  7834  SAN  8EN1T0 


121  15 

120  54 

121  05 


119  1  i 

121  20 

118  28 

118  30 


122  25  i 
'  117  54 

117  52 

118  06 
122  20 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  58 


116  ! 


37  06      119  . 


I  GUARD 
SAN  LUIS  OBISPO  POL t  j 
•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
•SAN  PEORO 
•SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 


■  ORANGE 

7864    SAN  MATEO 
7870  VENTURA 
7676  LOS  ANGELES 
7660  MARIN 
7886  ORANGE 


SANTA  ANA  RlvER 

SANTA  ANA   R IVER 

SANTA  ANITA  FERi 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   F , 

SANTA  BARBARA  T 

SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

SANTA  F£  DAM 

SANTA  MAPGAR I 


.   2  SW 


7691  SAN  BEROINO 

0    1    7894  SAN  BEROINO 

432  7697  LOS  ANGELES 

7902  SNTA  BARBARA 

7905  SNTA  BARBARA 

K        7909  SNTA  BARBARA 

7912  SANTA  ClARA 

7916  SANTA  CRUZ 

7926  LOS  ANGELES 


122  19 
119  28 
118  16 


119  42 
119  50 
119  57 
121  56 


355  SP  5P 
1535  ]  7P1  TP! 
1560 


70     MID  MID 


30      5P  sp: 


\  BOOSTER 
SANIA  MARIA  W8  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
•SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SAN T I  AGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 
SAWYFRS   BAR  RANGER  STA 


SSE 


6072 
i  6075 
6092^ 
8135 
8158 
8162 
8173 


|  SN  I 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 
SAN  MATEO 
SONOMA 
LASSEN 
LOS  ANGELES 
SHASTA 
LOS  ANGELES 
HUMBOLDT 


36  59 
34  07 

i  35  22 


120  38 
120  27 
116  29 


1200 
1100 


EL  I 


SEARSVILLE  lake 
SEBASTOPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  A8S0RP1 101 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  sppings 
SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY  8207  SIERRA 

SIERRAvlLLE  HANGER  STA     8216  SIERRA 
SIGNAL  HILL  FC  415  82  30  LOS  ANGELES 

SILVERADO  RANGER  SI  A         6243  ORANGE 
SISOUOC    SOUTH  FORK    CAMP   6266    SNTA  BARBARA 
SKA GG S  SPRINGS 

SONOMA 


32  34  37 
26  33  47 
29  34  35 
12)  41   IB  j 

t!  40  29  ] 
4  37  24 
17  38  21 


8175  SHASTA 


120  15 

118  28 

122  25 

117  54 


120  38 

120  22 

118  10 

117  39 


4662 
74  0 
1076 


34  46     119  i 


SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPEP 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS 

SODA   SPRINGS  1  E 

SOLEDAO 

SOME SB AP   1  w 

S0MI5  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONOPA 

SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEM I  IE  1 
.  SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SP ADR A  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPR INGV | LLE   7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  ST, 


TULE 
HEADWORDS 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SOUIRREL    INN  2 
STAND  I SH  1 


8276  monterey 
6292  Plumas 
3293  sacramento  1 

8317  riverside 
6318  mariposa  1 

6331  NEVADA 

8332  NEVADA 

B338  MONTEREY  ; 

8346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
6353  TUOLUMNE 

8  355  MONO 

8376  SAN  FRANCISCO 
'  8360  MARIPOSA 
8390  SAN  BEROINO 
8406  INYO 

B436  LOS  ANGELES 
6446  MONTEREY  ,  ; 

,  8455  TULARE 
846d  TULARE 


8463  TULARE 

1  6474  PLACER 
8476  SAN  BE  RD I  NO 
8479   SAN  BEROINO 

l  8487  LASSEN 


24  36  05     120  i 


119  30  8700 

120  23  6750 
120  22  6885 


119  03 
122  27 

120  23 


i  38  21 

37  42 

.  37  30 

.  34  04 

'  37  11 

34  03 

'36  10 

'  36  06 


5120 
7120 
9560 


AND  I SH  ♦  HICKEY  ST  PK  8490  MENDOCINO 

ANISLAUS  POWER  HOUSE  8499  TUOLUMNE 

ATE  LAKES  85 1 d  FRESNO 

A  Y  TON  MINE  8517i  MEftCEO 


irling  city  rs 
ockton  disposal  plant 
ockton  faa  airport 
ockton  f ire  stat  ion  4 
ockton  mowry  bridge 

ONYFORD  COOlEy  RANCH 

0nyf0rd  ranger  sta 
Gorge  peservoir 
outs  meadow 
pawberry  valley 

suey  ranch 

SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVlLLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


AHOE  CITY 
ALBOT  CAMP 
EHACHAP1 

EHACHAPI    RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

ERMO  BfllN  MARR  RANCH 

HE  CEDARS 

HE  GEYSERS 

HERMAL    FAA  AIRPORT 


119  27 
123  00 
119  38 


117  49 
121  41 

118  42 
118  48 


118  39  4070 

120  14  6226 

117  15  5239 

117  14  5680 
120  24  4030 
123  44  650 

120  22  1 130 

118  35  10300 

121  13  2975 


1  39  54     121   32  3513 


38  08 
36  56 
36  55 


85561  SAN 

8560  SAN  JOAQUIN 

8562  SAN  JOAOUIN 

8578j  COLUSA 

8560  COLUSA 

8587*  GLENN 

85911  SHASTA 

86  Ot)  YUBA 

8627;  SN  LUIS  OBPO 
866Q  LOS  ANGELES 
8680   SANTA  CRUZ 
6697   SNTA  BARBARA 

8700  VENTURA 

8701  LASSEN 
8702]  LASSEN 
6703  LASSEN 
8713  AMADOR 


875S  PLACER 
877l|  PLACER 
882a  KERN 
88  32,  KERN 
6839  KERN 
8873|  LASSEN 
SSEN 

8881  placer 

8885|  SONOMA 
88921  RIVERSIOE 


27  37  54 
27  37  58 
27,  37  51 


P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF    WTR  ♦    TEL  CO 


A  CO  F  IRE  WARDEN 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
AN  DIMAS  F I  RE  STA 


KERN  COUNTY    LAND  CO 
STATE    DIV  OF  HWYS 
\  FARMES  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


23  39  35 
21  41  10 
8  39  34 


122  33 

122  32 

121  56 

!  121  06  : 

I  120  23 
116  18 

:  121  50 
120  34 
118  40 

1  120  39 

I  120  33  ! 
120  40 


38  23     120  < 


09      119  28 


39  10 
39  12 
10  35  06  , 
10  35  06  . 
101  35  02  I 
i  52 


120  22 
118  27 
118  27 


SA 


BA  8A 

6Pi  6P 
6P  6P 
SA 


U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPON  10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLW1LLER 
MRS  GAyE  D  DAT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
WEATHER  SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA   ANA   F IRE  DEPT 

CORPS  Of  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
S  BARBARA  F IRE  DEPT 
FED   AVIATION  AGENCY 
TV  STAT  ION  KEYT 
ijn  [ v  of  santa  Clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kusick 

richard  s  pileck1 
u  s  weather  bureau 
city  5anta  monica 
s  m  l  ifeguard  ser 
ventura  co  f ire  dept 
clarence  s  newberry 
snta  ynez  high  5chl 
william  0  sapp1ngt0n 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
u  s  forest  service 

pacific  lumber  co 
austin  clapp 
geo  a  nammens 
russell  r  rose  jr 
corps  of  engineers 
u  s  bur  reclamation 
shell  oil  co 

MRS  MARILYN  F  MACHl 
THEOOORE  d  HEUSNER 
MRS   JANICE    M  SUTTER 

HARRY  H  R0E6ER 
U  S  F0PE5T  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MR  j  MABEL    VAN  VLECK 


U  S  FOREST 
JOHN   N  FRANC10NI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  ♦   E  COMPANY 
I       SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL  INN  MOLD  CO 
I       LEROY  KEMP 

RAY  C  FRALEY 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

P  G  ♦  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  H  C    CUSH INGHAM 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AV1AT ION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  OEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I       SOPER-wHEELER  CO 

SUEY  RANCH 
FRANK  T  STEVENS 
j  CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVlLLE 
I       DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

I        DARYL   K   OE  WALT 
Sj  DEPT  WATER  RESOURCES 

I        MRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  L AK.SO 
BR  IN  MARR 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAY£  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 


-  32  - 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

3: 

3* 

11 

118 

51 

810 

1  THREE   RIVERS  6  SE 

TULARE 

36 

22 

118 

51 

2200 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

53 

950 

.  THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

B91  ; 

Tulare 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

1  TIGER  CREEK  POWER  MOUSE 

16 

38 

28 

120 

27 

2355 

TOPANGA  PATROL  ST A  FC  - 

B967 

LOS  ANGELES 

33 

05 

118 

36 

745 

;  TORRANCE 

B973 

LOS  ANGELES 

33 

48 

118 

20 

102 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33 

1  1  7 

36 

970 

TRACY  2  SSE 

B997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

|  TRACY  CAR80NA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

1  TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37 

*a 

121 

35 

61 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

902* 

TRINITY 

35 

40 

122 

2500 

TRONA 

9035 

SAN  8ERDINO 

i ;  J 

23 

TRUCxEE  RANGER  STATION 

90*! 

NEVADA 

39 

zc 

120 

}  TUJUN6A  MILL  CR  FC  A>70 

90*9 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

23 

118 

4645 

TULEF IELO 

9092 

KERN 

10 

35 

)9 

'  19 

265 

TULELAKF 

9053 

SISKIYOU 

i; 

41 

58 

121 

28 

4035 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

36 

22 

17 

8950 

i  TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

" 

53 

119 

8600 

'  TURLOCl 

9073 

STANISLAUS 

l* 

37 

29 

120 

51 

104 

■  TURNTABLE  CREEK 

90B3 

SHASTA 

23 

40 

46 

122 

18 

1080 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9057 

33 

33 

117 

47 

118 

TWENTYN | NE  PALMS 

9099 

SAN  BERD1NO 

6 

3* 

08 

116 

02 

TWIN  LAKES 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

03 

7829 

9122 

MENOOC 1NO 

22 

39 

09 

123 

12 

MENDOC I  NO 

22 

09 

123 

16 

1550 

1  UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

52 

710 

#UNI VERS ITY   OF    C A L IF 

[      AT  LOS  ANGELES 

919! 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

lie 

27 

.  UPLAND  3  N 

915! 

SAN  BE  RD I  NO 

28 

34 

OB 

117 

39 

1605 

.    UPPER  LAKE   7  H 

9167 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1520 

'   UPPER  LAxE   RANKER  ST* 

9173 

LAKE 

23 

39 

i. 

122 

55 

1347 

■   UPPER  MATTOLE 

9  17  7 

HUMBOLDT 

17 

*0 

IS 

124 

11 

2SS 

1  UPPER  SAN  LE ANORO 

FILTERS 

918S 

ALAMEDA 

37 

122 

10 

394 

UPPER  IRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

L2] 

02 

2050 

I   VACAV ILLE 

920C 

SOLANO 

38 

22 

122 

00 

'  VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

35 

53 

1  20 

42 

950 

1    VALLEY  CENTER  3  NNE 

92  2  B 

SAN  DIEGO 

33 

)  J 

16 

117 

01 

1615 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

27 

117 

51 

3705 

i    VAN  NUYS  FC  I5B 

•  i  '■  ■: 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

VENAOO 

9273 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

:  VENTURA 

9219 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

IS 

45 

VERMILION  VALLEY 

'<  >  ,J  1 

FRESNO 

27 

37 

22 

.  1  H 

59 

7520 

VICTORVILLE  PUMP  PL  AN  I 

9325 

SAN  BERD1N0 

15 

34 

32 

117 

IS 

2858 

VINCENT    FIRE    ST A   FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

-  S 

3* 

29 

118 

08 

3135 

39 

12  : 

1  1 

!  VlSALIA 

9367 

TULARE 

36 

35* 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORAOO 

1 

38 

59 

120 

47 

3036 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

26 

1339 

VOLT A  POWER  MOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40 

121 

2200 

WALLACE 

9418 

2 

38 

12 

120 

59 

197 

WALMAR  SCHOOL 

9*20 

CONTRA  COSTA 

37 

57 

122 

115 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9*23 

CONTRA  COSTA 

S3 

122 

OZ 

2*5 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9*26 

CONTRA  COSTA 

3  1 

122 

01 

220 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COST  A 

54 

121 

59 

320 

i    WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

23 

38 

1* 

121 

31 

23  1 

j   WALNUT  PAT  tOL 

STATION  FC  102  C 

9*31 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

4B8 

I   WARNER  SPRINGS 

9447 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  7 

116 

3B 

3180  1 

!  WASCO 

9*52 

KERN 

35 

20 

333 

1    WASIOJA   PHOENIX  RANCH 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

2370 

1   WATSONVILLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

95 

i    WAWfiNA  SANGER  STATION 

94  B2 

MARIPOSA 

14 

12 

119 

40 

3965 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9*90 

TRINITY 

35 

40 

122 

2050 

WEED  1  S 

SISK  IY0U 

12 

41 

» 

1  22 

23 

3630 

l   WELDON  1  WSW 

9512 

KERN 

40 

1 )  B 

IK 

2680 

|   WENDEL  1U  SE 

9526 

LASSEN 

i  6 

*0 

16 

L2C 

4035 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

42 

119 

40 

62S0 

WESTHAVEN 

1560 

FRESNO 

11 

36 

1  3 

119 

59 

285 

WEST  POINT   3  SW 

95B3 

CALAVERAS 

16 

38 

22 

120 

33 

2400 

WESTV  ILLE 

9597 

PLACER 

1 

39 

120 

39 

5200 

WET  MEADOW 

9602 

TULARE 

36 

22 

32 

9200 

1    WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUSA 

8 

39 

02 

121 

24 

113 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

29 

119 

18 

875 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

96  I  B 

VENTURA 

U 

119 

20 

4150 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

Shasta 

23 

122 

32 

1310 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

30 

10150 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

* 

37 

'5 

118 

14 

12470 

WHITE  ROCK 

96  39 

SACRAMENTO 

38 

121 

05 

353 

!   WHITHER  CITY  HALL 

FC  106  D 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  LB 

02 

1  WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39 

L22 

09 

86 

'   WILLITS  1  NE 

96B4 

MENDOC 1  NO 

17 

39 

25 

123 

21 

1348 

WlLLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9685 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

1925 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

2  3 

39 

32 

12 

WINCHESTER 

RIVERSIDE 

33 

43 

117 

05 

1475 

97*2 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

WOFFOPO  HEIGHTS 

9754 

xERN 

35 

43 

27 

2700 

WOODCHuCk  MEADOW 

9773 

FRESNO 

37 

02 

118 

54 

9200 

9T75 

ALP INE 

5671 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38 

121 

48 

69 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37 

08 

121 

57 

1600 

1   WRIGHTS  LAKE 

91  L6 

EL  DORAOO 

51 

14 

6800 

1    YORBA  LINDA 

ORANGE 

26 

•  3 

54 

YORK V ILLE 

MENDOC I  NO 

17 

ss 

123 

16 

1100 

rOSEHITE  NATIONAL  PARK 

9855 

37 

45 

119 

35 

3985 

St SKI  YOU 

12 

41 

43 

i:  2 

38 

I  "I 

5P  5t> 


BA  8A 


OBSERVER 


VENTURA  CO  F IRE  OEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CAL IF  EC  I  SON  CO 
P  C  ♦   E  COMPANY 
L  A  CO  f  IRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  ft  TUGEL 
BANT A  l 


U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
AMERICAN  P  *  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
1  LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRR1G  D1ST 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 
.  DEPI  WATER  RESOURCES 
CARL    A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US  NAT   PARK  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
CITY  FIRE  OEPARTMENT 
MRS  MARJORIE   S  DORY 

UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PE0RONCIN1 
U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN   6  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  01  ST 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  DOTIA 
TULARE  CO  C  OF  C 
ELMER  C  OGLE 


MRS   M   VIVIAN  MAZL 
RAY    I    WH | TTEMORE 
TOM  AS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 


L  A  CO  F IRE  DEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECH1S 
US  NAI  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  KJMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  F I L I  PELL  I 

WEATHER  BUREAU 


S  U 


BOSTON  I 


I  CO 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILDER 
U  S  8UR  RECLAMAT ION 
UNIVERSi  TY  OF  CAL IF 
UN  I  VERS  I TY  OF  CAL IF 

MRS  JESSIE   A  PA YE  N 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLARD 
JIM  M  6L ACKMORE 
J  NEW  TON  WALLACE 

JAMES  H  JORGE N SEN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I        MRS  WlLMA  C  BARR 

U  C  A OR  Ex  TEN  SERV 

MARVIN  E  WARE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
YORBA  L1N0A  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULSERT 
I        U   S   NAT    PARK  SERVICE 
i       U  S  FOREST  SERVICE 


NEW  STATIONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

MI DDLETOWN  8  WSW 
PERRIS 

RICHARDSON  GROVE  ST 
COHASSET   1  NNE 


COUNTY 


0900  DEL  NORTE 

56001  LAKE 
68161  RIVERSIDE 
7404.  HUMBOLDT 

169)  BUTTE 


41  24 

38  45 
33  47 
40  02 

39  57 


122  41 
117  14 

123  47 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U  S  WEATHER  BUREAU 

FRED  OUNKIN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CALIF  01V  BEACH  +  n 

WALTER  ROACH 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS , 
COAST,  IB  N.E.  INTERIOR, 
MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ, 


4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL,     B  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN ,      11  KINGS, 
20  PAJARO,     21   PIT,      22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  C 
COAST,      34  STANISLAUS.      35  TRINITY,      36  TRUCKEE ,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.    (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D .  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA ,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


-  34  - 


USCOMM-WB-Asheville  -   3/12/62  -  2350 


Wo.  V6  C  ;  b&fl- 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1962 


Temperature :  Temperatures  averaged  cold- 
er than  normal  at  nearly  all  points  in  the 
State,  with  the  exception  of  a  few  areas  in 
the  Southeast  Desert  Basins,  where  above 
normal  readings  were  reported.  Negative  de- 
partures ranged  from  less  than  1°  along  the 
Central  Coast  to  more  than  2*  in  the  North- 
east Interior  Basins. 

New  temperature  records  were  set  in  the 
northern  half  of  the  State.  Sacramento,  for 
example,  reported  a  minimum  on  the  8th  of 
52°,  the  highest  ever  recorded  on  that  date. 
On  the  other  hand,  the  maximum  on  the  26th 
was  the  lowest  ever  recorded  on  that  date, 
and  the  minimum  on  the  26th  was  the  lowest 
on  that  date  since  1911  and  that  of  the  27th 
was  the  lowest  on  that  date  since  1890.  At 
Red  Bluff  the  minimum  on  the  27th  set  a  new 
low  record  for  the  date.  Mount  Shasta  and 
Eureka  both  reported  on  the  27th  the  lowest 
minimum  ever  observed  so  late  in  the  season. 

Precipitation:  After  a  period  of  2  or  3 
months  with  below  normal  precipitation  Feb- 
ruary produced  above  normal  moisture  in  all 
parts  of  the  State.  Excesses  ranged  from  a 
little  over  1  inch  in  the  Southeast  Desert 
Basins  to  around  6.5  inches  in  the  Sacra- 
mento Drainage. 

Mount  Shasta  reported  the  fourth  wettest 
February  of  record.  Sacramento  had  the 
sixth  wettest  February, and  reported  11  days 
with  precipitation,  a  record  exceeded  only 
once  in  the  records.  New  24-hour  rainfall 
records  were  set  for  the  9th  and  the  14th. 
Blue  Canyon  had  the  wettest  February  since 
records  began  in  1921.  At  Fresno  the  total 
was  the  greatest  recorded  in  any  February 
and  the  third  greatest  observed  in  any  month, 


while  Bakersfield  and  Santa  Maria  report 
the  wettest  February  in  their  records. 

Burbank  had  the  second  wettest  Februa 
and  Los  Angeles  City  Office  the  third  we 
test  February  of  record,  while  the  Los  A 
geles  Airport  received  the  greatest  preci 
itation  ever  recorded  in  any  month.  Bo 
Burbank  and  Los  Angeles  Airport  set  new  2 
hour  rainfall  records  for  February  and  Bu 
bank  reported  sleet  for  the  first  time 
their  history.  In  San  Diego  the  season 
total  through  February  was  the  greate 
since  the  winter  of  1951-1952.  Sunshine 
San  Diego  was  20  percent  less  than  the  ave 
age  for  February. 


Storms:  The  heavy  precipitation  continui) 
intermittently  from  the  7th  through  the  26 
resulting  in  local  flooding,  particular' 
in  the  vicinity  of  built-up  areas  whe:j 
drainage  facilities  were  inadequate.  Home:! 
roadways,  and  utility  lines  suffered  fr< 
the  flooding,  from  mudslides , and  from  fal! 
ing  trees.  A  freighter  was  lost  when 
ran  aground,  and  a  number  of  smaller  boai 
were  beached  by  the  winds.  Traffic  acc: 
dents  were  too  numerous  to  tabulate. 

Wind  damage  was  reported  on  the  10th  i 
Hanf ord  and  on  the  11th  at  Fontana.  Funntj  1 
clouds  were  observed  on  the  16th  at  Pino|,l 
and  in  the  Los  Angeles  area.  Storms  class  J 
ified  as  tornadoes  were  reported  on  til  1 
19th  at  Northridge  and  at  Santa  Ana. 


C.  Robert  Elf ord 

Weather  Bureau  State  Climatologis 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  86°  on  the  2d  at  Sunland  and  on  the  5th+  at  Indio  US  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -37°  on  the  27th  at  Boca. 

Greatest  Total  Precipitation  32.44  inches  at  Strawberry  Valley. 
Least  Total  Precipitation  0.05  inch  at  Iron  Mountain. 

Greatest  One-day  Precipitation  8.73  inches  on  the  11th  at  Hoegees  FC  60  A. 

Greatest  Total  Snowfall  230.5  inches  at  Twin  Lakes. 

Deepest  Snow  on  Ground  133  inches  on  the  16th  at  Twin  Lakes. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Averoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 

B 

Degree  Days 

No.  of  Days 

— 

0 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

J  ■ 
0  | 

5  t 

r.  1 

~  J 

0  I 

lORTH  COAST  DRAINAGE 

lOERPOINT 

56.6 

37.5 

47.  1 

67 

3+ 

19 

27 

499 

0 

0 

7 

0 

11.68 

2.65 

8 

2 

28 

14 

7 

5 

IGWIN  PAC  UNION  COL 

50.6 

36,9 

43.8 

65 

4  + 

23 

26 

587 

0 

0 

8 

0 

14.83 

2.82 

13 

T 

0 

12 

-4 

6 

G  BAR  RS 

52. 9M 

3  3.9M 

43.  4M 

62 

5 

15 

27 

599 

0 

0 

0 

6.53 

1.31 

8 

12 

4 

2 

Illahan  RS 

48. A 

27.2 

37.  8 

60 

22 

8 

27  + 

752 

0 

0 

1  8 

0 

2.87 

.62 

9 

.5 

1 

28 

ft 

4 

0 

CILVILLE  SAWYER 

50.9 

27.8 

'9.4 

70 

2 

7 

27 

714 

0 

n 

21 

0 

6.60 

1.48 

13 

10.0 

10 

28 

1  1 

ft 

2 

OVERDALE  3  SSE 

58.3 

39.5 

48.  9 

-  1.6 

75 

1 

26 

27 

447 

0 

0 

0 

14.31 

7.04 

3.87 

13 

T 

0 

1  ? 

S 

5 

I'VELO 

55.5 

31.7 

43.6 

70 

3 

15 

27 

593 

c 

0 

16 

0 

8.80 

1  .68 

13 

.  8 

1 

28 

14 

8 

4 

ESCENT   CITY   1  N 

39.8 

46.9 

65 

I 

27 

26 

504 

0 

0 

5 

0 

9.77 

2.77 

8 

.0 

0 

1  3 

7 

4 

ItTONS  LANDING 

57. 9M 

41  ,?M 

49. 6M 

68 

2  + 

32 

26 

424 

3 

0 

] 

0 

6.85 

1.90 

9 

.0 

U 

2 

K  VALLEY 

48. 1 

31.6 

39.9 

57 

5 

1  3 

27 

701 

0 

0 

1  4 

0 

10.21 

1.94 

8 

4.0 

T 

28 

1  2 

5 

REKA  WB  CITY  R 

53.0 

42.3 

47.  7 

-  0.5 

59 

14  + 

27 

27 

478 

0 

0 

2 

0 

6.08 

.55 

.83 

7 

T 

0 

1  3 

3 

0 

iRFST  GLEN 

48.7 

27.5 

38.1 

-  1.4 

57 

23  + 

9 

27 

748 

0 

0 

22 

0 

15.82 

6.25 

3.27 

8 

2.5 

3 

28 

13 

9 

6 

.|RT  ORAGG 

56.7 

40.9 

48.8 

63 

2 

27 

27 

449 

0 

0 

i 

0 

7.18 

1.07 

1.92 

13 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

nRT  RRAGG  AVN 

55.4 

40.2 

47.  8 

60 

1 

25 

27 

474 

0 

0 

' 

I 

7.59 

1.3  0 

13 

,0 

0 

]  0 

8 

1 

I'RT  JONES  RS 

47. 9M 

26.  1M 

37. OM 

56 

24  + 

9 

27 

777 

0 

0 

:  1 

0 

2.70 

.77 

13 

4.0 

4 

28 

8 

1 

0 

•RT  ROSS 

55.8 

42.5 

49.  ? 

67 

21 

28 

27 

437 

'1 

0 

2 

0 

10.73 

4.20 

2.52 

13 

.0 

0 

1  2 

8 

4 

Jaton  1  W 

55.6 

38.8 

47.2 

-1.9 

63 

2  + 

22 

27 

490 

0 

0 

8 

0 

17.18 

10.09 

4.50 

13 

.0 

0 

1  4 

9 

7 

IMILTON  AFB 

54.2 

41.6 

47.9 

60 

9 

29 

27 

473 

0 

n 

1 

0 

12.38 

3.19 

9 

.0 

0 

1  1 

7 

5 

PPY  CAMP  RS 

50.8 

32.4 

41  .  6 

-  2.1 

60 

23 

15 

27 

648 

0 

0 

1  2 

0 

8.78 

.54 

1.64 

13 

5.0 

14 

6 

3 

Jaldsburg 

58.2 

40.0 

49.  1 

-1.3 

69 

1 

25 

27 

438 

0 

0 

5 

0 

16.91 

9.57 

4.51 

13 

.0 

0 

1  1 

10 

7 

,LTS 

45.3 

25.8 

35.6 

55 

4 

2 

26 

818 

0 

1 

1  3 

0 

5 

28 

(OPA 

54.4 

37.1 

45.8 

61 

11  + 

19 

27 

533 

3 

0 

4 

0 

8.93 

1.73 

13 

.  5 

1 

28 

1? 

B 

2 

|ntfield 

57.4 

41.4 

49.4 

-  0.4 

67 

1 

26 

27 

428 

0 

0 

2 

0 

16.47 

7.85 

3.35 

13 

.0 

0 

14 

7 

5 

.  AMATH  R 

54.5 

40.0 

47.  3 

69 

1 

23 

27 

491 

0 

0 

3 

0 

11.71 

1  .44 

7 

.0 

0 

15 

10 

6 

l.VA  BEDS  NM 

40. 5M 

25. 3M 

32.  9M 

51 

4 

0 

26 

894 

0 

1 

2.27 

1.10 

10 

7.5 

3 

16 

5 

1 

1 

;IUNT   HEBRON  RS 

41  .2M 

M 

M 

-  4 

27 

0 

1 

1.47 

0 

.PA  STATE  HOSPITAL 

58.3 

40.6 

49.  5 

-1.1 

65 

1 

30 

25 

430 

0 

0 

3 

0 

8.02 

3.75 

2.04 

9 

.0 

0 

9 

5 

3 

I'ICK  PRAIRIE  CR  PARK 

53.7 

38.0 

45.9 

65 

1 

23 

27  + 

531 

0 

0 

8 

10.28 

1.71 

8 

.0 

0 

1  5 

10 

4 

ILEANS 

53,4 

36.6 

45.0 

61 

4  + 

1  8 

27 

552 

0 

0 

ft 

0 

7.94 

.55 

1.23 

1  3 

7.0 

1  2 

1 

:taluma  fire  sta  2 

58.1 

40.5 

49.  3 

-  0.9 

64 

1 

27 

27 

430 

0 

0 

5 

0 

9.15 

4.66 

1.79 

13 

.0 

0 

1  2 

7 

3 

)INT  ARENA 

54.5 

41  .1 

47.8 

63 

2  + 

25 

27 

474 

0 

0 

0 

11.26 

3.92 

1  3 

•  0 

0 

1  3 

4 

JTTER  VALLEY  PH 

56. 9M 

34. 6M 

45.  8M 

75 

2  + 

19 

27 

532 

0 

0 

0 

11.77 

4.44 

2.85 

13 

.8 

0 

3 

'CHARDSON  GROVE   ST  PARK 

M 

3B.2M 

M 

62 

3 

22 

27 

0 

0 

15.77 

3.30 

13 

T 

0 

1  4 

8 

6 

(.INT  HELENA 

57.5 

39.0 

48.  3 

-  0.7 

71 

1 

30 

28  + 

462 

0 

0 

1  3 

0 

13.52 

7.19 

2.73 

13 

.0 

0 

12 

10 

4 

..LYER  RS 

54. 8M 

35.3" 

45.  1M 

64 

5  + 

19 

27 

551 

7.88 

1.36 

8 

6 

3 

,N  RAFAEL 

59.0 

43.5 

51.3 

69 

1 

29 

27 

376 

0 

0 

1 

0 

15.38 

5.21 

13 

.0 

0 

11 

7 

5 

,,NTA  ROSA 

59.0- 

37.7 

48.4 

-  1.5 

70 

1 

23 

2  8 

458 

3.64 

2.30 

13 

.0 

0 

1  0 

6 

3 

':otia 

55.5 

40.3 

47.  9 

-1.5 

69 

3 

25 

27 

472 

0 

0 

3 

0 

11.56 

3.60 

2.53 

8 

.3 

1  4 

7 

4 

Nflter  cove 

54. 9M 

44. 9M 

49. 9M 

62 

1 

34 

415 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

1NOMA 

58.8 

38.8 

48.8 

65 

1 

28 

25 

445 

0 

0 

9 

0 

8.61 

1.65 

9 

.0 

0 

11 

7 

4 

45  ,6M 

30, 8M 

38. 2M 

55 

16 

0 

0 

0 

1.27 

13 

9.0 

9 

28 

4 

3 

JLELAKE  //r 

39. 2M 

21  .OM 

30.  1M 

48 

13 

0 

27 

974 

0 

3 

7  3 

1 

1.45 

.41 

.65 

10 

6 

5  + 

3 

1 

0 

:iah 

57.8 

37.3 

47.6 

-  1.5 

75 

1 

19 

28 

483 

0 

0 

10 

0 

11.84 

5.42 

2.57 

13 

.0 

0 

13 

11 

4 

"AVERVILLE  RS 

51.7 

29,6 

40.  7 

-  0.1 

69 

3 

8 

27 

674 

0 

0 

15 

0 

7.10 

1.42 

1.53 

8 

6.0 

6 

28 

11 

4 

2 

EED  1  S 

44.6 

26.4 

35.  5 

55 

23  + 

2 

27 

821 

0 

1 

19 

0 

8.11 

1.79 

8 

1.0 

1 

24 

11 

7 

2 

"LLITS  1  NE 

54.7 

34.9 

44,  B 

74 

1 

16 

27 

558 

0 

0 

10 

0 

1  1.60 

2.85 

13 

3.5 

13 

10 

3 

1EKA 

48.0 

26,9 

37,  5 

-  0.7 

54 

10 

10 

27 

763 

0 

0 

18 

0 

1.39 

-  .90 

.42 

15 

.  3 

4 

0 

0 

DIVISION 

44.  5 

-  1.4 

9.45 

3. 10 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

)IN  RS 

44.5 

24,4 

34.  5 

53 

1 

2 

27 

850 

0 

1 

23 

0 

2.17 

.34 

10+ 

7.8 

5 

1 

6 

0 

0 

.TURAS  RS 

A3. 5 

20,3 

31.9 

-  0.3 

53 

3 

-  4 

27 

920 

0 

2 

25 

2 

1.27 

.18 

.28 

10 

5.1 

2 

3  + 

5 

0 

0 

'BURN 

54.0 

38,0 

46.0 

-  1.9 

70 

3 

21 

27 

526 

0 

0 

5 

0 

13.64 

7.39 

2.94 

10 

1.0 

1 

26 

1  3 

9 

6 

rRRYESSA  LAKE 

57.4 

37,5 

47.  5 

68 

31 

26+ 

483 

0 

0 

4 

0 

8.35 

2.12 

1  4 

.0 

0 

1  ? 

5 

2 

.UE  CANYON  WB  AP  //R 

38.7 

28,3 

33.  5 

-  3.1 

66 

1 

7 

27  + 

875 

0 

10 

23 

0 

23.21 

1  3.02 

4.44 

9 

79.2 

55 

21  + 

19 

1  ! 

7 

<OOKS   FARNHAM  RCH 

57. 2M 

36,6m 

46. 9M 

-  1.6 

70 

1 

26 

4+ 

499 

0 

0 

1  1 

0 

7.27 

3.17 

2.18 

15 

.0 

0 

1  0 

5 

2 

JRNEY 

47.4 

24.3 

35.9 

64 

2 

-  7 

27 

810 

0 

1 

22 

2 

6.88 

1.21 

13 

14.5 

12 

24 

]  2 

9 

1 

\NYON  DAM 

34. 9M 

1  7.4M 

26. 2M 

-  5.6 

45 

1 

-  ]  1 

27 

1081 

: 

7 

28 

1 

15.15 

8.29 

2.80 

10 

61.5 

48 

17  + 

7 

;NTERV I LLE  PH 

57.3 

35.8 

46.  6 

-  2.3 

69 

3  + 

1  7 

27 

5  1 1 

0 

0 

13 

0 

14.46 

6.63 

3.75 

13 

1  7 

8 

6 

HESTER 

42  .7 

1  7.9 

30.  3 

55 

3  + 

-10 

27 

966 

0 

2 

28 

2 

11.95 

6.37 

1 .94 

9 

54.0 

42 

28 

1  5 

8 

5 

flCO  EXP  STATION 

54.9 

40.1 

47.  5 

-  1.1 

65 

3 

20 

27 

481 

0 

0 

5 

0 

8.34 

3.91 

2.14 

13 

1 : 

7 

1 

.ARKSBURG 

53. 5M 

40. 6M 

47.  1M 

6] 

8 

28 

27 

496 

0 

0 

3 

0 

8.11 

.0 

0 

.EARLAKE  HIGHLANDS 

54.2 

33,1 

43.  7 

72 

2 

20 

27 

591 

0 

0 

13 

0 

8.14 

2.04 

14 

.0 

0 

1 1 

ft 

4 

)LFAX 

50.7 

37,0 

43.9 

-  I.7 

72 

2  + 

1  6 

27  + 

586 

0 

C 

7 

0 

18.66 

10.42 

4.09 

9 

3.0 

3 

26 

9 

6 

1LUSA  1  SSW 

55.5 

39.4 

47.  5 

-  2.0 

64 

3 

27 

27 

484 

0 

0 

4 

0 

6.85 

3.99 

1.31 

14 

T 

0 

•  1 

1 

WIS  1  WSW 

55.4 

40.5 

48.0 

-  1.3 

67 

1 

28 

27 

46  8 

n 

0 

4 

0 

7.09 

3.84 

1.67 

15 

.0 

0 

1 1 

5 

3 

•:er  creek  ph 

4 1  •  1M 

28.  AM 

34.  8M 

-  2.8 

47 

Q 

7 

27 

838 

0 

0 

0 

26.88 

1  5.09 

5.00 

10 

14.0 

10 

26+ 

1  ft 

1  1 

9 

1  SABLA 

49  ,1M 

32. 0« 

40 .  6M 

-  2.0 

67 

2  + 

1  1 

27 

678 

0 

0 

1  3 

0 

21.19 

9.88 

4.12 

13 

2.5 

?f 

]  8 

10 

8 

1RBINS  COLGATE  FOREBAY 

54. OM 

38. 5M 

46.  3M 

75 

2  1 

27+ 

517 

0 

0 

8 

0 

15.78 

8.77 

4.42 

10 

1.0 

0 

15 

8 

4 

3WNIEVILLE  RS 

45.4 

28.4 

36.9 

62 

6 

1  0 

27+ 

779 

0 

1 

20 

0 

22V46 

4.68 

10 

16.0 

10 

26 

!  7 

1  1 

9 

*ST  PARK  RESERVOIR 

55.8 

33.8 

44,  8 

-  1.5 

70 

^  + 

19 

27 

562 

a 

0 

1  ' 

0 

6.00 

'  2.53 

1  .90 

15 

T 

0 

in 

4 

1 

URFIELD  POLICE  STA 

58.0 

40.5 

49.  3 

65 

7 

30 

27 

434 

0 

0 

3 

0 

6.25 

2.18 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

XSOM  DAM 

55.2 

40.  3 

47.  8 

65 

1 

28 

27 

476 

0 

3 

7 

r< 

9.38 

2.55 

10 

.0 

0 

1  1 

ft 

5 

(ASS  VALLEY 

50.5 

28.6 

39.6 

-  6.3 

73 

3 

10 

27+ 

709 

0 

0 

1  8 

0 

21.65 

12.08 

6.41 

10 

4.0 

1  ft 

1  1 

7 

I.T  CREEK   PH  1 

48.5 

25.1 

36.8 

-1.6 

69 

2 

0 

27 

783 

0 

1 

2: 

! 

4.12 

1.28 

1.02 

9 

9.0 

8 

24 

9 

1 

:SS  VALLEY 

4]  .0 

19.8 

30.4 

63 

2 

-11 

26 

961 

0 

4 

"7 

7 

1.37 

.58 

.22 

20 

4.5 

8 

1 

7 

0 

0 

VKEPORT 

55.5 

35.0 

45.  3 

69 

3  + 

18 

27 

545 

0 

0 

14 

0 

7.98 

3.08 

1.37 

15 

T 

0 

1  2 

7 

3 

1KESHORE 

54.0 

37. P 

43.9 

76 

1 

1  7 

27 

582 

0 

0 

1  4 

0 

27.54 

7.74 

9 

15.0 

14 

28 

1  7 

10 

VKE  SPAULD I  NG 

42.4 

23.7 

33.  1 

-  2.3 

65 

1 

2 

26 

887 

0 

4 

0 

24.18 

13.34 

4.02 

10 

78.0 

60 

25 

1  7 

1  ? 

8 

*S  PLUMAS 

56.1 

41.4 

48.8 

-  2.3 

71 

2 

26 

27 

448 

0 

0 

: 

0 

18.58 

9.22 

3.74 

13 

T 

0 

1  ft 

1  7 

9 

\N?AN I TA  LAKE  // 

39.0 

18.3 

28.7 

61 

1 

-  3 

27+ 

1012 

3 

6 

28 

3 

6.72 

1.26 

10 

51.5 

51 

19 

1  4 

5 

2 

iRYSVILLE 

56.2 

40.7 

48.  5 

-1.6 

66 

1 

27 

27 

456 

0 

0 

2 

0 

7.24 

3.38 

1.72 

15 

T 

0 

1  0 

5 

3 

:  CLOUD 

46.4 

24.5 

35.5 

-  1.0 

69 

2 

3 

27 

822 

0 

1 

27 

0 

17.28 

8.97 

3.01 

13 

4 

18  + 

15 

9 

7 

INERAL 

4]  .5 

22.2 

31.9 

-  0.5 

62 

-  2 

27 

920 

n 

1 

27 

2 

1  1.92 

3.60 

2.19 

10 

40.4 

42 

28  + 

14 

9 

6 

3NT  I  CELLO  DAM 

56.8 

38.5 

47.  7 

68 

1 

30 

27+ 

478 

0 

3 

4 

0 

9.75 

2.22 

15 

.0 

0 

17 

0 

4 

XJNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

44.1 

28.3 

36.2 

-  O.S 

65 

4  + 

3 

27 

796 

0 

2 

20 

3 

14.38 

8.47 

2.29 

12 

33.5 

28 

1  ■> 

9 

6 

• VADA  CITY 

48.6 

31.1 

39.9 

-    1  .4 

66 

3 

10 

27+ 

697 

0 

1 

17 

n 

22.62 

12.99 

5.53 

10 

3.0 

3 

26 

1  7 

9 

8 

'LAND 

56.7 

36. 7 

47.  7 

-1.2 

70 

3 

28 

27  + 

477 

0 

0 

0 

6.83 

3.67 

1.67 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

'OVILLE 

56.4 

41  .0 

48.7 

66 

1 

24 

27 

450 

0 

" 

0 

8.82 

2.00 

13 

.0 

0 

15 

5 

3 

XRADI SE 

52.3 

36.1 

44.  2 

70 

3 

1  7 

27  + 

577 

0 

0 

7 

0 

16.02 

3.70 

13 

1  7 

10 

5 

-ACEPVILLE 

52.6 

35.3 

44.  0 

0.6 

69 

3 

15 

27 

583 

0 

0 

7 

0 

12.93 

5.94 

2.47 

10 

6.0 

26 

1  t 

6 

7 

-ACERVILLE  IFG 

50  .5 

35.7 

43.  1 

70 

16 

27 

604 

0 

0 

9 

0 

12.90 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORN 
FEBRUARY  19 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o> 

> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 

0 

a 

o 
o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Da> 

Max. 

Min. 

— 

o 

*~ 

o  | 
x  O 
S  o 

41 
0 

|    .10  or  More 

|    .50  or  More 

■  1 
e 

o s 

c  ^ 

5  » 

r.  j 

, .  1 

c  1 

PORTOLA 

AO  .4 

19.  1 

29.  8 

-  2.0 

59 

5 

-20 

27 

979 

0 

4 

27 

3 

8.85 

5.46 

2.21 

10 

20 

25  + 

5 

3 

OUINCY  RS 

47.3 

24.5 

35.9 

-  0.9 

62 

5 

-  7 

27 

806 

0 

1 

24 

2 

17.15 

9.89 

4.68 

10 

27.0 

12 

24 

14 

10 

8 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

55.6 

38.9 

47.  3 

-  2.4 

70 

3 

26 

27 

489 

0 

0 

6 

0 

6.96 

3.65 

1.50 

14 

1.5 

2 

28 

12 

5 

2 

REDDING  FIRE  5TA  2 

57.7 

39.2 

48.  5 

-  0.9 

76 

26 

28  + 

457 

0 

0 

4 

0 

10.69 

4.50 

2.35 

13 

6.5 

6 

28 

12 

7 

3 

ROCKL  IN 

54.8 

36.4 

45.6 

-  2.0 

62 

R  + 

22 

28  + 

537 

0 

0 

11 

0 

10.37 

6.01 

3.10 

10 

.0 

0 

!  1 

8 

4 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

53.9 

41.3 

47.6 

-  2.6 

6? 

28 

27 

482 

0 

0 

2 

0 

8.77 

5.78 

2.25 

9 

.0 

0 

1  2 

6 

3 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

54.8 

42.0 

48  .  4 

-  2.6 

61 

15  + 

30 

27+ 

45  8 

2 

7.60 

4.13 

2.19 

9 

.0 

0 

1  ' 

6 

3 

SHASTA  DAM 

53.9 

39.3 

46.6 

76 

21 

26 

511 

0 

0 

3 

0 

20.77 

4.84 

1  3 

3.0 

1  5 

Q 

8 

SIERRA  CITY 

46.5 

28,5 

37.5 

70 

3+ 

7 

26 

764 

o 

2  0 

o 

21.68 

5.06 

10 

1 6 

16 

10 

S I ERRAVI LLE  RS 

41  .9 

15.8 

28.9 

-  2.9 

52 

-18 

27 

1005 

0 

3 

27 

A 

10.09 

5.86 

2.71 

10 

31.5 

15 

26  + 

1 1 

6 

5 

SODA  SPRINGS   I   E  //R 

34.5 

17.8 

26.2 

55 

3  + 

-  8 

26 

1081 

1 6 

28 

20.85 

j  7 

17 

11 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

56.8 

35.4 

46.  1 

-  0.9 

71 

19 

27 

525 

0 

0 

11 

0 

6.38 

2.98 

1.05 

13 

1.5 

12 

6 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

44.4 

28.4 

36.4 

69 

I 

5 

27 

796 

0 

2 

18 

0 

32.44 

2  8  + 

18 

14 

TURNTABLE  CREEK 

53.  2M 

38. 8M 

46. OM 

77 

25 

26 

526 

0 

0 

4 

0 

21.03 

3.72 

13 

13 

9 

7 

Tliim    i  aitc 
i  W  I  IN    L  AK  t  o 

33.6 

13.5 

23.6 

-  1.6 

59 

-13 

27 

1153 

0 

17 

28 

5 

18.45 

10.55 

230.5 

133 

16 

17 

10 

7 

UPPER  LAKE  RS 

57. 7M 

34.  1M 

45.  9M 

73 

2  + 

18 

27 

528 

0 

0 

0 

11.07 

2.41 

13 

3 

v  AL  A  V  I  LLC 

56.1 

39.0 

47.  6 

-  1.6 

64 

29 

4+ 

480 

0 

0 

9 

0 

10.46 

5  •  39 

2.73 

9 

.0 

0 

12 

7 

4 

VOLTA  PH 

53.1 

33.9 

43.5 

73 

13 

27 

595 

0 

'  0 

9 

0 

7.45 

2.80 

1.05 

15 

3.0 

3 

28 

15 

6 

1 

WHI SKEYTOWN  RES 

54. 7M 

35.  5M 

45.  1M 

75 

2  + 

18 

27 

548 

0 

0 

0 

D18.08 

4.15 

13 

3.0 

WILLOWS 

56.9 

38.5 

47.7 

-  1.1 

68 

4  + 

27 

2  7 

47-r 

0 

0 

8 

0 

6.10 

3.04 

2.20 

15 

T 

0 

10 

4 

1  | 

WINTERS 

56.4 

39.6 

48.0 

69 

1 

29 

3  + 

467 

0 

0 

8 

0 

9.57 

2.74 

9 

.0 

0 

10 

6 

4 

WOODLAND  1  WNW 

56.3 

39,8 

48.  1 

-  2.2 

68 

1 

28 

27 

468 

0 

0 

4 

0 

5.56 

2.29 

1.56 

15 

.0 

0 

1 1 

3 

2 

DIVISION 

41.4 

-  1.4 

1 2 .  70 

6.  49 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

40  .4 

8.7 

24.6 

58 

4 

-37 

27 

1130 

o 

4 

28 

7 

8.86 

2.10 

10 

30 

24 

10 

6 

4 

BRIDGEPORT 

38.0 

6.1 

22.  1 

52 

6 

-29 

27 

1 194 

0 

5 

28 

12 

4.74 

1  .54 

9 

24.2 

11 

24  + 

9 

4 

1 

CEDARVILLE 

37.4 

20.7 

29.  1 

-  4.5 

49 

7 

0 

27 

1001 

1  .39 

-  .11 

•  3  3 

10 

6 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

39.9 

14.2 

27.  1 

58 

5 

-28 

27 

1056 

0 

2 

28 

4 

14.06 

2.35 

10 

83.8 

65 

24 

14 

9 

6 

DOYLE  5  SSE 

38,2 

29. 6M 

53 

23 

840 

0 

8 

14 

7.13 

14.9 

26 

11 

5 

2 

FLEMING  FISH  +  GAME 

40.2 

20.0 

30.  1 

53 

22 

-  9 

27 

968 

0 

6 

26 

2 

4.46 

1.18 

9 

10 

3 

1 

FORT   B I  DWELL 

36.7 

19.5 

28.1 

-  5.1 

48 

21 

-  5 

27 

1027 

0 

7 

24 

5 

3.40 

1  .43 

13.0 

11 

3  + 

11 

3 

0 

MEYEPS  4  SW 

38.6 

15.2 

26.9 

59 

5 

-19 

27 

1060 

0 

5 

28 

3 

14.83 

4.00 

15 

53.0 

68 

19  + 

15 

8 

5 

MONO  LAKE 

36.4 

19.8 

46 

14 

-  4 

27 

1029 

0 

6 

26 

1 

6.58 

1.75 

9 

46.0 

30 

18  + 

10 

4 

4  ! 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

39. 2M 

17. 4M 

28.  3M 

59 

3 

-20 

27 

1040 

0 

6 

3 

14.58 

2.95 

10 

103.0 

70 

26  + 

13 

.9" 

7 

SUSANVILLE  AP 

37.5 

19.9 

28.7 

-  5.6 

51 

6 

-12 

27+ 

1011 

0 

6 

22 

3 

6.79 

4.28 

1.71 

9 

24.4 

9 

24 

1 1 

3 

3 

TAHOE  CITY 

35.6 

19.1 

27.4 

-  1.0 

47 

6 

-10 

27 

1047 

0 

7 

28 

2 

12.83 

7.51 

3.00 

10 

76.6 

60 

16 

12 

9 

5  1. 

TRUCKEE  RS 

39.1 

12.8 

26.0 

-  2.0 

56 

4 

-23 

27 

1085 

0 

4 

28 

4 

13.06 

7.82 

2.69 

10 

81.5 

45 

24 

12 

8 

6  | 

WOODFOROS 

42. 7M 

23. 2M 

33.  OM 

64 

3 

-  8 

27 

889 

0 

3 

2? 

2 

8.77 

2.80 

9 

29.1 

8 

16  + 

10 

6 

3 

DIVISION 

28.  1 

-  2.5 

8.68 

5.57 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

1 

BEN  LOMOND 

57.8 

39.4 

48  .  6 

76 

1 

25 

27 

455 

0 

0 

4 

0 

24.20 

5.10 

13 

.0 

0 

16 

11 

8  ,'  1 

BERKELEY 

55.9 

44,4 

50.2 

-  1.7 

67 

1 

33 

27 

409 

0 

0 

0 

0 

8.83 

4.92 

3.03 

9 

.0 

0 

1 1 

4 

3 

BURL INGAME 

56.8 

43,9 

50.4 

64 

1 

31 

27 

405 

0 

0 

1 

0 

7.84 

1  .61 

9 

.0 

0 

13 

7 

2  1 

CARMEL  VALLEY 

59.6 

41.7 

50.7 

78 

1 

23 

27 

395 

0 

0 

2 

0 

9.11 

2.66 

9 

.0 

0 

15 

5 

2  1 

CROCKETT 

57.9 

42.0 

50.0 

65 

22 

32 

27 

413 

0 

0 

1 

0 

6.56 

3.30 

1.75 

15 

.0 

0 

9 

6 

2 

GILROY 

58.7 

39.7 

49.2 

73 

2 

24 

28+ 

436 

0 

0 

4 

0 

9.66 

1  .68 

15+ 

.0 

0 

13 

4  < 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

55.7 

44.4 

50.  1 

70 

1 

34 

27+ 

411 

0 

0 

0 

0 

8.64 

1.80 

9 

.0 

0 

13 

y 

3 

HOLLISTER 

58.7 

40.5 

49.  6 

-  2.5 

75 

1 

23 

27 

424 

0 

0 

3 

0 

6.96 

4.48 

1  .49 

9 

0 

12 

6J 

1 

KING  CITY 

60.6 

40.9 

50.8 

-  0.1 

79 

2 

23 

28  + 

390 

0 

0 

3 

0 

5.59 

3.29 

2.01 

9 

.0 

0 

9 

4 

i  ! 

L I VERMORE  2  SSW 

57.5 

38.3 

47.9 

-  1.1 

65 

4+ 

25 

27 

471 

0 

0 

6 

0 

5.61 

2.94 

.98 

11 

.0 

0 

13 

4 

o  1 

LOS  GATOS 

58.8 

38.6 

48.7 

-  1.3 

74 

1 

21 

27 

452 

0 

0 

4 

0 

12.74 

7.16 

3.43 

9 

.0 

0 

13 

6 

4 

MARTINEZ   FIRE  STA 

56.1 

40.2 

48.2 

64 

1 

31 

27 

464 

0 

0 

1 

0 

5.57 

1.63 

15 

.0 

0 

11 

3 

2 

MONTEREY 

58.0 

43.3 

50,7 

75 

1 

27 

27 

392 

0 

0 

1 

0 

5.17 

1.26 

9 

.0 

0 

13 

3 

1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

57.6 

44.  7 

51.2 

64 

14 

30 

28  + 

380 

0 

0 

2 

0 

9.75 

1.92 

9 

.0 

0 

14 

A 

2 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

52.9 

38.8 

45.9 

70 

3 

22 

27+ 

531 

0 

0 

5 

0 

9.51 

2.00 

15 

.0 

0 

12 

8 

3 

MOUNT  HAMILTON 

43. 4M 

34. 7M 

39.  1M 

-   1  .4 

66 

3  + 

1  3 

26 

719 

0 

3 

0 

6.32 

1.33 

1.20 

9 

7.0 

3 

26  + 

1 

NACIMIENTO  DAM 

59.2 

38.4 

48.  8 

74 

4+ 

22 

27 

447 

0 

0 

2 

0 

7.57 

1.30 

11 

.0 

0 

13 

7 

3 

NEWARK 

57.0 

43.7 

50.4 

68 

2  + 

27 

27 

402 

0 

0 

1 

0 

6.62 

.0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

56.5 

44.  3 

50.4 

-  0.3 

64 

2 

31 

27 

406 

0 

0 

1 

0 

7.30 

4.09 

1.31 

13 

.0 

0 

13 

4 

4 

Palo  alto  city  hall 

57.9 

43.2 

50.6 

67 

2  + 

24 

27 

399 

0 

0 

3 

0 

6.45 

1  .09 

1 1 

.0 

0 

14 

5 

1 

PASO  ROBLES 

60.7 

39.0 

49.9 

78 

21 

27 

418 

0 

0 

6 

0 

8.49 

2.07 

9 

.0 

0 

12 

4 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

58.6 

38.5 

48.6 

75 

23 

28  + 

453 

0 

■  0 

7 

0 

7.89 

2.20 

9 

.0 

0 

12 

5 

2 

PINNACLES  NM 

58.3 

37.3 

47.  8 

79 

, 

20 

27 

475 

0 

0 

6 

0 

10.12 

2.54 

9 

.0 

0 

1 5 

5 

3 

PISMO  BEACH 

57.3 

43.2 

50.  3 

65 

32 

28  + 

406 

0 

0 

2 

0 

9.92 

2.10 

10 

.0 

0 

14 

g 

2 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

56.1 

44.5 

50.  3 

60 

22  + 

33 

27 

403 

0 

0 

0 

0 

9.77 

1.65 

9 

.0 

0 

15 

6 

5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

56.9 

37.5 

47.  2 

66 

22 

27 

491 

0 

0 

7 

0 

6.23 

1.31 

15 

.0 

0 

12 

4 

1 

PRIEST  VALLEY 

54.3 

33.4 

43.9 

76 

\ 

18 

28 

584 

0 

0 

15 

0 

10.29 

5.90 

2.83 

9 

.  1 

T 

24 

14 

6 

2 

REDWOOD  CITY 

58.6 

42 . 5 

50.6 

-  0.4 

69 

26 

27 

397 

0 

0 

2 

0 

7.58 

3.98 

1.67 

9 

.0 

p 

14 

6 

3 

RICHMOND 

58.5 

45.0 

51.8 

70 

I 

34 

27 

363 

0 

0 

0 

0 

7.18 

1.97 

15 

.0 

0 

9 

6 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

54.8 

38.0 

46.4 

64 

19 

27 

513 

0 

0 

8 

0 

11.38 

2.46 

9 

.0 

0 

13 

8 

3  l 

SALINAS  2  E 

59.3 

42.6 

51.0 

-  0.7 

80 

I 

25 

27 

386 

0 

0 

2 

0 

5.90 

3.25 

1.00 

1  3 

.0 

0 

1  2 

4 

1 

SALINAS  FAA  AP 

58.5 

43.8 

51.2 

78 

29 

27 

379 

0 

0 

0 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

59.4 

35.7 

47.6 

75 

4  + 

18 

28 

482 

0 

0 

11 

0 

10.93 

3.12 

9 

.0 

0 

13 

8 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

56.3 

45.1 

50.7 

68 

40 

28  + 

396 

0 

0 

0 

0 

7.17 

1.81 

14 

■  0 

0 

11 

3 

3 

SAN   FRANCISCO  WB   AP  R 

55.8 

44,3 

50.1 

-  0.8 

65 

36 

2  7+ 

410 

0 

0 

0 

0 

8.48 

5.00 

2.03 

9 

.0 

0 

13 

5 

3 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

56.3 

47.3 

51.8 

-1.2 

64 

37 

26 

364 

0 

0 

0 

0 

6.58 

2.92 

1.67 

14 

.0 

0 

i  ; 

5 

2 

SAN  GREGORIO  3  SE 

56.5 

43.6 

50.  1 

73 

28 

27 

412 

0 

0 

3 

0 

9.79 

2.31 

9 

.0 

0 

ie> 

6 

2 

SAN  JOSE  R 

57.9 

44.6 

-  0.7 

71 

31 

27 

379 

0 

0 

1 

0 

5.61 

3.05 

2.12 

9 

.  0 

0 

10 

4 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

59.8 

42.5 

51.2 

-  1.9 

81 

2e 

28 

380 

0 

0 

2 

0 

13.96 

9.55 

3.16 

10 

.0 

0 

15 

7 

5 

SAN  MATEO 

50.1 

45.2 

52.2 

69 

34 

27 

353 

0 

0 

0 

0 

5.89 

1.03 

1  3 

.0 

0 

1  3 

6 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

58.6 

43.5 

51.1 

-  0.1 

69 

27 

27 

383 

0 

0 

1 

0 

6.65 

3.97 

1.88 

9 

.0 

0 

13 

4 

1 

SANTA  CRUZ 

57.3 

41.0 

-  1.6 

75 

25 

27 

439 

0 

0 

2 

0 

11.96 

6.15 

2.12 

9 

.0 

0 

]  4 

8 

6 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

56.4 

41.9 

49.2 

67 

28 

28  + 

437 

0 

0 

3 

0 

8.93 

1.56 

15 

.0 

0 

12 

8 

3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

56.9 

38.2 

47.6 

67 

21 

27 

481 

0 

0 

9 

0 

8.62 

4.78 

1.67 

15 

.0 

0 

1  2 

7 

2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

58.5 

41.4 

50.0 

76 

2 

25 

27 

417 

0 

0 

3 

0 

10.43 

1  .64 

9 

.0 

0 

12 

8 

5  ! 

DIVISION 

49.4 

-  0.8 

8.63 

4.88 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT  I OCH  FIBREBOARD  MILLS 

56.2 

41  .  2 

48.7 

-  1.1 

65 

8  + 

31 

28  + 

450 

0 

a 

3 

0 

6.10 

3.68 

1.14 

1  5 

.0 

0 

13 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED   FEBRUARY  1962 


Ten- 

perature 

Precipitation 

Station 

Maximum 

Average 
Minimum 

s 

0 
• 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

2 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

2 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

1  0  rjr  Wore  j 

.50  or  More  | 

1.00  or  More 

°  I 
S  * 

a  i 

5  j 

5  j 

■-.  i 

\ntioch  pump  plt  3 

55.8 

38.8 

47.  3 

64 

+ 

29 

28  + 

489 

6.08 

1.04 

1  5 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

ISH  MTN 

57.1 

38.5 

47.  8 

1.5 

75 

+ 

2  2 

"  ' 

475 

0 

0 

12.04 

7.19 

2.23 

1 0 

2.0 

! 

11 

4 

VU3ERR  Y 

54,3 

33.4 

43,9 

-  1.9 

74 

15 

27 

585 

12.42 

7.53 

2.53 

1 0 

]  4 

8 

3 

?AKER^FI£LO  wb  ap  r 

57.1 

42  •  1 

49.6 

-  2.4 

72 

9 

28 

27 

424 

3 

- 

u 

4.42 

3.28 

1  .08 

1 0 

.0 

0 

4 

1 

HG  CREEK   PH  1 

45.0 

31,4 

38.2 

—  2.8 

67 

5  + 

27 

745 

0 

18.62 

12.86 

4,04 

9 

41.5 

15 

26 

1  6 

1  1 

7 

!UT  TONW I L  LOW 

56.8 

41,8 

49.3 

71 

1 0 

27 

28 

434 

\ 

5,91 

1  .39 

1 1 

.0 

0 

10 

5 

2 

"ALAVERAS   RIG  TREES 

44.6 

27.5 

36,1 

-  2.1 

68 

6+ 

3 

27 

806 

0 

3 

1  ° 

0 

22,86 

13.26 

4,50 

10 

22 

26 

1  5 

11 

8 

"AMP  PARDEE 

54.2 

39.5 

• 

—  2.2 

63 

1 

22 

27 

502 

" 

0 

5 

3 

8,36 

4.70 

1.21 

10 

.0 

0 

1 

6 

5 

~ ATHA  Y  BULL   RUN  RCH 

55.2 

36.9 

72 

3 

21 

27 

523 

0 

6 

0 

10,55 

1.76 

1 1 

.0 

0 

14 

8 

3 

-f-l^pRY  VALLEY  DAM 

46  ,4M 

21  ,4M 

69 

2 

-  2 

27 

862 

0 

1 

3  8 

1 

21  .08 

46.7 

22 

26 

'OA  L  I  NGA 

57.9 

39,0 

4R*S 

-  1.5 

72 

9 

23 

28  + 

456 

0 

0 

5 

0 

4.56 

2.94 

.92 

9 

.0 

0 

1  c 

3 

0 

OR  COR AN   IRRIG  DIST 

54.8 

41  .5 

7  \ 

67 

10 

25 

27 

468 

3 

0 

2 

0 

4.37 

1.13 

11 

.0 

0 

12 

3 

2 

54.9 

39.6 

-  2.1 

63 

8 

25 

27 

491 

3 

c 

4 

0 

6.09 

4.00 

1.33 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

lUOLEYS 

50  •  3 

29.9 

-  0.9 

73 

1 

7 

27 

691 

0 

0 

1 9 

0 

17.98 

10.80 

4.12 

10 

1  3. .  r 

5 

25 

1  6 

10 

7 

LECTRA  PH 

57.1 

36.6 

/.AO 

l-j'n 

-  2.4 

73 

2  + 

22 

27 

501 

0 

0 

1 1 

0 

11.04 

5.60 

2.07 

10 

.0 

0 

1  i 

9 

4 

IVE  POINTS   5  SSW 

55.6 

38,4 

67 

8 

22 

28 

496 

0 

3 

4 

0 

3.45 

.92 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

'RESNO  WB   AP  R 

5  5.3 

41,3 

48  3 
• 

-  1.5 

64 

9 

26 

27 

461 

5.97 

3.78 

1.54 

1  0 

.  0 

0 

12 

5 

1 

"RJANT   GOVT  CAMP 

55.5 

36,8 

64 

1  0 

1 9 

27 

520 

c 

' 

7.76 

1.90 

1 1 

.  0 

0 

12 

5 

2 

i  I  ANT   FOR  EST 

37.5 

23,4 

30  5 

-  2.9 

52 

2  + 

0 

27 

962 

0 

7A 

1 

20.22 

11.73 

3.06 

1  0 

84.0 

66 

27 

1  8 

13 

10 

iLENNV  I  LL  E 

52.3 

32,5 

42,4 

73 

1 

3 

27 

626 

; 

'; 

7.48 

1.05 

8 

4.3 

1  4 

6 

2 

jRANT  grove 

39.9 

22,6 

31,3 

62 

2 

-  1 

28  + 

937 

0 

■ 

- 

23.61 

4.70 

10 

115.0 

97 

20 

1  5 

12 

9 

IANFOR0 

56.1 

40,6 

-  1.3 

65 

15  + 

25 

27 

459 

0 

0 

0 

4.88 

3.29 

1.11 

10 

.0 

0 

11 

3 

2 

IETCH  HETCHY 

4  7  •  5M 

27. 9M 

37,  7M 

-  2.3 

67 

5 

9 

27  + 

758 

9 

0 

15.20 

9.35 

3.57 

1 0 

13.0 

5 

26  + 

9 

7 

IUNTINGTON  LAKE 

37.8 

20,6 

29  2 

-  0.8 

60 

1 

-  4 

27 

996 

0 

° 

? p 

3 

146.0 

89 

20  + 

DRI  A 

52.9 

37.1 

-  2.3 

72 

2 

18 

27 

555 

0 

- 

1 

0 

7.51 

4.11 

2.41 

9 

.0 

0 

14 

4 

1 

ERN  R I VER  PH  1 

58.5 

43.3 

50,9 

-  2.7 

72 

9 

30 

27 

3e7 

0 

0 

. 

0 

5.58 

3.64 

.91 

19 

.0 

0 

12 

5 

0 

ERN  R I VE R   PH  3 

58,3 

35,8 

47,1 

76 

1 

22 

27 

495 

0 

0 

9 

0 

6.27 

2.02 

8 

3.0 

1 

19 

10 

4 

2 

ETTLEMAN   CI TY   1  SSW 

56.0 

41.5 

48  •  8 

67 

1 5 

28 

27 

449 

0 

0 

? 

3 

4.49 

1.20 

1  0 

.0 

0 

9 

3 

1 

ETTLEMAN  STA 

58,3 

42.0 

50,2 

68 

14  + 

27 

27 

410 

0 

0 

3 

0 

3.67 

1.09 

1 1 

.0 

0 

8 

3 

1 

NIGHTS  FERRY  2  SE 

53  ,9M 

40.  1M 

48* 

60 

23 

19 

27 

498 

0 

0 

5 

3 

8.40 

1.22 

9 

.  0 

0 

1  3 

9 

3 

F  GRAND 

55,9 

40,8 

-  1,1 

64 

8 

22 

27 

462 

0 

0 

? 

0 

6,31 

3.89 

1.25 

9 

.0 

0 

13 

4 

2 

EMON  cove 

56,3 

40,1 

* 

-  3.0 

68 

1  5 

23 

27 

463 

0 

0 

4 

0 

7,56 

4.91 

1.48 

11 

.  0 

0 

15 

4 

3 

57,0 

40.4 

-  1.3 

67 

1  5 

24 

27 

451 

0 

0 

3 

3 

6,87 

4.  76 

1  .42 

10 

.  0 

0 

12 

5 

2 

54,0 

40,6 

-  1.5 

62 

8 

25 

26 

488 

3 

0 

3 

0 

6.31 

3.43 

1.48 

10 

.0 

0 

9 

6 

2 

OS  8ANOS 

56,1 

39,6 

.  9 

-  2.2 

66 

8 

24 

28 

471 

0 

0 

3 

0 

5.26 

3.68 

1.35 

9 

.  0 

0 

1 1 

4 

1 

54.0 

39.1 

46,6 

-  3.4 

65 

9 

24 

27 

511 

0 

0 

5 

3 

5.30 

3.35 

1.03 

11 

.0 

0 

11 

4 

1 

ANOEVILLE  island 

55  .  3M 

41,4 

lo'  AM 

61 

9  + 

30 

28  + 

449 

3 

0 

4 

0 

5.23 

1  .34 

10 

.  0 

0 

10 

4 

1 

AR I  COP A 

59.5 

39.6 

-  2.8 

76 

9 

2  f 

28  + 

427 

0 

0 

D 

5.67 

4.78 

2.46 

1  0 

,  0 

0 

8 

3 

2 

55.9 

39.8 

7*  a 

-  1.2 

65 

8 

26 

28  + 

472 

0 

0 

0 

5.74 

3.49 

1.27 

15 

.0 

0 

10 

4 

1 

i  1  \JVi-  LWM  1  C  K 

57.0 

38.5 

47*  8 

-  2.5 

69 

9 

2  3 

27 

476 

0 

0 

B 

0 

5.19 

4.23 

1.48 

1 1 

,0 

0 

8 

3 

1 

ODESTO 

5  5.3 

39.6 

47.5 

-  1.8 

62 

22  + 

26 

27 

484 

11 

0 

5.86 

3.75 

1.07 

10 

•  0 

0 

1  3 

5 

2 

EWMAN   2  NW 

55.0 

40,3 

47.7 

-  3.1 

62 

14  + 

26 

28 

479 

0 

° 

5,90 

4.02 

1.65 

9 

.  0 

0 

10 

5 

1 

ORTH  FORK  RS 

52. 5M 

33.5M 

74 

2 

12 

27 

607 

0 

1  0 

*■ 

16.56 

10.23 

2.83 

1 1 

8 

26 

17 

10 

6 

AKDALE  WOODWARD  DAM 

53.5 

40.3 

46.9 

-  1.7 

60 

2  3+ 

23 

27 

500 

5.73 

3.41 

.98 

1 6 

.0 

0 

11 

5 

0 

RANGE  COVE 

56.1 

38.8 

47.5 

-  2.3 

64 

1  6 

23 

27 

485 

n 

\ 

7.16 

4.65 

1.78 

1  1 

.0 

0 

13 

5 

2 

ANOCHE  JUNCTION 

53. 1M 

3°.7M 

66 

8 

27 

28 

515 

0 

3.17 

.0 

0 

orterville 

5S.2 

41,8 

49*  5*M 

-  1.2 

67 

1  6 

24 

27 

426 

0 

0 

3 

C 

6.55 

4.64 

1.44 

1 1 

.0 

0 

13 

4 

2 

ALT   SPRINGS  PH 

49.8 

33,1 

41,5 

73 

1 

16 

27 

652 

0 

0 

0 

17.86 

3.59 

9 

41  .0 

10 

26 

16 

9 

7 

< ONORA 

55,9 

?  7  ,  4 

-  0,3 

76 

20 

27 

510 

0 

0 

6 

3 

13.31 

7.34 

1.71 

1 0 

4 

26 

16 

10 

5 

tO  ENTRANCE   YOSEMJTE  NP 

44,5 

2  5,5 

35.0 

67 

1 

2 

28+ 

831 

0 

? 

26 

3 

023.56 

4.83 

1 0 

32.6 

20 

26 

1  5 

9 

7 

■  TOCKTON   FAA  AP 

54  ,8 

41,0 

62 

8 

27 

27 

473 

0 

0 

4 

3 

6.00 

1  .41 

9 

.0 

0 

1  0 

5 

2 

TOCKTON   FIRE   STA  4 

54,8 

40.  1 

47*  5 

-  1.4 

62 

10  + 

26 

27 

483 

0 

0 

4 

3 

6.26 

3.63 

1.36 

9 

.0 

0 

9 

6 

1 

TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

55  ,8M 

40.  3V 

48.  1M 

63 

15  + 

27 

27 

467 

0 

0 

4 

0 

5.74 

.98 

10 

•  0 

0 

1 1 

5 

0 

EHACHAPI 

50,7 

31.7 

41.2 

71 

4 

8 

27 

660 

0 

1 

1  ~ 

0 

6.09 

1  .40 

10 

12.0 

5 

26 

12 

4 

2 

EJON  RANCHO 

5  7.4 

41  .6 

49.  5 

-  1.4 

69 

9 

24 

27 

428 

3 

0 

2 

0 

6.25 

4.20 

1  .98 

11 

.  0 

0 

15 

2 

1 

HREE   RIV   EDISON   PH  2 

58,1 

38.9 

48.5 

-  0.9 

73 

2 

22 

27 

456 

0 

0 

3 

0 

11.43 

7.38 

2.60 

10 

.  0 

0 

16 

8 

3 

IGER  CREEK  PH 

51,8 

34.8 

43.  3 

-  1.3 

72 

2 

16 

27 

603 

0 

0 

0 

18.52 

10.37 

2.88 

9 

15.0 

15 

12 

8 

;RACY  CAR80NA 

56 . 1 

3°. 2 

47.  7 

62 

73  + 

26 

28  + 
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0 

c 

? 

0 

5.01 

.91 

1 1 

.0 

0 

1  3 

5 

0 

racy  pumping  plant 

55,8 

38.9 

47,  4 

65 

9  + 

25 

3 

488 

0 

0 

0 

5.93 

1.33 

10 

.  0 

0 

1  3 

6 

1 

I  SAL  1  A 

57,9 

41  .  2M 

-  1.9 

68 

16 

2  5 

27 
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0 

0 

3 

0 

5.78 

3.80 

1  .44 

10 

T 

0 

1  3 

3 

2 

fiSCO 

56,0 

41.6 

"  0 

-  1.2 

69 

10 

27 

28  + 

447 

0 

0 

2 

0 

5.71 

4.49 

1.40 
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0 

10 

5 

2 

OSEMITE  NP 

44,9 

28.2 

7A*  A 
6.6 

-  3.4 

64 

5 

10 

27 
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1 

25 

0 

17.24 

10.60 

3.83 

9 
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26 
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9 

8 

H  I  \/  r  C  I  HM 
UlVlbl UN 

45.4 

-  1.4 

9.07 

5.47 
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'-PINE 

56,6 

40.1 

48.4 

73 

1 

28 

28 
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0 

0 

3 

3 

5.33 

•  78 

20 
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0 

1 1 

6 

0 
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59. 2M 

47. 4M 
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-1.3 

77 

39 

28+ 
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0 

0 

0 

0 

7.88 

4.75 

1.75 

8 
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0 

9 

5 

3 

■ftRRETT  DAM 

60  ,  5 
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AA  1 

-  1.5 

79 

26 

28 

447 

0 

0 

0 

6.79 

2.19 

1.43 

20 

.0 

0 
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5 

1 
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55.0 

3  7  .  7 

7  5 

1 

26 

28 
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0 

0 

7.14 

3.15 

1.21 
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'■3.5 

16.8 

,r\  , 

59 

! 

-10 

28 

971 

0 

3 

24 

4 

8.98 

1  .78 

8 

37.0 
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8 

2 

I  T  A 

63.1 

45.6 
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0.1 

71 

1 

34 

28 
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0 

0 

" 

0 

3.5£> 

1.24 

,69 
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0 

9 

2 

0 
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6]  .3 
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* 

-  1.8 

80 

1 

33 

28 
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0 

0 

0 

13.30 

10.08 

4,35 
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T 

0 
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7 

5 

1RR I LLO  NM  R 

58  .5M 
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69 

40 

28 
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0 

0 

0 

0 

2.74 

.75 

1  9 

•  0 

0 

1  0 

3 

0 

schuma  dam 

60,2 

41  .3 

79 

1 

26 

28 
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0 

0 

3 

0 

14.18 

3.18 
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•  0 

0 
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B 

7 

iMPO 

69,6 

35.1 

47*  4 
* 

76 

3  + 

21 

28 
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c 

0 

1 1 

0 

4.53 

.94 

20 

.  0 

0 

3 

0 

vnoga  park  pierce  col 

62.9 

41.3 

52.1 

84 

1 

25 

28 

356 

0 

0 

2 

0 

12.26 

3.12 

1  1 

.0 

0 

• 

7 

5 

Hi  II  A    w  t  c  T  a 

61  ,4M 

4"'.4M 

54. 4M 

1.0 

74 

1 

36 

28 
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0 

' 

0 

0 

2.59 

.55 

.52 

20 

.0 

0 

1 

0 

..AREMONT   POMONA  COLLEGE 

58.9 

42.4 

\    ' « 

-  1.9 

80 

1 

31 

25 

394 

0 

3 

3 

0 

8.5  7 

4.93 

.0 

0 

60.6 

41.4 

51.0 

-  2.0 

78 

29 

28 

385 

0 

0 

0 

5.64 

2.91 

1.98 

8 

.0 

0 

1  3 

3 

1 

JL VER  C  I  TY 

61  .0 

45.0 

53.0 

79 

1 

35 

28 

330 

0 

0 

0 

0 

13.03 

3.50 

8 

.0 

0 

10 

6 

5 

JYAMA 

57.2 

34.0 

45  . 6 

78 

18 

27 

537 

0 

0 

15 

0 

6.55 

2.42 

1 1 

.0 

0 

6 

4 

2 

JYAMAC  A 

48  .8 

30.6 

39  •  7 

-  0.8 

66 

6  + 

5 

28 

705 

0 

3 

18 

0 

12.42 

4.83 

2.87 

20 

40.0 

27 

1  2 

8 

5 

CAPITAN  dam 

63.6 

43.5 

53.6 

81 

] 

36 

28 

313 

0 

0 

0 

0 

5.72 

1.63 

20 

.0 

0 

11 

3 

1 

.5  I  NORE 

60.5 

3",4 

50.0 

-  2.1 

80 

25 

28 

416 

0 

0 

4 

0 

4.10 

1  .44 

1.02 

19 

.0 

0 

10 

3 

1 

iCOND  I  DO 

60.5 

4?. 4 

51.5 

-  1.2 

75 

29 

28 

370 

0 

0 

1 

0 

6.67 

3.44 

1.31 

8 

.0 

0 

1  ' 

6 

1 

,>NTANA  KAISER 

60.5 

43.6 

5?.  1 

79 

33 

28  + 
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0 

0 

0 

o 

7.95 

2.44 

8 

T 

0 

'  LLESP I E  FIELD 

62.7 

43,4 

53.1 

76 

31 

28 
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0 

0 

1 

0 

4.07 

.78 

19 

.0 

0 

1  3 

4 

0 

"NSHAW  DAM 

56.8 

33.5 

45.2 

74 

22 

28 

547 

0 

0 

16 

0 

8.87 

2.05 

20 

.0 

0 

12 

6 

4 

>YLLWILD  RS 

M 

28.0 

M 

67 

9 

28 

0 

20 

0 

8.04 

1.55 

8 

29.5 

21 

21 

JL  IAN  WYNOLA 

57.8 

35.2 

44.  0 

70 

6  + 

20 

28 

585 

0 

0 

10 

3 

8.80 

1  .45 

8 

9 

26 

14 

8 

5 

'GUNA  BEACH 

60.1 

45. 7M 

52. 9M 

-  1.8 

69 

33 

28 

329 

0 

0 

0 

0 

6.95 

4.31 

2.  39 

B 

.0 

0 

10 

5 

2 

i  MESA 

6?  .3 

46.8 

54.1 

75 

36 

28 

302 

0 

3 

0 

0 

3.73 

.90 

19 

.  0 

0 

9 

7 

0 

'MPOC  SEWAGE  PLANT 

69.1 

43.3 

51.2 

68 

19 

28 

28 

377 

" 

0 

2 

0 

10.26 

2.30 

11 

.0 

0 

1  -'■ 

8 

4 

)NG  PEACH 

61  .1 

50. 4M 

55.  BM 

-  0.3 

^l 

39 

27 

254 

0 

0 

0 

0 

9.17 

6.04 

3.00 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

)NG  PEACH  WB  AP 

58.9 

46.4 

52.7 

-  1.2 

69 

37 

28  + 

336 

0 

0 

0 

0 

7.88 

5.57 

2.38 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI 
FEBRUARY  19C! 
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Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a> 

B 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

0 
g 

Total 
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.50  or  More 

|    1.00  or  More) 
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LOS  ANGELES  WB  AP  R 

59.3 

48.2 

53.8 

-  0.4 

73 

37 

28 

308 

0 

0 

r 

0 

1  1  .07 

8.19 

3.91 

8 
10 

.0 

0 

9 

6 

4 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

59.8 

47,8 

53.8 

-  3.3 

78 

1 

39 

28 

309 

0 

0 

0 

0 

11.57 

8.24 

2.55 

.0 

0 

10 

6 

5 

MILL  CREEK  2 

55.6 

40.3 

48.0 

74 

2  6 

27 

475 

0 

0 

5 

0 

9.37 

5.40 

1.67 

8 

1.0 

0 

1 1 

fl 

3 

MT  BALDY  NOTCH 

38.  9M 

24.  1M 

31. 5M 

56 

1 

6 

25 

930 

0 

7 

o 

14.96 

3.95 

8 

63.0 

21 

11 

8 

6 

MT  WILSON  FC   338B  // 

44.3 

31.0 

37.7 

65 

>  + 

1  1 

27 

759 

0 

3 

1  7 

(3 

21.64 

7.74 

1  1 

19.0 

1  4 

1  2 

8 

7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

58.9 

46.7 

52.8 

_  2.2 

69 

35 

27 

334 

0 

0 

n 

1 

6.58 

4.05 

2.33 

8 

.0 

0 

11 

4 

1 

NORTH  HOLLYWOOD 

61.0 

46.6 

53.8 

80 

\ 

35 

28  + 
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0 

0 

0 

0 

12.24 

5.15 

11 

.0 

0 

9 

6 

5 

OCEANS  I DE  CAMP  PENDLETON 

58.1 

45. e 

52.0 

6"" 

1 

36 

28 

36° 

0 

0 

3.87 

1.48 

8 
10 

.0 

0 

7 

3 

1 

OJAI 

62.3 

38.5 

50.  4 

-  1.7 

80 

26 

28  + 

402 

0 

0 

6 

1 

19.56 

15.19 

5.33 

.  0 

0 

10 

8 

6 

OXNARD 

60.1 

39,  7M 

49  .  9M 

-  4.0 

72 

1 

28 

28 

417 

n 

c 

2 

0 

15.58 

12.59 

4.30 

8 

.0 

0 

2  7 

8 

7 

5 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

47.8 

3?, 2 

40.0 

67 

15 

27 

693 

0 

3 

14 

0 

6.17 

1  .46 

8 

26.5 

° 

4 

2 

PASADENA 

61.3 

44,2 

52.3 

-  1.8 

81 

1 

33 

28+ 

336 

0 

0 

0 

0 

13.14 

8.68 

3.07 

11 

.0 

12 

7 

7 

PERRIS 

60.7 

39.6 

50.2 

8? 

3 

29 

28 

408 

n 

'2 

4 

n 

3.80 

.97 

8 

.0 

10 

2 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  P 

55.0 

43.0 

49.0 

-  2.0 

63 

14 

28 

28 

441 

0 

0 

0 

8.36 

6.14 

1.52 

9 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

POMONA 

61.2 

41  .8 

51.5 

-  0.4 

82 

1 

28 

28 

36° 

0 

0 

2 

0 

9.20 

5.58 

2.59 

8 

.  0 

0 

12 

6 

2 

RAMONA  SPAULDING 

60.4 

30.9 

60.2 

77 

3  + 

28 

28 

409 

0 

0 

2 

0 

5.44 

1  .00 

8 
20 

.0 

0 

11 

5 

1 

REDLANDS 

60.3 

42.4 

61.4 

-  0.6 

8  1 

1 

30 

28 

379 

0 

0 

2 

0 

5.33 

2.66 

1.05 

.0 

0 

1  2 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

61  .7 

42.5 

52.1 

-  1.0 

8  4 

I 

29 

28 

356 

0 

■  0 

I 

0 

4.02 

1.73 

1.16 

8 

20 

.0 

0 

1  1 

2 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

61  .3 

40.5 

50.9 

82 

27 

28 
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0 

0 

3 

" 

3.66 

.82 

.0 

0 

9 

3 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

56.0 

41.5 

48.8 

76 

28 

27 

451 

0 

0 

4 

0 

11.93 

6.52 

2.76 

8 

.0 

0 

I  3 

9 

4 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

60.5 

41.2 

50.9 

28 

0 

0 

1 

0 

5.58 

1.86 

1.34 

8 

•  0 

0 

1  3 

2 

SANDBERG  WB  //R 

43.4 

33.9 

38.7 

-  2.7 

65 

3 

1  3 

27 
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a 

3 

14 

0 

10.67 

8.09 

4.60 

10 

11.9 

9 

19 

9 

5 

3  j 

SAN  DIEGO  W8  AP  R 

56.5 

28 

2  3 1 

n 

0 

0 

o 

3.08 

•  97 

.98 

19 

.  0 

0 

1 0 

0 

SAN  FERNANDO 

60.9 

43.4 

52.2 

-  2.0 

83 

r 

33 

27  + 

788 

0 

0 

0 

a 

13.04 

9.35 

3.37 

1  1 

.0 

0 

11 

8 

6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

62  .7 

63.4 

\+ 

28 

0 

n 

1 

0 

8 

•  0 

0 

£ 

SAN  JACINTO 

60.8 

39.0 

49.9 

-  1.2 

80 

26 

28 

416 

0 

0 

4 

0 

3.97 

1  .44 

.92 

19 

.0 

0 

10 

2 

0 

SAN  PEDRO 

58.1 

49.4 

53.8 

-  1.7 

70 

40 

28 

308 

0 

0 

0 

0 

8.47 

5.93 

2.96 

8 

.0 

0 

11 

5 

2 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

61  .6 

45.5 

53.6 

-  0.9 

75 

1 

35 

28  + 

312 

0 

0 

0 

0 

7.10 

3.96 

2.30 

8 

.0 

0 

11 

4 

2 

c  «  »i  T  A     R  A  D  □  A  D  ft 

61.3 

45.0 

53.2 

-  0.8 

75 

1 

32 

28 

325 

0 

0 

1 

0 

17.33 

1  3.  59 

3.47 

19 

.0 

0 

11 

7 

6 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

59.1 

45.5 

52.3 

68 

32 

27 

348 

" 

0 

1 

0 

13.62 

2.35 

8 

.0 

0 

11 

9 

6 

c  iiiT*    MARIA    UR    flP  R 

58.2 

42.3 

50.3 

-1.5 

70 

28 

28 

407 

0 

0 

3 

0 

9.69 

7.19 

1.83 

1  0 

T 

25 

14 

8 

4 

SANTA  MONICA  PIER 

58,4 

49.3 

53.9 

67 

1 

39 

28 

305 

0 

0 

0 

0 

14.11 

4.24 

8 

.0 

0 

10 

7 

5 

C  A  M  T  A     D  A  1  M  A 
3AN 1 fl  PAULA 

61  .1M 

47. OM 

78 

1 

27 

369 

0 

0 

3 

0 

19.90 

.0 

0 

SUNLAND 

60.9 

42.5 

51.7 

86 

30 

25 

371 

^ 

0 

2 

0 

14.63 

4.65 

11 

.0 

0 

11 

7 

4 

TORRANCE 

60. 7M 

44. 6M 

52. 7M 

-1.8 

74 

33 

28 

337 

0 

0 

n 

0 

9.81 

6.90 

3.30 

8 

.0 

0 

12 

8 

3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

60.7 

42.1 

51.4 

-  2.7 

75 

30 

28 

375 

0 

0 

2 

0 

6.18 

3.38 

1.34 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

UCLA 

59.3 

48.9 

54.  1 

76 

2+ 

40 

27 

301 

0 

0 

0 

0 

15.66 

3.21 

8 

.0 

0 

10 

8 

6 

UPLAND  3  N 

58.2 

40.9 

49.6 

78 

1 

31 

28  + 

426 

0 

0 

4 

0 

9.49 

2.37 

B 

.0 

0 

12 

8 

3 

WARNER  SPRINGS 

56.7 

33.5 

45.  1 

-  0.5 

73 

3+ 

19 

28 

548 

0 

0 

14 

0 

5.91 

2.78 

1.13 

20 

.0 

0 

11 

5 

2 

YORBA  LINDA 

63. 6M 

44.  1M 

53. 9M 

-1.0 

77 

306 

■ 

0 

1 

0 

7.25 

4.09 

1.48 

8 

.0 

0 

12 

5 

2 

DIVISION 

50.  1 

-  1.9 

9.04 

5.49 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

56.0 

35.9 

46.0 

72 

16 

28 

528 

0 

0 

10 

0 

3.35 

.98 

11 

.0 

0 

7 

3 

0 

BAKER   9  NNW 

66.9 

42.3 

54.  6 

79 

11 

21 

28 

289 

0 

0 

3 

0 

.32 

.11 

20 

.0 

0 

1 

n 

0 

BARSTOW 

61  .7 

38.5 

50  .  1 

75 

4 

19 

28 

409 

0 

0 

2 

0 

1  .09 

.38 

8 

0 

4 

n 

0 

BEAUMONT   1  E 

56.0 

M 

M 

75 

4+ 

0 

0 

0 

6.26 

1  .46 

8 

.0 

0 

12 

4 

1 

BISHOP  WB  AP  R 

53.6 

27.8 

40  .  7 

0.0 

74 

4 

12 

27 

674 

0 

0 

23 

0 

4.96 

3.98 

1.80 

9 

.6 

T 

21  + 

6 

3 

2 

BLYTHE 

71.5 

43.3 

57.4 

0.4 

85 

10 

26 

28 

216 

0 

0 

1 

0 

.32 

-  .16 

.20 

19 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

70.3 

48.0 

59.2 

85 

10 

31 

28 

169 

0 

0 

1 

0 

.26 

.12 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

RORREGO  SPRGS  3  NNE 

71.2 

43.9 

57.6 

84 

8 

27 

28 

207 

0 

0 

1 

0 

.55 

.42 

20 

.0 

0 

2 

o 

0 

BRAWLEY  2  SW 

71  .4 

43.6 

57.5 

-  0.5 

81 

4  + 

27 

28 

205 

0 

0 

1 

0 

.21 

-  .14 

.  1  3 

9 

.0 

0 

1 

0 

0  , 

CANT  I L 

59.9 

37.8 

48.9 

75 

4+ 

17 

28 

446 

0 

0 

9 

0 

1.79 

.62 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

64.3 

'9.8 

52.1 

76 

6  + 

20 

28 

355 

0 

0 

2 

0 

.38 

.14 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

71.5 

47.1 

59.3 

1.1 

80 

11 

32 

28 

170 

0 

0 

1 

0 

.39 

.15 

.27 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

M 

23.1 

M 

64 

4 

5 

27 

0 

0 

26 

0 

3.43 

2.10 

9 

2 

19 

5 

1 

1 

EAGLE  MTN 

69.4 

48.2 

58.8 

77 

lf>+ 

30 

28 

172 

0 

0 

1 

0 

.00 

.06 

20 

.0 

0 

(1 

n 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

71  .3 

44.0 

57.7 

0.1 

80 

4  + 

28 

28 

1  -if 

0 

0 

1 

0 

.  1  5 

-  .26 

.11 

8 

.0 

0 

1 

n 

n 

FAIRMONT 

52.4 

38.2 

45.  3 

-  0.4 

70 

1 

23 

28 

5 

0 

0 

8 

0 

9.39 

6.23 

3.08 

11 

2.3 

2 

19 

10 

6 

HA  I  WEE 

51.3 

33.6 

42.  5 

-  1.3 

64 

6 

19 

28  + 

628 

0 

0 

12 

0 

4.85 

3.73 

2.04 

19 

4 

20 

7 

? 

2 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

68.3 

42.9 

55.6 

82 

5 

23 

26 

261 

0 

0 

1 

0 

.12 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

71.8 

46.4 

59.1 

1  .  1 

81 

4  + 

28 

28 

159 

0 

0 

1 

0 

.23 

-  .20 

.18 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

72.4 

44.3 

58.4 

82 

2 

27 

28 

181 

0 

0 

1 

0 

.19 

.13 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

54. 7M 

29. 6M 

42.  2M 

69 

5 

13 

27 

0 

0 

0 

3.81 

2.99 

1.98 

9 

.0 

0 

1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

75.2 

44.7 

60.  0 

1.9 

86 

5  + 

26 

28 

140 

D 

3 

1 

0 

.14 

-  .28 

.14 

20 

.0 

0 

1 

n 

0 

I MYOKERN 

59.6 

35.3 

47.  5 

74 

4 

I  7 

28 

485 

: 

13 

0 

1.77 

.74 

19 

1.5 

2 

19 

4 

? 

0 

IRON  MTN 

69  .2 

46.7 

5P.  0 

80 

11  + 

35 

28 

1  98 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

43.1 

29,3 

36.2 

58 

5  + 

1  3 

28 

799 

0 

3 

]  6 

0 

19.09 

3.35 

9 

44.0 

1  4 

1 1 

8 

LANCASTER 

57.0 

36.8 

46.  9 

72 

6  + 

20 

28 

497 

0 

0 

1 : 

0 

3.51 

1.10 

19 

4 

19 

7 

1 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

55.0 

36.4 

45.  7 

70 

6  + 

1  9 

27 

535 

0 

0 

1 C 

0 

6.04 

2.55 

1  1 

8.6 

2 

19 

7 

4 

3 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

60.3 

36.1 

48.2 

75 

5  + 

15 

28 

463 

c 

'"' 

6 

0 

1.01 

.52 

19 

0 

3 

1 

0 

MECCA  3  SE 

71.3 

44.8 

58.  1 

79 

1 

28 

28 

194 

0 

1 

0 

.14 

.11 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

54.3 

39 . 6 

47.  0 

68 

5  + 

18 

27 

500 

•' 

0 

7 

0 

!  .08 

.35 

8 

1.5 

0 

5 

■n 

0 

MOUNTAIN  PASS 

51  ,3M 

32. 2M 

41  .  8M 

69 

5 

1  1 

26 

646 

0 

0 

11 

0 

1.33 

.32 

11 

.9 

2  7  + 

6 

0 

° 

NEEDLES  FAA  AP 

68.4 

45,4 

56.  9 

83 

10 

26 

2  8 

231 

1 

o 

1 

0 

.34 

.25 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

pal  moale 

58.0 

38.8 

0.8 

73 

5 

21 

28 

458 

0 

0 

4 

0 

4.4! 

2.62 

1.22 

1  9 

4.0 

0 

9 

3 

2 

PALMDALE   FAA  AP 

56.9 

34.5 

45.  7 

72 

6t 

18 

28 

534 

0 

0 

1  3 

-• 

3.75 

1.26 

11 

T 

27 

7 

" 

1 

PALM  SPRINGS 

69.8 

44.4 

57.  1 

-  0.2 

e3 

3 

28 

28 

214 

0 

0 

I 

0 

.76 

.4? 

.64 

19 

.0 

0 

1 

] 

0 

PARKER  RESERVOIR 

68.7 

48.0 

58.4 

84 

1  1 

32 

28 

189 

0 

0 

1 

0 

.64 

.29 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

RANDSBURG 

54.0 

28.0 

46.0 

6° 

4 

1° 

27 

526 

0 

6 

0 

2.16 

.89 

8 

2.0 

0 

5 

0  i 

SQUIRREL   INN  2 

41.4 

29.4 

35.4 

-  4.5 

62 

6 

12 

27 

822 

0 

7 

1  4 

0 

18.95 

10.01 

3.19 

9 

35.5 

26 

27  + 

15 

10 

8 

THERMAL   FAA  AP 

71.6 

44.5 

58.1 

82 

3 

29 

28 

192 

0 

0 

1 

0 

.19 

.19 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

62.2 

38.3 

50.  3 

-0.3 

72 

1  9 

22 

2  8 

407 

0 

0 

7 

0 

2.35 

1.48 

1.11 

8 

0 

7 

1 

1 

TWENTYNINE  PALMS 

66.3 

39.1 

52.7 

77 

10  + 

18 

28 

343 

- 

0 

5 

.23 

.07 

19+ 

.  0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

57. 6M 

32.  5M 

45.  1M 

70 

6 

1  3 

:r- 

555 

0 

0 

6.89 

4.69 

2.52 

11 

.0 

0 

B 

3 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

58.8 

35.5 

47.2 

7  3 

6  + 

19 

28 

493 

0 

r 

10 

0 

1.58 

.42 

19 

T 

0 

4 

o 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

30.4 

7.2 

18.8 

51 

2 

-21 

1289 

■ 

17 

28 

8 

4.56 

1.25 

9 

54.0 

57 

23  + 

9 

3 

1 

DIVISION 

50.3 

1.3 

2.80 

1.31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  40  - 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
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Day  of  Month 

Station 

*j 

E— 

12  3 

 '  '  

4  5 

 '  

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14  15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28  29 

1 

30 

— 1 — .  

31 

BBOTT  MINE 

5  .92 

■  22 

.71 

1.04 

.02 

.0" 

.55 

.19  2.30 

.25 

. c-  s 

.07 

CTON  £  SCOND I  DO  FC26 1 8E 

6.27 

•  20 

.44 

.  16 

.64 

1  •  80 

.  94 

.18 

1.24 

.14 

.06 

.07 

DELANTO 

.18 

•  02 

.  0 

.03 

.35 

.18 

.16 

2  '  17 

32 

*06 

*34 

*  17 

.  0  1 

.20 

.02  .30 

•  02 

.  n  "1 

.04 

.09 

LAMO   1  N 

10.2  9 

T          T  T 

T 

.  1 1 

•  73 

.10 

:  '.l  o 

1.45 

.63 

.02 

.65 

•77  1.63 

.92 

.19 

.57 

.50 

.01 

.66 

.01 

.02 

.01 

.01 

LDERPO INT 

1 1  .68 

•  68 

1  .00 

2.65 

.76 

.35 

•  10 

Z.35 

1.10 

.18 

*  l*b 

•  03 

.06 

.  44 

L I  SO  CN  OAT   MT  FC446 

19.22 

• 

3.93 

1  .06 

3.48 

4.34 

1*52 

1  07 

.13 

1.72 

.26 

.22 

.02 

T 

LPINE 

.29 

•  21 

.45 

•  04 

.76 

•  65 

T 

.63 

.57 

.06 

LTADE  NA 

1  3*59 

35 

2  *00 

17 

1  *30 

3.64 

.02  1.19 

*13 

.  i  <* 

.  0  1 

.17 

LTURAS  RS 

1  .27 

.07 

.03 

.13 

.28 

.  10 

*  1 1 

•08  »02 

.14 

.08 

.04 

.06 

.  0  3 

.08 

.02 

N6I0LA 

*  "  ■« 

•  30 

.43 

*?? 

1  .  26 

.67 

.  1 1 

.07  .15 

.19 

.  1 2 

.31 

•  02 

.09 

•  01 

T 

NGW 1  N  PAC   UNION  COL 

•  09 

1.02 

2*62 

2  .  06  1.86 

.69 

.83 

NT  I OCH  F [ BR E BOARD  MILLS 

6.10 

.  1  3 

.59 

1.09 

.  56 

.  2  5 

.20 

.41  1.14 

.24 

.02 

•  32 

.24 

•  01 

.  30 

.02     .02  .01 

.02  .02 

.09 

.99 

*05 

*35 

.15 

.45  1.04 

.26 

.08 

.  )8 

.64 

.  01 

.01 

T 

NZA 

3.59 

1.54 

.42 

.02 

.61 

.07 

•  02 

T 

.10 

T 

T 

.79 

.  3  ^ 

.03 

.08 

.30 

PPLF  VALLFY 

1.28 

"  77 

*  *2 

.32 

•  01 

•  04 

.03 

.44 

.05 

.0* 

.30 

.32 

1  .  00 

.58 

•  23 

•  20 

.25 

RROYO   SECO  RS  FC  508  C 

1  aOO 

1.07 

1.22 

.20 

1  .61 

.15 

•  13 

•  01 

.04 

.05 

12.04 

•  71 

1.13 

2.23 

1  •  30 

•  93 

T 

.51  .73 

.72 

.14 

.06 

1.16 

.82 

T 

.26 

.15 

.23 

.18 

SSOC  OIL  ANAHFJM  1 

8.87 

1 .20 

1.63 

.45 

1.10 

1 . 

.04 

1  .50 

.55 

.65 

.  35 

.30 

.05 

.05 

* \n 

J  *w 

\  "q3 

"3« 

39 

.99 

•  'H 

.37 

.1? 

T 

.41 

.08 

.  5  6 

1  3  .6% 

.0 

.63 

'  t 

!  *AB 

2  .94 

.  80 

* 1  - 

1  .66 

*79  1*54 

.  78 

1  .09 

•  1  9 

•05 

T 

.05 

.07 

• 16 

VALON  PLFASURF  PlFR 

.03 

.80 

•  45 

■  22 

•  20 

•  05 

.08 

•  08 

11*60 

1*37 

171 

"  88 

2*19 

'7'" 

.01 

1.26 

.02 

.70 

.93 

.62 

.16 

•  02 

ACKUS  PANTM 

3.35 

.  10 

.28 

.52 

.29 

.96 

.12 

.04 

.94 

.08 

AKER  9  NNW 

*  ' 

T  ->o 

•  05 

.11 

•  01 

.01  01 

* 

_ 

"aO 

06 

01  T 

.  96 

T 

1 '  V? 

•  jj| 

.28 

.47  .46 

1  .  38 

.13 

.  i'1  ? 

1  .05 

.88 

.12 

•  40 

.  38 

T 

ARNESON  PARK 

10*01 

'\\ 
***" 

2*69 

26 

1  *49 

1  .43 

1.48 

[aRRETT  DAM 

5.79 

.54 

.  31 

.08 

.15 

1 30 

.14 

.01 

1.43 

.93 

.:  1 

.62 

.65 

.42 

LaHMONT 

\  "rt7 

*9? 

.07 

.06 

*19 

"?i 

'  ;  ' 

.02 

'\n 

* 

'  1 

:  * 

* ' !? 

■  * ! 

FAUMONT    PUMPING  PLANT 

.03 

.03  T 

1  ?rt 

*  7ft 

"  ?n 

■r; 

CAUMONT    1  F 

.05  .18 

'J* 

.27 

EL  AIR  FC  10 

17*42 

.47 

3.53 

1.75 

2.72 

3.80 

.65 

1.88 

.52 

1  .90 

.  14 

,06 

EN  LOMOND 

1.15 

4.  79 

*  ec 

•  25 

75  2  95 

1.20 

.18 

,  .  1 II 

.60 

.78 

.16 

.14 

8.83 

.38 

.0  7 

.0< 

1*68  *25 

.22 

.06 

.  38 

.02 

.22 

* 

*  a 

2.12  .52 

.37 

.  26 

.03 

IG  BAR  RS 

6*5^ 

*33 
* 

*98 

1  *31 

*31 

36 

*02 

*0t 

1.06 

.41  .94 

*2  5 

.  1  c 

T 

*27 

|IG  BEAR  LAKE 

8.98 

.11 

1  .76 

.38 

.41 

.87 

.45 

.02  .50 

.75 

.02 

1  .56 

.60 

.11 

.05 

.05 

.61 

.63 

.06 

'IG  BEAR  LAKE   DAM  // 

16  .36 

1.33 

2.18 

.97 

1  .  90 

2.04 

07 

1  .62 

•  28 

.19 

3.23 

•  54 

•  06 

•  70 

•  24 

iIG  BF  ND  R  S 

2  * 

.10 

1.14 

1.24 

3.49 

1.35 

1  *50 

,   0Q  ^  3q 

1  .04 

.75 

1.10 

.42 

1  *2| 

*  12 

•  41 

IG  CREEK  PH  1 

U  '  c'  * 

.53 

.40  1.62 

1  .33 

.  1 1 

.02 

•  53 

.26 

11  56 

21 

2  63 

45 

I  '  ^ 

*4f 

1.20 

*59 

.  -0 

*23 

*06 

IG  PINES  PARK   FC  B3B 

13*62 

.24 

1  .60 

1  !&4 

2.40 

2.91 

.01  1.20 

.17 

1*63 

.24 

'  1 8 

.  14 

.25 

.07 

.10 

21  * 

'  * 

f  *?! 

.46 

"  1 1 

35 

2  47  3.03 

.49 

.16 

2.20 

.39 

■  0: 

.21 

•  15 

IG  TU JUNG A  DAM*fC  46  DE 

1  4t 

?"nfl 

5.71 

a  ! 

*03  1*28 

•  21 

1.27 

.07 

* 1  ] 

.25 

*20 

•  02 

llSHOP  CRFEK    INTAKE  2//R 

i  'nn 

■  *  •  J* 

in 

•  03 

•  04 

•  28 

J-ACK  MOUNTAIN  2  5W 

4  *96 

01 

*  89 

j    "  \  Q 

1  "  34 

19 

"  y 

.13 

"  ^° 

•  08 

11.85 

.02 

.57 

.43 

1.90 

1  .61 

.18 

.06 

1.05  2.72 

1.18 

.14 

•  39 

!n 

.24 

.05 

.33 

.02 

T 

■"nf  I'ANF°RFn"onn  ca  '  ^ 

27*n5 

* 

1 

f  *  1A 

4.44 

2.57 

.55 

.89 

.  2.3 

•  86 

.15 

*  1  7 

.54 

•  29 

.45 

. 

.34 

.65 

.86 

-YTHE 

.32 

.  10 

■  20 

•  02 

i_YTHE   faa  ap 

.26 

.12 

.01 

•  02 

X* 

8.86 

.26 

.21 

1.26 

2.10 

.63 

.02 

.14 

.49  1.22 

1  .64 

.07 

T 

T 

.55 

.02 

.05 

JN  I  T  A 

3.50 

•  12 

•  35 

■  03 

.01 

•  06 

.  10 

.  44 

T 

.69 

.  56 

•  42 

•  01 

T 

.  36 

•  34 

.  11 1 

30NVILLF   HWY  MNTNC  STA 

1  2.29 

■  26 

.93 

1  .  08 

1.27 

3.52 

.54  2.06 

1.19 

1.22 

.17 

.03 

3RREG0  DESERT  PARK 

1.55 

.01 

•  26 

.04 

.05 

.03 

•  06 

3RREG0  SPRGS   3  NNF 

■  55 

■  11 

.42 

T 

\ 

•  02 

3ULEVAP0 

2.93 

.32 

.18 

.04 

.03 

# 

•  02 

1.22 

.52 

•  06 

.22 

.23 

# 

•  OS 

pUOUET  CANYON 

~ 

.35 

1.05 

•  43 

1  .72 

.06  .65 

•  23 

.32 

1.33 

.07 

.03 

.04 

•  03 

'ADFORD  RANCH 

3.70 

.55 

.53 

.03 

.  10 

.12 

.14 

.08 

1.21 

.34 

•  20 

•  16 

•  22 

^ ADL  E  Y 

5  .40 

.17 

.47 

.55 

•  65 

1  .02 

•  16 

T 

.28 

.45  .42 

.10 

.  74 

.15 

.02 

T 

•  02 

T 

T 

?ANSCOMp  2  NW 

01 4  .71 

.57 

1  .33 

1  .  52 

1  .  26 

1.21 

.07 

.05 

3.66 

.95  1,75 

1.10 

.48 

.54 

.03 

.04 

.05 

D.10 

I'AWLEv   2  SW 

.21 

.03 

.13 

.04 

T 

.01 

T 

9.57 

1.45 

1  .84 

.37 

1  .49 

"  *  . 

1  .61 

.01 

.41 

.42 

.25 

.03 

.08 

)Tnf fpoot 

4.74 

T 

* \t 

.46 

1  .54 

•  75 

.66 

"  "  L 

"  51 

*02 

•  1  ■ 

J  i  nr  c 

1.90 

.05  1.65 

.09 

*00K  S    FA^NHA"    O  r  H 

.  70 

.06 

.  0 

1.25 

.24  2.18 

•  53 

.07 

?USH  CREEK  9S 

28.53 

1.84 

.89 

3.71 

4.46 

.63 

.97 

2.16  3.04 

2.16 

.37 

.  1  1 

.42 

.89 

.81 

.92 

.26 

.19 

T 

JCKHORN 

'  i" 

1  .00 

.80 

.68 

1.80 

1  •  30  * 

2  .06 

* 

1.5C 

'  ' 

Jcks  crcek  Ph 

?7*«I 

1  *H6 

.  27 

2- 

\  tt 

•  18 

•  10 

*02 

JLLARDS  BAR  Ph 

26  *6S 

e 

flfl 

*3*  r 

3  .90 

1.00  2.6* 

1  'in 

no 

.48 

"  J* 

- 

.01  .83 

.16 

iJRBANK  WB  AP  F 

13. 3C 

.44 

1.22 

1.32 

4*35 

2.55 

.65 

.01  .80 

.24 

1.50 

.  I  7 

.0. 

T 

•  04 

JRL I NG  AMF 

1'n.f 

* 

.60 

•  10 

1.26 

.43  .89 

.05 

* 

•J; 

03 

:  mNT^p/swr 

*n 

•  21 

r 

1.21 

.58  .65 

'  r  I 

"  ■ 

.  06 

■  ' 

_ 

a  "  i - 

irt 

7  nn 

*co 

.1C 

1.07 

.36  .75 

.45 

15 

•  OS 

.70 

.65  2.00 

.86 

•  6C 

.01 

JTTONWI LLOW 

I 

5.91 

.13 

.64 

.07 

1.03 

1  ,39 

.56 

.08 

.10 

.06 

.90 

.35 

•  2S 

.24 

.05 

4.32 

.80 

.  14 

•  66 

•  1C 

.07 

.45 

1  .08 

*i  t 

•  26 

15 

* 

VrHUMA^DA" 

2  *  c 

•  10 

*  VI 

•  10 

.12 

.22 

* 

*\ 

•  6C 

10 

* 

06 

* 

"7- 

1.3S 

.07  1.32 

.60 

.26 

*  12 

22.86 

.42 

.43 

2.13  2.74 

2.17 

.0] 

I^LAVERAS  RFSERVO I  R 

7.77 

.04 

.48 

.10 

■  96 

1  .24 

.68 

.06 

.36 

.60  1.30 

.86 

.17 

• 

.20 

.04 

.06 

.17 

|JL^X  I''0  2  NE 

■  12 

T 

.07 

T 

T 

T 

BJL  ISTOGA 

14  .00 

.10 

1  .03 

.58 

1  .98 

•  87 

.06 

2.25 

2.29  3.02 

•  51 

.12 

.75 

"  17 

.25 

MLLAHAN  RS 

2.87 

.09 

•  51 

*  30 

■  62 

T 

T 

.11  .56 

.06     .56  T 

T 

T94 

.0 

KhP  PARDEE 

•  05 

■  U 

.09 

.13  .05 

.68 

•  72} 

63 

1C 

8. 36 

.07 

.48 

.20 

1.02 

1.21 

1.07 

.041  1.05 

.36  1.03 

.12 

.34 

.21 

.4f 

.1 

T 

r  13 

impthwN  LUfSo^81 SP° 

15  .6* 

1.36 

I  .  B  E 

3.35 

1  •  90 

.31 

.71  1.93 

.89 

•  22 

1.20 

*W 

.66 

.03 

*  3„ 

,    it-LE  RS 

20.0: 

•  21 

1.23 

•  70 

2 .53 

4.24 

* 

L.94 

2.15 

1.45  2.47 

.98 

* 

1  »07 

.  2  7 

.12 

■  68 

WBY  1 1  SW 

.75 

.52  .35 

.21 

•  03 

•  10 

■  20 

•  If 

.23 

.18  .10 

.06 

.02 

.ie 

I  NOG A  PARK  PlFRCf  COL 

12.26 

.38 

2.00 

■  51 

2  .42 

3.  12 

Lit 

.02  .65 

.15 

1.70 

T 

.05 

.0, 

.06 

*NT  IL 

1  .79 

•  04 

.46 

.14 

•  09 

.37 

.0! 

.62 

T 

•  02 

15.15 

•  14 

1  .22 

1  .37 

2.45 

2.80 

* 

.95 

2.05 

.55  1.62 

1.10 

•  37 

•  H 

.16 

•  07 

*y 

02 

1B0U  POWER  HOUSE 

15.27 

•  24 

1  .  20 

1  .42 

2.62 

2.53 

•  41 

•  7: 

2.00 

.51  1.67 

1  .04 

•  31 

.  IS 

•  06 

.  0 

<RMEL  VALLEY 

9.11 

•  26 

.12 

2.66 

■  67 

■  13 

.04  1.45 

.82 

.  1  A 

.7< 

•  22 

4 

14 

1THAY  BULL  RUN  RCH 

10.55 

•  66 

.45 

1.43 

1  .70 

I  .76 

.45 

.15 

.74  .79 

.71 

.06 

.25 

*80 

•  3! 

.01 

.21 

.03 

^ZADERO 

26.31 

.92 

2  .  30 

1  .96 

3#90 

.52 

2.7f 

7.71 

1.93  1.07 

.33 

.  1  8 

1 .33 

1  *Vi 

"C IL  V  1  l  LE  SAWYER 

6  >6C 

■  26 

.75 

.50 

.77 

•  13 

.07 

.54  1.48 

.23  1.15 

.25 

•  OS 

•  02 

:OAR  POINT  RANCH 

21. 6C 

1.27 

* 

• 

• 

2.52i  1.00 

2.76  .25 

1.60 

.22 

•  4« 

.37 

•  5i 

•  63 

:DAR  V  I LL  E 

1  .39 

T 

.08 

.02 

.13 

.33 

.12 

.O- 

•  02 

.14  .09 

■  12 

.12 

.07 

.01 

T 

•  o: 

■  03 

.01 

'NTERVILLE  PH 

14.46 

.26 

1.24 

1.18 

1.65 

.32 

.14 

.7( 

3.75 

1.27  1.52 

•  40 

.05 

.6C 

.24 

.17 

.02 

.4* 

.14 

.18 

WLLENGE  RS 

28.56 

.20 

1.23 

1.22 

3.20 

7.13 

1.24 

.59]  3.55 

2.66  2.95 

1.56 

.21 

.06 

.77 

.27 

.91 

.04 

.22 

.05 

.42 

UT5W0RTH  FC   24  0 

15.02 

2.12 

1  .86 

1.60 

5.85) 

1.27 

2.03 

.09 

T 

.2C 

IERRY  VALLEY  DAM 

21.06 

1.27 

1.25 

3.45 

6.08 

1.06.  .25 

2.04  2.08 

1.92 

.11 

.50 

.25 

T 

.47 

.33 

•ESTER 

11.95 

.IS 

.90 

1.48 

1  .94 

1.72 

•  25 

■  4: 

1  .  30 

.60  1.86 

.57 

.06 

.It 

.04 

.11 

.12 

.02 

.20 

•ICO  FKP  STATION 

8.34 

.33 

.86 

.61 

.94 

.06 

.12 

•31 

2.14 

.93  .80 

.12 

.8! 

.02 

.01 

•  04 

.02 

.13 

1 1 TTF  NDEN  PASS 

8.24 

.68 

.18 

1.54 

1.21 

.45 

.35 

.98  1.02 

.76 

.05 

.57 

.04 

■  OS 

.22 

.07 

.02 

1ULA  VISTA 

2.5S 

.38 

.13 

•  02 

.08 

•0; 

.23 

.05 

.  52 

.06 

•  35 

.35 

TRUS  HEIGHTS 

9.92 

T          T  T 

.33 

.63 

.01 

2*86 

1.93 

•  08 

■  3- 

.99  1.15 

.17 

.2E 

T 

.02 

.13 

.ARE MONT   FC  2300 

8.8E 

.51 

2.15 

1.04 

.40 

1.0' 

.05  .77 

.42 

1.62 

.45 

.18 

AREMONT   POMONA  COLLEGE 

6.51 

4.6< 

1.11 

2.71 

See  lefeience  notes  following  Station  [ndOK 
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Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4   |   5  j 

g 

7  j 

8 

g 

10  1 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16  [ 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28      29  30 

CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 

8.11 
10.90 

•  32 
.70 

.68 
1  .22 

.01 
1.95 

1  .05 
1  .20 

.61 

.06 

2.69 
.22 

.72 
1  .88 

.20 

1.39 
.71 

.39 
.66 

.50 

.2*0 

.55 

T 

.12 

.04 

.63 

CLEARLAKE  HIGHLANDS' 

8.14 

.21 

.58 

.60 

1.20 

.26 

.27 

1.06 

.37 

2.04 

1.35 

.20 

* 

CLOVERDALE   3  S5E 

14.31 

.28 

1  ,16 

.55 

1  .  ft  2 

.58 

.14 

•  44 

3.87 

.42 

3  .25 

.02 

T 

COALINGA 

4.  56 

T 

•  40 

.28 

T 

.11 

.44 

T 

.18 

T 

T 

COALINGA   t4  WNW 

8.44 

.38 

1  .37 

2.19 

1.19 

.  78 

.08 

.42 

.05 

.0 1 

.04 

19.94 

•  31 

1  .15 

1  .34 

2,97 

1.50 

.13 

.43 

4.62 

.41 

4  .99 

.86 

1  .03 

.01 

.10 

.03 

T 

.11 

.OHA55ET    1  NNE 

17.20 

.25 

1.37 

.84 

1,92 

.93 

.43 

.82 

3.57 

1.53 

2.83 

.78 

.12 

T 

.79 

•  20 

.08 

.10 

* 

.73 

COL BY S  FC53D 

18.81 

.29 

2.21 

1.31 

1.93 

7.35 

2 . 00 

1.32 

*51 

*87 

29 

1  *45 

.10 

*  1  5 

.20 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

6.51 

•  21 

.76 

.23 

.93 

.  16 

•  22 

.  0  6 

.46 

.07 

1  .29 

* 

COLFAX 

18.66 

.  20 

1  .27 

.71 

COLGATE  PH 

14.97 

.31 

.75 

.25 

2.10 

4.06 

.66 

.28 

i!?o 

.83 

1.91 

.40 

.11 

.29 

.23 

.0  7 

.rv 

.18 

.08 

.03 

6.85 

.01 

.32 

.36 

.91 

.04 

.77 

.10 

.37 

1.31 

.88 

.02 

.07 

.94 

.02 

.23 

*07 

.04 

.02 

CONCORD  3  E 

6.10 

.  1  7 

.48 

.10 

.78 

.  79 

.37 

•  05 

.21 

.40 

1  .37 

*vt 

*6S 

.  37 

*?7 

.02 

COOL 

13.36 

.  1  4 

.57 

1  •  5  9 

31 

COPCO  NO  1  DAM 

1  .41 

.01 

"2 

III 

CORCORAN   I RR I G  OIST 

4.37 

.27 

.34 

.  23 

1  .04 

1,13 

.24 

.16 

.10 

.33 

.52 

.10 

.01 

.10 

T 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

6.01 

.25 

.66 

.17 

.85 

.01 

.01 

.55 

.73 

.16 

1  .45 

.20 

T 

.40 

T 

T 

.22 

CORONA 

5.64 

1  .98 

•  08 

"  ^  7 

.03 

.15 

.26 

COVELO 

0.80 

.41 

.  35 

1  .05 

.74 

17 

* 

.6 

*4ft 

*01 

* 

•  44 

*07 
* 

* 

•  15 

•  0 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

10.50 

COYOTE  CANYON 

1.43 

• 

• 

.26 

• 

• 

• 

.75 

COYOTE  WELLS 

.15 

T 

.02 

.06 

.03 

.02 

.02 

CRESCENT  CITY  1  N 

9.77 

'  ^  '. 

1.3* 

.-4 

15 

.01 

14 

.01 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

10.57 

5**1 

*97 

*69 

44 

.99 

.  88 

.26 

*28 

r  17 

*  -42 

CROCKETT 

6.56 

'  1 

57 

01 

1  17 

88 

04 

Q  . 

56 

1  75 

16 

.63 

•  08 

.03 

T 

•  04 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

21.44 

.23 

3.04 

2.82 

2.31 

6.55 

1  .44 

1.56 

.15 

1.85 

.57 

.20 

.29 

.24 

.12 

.07 

CULVER  CITY 

1  3.03 

.25 

3.50 

2,97 

1.27 

.98 

.  38 

2.06 

.18 

1.30 

T 

.13 

T 

.01 

T 

T 

CUMMINGS 

14.72 

T 

l  .00 

1  •  19 

1 

•  09 

'  ^° 

1  \\\ 

*10 

.03 

•  01 

•  16 

.06 

.01 

1  .05 

CUNNINGHAM 

11.30 

.  50 

.55 

* 

2*73 
* 

*28 
* 

'  *  4  1 

*70 

* 

CUYAMA 

6.55 

CUYAMACA 

12.42 

.71 

.01 

.04 

.28 

.42 

.47 

.57 

2.87 

1.58 

.28 

1.16 

1.58 

1.65 

DAGGETT  FA A  AP 

•  38 

.06 

.14 

.05 

.01 

T 

.01 

T 

.02 

.02 

.07 

DANA  2  SE 

6.89 

,05 

•*J 

1  *Vl 

.18 

\\ 

• -j' 

* 

*?\ 

*  ^0 

DAVENPORT 

9.41 

*  SB 

*6H 

1  *09 

*  \  - 

05 

*2C 

08 

DAVIS   1  WSW 

7.09 

25 

55 

01 

1  17 

1  44 

2  3 

02 

66 

35 

67 

01 

•  16 

_ 

T 

DAVIS  CPEEK 

2.56 

.10 

.10 

.1  ] 

•  23 

T 

.  10 

.07 

.28 

.08 

.05 

T 

.05 

.50 

.05 

T 

.30 

■  05 

T 

•  10 

.40 

DEATH  VALLEY 

.39 

.07 

T 

.02 

.01 

.02 

T 

.27 

T 

T 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

3.43 

.20 

2.10 

•  30 

.35 

"^7 

DEER  CREEK  PH 

26. B8 

.  -.4 

1.45 

1.03 

3.99 

5,00 

1.05 

.65 

4.17 

1  .46 

3.40 

2.13 

.55 

.48 

.05 

.45 

* 

DELANO 

5.06 

" 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

7.65 

!44 

.23 

;  ,eo 

1.20 

.55 

.67 

.15 

1.72 

.67 

.05 

•  23 

.02 

.07 

•  03 

•  02 

DENAIR 

6.09 

.04 

T 

.43 

.29 

1.33 

.72 

•  51 

.09 

.36 

.05 

1.12 

.60 

.17 

.30 

.05 

T 

.01 

DE  SA8LA 

21.19 

.  33 

1  .  80 

2.21 

2.61 

1.19 

•  22 

1 .85 

4.12 

1  *49 

2.28 

''^ 

* 

•  69 

.03 

*  10 

.14 

OESCANSO  RS 

.  7.49 

.48 

.63 

.01 

■  18 

•  59 

.36 

•  1  5 

* 

2.11 

1.35 

•  07 

■  ■' ' 

.19 

.66 

•  70 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

15.78 

73 

45 

4  42 

58 

;i_ 

06 

02 

02 

03 

20 

08 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

14.06 

.02 

.49 

.70 

1.91 

2.35 

.91 

.  1  ' 

*.35 

1.30 

1.57 

1  .84 

.54 

.01 

.28 

T 

1.41 

T 

.21 

DOS  RIOS 

11.44 

.49 

.68 

1.39 

.52 

.89 

.03 

.05 

2.31 

.61 

2.02 

1  .40 

.86 

.06 

.05 

T 

.08 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

1 1  .01 

.27 

2.98 

.66 

.60 

1  .99 

.  36 

* 

1  .64 

1.15 

.  52 

.43 

•  03 

■  02 

•  05 

DOWNIEVILLE  RS 

22.46 

•  16 

1.18 

1  .  36 

2.74 

4.68 

1  *2b 

.  5  ft 

2.34 

1  .99 

Z  .51 

1.71 

.  32 

.27 

.41 

.58 

•  1 1 

•  24 

DOYLE 

4.91 

•  01 

"  1 

T 

DOYLE   5  SSE 

7.13 

.33 

.17 

1.26 

2.29 

.65 

.02 

.12 

.49 

,68 

.56 

T 

T 

T 

.3? 

T 

.  18 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

8.53 

1.18 

.58 

.59 

2.61 

2.20 

.0; 

.03 

.30 

.49 

.09 

.33 

-11 

DUDLEYS 

17.98 

' ' 1 

1  •  33 

*9a 

1  .94 

4.12 

1  .45 

■ 1 

1  .  1 1 

.58 

2.87 

1.55 

.  1  4 

•  67 

•  31 

•  3  1 

•  30 

DUNN IGAN 

6.94 

1  .24 

•  78 

.42 

•  15 

DUNN  SIDING 

.42 

12 

08 

01 

.02 

.02 

T 

T 

DUNSMUIR  RS 

19.62 

.21 

1.61 

3.10 

2.08 

1  .90 

.11 

:  .  1  4 

3.48 

.99 

L.91 

1.96 

.61 

.23 

.12 

T 

.15 

DUTTONS  LANDING 

6.85 

.20 

.66 

.01 

1.90 

• 

.38 

.85 

•  40 

l  ,64 

.38 

.43 

T 

EAGLE  MTN 

•  06 

•  02 

.06 

T 

EAST  PARK  RESERVOIR 

6.00 

.  19 

.67 

.16 

.97 

.05 

.04 

.30 

1.90 

•  10 

.30 

.02 

T 

EL  CAP  I  TAN  OAM 

5.72 

39 

49 

' 

.33 

j  7 

63 

* 

82 

65 

36 

39 

EL  CENTRO  2  SSW 

.15 

.11 

T 

.04 

ELECTRA  PH 

11  .04 

.06 

.60 

.57 

1.14 

2.07 

.  74 

.01 

1  .48 

.58 

1.69 

.82 

.09 

.04 

.43 

.21 

•  02 

•  27 

.17 

.05 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

16.50 

'*? 

1.  '. 

2  .64 

3  .94 

.83 

.10 

la  60 

•  05 

1  .60 

.  07 

.13 

.02 

.18 

ELK  VALLEY 

10.21 

.73 

1.4 

1  .68 

.55 

.08 

1  .62 

.12 

.45 

1.15 

.30 

.09 

T 

.22 

.02 

1  .04 

ELLERY  LAKE  // 

8.42 

' 

* 

.04 

* 

.14 

ELLIOTT 

6.23 

.05 

•  70 

.05 

.96 

.82 

.92 

.47 

.  34 

L.1C 

.16 

.16 

.43 

T 

T 

.07 

ELSINORE 

.88 

.63 

.04 

.04 

.43 

.  I  5 

1.02 

.14 

.39 

•  01 

.14 

.13 

ESCONDIDO 

6.61 

* 

.46 

*Vi 

.  1C 

*11 

"1  \ 

.63 

.86 

.79 

.03 

.53 

.41 

EUREKA  WB  CITY  R 

6.08 

*07 

.01 

49 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

9.46 

45 

1  27 

1  17 

1 

03 

63 

1  4 

c 

28 

09 

30 

.14 

20 

08 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

6.25 

■  2  7. 

.04 

2.18 

.08 

.36 

1.11 

.68 

.78 

.27 

.40 

.10 

T 

.03 

FAIRMONT 

9.39 

.65 

L.lfl 

.76 

3.06 

.  0  7 

.04 

.12 

.14 

.82 

.44 

•  05 

.12 

FFPGUSON  RANCH 

5  .98 

"a2 

*  27 

.35 

.  38 

*  1 1 

.80 

*?5 

1.45 

.14 

•  03 

T 

FEPNDALE   3  SSW 

11  .52 

•  35 

.80 

2.02 

Lai] 

1.24 

1.81 

.29 

1.21 

•  53 

.17 

.78 

.09 

.40 

.11 

F IODLE  TOWN  LYNCH  RCH 

13.61 

62 

44 

2  00 

2  34 

1  20 

1  05 

84 

1  74 

1  42 

40 

.73 

05 

.38 

05 

FILLMORE   1  WNW 

16  .4S 

*.02 

3.01 

1.96 

3.21 

4.10 

.66 

.02 

•  79 

.48 

•  01 

1  .90 

.04 

.29^ 

FINLEY  1  SSE 

8  .1  ( 

.40 

.36 

1.11 

.36 

.02 

.  1  1 

1.63 

.37 

2.00 

•  62 

•  04 

.65 

.02 

•  OS 

■  01 

.02 

T 

.02 

FINLEY  5  SW 

1  3  .65 

•  32 

.71 

1.02 

•  26 

•  03 

1 .35 

2  *  1C 

1.61 

1.25 

.70 

•  03 

.87 

.02 

.17 

.01 

■  02 

•  09 

.03 

•  02 

•  56 

F I VE  PO I  NT  S  5  SSW 

3.45 

•  24 

.21 

.50 

.92 

•  63 

.25 

.08 

,0! 

•  22 

.16 

.07 

T 

•  06] 

•  06 

FLEMING  FISH  +  GAME 

4.46 

02 

10 

47 

1.18 

80 

27 

10 

14 

04 

66 

.01 

.03 

.4(J 

T 

FOLSOM  DAM 

9  .34 

.18 

.60 

.06 

1.04 

2,55 

1.21 

.06 

1.10 

.42 

1.30 

.35 

.16 

.27 

.04 

FONTANA  5  N 

12.52 

.20 

3.13 

1.73 

.29 

.76 

.94 

.02 

2.02 

.37 

2.06 

.46 

.23 

.01 

•  02 

.15 

.10 

.03 

FONTANA  KAISER 

•?o 

2  .44 

■  s  ' 

* 

* 

1  .26 

T 

•  04 

.79 

.39 

T 

1.19 

.79 

.12 

.02 

.04 

•  12 

T 

FOREST  GLEN 

.95 

1  .73 

3.27 

.  94 

1.53 

.15 

2.16 

.65 

2.05 

1.30 

.  34 

•  47 

.06 

T 

•  20 

FOPESTHILL  RS 

18.08 

08 

■  68 

41 

2   1  5 

3  67 

1  57 

1  70 

1  64 

1  74 

1  02 

1  38 

.17 

.21 

.11 

.49 

FORKS  OF  SALMON 

6.07 

.54 

1.05 

.92 

.12 

.01 

T 

1  .51 

.37 

.54 

.38 

.38 

•  19 

.05 

FORT  BIOWELL 

3.40 

,05 

.35 

.10 

.52 

.51 

.29 

.10 

.42 

.06 

.50 

.05 

.18 

.10 

.05 

T 

.10 

FORT  BRAGG 

7.16 

T 

.39 

.36 

.09 

•  0 . 

.12 

•  84 

•  20 

.4< 

•°S 

.02 

.02 

.06 

.07 

FOOT  BPAGG  AVN 

7.59 

T 

■  5  E 

.64 

.84 

.98 

•  03 

.01 

.89 

1  .30 

.77 

.04 

.34 

.05 

.05 

T 

.01 

.58 

FOPT  DICK   1  NNE 

12.74 

2  .23 

1  78 

.63 

27 

.97 

1  68 

61 

.51 

T 

37 

43 

FORT  JONES  RS 

2.70 

.26 

.29 

.26 

.  2ft 

.02 

•  11 

.77 

.32 

T 

T 

.  1- 

.01 

T 

T 

T 

.22 

FORT  ROSS 

.50 

.96 

.73 

1.6S 

.18 

1*01 

2.52 

1.50 

.11 

.24 

T 

•  9d 

.03 

.36 

FRENCH  GULCH 

*9*n* 

*?? 

*  W 

•  71 

.48 

.09 

•  30 

1  .68 

■  24 

1  .8( 

•  25 

.07 

.71 

.31 

T 

•  23 

F  FSNO  WB  AP 

5.97 

.01 

T 

T 

* 

.32 

.81 

1-54 

.86 

.54 

.11 

■  28 

.29 

.09 

.2. 

.25 

.13 

.01 

FRIANT  GOVT  CAMP 

7.76 

.01 

.01  .01 

.08 

.07 

T 

.23 

•  0 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

9.61 

1.42 

1.7E 

.31 

1.72 

1.05 

.04 

•  05 

1  "49 

.72 

•  40 

.47 

.11 

.03 

.05 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

8.78 

.32 

2.04 

2.53 

.30 

.04 

1.20 

.22 

1.01 

.12 

.26 

.17 

.06 

.03 

GAPBERVILLE 

•  02 

.94 

2.60 

.40 

1.46 

1.15 

.24 

•  31 

.53 

.02 

•2H 

■  11 

GARDEN  VALLEY  2  S 

12.37 

.0* 

.58 

.26 

1  .  3fc 

2.27 

1.46 

.22 

1.56 

.72 

1.61 

1.00 

.66 

•19 

.01 

•  03 

•  id 

T 

.26 

GASQUET  RS 

12.29 

.62 

.74 

2.80 

1.12 

1.02 

.23 

.( 

.85 

1.12 

.59 

1.35 

•  2C 

.24 

.161 

.24 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

16.44 

.  I  L 

.67 

.18 

1.96 

3.18 

1.35 

.31 

2.25 

1.38 

1.99 

1.10 

.80 

.19  .03 

.26 

.20 

.49 

GEORGETOWN  RS 

18.16 

.11 

.90 

.41 

1.91 

3.60 

1.39 

.23 

1.92 

2.02 

2  . 2 

1.10 

.77 

.23 

.23 

.04 

.34) 

-10 

.57 

GER8ER  RANCH 

9.91 

•01 

.49 

.27 

2 . 1  ft 

1  .51 

.72 

.29 

.60 

1.63 

1.25 

.00 

•  Olj  .30 

.02 

.13 

.12 

•  01 

.07 

GIANT  FOREST 

20.22 

.  6  2 

1.66 

2.36 

3.06 

2.05 

l .  o  ■ 

1.02 

1.03 

1  .57 

.35 

T 

1.40 

.43 

1.35 

.10 

.30 

.70 

.  B6 

•  31 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

23.09 

1.22 

2.71 

5  .  3  1 

3.90 

3.71 

.36 

.10 

L.82 

.47 

3.05 

.16 

.06 

.15 

•  05 

GILLESPIE  FIELD 

4.07 

T 

.Oft 

.55 

.14 

.03 

•  11 

.12 

.26 

•  01 

.78 

.69 

.54 

T 

.33 

.32 

-0< 

GILROY 

9.66 

.78 

.11 

I  .  -.ft 

1.12 

.63 

•  02 

.35 

1.26 

1  .68 

.71 

.38 

■  IB 

.42 

.05 

.11 

.06 

.06 

T 

GILROY  14  ENE 

9.39 

T 

.62 

.20 

1.95 

1.58 

.78 

T 

.19 

.91 

1.16 

1.12 

.72 

T  .04 

.05 

.06 

GLENDALE  STaPENhORST 

13.47 

.38 

2.00 

1.19 

2.14 

3,14 

1.2C 

.02 

1.32 

.29 

.06 

1.28 

.08 

.26 

•  07 

.02 

GLFNDORA  WEST  F  C  165 

GLENNV ILLE 

GOLD  RUN 

GOOSE   LAKE  WEST 

10.29 
7.48 

.25 
.12 

2.44 
1.05 

1.25 
.82 

.30 
.95 

2.  12 
.65 

.55 
.36 

.02 
.32 

.95 
.06 

.23 
.41 

.02 
.12 

1.17 
.86 

.54 
1.00 

•  2C 
.06 

T 

.02 
.03 

.18 
.25 

.05 
.17 

.22 

21.16 
1  .64 

.26 

1.20 
.10 

.98 

T 

3.01 
.32 

4.39 
.23 

1.23 
.13 

•26 

3.30 
.35 

1.10 
T 

I  .5, 
.24 

.95 
T 

.52 

•  13 

.31 

.26 
.08 

.01 

.03 

.25 

.27 

.03 

.04 

.39 

Sea  reference  noies  lollowing  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


kntinued 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 

Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

 '  1  

4  1   5   1  6 

 1  1  

7  1 

8 

 1 

9 

10 

 L 

11 

 L 

12 

13 

 L 

14 

 1— 

15 

IB 

1 

17 

 L- 

18 

19 

 L 

20 

1 

21 

22 

 L 

23 

- —  -l— 

24 

25 

26 

27 

28     29  1  30 

31 

;-.R AN  i  GROVE 

23.61 

.85 

1.38 

2.32 

4.70 

3.80 

2*18 

.92 

l  .50 

1 .60 

.32 

•  06 

1.16 

T 

* 

* 

•  04 

SRASS  LAKE  HWY  MNTC   ST  A 

1.54 

m 

.59 

T 

.47 

\ 

*  u  R 

3RASS  VALLEY 

21  .65 

.21 

.95 

.63 

2.04 

6.41 

1  ,45 

.34 

2.57 

1  .46 

'.07 

1  .49 

.61 

T 

.46 

T 

.22 

■  20 

.02 

.52 

.70 

1.66 

.49 

2.09 

.43 

1*58 

4.50 

2.25 

.5? 

.15 

.12 

1  .08 

.01 

.35 

■  04 

1  .20 

3REENV 1  EW 

* 

.80 

.35 

•  33 

-  l  0 

•  55 

*  "  7 

T 

•  03 

3REENVILLE  RS 

15.98 

.73 

1  .52 

2*23 

3.53 

.76 

.  ?  4 

1,19 

1.11 

1.78 

1  .90 

.28 

.27 

29 

07 

SROVFL  AND  PS 

l  8  .49 

1  .07 

1.02 

2*22 

3.89 

1  .  94 

•  76 

1.20 

1  .72 

.  36 

.51 

.  46 

•  18 

,  24 

B 

*45 

5UERNEVILLE 

.36 

1.60 

.72 

2.22 

.76 

.03 

.21 

4*,57 

.80 

■  ,49 

.37 

.03 

•  2n 

.02 

.07 

•  09 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

.22 

1  .  89 

1*25 

3.07 

5.54 

.86 

.97 

.20 

.03 

1  .61 

.10 

•  22 

•  03 

.  :  s 

.20 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

18*37 

.25 

2.16 

3.51 

6.36 

1.00 

,•10 

.23 

•  04 

1.67 

•  03 

•  05 

.22 

HA  WEE 

4.85 

.44 

1.13 

.35 

.40 

•  11 

.04 

2.04 

.  34 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

S.64 

.05 

.65 

.21 

1.80 

.78 

.21 

.  1  b 

.75 

1.33 

1.14 

.27 

.73 

.32 

•  25 

T 

HAMILTON  AFB 

.24 

.97 

.40 

(.19 

.07 

T 

.89 

2  .04 

2.05 

.16 

.16 

.01 

1.11 

T 

.01 

.02 

1  »04 

HANFORO 

1  4  *88 

.  34 

.27 

.  76 

1.11 

1  .04 

•  08 

.  16 

.25 

•  10 

.10 

.11 

.45 

.06 

.05 

HAPPY    CAMP  RS 

.39 

1  .  26 

1  .57 

.  96 

.73 

.02 

■  14 

1  .64 

.  58 

.48 

.13 

.35 

.  1  u 

.02 

•  06 

T 

.  10 

.21 

HARRIS  GAGING  ST  A 

12.16 

.66 

1.68 

1  .90 

1  .87 

1.60 

.24 

.60 

.31 

.31 

1.50 

.41 

.32 

.16 

.05 

.33 

HARRISON  GULCH  PS 

S.03 

.42 

1.02 

.82 

.35 

.39 

.12 

•  18 

1.56 

.33 

1  .36 

.70 

.10 

■  44 

.08 

T 

T 

.16 

MARRY  L  ENGLE8RIGHT  OAM 

.24 

.74 

.19 

1.21 

3.96 

1.22 

•  11 

1.93 

.54 

'  .09 

.43 

.04 

.55 

.09 

•  22 

.03 

.28 

.22 

HAT  CREEK  PH  1 

* 

.01 

.32 

.13 

1.02 

.03 

.06 

.10 

.74 

.17 

.67 

■  24 

.03 

■  08 

.  05 

.04 

.  0  3 

.40 

hayfi^ld  pump  plant 

•  03 

•  03 

.06 

T 

T 

(HAYFORK  PS 

7.83 

.29 

.94 

1.65 

.36 

.32 

.06 

•  09 

1  .69 

•  42 

1*15 

.30 

.07 

.21 

.01 

.01 

.26 

HEALOSBUPG 

16.91 

.54 

1  .45 

.86 

1.21 

T 

1  .  3*. 

4.51 

2.46 

.  2  9 

.18 

.03 

L.14 

T 

.82 

HEAL0S8URG  2  E 

.30 

1.36 

.70 

1  .94 

.61 

.03 

•  20 

4.24 

.73 

i.26 

.47 

.03 

.96 

.14 

.03 

.02 

•  04 

HEMET 

i .  76 

.65 

.27 

•  46 

.06 

•  14 

.  17 

•  03 

HfNSHAW  OAM 

.65 

1.15 

.06 

.43 

.73 

.32 

.20 

.02 

2.05 

1  .22 

.32 

1  .05 

.36 

•  31 

HERNANDEZ  2  NW 

8.93 

T 

.36 

.41 

2.58 

1  .35 

.64 

.10 

.  30 

L.29 

.52 

T 

•  19 

.29 

.11 

.16 

.19 

.12 

.32 

HESPER 1  A 

3.29 

.28 

.04 

.18 

.87 

1.09 

.10 

.73 

HETCM  hetchy 

T 

.95 

.63 

'.  1  A 

3.57 

1,49 

1.12 

.20 

1.03 

1.24 

1  .45 

.31 

.28 

• 

.26 

.26 

.11 

.12 

HI  OPEN  VALLFY  RANCH 

14*37 
* 

.14 

.22 

1.67 

4.15 

1.37 

.12 

1.76 

.  54 

.76 

.80 

.31 

.34 

.04 

•  03 

.06 

.25 

.  15 

HRTS 

T 

•  21 

.24 

.17 

.15 

.  1 S 

.29 

.  1  9 

.04 

.04 

.12 

•  04 

hobergs 

21  .80 

.28 

1.52 

1,90 

2.78 

1.59 

.78 

T 

5.20 

.71 

fc.52 

1.10 

.17 

1.22 

.03 

'H0D6ES  DAM 

.47 

.95 

.02 

•  06 

.27 

•  02 

.43 

.07 

.84 

.77 

•  03 

.37 

.23 

.21 

HOEGEES  FC  60A 

2**39 

.42 

4.61 

3.37 

1.30 

8.73 

1.76 

2.39 

.25 

2.06 

.55 

.39 

.03 

.46 

.05 

HOLLI  STF9 

6  *96 

.  32 

.28 

1,49 

.98 

.47 

.04 

.65 

.10 

.  59 

.63 

.35 

.04 

.10 

.  9( 

.02 

HONFYDFW  2  WSH 

* 

1.25 

3.75 

4.72 

1 . 0  3 

2.33 

.33 

•  68 

5.90 

.  32 

J. 00 

1  .02 

.52 

.45 

.25 

.01 

•  10 

T 

.16 

1  10 
* 

HOOP  A 

8.93 

T  .65 

.65 

1.61 

.42 

.50 

.02 

.08 

1.73 

.51 

.85 

.49 

.90 

.27 

.01 

.07 

.05 

.12 

HOOPA  2  SE 

8.32 

.65 

.67 

1.55 

.40 

.43 

.04 

.16 

1.30 

.50 

.74 

.45 

.78 

.  16 

.04 

.06 

.04 

.35 

HOPLAND  LARGO  ST  A 

.27 

.  74 

.62 

1.27 

.42 

T 

.  19 

2,76 

.51 

1  .96 

.66 

.13 

.84 

.03 

.10 

.04 

HUNTER  PIST  GRAVES  RCH 

.28 

.72 

.66 

.73 

.16 

.34 

1.36 

.38 

.83 

.02 

.04 

HUNTE°S  OAM 

.05 

1.14 

1  .97 

1  .93 

2.22 

1.22 

.13 

1 .66 

1  .08 

1  .70 

1  .40 

.12 

.04 

.58 

.46 

.05 

.61 

.22 

.23 

HUNTINGTON  LAKE 

I  OH  I A 

7.51 

.11 

•  16 

.41 

2*41 

.92 

94 

.03 

.13 

•  90 

.40 

.01 

.12 

.41 

•  20 

»o; 

.14 

.02 

.  18 

IDYLLWILD  RS 

.24 

1.55 

.45 

.10 

.38 

.25 

.01 

.72 

.10 

1.14 

.95 

.79 

1,26 

•  10 

IMPERIAL 

.18 

.01 

.04 

IMPERIAL    FAA  AP 

•  19 

.03 

.13 

•  01 

.02 

T 

INDEPENDENCE 

3.81 

T 

•  68 

1  .98 

.63 

•  01 

•  06 

.09 

.36 

IND10  US  DATF  GARDEN 

.14 

T 

T 

T 

.  1  4 

T 

T 

T 

I NYOKERN 

i  "II 

.65 

•  07 

.15 

.15 

.01 

.74 

INYOKERN  ARMiTaGE 

i*  an 

T 

.62 

.08 

.11 

.08 

.57 

T 

I0NF 

•  90 

•  12 

•  61 

•  09 

1.18 

•  90 

•  85 

05 

12 

.48 

1.25 

69 

•  05 

.27 

T 

T 

,15 

IRON  MTN 

.05 

.05 

T 

T 

JESS  VALLEY 

1.37 

T 

.01 

.08 

•  17 

.21 

14 

12 

02 

•  05 

.02 

.  1  1 

T 

.05 

T 

•  13 

.01 

JOHNSONOALE 

.99 

1.32 

.28 

.66 

.71 

.65 

1.70 

.59 

.09 

.40 

.28 

.09 

JOSHUA  TREE 

* 

.09 

* 

* 

.12 

.22 

.  D I 

JULIAN  WYNOLA 

8  80 

1.45 

* 

.58 

* 

60 

* 

1.30 

1.25 

i .  0  f 

•  10 

•  63 

1  .00 

•  21 

JUNCAL  DAM 

26.97 

1  .01 

2*98 

5.83 

6.30 

4.79 

.41 

■  10 

1,87 

.35 

2.98 

.20 

•  03 

•  12 

KEE  RANCH  // 

2.34 

.15 

■  50 

.50 

1*14 

.05 

KELLOGG 

.31 

1.41 

1.57 

2.58 

.73 

T 

.30 

4,05 

■  27 

2.75 

.83 

.20 

.66 

.08 

T 

.19 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

KEL5EYVILLE 

"  7  *Rf 

.22 

.41 

.35 

1  .07 

.39 

.16 

1.76 

.18 

1.99 

.52 

.10 

.57 

.01 

.0  1 

*06 
'J?, 

KENTFIFL^ 

16  • 

.26 

1.38 

.32 

2.88 

03 

* 

.28 

2.84 

** 

.04 

.76 

.29 

14 

KERLINGFP 

A.17 

T 

.  34 

•  06 

.  50 

.46 

1-13 

•  0] 

.33 

.23 

•  40 

.22 

« 

.07 

.21 

.17 

.02 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

10.30 

•  30 

1  .54 

im  58 

1  .02 

•  4: 

•  25 

•  36 

.21 

.99 

.72 

.15 

•  09 

•05 

KERN  RIVER  PH  1 

'  .77 

.10 

.57 

.83 

.11 

.04 

"■03 

.76 

.06 

.91 

.49 

.16 

.02 

.16 

.36 

.19 

KERN  R I VER  PH  3 

* ' 

.44 

2.02 

.45 

.54 

.56 

■  0! 

.01 

.06 

.17 

.33 

T 

1.20 

.  1  3 

.01 

.05 

.08 

.  11 

KETTLEMAN  city  i  ssw 

•  15 

.36 

1.20 

•  89 

.48 

.04 

.0 

•  03 

.56 

.03 

.01 

T 

.  1  4 

.02 

KETTLEMAN  STA 

3.67 

.  24 

.22 

.83 

•  68 

1  .09 

•  03 

T 

.03 

•  05 

.11 

.03 

•  17 

.15 

.01 

T 

.0  1 

.02 

K1LARC  POWER  HOUSE 

7.24 

1.05 

.7] 

•  97 

.12 

.05 

.24 

T 

.09 

.08 

.18 

KING  CITY 

11*7? 

!l3 

.37 

2.01 

.93 

.66 

.03 

.16 

.65 

•32 

•  02 

.15 

.07 

.02 

.02 

.01 

KLAMATH  R 

* 

1.21 

1.44 

.80 

1.35 

•  11 

•  05 

.56 

1.22 

.52 

.22 

.99 

1.22 

.17 

.15 

.30 

40 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

8.40 

.52 

.61 

1 .22 

.63 

1  ,01 

.03 

•  50 

.65 

1.01 

.52 

•  02 

•  36 

.  16 

.02 

.27 

.47 

KORBEL 

5  .99 

T 

1.02 

.85 

.47 

• 

«. 

.42 

.77 

.15 

.59 

•  34 

.25 

•  11 

.16 

.12 

.12 

.62 

LA  CRE SCENT A  FC  251 

17.14 

.  33 

2.35 

2.64 

2.12 

4.62 

.82 

.02 

1.81 

.17 

1  .48 

.13 

.22 

.12 

.  1  1 

LAFAYETTE   2  NNE 

.07 

.67 

.09 

1.22 

1  .66 

•  23 

.06 

.66 

.86 

2.51 

.94 

.12 

.30 

.34 

.02 

.  2  C 

.04 

.02 

LAGUNA  BEACH 

*6*95 

•  12 

2.39 

.55 

-02 

1.11 

■  25 

.01 

.41 

.23 

.89 

.55 

•  09 

•  08 

LA  HONDA 

* 

.06 

.58 

.27 

2.60 

.70 

.30 

•  25 

1  .55 

.56 

1.57 

.45 

.  30 

.68 

.43 

.30 

.05 

.08 

LAKE  ARROWHEAD 

19.09 

.09 

2.96 

3.35 

.50 

2.60 

1.22 

T 

1.36 

1  .25 

.04 

2.38 

1  .37 

.44 

T 

.23 

.50 

.59 

.21 

LAKEPORT 

7.98 

.30 

.30 

.55 

1.21 

•  21 

.03 

.51 

1.18 

.88 

1.37 

.32 

.05 

.72 

.35 

LAKESHOPE 

1.07 

2.56 

1.18 

7.74 

1.64 

.43 

4.06 

2.98 

1.79 

1.13 

.83 

.02 

.96 

.02 

.32 

1.13 

LAKESIDE  2  ENE 

2\ *cn 

.40 

.60 

.02 

.  12 

.24 

•  34 

•  05 

1  .62 

.60 

•  12 

LAKE  SPAULDING 

24  "  1  e 

41 

1  ■  42 

1.53 

3.87 

4.02 

.  70 

.41 

3.98 

1  .42 

2*16 

1  .02 

.60 

.04 

.20 

.75 

T 

.16 

•43 

*09 

.06 

LA  MESA 

3.73 

.10 

.51 

.05 

.03 

.08 

.11 

.34 

.90 

.42 

.431 

T 

.4  1 

.33 

•o; 

LANCASTER 

3.51 

.15 

•  30 

.05 

.27 

.42 

•  14 

1.10 

.04 

.07 

LAS  PLUMAS 

18.56 

.34 

1.33 

1.34 

2.27 

1.06 

.24 

.as 

3.74 

1  .45 

2.06 

1.07 

.01 

.671  .11 

1.00 

.09 

.69 

.14 

■  08 

LAVA  BEOS  NM 

T 

.07 

•  20 

.18 

1.10 

.01 

.02 

.06 

.34 

.19 

T 

.02 

.03 

.02 

.01 

T 

T 

LEBEC 

.  54 

*  3 

2.00 

3.75 

•  3? 

02 

* 

.13 

.03 

.40 

.02 

1.90 

.07 

.35 

.39 

.06 

.03 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  6 

21  .71 

.56 

5.18 

1  .84 

5  .24 

3,55 

•  *2 

2.75 

.15 

1.55 

.05 

.26 

.12 

.02 

.02 

t-EESV  I  LLE  KEEGAN  RANCH 

6.68 

.18 

•  29 

.47 

.31 

LE  GRANO 

Q  "  1  \ 

.55 

I  35 

1.25 

.96 

1.20 

1.31 

".22 

'.11 

.25 

•  3C 

.10 

.19 

.05 

.14 

•  2B 

LEHMAN  RANCH 

* 

.10 

.65 

.24 

.91 

1  .30 

1.55 

.20 

.90 

.76 

1.43 

.45 

.1C 

.26 

.02 

LEMON  COVE 

•  56 

•  32 

1 .20 

1.48 

.36 

•  13 

.16 

•25 

.35 

T 

•  1C 

.66 

.20 

.10 

.05 

.25 

LINDSAY 

6.87 

.45 

.53 

•  72 

1  .42 

1  ,27 

•2" 

.05 

.18 

.24 

.1*. 

.11 

.09 

.06 

.02 

.46 

.39 

LITTLE  VALLEY 

2.85 

•  10 

.  10 

.  0! 

•  34 

T 

.10 

T 

.05 

T 

.04 

LIVERMOPF   2  SSW 

a  *nl 

.06 

.37 

.05 

.63 

.73 

.98 

.10 

.25 

.33 

.82 

.47 

.15 

.36 

.13 

T 

T 

T 

.16 

.04 

LLANO  ShawNEE  hills  RCh 

•  67 

.10 

.08 

1.11 

2.55 

•  13 

.02 

.02 

1.00 

.01 

.04 

.03 

LOCKWOOD  2  N 

6.92 

■  32 

•  54 

1  «*6 

1  .0 

■  56 

.  1  3 

.49 

.21 

.0? 

.Oc 

.05 

LOCKWOOO  MESA 

3. A3 

.02 

T 

•  03 

•  29 

.05 

.66 

•  9G 

.14 

.32 

.13 

.13 

LOO  I 

6.31 

.06 

•  53 

!o5 

1.02 

1  !.48 

.77 

.31 

.74 

.22 

.39 

•  03 

.01 

T 

•  06 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.52 

.77 

1.68 

1.25 

2.30 

.02 

T 

.14 

.72 

.41 

1.14 

.62 

.25 

.15 

.04 

.25 

LONE  TREE  CANYON 

4.0C 

.38 

.09 

.96 

.97 

.19 

.64 

.23 

.04 

.09 

.  i  B 

.07 

LONG  BEACH 

.75 

.68 

.34 

.01 

T 

LONG  BEACH  wB  AP 

7.88 

.46 

2.  38 

59 

1  03 

OS 

,03 

1.22 

•  10 

.90 

.60 

.25 

T 

•  02 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

5.01 

1.01 

T 

T 

.07 

.07 

LOS  ALAMOS 

12.51 

.32 

1.24 

.89 

2.61 

2.27 

•  7fi 

.17 

i  .OS 

.36 

.04 

]  .  it 

.13 

.4C 

.0. 

.10 

.42 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

11.07 

.70 

3.91 

.48 

1-53 

.91 

•  IS 

T 

i  .^<. 

.09 

1  .49 

.01 

L05  ANGELES  WB  CITY  R 

11.57 

.43 

2.43 

.95 

2.55 

1.24 

•  43 

.03 

1.35 

.20 

1.72 

.21 

T 

.0 

T 

LOs  BANOS 

5.26 

.02      .01  .01 

.02 

.27 

.11 

1.35 

■  47 

.79 

.01 

.10 

.16 

.54 

.09 

.27 

.82 

.01 

.04 

.04 

.13 

T 

LOS  BANOS   ARBURUA  RCH 

4.22 

T 

.30 

.21 

.97 

.41 

.50 

.23 

.03 

•  14 

T 

•51 

•  25 

.03 

T 

.20 

T 

LOS  GATOS 

12.74 

.01 

.69 

.36 

1,43 

1.46 

.14 

■  IE 

1  .40 

.47 

2.69 

.90 

.15 

.41 

.08 

.05 

.26 

.02 

LOS  GATOS  4  SW 

21.74 

1.52 

.90 

4.62 

3.58 

•  22 

1  .66 

1.70 

4.20 

1.19 

.18 

.68 

.53 

•  10 

.  14 

.06 

LOS  PRIETOS  R5 

19.66 

1.12 

2.26 

4.01 

2.74 

3.5S 

1.82 

.53 

2-67 

.36 

.07 

.  1  k 

.13 

LOYAL  TIN 

7.20 

.13 

.11 

1.35 

1.26 

.80 

.24 

.35 

.70 

1.24 

.75 

.17 

.10 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

1  .01 

.06 

.13 

.01 

.05 

.21 

.03 

T 

.52 

T 

T 

T 

.06 

LYTLE  CREEK  PH 

14.24 

.01 

2.14 

3.42 

•  19 

.64 

1.12 

.01 

2.26 

.46 

.02 

1.78 

.86 

.43 

.01 

.32 

.29 

LYTLE  CREEK  RS 

13.86 

1.13 

2.38 

.85 

1.37 

1.95 

.10 

T 

.03 

2.20 

.45 

1.90 

.60 

.03 

T 

.41 

.48 

T 

.01 

HAOEL 1NE  MNTNC  STA 

1.35 

.02 

.01 

.55 

•  38 

•  13 

.15 

.03 

T 

.01 

.02 

.04 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13 


14  15 


MADERA 

MAO  GIVER  RS 
MANDEVILLE  I5LAND 
MANZAN I T A  LAKE  // 
MARCH  FIELD 

MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MAR IPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE   ST  A 

MARYSV 1 LLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  ST A  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  ST A 

MIDDLETOWN 
M IDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  6ALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  338B 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NILAND 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

OAK VI LLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE  CAMP  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 

OL I NDA 
OHO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORJCK  PR A I R IE  CR  PARK 

ORlCK   10  SE 
ORL AND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

P ALOMAR  MT N  OBSY 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PAPKF IELO 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
P AT  T I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE   ST A  2 

PIEDRA 
PIEDRA  BLANCA  GUARO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PL ACE  RV I LLE    I FG 


5.67 
15.21 
6.92 


7.24 
15.52 
17.29 
15.96 


2.85 
6.56 
5.17 


11.46 
1.33 
15.73 
14.96 
14.89 

9.51 
6.32 
1.47 
14.36 
21  .6<. 


7.57 
7.24 
8.02 
.34 

8.61 
22.62 

6.62 
13.03 
16.57 

5  .90 


16.56 

5.73 
2.44 
7.30 

11.74 
17.01 
3.87 
.37 
19.56 

8.40 


9.56 
6.83 
7.94 
S.82 
9.19 

15.58 
11.65 
17.23 
14.51 
7.75 

4.41 


13.14 
6.29 
8.49 


9.68 
7.86 
3.80 
9.15 

8.17 
18.75 
12.26 
10.12 
12.79 

9.92 
21.62 
12.94 
12.93 
12.90 


.61 


.01 


.53  .20  1.62 

.22  .30  .30 

.91  .94  1.95 

.58  .08  1.75 

.56  .01  U15 

.53  .02  1.16 

.86  1.01 

1.63  2.30  1.93 

0  .72  1.37 


1*34  .23 
1.26  .09 
.01      .22  .06 

.10     .05  .32 
2.46  1.25 
3.16  2.65 
1.04  .33 


2      .27  .30 

1.78  .53  1.72 
.75  .27 

.29     .37  -70 

T  .34 


.84  1. 


.29 


2.50  3.63  1.60 


.11  1.09  1.05 

.57  .63  1.78 

.48  1.63 

.29  .21  1.72 

.96  .15  1.64 

3.01  .75  1.38 
.56  1.16 


.03 

.43  .06 
.44  .47 

.54  1.36 
.44  1.29 
.52  1.06 

1.25  1.12  2.25 

.06  .48 

.03  1.67 

.78  1.06  1.49 

1.31  1.70 


.69  .67 

.23  .52 

1.51  .55 

1.93  .99 


,43  1.48 

.18  .52  .62 
2.19  .06  .54 
1.09  J 


.32     .53  1.06 


.05  '-.94 
2.62  1.76 
.20  2.01 


.97   1.38  2.25 
.29     .11  .02 
1.89  2.60 
.95  2.00 
.53  1.47 


1.07  .30 

.11  .96 
1.11    1.00  .20 

.50     .13  .02 

.27  .02 
1.20  2.10 
1*85  .54 

.13  .33 
1.79     ,92  .02 


.87 

.70      .06  1.15 

.21  .10  1.20 
T  .15 
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.30 

1.50 

1.3C 

.60 

1.03 

.30 

1  .60 

.75 

.48 

.53 

.19 

•  13 

.14 

2.74 

.98 

.30 

1.18 

•  43 

•  02 

.86 

.39 

1.23 

.68 

.30 

.15 

.28 

.10 

.38 

.18 

.82 

.68 

.02 

.01 

.10 

.73 

.44 

.26 

.32 

.02 

.40 

.22 

.04 

.16 

.12 

•  24 

•  56 

1.19 

1.23 

1.42 

1.34 

1.24 

.47 

.43 

1  .04 

•  90 

■  1C 

.96 

.37 

.  1  3 

•  05 

.21 

.39 

.31 

.22 

7 

•  30 

.76 

1.95 

2.95 

1.13 

T 

.10 

1  .40 

L.SC 

1.62 

.25 

T 

T 

•  32 

l  .  *5 

•  95 

T 

7 

2.31 

1.25 

.65 

1.35 

.87 

1.20 

.03 

T 

2.31 

1.62 

•  34 

T 

T 

7 

•  40 

.  75 

•  40 

3.02 

3.19 

.62 

2.20 

1.2C 

1 .21 

1.22 

2.86 

1.58 

.54 

.10 

.  15 

.45 

.41 

.20 

.13 

.08 

.90 

1.85 

.37 

.01 

.05 

.16 

.40 

.57 

.01 

.03 

.36 

.04 

.10 

.67 

.98 

1.58 

1.06 

.94 

•  03 

.01 

2.44 

.73 

1  .36 

1.35 

.27 

.31 

T 

T 

.13 

T 

.03 

7 

MOUTH 

N7  ARENA 
NT  ARGUELLO  we 
NT  ARGUE LLO  LIGHT  STA 
PIEORAS  BLANCAS 

ONA 

T  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

TERVILLE 

TOLA 

S  ENE 

TER  VALLEY  PH 
AV  VALLEY 
EST  VALLEY 
NCY  RS 

ONA  SPAULOING 

'CHITA 
iDSBUPr, 

MONO  WHIPPLE  RANCH 
I  BLUFF   WB  AP 
,'DING  E  [RF    STA  2 

U.ANDS 
jiWOOO  CITY 
'RESA 

HAROSON  GROVE  ST  PARK 
HMO  NO 

I  VIS7A 

'ERSIOE   FIRE    STA  3 
'ERSIPE  CITRUS  E  S  < 
■KLIN 

,IND  MOUNTAIN  1  NNE 

:rament3  we  ap  • 
iramento  wb  city  f 
;ehen  creek 
!;nt  helena 

INT  JOHN 

INT  MARYS  COLLEGE 
.WAS  2  E 
.INAS   FA  A  AP 
.INAS  DAM 

.SIPUEDES  GAGING  STA 

.T  SPRINGS  PH 

.YER  RS 

i  ANDREAS  2  S 

i  ANTONIO  CN  MOUTr 

4  ANTONIO  MISSION 

i  AROO 

1  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

*  CLEME N T E  DAM 
1MERG  PTL  ST  A  FC130B 
jtDBERfi  WB  / /R 

1  DIEGO  WB  AP 
1  D1MAS  FIRE  WON  FC  95 

*  EMIGDIO  RANCH 
1  FERNANDO 

I  RICHMOND  SUNSET 

N  FRANC  I  SCO  WB  AP 
M  FRANC  I  SCO  FOB 
N  GABR IEL  CANYON  PH 
H  GABRIEL  OAM  FC4258E 
N  GABRIEL  FIRE  DEPT 

N  GREGOPIO  3  SE 
N  JACINTO 
IN  JOSE 

N  LUIS  OBISPO  POLY 
N  MATEO 

N  PEDRO 
N  RAFAEL 

NTA  ANA  FIRE  STA 
NTA  ANA  RIVER  PH  1 
NTA  ANITA  FERN  FC  432 

NTA  BARBARA 
NTA  BARBARA  F A A  AP 
NTA  BARBARA  TV  PEAK 
NTA  CLARA  UNIVERSITY 
NTA  CRUZ 

NTA  MARGARITA   2  SW 
NTA  MARGARITA  BOOSTER 
NTA  MARIA  WB  AP 
NTA  MONICA 
NTA  MONICA  PIER 

N7*  Paul  a 

NTA  ROSA 
NTUGO  DAM 
UGU5  POWER  PLANT  1 
WYERS  BAR  RS 

OTIA 

ARSVILLE  LAKE 
CHET  VALLEY  MNTNC  STA 
A  ST  A  DAM 
IELL  ABS  PLANT 

iflTER  COVE 
1 1 NGL E  SPRINGS 
IINGLETOWN  2  E 
E*RA  CITY 
EKNAVILLE  RS 

GNAL  HILL  FC  415 
OUGMHOUSE  6  SE 
IOW  CREEK  UPPER 
'OA  SPRINGS  1  F 
•LEDAD 

WES6AR    1  w 
•MIS  3  NE 
'MIS  3  NW 

•NORA 

i  ENTRANCE  YOSE MITE  NP 
KITH  FO«r  CABIN 
'ADRA  PAC  FC   356  C 
"•ECKELS  HWY  BR  |  WiF 
"ft  I  NOV  I  LL  E  7  ENE 

HAM  VALLEY  LODGE 
KJ14REL    INN  1 
HHRNfL    INN  2 
'AUDI Sh  l  £ 
AUDISH  ♦  M1CKFY  ST  PK 


11.26 
8.36 

10-92 
9.77 


11.77 
4.47 
10.29 
17.15 


13.06 
6.96 
10.69 


6.61 
15.77 
7.18 

7.60 
4.02 
3.66 
10.37 
13.04 

8.77 
7.60 
13.74 
13.52 


17.86 
7.88 
13.59 
11.93 
10.93 

5.82 
5.58 
11.29 
13.67 
10.67 


12.78 
17.00 
13.05 

9.79 
3.97 
5.61 
13.96 
5.89 

8.47 


17.33 
13.62 
D16.60 
6.65 
11.96 

18.67 
19.12 
9.69 
15.08 
14.11 

19.90 
8.79 
7.00 
11.49 
5.95 

11.56 
9.49 
3.42 

20.77 
10.32 


12.27 
16.14 
8.61 
13.31 


14.38 
13.48 
18.95 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE   ST  A  4 
STOCKTON  MOWRY  8R ibGE 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  R5 
STONY  GORGE  RESFRVO I R 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SU5ANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 

TAHOE  CITY 
T  EHACHAP 1 
TE JON  RANCHO 
THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL  ST  A  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AFB 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULEFIELD 

TULELAKE  f/t 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
UK  I  AH  *  W 

UNION  OIL   STEARNS  A8S 

UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  158 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  ST  A  FC  120 
VINTON 
VI  SAL  I  A 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  *  E 

WALNUT  PATROL  ST A  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVI LLE  RS 

WEED  1  S 
WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WH I SKE YTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  D 
WILLI TS   1  NE 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HE IGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 


11.34 

14.63 
15.19 
10.16 
6.79 
11.8* 

12.83 


12.47 

11.43 
18.52 
25.69 
9.B1 
5.01 

5.93 


18.45 
11.84 
13.22 
in. off 

15.66 
9.49 
11.09 
11.07 
19.77 


5.78 

19.82 
26.65 
7.45 
8.62 
7.09 

11.12 


14.63 
D18.08 
4.56 

8.68 
1  3.71 
11.60 


.59  1.33  1.3* 

1.98  1.61  4.58 

,73  .28  1.41 

.50  .04  1.36 


1.55   1.60  1.90 

.73      .16  .96 

.77      .35  .89 

1.98   2.54  5.81 

.55  1-51  1.51 

.33   1.78  .91 

1.99  1.25 

.08      .18  1 

.20     .41  1.71 

.61      .26  2.03 


.53 


.69  2.25 


.90  1.20  2. 
.56  5.47  2. 
.23  3.30 


.4? 


.09 


.73 


4      .15  .65 

'0  .04  2.60 
1.06  1.25 

1.11  -25 

>2      .26  1.8* 


.05 


.35  .09 


.93    1.29  3,42 

.73      .76  1.00 
.7*  .95 
1.03  2.42 

.60   3.21  1.67 

.21  2.37  1.04 
.66  1.44 

.92      .66  1.33 

2.00  2.52  3.02 


.60 


.12 


.  vi 


1.58 
2.13 
1,00 


1.23  .10  -19 
.09 

.29  .19 
4.25     .71  1.71 
2.07  l.*2 

2.91  4.65  .70 
2.48  4.91  1.17 
3.90  • 
1.60  .31 
2.05  1.05 

3.00  1.07 
1.40  1.24 
.49  1.98  .17 


13     U  15 


1.38  1.29 


.08   2.68  1.49 


.91  1.53 


.40 


.74  1.79 
.15  .19  .47 
.72  1.04  1.70 
1,50  2.28  1.45 
.09     .43  ] 


.61 


.  1  5 


.Hi 


.24   1.84  . 

.36      .58  2. 

.38      .03  1.29 

1.36  1.73  4.56 
.32  1.48 

1.27  1.30  3.83 


.65      .07  2.00 


.25 

.93  2.52  1.28 
1.17   5.21  i 

2.65   1.05  3.46 


1.44   1.21  .48 

3.50  1.35  .33 
2.06  .21 
.21  .34 
1.17  .48 
1.64      .65  .13 

.32    1.72  .45 


3.74  2.13  3.25 


3.94     .64  2 

1.58  .30  1.70 
1.05     .58  1.02 

4.59  1.59  3.68 


.30     .91  1.64 


1.B5    1.02  2.85 


3.72   1,96  1.91 


.04  .90 
1.16  1.70 
2.41  .87  1.62 
2.18    1.17  1 


.30     .09   1.07  ,32 

.27  .09 

1.81   1.78  2.25  j. 25  1.42 

' .02  4.47  ! ,41 

.13  LOS  ,04 

.57   1.67  ,97 

.80  1.14  .69 


2.40     .78  .06 


1.04  .89 

.56  .19 

3.46  .13 

.46  .63 

2.56  1.85 


1  .45 


T  .22 

,48  1.45 
.01  1.58 
.55  1.63 
.14  2.20 
.55  1.87 


.04 


.12 


.28 


.40  .30 
.95  T 
1.34 


1.65 
1  .57 
.08 


25     26     27     28     29  30 


.05 
.02 

.42  .03 


.13 
•  5* 


See  relerence  notes  lollowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

g 

3 

9 

10 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

53 

49 

50 

47 

49 

49 

49 

45 

47 

46 

45 

46 

52 

47 

45 

44 

42 

45 

44 

44 

46 

49 

47 

39 

34 

23 

34 

35 

44.5 

M  IN 

18 

27 

21 

28 

22 

30 

33 

31 

34 

36 

33 

30 

34 

24 

31 

28 

30 

28 

21 

26 

23 

20 

21 

14 

14 

5 

2 

19 

24.4 

MAX 

66 

67 

67 

65 

63 

60 

55 

55 

58 

55 

54 

59 

58 

57 

52 

53 

51 

56 

57 

56 

60 

56 

57 

50 

52 

49 

47 

50 

56.6 

MI  N 

34 

31 

31 

35 

38 

45 

48 

45 

47 

45 

44 

43 

42 

37 

41 

41 

38 

40 

38 

38 

36 

38 

35 

32 

32 

24 

19 

32 

37.5 

MAX 

73 

72 

71 

66 

65 

69 

55 

56 

56 

61 

59 

56 

59 

58 

60 

55 

54 

55 

50 

50 

49 

52 

47 

48 

47 

41 

49 

52 

56.6 

"IN 

46 

47 

44 

43 

44 

34 

40 

45 

49 

48 

49 

46 

38 

42 

40 

42 

38 

35 

37 

40 

38 

31 

38 

41 

33 

35 

31 

28 

40.1 

MAX 

44 

51 

53 

50 

52 

52 

45 

49 

45 

44 

38 

39 

45 

46 

46 

43 

39 

40 

38 

44 

40 

51 

49 

44 

36 

37 

26 

32 

43.5 

MIN 

5 

9 

8 

12 

11 

17 

33 

32 

34 

34 

30 

29 

32 

25 

31 

28 

27 

30 

20 

27 

18 

17 

18 

20 

16 

0 

-  4 

8 

20.3 

MAX 

65 

65 

64 

65 

56 

45 

51 

51 

51 

50 

50 

45 

51 

49 

49 

48 

48 

44 

48 

50 

53 

54 

49 

47 

44 

41 

46 

39 

50.6 

MIN 

47 

48 

43 

43 

33 

40 

42 

44 

45 

46 

41 

42 

42 

37 

36 

38 

32 

36 

37 

32 

33 

39 

30 

26 

26 

23 

25 

26 

36.9 

MAX 

65 

54 

56 

47 

43 

52 

55 

65 

63 

63 

56 

58 

55 

54 

59 

62 

59 

57 

53 

57 

58 

61 

62 

58 

53 

51 

46 

49 

56.2 

MIN 

37 

32 

33 

35 

38 

41 

40 

49 

50 

52 

49 

44 

49 

48 

49 

45 

41 

43 

44 

41 

41 

42 

40 

41 

35 

33 

31 

31 

41  •  2 

MAX 

64 

53 

55 

49 

44 

51 

51 

63 

62 

64 

57 

59 

54 

53 

60 

60 

59 

6  0 

53 

55 

56 

60 

61 

58 

54 

53 

45 

49 

55.8 

MIN 

31 

31 

30 

32 

34 

39 

41 

48 

50 

52 

48 

43 

45 

47 

47 

43 

38 

41 

40 

38 

36 

38 

38 

36 

31 

30 

29 

29 

38.8 

MAX 

71 

75 

75 

71 

67 

64 

56 

51 

54 

57 

53 

52 

59 

59 

58 

62 

52 

54 

54 

46 

54 

56 

56 

59 

45 

50 

45 

44 

57.1 

MIN 

44 

47 

45 

42 

39 

35 

38 

45 

47 

45 

47 

40 

42 

44 

4  6 

40 

38 

37 

38 

35 

32 

32 

35 

36 

31 

31 

22 

38.5 

MAX 

72 

74 

70 

66 

65 

62 

50 

55 

57 

51 

47 

56 

50 

57 

50 

52 

56 

4-3 

45 

52 

55 

56 

55 

47 

46 

39 

40 

47 

54.3 

MIN 

32 

35 

39 

34 

30 

33 

40 

42 

45 

42 

40 

33 

38 

42 

44 

31 

30 

32 

36 

34 

27 

33 

29 

31 

24 

25 

1  5 

33.4 

MAX 

68 

66 

70 

66 

62 

56 

55 

56 

56 

57 

51 

52 

53 

50 

52 

50 

47 

50 

54 

54 

54 

51 

56 

51 

40 

45 

44 

45 

54.0 

MIN 

41 

41 

40 

41 

38 

32 

39 

47 

48 

47 

43 

44 

44 

45 

48 

40 

38 

39 

38 

38 

33 

34 

34 

36 

30 

22 

21 

38.0 

MAX 

77 

58 

57 

56 

59 

58 

59 

63 

59 

59 

58 

59 

6  2 

59 

61 

62 

63 

58 

59 

56 

58 

56 

59 

58 

55 

52 

59.2 

MIN 

44 

47 

46 

52 

53 

55 

56 

55 

50 

45 

46 

53 

46 

47 

46 

46 

46 

48 

43 

46 

46 

44 

45 

43 

39 

39 

47.4 

MAX 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

53 

54 

57 

53 

52 

57 

62 

63 

56 

53 

52 

64 

43 

48 

51 

50 

58 

45 

46 

43 

43 

51 

56.0 

MIN 

31 

32 

31 

36 

33 

40 

44 

45 

49 

46 

45 

40 

37 

37 

46 

36 

39 

32 

32 

34 

31 

36 

38 

35 

30 

31 

22 

16 

35.9 

MAX 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

75 

69 

64 

68 

79 

74 

70 

71 

74 

70 

63 

63 

66 

57 

60 

61 

63 

66 

60 

59 

53 

47 

66.9 

MIN 

38 

35 

38 

35 

38 

39 

46 

51 

48 

53 

59 

55 

44 

48 

53 

46 

38 

4  0 

43 

43 

44 

32 

40 

46 

40 

39 

31 

21 

42.3 

MAX 

58 

58 

57 

54 

45 

52 

54 

66 

72 

57 

55 

63 

61 

70 

66 

56 

57 

62 

54 

60 

56 

5  9 

59 

53 

53 

43 

46 

54 

57.1 

MIN 

37 

35 

37 

36 

39 

39 

44 

53 

54 

52 

50 

47 

49 

52 

52 

44 

44 

40 

44 

43 

44 

40 

40 

38 

35 

34 

28 

29 

42.1 

MAX 

79 

78 

76 

76 

72 

68 

71 

60 

58 

64 

66 

58 

59 

63 

63 

63 

55 

56 

58 

49 

50 

52 

55 

52 

49 

49 

46 

50 

60.5 

MIN 

31 

32 

32 

31 

34 

30 

32 

39 

47 

48 

51 

49 

37 

37 

40 

40 

38 

36 

35 

38 

39 

30 

31 

39 

38 

38 

37 

26 

37.0 

MAX 

70 

72 

71 

75 

74 

74 

70 

60 

63 

64 

67 

62 

65 

69 

62 

56 

59 

61 

53 

53 

54 

58 

64 

53 

50 

49 

46 

54 

61.7 

MIN 

35 

34 

34 

36 

36 

38 

49 

46 

46 

47 

50 

45 

38 

48 

47 

40 

37 

35 

38 

36 

39 

33 

36 

37 

33 

34 

29 

38.5 

MAX 

75 

74 

74 

72 

72 

70 

65 

58 

50 

55 

57 

53 

52 

58 

57 

49 

46 

50 

51 

44 

44 

49 

49 

48 

43 

42 

39 

45 

55.0 

MIN 

45 

45 

45 

40 

41 

41 

39 

43 

45 

48 

46 

43 

36 

37 

41 

37 

36 

32 

32 

34 

35 

30 

30 

38 

32 

32 

27 

37.7 

MAX 

73 

71 

75 

75 

73 

69 

54 

50 

54 

55 

55 

55 

60 

59 

52 

53 

54 

55 

42 

48 

46 

54 

51 

49 

47 

40 

46 

53 

56.0 

MIN 

MAX 

76 

75 

74 

74 

72 

68 

60 

60 

61 

58 

56 

53 

55 

54 

56 

55 

56 

53 

51 

52 

53 

54 

55 

50 

46 

46 

47 

48 

57.8 

MIN 

35 

37 

36 

34 

33 

32 

41 

51 

52 

51 

47 

45 

43 

44 

49 

46 

45 

42 

40 

38 

37 

36 

35 

36 

34 

30 

25 

39.4 

MAX 

67 

61 

51 

51 

55 

57 

60 

59 

59 

57 

58 

54 

56 

58 

58 

57 

55 

54 

53 

56 

57 

56 

57 

53 

61 

46 

48 

50 

55.9 

MIN 

44 

42 

42 

44 

44 

46 

48 

53 

52 

52 

53 

49 

49 

45 

48 

47 

45 

46 

45 

43 

41 

43 

41 

37 

37 

34 

33 

39 

MAX 

65 

67 

67 

68 

64 

54 

60 

59 

59 

59 

59 

51 

59 

55 

58 

57 

57 

49 

57 

54 

58 

61 

57 

56 

54 

45 

50 

48 

57.4 

M  1  N 

36 

37 

37 

38 

37 

35 

37 

35 

38 

42 

46 

45 

46 

42 

43 

38 

40 

43 

38 

31 

37 

37 

33 

32 

31 

31 

34 

33 

37.5 

MAX 

54 

59 

62 

57 

46 

47 

53 

54 

55 

54 

47 

50 

51 

50 

50 

52 

48 

58 

58 

59 

59 

52 

48 

47 

52 

52.9 

MIN 

31 

28 

29 

33 

41 

41 

41 

44 

43 

43 

41 

36 

36 

39 

37 

36 

36 

34 

34 

35 

27 

28 

19 

1  6 

1  8 

33.9 

MAX 

59 

57 

55 

58 

57 

57 

49 

40 

45 

47 

47 

41 

50 

51 

46 

35 

37 

41 

35 

31 

35 

40 

45 

35 

26 

27 

34 

38 

43.5 

MIN 

7 

3 

8 

6 

13 

14 

28 

33 

37 

35 

35 

30 

21 

32 

31 

25 

13 

17 

25 

21 

15 

-  4 

7 

-  2 

15 

17 

-  2 

-10 

MAX 

63 

62 

63 

67 

67 

55 

47 

45 

47 

41 

39 

44 

43 

47 

45 

41 

41 

39 

34 

42 

40 

41 

41 

33 

32 

30 

31 

39 

45.0 

MIN 

47 

46 

43 

44 

45 

42 

35 

35 

36 

35 

35 

32 

33 

36 

34 

31 

27 

28 

29 

27 

22 

24 

28 

25 

14 

19 

9 

1  8 

31.4 

MAX 

72 

68 

70 

74 

68 

65 

50 

40 

53 

48 

55 

55 

64 

56 

57 

52 

52 

51 

37 

44 

47 

59 

59 

49 

45 

36 

41 

43 

53.6 

MIN 

27 

24 

24 

25 

26 

29 

28 

27 

36 

43 

42 

34 

32 

30 

41 

29 

27 

25 

32 

31 

25 

27 

23 

29 

21 

17 

12 

1  3 

27.8 

MAX 

66 

59 

61 

63 

56 

44 

39 

39 

41 

34 

34 

34 

37 

38 

35 

30 

31 

32 

35 

30 

40 

42 

32 

28 

23 

26 

29 

26 

38.7 

MIN 

46 

46 

43 

44 

41 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

30 

28 

25 

27 

25 

22 

23 

26 

23 

19 

15 

7 

7 

1  8 

28.3 

MAX 

76 

76 

78 

78 

79 

78 

75 

69 

77 

85 

82 

70 

73 

76 

78 

77 

69 

71 

70 

63 

65 

66 

67 

64 

62 

61 

59 

58 

71.5 

MIN 

38 

37 

38 

37 

42 

40 

46 

51 

50 

50 

59 

60 

4? 

45 

49 

49 

42 

36 

38 

45 

45 

36 

43 

40 

44 

40 

43 

26 

43.3 

MAX 

76 

77 

77 

77 

78 

77 

74 

70 

76 

85 

72 

69 

72 

76 

79 

71 

64 

71 

65 

65 

62 

62 

68 

67 

63 

62 

56 

57 

70.3 

MIN 

48 

45 

43 

46 

50 

46 

51 

54 

54 

55 

64 

53 

48 

52 

55 

55 

48 

43 

44 

47 

48 

42 

A7 

44 

46 

47 

39 

48.  0 

MAX 

48 

49 

51 

58 

56 

54 

46 

40 

41 

39 

37 

41 

40 

40 

40 

35 

36 

39 

37 

39 

36 

46 

43 

36 

31 

27 

15 

30 

40.4 

MIN 

1 

4 

-  1 

3 

10 

10 

32 

28 

31 

32 

31 

19 

19 

23 

24 

19 

12 

7 

13 

15 

12 

-  4 

-  1 

11 

-13 

-25 

-37 

-31 

8.7 

MAX 

71 

69 

69 

64 

64 

67 

62 

64 

69 

66 

65 

64 

67 

66 

66 

62 

62 

63 

58 

58 

60 

6  2 

61 

57 

58 

55 

59 

60 

63.1 

MIN 

40 

38 

39 

43 

48 

48 

50 

53 

52 

55 

57 

51 

44 

49 

44 

49 

45 

42 

45 

46 

45 

37 

47 

49 

43 

43 

41 

34 

45.6 

MAX 

81 

80 

81 

82 

84 

82 

79 

80 

70 

75 

77 

70 

70 

75 

80 

75 

67 

69 

70 

60 

60 

64 

66 

67 

60 

57 

57 

56 

71.2 

MIN 

41 

43 

42 

43 

44 

38 

40 

52 

53 

53 

57 

58 

42 

43 

49 

53 

44 

40 

36 

42 

38 

36 

40 

47 

43 

43 

41 

27 

43*9 

MAX 

80 

80 

81 

81 

79 

80 

76 

73 

70 

74 

75 

72 

69 

76 

78 

76 

69 

69 

68 

64 

63 

64 

70 

69 

63 

63 

61 

56 

71.4 

MIN 

40 

40 

40 

41 

44 

40 

45 

50 

48 

50 

57 

50 

44 

49 

45 

54 

45 

43 

40 

44 

41 

40 

42 

42 

41 

40 

40 

27 

43.6 

MAX 

37 

41 

41 

43 

43 

52 

42 

44 

39 

39 

40 

42 

44 

45 

42 

44 

32 

33 

31 

35 

33 

38 

45 

38 

30 

21 

16 

35 

38.0 

MIN 

-  9 

-  8 

-10 

-  5 

3 

10 

29 

22 

32 

32 

29 

25 

25 

16 

28 

11 

-  7 

-  2 

16 

-  9 

-11 

-11 

9 

15 

-23 

5 

-29 

-11 

6.1 

MAX 

70 

65 

60 

66 

60 

55 

60 

62 

63 

57 

66 

52 

52 

59 

51 

55 

56 

46 

50 

59 

55 

62 

57 

55 

49 

44 

59 

57.2 

MIN 

27 

26 

27 

26 

38 

40 

45 

45 

40 

50 

46 

44 

50 

45 

41 

42 

35 

43 

42 

35 

30 

31 

29 

28 

27 

28 

29 

36.6 

MAX 

eo 

78 

75 

68 

65 

61 

56 

56 

60 

56 

56 

64 

65 

62 

56 

62 

65 

61 

55 

55 

59 

62 

59 

57 

56 

53 

57 

58 

61.3 

MIN 

48 

47 

46 

43 

42 

49 

51 

51 

54 

53 

53 

48 

44 

50 

50 

47 

39 

43 

47 

45 

43 

39 

48 

42 

37 

40 

39 

33 

45.4 

MAX 

64 

63 

58 

5: 

52 

58 

63 

60 

61 

56 

59 

58 

58 

63 

59 

57 

56 

58 

57 

57 

56 

55 

54 

53 

51 

49 

46 

55 

56.8 

MIN 

39 

39 

40 

40 

42 

44 

51 

52 

52 

51 

49 

49 

50 

46 

51 

45 

43 

47 

43 

41 

39 

45 

48 

38 

39 

38 

31 

36 

43.9 

MAX 

57 

64 

59 

60 

60 

58 

50 

48 

50 

51 

41 

46 

47 

46 

43 

43 

46 

45 

37 

44 

47 

5C 

54 

41 

41 

38 

26 

35 

47.4 

MIN 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

35 

36 

35 

35 

35 

32 

32 

30 

33 

32 

29 

29 

31 

28 

25 

19 

25 

27 

7 

7 

-  7 

0 

24.3 

MAX 

54 

58 

55 

54 

49 

46 

50 

55 

68 

71 

56 

54 

63 

58 

68 

66 

57 

59 

60 

56 

56 

56 

59 

61 

53 

53 

46 

48 

56.8 

MIN 

39 

37 

38 

40 

41 

41 

41 

46 

50 

53 

50 

46 

48 

50 

51 

46 

45 

36 

44 

40 

42 

38 

37 

40 

36 

39 

29 

27 

41.8 

MAX 

69 

64 

68 

56 

57 

60 

60 

60 

58 

60 

61 

59 

58 

58 

53 

54 

56 

57 

58 

59 

54 

53 

54 

56 

56.5 

MIN 

54 

46 

46 

46 

49 

49 

51 

53 

54 

54 

54 

45 

52 

50 

51 

51 

46 

45 

45 

45 

43 

49 

49 

46 

43 

45 

40 

46.2 

iDIN  RS 
IL0ERP0I NT 
ILPINE 

\LTURAS  RS 

INGW I N  PAC  UNION  COL 

»NTIOCH   F I  BR  FBOARD  MILLS 

VNTIOCH  PUMP  PL T  3 

iSH  MTN 

1UBERRY 

1UBURN 

WALON   PLEASURE  PIER 
3ACKUS  RANCH 
3AKER   9  NNW 
3AKERSFIEL0  WB  AP 
3ARRETT  DAM 
3ARSTOW 

3EAUMONT   PUMPING  PLANT 

3EAUM0NT   1  E 

3EN  LOMOND 

BERKELEY 

3ERRYESSA  LAKE 

3IG  BAR  RS 

3IG  BEAR  LAKE 

316  CREEK  PH  1 

3ISH0P  WB  AP 

SLUE  CANYON  WB  AP 

3LYTHE 

3LYTHE   FA  A   A  P 

30CA 

30NITA 

30RREG0   SPRGS  3  NNF 
3RAWLEY   2  SW 
3R I DGFPOP  T 
3R00KS   FARNHAM  RCH 
3URBANK   WB  AP 
URL  I NGAMF 
3URNEY 

3UTT0NW I LLOW 
2ABR1 LLO  NM 


See  Reference  Notes  Following  Station  [^dex 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Day  Of  Month 


CACHUMA  OAM 

MAX 

79 

78 

76 

70 

64 

65 

63 

55 

59 

59 

55 

53 

62 

60 

64 

63 

56 

58 

57 

52 

57 

59 

59 

57 

52 

50 

51 

53 

MIN 

48 

54 

51 

49 

44 

44 

4  7 

47 

44 

39 

37 

42 

41 

40 

34 

39 

41 

31 

37 

2B 

26 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

66 

66 

68 

64 

65 

f.H 

42 

40 

46 

45 

38 

37 

40 

40 

40 

38 

36 

38 

36 

38 

39 

44 

46 

38 

36 

26 

30 

35 

MI 

34 

2 

30 

34 

32 

33 

34 

33 

35 

30 

26 

28 

30 

28 

2  1 

22 

25 

24 

1 1 

14 

3 

8 

CALLAHAN  RS 

MAX 

55 

57 

55 

56 

50 

51 

48 

51 

55 

50 

54 

48 

47 

48 

46 

48 

48 

46 

45 

48 

51 

60 

50 

41 

38 

33 

38 

37 

MIN 

24 

24 

32 

33 

30 

42 

19 

34 

33 

33 

33 

30 

28 

25 

23 

23 

24 

19 

8 

8 

19 

CAMPO 

MAX 

73 

76 

76 

74 

75 

72 

64 

57 

65 

71 

6  0 

57 

65 

64 

62 

54 

55 

57 

50 

49 

49 

54 

49 

4  7 

46 

44 

49 

55 

30 

47 

47 

45 

31 

38 

36 

41 

36 

^4 

30 

38 

37 

26 

39 

39 

33 

33 

30 

21 

CAMP  PARDEE 

MAX 

63 

56 

60 

=  7 

58 

47 

52 

62 

59 

58 

52 

51 

56 

53 

58 

58 

55 

55 

50 

51 

50 

57 

59 

54 

50 

47 

42 

46 

MIN 

49 

51 

51 

46 

47 

48 

49 

48 

41 

42 

43 

41 

41 

35 

36 

39 

38 

34 

27 

22 

25 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

84 

81 

62 

70 

71 

66 

57 

55 

59 

57 

58 

66 

64 

65 

62 

60 

64 

60 

57 

55 

60 

64 

61 

56 

57 

55 

57 

57 

MIN 

9 

39 

39 

5  3 

40 

t.9 

51 

42 

36 

38 

45 

38 

40 

34 

42 

44 

32 

37 

34 

25 

CANT  I L 

MAX 

75 

74 

72 

75 

72 

72 

59 

56 

60 

57 

58 

62 

62 

67 

65 

55 

59 

61 

51 

55 

51 

51 

58 

53 

47 

50 

45 

55 

MIN 

28 

31 

50 

48 

44 

39 

47 

4^ 

40 

42 

32 

37 

35 

37 

40 

42 

44 

33 

32 

28 

17 

CANYON  OAM 

MAX 

45 

44 

39 

42 

43 

40 

34 

36 

36 

30 

34 

34 

34 

32 

34 

39 

39 

37 

34 

40 

42 

30 

38 

28 

16 

20 

21 

MIN 

16 

27 

27 

27 

27 

27 

24 

27 

25 

19 

22 

21 

13 

14 

12 

22 

10 

3 

2 

-11 

9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

78 

6^ 

60 

60 

62 

64 

66 

68 

61 

57 

61 

61 

61 

64 

60 

60 

62 

5  1 

57 

55 

62 

55 

55 

54 

49 

49 

54 

59 

MIN 

45 

51 

47 

42 

49 

50 

48 

41 

40 

48 

42 

41 

36 

45 

45 

40 

39 

35 

23 

28 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

66 

67 

72 

66 

62 

63 

55 

55 

59 

57 

51 

52 

56 

55 

58 

53 

52 

54 

49 

46 

55 

54 

55 

54 

49 

4  7 

39 

43 

34 

39 

46 

50 

49 

45 

43 

47 

46 

45 

37 

33 

36 

41 

39 

31 

33 

34 

36 

25 

31 

21 

25 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

69 

70 

68 

68 

60 

55 

46 

49 

48 

51 

48 

44 

43 

49 

44 

42 

47 

45 

55 

47 

55 

58 

54 

46 

40 

40 

45 

39 

29 

28 

37 

34 

35 

36 

36 

30 

30 

35 

35 

32 

32 

30 

31 

25 

22 

23 

23 

26 

22 

24 

8 

7 

22 

CEDAR V I LLE 

MAX 

24 

26 

28 

33 

38 

42 

49 

47 

44 

41 

41 

38 

42 

46 

45 

44 

40 

40 

36 

36 

36 

45 

48 

38 

29 

21 

19 

26 

14 

1 0 

10 

28 

34 

34 

34 

33 

30 

29 

31 

33 

30 

29 

25 

27 

28 

20 

25 

26 

20 

16 

1 

0 

8 

CENT ERV I LLE  PH 

MAX 

68 

69 

69 

65 

60 

54 

63 

58 

57 

56 

59 

57 

54 

53 

56 

51 

55 

53 

58 

53 

63 

61 

60 

59 

52 

48 

47 

46 

48 

4R 

48 

4  6 

44 

47 

43 

34 

39 

34 

32 

29 

32 

34 

30 

28 

21 

17 

29 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

68 

69 

56 

64 

65 

63 

43 

44 

46 

45 

40 

46 

35 

40 

37 

45 

37 

39 

40 

45 

48 

42 

30 

35 

37 

26 

26 

26 

27 

26 

26 

24 

20 

23 

22 

11 

1  6 

17 

3 

12 

-  2 

5 

CHESTER 

MAX 

55 

53 

55 

52 

52 

47 

44 

39 

41 

39 

41 

42 

40 

4? 

39 

42 

39 

37 

45 

41 

45 

48 

45 

45 

33 

30 

32 

33 

22 

3 1 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

21 

30 

28 

20 

25 

22 

15 

9 

7 

10 

10 

1 

-  8 

-10 

10 

CHICO  EXP  ST A 

MAX 

61 

64 

65 

58 

47 

49 

61 

59 

58 

56 

57 

52 

53 

55 

58 

54 

55 

47 

57 

55 

61 

61 

56 

54 

48 

44 

47 

46 

MIN 

34 

31 

32 

33 

37 

40 

46 

51 

51 

52 

47 

49 

48 

48 

50 

45 

40 

44 

36 

43 

31 

36 

46 

36 

34 

25 

20 

38 

CHULA  VISTA 

MAX 

75 

6? 

62 

59 

64 

60 

63 

66 

65 

66 

61 

61 

61 

63 

60 

64 

56 

58 

58 

60 

59 

53 

56 

MIN 

44 

44 

42 

48 

52 

54 

53 

55 

57 

52 

45 

49 

47 

52 

50 

44 

46 

47 

39 

44 

45 

44 

36 

CLARE MON T   POMONA  COL 

MAX 

80 

76 

75 

70 

63 

57 

53 

54 

57 

55 

58 

61 

61 

56 

58 

37 

59 

59 

53 

52 

55 

56 

55 

53 

53 

51 

53 

57 

MIN 

45 

46 

44 

42 

42 

43 

46 

48 

53 

50 

51 

4R 

41 

46 

49 

45 

40 

40 

40 

39 

39 

34 

43 

44 

31 

35 

32 

32 

CLARKSBURG 

MAX 

59 

49 

40 

45 

45 

44 

52 

61 

59 

60 

53 

55 

54 

52 

59 

59 

54 

56 

50 

56 

56 

59 

56 

57 

43 

48 

MIN 

35 

34 

33 

36 

37 

37 

42 

48 

51 

50 

47 

45 

46 

47 

50 

45 

39 

41 

44 

44 

38 

38 

39 

30 

28 

30 

CLEARLAK.E  HIGHLANDS 

MAX 

62 

72 

63 

59 

59 

60 

51 

56 

56 

54 

53 

55 

48 

56 

51 

50 

52 

53 

44 

53 

51 

57 

59 

51 

51 

47 

45 

48 

MIN 

23 

25 

I  4 

23 

25 

26 

43 

46 

47 

45 

40 

4  3 

44 

35 

39 

40 

30 

33 

33 

30 

30 

29 

35 

33 

34 

25 

20 

28 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

75 

73 

69 

63 

56 

59 

53 

60 

58 

56 

57 

57 

52 

60 

55 

55 

56 

55 

53 

59 

56 

62 

66 

53 

56 

53 

52 

53 

MIN 

39 

35 

33 

35 

39 

4  3 

46 

52 

50 

51 

47 

48 

47 

44 

43 

45 

38 

4  1 

36 

35 

36 

38 

36 

32 

35 

27 

26 

29 

COAL INGA 

MAX 

56 

64 

63 

62 

51 

54 

59 

67 

72 

57 

54 

64 

59 

65 

61 

55 

59 

55 

52 

59 

57 

61 

59 

54 

53 

49 

44 

55 

MIN 

30 

33 

32 

32 

37 

41 

50 

52 

49 

47 

42 

49 

49 

53 

40 

34 

38 

42 

36 

33 

34 

38 

36 

40 

36 

23 

23 

COLFAX 

MAX 

72 

72 

71 

71 

65 

52 

51 

50 

51 

47 

46 

49 

46 

46 

47 

43 

48 

45 

47 

48 

54 

55 

46 

41 

36 

41 

40 

38 

MIN 

42 

46 

45 

44 

42 

41 

43 

44 

41 

43 

4  1 

40 

44 

40 

37 

31 

34 

35 

36 

31 

33 

37 

32 

30 

16 

16 

27 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

59 

6] 

64 

53 

49 

50 

62 

61 

60 

57 

60 

53 

55 

52 

60 

60 

55 

48 

58 

55 

61 

57 

59 

53 

52 

46 

47 

47 

MIN 

35 

33 

33 

33 

39 

40 

45 

49 

51 

51 

47 

47 

47 

41 

47 

41 

35 

AO 

4  1 

40 

34 

36 

34 

31 

29 

2" 

32 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

48 

55 

48 

46 

47 

44 

49 

55 

54 

67 

56 

55 

63 

56 

65 

65 

57 

56 

57 

54 

57 

59 

60 

60 

53 

52 

46 

47 

MIN 

39 

37 

40 

39 

39 

40 

41 

47 

50 

53 

50 

46 

49 

50 

53 

43 

42 

3  7 

43 

42 

43 

44 

36 

3* 

33 

38 

25 

27 

CORONA 

MAX 

78 

75 

73 

67 

62 

62 

56 

55 

58 

56 

66 

64 

63 

60 

58 

61 

62 

59 

56 

53 

58 

61 

57 

57 

55 

51 

54 

57 

MIN 

38 

38 

36 

34 

35 

44 

46 

50 

54 

52 

52 

4P 

44 

46 

49 

43 

37 

36 

41 

41 

4  1 

32 

40 

4C 

34 

41 

3" 

29 

COVELO 

MAX 

67 

69 

70 

69 

68 

60 

51 

55 

55 

53 

55 

56 

46 

56 

50 

51 

47 

53 

51 

54 

58 

57 

60 

50 

49 

47 

45 

50 

MIN 

26 

27 

25 

Zf, 

24 

26 

42 

43 

43 

42 

41 

40 

41 

32 

34 

37 

36 

33 

31 

34 

31 

30 

29 

21 

29 

22 

15 

19 

CRESCENT    CITY   1  N 

MAX 

65 

6? 

37 

52 

54 

55 

58 

54 

53 

57 

54 

54 

55 

55 

97 

54 

95 

55 

55 

55 

54 

53 

49 

49 

46 

45 

47 

50 

MIN 

35 

36 

45 

41 

45 

47 

49 

46 

46 

44 

39 

43 

48 

39 

49 

46 

45 

4? 

37 

33 

35 

31 

37 

3] 

30 

27 

28 

36 

CROCK  ETT 

MAX 

64 

55 

57 

59 

60 

55 

54 

63 

64 

59 

56 

57 

55 

59 

57 

60 

59 

59 

60 

60 

57 

65 

63 

56 

55 

53 

46 

52 

MIN 

37 

36 

38 

39 

40 

40 

44 

51 

51 

50 

47 

44 

48 

46 

46 

47 

42 

4  4 

46 

38 

37 

43 

46 

4£ 

36 

33 

32 

35 

CULVER  CITY 

MAX 

79 

67 

63 

59 

64 

60 

56 

57 

58 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

60 

61 

64 

59 

59 

62 

61 

62 

59 

56 

55 

56 

56 

MIN 

44 

43 

4  4 

47 

47 

49 

46 

50 

53 

53 

5  3 

50 

43 

52 

42 

40 

4- 

45 

43 

43 

39 

46 

4" 

36 

38 

37 

35 

CUYAMA 

MAX 

78 

74 

73 

75 

70 

67 

65 

55 

63 

66 

56 

50 

55 

54 

39 

60 

49 

49 

57 

50 

9C 

52 

56 

46 

48 

40 

4< 

40 

MIN 

30 

32 

31 

30 

30 

31 

41 

50 

45 

38 

35 

29 

30 

CUY  AM ACA 

MAX 

64 

62 

63 

6* 

66 

66 

64 

55 

50 

60 

61 

47 

45 

46 

34 

54 

38 

42 

48 

37 

35 

35 

40 

4t 

36 

31 

31 

29 

MIN 

26 

26 

25 

32 

30 

36 

34 

37 

37 

46 

43 

38 

27 

38 

16 

33 

31 

29 

3C 

28 

26 

27 

22 

5 

DAGGE  t  t  f a a  a  p 

MAX 

72 

72 

75 

76 

73 

76 

69 

66 

64 

66 

72 

66 

69 

72 

65 

60 

61 

64 

53 

57 

58 

61 

66 

59 

53 

93 

46 

55 

MIN 

38 

37 

40 

40 

41 

43 

48 

47 

44 

45 

49 

47 

3  8 

50 

47 

43 

39 

36 

3( 

34 

31 

36 

34 

26 

20 

DAV IS    1  WSW 

MAX 

67 

55 

55 

57 

48 

44 

52 

63 

60 

56 

35 

60 

52 

53 

58 

60 

58 

37 

52 

57 

59 

61 

59 

51 

54 

49 

43 

49 

MIN 

36 

32 

34 

37 

38 

41 

46 

48 

51 

53 

48 

47 

49 

47 

49 

45 

37 

3t 

35 

37 

33 

30 

21 

3 1 

DEATH  VALLEY 

76 

77 

76 

76 

77 

73 

71 

74 

78 

76 

80 

78 

74 

76 

76 

73 

72 

71 

66 

64 

66 

70 

69 

69 

69 

63 

54 

57 

MIN 

39 

44 

43 

40 

42 

42 

46 

56 

59 

63 

58 

57 

52 

50 

60 

56 

52 

41 

49 

44 

41 

42 

41 

46 

41 

44 

36 

32 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

61 

60 

62 

64 

51 

52 

53 

50 

50 

50 

56 

43 

37 

40 

41 

34 

MIN 

26 

25 

23 

22 

24 

30 

31 

32 

23 

41 

40 

30 

26 

27 

28 

29 

26 

25 

23 

14 

12 

16 

17 

17 

10 

8 

5 

14 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

40 

42 

42 

41 

46 

40 

42 

45 

47 

45 

43 

42 

42 

43 

40 

36 

42 

43 

39 

41 

45 

42 

40 

33 

35 

39 

33 

MIN 

27 

27 

26 

26 

27 

30 

33 

34 

3fi 

35 

33 

37 

32 

36 

33 

32 

31 

30 

32 

26 

25 

31 

26 

27 

8 

7 

18 

DENAIR 

MAX 

46 

53 

32 

47 

46 

49 

59 

63 

61 

58 

55 

59 

55 

61 

60 

55 

59 

56 

53 

58 

57 

61 

60 

56 

52 

46 

47 

52 

MIN 

37 

35 

34 

36 

36 

39 

45 

50 

52 

52 

47 

43 

49 

49 

50 

40 

36 

43 

43 

39 

35 

33 

35 

37 

31 

31 

25 

27 

DE  SA8LA 

MAX 

67 

67 

65 

66 

61 

37 

47 

47 

50 

47 

45 

45 

45 

45 

46 

43 

43 

43 

49 

44 

53 

51 

40 

40 

40 

42 

37 

MIN 

37 

39 

33 

33 

31 

34 

40 

41 

41 

42 

38 

36 

36 

36 

35 

34 

31 

31 

29 

32 

27 

27 

26 

23 

12 

11 

24 

15    16  17 


8ee  Beference  Notes  Following  Station  index 
-  48  - 


onthmed 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Station 


Day  Of  Month 


1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

MAX 

72 

75 

73 

68 

54 

53 

54 

55 

50 

50 

52 

4  9 

MIN 

38 

43 

42 

38 

37 

47 

47 

46 

44 

43 

44 

43 

MAX 

35 

51 

56 

57 

38 

57 

39 

35 

39 

38 

37 

37 

36 

MIN 

11 

10 

10 

11 

1  3 

18 

29 

28 

32 

32 

31 

27 

29 

MAX 

54 

55 

57 

57 

57 

62 

45 

46 

50 

50 

35 

47 

42 

MIN 

27 

28 

28 

28 

26 

29 

34 

35 

37 

32 

32 

32 

32 

MAX 

27 

26 

25 

30 

40 

44 

51 

44 

46 

43 

40 

43 

45 

MIN 

19 

18 

20 

22 

26 

28 

42 

40 

37 

37 

33 

36 

38 

MAX 

73 

72 

69 

70 

69 

51 

50 

52 

48 

47 

52 

44 

MIN 

27 

25 

25 

26 

26 

29 

39 

37 

43 

42 

42 

37 

39 

MAX 

68 

68 

59 

56 

54 

61 

60 

59 

54 

MIN 

35 

36 

37 

42 

43 

50 

52 

47 

49 

75 

72 

70 

72 

MIN 

51 

49 

49 

50 

52 

50 

52 

52 

52 

57 

56 

56 

49 

35 

MIN 

30 

32 

30 

30 

29 

30 

39 

46 

47 

45 

43 

40 

45 

MIN 

44 

44 

46 

39 

40 

42 

44 

48 

52 

54 

54 

51 

44 

MIN 

42 

43 

42 

44 

48 

41 

42 

50 

48 

51 

59 

53 

43 

71 

66 

54 

61 

58 

60 

55 

58 

34 

MIN 

30 

23 

31 

29 

23 

35 

41 

44 

48 

48 

45 

43 

46 

5  3 

52 

53 

MIN 

26 

27 

28 

29 

30 

38 

40 

38 

37 

35 

36 

34 

40 

MAX 

80 

79 

79 

76 

72 

63 

56 

54 

60 

58 

60 

60 

63 

MIN 

35 

44 

34 

34 

33 

37 

44 

48 

32 

50 

50 

49 

36 

MAX 

75 

73 

73 

66 

62 

63 

58 

56 

62 

64 

59 

57 

62 

MIN 

38 

38 

38 

35 

40 

43 

47 

49 

55 

52 

50 

50 

39 

53 

55 

MIN 

43 

43 

47 

45 

44 

49 

51 

49 

49 

49 

46 

49 

45 

MIN 

35 

34 

32 

35 

39 

42 

66 

48 

50 

50 

48 

43 

40 

66 

69 

69 

66 

50 

MIN 

44 

43 

45 

45 

46 

50 

41 

41 

45 

47 

43 

42 

41 

MAX 

49 

49 

51 

54 

47 

50 

56 

67 

62 

57 

52 

65 

57 

MIN 

34 

33 

35 

37 

38 

40 

42 

47 

51 

50 

45 

39 

46 

24 

25 

24 

37 

40 

51 

50 

46 

43 

44 

44 

47 

50 

MIN 

12 

12 

12 

10 

14 

19 

30 

35 

30 

28 

31 

28 

36 

65 

60 

60 

59 

55 

52 

6 1 

60 

60 

53 

55 

56 

MIN 

32 

32 

31 

32 

35 

36 

43 

51 

51 

51 

46 

47 

49 

62 

62 

55 

54 

58 

59 

6 1 

61 

63 

MIN 

48 

48 

47 

44 

44 

40 

46 

47 

45 

66 

51 

50 

43 

54 

55 

56 

56 

45 

52 

52 

42 

43 

MIN 

24 

23 

24 

22 

23 

27 

35 

31 

32 

38 

39 

38 

38 

23 

41 

41 

40 

42 

MIN 

-  3 

-  3 

-  3 

4 

3 

12 

32 

34 

32 

33 

32 

31 

31 

MIN 

40 

41 

43 

44 

44 

45 

50 

51 

50 

68 

48 

46 

47 

MIN 

36 

36 

46 

45 

42 

46 

50 

50 

50 

47 

44 

46 

42 

MIN 

15 

14 

17 

25 

20 

32 

31 

36 

37 

33 

32 

31 

38 

MAX 

64 

54 

51 

57 

56 

52 

56 

54 

57 

54 

56 

53 

60 

MIN 

39 

42 

45 

41 

41 

45 

48 

51 

50 

51 

46 

49 

48 

54 

56 

54 

30 

57 

63 

64 

61 

5  4 

MIN 

40 

39 

40 

41 

40 

40 

45 

50 

54 

51 

49 

43 

49 

50 

59 

60 

54 

52 

52 

55 

57 

63 

64 

5  5 

52 

60 

MIN 

32 

28 

28 

29 

35 

35 

39 

47 

50 

49 

46 

41 

44 

MAX 

6  2 

52 

48 

48 

48 

44 

35 

45 

38 

35 

MIN 

33 

33 

30 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

28 

27 

76 

75 

69 

66 

65 

60 

62 

66 

66 

64 

62 

65 

MIN 

37 

36 

37 

37 

44 

44 

50 

52 

53 

54 

56 

51 

4  2 

71 

73 

71 

56 

56 

61 

60 

MIN 

34 

33 

40 

39 

39 

41 

47 

46 

45 

53 

47 

44 

43 

61 

MIN 

29 

28 

29 

28 

28 

30 

35 

44 

48 

45 

45 

40 

32 

61 

62 

59 

60 

45 

36 

40 

MIN 

32 

32 

29 

32 

30 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

25 

25 

MAX 

70 

70 

73 

69 

68 

65 

49 

49 

49 

5  1 

43 

45 

46 

MIN 

3? 

34 

35 

31 

30 

32 

3  3 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

MAX 

61 

63 

54 

53 

50 

50 

60 

58 

57 

56 

59 

52 

59 

3  3 

31 

37 

42 

4  8 

51 

50 

5  1 

MAX 

56 

60 

59 

58 

62 

64 

58 

56 

50 

54 

48 

49 

54 

MIN 

35 

35 

33 

34 

36 

37 

40 

42 

42 

46 

44 

41 

35 

MAX 

70 

69 

51 

53 

54 

56 

56 

57 

56 

54 

55 

58 

55 

MIN 

47 

42 

44 

41 

44 

44 

4  9 

52 

51 

49 

48 

49 

50 

MAX 

53 

55 

51 

49 

50 

54 

59 

59 

60 

55 

58 

54 

59 

MIN 

33 

36 

40 

39 

42 

44 

51 

53 

52 

51 

47 

51 

45 

14     15    16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27    28  29 


60 

50 

48 

41 

44 

46 

41 

54.0 

34 

41 

35 

30 

21 

21 

30 

38.5 

43 

43 

33 

33 

25 

20 

35 

39.9 

1 

4 

18 

-  8 

-13 

-28 

-24 

14.2 

52 

40 

40 

36 

36 

30 

40 

45.4 

26 

29 

30 

18 

10 

10 

11 

28.4 

42 

53 

30 

33 

25 

18 

30 

38.2 

26 

28 

1  3 

6 

29.6 

52 

48 

41 

37 

36 

39 

43 

50.3 

25 

29 

29 

15 

24 

7 

16 

29.9 

60 

56 

50 

50 

57.9 

36 

32 

34 

34 

41.2 

61 

65 

62 

64 

59 

60 

51 

69.4 

44 

43 

44 

42 

43 

38 

30 

48.2 

58 

58 

53 

50 

46 

40 

46 

55.8 

30 

32 

25 

25 

25 

19 

28 

33.8 

57 

60 

55 

54 

55 

5  0 

57 

63.6 

38 

38 

46 

38 

39 

37 

36 

43.5 

70 

70 

68 

61 

61 

56 

59 

71.3 

37 

40 

37 

38 

42 

40 

28 

44.0 

58 

57 

54 

47 

42 

47 

50 

57.1 

31 

37 

36 

29 

31 

22 

29 

36.6 

51 

45 

45 

41 

37 

44 

40 

48.1 

25 

33 

29 

22 

17 

13 

30 

31.6 

59 

55 

53 

52 

49 

51 

57 

60.5 

32 

34 

3  8 

32 

39 

32 

25 

39.4 

59 

67 

55 

53 

52 

55 

57 

60.5 

34 

42 

41 

38 

41 

37 

29 

42.4 

51 

49 

47 

45 

42 

45 

48 

53.0 

44 

36 

33 

36 

30 

27 

35 

42.3 

60 

60 

54 

54 

31 

56 

50 

58.0 

43 

39 

35 

33 

33 

30 

32 

40.5 

46 

47 

48 

44 

39 

37 

36 

52.4 

31 

35 

35 

30 

29 

24 

23 

38.2 

60 

60 

54 

53 

45 

46 

50 

55.6 

38 

35 

36 

29 

32 

23 

22 

38.4 

53 

44 

41 

28 

25 

21 

39 

40.2 

20 

19 

20 

3 

0 

-  9 

6 

20.0 

58 

58 

54 

53 

46 

46 

46 

55.2 

38 

43 

36 

35 

29 

28 

29 

40.3 

56 

57 

5  5 

52 

50 

54 

56 

60.5 

33 

45 

44 

37 

40 

38 

33 

43.6 

54 

57 

42 

47 

42 

40 

42 

48.7 

27 

27 

22 

22 

14 

9 

14 

27.5 

45 

37 

30 

25 

15 

2  6 

34 

36.7 

22 

25 

14 

10 

-  2 

-  5 

15 

19.5 

60 

60 

55 

57 

50 

4P 

59 

56.7 

36 

36 

33 

29 

30 

27 

31 

40.9 

57 

54 

54 

53 

49 

50 

53 

55.4 

33 

36 

31 

40 

29 

25 

34 

40.2 

56 

56 

42 

37 

38 

39 

47.9 

23 

18 

20 

10 

9 

25 

26.1 

57 

55 

55 

52 

51 

52 

53 

55.8 

40 

39 

35 

37 

32 

28 

36 

42.5 

61 

59 

52 

51 

44 

48 

55 

55.3 

39 

38 

36 

32 

29 

26 

28 

41.3 

57 

60 

59 

52 

52 

44 

46 

55.5 

36 

34 

37 

28 

27 

19 

22 

36.8 

31 

31 

35 

27 

26 

21 

20 

37.5 

15 

18 

19 

7 

10 

0 

2 

23.4 

60 

58 

56 

54 

52 

58 

60 

62.7 

34 

40 

45 

39 

42 

4  0 

31 

43.4 

59 

57 

56 

53 

57 

46 

52 

58.7 

37 

39 

39 

31 

31 

24 

24 

39.7 

44 

49 

42 

38 

34 

37 

46 

52.3 

37 

32 

30 

25 

28 

3 

14 

32.5 

34 

33 

43 

23 

26 

26 

25 

39.9 

14 

16 

17 

14 

5 

-  1 

-  1 

22.6 

52 

54 

4  2 

40 

38 

48 

39 

50.5 

23 

32 

30 

26 

10 

10 

19 

28.6 

60 

57 

53 

55 

48 

50 

47 

55.6 

32 

34 

30 

30 

27 

22 

30 

38.8 

45 

52 

57 

47 

44 

39 

36 

51.3 

29 

31 

31 

29 

28 

19 

19 

33.6 

58 

52 

53 

50 

50 

47 

50 

55.7 

49 

47 

37 

38 

34 

34 

35 

44.4 

55 

54 

52 

53 

45 

47 

48 

54.2 

35 

43 

37 

33 

34 

29 

35 

41.6 

3081 NS  COLGATE  FOREPAY 
3NNER  MEMORIAL    ST  PK 
3WNIEVILLE  RS 
3YLF  5  SSE 
J0LEYS 

JTTONS  LANDING 
AGLE  MTN 

ast  park  res 
.  cap  i  tan  dam 
.  centro  2  ssw 

.ECTRA  PH 

H  VALLEY 

_SINORE 

SC0NDID0 

JREKA  W6  CITY 

AIRFIELD  POLICE  STA 

MRMONT 

IVE  POINTS   5  SSW 
-EMING   FISH   t  GAME 
3LSOM  0AM 
3NTANA  KAISER 
3REST  GLEN 
3RT  B I  DWELL 
3RT  BRAGG 
MIT  BRAGG  AVN 
3*T  JONES  RS 
3RT  ROSS 
^ESNO  WB  AP 
?IANT  GOVT  CAMP 
IANT  FOREST 
ILLESPIE  FIELD 
ILROY 
-ENNVILLE 
»«NT  GROVE 
iASS  VALLEY 
*»TON   1  W 
»UEE 

»LF  MOON   BAY   2  NNW 
(MILTON  AFB 


40  42 
32  36 


40  40 
28  34 


51  50 

25  32 

55  55 

44  48 

63  63 

50  49 

54  62 

48  49 

38  38 

31  32 


49  54  49 

40  39 

33  37 

25  17  15 

42  40  44 

33  32  33 


41  42 

31  33 

46  48 

30  31 


75  74 
54  47 


55  55  53 
41     31  37 


45  42  42 

75  70 

56  43 

55  57 
41  39 

48  46  45 

38  38  37 

59  60  57 

41  40  35 

39  60  59 
48  44  39 

54  55  56 

45  45  40 

60  59  56 
45  37  43 

50  46  47 

38  33  35 

56  58  56 

42  39  37 

42  42  38 

29  22  25 

57  53  57 
45  43  43 


57  59 

42  44  42 

43  43  47 

31  23  31 


46     43  42 


57  57  58 
43      43  42 


48      49  49 

34      33  33 


60  56  56 
46     42  46 


57  59 
43      39  41 


61     56  58 

35  36 


35  51  59 

35  39  32 

37  37  37 

18  22  11 

42  48  42 

33  33  28 


30     31  22 


58     56  57 


48     43  43 


33     35  28 


62  53  55 
42     43  43 


67  65  64 
40      44  45 


57     52  57 


53  52  54 
42     40  38 


53  55 
42  42 


52  53 

37  42 

59  58  63 

43  38  37 


32     31  32 


54  60  58 
41     33  38 


51  44  45 
27     21  24 


50     55  56 


60     53  54 


50  52  50 
32     33  29 


28     28  33 


56  56  58 
36     36  37 


56     56  56 

34     35  33 


47     48  53 

30     30  23 


58  57  67 
41     39  41 


50  59  57 
45     42  38 


53  49  58 
42      40  37 


35  32  34  35  30  33 
25     20     19     23     15  15 


61  61  63 
48      39  40 


61     55  60 


49  47  52 

33  36  28 

33  34  34 

24  17 

43  44 
28  25 

55  56  55 

44  35  43 

56  50  50 
38  32  32 

59  59  56 

45  43  46 

56  54  57 

44  40  46 


60  57  56 
42     44  43 

52     55  55 


48      45  41 

32     32  32 


22  19  12 

42  46  42 

25  26  22 

55  55 
40  33 

46  33 

32  25 

56  55 
45  43  42 

55  53  58 

43  36  34 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNI/ 
FEBRUARY  196; 


HANFORD 

HAPPY  CAMP  RS 

HAT  CREEK  PH  1 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 

HOLLISTER 

HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
1DRIA 

I DYLL W I LD  RS 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

I NYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENTF I  ELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 


LAS  PLUMAS 


LAVA   BEDS  NM 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

53 

5  3 

50 

48 

46 

52 

56 

63 

65 

57 

57 

62 

61 

56 

65 

59 

60 

57 

53 

57 

58 

63 

61 

57 

51 

48 

49 

54 

56. 

■ 

MIN 

39 

31 

36 

36 

38 

39 

43 

46 

52 

52 

48 

43 

47 

54 

50 

42 

42 

38 

44 

41 

39 

41 

36 

43 

31 

35 

25 

26 

40. 

MAX 

52 

56 

55 

57 

58 

50 

47 

49 

47 

48 

57 

51 

45 

42 

46 

52 

46 

51 

46 

54 

59 

57 

60 

5C 

51 

46 

44 

46 

50. 

MIN 

26 

28 

27 

28 

30 

33 

43 

40 

39 

40 

40 

39 

36 

33 

37 

40 

38 

36 

37 

37 

34 

30 

30 

27 

24 

22 

15 

18 

32. 

MAX 

56 

69 

59 

60 

62 

55 

47 

52 

50 

51 

50 

50 

48 

52 

45 

42 

46 

45 

41 

46 

45 

52 

55 

44 

36 

36 

28 

35 

48. 

MIN 

19 

19 

20 

21 

22 

28 

35 

35 

35 

35 

35 

31 

31 

28 

34 

32 

29 

29 

29 

27 

30 

20 

27 

24 

12 

6 

0 

11 

25. 

MAX 

77 

77 

76 

77 

82 

81 

77 

69 

70 

73 

78 

66 

67 

73 

7  b 

72 

65 

66 

66 

59 

56 

59 

65 

6G 

61 

56 

56 

51 

68. 

MIN 

43 

3  = 

37 

40 

43 

41 

47 

50 

49 

55 

59 

57 

46 

56 

50 

47 

36 

38 

38 

36 

40 

39 

37 

39 

40 

40 

36 

23 

42. 

MAX 

69 

67 

56 

53 

58 

53 

63 

57 

57 

57 

57 

53 

63 

55 

58 

60 

59 

57 

61 

60 

66 

64 

58 

57 

56 

53 

51 

51 

58. 

MIN 

36 

29 

38 

40 

39 

45 

49 

51 

51 

51 

48 

49 

48 

44 

5  0 

44 

38 

43 

38 

36 

36 

33 

33 

30 

.17 

28 

25 

32 

40. 

MAX 

66 

74 

74 

72 

70 

70 

68 

59 

52 

62 

65 

55 

52 

62 

60 

57 

58 

53 

54 

44 

45 

44 

53 

48 

45 

42 

40 

47 

66. 

MIN 

30 

26 

28 

27 

27 

27 

30 

36 

45 

47 

48 

45 

37 

36 

37 

40 

27 

31 

30 

34 

32 

30 

30 

4C 

32 

33 

30 

22 

33. 

MAX 

60 

62 

63 

6? 

67 

64 

46 

46 

49 

49 

36 

43 

38 

44 

38 

42 

43 

39 

43 

50 

45 

37 

34 

39 

47. 

MIN 

28 

33 

30 

31 

31 

34 

35 

34 

35 

33 

32 

31 

34 

31 

31 

28 

28 

31 

22 

23 

26 

9 

9 

11 

27. 

MAX 

48 

53 

54 

55 

54 

49 

47 

4  9 

4  8 

40 

48 

46 

45 

45 

45 

46 

44 

46 

41 

44 

46 

48 

51 

39 

40 

33 

30 

35 

45. 

MIN 

20 

22 

22 

24 

23 

24 

32 

36 

36 

32 

35 

33 

33 

25 

26 

34 

32 

35 

33 

34 

23 

23 

23 

24 

18 

2 

6 

1  1 

25. 

MAX 

75 

7n 

55 

65 

61 

63 

61 

6  3 

60 

57 

60 

59 

58 

65 

63 

59 

58 

52 

56 

55 

59 

55 

57 

5] 

51 

47 

5^ 

55 

58. 

MIN 

34 

33 

36 

36 

35 

41 

53 

51 

53 

52 

47 

43 

48 

51 

48 

49 

38 

40 

40 

38 

35 

38 

44 

38 

30 

34 

23 

26 

40. 

MAX 

55 

60 

59 

57 

61 

55 

53 

53 

53 

56 

61 

55 

48 

54 

52 

50 

51 

52 

58 

58 

58 

58 

55 

49 

53 

49 

49 

51 

54. 

MIN 

36 

36 

37 

37 

37 

41 

44 

44 

45 

46 

46 

40 

44 

38 

38 

43 

40 

4C 

35 

37 

35 

38 

37 

34 

30 

20 

19 

21 

37. 

MAX 

60 

58 

54 

58 

56 

53 

35 

36 

39 

33 

34 

36 

35 

41 

35 

33 

35 

30 

30 

33 

32 

34 

36 

30 

23 

22 

26 

32 

37. 

MIN 

31 

30 

28 

30 

30 

30 

31 

26 

32 

30 

31 

27 

25 

30 

28 

22 

15 

16 

21 

17 

e 

10 

12 

19 

-  1 

-  2 

-  4 

6 

30. 

MAX 

69 

72 

6  9 

68 

64 

62 

55 

58 

5  2 

52 

47 

52 

52 

56 

51 

48 

50 

46 

43 

50 

49 

54 

53 

44 

40 

37 

41 

47 

52. 

MIN 

47 

51 

49 

44 

45 

41 

44 

43 

44 

37 

35 

42 

42 

41 

35 

33 

34 

34 

32 

34 

34 

31 

30 

28 

24 

16 

23 

37. 

MAX 

66 

65 

66 

67 

66 

54 

44 

50 

52 

51 

45 

55 

MIN 

30 

30 

30 

29 

31 

31 

35 

32 

40 

42 

41 

35 

28 

34 

34 

33 

23 

23 

23 

25 

27 

23 

20 

15 

20 

22 

18 

9 

28. 

MAX 

80 

80 

81 

81 

79 

77 

75 

71 

76 

77 

74 

71 

74 

80 

77 

72 

70 

69 

67 

67 

66 

70 

69 

67 

63 

61 

57 

60 

71. 

MIN 

44 

4  3 

44 

44 

48 

43 

46 

52 

50 

52 

58 

57 

44 

52 

48 

57 

46 

48 

42 

48 

48 

43 

42 

43 

41 

44 

28 

46. 

MAX 

80 

82 

81 

81 

79 

79 

76 

71 

76 

76 

74 

71 

78 

81 

78 

73 

70 

70 

66 

66 

66 

70 

70 

69 

64 

62 

57 

62 

72. 

MIN 

40 

42 

41 

42 

45 

41 

45 

50 

49 

51 

59 

50 

43 

51 

48 

49 

44 

47 

41 

47 

48 

41 

41 

42 

42 

40 

35 

27 

44. 

MAX 

65 

67 

69 

67 

60 

49 

48 

57 

56 

51 

57 

59 

54 

41 

43 

55 

60 

41 

40 

54. 

MIN 

30 

30 

30 

14 

36 

37 

38 

35 

33 

32 

34 

32 

28 

30 

26 

28 

21 

13 

15 

29. 

MAX 

85 

«4 

86 

86 

86 

83 

79 

73 

76 

77 

8  1 

75 

78 

80 

83 

78 

72 

73 

74 

60 

68 

66 

73 

70 

68 

65 

65 

62 

75. 

MIN 

38 

42 

42 

43 

43 

36 

48 

48 

49 

53 

59 

54 

50 

51 

50 

51 

49 

48 

37 

35 

43 

43 

47 

50 

35 

42 

39 

26 

44. 

MAX 

71 

70 

72 

74 

71 

67 

61 

55 

61 

56 

58 

62 

59 

69 

61 

56 

59 

57 

52 

54 

55 

60 

63 

52 

50 

49 

42 

53 

59. 

MIN 

30 

30 

31 

31 

31 

36 

44 

45 

46 

48 

47 

43 

36 

42 

40 

43 

31 

29 

31 

34 

35 

32 

29 

40 

28 

33 

25 

17 

15. 

MAX 

77 

77 

75 

78 

79 

80 

74 

71 

67 

76 

80 

69 

69 

71 

75 

75 

70 

67 

69 

62 

63 

62 

61 

65 

65 

60 

51 

50 

69. 

MIN 

50 

44 

45 

44 

43 

44 

48 

51 

52 

57 

59 

57 

47 

50 

52 

55 

53 

44 

47 

44 

45 

36 

37 

44 

44 

42 

39 

35 

46. 

MAX 

55 

63 

59 

58 

58 

50 

44 

40 

4  2 

39 

39 

39 

45 

43 

42 

36 

35 

35 

34 

36 

38 

43 

39 

28 

24 

20 

26 

37 

41. 

MIN 

10 

19 

21 

23 

23 

25 

34 

31 

31 

30 

28 

28 

28 

24 

30 

26 

25 

20 

16 

20 

12 

14 

22 

12 

10 

-11 

-  9 

13 

19. 

MAX 

68 

68 

70 

69 

70 

70 

66 

47 

58 

64 

54 

50 

58 

57 

56 

45 

47 

51 

43 

38 

41 

49 

42 

•39 

36 

34 

40 

47 

52. 

38 

43 

3e 

33 

33 

34 

35 

41 

46 

47 

48 

42 

32 

38 

36 

36 

36 

31 

29 

32 

31 

27 

36 

35 

30 

30 

28 

20 

35. 

MAX 

67 

62 

63 

56 

56 

54 

55 

60 

59 

59 

56 

61 

54 

58 

57 

57 

57 

58 

59 

58 

54 

61 

59 

59 

56 

55 

48 

50 

67. 

41 

39. 

37 

39 

40 

43 

46 

52 

81 

52 

47 

48 

47 

44 

48 

45 

40 

44 

45 

37 

36 

38 

40 

36 

35 

30 

26 

34 

41. 

MAX 

69 

71 

62 

59 

55 

54 

56 

57 

72 

69 

55 

64 

61 

69 

63 

60 

54 

60 

57 

60 

56 

51 

58 

53 

49 

45 

45 

54 

58. 

40 

49 

39 

35 

35 

39 

47 

50 

55 

54 

50 

49 

47 

52 

45 

44 

40 

42 

42 

41 

44 

44 

45 

44 

39 

38 

30 

32 

43. 

MAX 

76 

74 

70 

72 

69 

65 

62 

53 

61 

58 

55 

59 

58 

63 

60 

56 

55 

57 

53 

50 

55 

54 

59 

52 

44 

44 

44 

55 

58. 

34 

46 

33 

29 

30 

35 

41 

43 

46 

46 

47 

45 

36 

43 

45 

37 

32 

30 

33 

35 

34 

34 

30 

32 

25 

33 

22 

26 

35. 

MAX 

47 

52 

49 

52 

54 

47 

53 

56 

66 

66 

55 

52 

64 

58 

6  7 

62 

56 

62 

59 

53 

56 

57 

61 

58 

60 

54 

46 

46 

56. 

34 

35 

36 

40 

41 

41 

41 

50 

51 

52 

49 

43 

45 

49 

52 

45 

44 

40 

39 

39 

42 

42 

41 

45 

34 

34 

28 

29 

41  . 

MAX 

55 

58 

61 

60 

52 

52 

59 

68 

67 

56 

55 

65 

58 

68 

67 

58 

61 

58 

52 

59 

58 

62 

62 

55 

54 

48 

48 

57 

58. 

M  I N 

32 

33 

35 

40 

41 

41 

44 

51 

53 

52 

48 

45 

49 

50 

53 

43 

45 

41 

42 

41 

42 

46 

40 

41 

38 

34 

27 

28 

42. 

MAX 

78 

79 

69 

66 

61 

61 

62 

68 

62 

57 

56 

62 

61 

63 

61 

59 

59 

56 

57 

57 

60 

59 

56 

55 

51 

51 

54 

58 

60.' 

M  I  N 

36 

34 

38 

40 

40 

41 

50 

52 

52 

52 

48 

43 

49 

52 

52 

42 

36 

39 

44 

39 

35 

37 

43 

40 

31 

35 

23 

23 

40. 

MAX 

69 

65 

57 

54 

56 

53 

57 

55 

54 

59 

55 

53 

53 

57 

56 

53 

56 

56 

57 

55 

55 

53 

50 

54 

47 

45 

48 

44 

54.! 

M  I  N 

39 

40 

41 

42 

42 

45 

47 

46 

47 

47 

41 

43 

41 

37 

47 

45 

42 

43 

46 

43 

36 

36 

38 

30 

34 

24 

23 

35 

40.1 

MAX 

57 

56 

57 

54 

47 

51 

58 

58 

58 

54 

52 

59 

54 

56 

53 

55 

57 

48 

55 

55 

52 

60 

57 

53 

50 

42 

46 

53.' 

MIN 

34 

28 

32 

34 

36 

46 

51 

52 

52 

48 

48 

50 

51 

50 

44 

39 

44 

45 

43 

35 

34 

37 

39 

33 

31 

19 

27 

40. 

MAX 

69 

67 

61 

58 

60 

57 

59 

56 

62 

62 

60 

6  2 

62 

63 

61 

61 

61 

61 

59 

56 

58 

59 

61 

6C 

58 

55 

57 

57 

60. 

MIN 

44 

40 

39 

43 

47 

46 

52 

52 

55 

57 

56 

54 

44 

48 

50 

48 

42 

44 

45 

45 

43 

38 

45 

46 

44 

35 

33 

45. 

MAX 

54 

57 

57 

58 

58 

56 

45 

41 

45 

44 

43 

4  1 

50 

52 

42 

40 

40 

38 

35 

34 

38 

41 

37 

34 

31 

27 

32 

38 

43. 

M 1  N 

31 

31 

32 

31 

33 

33 

35 

33 

41 

38 

37 

35 

29 

35 

35 

31 

28 

28 

29 

27 

25 

22 

27 

28 

16 

23 

14 

13 

39. 

MAX 

68 

69 

69 

64 

64 

55 

56 

55 

54 

52 

55 

52 

58 

54 

53 

52 

51 

51 

54 

50 

57 

61 

60 

47 

50 

47 

49 

48 

55. 

MIN 

32 

31 

30 

30 

30 

42 

45 

46 

46 

46 

41 

48 

45 

36 

43 

40 

34 

36 

32 

32 

31 

30 

35 

28 

27 

22 

18 

29 

35.1 

MAX 

76 

74 

72 

70 

63 

44 

55 

52 

56 

49 

55 

48 

53 

48 

5  1 

51 

49 

44 

56 

53 

61 

56 

50 

53 

46 

40 

47 

38 

54.1 

MIN 

33 

32 

2  9 

31 

30 

36 

38 

47 

4  8 

42 

42 

4  0 

40 

40 

40 

40 

39 

35 

31 

30 

30 

28 

29 

27 

25 

22 

17 

29 

33.1 

MAX 

65 

62 

6  2 

62 

60 

52 

38 

39 

4  2 

40 

36 

36 

38 

38 

3  6 

34 

40 

38 

40 

39 

46 

47 

44 

30 

26 

27 

37 

32 

42.' 

MIN 

36 

30 

28 

26 

28 

28 

24 

32 

8  2 

31 

31 

31 

31 

32 

30 

27 

28 

21 

22 

26 

12 

12 

27 

21 

3 

2 

8 

"3. 

MAX 

75 

75 

73 

66 

65 

64 

60 

61 

66 

64 

61 

62 

65 

64 

64 

61 

61 

63 

58 

57 

56 

59 

59 

58 

56 

53 

58 

59 

62.4 

MIN 

47 

45 

45 

40 

45 

45 

50 

51 

52 

53 

55 

51 

44 

49 

47 

49 

43 

43 

45 

45 

46 

36 

46 

48 

42 

42 

39 

36 

45.1 

MAX 

67 

69 

7  2 

71 

72 

71 

55 

58 

6  2 

58 

56 

56 

62 

52 

54 

5  5 

53 

57.1 

MIN 

30 

30 

29 

29 

31 

38 

46 

45 

4  9 

46 

44 

46 

37 

46 

4  5 

42 

38 

32 

32 

37 

36 

35 

36 

41 

32 

32 

26 

20 

36.1 

MAX 

66 

71 

6fl 

66 

58 

51 

58 

59 

63 

56 

56 

56 

54 

53 

5b 

50 

56 

=  0 

57 

54 

62 

60 

56 

50 

46 

46 

48 

45 

56.1 

MIN 

37 

47 

47 

45 

36 

41 

47 

50 

50 

47 

46 

47 

45 

47 

48 

42 

40 

43 

38 

39 

38 

38 

44 

36 

34 

28 

26 

34 

41 

MAX 

48 

49 

49 

51 

49 

50 

45 

41 

44 

43 

39 

38 

37 

43 

41 

38 

39 

40 

35 

37 

35 

40 

46 

30 

25 

27 

36 

40. : 

MIN 

29 

26 

31 

32 

27 

14 

29 

31 

32 

31 

31 

30 

31 

25 

31 

29 

27 

26 

23 

29 

20 

30 

1  7 

15 

0 

1 

17 

25.; 

MAX 

52 

59 

55 

49 

45 

52 

58 

64 

62 

57 

55 

61 

58 

63 

60 

57 

60 

55 

51 

60 

58 

59 

60 

56 

51 

45 

46 

56 

55<S 

MIN 

38 

33 

19 

40 

39 

4  0 

45 

50 

52 

53 

48 

45 

50 

51 

51 

42 

36 

42 

45 

42 

35 

38 

37 

42 

30 

33 

22 

24 

40. f 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Day  Oi  Month 


HON  COVE 
NDSAY 

VERMORE  2  SSW 

A NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

01 

|iWPOC  SEWAGE  PLANT 
NG  BEACH 
NG  BEACH  WB  AP 
S  ANGELES  WB  AP 
S  ANGELES  WB  CITY 
S  BANOS 
S  GATOS 

CERNE   VALLEY   1  SSW 
OERA 

NDEV I LLE  ISLAND 
NZANITA  LAKE 
RICOPA 

RTINEZ   FIRE  STA 
RYSVI LLE 

CLOUD 
CCA  3  SE 
RCED  FIRE   STA  2 
YERS  4  SW 
DDLEWATEP 

L  CREEK  2 
1ERAL 

TCHELL  CAVERNS 
5EST0 
10  LAKE 
1TEREY 

1TICELL0  DAM 

3R0  BAY  FIRE  DEPT 

JNTAIN  PASS 

BALDY  NOTCH 

DIABLO  NORTH  GATE 
INT  HAMILTON 
INT  HEBRON  RS 
INT  SHASTA   WR  CITY 

WILSON  FC  338B 


MAX 
M I N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


35     31  33 


39     35  40 


65  63  65 
33     32  32 


66  66  69 
46     41  45 


50  48  44 
38     37  33 


67  65  59 
34      36  39 


71      63  65 


69     64  62 


46     46  49 


37      36  37 


74  71  59 
38      37  36 


71  70  71 
32     28  31 


47  49  49 
29      37  37 


61  60  56 
26     24  21 


59  59 
26  29 

53  52 

34  35 

60  58 
34  34 

65     69  65 

28     26  23 

79  76 
41  40 


51  51  51 
31     37  38 


56  55  57 
17     15  15 


60  62  59 
30     30  30 


74  73  72 
52     51  52 


61  57  59 
29     27  23 


68  67  67 
52     52  50 


50  55  52 
38     34  32 


27  28  27 
15     14  15 


75     63  54 


40     41  41 


65  60  57 
37     36  38 


70     68  70 


44  45  52 
36     38  41 


61     63  59 


58  60  60 

51  50  52 

58  58  56 

49  49  51 

57  62  57 

50  51  51 

62  62  59 

45  46  51 

45  50  52 

36  38  41 

58  60  73 

37  36  35 

75  75  71 

36  35  33 


37     37  38 


45  48  51 
35     38  40 


54     52  50 


54  54  54 
28     28  35 


53  49  56 
38      40  40 


58  50  48 
35     35  39 


63  66  58 
25     24  26 


75  75  73 
40     43  40 


47  48  50 
39     36  39 


55  59  49 
16     21  24 


56  46  51 
31      36  38 


60  62  57 
23     25  27 


68  68  66 
50     52  50 


43  48  50 
36     35  39 


33  38  43 
14     18  23 


55  57  59 
42     42  45 


68  67  66 

35  34  35 

61  61  55 

40  38  44 

59  64  66 

34  38  40 

56  55  54 

36  34  31 

68  68  70 

51  53  52 

66  65 

55  54 


54  65  63 
29     30  30 


65  62  63 
47      46  46 


35     36  39 


59  63  58 
45      44  47 


67  69  60 
38      37  42 


58  60  56 
40     49  50 


55  61  63 
40     49  52 


63  63  62 
43     48  50 


57  58  62 
45     41  43 


60     62  61 

45      50  52 


58     61  61 


57  57  59 
53     53  56 


57  59  61 
53     53  57 


57     55  60 


60     66  60 


45      45  48 


65     63  63 


55  57  65 
43      49  51 


61      61  61 

49     50  55 


39  36  40 
32     29  30 


57  73  76 
41      44  51 


53  63  63 
43     51  51 


52  62  62 
43     49  50 


36  42  55 
31      31  33 


73     69  70 


59     65  62 


36  36  37 
28     26  32 


56  67  69 
43     46  49 


40  44  49 

39  38  41 

32  33  32 

63  50  53 

47  42  44 


60     62  61 


44  38  40 
31     33  31 


64  61  60 
45     50  51 


56  60  60 
41      49  41 


55  59  61 
51      53  55 


56     48  57 


45  48  35 
30     30  33 


68  65  57 
49      37  40 


65  62  47 
51     48  41 


65  58  42 
33     29  34 


65     64  60 


65     56  52 


45  45  47 
38     38  41 


46  45  45 
31     33  33 


43  43  47 
32     34  36 


53  40  43 
34     34  37 


10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20     21     22     23    24     25     26     27    28  29 


56  54  62 
50      50  44 


57     56  64 

51      50  43 


60  55  58 
50     46  41 


55     55  55 


56     57  56 


59     55  63 


57     55  55 


59     61  62 


59  59  61 
57     56  51 


57     56  61 

53     53  51 


57  56  60 
51     47  41 


56  59  59 
49     45  47 


66  66  60 
48      47  44 


62     55  52 


57     58  57 


40  36  34 
31      30  26 


74  60  62 
49      46  42 


59  55  55 
48      41  46 


58  55  58 
52     48  46 


45  40  43 
31      31  31 


58  57  61 
51     52  43 


36  37  36 
22     30  22 


61  55  60 
47     47  40 


53  56  54 
49     46  42 


32     32  31 


66  61  54 
48     47  43 


56     57  58 


41      38  43 


56  57  58 
51     48  44 


59  54  61 
54     50  46 


45     45  37 


37  33  32 
31      30  28 


52  49  52 
44      41  42 


42  40  37 
37     35  34 


42  43  40 
33      34  33 


40  40  41 
35     32  30 


57  63  68 
45     47  51 


60  65  67 
43     51  52 


55     60  61 


61  61  55 
37     41  41 


53  60  60 
50     49  50 


63  65  64 

45  53  53 

67  67  58 

53  53  52 

61  61  57 

44  49  48 


60  62  59 
47     52  53 


63  60  56 
47     51  52 


56  65  63 
49      48  46 


55  59  56 
45     45  46 


64  64  63 
33      45  46 


62     54  64 


28  16  26 

60  69  68 

44  47  50 

59  55  58 
47  41  47 

54  56  57 

50  48  49 

35  44  41 
31  30  31 

73  72  75 

46  52  50 

60  63  61 
39  45  50 

36  38  34 
31  21  24 

59  68  63 

45  47  52 


57  57  56 
39     43  44 


38  45  44 
54     61  61 


40  46  43 
29     30  28 


59      64  60 


52  58  55 
48     42  43 


58  64  61 
49     54  54 


21  30  26 
45      49  50 


41      42  44 


44  48  45 

33  23  26 

45  41  38 

33  32  32 

50  51  48 

31  36  32 


56  59  56 
44     41  39 


59  58  58 
43     39  36 


58  57  57 
43     39  39 


48      49  53 


56  58  52 
44      38  44 


60  59  59 
49     37  37 


65  65  61 
51     51  48 


60  60  59 
45     43  45 


60  60  61 
49      45  47 


60     61  59 


60  63  50 
40     37  41 


58  60  54 
41     38  42 


55     54  59 


51  52  60 
41     43  39 


60  57  54 
43     39  46 


33     35  35 


59  57  63 
43     42  38 


59  58  51 
42     39  41 


46     41  45 


75  71  72 

55  46  44 

57  59  58 

43  36  41 

34  38 
23  20 

59  57  59 

42  38  39 

50  53  53 

38  35  35 

35  37  37 
29  25  24 

55  52  52 

39  34  37 

57  60  53 

40  37  44 


24     18  17 

59  60  55 
44     41  43 


55     57  56 


58  58  57 
45     38  39 


39  32  36 
15     20  20 


48  49  50 
38     37  36 


36     39  36 


38  41  36 
32     32  30 


34  37 
28  25 


50  59  57 
44     42  41 


52  58  57 
35     42  37 


57     51  57 


46     45  44 

30     26  31 


56  58  58 
45     42  33 


68  54  59 
45     42  40 


60  58  59 
50      47  48 


57     58  57 


59  60  58 
50     46  46 


54     54  59 


57     59  61 


55  62 
37  35 


55  52 
34     35  33 


52  57  58 
44     38  41 


31      36  36 


55  62  55 
41     40  49 


56  57  55 
44     36  36 


51  58  58 
42     43  35 


38  44  43 
21     24  21 


70  61  66 
40     37  38 


53  55  58 
44     39  35 


35     38  33 


51  55  53 
41     41  41 


53     47  45 

36     33  35 


32  40  33 
17     19  12 


46  42 

32 


55  60 

43  41 

34  33  37 

20  17  12 

57  5  5  59 

42  42 

50  56  50 

42  37  35 

56  57  58 
46  44  45 

42  39  36 

32  30  28 

29  24  34 

20  21  21 

44  46  49 

36  36  35 


36  38  49 
28     19  18 


29     28  25 


35  32  35 
26     23  23 


60  60  50 
42     38  44 


59  61  55 
39     37  42 


58     55  55 

35  35 


32  34  30 

60  57  53 
36  38  37 

58  56  53 

3  5  40  44 

61  59  62 
47  48  50 

58  60  57 

39  45  47 

58  60  59 

42  47  45 

60  58  58 

42  49  46 


62  62 

36  35 


58  60  54 
35     34  35 


54  61  55 
33     37  34 


39     38  40 


59     56  56 


39     44  31 


60  60  54 
45     48  39 


60  61  57 
37     41  38 


62  58  58 
36     42  37 


23     23  19 


66  73  67 
42     42  47 


62  60  57 
36     39  41 


43     37  27 


59  60  56 
38     37  39 


50  52  50 
32     37  36 


14     19  12 


49  50  47 
36     34  32 


62  59 
34  35 


55  55  55 

47  47  40 

61  60  57 

36  37  33 

58  57  54 

44  45  45 

45  49  50 

25  30  29 

40  39  36 

25  22  20 

53  48  50 

37  33  30 


41     35  30 


55  40  37 
31     29  25 


40  42  34 
24     27  26 


54     43  48 

30     34  23 


53  47  47 
30     33  24 


52  50  44 
31     31  25 


26     27  19 


52  43 
33     25  26 


33  41  32 

60  58  59 

46  48  39 

55  55  55 
37  43  37 

56  55  54 

39  44  40 

56  56  56 

40  43  42 

55  45  50 
32  34  26 

56  53  55 
32  30  21 

48  47  41 

35  36  23 


30  32  24 

54  53 

37  36  31 

29  27  18 


55  48  46 
43     36  31 


52  49 
34  31 


52  50  46 
33     28  27 


41     38  32 


70  67  65 
42     46  40 


53  49  47 
31     32  26 


23     22  31 


51     48  45 

32     32  23 


43     42  44 

32     32  26 


33     29  26 


32     24  22 


53  51  52 
40     38  27 


53  52  53 
35     41  30 


29  28  34  33 
24     13     15  22 


33     27  36 


31  28  33 
16     18  11 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI, 
FEBRUARY  196. 


Station 


NACIMIENTO  DAM 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

NEEDLES   FAA  AP 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 

OAK DALE   WOODWARD  DAM 

OAKLAND  WB  AP 

OCEANSIOE  CAMP  PENDLETON 

OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 


PALMDALE    FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PERRIS 

PETALUMA   FIRE   STA  2 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PLACERV I LLE 
PLACERVILLE   I FG 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUELLO  WB 
PT   PIEDRAS  BLANCAS 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

71 

73 

74 

74 

72 

60 

60 

57 

62 

57 

58 

53 

56 

59 

62 

56 

56 

56 

51 

56 

56 

58 

60 

58 

52 

50 

46 

48 

MIN 

34 

33 

33 

36 

36 

38 

39 

49 

53 

6 

46 

36 

36 

39 

38 

39 

37 

37 

41 

33 

34 

22 

23 

38 

65 

64 

59 

56 

57 

55 

62 

56 

60 

56 

61 

58 

6" 

59 

58 

6  0 

58 

59 

58 

62 

63 

60 

59 

57 

54 

51 

53 

49 

58 

M I  N 

35 

32 

36 

40 

38 

42 

47 

51 

50 

51 

37 

45 

45 

38 

37 

36 

36 

31 

30 

33 

33 

33 

40 

MAX 

75 

77 

77 

78 

76 

75 

73 

66 

7* 

83 

74 

67 

70 

74 

76 

69 

67 

68 

66 

63 

58 

64 

65 

59 

59 

59 

48 

56 

68 

MIN 

50 

47 

42 

42 

44 

44 

52 

52 

52 

37 

40 

36 

43 

48 

42 

42 

34 

26 

45 

MAX 

65 

65 

66 

64 

61 

63 

49 

48 

57 

50 

44 

45 

46 

45 

47 

44 

41 

45 

42 

45 

44 

48 

50 

41 

40 

32 

35 

39 

46 

MIN 

29 

29 

26  , 

28 

28 

39 

42 

45 

32 

34 

27 

26 

27 

30 

24 

10 

10 

14 

31 

MAX 

68 

68 

61 

47 

52 

56 

6  2 

64 

63 

60 

57 

62 

55 

56 

60 

57 

57 

58 

56 

5* 

57 

58 

55 

54 

52 

50 

46 

49 

57. 

MIN 

38 

38 

38 

38 

41 

43 

52 

47 

42 

4  1 

46 

47 

40 

39 

35 

27 

34 

43 

MAX 

46 

49 

49 

47 

48 

51 

60 

62 

60 

58 

56 

55 

55 

62 

6  1 

57 

59 

55 

5* 

60 

58 

60 

58 

55 

54 

47 

48 

55 

55 

MIN 

37 

35 

34 

35 

37 

* 

45 

48 

4  3 

41 

39 

36 

35 

35 

38 

33 

32 

30 

26 

40 

MAX 

67 

69 

59 

55 

58 

57 

57 

55 

6  0 

60 

60 

60 

6  0 

61 

60 

6C 

60 

60 

58 

58 

56 

58 

60 

58 

55 

54 

57 

56 

58 

MIN 

43 

4  2 

42 

45 

51 

48 

46 

44 

40 

49 

53 

43 

44 

35 

36 

46 

MAX 

71 

74 

72 

70 

68 

5  4 

49 

5  2 

52 

48 

45 

51 

53 

52 

6  2 

45 

50 

45 

43 

49 

51 

52 

42 

43 

42 

40 

52 

MIN 

35 

37 

37 

33 

43 

35 

32 

26 

30 

33 

19 

28 

12 

18 

33 

MAX 

80 

74 

70 

68 

65 

61 

56 

55 

58 

57 

56 

64 

65 

62 

56 

62 

60 

61 

55 

65 

59 

59 

59 

56 

56 

53 

57 

58 

61 

MIN 

47 

48 

45 

43 

5 

48 

42 

50 

42 

40 

40 

35 

35 

46 

MAX 

54 

54 

54 

4  6 

43 

46 

60 

57 

60 

59 

54 

54 

58 

58 

56 

57 

53 

56 

53 

53 

56 

57 

60 

57 

52 

49 

42 

46 

53 

MIN 

36 

48 

47 

47 

50 

4  3 

32 

34 

38 

38 

37 

30 

23 

26 

40 

MAX 

63 

64 

51 

54 

56 

6  7 

6  2 

59 

60 

58 

59 

55 

6  8 

59 

59 

58 

56 

54 

55 

51 

58 

55 

56 

54 

54 

50 

49 

51 

96. 

MIN 

53 

52 

49 

49 

46 

45 

46 

47 

45 

45 

42 

43 

43 

39 

38 

34 

31 

39 

44 

MAX 

67 

59 

56 

55 

55 

57 

61 

57 

62 

61 

61 

59 

58 

60 

60 

59 

58 

58 

58 

57 

56 

57 

58 

55 

57 

54 

55 

55 

58 

MIN 

55 

5  \ 

4  6 

50 

48 

4  7 

42 

45 

47 

45 

40 

40 

50 

45 

44 

40 

35 

45 

MAX 

77 

80 

77 

71 

70 

63 

55 

58 

59 

58 

57 

64 

61 

62 

64 

61 

64 

63 

55 

56 

60 

64 

59 

57 

59 

57 

55 

56 

62 

MIN 

39 

34 

34 

39 

3  1 

36 

32 

35 

42 

28 

30 

25 

25 

38 

MAX 

58 

60 

60 

55 

52 

50 

55 

58 

62 

63 

56 

53 

6  0 

59 

63 

6  4 

55 

57 

55 

51 

58 

56 

59 

60 

50 

52 

44 

47 

56 

MIN 

42 

35 

39 

36 

42 

29 

31 

23 

25 

31. 

MAX 

65 

64 

54 

62 

55 

64 

5  6 

55 

54 

56 

53 

55 

54 

54 

5b 

52 

54 

55 

54 

55 

55 

52 

50 

50 

47 

45 

48 

48 

53. 

MIN 

34 

38 

30 

27 

23 

23 

34 

36. 

MAX 

69 

62 

70 

68 

62 

48 

49 

62 

59 

60 

55 

58 

5  1 

57 

53 

60 

58 

52 

46 

56 

5-2 

63 

58 

57 

55 

54 

44 

49 

56. 

MIN 

31 

35 

31 

29 

28 

28 

32 

38. 

MAX 

61 

61 

60 

61 

51 

50 

51 

53 

5  2 

59 

57 

50 

54 

49 

55 

49 

51 

52 

57 

57 

56 

57 

51 

55 

49 

48 

51 

39 

53. 

MIN 

4  6 

40 

35 

42 

37 

35 

35 

30 

25 

18 

32 

3* 

MAX 

66 

63 

64 

65 

56 

50 

54 

61 

60 

59 

54 

57 

55 

54 

59 

6C 

55 

57 

50 

55 

52 

62 

59 

55 

54 

49 

46 

48 

56 

MIN 

35 

3  i 

4  0 

5  i 

50 

47 

50 

39 

3f 

42 

33 

38 

45 

40 

37 

3C 

24 

37 

41 

MAX 

72 

66 

60 

60 

65 

58 

56 

58 

61 

56 

54 

60 

60 

64 

62 

60 

6C 

60 

58 

66 

56 

61 

61 

59 

55 

56 

55 

57 

60. 

MIN 

43 

36 

53 

46 

45 

36 

33 

34 

41 

40 

34  30 

28 

39 

MAX 

68 

68 

70 

71 

73 

71 

61 

60 

62 

56 

53 

58 

63 

62 

59 

54 

55 

58 

53 

4( 

50 

57 

54 

49 

48 

45 

43 

54 

56. 

MIN 

4  7 

33 

40 

38 

31 

32 

23 

21 

38 

MAX 

66 

68 

72 

69 

72 

72 

55 

57 

65 

56 

53 

58 

6  3 

62 

54 

53 

54 

51 

42 

48 

50 

54 

55 

49 

48 

44 

42 

55 

56. 

MIN 

3  0 

30 

32 

3  ] 

39 

43 

36 

32 

3C 

35 

34 

30 

35 

32 

31 

26 

22 

18 

34 

MAX 

81 

81 

a  ? 

81 

80 

75 

72 

68 

69 

72 

69 

73 

75 

77 

72 

65 

71 

7C 

6i 

6! 

6; 

66 

65 

65 

60 

6C 

58 

58 

69 

MIN 

53 

5 

39 

41 

41 

•  43 

42 

38 

28 

44. 

MAX 

67 

67 

63 

52 

52 

54 

61 

66 

63 

62 

58 

60 

55 

56 

60 

63 

63 

57 

59 

54 

6C 

57 

57 

55 

52 

52 

48 

49 

57 

MIN 

50 

50 

46 

5 

37 

43 

42 

32 

37 

24 

31 

43 

MAX 

65 

65 

63 

62 

67 

63 

62 

50 

48 

48 

47 

46 

55 

52 

52 

41 

42 

44 

47 

32 

32 

38 

40 

36 

31 

34 

35 

42 

47 

MIN 

23 

24 

28 

21 

15 

15 

17 

32 

MAX 

47 

50 

51 

45 

49 

56 

66 

62 

54 

51 

61 

54 

63 

59 

54 

56 

52 

5C 

55 

54 

56 

56 

49 

47 

40 

45 

51 

5J 

MIN 

31 

30 

3  J 

36 

37 

40 

32 

32 

28 

27 

39, 

MAX 

68 

67 

70 

68 

66 

60 

49 

51 

52 

53 

50 

50 

47 

47 

50 

50 

45 

48 

40 

52 

45 

56 

54 

52 

46 

43 

40 

42 

52 

MIN 

37 

43 

42 

35 

34 

34 

41 

44 

43 

45 

42 

42 

44 

44 

34 

36 

3] 

3  3 

3C 

33 

38 

30 

27 

17 

17 

29 

36 

MAX 

74 

74 

75 

77 

76 

78 

75 

72 

67 

72 

84 

71 

61 

70 

74 

74 

69 

67 

68 

67 

62 

60 

63 

65 

63 

59 

58 

46 

68 

MIN 

46 

45 

45 

47 

50 

52 

53 

53 

54 

52 

62 

57 

46 

53 

54 

45 

47 

47 

49 

44 

44 

46 

45 

44 

39 

32 

48< 

MAX 

81 

76 

76 

70 

64 

61 

55 

54 

57 

56 

56 

63 

66 

63 

60 

61 

62 

62 

56 

5; 

6C 

61 

59 

57 

56 

54 

56 

59 

61  ■ 

MIN 

47 

47 

45 

4  3 

39 

47 

50 

49 

53 

53 

52 

50 

46 

37 

46 

47 

33 

35 

37 

33 

44, 

MAX 

78 

77 

76 

75 

70 

65 

62 

61 

60 

55 

53 

60 

58 

64 

60 

58 

59 

58 

6  2 

5! 

6C 

60 

63 

54 

52 

5C 

51 

54 

60. 

MIN 

29 

28 

27 

35 

36 

36 

52 

38 

44 

42 

29 

34 

21 

22 

39, 

MAX 

74 

75 

73 

69 

64 

65 

55 

61 

58 

55 

51 

61 

57 

65 

61 

56 

51 

52 

52 

5' 

58 

58 

56 

52 

51 

48 

48 

52 

58. 

MIN 

32 

3 1 

50 

1 

46 

52 

46 

36 

43 

34 

29 

29 

23 

23 

38. 

MAX 

76 

73 

83 

75 

69 

64 

59 

53 

58 

57 

57 

61 

59 

62 

55 

56 

5? 

5S 

55 

5< 

s: 

57 

62 

65 

50 

54 

51 

60 

60i 

MIN 

37 

38 

3  7 

50 

38 

45 

50 

31 

40 

38 

32 

36 

33 

29 

39. 

MAX 

64 

57 

62 

57 

57 

57 

63 

62 

60 

57 

59 

59 

60 

57 

58 

60 

5S 

6C 

58 

5" 

6C 

62 

57 

55 

56 

51 

52 

50 

58 , 

MIN 

33 

42 

32 

44 

38 

43 

49 

51 

51 

51 

34 

36 

32 

30 

3C 

27 

33 

40. 

MAX 

79 

78 

75 

74 

71 

65 

64 

64 

56 

55 

54 

55 

55 

59 

57 

53 

55 

54 

5C 

4! 

56 

55 

52 

49 

41 

45 

52 

55 

58 

MIN 

34 

35 

34 

33 

32 

39 

46 

49 

49 

50 

33 

36 

36 

29 

32 

20 

21 

37, 

MAX 

61 

65 

55 

58 

62 

56 

59 

58 

58 

57 

53 

59 

58 

62 

60 

60 

60 

58 

5! 

5! 

60 

59 

55 

54 

52 

50 

52 

52 

57 ' 

MIN 

42 

38 

41 

46 

47 

48 

48 

47 

46 

47 

45* 

53 

42 

44 

43 

33 

39 

32 

32 

43. 

MAX 

66 

67 

69 

67 

63 

64 

56 

55 

54 

54 

48 

48 

5  2 

49 

61 

46 

45 

47 

46 

4< 

49 

54 

55 

47 

48 

44 

37 

40 

52, 

MIN 

33 

33 

35 

31 

32 

34 

44 

44 

47 

32 

40 

33 

34 

16 

15 

22 

35. 

MAX 

69 

69 

70 

68 

66 

68 

53 

52 

50 

50 

45 

44 

48 

45 

48 

44 

41 

48 

46 

48 

45 

52 

53 

44 

40 

36 

34 

39 

50. 

MIN 

40 

4  1 

41 

43 

39 

38 

39 

39 

41 

39 

32 

32 

34 

32 

35 

32 

33 

36 

30 

25 

18 

16 

22 

35, 

MAX 

63 

63 

55 

52 

54 

56 

53 

55 

52 

52 

54 

58 

53 

59 

55 

54 

54 

56 

55 

55 

58 

51 

47 

50 

54. 

MIN 

39 

44 

44 

4  4 

41 

42 

48 

50 

50 

50 

45 

48 

46 

42 

46 

46 

41 

40 

35 

38 

36 

36 

4' 

32 

36 

27 

25 

33 

41. 

MAX 

55 

56 

53 

53 

60 

56 

53 

58 

60 

53 

54 

60 

61 

63 

62 

56 

55 

59 

54 

50 

54 

54 

52 

50 

50 

49 

49 

51 

55, 

MIN 

37 

41 

39 

45 

47 

47 

49 

52 

53 

49 

47 

45 

45 

50 

49 

47 

43 

38 

42 

40 

39 

41 

44 

44 

36 

36 

31 

28 

43. 

MAX 

53 

53 

56 

56 

58 

57 

55 

56 

57 

55 

57 

57 

55 

57 

60 

56 

59 

53 

58 

56 

60 

60 

58 

55 

53 

54 

52 

53 

56. 

MIN 

45 

42 

43 

46 

45 

47 

50 

52 

46 

52 

47 

48 

50 

52 

50 

43 

42 

43 

44 

43 

41 

41 

46 

45 

38 

38 

33 

35 

44. 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  j^dox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

82 

76 

78 

71 

62 

57 

55 

54 

39 

57 

60 

63 

62 

59 

58 

59 

62 

63 

61 

57 

59 

60 

61 

55 

56 

55 

55 

5  7 

61.2 

M  I N 

40 

39 

37 

37 

39 

45 

46 

49 

54 

53 

52 

50 

42 

46 

50 

46 

39 

36 

42 

40 

40 

33 

42 

44 

31 

34 

33 

28 

41.8 

MAX 

66 

58 

58 

52 

49 

55 

55 

64 

65 

60 

56 

58 

53 

60 

59 

60 

58 

58 

55 

56 

57 

60 

60 

57 

55 

52 

45 

51 

56.9 

28 

31 

30 

35 

34 

40 

42 

49 

45 

46 

46 

39 

40 

44 

46 

43 

40 

40 

42 

34 

34 

35 

38 

34 

32 

32 

22 

29 

37.5 

MAX 

63 

59 

60 

53 

53 

47 

58 

57 

64 

66 

59 

54 

64 

60 

63 

67 

6  0 

60 

60 

55 

59 

61 

60 

63 

54 

57 

46 

46 

58.2 

M  N 

36 

35 

35 

37 

38 

40 

41 

47 

53 

54 

50 

44 

45 

48 

53 

41 

41 

37 

45 

43 

39 

40 

39 

44 

31 

35 

24 

27 

40.8 

MAX 

46 

45 

50 

49 

59 

52 

42 

42 

42 

40 

41 

41 

40 

41 

37 

40 

38 

37 

39 

36 

45 

43 

28 

32 

40.4 

21 

17 

14 

16 

19 

24 

35 

32 

32 

32 

32 

28 

32 

26 

32 

26 

24 

20 

28 

19 

22 

7 

22 

8 

-  7 

-13 

-20 

7 

19.1 

MAX 

75 

75 

73 

59 

59 

56 

52 

54 

35 

56 

55 

56 

49 

54 

55 

55 

60 

52 

52 

48 

51 

51 

54.9 

31 

30 

28 

29 

46 

44 

46 

46 

46 

41 

44 

32 

46 

40 

35 

28 

30 

29 

29 

25 

24 

19 

28 

34.6 

M«  X 

76 

72 

75 

70 

65 

60 

52 

57 

56 

50 

49 

52 

50 

56 

50 

50 

52 

47 

48 

56 

52 

54 

51 

46 

4C 

42 

49 

54.3 

25 

25 

25 

26 

26 

32 

41 

45 

45 

45 

40 

35 

40 

47 

42 

42 

32 

32 

37 

36 

30 

27 

32 

36 

25 

29 

19 

1  8 

33.4 

MAX 

59 

61 

60 

60 

62 

61 

SO 

45 

40 

50 

37 

38 

43 

45 

43 

42 

45 

45 

39 

50 

41 

6  3 

54 

43 

52 

34 

32 

40 

47.3 

20 

20 

19 

20 

21 

26 

33 

35 

33 

32 

32 

31 

31 

32 

33 

31 

32 

30 

32 

28 

29 

25 

27 

26 

17 

-  6 

-  7 

3 

24.5 

MAX 

77 

76 

77 

71 

70 

70 

58 

55 

59 

64 

61 

59 

63 

63 

43 

57 

58 

59 

52 

52 

54 

59 

54 

50 

50 

48 

54 

57 

60.4 

40 

39 

34 

33 

35 

36 

40 

49 

53 

52 

52 

48 

16 

43 

41 

44 

41 

34 

37 

42 

40 

31 

38 

42 

37 

38 

35 

2  8 

39.9 

MAX 

64 

67 

66 

69 

68 

67 

59 

50 

58 

53 

54 

54 

55 

60 

54 

48 

51 

51 

47 

46 

48 

51 

56 

46 

42 

42 

37 

48 

54.0 

M  I N 

44 

43 

46 

65 

47 

42 

45 

42 

45 

44 

44 

42 

37 

47 

43 

37 

34 

32 

33 

33 

32 

34 

37 

35 

28 

28 

19 

23 

38.0 

MAX 

67 

68 

70 

68 

50 

45 

61 

58 

59 

55 

57 

51 

33 

53 

37 

54 

55 

48 

59 

52 

63 

58 

56 

56 

53 

43 

49 

40 

55.6 

M  I  N 

32 

34 

33 

36 

40 

41 

44 

50 

51 

48 

46 

48 

48 

46 

45 

42 

39 

41 

37 

35 

34 

34 

36 

32 

30 

28 

26 

31 

38.9 

MAX 

76 

73 

73 

71 

65 

44 

59 

56 

59 

59 

55 

52 

53 

54 

52 

50 

52 

53 

59 

57 

64 

64 

59 

58 

52 

50 

50 

46 

57.7 

37 

35 

61 

35 

40 

42 

40 

49 

49 

47 

45 

46 

47 

45 

47 

45 

40 

42 

36 

36 

36 

36 

38 

33 

30 

27 

26 

26 

39.2 

MAX 

81 

79 

77 

75 

71 

61 

55 

54 

56 

57 

61 

61 

64 

60 

55 

57 

6  1 

61 

49 

52 

34 

5  S 

57 

52 

5  3 

51 

54 

58 

60.3 

45 

45 

43 

41 

41 

38 

46 

48 

53 

51 

51 

49 

40 

46 

49 

45 

40 

39 

44 

40 

40 

34 

43 

43 

35 

37 

32 

30 

42.4 

MAX 

69 

63 

60 

54 

59 

60 

65 

62 

60 

59 

59 

56 

58 

62 

42 

60 

58 

56 

61 

61 

55 

56 

35 

54 

49 

51 

56 

56.6 

36 

36 

42 

40 

40 

44 

50 

52 

52 

52 

49 

45 

50 

46 

53 

45 

4  2 

45 

42 

42 

39 

39 

43 

38 

36 

35 

26 

32 

42.5 

MAX 

5* 

59 

62 

55 

51 

51 

5C 

52 

51 

55 

36 

56 

49 

5  1 

47 

47 

50 

36 

35 

35 

40 

39 

39 

47 

46 

47 

46 

47 

45 

46 

38 

34 

42 

40 

40 

39 

39 

37 

36 

34 

31 

25 

22 

23 

38.2 

MAX 

70 

65 

66 

54 

56 

56 

58 

61 

62 

60 

58 

62 

56 

60 

60 

58 

58 

59 

60 

58 

59 

62 

59 

56 

54 

54 

47 

51 

58.5 

43 

42 

41 

42 

44 

46 

49 

54 

54 

54 

49 

51 

51 

48 

61 

48 

44 

46 

45 

44 

41 

44 

45 

39 

36 

35 

34 

38 

45.0 

MAX 

64 

76 

77 

TJ 

64 

61 

55 

56 

59 

59 

67 

65 

64 

61 

59 

60 

6  2 

60 

56 

54 

58 

59 

60 

57 

54 

53 

56 

58 

61.7 

3» 

38 

36 

35 

38 

45 

48 

50 

53 

52 

53 

50 

44 

47 

.  49 

46 

41 

38 

45 

41 

40 

33 

45 

42 

34 

40 

36 

29 

42.5 

MAX 

11 

82 

77 

77 

73 

67 

60 

55 

58 

59 

58 

64 

62 

63 

58 

56 

58 

61 

61 

51 

52 

55 

60 

58 

53 

52 

52 

53 

61.3 

40 

40 

40 

36 

35 

40 

41 

48 

50 

46 

50 

48 

41 

45 

46 

45 

39 

36 

42 

40 

37 

31 

41 

42 

32 

38 

33 

27 

40.5 

MAX 

62 

55 

55 

55 

52 

49 

52 

62 

60 

61 

54 

55 

56 

53 

56 

57 

55 

51 

52 

55 

38 

56 

59 

56 

53 

30 

43 

46 

54.8 

30 

29 

30 

27 

30 

35 

40 

47 

50 

49 

45 

44 

46 

46 

48 

43 

39 

38 

37 

39 

30 

29 

34 

36 

30 

26 

22 

22 

34.4 

MAX 

51 

49 

49 

46 

44 

52 

62 

61 

60 

54 

57 

54 

52 

56 

60 

58 

57 

53 

34 

58 

59 

58 

57 

34 

49 

44 

46 

50 

53.9 

31 

35 

36 

36 

37 

42 

44 

50 

53 

30 

49 

46 

49 

49 

46 

46 

40 

45 

44 

43 

34 

38 

39 

34 

34 

30 

28 

33 

41.3 

MAX 

55 

58 

55 

46 

45 

52 

61 

61 

60 

55 

57 

55 

53 

59 

61 

57 

58 

53 

54 

57 

60 

59 

56 

52 

50 

44 

48 

52 

54.8 

KIN 

31 

37 

37 

37 

37 

42 

46 

32 

52 

51 

49 

46 

49 

44 

48 

45 

41 

45 

44 

44 

39 

40 

40 

37 

35 

30 

30 

33 

42.0 

MAX 

73 

70 

58 

51 

59 

53 

62 

59 

58 

57 

56 

32 

62 

56 

56 

59 

58 

53 

59 

58 

63 

62 

37 

57 

52 

49 

32 

47 

57.5 

3] 

32 

35 

36 

43 

47 

50 

50 

51 

45 

48 

48 

43 

47 

44 

35 

43 

44 

38 

32 

32 

32 

30 

30 

32 

30 

30 

39.0 

MAX 

64 

56 

38 

54 

60 

59 

41 

59 

57 

54 

56 

54 

53 

56 

55 

57 

54 

50 

52 

54 

57 

54 

57 

52 

SO 

43 

47 

50 

54. 8 

30 

29 

28 

32 

34 

34 

48 

50 

49 

49 

45 

43 

45 

39 

4  6 

46 

35 

42 

40 

39 

43 

38 

41 

33 

27 

29 

19 

31 

38.0 

MAX 

80 

60 

56 

57 

61 

63 

43 

65 

59 

59 

61 

61 

62 

63 

62 

56 

59 

53 

57 

57 

59 

55 

56 

54 

61 

57 

52 

57 

59.3 

MIN 

44 

37 

41 

43 

40 

44 

51 

52 

54 

53 

48 

45 

50 

51 

50 

42 

42 

42 

42 

35 

40 

40 

45 

39 

34 

3! 

23 

29 

42.4 

MAX 

78 

39 

56 

58 

59 

61 

43 

65 

61 

59 

60 

61 

59 

65 

63 

61 

58 

52 

59 

56 

58 

55 

55 

53 

51 

49 

51 

54 

58.5 

45 

36 

42 

44 

46 

45 

51 

54 

55 

52 

47 

46 

52 

53 

48 

46 

44 

44 

44 

43 

36 

41 

45 

38 

34 

32 

29 

31 

43.8 

MAX 

73 

72 

70 

70 

69 

62 

47 

48 

51 

45 

42 

47 

42 

44 

42 

39 

46 

43 

43 

44 

51 

53 

51 

41 

37 

37 

41 

41 

49.8 

40 

48 

44 

45 

42 

40 

39 

36 

38 

37 

33 

36 

37 

37 

32 

32 

33 

30 

31 

31 

26 

25 

27 

28 

20 

2C 

16 

23 

33.1 

MAX 

57 

59 

64 

63 

64 

55 

52 

52 

50 

39 

61 

55 

47 

55 

53 

50 

46 

54 

56 

58 

56 

55 

52 

42 

52 

54.8 

29 

30 

30 

30 

35 

35 

42 

42 

43 

46 

44 

42 

42 

37 

37 

41 

4C 

34 

36 

34 

37 

37 

21 

19 

20 

35.3 

MAX 

76 

75 

75 

74 

70 

67 

47 

50 

52 

64 

34 

56 

58 

55 

30 

52 

52 

53 

50 

46 

51 

50 

51 

46 

45 

45 

42 

51 

56.0 

MIN 

56 

57 

50 

46 

46 

43 

42 

44 

50 

41 

46 

46 

40 

44 

45 

39 

37 

36 

38 

35 

36 

34 

3S 

38 

31 

32 

28 

32 

41.5 

MAX 

75 

75 

74 

73 

70 

65 

61 

61 

62 

6? 

55 

55 

56 

61 

65 

55 

57 

36 

55 

56 

53 

52 

6C 

54 

50 

48 

49 

47 

59.4 

33 

32 

30 

30 

30 

36 

44 

48 

49 

48 

44 

37 

44 

49 

47 

38 

33 

33 

32 

35 

33 

32 

3C 

36 

26 

31 

19 

18 

35.7 

MAX 

82 

80 

77 

75 

70 

61 

55 

54 

57 

56 

63 

60 

6  3 

62 

62 

58 

41 

60 

54 

52 

35 

58 

55 

53 

53 

49 

52 

56 

60.5 

MIN 

38 

39 

38 

37 

38 

41 

46 

48 

52 

51 

50 

49 

39 

45 

45 

45 

4( 

39 

41 

39 

39 

33 

44 

44 

35 

38 

34 

26 

41.2 

MAX 

61 

60 

65 

6  3 

63 

60 

44 

43 

45 

41 

61 

43 

48 

30 

40 

39 

37 

39 

34 

35 

34 

35 

31 

34 

31 

27 

29 

38 

43.4 

MIN 

30 

50 

50 

49 

49 

44 

36 

37 

41 

38 

37 

33 

34 

35 

32 

30 

30 

30 

28 

28 

26 

23 

3C 

24 

23 

17 

13 

23 

33.9 

MAX 

67 

67 

64 

64 

63 

63 

62 

63 

66 

66 

66 

65 

64 

63 

66 

63 

63 

63 

59 

61 

60 

43 

63 

60 

59 

57 

59 

60 

62.9 

MIN 

49 

44 

44 

47 

49 

52 

55 

56 

56 

6  8 

58 

54 

47 

53 

51 

54 

49 

49 

50 

5C 

48 

44  52 

50 

50 

47 

45 

43 

50.1 

MAX 

83 

79 

78 

70 

69 

62 

54 

54 

57 

57 

55 

62 

62 

61 

57 

58 

6  1 

60 

59 

52 

59 

61 

62 

56 

54 

53 

52 

57 

60.9 

MIN 

58 

46 

47 

39 

39 

45 

48 

49 

54 

52 

51 

49 

43 

46 

50 

43 

37 

40 

33 

42 

41 

4C 

42 

44 

33 

34  33 

34 

43.4 

MAX 

66 

64 

53 

51 

57 

56 

61 

58 

60 

56 

58 

38 

56 

56 

56 

55 

66 

54 

54 

58 

65 

56 

55 

52 

52 

50 

50 

51 

56.3 

M 

41 

40 

40 

49 

43 

45 

44 

44 

44 

44 

46 

44 

46 

46 

48 

45 

47 

47 

46 

40 

52 

46 

51 

48 

48 

47 

42 

40 

45.1 

MAX 

65 

62 

49 

52 

53 

60 

62 

59 

61 

57 

38 

55 

6  6 

62 

59 

56 

56 

35 

54 

56 

56 

53 

54 

51 

32 

45 

48 

54 

55.8 

40 

39 

42 

43 

46 

46 

51 

52 

53 

51 

49 

50 

45 

45 

45 

47 

44 

46 

44 

41 

40 

>v 

43 

41 

39 

36 

36 

38 

44.3 

MAX 

64 

61 

52 

64 

56 

57 

62 

58 

62 

56 

59 

35 

58 

61 

58 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

56 

54 

52 

52 

49 

49 

51 

56.3 

MI 

51 

48 

46 

46 

46 

48 

51 

53 

52 

32 

51 

51 

50 

49 

48 

48 

49 

48 

47 

46 

46 

4e 

45  44 

42 

37 

38 

43 

47.3 

MAX 

81 

77 

74 

46 

44 

61 

57 

35 

60 

57 

56 

65 

48 

64 

61 

62 

65 

66 

59 

54 

61 

42 

6C 

58 

67 

57 

58 

60 

62.7 

4  1 

42 

41 

4  1 

42 

49 

50 

50 

54 

53 

53 

51 

42 

47 

51 

48 

39 

40 

45 

41 

43 

46 

44  46 

33 

37 

34 

31 

44.1 

MAX 

73 

61 

58 

55 

58 

60 

59 

59 

59 

58 

61 

53 

56 

58 

56 

57 

58 

56 

53 

55 

58 

52 

54 

52 

50 

47 

31 

52 

56.5 

MIN 

40 

49 

40 

42 

44 

41 

49 

52 

51 

52 

48 

46 

48 

46 

51 

53 

42 

42 

39 

42 

50 

47 

46 

34 

39 

3C 

28 

30 

43.6 

MAX 

80 

80 

80 

78 

74 

69 

55 

55 

57 

58 

61 

57 

43 

61 

56 

57 

60 

63 

60 

49 

56 

68 

55 

52 

50 

47 

53 

59 

60.8 

MIN 

36 

35 

36 

34 

34 

29 

40 

47 

52 

49 

48 

48 

36 

42 

46 

.44 

40 

39 

38 

40 

40 

30 

39 

43 

34 

37 

31 

26 

39.0 

MAX 

71 

68 

54 

55 

60 

63 

63 

63 

60 

68 

61 

56 

57 

59 

59 

59 

60 

54 

55 

57 

60 

57 

55 

53 

50 

47 

53 

53 

57.9 

MIN 

40 

41 

45 

46 

42 

46 

52 

53 

53 

54 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

43 

46 

42 

43 

40 

41 

45 

40 

40 

35 

31 

35 

44.6 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

PORT  ERV I  LL  E 

PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANDS6URG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDOING  FIRE   STA  2 

REDLAND  S 

REDWOOD  CITY 

R I  CHARD  SON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE   CITRUS   EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 
SAN  ANTON  I O  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAND8ERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 
S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR 10   3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

81 

76 

69 

62 

62 

62 

60 

57 

58 

57 

55 

56 

58 

59 

57 

54 

53 

53 

40 

35 

36 

40 

45 

47 

48 

6  0 

53 

63 

49 

4  1 

43 

48 

52 

44 

40 

37 

38 

43 

44 

43 

44 

44 

34 

37 

3  3 

28 

SAN  MATEO 

MAX 

69 

67 

59 

55 

58 

62 

60 

58 

58 

57 

58 

61 

54 

54 

55 

53 

54 

A3 

40 

42 

43 

43 

41 

51 

52 

52 

53 

50 

49 

51 

49 

52 

46 

45 

47 

47 

46 

40 

46 

47 

40 

40 

39 

34 

38 

SAN  PEDRO 

MAX 

70 

64 

62 

5  B 

60 

59 

58 

59 

58 

56 

56 

54 

57 

59 

58 

54 

53 

5  5 

51 

47 

50 

50 

49 

52 

53 

53 

48 

56 

53 

53 

49 

53 

55 

51 

47 

48 

51 

49 

46 

44 

52 

49 

47 

46 

41 

40 

SAN  RAFAEL 

MAX 

66 

56 

62 

58 

55 

60 

69 

59 

59 

60 

59 

58 

56 

61 

61 

57 

56 

55 

51 

42 

41 

39 

38 

43 

45 

50 

52 

51 

53 

48 

50 

49 

45 

4  6 

45 

44 

42 

41 

40 

38 

40 

46 

44 

47 

34 

29 

37 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

7  1 

62 

62 

64 

65 

63 

60 

63 

63 

63 

59 

59 

59 

61 

61 

59 

56 

57 

6C 

M I  N 

45 

40 

43 

45 

46 

48 

51 

51 

53 

55 

55 

53 

4  5 

49 

53 

46 

43 

44 

46 

45 

44 

38 

42 

45 

37 

43 

35 

35 

SANTA  BARBARA 

MAX 

68 

5? 

57 

63 

62 

67 

61 

67 

60 

56 

62 

60 

57 

60 

M  I  N 

42 

44 

41 

44 

47 

45 

63 

6  2 

56 

54 

53 

44 

46 

52 

54 

43 

45 

41 

45 

41 

45 

41 

42 

44 

39 

42 

35 

32 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

61 

64 

59 

57 

55 

60 

64 

60 

56 

57 

56 

55 

MIN 

3  8 

43 

41 

45 

44 

45 

6  4 

54 

58 

56 

54 

45 

48 

53 

52 

46 

44 

41 

49 

45 

46 

42 

44 

44 

40 

39 

32 

33 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

69 

66 

60 

59 

55 

56 

57 

60 

61 

61 

53 

53 

MIN 

39 

39 

44 

43 

41 

44 

61 

52 

52 

53 

49 

49 

49 

50 

49 

46 

42 

45 

41 

42 

38 

40 

41 

39 

46 

34 

27 

33 

SANTA  CRUZ 

MAX 

75 

6  0 

59 

58 

60 

59 

58 

58 

53 

56 

56 

59 

58 

59 

55 

52 

M 1  N 

36 

46 

39 

41 

40 

42 

40 

43 

44 

6  2 

47 

48 

48 

51 

49 

49 

38 

42 

48 

37 

37 

36 

40 

37 

33 

34 

25 

27 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 

7  0 

66 

63 

5? 

56 

60 

55 

52 

60 

51 

54 

54 

51 

54 

MIN 

39 

34 

39 

44 

47 

48 

6  0 

54 

55 

52 

48 

42 

4  7 

53 

51 

43 

37 

37 

43 

43 

40 

37 

39 

38 

31 

35 

3C 

28 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

58 

59 

60 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

5E 

58 

56 

55 

54 

57 

MIN 

63 

63 

53 

51 

47 

51 

61 

53 

55 

53 

54 

53 

46 

52 

54 

49 

45 

47 

48 

46 

47 

42 

49 

48 

43 

47 

40 

.39 

SANTA  PAULA 

MAX 

59 

58 

5  a 

62 

6  1 

58 

62 

6  0 

63 

6  1 

6  1 

62 

57 

56 

59 

6  1 

61 

57 

57 

57 

56 

M  I  N 

45 

36 

40 

33 

40 

46 

46 

51 

55 

56 

53 

50 

43 

50 

52 

44 

38 

44 

35 

41 

36 

35 

41 

31 

34 

27 

32 

SANTA  ROSA 

MAX 

57 

58 

61 

62 

55 

57 

60 

6C 

59 

61 

61 

64 

62 

5G 

59 

56 

53 

MIN 

32 

30 

30 

40 

38 

43 

45 

51 

51 

50 

46 

46 

48 

39 

43 

44 

35 

35 

42 

35 

33 

33 

32 

29 

29 

29 

24 

23 

SCOT  I A 

MAX 

58 

56 

55 

52 

55 

59 

53 

55 

56 

52 

48 

46 

44 

MIN 

3  8 

39 

43 

42 

41 

43 

50 

47 

48 

48 

44 

46 

47 

40 

42 

42 

42 

42 

39 

39 

39 

40 

41 

34 

34 

27 

26 

26 

SHASTA  DAM 

MAX 

50 

54 

50 

59 

56 

50 

50 

48 

MIN 

49 

43 

41 

41 

40 

40 

38 

4  2 

47 

45 

44 

43 

45 

44 

44 

42 

4  3 

4C 

31 

38 

38 

37 

38 

35 

34 

21 

23 

29 

SHELTER  COVE 

MAX 

57 

55 

52 

47 

MIN 

44 

4  6 

48 

45 

4  6 

48 

49 

51 

48 

46 

48 

45 

50 

47 

4' 

4! 

41 

44 

4> 

44 

3  8 

39 

34 

3' 

SIERRA  CITY 

MAX 

45 

35 

38 

40 

41 

28 

3C 

MIN 

40 

36 

31 

34 

32 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

3  2 

3] 

3C 

21 

28 

3C 

2* 

2' 

30 

2  4 

i; 

7 

10 

11 

SIERRAVILLE  rs 

47 

50 

50 

42 

40 

40 

42 

42 

29 

MIN 

S 

7 

8 

11 

17 

17 

33 

31 

30 

30 

30 

25 

30 

25 

31 

21 

? 

16 

22 

21 

2C 

1C 

13 

12 

-  6 

-  9 

-18 

-  1 

SODA   SPRINGS   1  E 

6  5 

5  1 

55 

5  2 

54 

50 

33 

32 

34 

34 

3  3 

32 

3 1 

32 

34 

28 

29 

30 

28 

32 

36 

19 

26 

MIN 

24 

34 

22 

21 

21 

24 

28 

27 

29 

29 

27 

24 

25 

28 

24 

21 

20 

IE 

16 

20 

8 

8 

10 

1< 

-  : 

-  e 

-  4 

C 

SONOMA 

65 

62 

61 

58 

58 

53 

64 

6  1 

60 

58 

62 

58 

61 

c  9 

59 

58 

57 

57 

52 

MIN 

32 

30 

34 

37 

35 

42 

48 

50 

50 

51 

45 

47 

48 

41 

50 

45 

3: 

4! 

4: 

33 

31 

3; 

32 

29 

28 

34 

2! 

31 

73 

74 

76 

72 

66 

65 

65 

58 

58 

56 

56 

46 

54 

50 

52 

50 

52 

48 

54 

56 

47 

40 

4  0 

MIN 

38 

38 

37 

36 

38 

38 

46 

47 

50 

44 

44 

42 

44 

46 

38 

36 

35 

40 

3( 

31 

32 

34 

34 

26 

30 

2  0 

22 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

6  7 

65 

63 

65 

63 

54 

48 

43 

39 

35 

4  0 

41 

48 

38 

30 

MIN 

30 

29 

28 

30 

31 

33 

32 

31 

35 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

2S 

7  4 

2« 

29 

26 

16 

21 

22 

2  6 

1 

17 

: 

; 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

57 

57 

59 

58 

58 

40 

40 

39 

36 

36 

38 

34 

32 

34 

22 

32 

MIN 

14 

17 

17 

22 

33 

32 

33 

31 

31 

34 

32 

27 

25 

16 

17 

2  5 

It 

6 

t 

22 

-  2 

-12 

-20 

17 

SQUIRREL    INN  2 

55 

60 

58 

59 

60 

62 

45 

41 

43 

50 

50 

Q 

25 

MIN 

38 

38 

40 

38 

41 

43 

34 

34 

39 

35 

35 

33 

3  0 

36 

37 

2S 

17 

2E 

IE 

IE 

24 

2: 

26 

2( 

1< 

20 

12 

i: 

STOCKTON    FAA  AP 

48 

51 

50 

42 

47 

51 

61 

62 

61 

57 

57 

56 

'4 

61 

55 

59 

43 

MIN 

38 

33 

32 

35 

38 

42 

47 

51 

54 

51 

48 

46 

5  0 

50 

46 

4  6 

39 

45 

43 

41 

36 

35 

40 

40 

34 

32 

21 

2! 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

55 

51 

51 

4  9 

4  3 

47 

52 

62 

62 

62 

56 

6  7 

e. 

54 

60 

61 

54 

53 

MIN 

37 

35 

33 

33 

32 

40 

42 

45 

52 

53 

45 

46 

47 

49 

48 

44 

39 

44 

4i 

42 

37 

il 

42 

3! 

34 

30 

2f 

3: 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

50 

51 

48 

44 

46 

51 

61 

63 

63 

58 

57 

56 

55 

59 

63 

57 

47 

MIN 

37 

35 

30 

3  4 

38 

41 

45 

60 

52 

53 

48 

46 

49 

48 

48 

43 

as 

4C 

31 

3E 

40 

3E 

3' 

31 

21 

21 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

71 

70 

68 

67 

5  8 

62 

6  3 

59 

60 

56 

56 

53 

6  0 

5? 

52 

58 

56 

45 

MIN 

33 

32 

33 

31 

30 

39 

43 

47 

48 

46 

44 

38 

44 

37 

42 

38 

31 

39 

3! 

31 

30 

32 

35 

2E 

21 

27 

1  9 

2E 

STRAWBERRY  VALLEY 

6  9 

67 

67 

67 

63 

46 

4  3 

46 

43 

40 

39 

40 

30 

4C 

MIN 

3  9 

38 

37 

36 

34 

35 

35 

57 

38 

31 

30 

31 

30 

35 

'■0 

3C 

3C 

2S 

28 

29 

25 

2' 

24 

i: 

11 

t 

5 

IE 

SUNLAND 

R  1 

86 

78 

7  0 

70 

52 

54 

MIN 

54 

51 

52 

44 

41 

39 

41 

47 

52 

5  0 

49 

47 

41 

44 

48 

4; 

3( 

3? 

4] 

41 

37 

31 

43 

4] 

3( 

35 

34 

32 

SUSANVILLE  AP 

24 

26 

36 

20 

19 

MIN 

14 

14 

14 

10 

17 

25 

36 

33 

3 

3  3 

32 

32 

3  4 

34 

32 

3C 

21 

27 

24 

IE 

13 

11 

22 

12 

-  ] 

-12 

-12 

! 

TAHOE   CI TY 

4  2 

45 

43 

43 

47 

40 

4  1 

32 

22 

28 

MIN 

22 

20 

20 

20 

22 

27 

3  3 

27 

3  3 

30 

24 

2  6 

29 

27 

2C 

15 

18 

IS 

1< 

15 

1  1 

17 

16 

; 

-  1 

-10 

; 

TEHACHAPI 

68 

67 

6  6 

71 

59 

53 

42 

52 

5  3 

40 

44 

43 

4] 

46 

4] 

39 

32 

36 

42 

MIN 

35 

36 

29 

3  6 

28 

32 

3ft 

41 

45 

42 

42 

>8 

31 

41 

4; 

32 

32 

25 

32 

30 

27 

32 

35 

29 

26 

25 

1C 

TE JON  RANCHO 

MAX 

6  3 

65 

65 

6  1 

58 

63 

66 

65 

69 

61 

52 

63 

61 

5  5 

45 

43 

MIN 

3  9 

44 

45 

3  9 

35 

35 

44 

51 

54 

50 

48 

48 

4< 

49 

54 

44 

4: 

40 

3< 

3< 

3E 

41 

40 

42 

3! 

34 

24 

21 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

7  9 

80 

82 

80 

77 

75 

7  3 

70 

74 

77 

74 

75 

66 

72 

65 

60 

MIN 

40 

37 

39 

40 

43 

38 

47 

48 

50 

6  3 

60 

53 

48 

53 

52 

51 

4  9 

45 

3S 

38 

41 

45 

41 

3< 

41 

36 

2' 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

71 

7  1 

66 

54 

55 

54 

54 

57 

54 

60 

6  0 

61 

62 

65 

55 

50 

54 

55 

55 

57 

59 

60 

50 

49 

45 

5C 

MIN 

3  6 

35 

35 

34 

34 

37 

44 

45 

49 

49 

49 

42 

4  2 

47 

49 

43 

39 

37 

42 

40 

33 

39 

34 

42 

29 

37 

22 

24 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

6  0 

72 

70 

70 

66 

59 

53 

52 

54 

4  9 

46 

50 

48 

49 

48 

45 

48 

44 

48 

44 

55 

54 

52 

44 

36 

38 

42 

44 

MIN 

35 

36 

36 

35 

36 

38 

44 

42 

44 

42 

40 

41 

42 

43 

40 

34 

32 

32 

33 

34 

30 

30 

37 

32 

25 

20 

16 

26 

TORRANCE 

MAX 

74 

68 

62 

6  1 

61 

57 

59 

60 

5  9 

60 

60 

61 

64 

62 

60 

62 

61 

60 

60 

58 

60 

61 

61 

56 

59 

55 

58 

MIN 

41 

40 

43 

4  5 

43 

43 

48 

55 

5  4 

54 

52 

48 

47 

53 

48 

42 

42 

45 

44 

44 

39 

42 

47 

39 

38 

36 

33 

TRACY  CARBONA 

MAX 

59 

52 

52 

52 

42 

51 

59 

61 

62 

6  2 

57 

57 

54 

55 

60 

60 

59 

60 

54 

53 

56 

61 

62 

58 

54 

52 

54 

54 

MIN 

35 

33 

26 

30 

38 

40 

45 

49 

51 

52 

48 

43 

4  8 

45 

45 

41 

41 

42 

40 

37 

38 

41 

37 

37 

33 

29 

27 

26 

28    29     30  31 
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DAILY  TEMPERATURES  cal i forn ia 

Continued     FEBRUARY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

55 

54 

51 

45 

50 

52 

65 

62 

65 

58 

59 

57 

55 

60 

63 

59 

59 

54 

53 

56 

60 

58 

57 

53 

53 

45 

46 

58 

55. 

8 

MIN 

34 

30 

25 

30 

37 

40 

44 

47 

51 

51 

47 

39 

48 

43 

46 

42 

41 

40 

38 

38 

38 

46 

43 

32 

35 

30 

26 

36  < 

9 

TRINITY    DAM  VISTA  POINT 

MAX 

53 

52 

55 

51 

40 

44 

45 

49 

43 

44 

42 

45 

44 

47 

47 

49 

42 

34 

40 

45 

6 

MIN 

30 

30 

30 

32 

35 

36 

37 

38 

39 

34 

35 

35 

30 

32 

32 

27 

17 

16 

30 

TRONA 

MAX 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

68 

63 

59 

63 

60 

60 

64 

62 

69 

65 

62 

67 

72 

52 

54 

58 

61 

67 

57 

54 

53 

45 

62 

2 

M  I  N 

31 

31 

31 

32 

33 

36 

42 

47 

47 

52 

50 

47 

39 

42 

49 

46 

35 

37 

43 

34 

31 

34 

38 

42 

33 

37 

30 

38 

3 

TRUCK  EE  RS 

MAX 

52 

49 

53 

56 

53 

55 

41 

40 

40 

39 

36 

41 

36 

37 

38 

33 

35 

38 

35 

35 

33 

40 

42 

34 

32 

24 

20 

29 

39 

1 

M  I  N 

12 

12 

14 

13 

19 

17 

12 

25 

28 

29 

27 

21 

23 

26 

25 

22 

15 

13 

17 

20 

10 

1 

3 

15 

-  a 

-16 

-23 

12 

8 

TULELAKE 

MAX 

32 

33 

33 

35 

39 

43 

44 

44 

43 

42 

41 

41 

48 

44 

41 

41 

43 

40 

40 

42 

46 

45 

35 

35 

25 

30 

33 

39 

2 

M  I  N 

2 

1 

1 

5 

5 

15 

34 

34 

33 

32 

31 

31 

33 

26 

33 

31 

31 

29 

29 

29 

23 

17 

20 

18 

5 

0 

21 

° 

TURNTA8LF  CREEK 

MAX 

74 

77 

72 

71 

55 

44 

50 

51 

55 

50 

54 

47 

50 

51 

50 

47 

50 

41 

53 

50 

58 

52 

51 

46 

39 

46 

53 

2 

MIN 

53 

41 

40 

39 

37 

38 

40 

46 

41 

42 

43 

43 

44 

44 

42 

41 

40 

37 

40 

38 

36 

35 

32 

25 

26 

27 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

75 

73 

65 

64 

63 

60 

57 

56 

62 

57 

57 

62 

65 

63 

58 

62 

59 

59 

60 

56 

56 

60 

61 

58 

56 

58 

58 

60 

60 

7 

MIN 

40 

37 

40 

40 

45 

42 

50 

48 

52 

52 

51 

50 

41 

45 

50 

45 

40 

40 

40 

41 

40 

35 

38 

42 

34 

40 

31 

30 

TWENTYNINE  PALMS 

75 

73 

76 

77 

75 

71 

72 

69 

75 

77 

68 

67 

69 

74 

73 

64 

63 

66 

57 

59 

58 

62 

63 

61 

55 

56 

47 

54 

66 

3 

MIN 

37 

35 

35 

39 

39 

37 

46 

46 

46 

58 

54 

47 

39 

50 

49 

42 

36 

33 

45 

31 

34 

34 

32 

30 

31 

41 

30 

1  8 

39 

TWIN  LAKES 

59 

56 

52 

58 

54 

48 

32 

33 

34 

32 

30 

29 

29 

30 

29 

27 

33 

22 

29 

28 

33 

39 

31 

22 

16 

19 

20 

18 

33 

6 

MIN 

30 

1  9 

18 

18 

19 

24 

25 

23 

28 

26 

23 

18 

22 

24 

19 

18 

6 

12 

9 

16 

-  2 

2 

3 

10 

-11 

-10 

-13 

-  i 

13 

5 

UK  I  AH 

75 

73 

72 

68 

61 

58 

59 

62 

55 

57 

59 

53 

58 

56 

53 

55 

55 

52 

56 

57 

53 

63 

54 

54 

50 

49 

57 

44 

57 

8 

MIN 

36 

34 

32 

33 

41 

46 

48 

48 

49 

48 

43 

44 

48 

40 

45 

44 

40 

39 

32 

31 

28 

32 

40 

26 

32 

25 

21 

19 

37 

3 

UCLA 

76 

76 

66 

60 

63 

59 

54 

54 

58 

58 

56 

61 

62 

61 

59 

56 

60 

61 

54 

56 

57 

58 

59 

56 

54 

54 

56 

55 

59 

3 

MIN 

58 

51 

48 

47 

46 

50 

50 

51 

54 

54 

55 

53 

49 

53 

53 

49 

47 

49 

48 

46 

47 

44 

50 

49 

42 

44 

40 

42 

48 

9 

UPLAND   3  N 

MAX 

78 

77 

76 

70 

67 

60 

53 

52 

56 

55 

57 

59 

62 

55 

52 

58 

58 

56 

51 

54 

53 

57 

53 

48 

52 

52 

53 

55 

58 

2 

MIN 

43 

43 

42 

40 

41 

36 

46 

47 

51 

50 

50 

47 

48 

43 

47 

43 

38 

36 

39 

35 

38 

32 

42 

41 

31 

33 

31 

31 

40 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

73 

73 

70 

64 

55 

55 

52 

56 

56 

52 

51 

62 

55 

54 

59 

61 

50 

50 

49 

57 

7 

MIN 

29 

28 

26 

41 

45 

46 

46 

40 

44 

33 

42 

39 

31 

31 

29 

28 

23 

18 

28 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

67 

65 

65 

53 

53 

57 

56 

63 

58 

58 

56 

61 

54 

55 

56 

58 

57 

56 

54 

54 

56 

58 

54 

54 

53 

51 

46 

48 

56 

4 

MIN 

44 

42 

40 

41 

42 

44 

46 

49 

51 

50 

47 

46 

47 

43 

49 

44 

42 

43 

42 

41 

40 

41 

40 

35 

35 

32 

28 

28 

41 

9 

VACAV I LLE 

MAX 

55 

58 

58 

53 

50 

56 

64 

60 

57 

55 

62 

53 

58 

56 

60 

59 

61 

50 

59 

58 

62 

60 

60 

53 

50 

45 

50 

50 

56 

1 

MIN 

32 

29 

29 

29 

38 

41 

45 

49 

51 

50 

47 

45 

47 

47 

50 

39 

37 

43 

42 

41 

35 

36 

35 

32 

30 

31 

31 

30 

39 

0 

VALYERMO  RS 

MAX 

66 

65 

68 

69 

67 

70 

67 

58 

57 

56 

53 

58 

61 

63 

63 

50 

49 

54 

56 

44 

59 

58 

45 

45 

45 

51 

57 

6 

MIN 

31 

29 

30 

31 

33 

35 

41 

41 

43 

40 

40 

48 

30 

39 

42 

33 

27 

24 

30 

28 

26 

37 

25 

31 

17 

1  3 

32 

5 

VICTORVILLF    PUMP  PLANT 

MAX 

71 

70 

73 

73 

73 

73 

71 

61 

57 

61 

62 

56 

57 

64 

64 

54 

53 

55 

56 

46 

49 

50 

55 

56 

50 

46 

45 

44 

58 

6 

MIN 

30 

30 

30 

32 

34 

36 

41 

43 

49 

48 

46 

42 

34 

41 

46 

40 

33 

30 

35 

33 

35 

28 

37 

37 

29 

30 

26 

19 

35 

5 

VISAL  IA 

MAX 

61 

60 

58 

51 

58 

45 

53 

56 

63 

64 

57 

54 

65 

57 

66 

68 

60 

62 

57 

53 

60 

60 

63 

63 

55 

54 

48 

49 

57 

9 

MIN 

41 

36 

37 

40 

39 

41 

47 

51 

52 

50 

45 

45 

44 

52 

44 

39 

39 

44 

43 

40 

43 

40 

39 

32 

35 

25 

29 

41 

2 

VOLTA  PH 

MAX 

73 

70 

68 

68 

68 

58 

55 

56 

53 

51 

48 

46 

54 

50 

48 

47 

46 

45 

53 

41 

57 

57 

54 

47 

47 

44 

41 

41 

53 

1 

M  I  N 

40 

38 

36 

37 

36 

34 

40 

42 

43 

43 

40 

39 

3  P 

37 

35 

39 

33 

34 

30 

34 

30 

31 

32 

26 

27 

17 

13 

26 

33 

9 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

67 

57 

55 

56 

51 

56 

62 

63 

60 

59 

55 

60 

55 

57 

59 

58 

58 

60 

56 

55 

58 

52 

59 

59 

54 

53 

46 

52 

56 

9 

MIN 

30 

30 

29 

32 

34 

42 

44 

50 

52 

51 

47 

43 

48 

42 

M 

45 

38 

43 

41 

38 

33 

35 

35 

32 

30 

31 

21 

26 

36 

2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

73 

73 

73 

72 

72 

66 

59 

50 

63 

71 

60 

54 

62 

61 

56 

52 

57 

54 

52 

42 

44 

50 

49 

45 

41 

39 

45 

51 

56 

7 

MIN 

34 

34 

29 

29 

32 

23 

28 

43 

45 

48 

47 

48 

29 

36 

35 

36 

33 

31 

28 

33 

33 

27 

32 

39 

30 

31 

27 

19 

33 

5 

WASCO 

MAX 

54 

52 

40 

52 

62 

46 

51 

54 

.  65 

69 

54 

54 

63 

59 

68 

62 

58 

59 

60 

56 

56 

56 

61 

61 

53 

53 

42 

47 

56 

0 

MIN 

38 

36 

37 

38 

39 

40 

40 

46 

53 

52 

49 

42 

47 

51 

54 

45 

44 

38 

43 

41 

44 

40 

38 

44 

33 

39 

27 

27 

41 

6 

WATSONVILLF  WATERWORKS 

MAX 

74 

76 

58 

57 

55 

60 

61 

62 

61 

60 

57 

60 

57 

56 

62 

60 

59 

58 

53 

57 

55 

59 

56 

59 

52 

53 

50 

50 

56 

5 

MIN 

38 

36 

36 

43 

43 

43 

43 

50 

51 

51 

48 

45 

47 

49 

46 

46 

41 

42 

43 

39 

37 

38 

42 

40 

32 

34 

25 

29 

41 

4 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

63 

65 

69 

68 

67 

57 

44 

46 

49 

52 

50 

50 

45 

49 

47 

45 

47 

48 

42 

53 

52 

55 

58 

46 

47 

46 

41 

47 

51 

7 

M  I  N 

27 

24 

22 

24 

26 

28 

40 

38 

38 

40 

40 

40 

39 

33 

34 

36 

32 

34 

33 

30 

30 

28 

34 

19 

22 

14 

6 

17 

29 

6 

WEED  1  s 

MAX 

51 

55 

53 

54 

54 

54 

42 

45 

45 

48 

44 

44 

39 

45 

47 

40 

40 

41 

39 

45 

43 

49 

55 

41 

36 

34 

27 

36 

44 

6 

MIN 

20 

22 

24 

27 

29 

30 

35 

33 

35 

34 

33 

34 

35 

35 

33 

32 

32 

32 

29 

27 

27 

21 

21 

25 

1  7 

10 

2 

5 

26 

4 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

75 

75 

70 

59 

45 

53 

53 

55 

47 

53 

49 

52 

50 

54 

50 

60 

53 

40 

47 

54 

7 

MIN 

43 

37 

34 

34 

37 

42 

46 

42 

44 

40 

40 

41 

34 

33 

35 

33 

21 

18 

20 

35 

5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

46 

51 

47 

46 

46 

45 

39 

30 

30 

32 

33 

32 

26 

34 

33 

25 

22 

22 

23 

24 

20 

24 

35 

27 

17 

12 

9 

20 

30 

4 

MIN 

12 

13 

1  1 

15 

17 

18 

21 

8 

13 

25 

23 

18 

12 

9 

18 

3 

-  3 

-  4 

11 

7 

-13 

-  4 

13 

3 

-15 

-  3 

-21 

-  6 

7 

2 

WILLITS   1  NE 

MAX 

74 

73 

70 

64 

61 

58 

53 

55 

53 

53 

56 

56 

52 

50 

51 

48 

51 

48 

54 

54 

55 

56 

54 

48 

48 

45 

47 

44 

54 

7 

MIN 

30 

29 

26 

29 

36 

42 

47 

46 

46 

44 

43 

41 

44 

34 

43 

41 

37 

35 

33 

33 

34 

35 

29 

30 

26 

20 

16 

27 

34 

9 

WILLOWS 

MAX 

68 

63 

68 

68 

62 

46 

50 

61 

61 

62 

55 

59 

51 

56 

53 

59 

60 

53 

46 

59 

54 

63 

57 

57 

55 

52 

45 

49 

56 

9 

M  I  N 

30 

31 

31 

32 

37 

38 

41 

48 

50 

51 

46 

47 

47 

46 

46 

44 

38 

42 

37 

38 

34 

33 

38 

34 

30 

29 

27 

32 

38 

5 

WINTERS 

MAX 

69 

60 

62 

58 

53 

47 

53 

61 

61 

58 

56 

59 

51 

54 

55 

59 

58 

58 

50 

56 

58 

62 

60 

59 

59 

48 

45 

49 

56 

4 

MIN 

32 

29 

29 

31 

33 

39 

42 

43 

52 

53 

51 

46 

48 

47 

48 

45 

41 

44 

43 

41 

36 

37 

40 

36 

32 

30 

30 

31 

39 

6 

WOOOFORDS 

MAX 

47 

48 

64 

58 

58 

57 

45 

42 

38 

38 

40 

43 

44 

43 

36 

39 

44 

38 

35 

40 

51 

42 

42 

32 

23 

28 

37 

42 

7 

MIN 

22 

24 

32 

34 

35 

38 

35 

31 

31 

31 

29 

25 

34 

30 

29 

25 

20 

21 

22 

21 

19 

14 

17 

9 

-  2 

-  8 

9 

23 

2 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

68 

60 

60 

60 

50 

44 

52 

63 

59 

57 

56 

59 

52 

54 

57 

59 

58 

60 

52 

58 

59 

60 

60 

58 

53 

53 

44 

51 

56 

3 

MIN 

34 

29 

32 

33 

38 

39 

43 

49 

51 

52 

48 

47 

48 

48 

48 

45 

37 

43 

43 

41 

37 

33 

40 

33 

33 

30 

28 

33 

39 

6 

YORBA  LINDA 

MAX 

77 

73 

70 

64 

68 

70 

63 

56 

63 

67 

62 

64 

67 

61 

60 

61 

69 

64 

57 

60 

69 

63 

61 

61 

57 

54 

56 

63 

6 

MIN 

43 

43 

40 

40 

42 

47 

48 

51 

55 

54 

54 

52 

42 

47 

52 

46 

40 

39 

43 

43 

41 

44 

40 

35 

34 

40 

34 

44 

1 

YOSEMITE  NP 

MAX 

60 

60 

60 

62 

64 

48 

45 

43 

48 

35 

35 

43 

36 

45 

42 

40 

44 

40 

38 

42 

45 

48 

47 

40 

32 

35 

38 

41 

44 

9 

MIN 

28 

27 

28 

30 

31 

35 

36 

32 

35 

31 

31 

31 

32 

31 

32 

32 

29 

29 

30 

30 

24 

25 

28 

28 

14 

22 

10 

18 

26 

2 

YREKA 

MAX 

47 

50 

51 

51 

53 

50 

52 

51 

51 

54 

49 

47 

46 

52 

46 

52 

50 

51 

43 

49 

50 

51 

52 

45 

42 

38 

33 

35 

48. 

0 

MIN 

20 

21 

21 

24 

25 

25 

33 

38 

37 

35 

34 

32 

33 

26 

29 

35 

35 

34 

33 

31 

25 

23 

25 

23 

20 

14 

10 

12 

26 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 

-  55  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIKMBIA 
FEBRUARY  1982 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

! 
< 

EVAP 

.06 

.04 

.03 

.02 

.02 

.04 

.06 

.07 

.13 

.07 

.02 

.05 

.03 

.07 

.03 

.08 

.05 

.08 

.06 

.  03 

.02 

.  09 

.  10 

.  16 

.  09 

.11 

.  11 

.  15 

1.87 

WIND 

- 

BACKUS  RANCH  (a) 

EVAP 

08 

09 

.  16 

06 

.  24 

.  04 

.01 

.  05 

.  10 

.00 

.  1  4 

.08 

.  15 

.  03 

.13 

.  19 

.  14 

.04 

.18 

.09 

.18 

.  23 

.03 

.  11 

.09 

.  10 

.  10 

2.92 

WIND 

4 

4 

11 

30 

4 

68 

99 

121 

118 

65 

33 

76 

42 

27 

182 

98 

207 

138 

68 

112 

52 

252 

176 

72 

82 

125 

113 

40 

2419 

MAX 

60 

59 

61 

62 

60 

58 

47 

50 

53 

51 

49 

57 

57 

61 

53 

55 

53 

55 

41 

53 

48 

48 

57 

44 

43 

40 

- 

- 

53.9 

MIN 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

41 

41 

45 

44 

43 

39 

38 

42 

42 

35 

33 

30 

32 

29 

28 

29 

34 

33 

30 

31 

— 

- 

36.1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

23 

13 

13 

.  12 

.08 

.08 

.05 

.  10 

.03 

WIND 

25 

1  1 

17 

24 

4 

18 

28 

3 

8 

18 

13 

25 

4 

29 

9 

28 

12 

38 

15 

13 

20 

12 

22 

11 

24 

43 

5 

17 

496 

BERRVESSA  LAKE  (b) 

EVAP 

.04 

.08 

.06 

.05 

.  08 

.01 

.02 

.  18 

.02 

.06 

.06 

.03 

.00 

.16 

.07 

.04 

.07 

.04 

.06 

.03 

.07 

.08 

.09 

.07 

.08 

.15 

.15 

.02 

1.87 

WIND 

25 

2  4 

26 

66 

21 

75 

120 

121 

61 

69 

53 

139 

72 

118 

101 

96 

17 

41 

52 

47 

49 

41 

39 

122 

73 

154 

76 

73 

1971 

MAX 

59 

56 

62 

59 

60 

62 

63 

51 

62 

53 

6  2 

62 

61 

51 

61 

61 

63 

65 

51 

55 

60 

52 

53 

46 

58. 9 

MIN 

40 

40 

42 

43 

45 

46 

49 

52 

51 

50 

49 

48 

48 

48 

45 

41 

42 

44 

43 

39 

37 

41 

33 

33 

33 

32 

33 

37 

42.3 

BURLINGAME 

EVAP 

.  03 

.  06 

03 

.  05 

06 

.05 

.09 

.  01 

.  22 

.02 

.01 

.  00 

.01 

.00 

.02 

.11 

.00 

.  05 

.03 

.07 

.06 

.07 

.15 

.06 

.  15 

.15 

.  21 

.09 

1.86 

WIND 

24 

19 

41 

30 

29 

50  120 

68 

185 

36 

24 

16 

165 

43 

155 

48 

14 

47 

57 

42 

29 

59 

141 

77 

185 

122 

81 

83 

2000 

MAX 

65 

6  4 

62 

58 

60 

58 

55 

65 

65 

59 

63 

62 

60 

61 

63 

60 

60 

63 

62 

65 

65 

63 

59 

58 

62 

61 

60 

60 

61.7 

MIN 

41 

40 

4  5 

46 

46 

47 

50 

50 

52 

53 

60 

50 

49 

50 

52 

46 

44 

47 

46 

42 

42 

47 

45 

41 

40 

36 

30 

38 

45.5 

CACHUMA  DAM  (c) 

EVAP 

.15 

.  14 

,  10 

.07 

.07 

.05 

.  15 

.09 

.03 

.01 

.01 

.  02 

.07 

.05 

.  12 

.  14 

.04 

.  11 

.  17 

.02 

.05 

.OS 

.  10 

.10 

.  05 

.01 

.08 

.  09 

2. 17 

WIND 

51 

39 

25 

24 

28 

34 

41 

200 

125 

115 

48 

18 

31 

33 

83 

46 

58 

63 

110 

43 

32 

44 

77 

39 

36 

43 

47 

38 

1S71 

MAX 

70 

71 

68 

68 

65 

64 

6  2 

52 

- 

57 

55 

55 

67 

61 

64 

69 

61 

63 

60 

57 

55 

64 

63 

64 

64 

61 

54 

59 

61.6 

MIN 

44 

4  4 

14 

45 

47 

47 

50 

50 

52 

50 

48 

48 

48 

51 

50 

41 

41 

43 

43 

43 

38 

44 

44 

44 

36 

32 

32 

44.4 

CAMP  PARDEE  (d) 

EVAP 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.  01 

.02 

.02 

.  04 

.04 

.03 

.  05 

.04 

.03 

.  03 

.  04 

.  04 

.04 

.  04 

.02 

.05 

.05 

0.89 

WIND 

12 

12 

12 

14 

23 

27 

43 

50 

54 

57 

17 

15 

46 

37 

48 

37 

19 

26 

31 

16 

30 

19 

IS 

25 

30 

29 

23 

27 

795 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 

.04 

.04 

* 

• 

.12 

.05 

.08 

- 

.07 

* 

• 

.  07 

- 

.03 

.07 

- 

- 

- 

.02 

.07 

.  08 

.07 

* 

• 

.25 

.  10 

.05 

B1.64 

WIND 

12 

IK 

* 

* 

41 

49 

143 

130 

134 

* 

* 

221 

158 

69 

167 

129 

* 

* 

133 

45 

19 

47 

60 

* 

* 

150 

39 

94 

1858 

CHTILA  VISTA 

EVAP 

.  15 

.  07 

* 

.  24 

.08 

.  12 

.07 

.03 

.08 

.  14 

.  11 

.10 

.  10 

.  12 

.15 

.13 

• 

.26 

.07 

.09 

.11 

.11 

* 

* 

.42 

.  27 

.13 

3. 17 

WIND 

36 

39 

* 

* 

152 

64 

77 

65 

63 

77 

166 

145 

59 

63 

69 

98 

74 

* 

170 

151 

73 

57 

52 

• 

* 

448 

235 

68 

2501 

MAX 

- 

- 

- 

- 

69 

66 

66 

64 

61 

70 

67 

70 

70 

68 

70 

73 

71 

- 

70 

59 

64 

68 

70 

- 

— 

66 

58 

65 

S6.9 

MIN 

- 

- 

- 

- 

48 

52 

52 

52 

54 

55 

56 

5  4 

48 

51 

50 

50 

50 

- 

45 

48 

47 

41 

41 

- 

- 

46 

44 

35 

48.  5 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.06 

.02 

.02 

.03 

01 

.00 

.00 

.  09 

.  13 

.00 

.00 

.07 

.02 

.02 

.  12 

.07 

.05 

.05 

.04 

.07 

.09 

.08 

.  10 

.11 

.08 

.12 

.17 

.  10 

1.72 

WIND 

36 

33 

27 

45 

55 

60  145 

235 

226 

182 

71 

112  200 

206 

115 

195 

104 

49 

147 

81 

57 

28 

106 

104 

53 

166 

232 

90 

3149 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.  15 

.  16 

.  19 

.  15 

.  14 

.12 

.  18 

.  15 

.  23 

.  24 

.  21 

.26 

.19 

.  18 

.  38 

.32 

.  27 

.  22 

.  11 

.06 

.  18 

.  15 

.  15 

.41 

.  21 

.30 

.  30 

20 

5.81 

WIND 

27 

18 

19 

15 

11 

22 

28 

97 

207 

145 

66 

101 

50 

25 

187 

142 

59 

44 

80 

34 

45 

60 

23 

125 

100 

130 

214 

41 

2115 

MAX 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

59 

68 

68 

68 

74 

73 

71 

74 

74 

73 

71 

70 

65 

64 

68 

70 

70 

71 

87 

66 

57 

60 

68. 4 

MIN 

42 

44 

45 

44 

45 

45 

46 

54 

54 

59 

58 

54 

49 

50 

56 

49 

47 

44 

SO 

43 

43 

43 

45 

45 

40 

40 

31 

28 

46.2 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  07 

.  07 

* 

* 

.  12 

.04 

.04 

.07 

.  12 

* 

• 

.08 

.02 

.06 

.07 

.10 

* 

• 

.  26 

.07 

.06 

« 

.  20 

* 

• 

.  26 

.  11 

.  13 

1.95 

WIND 

45 

85 

* 

• 

106 

60 

82 

114 

136 

* 

* 

227  143 

93 

176 

171 

* 

• 

260 

68 

50 

* 

151 

• 

• 

345 

178 

57 

2547 

MAX 

62 

57 

- 

- 

59 

56 

52 

64 

60 

- 

- 

53 

50 

58 

52 

58 

- 

- 

83 

60 

62 

- 

64 

- 

— 

58 

54 

55 

67.7 

MIN 

39 

36 

- 

- 

37 

43 

4  5 

49 

52 

- 

- 

47 

48 

48 

50 

46 

- 

- 

45 

39 

39 

- 

39 

- 

— 

30 

33 

34 

42.0 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.05 

.  04 

.  03 

.04 

.  04 

.00 

.00 

.  04 

.00 

.00 

.00 

.06 

.00 

.00 

.  00 

.02 

.04 

.08 

.00 

.06 

.05 

.  07 

.07 

.  08 

.06 

.00 

• 

.  15 

0.97 

WIND 

13 

11 

11 

11 

23 

36 

68 

137 

142 

182 

37 

57 

156 

125 

161 

121 

96 

43 

75 

43 

84 

31 

75 

78 

62 

67 

75 

93 

2113 

FRI ANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.02 

.05 

.  06 

.04 

.  02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.06 

.05 

.04 

.10 

.00 

.07 

.07 

.06 

.  13 

.04 

.00 

.  12 

.  10 

.15 

.07 

.07 

.05 

.  09 

.  08 

1.64 

WIND 

8 

13 

18 

15 

20 

51 

74 

143 

168 

167 

37 

30 

77 

89 

62 

141 

122 

62 

116 

32 

95 

43 

26 

40 

54 

62 

90 

65 

1920 

54 

62 

60 

57 

52 

51 

50 

54 

59 

58 

54 

52 

63 

52 

60 

62 

60 

64 

50 

50 

60 

63 

67 

65 

53 

54 

49 

52 

56.  S 

MIN 

44 

12 

41 

44 

4  2 

42 

42 

48 

50 

51 

51 

46 

46 

48 

51 

43 

42 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

43 

34 

34 

31 

30 

43.0 

lliUlU    Do    unit,  UnnJ-'r.n 

.  15 

.  15 

.  11 

.  12 

.  15 

.15 

.09 

.  06 

.06 

.06 

.  15 

.15 

.13 

.  15 

.  20 

.17 

.21 

.  20 

.15 

.04 

.07 

.  18 

.  18 

.14 

.  15 

.19 

.  14 

.  15 

3.85 

WIND 

12 

12 

10 

9 

7 

5 

8 

19 

9 

12 

51 

4 

13 

23 

24 

26 

69 

48 

14 

35 

57 

23 

34 

39 

63 

20 

18 

664 

MAX 

75 

74 

74 

75 

75 

73 

69 

67 

70 

75 

80 

74 

73 

76 

80 

75 

71 

74 

74 

57 

80 

70 

72 

72 

72 

68 

85 

68 

72.0 

MIN 

46 

44 

45 

46 

48 

47 

47 

51 

52 

54 

80 

55 

50 

51 

53 

52 

46 

48 

46 

40 

42 

44 

47 

48 

44 

43 

42 

34 

47.3 

EVAP 

.01 

.02 

.00 

.00 

.00 

.08 

.  10 

.01 

.06 

- 

- 

.  16 

.15 

.03 

.00 

- 

- 

.05 

.11 

.  11 

.14 

.  14 

.02 

.10 

.  13 

HI.  92 

WIND 

36 

38 

23 

42 

42 

58 

89 

129 

141 

115 

Z. 
93 

39 

118 

107 

210 

157 

55 

51 

78 

57 

96 

69 

35 

73 

72 

62 

104 

67 

2236 

.03 

.  03 

.  0  2 

.04 

.00 

.04 

.03 

.07 

* 

.06 

.02 

.05 

.03 

.  13 

.03 

.03 

.  08 

.00 

.02 

.05 

.07 

.  06 

.07 

.09 

.04 

• 

.  17 

B1.S1 

WIND 

25 

13 

14 

24 

19 

* 

102 

85 

* 

208 

22 

29 

59 

69 

91 

53 

18 

23 

46 

26 

52 

14 

15 

21 

18 

41 

27 

22 

1136 

LAKESHORE 

EVAP 

.  10 

.  09 

.  08 

.07 

.05 

.01 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

.08 

.05 

.06 

.07 

.03 

.05 

.07 

.08 

.08 

— 

- 

WIND 

18 

15 

12 

14 

12 

4 

73 

67 

56 

12 

12 

77 

75 

8 

87 

50 

18 

4 

19 

18 

18 

27 

22 

IS 

26 

51 

18 

10 

839 

LODI  (f) 

EVAP 

.01 

.01 

.  00 

* 

* 

.02 

,07 

.04 

.  22 

.  04 

.03 

.03 

.11 

.  05 

.  13 

.  04 

.  05 

.  10 

.  18 

.  05 

.  07 

.  09 

.  13 

.09 

.  08 

.  10 

.Of 

.  12 

1.96 

WIND 

36 

25 

26 

13 

51 

74 

210 

158 

217 

147 

46 

106 

192 

104 

181 

101 

40 

100 

75 

63 

51 

44 

106 

•8 

61 

130 

75 

102 

2832 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

• 

# 

# 

* 

* 

* 

.  10 

.  06 

.  06 

.  02 

.OS 

.  00 

.  06 

.  05 

.  12 

.  05 

.  06 

.  08 

08 

10 

.  12 

.  15 

.30 

.  15 

.  15 

B1.93 

WIND 

90 

40 

30 

40 

70 

150  260 

240 

260 

160 

80 

180 

330 

130 

190 

170 

50 

130 

150 

ioo 

80 

110 

110 

130 

160 

220 

170 

150 

3980 

55 

54 

52 

48 

48 

53 

63 

63 

60 

58 

61 

61 

53 

57 

6  1 

64 

62 

59 

55 

63 

66 

67 

65 

64 

59 

59 

57 

56 

58.7 

MIN 

41 

38 

36 

40 

41 

44 

47 

55 

52 

49 

47 

51 

48 

50 

45 

44 

45 

45 

42 

44 

42 

43 

42 

39 

34 

31 

32 

43.2 

MONTI  CELLO  DAM 

.06 

.  06 

.07 

.06 

.05 

.04 

.  04 

.06 

.  29 

* 

• 

* 

.03 

.25 

.07 

.05 

.02 

.04 

.03 

.06 

.07 

.10 

.06 

• 

.  18 

.11 

B1.87 

WIND 

10 

13 

12 

12 

9 

19 

34 

51 

59 

29 

15 

20 

79 

25 

68 

36 

27 

22 

32 

14 

9 

11 

24 

33 

16 

46 

a 

70 

801 

MAX 

64 

64 

63 

64 

64 

58 

55 

62 

61 

57 

57 

65 

51 

58 

53 

55 

63 

58 

51 

61 

52 

67 

65 

62 

61 

33 

52 

33 

69.0 

MIN 

40 

40 

39 

40 

41 

45 

48 

51 

54 

51 

49 

48 

49 

47 

50 

46 

42 

41 

44 

42 

40 

44 

41 

34 

34 

33 

33 

36 

42.9 

NACIMI ENTO  DAM 

EVAP 

.06 

.06 

.09 

.07 

.06 

.05 

.08 

.  14 

- 

- 

- 

.02 

.04 

.03 

.  13 

.10 

.03 

.06 

.04 

.07 

.02 

.08 

.08 

.11 

.06 

.04 

.08 

.07 

B1.S6 

WIND 

- 

NEWARK  (g) 

EVAP 

.06 

.06 

* 

* 

.09 

.09 

.03 

.10 

.06 

* 

* 

.02 

.02 

.03 

.02 

.00 

_ 

- 

.11 

.06 

* 

.  16 

• 

* 

.33 

.13 

.11 

B1.66 

17 

16 

* 

♦ 

45 

29 

62 

83 

110 

• 

* 

139 

73 

54 

142 

44 

* 

* 

231 

35 

29 

• 

125 

* 

* 

228 

79 

83 

1624 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.04 

.01 

01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.06 

- 

- 

- 

.04 

- 

- 

.16 

.03 

.03 

.15 

.01 

.08 

.07 

.09 

.01 

.09 

.18 

.03 

.  11 

B1.64 

WIND 

102 

56 

42 

51 

47 

88 

312 

377 

391 

526 

129 

146 

284 

368 

433 

179 

107 

90 

216 

120 

93 

41 

49 

59 

78 

161 

98 

134 

4779 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.06 

.07 

» 

• 

.  28 

.05 

- 

.00 

- 

- 

.06 

- 

- 

- 

• 

• 

.00 

.04 

.04 

* 

.10 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

10 

20 

* 

* 

80 

20 

47 

86 

100 

* 

* 

157 

75 

57 

84 

73 

• 

* 

SO 

19 

41 

* 

44 

* 

* 

94 

43 

21 

1151 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (c) 

EVAP 

.  15 

.  15 

.  12 

.11 

.  1 1 

.10 

.06 

.00 

.01 

.02 

.08 

.04 

.08 

.05 

.10 

.06 

- 

.08 

.02 

.06 

.07 

.OS 

- 

.08 

.08 

.13 

B2.12 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH  (h) 

EVAP 

.  15 

.  15 

.  13 

.13 

.  10 

.03 

.00 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.00 

* 

* 

.01 

.02 

.02 

.06 

.03 

.01 

B1.2S 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.  21 

.  16 

.09 

.  10 

.  10 

.01 

.00 

.04 

.19 

.  03 

.00 

WIND 

79 

44 

40 

32 

25 

27 

44 

130 

55 

103 

61 

40 

121 

76 

81 

81 

40 

18 

'43 

60 

40 

45 

4C 

40 

35 

110 

90 

55 

B1653 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

WIND 

.03 

.00 

.01 

# 

* 

.02 

.01 

.02 

.06 

.03 

.03 

.03 

.00 

.01 

.03 

.04 

.05 

• 

.  13 

• 

.06 

.07 

.10 

.  11 

.09 

.09 

.  11 

.12 

1.25 

WIND 

5 

5 

5 

0 

5 

20 

35 

110 

80 

50 

15 

45 

80 

970 

MAX 

60 

53 

52 

49 

52 

64 

65 

64 

64 

59 

64 

63 

57 

59 

67 

66 

67 

59 

68 

67 

65 

67 

63 

62 

60 

59 

61.3 

MIN 

46 

42 

38 

42 

43 

45 

49 

53 

55 

55 

53 

51 

52 

51 

52 

50 

46 

45 

42 

45 

45 

44 

42 

36 

35 

35 

45.8 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.00 

.00 

.01 

.03 

.01 

.05 

.131 .02 

.05  .09 

.03 

.03 

.08 

.02 

.09 

.09 

.07 

* 

.13 

.10 

.08 

.15 

.18 

.12 

.  11 

.14 

.09 

.11 

2.ul 

WIND 

50 

25 

29 

29 

49 

83 

155 

103 

180 

34 

73 

72 

188 

78 

140 

82 

84 

116 

40 

135 

63 

214 

216 

114 

119 

107 

104 

69 

2751 

Se 

a  teie 

ence 

tolloa 

-ing  S 

Indaa 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1862 


Station 

Day  of  month 

■ 

i 

1 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.24 

.13 

.08 

* 

.  29 

.12 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.07 

.05 

* 

.17 

.06 

.17 

* 

* 

.20 

B2.02 

WIND 

102 

40 

27 

* 

33 

18 

15 

79 

48 

77 

63 

30 

55 

61 

44 

58 

22 

18 

23 

51 

24 

• 

150 

36 

32 

36 

84 

35 

1261 

IHISXEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

.07 

.06 

• 

.21 

* 

* 

.30 

.10 

.07 

• 

.07 

.00 

* 

.  13 

WIND 

IS 

6 

23 

14 

32 

61 

27 

* 

63 

57 

35 

40 

10 

* 

* 

67 

12 

37 

• 

134 

30 

26 

714 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  uhbmivaiiuh  . 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(•)  PAN  IS  Or  STAINLESS  STEEL. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(h)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


Depth  In 

son 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

M  . 

MAX 
MIN 

52 
73 
49 

53 
73 
51 

53 
73 
51 

53 
74 
52 

56 
73 
52 

54 
71 
51 

56 
71 
53 

58 
67 
55 

56 
66 
55 

59 
71 
56 

62 
77 
58 

62 
71 
61 

57 
71 
55 

60 
75 
58 

60 
78 
57 

62 
77 
60 

57 
72 
55 

56 
74 
55 

55 
74 
54 

54 
63 
52 

57 
64 
53 

55 
71 
52 

56 
73 
54 

55 
71 
54 

54 

63 
52 

54 
70 
52 

54 
68 
34 

47 
66 
44 

56.0 
71.  1 
53.8 

8 

Inches 

9:00 

A. 

M. 

MAX  ' 
MIN 

60 
64 
58 

59 
64 

59 

60 
65 
59 

60 
65 
59 

60 
65 
60 

60 
66 
60 

60 
65 
59 

61 
64 

60 

60 
64 
60 

62 
66 
61 

64 
69 
63 

64 
68 
63 

62 
68 
61 

63 
68 
62 

63 
69 
63 

65 
69 
64 

62 
68 
62 

62 
68 
61 

61 
68 
61 

59 
65 
59 

60 
63 
60 

60 
65 
59 

61 
66 
60 

60 
66 
60 

59 
63 
59 

59 
65 
59 

59 
64 
59 

56 
63 
55 

60.8 
65.8 
60.2 

12 

Inches 

9:00 

A 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

64 

65 

65 

64 

65 

66 

66 

65 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

81 

60 

63.2 

20 

Inches 

9:00 

A. 

M. 

62 

62 

83 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63.9 

39 

Inches 

9:00 

A. 

M. 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65.  5 

79 

Inches 

9:00 

A. 

M. 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71.0 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 
MIN 

61 
42 

48 
41 

48 
41 

48 
43 

46 
42 

44 

42 

4K 
44 

52 
48 

53 
50 

52 
51 

52 
49 

55 
49 

50 
48 

50 
48 

52 
SO 

54 
46 

53 
44 

54 
46 

48 
45 

53 
44 

54 
44 

56 
43 

54 
44 

54 
43 

52 
41 

48 

37 

40 
34 

44 

38 

50.5 
44.2 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

58 
56 

59 

56 

59 
56 

58 
56 

58 

56 

57 
56 

56 
56 

56 
54 

55 
54 

55 
54 

56 
54 

56 
55 

56 
54 

56 
54 

55 
54 

54 

53 

54 

52 

54 
52 

54 

52 

52 
51 

52 
50 

52 
49 

52 
51 

52 
31 

51 
49 

51 
50 

50 
4« 

50 
47 

54.6 
52.9 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

52 
51 

52 
51 

52 
52 

53 
52 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

52 
51 

52 
52 

53 
52 

53 
53 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
50 

50 
50 

50 
49 

50 
49 

50 
SO 

50 
SO 

SO 
49 

50 
49 

49 
48 

48 

47 

51 .  5 
50.9 

(a)  H0LTV1LLE  SILTY  CLAY,   BABE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE .     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.  ARE  FROM  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 


Sm  referanoe  note*  following  Station  ladax. 
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SUPPLEMENTAL    DATA  California 

FEBRUARY  1962: 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

o> 
a 

« 

> 

a. 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

a 

< 
o 
o 

-J 

10:00A  PST 

4:00P  PST 

10:00P  PST 

Trace 

.01-09 

10-49 

SO- .99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

6.6 

+426 

SSE 

9 

89 

80 

67 

87 

4 

9 

4 

3 

1 

0 

21 

- 

7.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

" 

- 

" 

- 

53 

40 

0 

4 

3 

1 

2 

0 

10 

- 

5.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ssw 

- 

10.0 

++53 

SSW 

9 

75 

0 

0 

6 

4 

2 

5 

19 

- 

7.  7 

BURBANK   WB  AIRPORT 

SE 

15 

8.3 

++29 

ESE 

19 

85 

67 

61 

80 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

14 

- 

6.6 

EUREKA   WB  CITY 

tSE  . 

- 

8.2 

30 

N 

25 

" 

" 

" 

1 

2 

10 

3 

0 

0 

16 

49 

7.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

17 

5.7 

74 

E 

9 

91 

85 

67 

86 

3 

3 

7 

4 

1 

0 

18 

41 

7.  4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

7.7 

+  +  23 

W 

26  + 

86 

78 

71 

84 

1 

3 

4 

3 

2 

1 

14 

- 

6.9 

LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

w 

19 

6.1 

+  +26 

w 

16 

86 

75 

77 

83 

2 

3 

3 

2 

3 

1 

14 

- 

6.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

JSE 

7.  1 

27 

SE 

19  + 

83 

70 

68 

82 

2 

2 

4 

1 

3 

2 

14 

51 

6.5 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

- 

" 

" 

- 

" 

" 

74 

65 

1 

3 

4 

3 

3 

3 

17 

- 

7.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

14 

8.8 

++29 

WNW 

25 

81 

71 

63 

78 

0 

4 

9 

0 

4 

0 

17 

- 

6.  7 

POINT  ARGUELLO  WB 

" 

8.4 

+  +41 

s 

9 

" 

2 

1 

6 

* 

3 

0 

16 

- 

7.  1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

27 

12.1 

47 

SE 

9 

83 

77 

59 

AO 

3 

7 

»  .  1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

21 

9.  1 

34 

SE 

9 

90 

86 

75 

87 

6 

2 

6 

3 

2 

1 

20 

40 

7.6 

SANDBERG  WB 

S 

15.2 

++45 

S 

9 

73 

2 

6 

4 

2 

2 

1 

17 

7.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

7.4 

28 

s 

11 

78 

66 

66 

79 

4 

2 

9 

1 

0 

0 

16 

51 

6.2 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

9.0 

50 

ssw 

9 

85 

80 

72 

83 

2 

3 

6 

2 

2 

1 

18 

6.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

28 

8.8 

38 

sw 

9 

t80 

1 

4 

6 

3 

2 

0 

16 

56 

SAN  JOSE 

32 

5.6 

25 

s 

7 

68/5 

0 

7 

6 

3 

0 

1 

17 

26 

7.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

4.6 

+  +17 

wsw 

25  + 

91 

77 

71 

89 

2 

1 

6 

4 

4 

0 

17 

6.2 

t  8:00  A.M.       t  5:00  P.M. 

■+  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EOUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS 
(    TO   8  COMPASS   POINTS  ONLY. 


- 

I 

1: 

n 

it 

c: 
c 
r: 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


Day  of  month 


ALTURAS  RS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 
BISHOP  WB  AP 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BOCA 

BRIDGEPORT 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CANYON  DAK 

CHESTER 

COLFAX 

COVELO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
9 


1.0 
1 


2.215.0 
5 


2.7 
18 


2.C 
29 


2.0 

5 


2.0 

24 


8.0 

26 


3.0 

8 

2.0 


8.0 
34 


8 

0.6 


11 

1.5 


1.0 

39 


1.0 

24 


1.027.0  6.0 
9    36  40 

8.0 

12 

0.6 

T 

55 
21 


4.7 

50 


10 

2.1 
12 

2.0 
48 

1  .O 

38 


1.0 
10 

5.0 
16 

1.0 
46 

38 


6.0 
48 


4.0 

52 


3.1 
46 


2.4 

51 


3.0 
19  141 


12.0 
30 

1.5 
11 

8.0 
21 


2.0 
26  26 


6.0 

22  20 


1.0 

45 


0.5 
4  5 


0.5 
38 

2.0 


1.0 

3 


3.0 
47 


T 

0.8 


CUYAMACA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.0  8.0! 
24 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DE  SAB LA 

DOYLE  5  SSE 

FOREST  GLEN 

FORT  BIDWELL 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HA I WEE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.2 
T 


1.0 

5 


1.0 

5 


4.2 
7 


3.0 
24 


10. C 
33 


2.0 
51 


8.0(16.0 
58 


2.0 
5 

4.0 

1.0|15.o|l4.0  T 


2.5 
3 


2.0 
2 


5.0  7.0  T 


HAPPY  CAMP  RS 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDYLLWILD  RS 

JESS  VALLEY 

KERN  RIVER  PH  3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

BANZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 

MEYERS  4  SW 

MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MONO  LAKE 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338  B 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDt 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10.0 

36 


4.0  2. 025. 024.0  8.0 
77 


2.5 

5 


5. 0(  9.03.9.0!  1-0 
74 


12. 

1 
11 

0.5 


8  9 


11 


3.C 

89  82 


5.6  2.0 
16  21 


3.0 


8.0 

25 


8.0 
36 


0.5 
48 


T 
46 


23 
0.4 


0.5 

23 


6.0 
18 


7.0 

35 


9.0 

23 


4.0 
38 


23.0 
62 


3.3 

25 


L2.5 
38 


1.1 

38 


8.0 

27 


4.5 

27 


6.0 
30 


2.0  9.0  T 


80     78  84 


9. 
8 

10. 


0.1 
20  19 


T 
43 


1.0 
39 


5.0 
62 

3.5 


0.5 
42 

0.5 


59 
0.8 


25 
4.0 


1.4 

2 

0.9 
1.0 


1.0 

1 

1.4 


3.0 
3 


1.0 

3 


10.0 

10 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1962 


NORTH  FORK  RS 
PALOMAR  MTN  OBSY 
PLACKRVILLE 
QUINCY  RS 
SAND BERG  IB 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS  1  E 
80N0RA 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  NO  2 

STRAWBERRY  VALLEY 

8USANVILLE  AP 

TAflOE  CITY 

TEHACHAPI 

TULBLAKE 

TWIN  LAKES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WOODFORDS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


SNOWFALL 

8N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
8N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OH  GND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

- 

1 

- 

1 

- 

4 

- 

8 

- 

" 

0.5 

12.0 

4.0 

2.0 

2.0 

1.0 

4.0 

! .  0 

5 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

12 

16 

18 

16 

14 

16 

17 

21 

22 

21 

6.0 

" 

" 

3.0 

2.0 

1.0 

3.0 

1.0 

14.0 

3 . 0 

2 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

12 

4 

6 

4 

4 

T 

1.2 

9.1 

0.5 

T 

0.8 

0.2 

0.1 

T 

7 

7 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

3.0 

6.0 

2.0 

2.0 

2.0 

7.0 

2.0 

2.0 

3.0 

5.0 

2.0 

8.0 

6 

7 

5 

5 

4 

5 

11 

11 

9 

9 

10 

8 

7 

6 

10 

10 

16 

12 

8 

0.5 

12.0 

3.0 

7.0 

1.0 

5.0 

T 

3.0 

1 

12 

15 

12 

8 

6 

6 

13 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

14 

12 

15 

14 

13 

0.9 

8.0 

10.3 

18.0 

28.8 

12.6 

3.2 

8.9 

[13.6 

16.9 

22.2 

11.8 

T 

1.0 

4.6 

T 

19.4 

0.8 

7.6 

46 

46 

44 

43 

42 

43 

51 

60 

77 

97 

106 

96 

102 

108 

120 

129 

132 

124 

122 

122 

117 

114 

111 

128 

123 

122 
- 

119 

116 

5.2 

1.2 

2.5 

8.1 

1.5 

2.2 

3.5 

1.4 

4 

6.5 

~ 
0.5 

6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5 

6 

5 

3 

6 

14 

12 

13 

15 

16 

14 

12 

11 

15 

16 

20 

17 

7.0 

4.0 

5.0 

11. 0 

1  .0 

1.0 

5.0 

7.0 

20.0 

7.0 

T 

T 

T 

4.0 

17.0 

14.0 

- 

28 

27 

26 

26 

26 

25 

32 

30 

34 

44 

4  2 

43 

45 

50 

67 

70 

63 

70 

66 

70 

67 

65 

T 

T 

2.5 

16.0 

8.0 

4.0 

0.2 

0.1 

1.2 

3.0 

0.5 

10 

9 

8 

7 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

1 

15 

24 

26 

24 

23 

20 

22 

24 

26 

24 

1.0 

0.7 

4.0 

1.0 

3.0 

T 

12.0 

0.5 

5.0 

6.0 

4.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

1 

4 

4 

6 

S 

14 

9 

7 

6 

10 

15 

13 

11 

15 

T 

3.0 

2.5 

6.0 

2.0 

0.2 

8.0 

2.0 

0.5 

0.2 

1 

2 

1 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

9 

6 

4 

4 

5 

0.3 

3.0 

7.0 

s .  g 

9.0 

8.0 

T 

T 

2.0 

9.0 

21.0 

1.0 

T 

1.8 

8.0 

T 

1.0 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

16 

24 

24 

32 

36 

35 

34 

34 

43 

60 

58 

56 

52 

53 

50 

49 

48 

56 

52 

53 

51 

50 

1.0 

1.0 

1.5 

1.5 

2.0 

5.0 

T 

T 

1 

1 

5 

4 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

T 

T 

T 

2.0 

9.5 

13.0 

31.0 

34.0 

16.0 

2.5 

17.0 

LI. 5 

38.0 

20.0 

3.5 

2.5 

1.5 

6.0 

T 

13.0 

3.0 

6.0 

0.5 

T 

41 

41 

40 

40 

40 

42 

48 

59 

84 

104 

101 

96 

107 

108 

130 

133 

124 

122 

1  18 

118 

114 

111 

109 

116 

113 

112 

108 

106 

1.0 

4.5 

13.0 

8.0 

5.0 

3  .  0 

T 

T 

2.5 

2.0 

T 

7.0 

6.0 

1.0 

T 

0.5 

0.5 

T 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

10 

14 

27 

35 

40 

43 

42 

40 

41 

43 

43 

43 

50 

56 

56 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

10.0 

1.0 

9.0 

4.5 

T 

1.0 

2.0 

1.6 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

5 

3 

1 

1 

8 

8 

7 

6 

a 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

T 

2.5 

5.0 

0  .  2 

T 

1.0 

3.0 

0.5 

T 

T 

0.1 

5.0 

1.5 

3.5 

T 

2 

5 

4 

4 

3 

3 

6 

5 

5 

S 

5 

5 

4 

4 

9 

10 

11 

9 

9 

0.3 

ki 

h 
IT 

5, 
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See  reference  note*  following  Station  Index 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice. Bui  lding  ,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  i  ssues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F, ,  prec ipitat ion  and  evaporat ion  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequent ly  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  resu It  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.    (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Stat  ion .   Hour ly  prec l pi  tat  ion  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,   and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Prec ipitation  measurements ,   made  at   irregular  intervals,   will  be  publ ished  later  in  "Storage -Gage  Pre- 
cipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY     for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

o 
< 

Q 

< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRF.CIP 

i 
s 

SPECIAL 

*( 

A  ALLEN  FECHT 

ACT  ON  ESCONDIDO  FC261BE 

LOS  ANGELES 

34  30 

J  C  FASSOLD 

SAN  BERDINO 

ss 

FRANK  EBERT 

AD  1  N  RANGE R    STAT  ION 

21 

41  12 

120  57 

4193 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

4  10 

FRANK   J  GJZZILLO 

ALDERPQ  i  NT 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

MRS  CORA  C  OLSEN 

LOS  ANGELES 

1! 

34  19 

118  33 

2367 

5P 

TEOEWAI E  R  OIL  CO 

ALPINE 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

1735 

SS 

ALP  1 NE  F  IRE  DEPT 

ne  oe 

1125 

ALT Ufl A STRANGER  STATION 

0161 

MOOOC 

21 

u  » 

120  32 

4365 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BE  RO 1  NO 

34  34 

C 

STATE  OIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

TULARE 

35  59 

ANG 1 OLA  ELEV  *  WMSE 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

11 

38  34 

6P 

PACIF IC   UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILL 

CONTRA  COSTA 

38  01 

10A 

F 1 BRE  BO  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING   PLANT  3 

CONTRA  COSTA 

21 

37  59 

8A 

U    S   BUR    RECLAMAT ION 

ANZA 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

34  52 

C 

KERN  CO   ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

1! 

3<.  31 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

120  34 

105 

0322 

MONTEREY 

24 

121  2<* 

800 

C 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

LOS  ANGELES 

34  13 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNT Al N 

36  29 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ORANGE 

2f 

33  55 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

GLADYS  A  OUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETE  E  DUBOSE 

AU6UPN 

38  54 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

8A 

HARBOR  MASTER 

AZUSA  CITY  PARK    FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

2i 

117  54 

610 

8A, 

AZUSA  CITY  PARK 

0418 

It  57 

118    1  1 

2645 

5F 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

BADGER 

TULARE 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

37  40 

US  NAT   PARK  SERVICE 

SAN  BE  RO 1  NO 

35  16 

c 

L  E  MEIHENY 

BAKER  9  NNW 

SAN  BE  RO 1  NO 

35  23 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

35  25 

MID 

C  J 

ll  S  WEATHER  BUREAU 

8ALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

36  55 

SP 

c 

P  G  ♦   E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

39  56 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B ARNE  SON  PARK 

ORANGE 

2* 

33  56 

117  51 

575 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

Barrett  dam 

0514 

32  4] 

1623 

7A 

SAN  DIE"G0  WATER  OEPT 

BARSTOw 

0519 

SAN  BERDINO 

l\ 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

bar  ion  flat 

FR£ SNO 

36  49 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  PIDGE 

SNTA  BARBARA 

34  55 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEARTRAP  MEADOW 

TULARE 

36  41 

S 

corps  of  Engineers 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

2t 

33  56 

c 

BEAUMONT    1RRIG  01S1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

33  59 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

RIVERSIDE 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  00 

HETCH  HE  TCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

32 

34  05 

c 

T  j  le  Blanc 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRU2 

* 

122  06 

504 

5P 

MRS  NELSON    T  SHAw 

BERKELEY 

0693 

ALAMEOA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  lake 

10A 

HARVEY  0  FRYER 

BESW1CK  7  S 

SJSK I  YOU 

1  i 

41  52 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

B IE6ER 

LASSEN 

21 

41  07 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

35 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

28 

34  15 

BIG  BEAR    LK   FIRE  OlST 

BIG  SEAR   LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

28 

MRS  MARGIE    A  SIMPSON 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

placer 

8 

39  18 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  Ph  NO  1 

27 

37  12 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG   DALTON  DAM  FCZ238-E 

0758 

LOS  ANGELES 

117  49 

1575 

5P 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

0  767 

l' 

37  08 

118  28 

1 0000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

LOS  ANGELES 

34  23 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG    SUR    STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E 

LOS  ANGELES 

13 

34  IB 

5P 

WILLIAM   L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

13 

3<.  11 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

INYO 

19 

37  15 

CALIF  ElEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  W8  AIRPORT 

INYO 

19 

37  22 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

INYO 

19 

37  22 

12M 

UNION  CARBIDE  CO 

Black  mountain  2  sw 

0850 

122  10 

2330 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

11  46 

121  12 

7200 

s 

u  s  weather  bureau 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

PLACER 

MID 

u  s  weather  Bureau 

blue  lake  redwood  creek 

HUMBOLDT 

11 

40  55 

Blythe 

RIVERSIDE 

33  37 

STATE  D1V  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  w 

RIVERSIDE 

c 

STATE   D1V  OF  FSTRY 

BLYTHE   FA A   A [PPOPT 

RIVERS  IDE 

33  37 

FED  AVI  AT  ION  AGENC  Y 

BOCA 

NEVADA 

36 

39  23 

8* 

HAROLD  M  PABST 

SAN  01EGO 

J  1 

32  40 

5P 

BOONV 1 LLE    HWY   MNTnC  STA 

097; 

MENOOC INO 

17 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

...  V  V 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  OIEGO 

\ 

33  16 

116  25 

745 

8A 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

BORREGO  SP°ING5  3  NNE 

SAN  DIEGO 

BA 

BOULDER  CREEK 

LOCATELL I  RANCH 

SANTA  CRUZ 

37  09 

c 

VINCENT   0  LOCATELLI 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

THE    OLIVE  BARREL 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  *  PwR  OEPT 

BOWMAN  OAM 

NEVADA 

39  27 

NEVADA    IRRIG  01  ST 

BRADFORD  RANCH 

RIVERSIDE 

1! 

33  29 

BRADLEY 

MONTEREY 

2| 

35  52 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

1046 

ME N DOC  1  NO 

123  40 

1460 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAwLEY  2  SW 

1048 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-100 

BA 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY    10  WSW 

u  s  weather  Bureau 

BflEA  CITY 

ORANGE 

33  55 

BREA  FIRE  OEPT 

BRE  A  DAM 

ORANGE 

21 

33  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  fc  SW 

CONTRA  COSTA 

BR IDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

HUMBOLDT 

BROCKWAy  SUMMIT 

PLACER 

31 

39  lb 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

mo 

BUTTE 

B 

39  41 

121  20 

3560 

HA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY    SPR&S  GUARO  STA 

39  00 

s 

corps  of  Engineers 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

2' 

35  48 

c 

ERNEST  A  wEFERL ING 

BUC  KHORN 

LI  49 

SHASTA 

40  52 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

39  54 

2P 

p  G  ♦  E  Company 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

c 

MRS   FAYE    0  MC  HUGH 

SUE N A  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

2i 

36  46 

MRS  LOLA  F  GALL  I 

8ULLAP0S   BAR   PWR  HOUSE 

11  BO 

YUBA 

39  25 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUR6ANK  F 1  RE  OEP  FC226B 

1 1 

LOS  ANGELES 

34  11 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

,  1  94 

34  12 

118  22 

699 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  INGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

CITY  OF  BURL1NGAME 

BuRnEy 

1214 

SHASTA 

21 

121  40 

3127 

9/ 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT    RANCH   1  S 

1215 

TRINITY 

35  40  48 

123  28 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA   COST  A 

37  52 

122  05 

SA 

MRS  MAR  ST IR  TON 

BUITONWlLLOW 

KERN 

35  24 

119  28 

BA 

BUENA  VISTA  w  S  DIST 

CABAZON 

1250 

R1VERSI0E 

33  55 

JAMES  A  wakELAND 

CABR1LL0  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

3: 

32  40 

117  14 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  35 

BA 

8A 

3A 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  8ER01NO 

34  23 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

L  2  7  7 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

8A 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

34 

120  22 

3343 

c  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEOA 

11 

37  29 

121  49 

80S 

TA 

S  F  WATER  DEPT 

CALEKICO  2  NE 

1  28E 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

7A 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  R< 

TULARE 

35  53 

118  41 

2950 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL 1 STOGA 

1312 

L' 

38  35 

.122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER    SI  AT  1  ON 

1316 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

21 

116  59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

L424 

SAN  DIEGO 

32 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

SP 

ARCHIE   C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1421 

CALAVERAS 

38  15 

120  51 

658 

8A 

8A 

BA 

E    6AY   MUN  UTL  OIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLT£R 

SIERRA 

1 

39  38 

120  34 

5565 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C AMPTONV ILLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

1 

121  02 

2760 

SA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAN8Y   11  SW 

1  4  71 

MOOOC 

H 

121  03 

4100 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

147ft 

MOOOC 

41  27 

120  52 

4312 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

34  11 

lie  34 

7  9'. 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  IL 

14,81 

KERN 

35  IB 

117  58 

2010 

6F 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

if 

SP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1511 

ORANGE 

2fc 

33  55 

117  47 

1626 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

* 

33  57 

117  48 

1220 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1322 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2986 

SP 

P  G  *  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

:  s  h 

MONTEREY 

36  29 

425 

SP 

SP 

A  A  COLLINS  JR 

STATION 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
VIEW 


CEDAR  GROVE 
CEOAR  POINT 
CEOARVl LLE 
CENTERVILLE  POWER  MOUSE]  1624 
CHALLENGE  RANGER  STA  1653 
1  CHATSWORTH  FC  24  0  1680 


SONOMA 

SISK I  YOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

MODOC 

8UTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 


36  t 


06 


CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  OAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CH] TTENOEN  PASS 
CHOLAME    HATCH  RANCH 
CMUCHUPATE  RANGE  R  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 

CLAREMONT    POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVE ROALE  3  SSE 
CLOVE  RDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL INGA 
COALINGA  1  SE 


COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET 
C0L8YS  FC  S3  D 
COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  springs 

CONCORD   3  E 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DISTRIC 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  1 TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVlNA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  HEAOOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT   CITY  MNTNC  STA  2150  OEL  NORTE 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY     2163  SAN  BE RO I  NO 
CROCKETT  2177  CONTRA  COSTA 


1682  LOS  ANGELES 

1697  TUOLUMNE 

1700  PLUMAS 

171S  BUTTE 

1739  SAN  BENITO 

1743  SN  LUIS  OBPO 

1754  VENTURA 

1756  SAN  OIEGO 

1773  SACRAMENTO 

1777  LOS 


1779  LOS  ANGELES 
1784,  YOLO 
1T99  S I 5K I  YOU 
1806  LAKE 
16  36  SONOMA 
1840  SONOMA 
1844  MAOERA 
1864  FRESNO 
1867  FRESNO 
1869  FRESNO 

1882  LAKE 
1886  TRINITY 
1890  BUTTE 
1896  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 
1907  SHASTA 
1912  PLACER 
1916  YUBA 
1948  COLUSA 
1953  TEHAMA 

1962  CONTRA  COSTA 
1985  EL  DORADO 
1990  SISKIYOU 
2012  KINGS 
2027  TEHAMA 
2031  RIVERSIDE 
204B  SANTA  CRU2 
2069  INYO 
2081  MENDOCINO 
20B4  MENOOC INO 

2090  LOS  ANGELES 
2103  RIVERSIDE 
2111  IMPERIAL 
2114  TULARE 
2139  SAN  OIEGO 

2147  DEL  NORTE 

2148  DEL  NORTE 


37  28 

41  32 

23l  39  47 

8  39  29 

IS  34  15 

13;  34  : 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


23  39  42 
20  36  54 

24'  35 


118  36  1     957  ! 

118  37       912  ' 

119  55  4765 
121  13  4S30  1 
121  47  205 
121  36  i     125  ! 

120  12  1975 


23  38  42  121  18 
26    34   07      117  44 


22  38  46 
27  37  32 
27  36  09 


CRYSTAL   LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUY AM AC  A 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA   RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  F»A  AIRPORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 


DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 


DESCANSO  SANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  MORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  F ORE 8 AY 
CONNER  MEMORIAL    ST  PK 


ST  AN  I SL AuS 
STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
YUBA 
NEVADA 
MENOOC INO 

LOS  ANGELES 


DOWN  I E V 1 LLE  RANGER  S 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
PUNNIGAN 
DUNN  SIDING 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570,  SAN  BERDINO 


DUNSMU1R  RANGER   STATION1  2573  . 
OUT  TONS   LANDING  2580  NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  2598]  RIVERSIDE 


east  park  reservoir 
east  vidette  meadow 
el  cap  i t  an  dam 
el  centro  2  ssw 
elect  pa  power  house 
Elizabeth  lake  canyon 

FC   128  8 

elk  valley 
ellery  lake 
Elliott 


El  modena 
elsinore 
elsinore  4  sse 
esconoido 

escondido  park  hill 

ET 1  WANDA 
ETNA 

•eureka  wb  city 
Exchequer  reservoir 
Exeter  fauver  ranch 

fairfield 

fairfield  police  sta 
fair  mon  t 
fall brook 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
f  iodletown  lynch  rang 
figueroa  mountain 
fillmore  i  wnw 

finley  1  nne 

FINLEY  l  SSE 
FINLEY  5  SW 
F  IvE  POINTS  5  SSw 
fleming  fish  +  game 
Florence  lake 
folsom  dam 
fontana  5  n 
f  on  tana  kaiser 
forest  glen 


2653  TULARE 
2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
2  7  56  MONO 
2760  SAN  JOAQUIN 

277  5]  ORANGE 
280*  RIVERSIDE 
2812  RIVERSIDE 
2862  SAN  DIEGO 
2869  SAN  DIEGO 
<:6  95   SAN  BERDINO 


HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 


2941   LOS  ANGELES 
SAN  OIEGO 
BUTTE 

j  HUMBOLDT 
I  AMADOR 

SNTA  BAP8APA 


LAKE 
I  LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 
I  SACRAMENTO 
I  SAN  BERDINO 
|  SAN  BERDINO 

TRINITY 


117  43 

121  32 
123  27 

122  39  | 

122  59 

123  13 
119  17 
12D  21 


35  41  05 
23  39  55 
13  34  18 


23  39  12     122  i 

23  40  03 

4  37  58 

1  38  53 

12  41  59 


118  07  3675 

122  09  420 

120  58  2418 

121  11  585 


2198  LOS  ANGELES 

2214  LOS  ANGELES 

2218  MENDOCINO 

2224  LAKE 

2236  SNTA  BARBARA 

2239  SAN  DIEGO 

2248  SN  LUIS  OBPO 

2249  SNTA  BARBARA 
.  2255  SAN  BERDINO 

2257  SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 

2290  SANTA  CRU2 

22  94  YOLO 

2  296  MODOC 

2  306  MODOC 

2319  INYO 

2331  INYO 

23  34  NEVADA 
2346  KERN 
2362  MONTEREY 


52  117  34  710 

i   59  121    48  264 

29  116  11  10600 

1  47  123  IS  1385 

1  50  123  05  1514 


6   33  26      116  30  2300 


117  51 

lie  23 

123  38 

122  52 


25   32  59 

30  34  59 

30  34  51 

6   34  52 


21  41  06 
4  37  01 
23  38  32 


4650 
2170 
2749 
1975 
1922 


122   12  273 


28     116  52 


26  33  59 
8  39  21 
36  39  19 


4750 
3650 
-194 
5225 
3700 


120  50 
120  06 
120  05 


14  37  45 
23  38  53 

15  35  03 


29  34  36 

IT  42  00 

38  3  7  56 

16  38  14 

28  33  48 

28  33  40 

281  33  37  ', 

33|  33  07  : 

33  33  07 

2ft  34  08 

12  41  28 

17  40  48 
14|  37  35  i 

9  36  21 

23  38  15 

23  38  15 

15!  34  42 


23  38  58 
23  36  58 
36  21 


281  34  11 
28  34  05 
33  40  23 


2075  , 

1711 

9600 


117  47 

117  20 

117  19 

117  OS 

117  04  1 

117  31 
122  54 
124  10 

120  16 

119  04 

122  03  I 

122  03  1 

118  26 
117  15  I 

121  15 

122  27 
124  20 

120  42  | 


122  57 
120  09 

120  19 
118  58 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 


It 


8A     8A  8ACG 


MISS  HAZE  I 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
L0NN1E  BATWAY 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US   PLANT    INTRO  GRON 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT   C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDGE 
C  F  ELDER 

F  P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 
C    IVAN  GLEN01NN1NG 
JOHN  R  BYRD 
FRANK   S  ORNBAUN 
■>  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 


Vl/  61 

robert  l  chandler 
s  u  s  forest  service 
u  s  f  +  w  l  service 
southern  pacific  co 
p  g  ♦  e  company 
Ivan  j  Stephens 
frank  watson 

howard  r  lee 
w  b  threlkel 
pac  power  *  light  co 
s  s  whitehead 
franklin  k  reed 
corona  f ire  dept 
state  oiv  of  fstry 
s  dept  water  resources 
i     grant  w  hancock 
u  s  forest  service 

william  b  temple 
howard  f  bailey 
coyote  wells  svc  sta 
s  corps  of  engineers 
robert  a  crawford 
pac  power  *  light  co 
cal  div  beach  *  pks 
state  div  of  hwvs 
clu8  san  m0r1tz 
c*h  sugar  refining  co 


1  NE 


U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS 
DONALD  E  INGRAM 
MRS  M  V  CUNN INGHAM 
JOHN  S  ROwELL 
A  M  LEWIS 

corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
cool  water  ranch 
fed  aviation  agency 

HARLEy  NEUER8URG 
PAC  CEMENT  AGGI 
UNIVERSITY  OF  I 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US   NAT   PARK  SERVICE 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  OEP 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUN 
w  F  MOORE 
P  G  +  £  COMPANY 
U  S  FOREST  SERV 
CORPS  OF  ENGINE 


CALIF  OIV  bEACH 
STUART  T  PRICHE 
CORPS  OF 
OOWNEy  F 


U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  Dl XON 

FRANK   M  ROWLAND 

JAMES  B  RAY 

W  D  MC  LEAN 

MRS   ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  W08SER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

OR  LAND  UN  I  I  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P   G   *   E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  60TTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EwlNG 


0  Afitf 


1  I  KG 


1  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAwRENCE  E  BuCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 


SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

JAMES  T  MELV1N 
ALBERT  E  MOORHE  AO 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  ED 
U  5  BUR  RECI 
ROLAND  W  GE 
KAISER  STEEI 
MPS  B  E  ESL 


AMAT ION 

CHELL 
CORP 


STATION  INDEX 


STATION 

0 
S5 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE  \ 

ELEVATION  | 

j 

39  01 

120  50 

3200 

31  7t 

SISKIYOU 

{; 

3182 

S I SK I  YOU 

FORT  ROSS 

319 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

FRENCH  GULCH 

324! 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

FRESNO  MB  AIRPORT 

friant  i.iOvcbn"Fnt  Camp 

FRESNO 

FULLER'JN    APPO'JE  j  RANCm 

327! 

ORANGE 

FULLE0  T  1)N  DAM 

3  2  a  5 

ORANGE 

FULLEST  ON  HlLLCREST  RE  ^ 

3268 

ORANGE 

G  Aft  BE  R  V  ill'' 

3320  WJMBOLOT 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3  ?  38 

el  dorado 

GASQJET  RANGER  STATION 

3351 

DEL  NORTE 

GEM  LAKE 

3365 

MONO 

GEORGETOWN 

3381   EL  DORAOO 

36  5* 

120  51 

2701 

GEORGETOWN  DANGER  STA 

J364 

EL  DORAOO 

GER8ER  RANCH 

3387  santa  Clara 

GERLE  CREEk  Camp 

3388 

EL  DORAI  0 

giant  forest 

3397 

TULARE 

3402 

SNT A  BARBARA 

gille sr I E  FIElD 

3*10 

SAN  DIEGO 

3*17 

santa  Clara 

GILROY  8  NE 

3*19   SANTA  CLARA 

GILROy  14  ENE 

3*22 

santa  Clara 

GLENDALE  STAPEN  FC  2950 

3*50 

LOS  ANGELES 

13 

3*  09 

118  16 

530 

GLEN5QRA  WEST  FC  165 

3*62 

KERN 

glennvIlle  fulton  rs 

3*65 

KERN 

3*91 

PLACER 

3502 

SAN  BENITO 

3510 

HOOOC 

3529 

TUOLUMNE 

35*8 

FRESNO 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

1 

6  *4 

118  58 

6580 

356* 

SI  SKI  YOU 

13 

41  36 

122  12 

5076 

GRASS.  VALLEY 

357* 

NEVADA 

3578 

361* 

SISKIYOU 

GREENVILLE    RANGER  STA 

PLUMAS 

grizzly  flats 

36*9 

El  DQRADt 

GROVELAND  2 

)665 

TUOLUMNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

367J 

TUOLUMNE 

GUERNEV ILLE 

3683 

SONOMA 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

LOS  ANGELES 

UPPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

INYO 

371* 

SAN  MATEO 

3734 

HANFOR0 

37*7 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

4  6 

118  25 

1110 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  49 

123  23 

1090 

HARRIS  GAGINO.  STATION 

SNT A  BARBARA 

379] 

SHASTA 

NEVADA 

3821 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

3659 

TRINITY 

ALAMEDA 

MEALOSBUPG 

3075 

SONOMA 

22 

122  52 

102 

HEALDSBuRG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

R 1 VERS  IDE 

HENSHAW  DAM 

391* 

SAN  DIEGO 

SAN  BENITO 

HERNANC'EZ    T  SE 

392( 

SAN  BENITO 

HESRER 1 A 

3935 

SAN  BERDINO 

HETCH  MET CHY 

3939 

TUOLUMNE 

39*6 

NE  V ADA 

3981 

SISKIYOU 

HOBERGS 

LAKE 

6  51 

122  43 

2960 

HOCKETT  MEADOWS 

*012 

TULARE 

i 

36  22 

118  39 

8500 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

HOEGEES  FC  60  A 

4011 

LOS  ANGELES 

HOLL 1  STEP 

SAN  BEN  1  TO 

MOLL  I  STEP  2 

*02S 

SAN  BENITO 

HONEvOE  W   2  WSW 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

HOPLAND  S  NE 

*091 

LAKE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

*10( 

MENDOC I  no 

22 

39  01 

123  07 

550 

*120 

TULARE 

37 

36  11 

116  37 

7100 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

120  2* 

780 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*!*( 

7800 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCh 

*166 

TEHAMA 

4170 

CALAVERAS 

4176 

FRESNO 

hurkey  cree<  PARK 

RIVERSIDE 

116  41 

4390 

41  -1 

TRINITY 

IDUwlLD  MWY  MNTNC  STA 

4203 

DEL  NORTE 

1260 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  *0 

2660 

ID 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

INDEPENDENCE 

*232 

INDEPENDENCE  ONION  VL Y 

*235 

INYO 

IND10  u  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

INYOKERN 

4276 

KERN 

INYOKERN  ARM | T  AGE 

*28C 

KERN 

35  41 

117  41 

2220 

IOWA  HILL 

AMAOOR 

PLACER 

IRON  MOUNTAIN 

4291 

SAN  BERDINO 

4  08 

15  08 

922 

JESS  VALLEY 

*37* 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

JOHNSONDALE 

k  )  |  s 

JOSHUA  TREE 

SAN  BE  Rfl I  NO 

4412 

SAN  0IEG0 

JUL  IAN  WYNOLA 

441( 

SAN  0IEGO 

4*23 

SN T A  BARBARA 

\\ 

KAI SE  R  MEADOWS 

FRESNO 

21 

SAN  BERDINO 

KELLOGG 

SONOMA 

KELSE YV ILLE 

LAKE 

KELSE YV 1 LLE  *  SW 

LAKE 

36  56 

122  53 

1*80 

KENTF lELD 

MARIN 

37  57 

122  33 

90 

*5  I 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

KERN  RIvER    INTAKE  NO  3 

*518 

TULARE 

1,1 

118  29 

•KERN  RIVER  PH  NO  1 

*52t 

KERN 

KERN  ci.it-  t>n  NO  3 

452  ! 

KERN 

35  47 

118  26 

2703 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

*53« 

I  INGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

KETTLEMAN  STAT  ION 

1  I 

36  0* 

120  05 

KlLARC  POWER  HOUSE 

:": 

SHASTA 

23 

*0  *1 

121  52 

26*8 

49  St! 

24 

36  12 

121  08 

320 

KLAMATH 

DEL  NORTE 

12 

12*  02 

25 

KNEELANO  10  SSE 

*561 

HUMBOLDT 

40  38 

123  5* 

2356 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

STAN ISLAUS 

3* 

37  48 

120  39 

315 

UMBEL 

*602 

11 

*0  52 

123  57 

146 

CYBURZ  STRAWBERRY 

*616 

el  dorado 

38  48 

120  09 

6760 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  15 

156  5 

LAFAYETTE  2  NNE 

*633 

CONTRA  COST  A 

37  55 

122  06 

536 

•LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  33 

117  *7 

35 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

33 

33  33 

117  48 

210 

LA  HONDA 

*66( 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L  J  FEE 

CALIF   ♦  WESTERN  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM   R   PA TON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 
WESTMINSTER 


INC 


MID  lc 
8^  8  A' 
6A 


5P  5P 
8A  3A 


\      8  A  6A 

•  5P 
1  MID 


SA     SA  8A 


SP  MIC 
AA      h  A  ha, 


mr  s  clara  jones 
jus  weather  Bureau 
i  u  s  Bur  reclahation 

MISS  M  ARROUES 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  FULLERTON  MUN  W  DEPT 

MRS  N  E  PANCOAST 

R  C  KYLE 

u  s  forest  service 
calif  elec  power  co 

william  breedlove 
u  s  forest  service 
mrs  hiloa  dra6h1 
s  u  s  weather  bureau 
us  nat  park  service 
Santa  Barbara  wtp  DEp 
san  diego  county 
gllroy  fire  district 
william  j  kickham 
seth  e  auser 

ralph  stapenhorst 

mrs  l  m  west 

kern  co  fstry  *  f  d 

u  s  forest  service 

john  f  wall 

mrs  alia  m  bogue 

i  c  everly 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
s  corps  of  engineers 

us  nat  park  service 

mrs  alberta  goooe 
carl  e  beyer 
nevada  i  br  1 g  d1st 
homer  l  parnell 
mrs  emma  r  pereira 
u  s  forest  service 
mrs  laura  8  cederlof 
ouane  j  co* 
u  s  forest  service 
joseph  e  buttner 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  K1NORED 
L  A  wTfl  *  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  A|R  FORCE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
0L1N  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTI 
U  S  FOREST  SERVH 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  F IRE  DEPT 


R1CT 


WALDO   F  IVERSON 
LAKE  HEME  T  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  OIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
I        HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
FRuIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  0OR0THY  MC  COLLUM 
MRS  CHRISTINE  M  HUFF 
CLIFFORO  w  CRAWFORD 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  pk  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  01 V  OF  HWYS 
NEW   IDRIA  MINE  4  CHEM 

'       U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
L  A  wTR  +  PwR  DEPT 
L    A   WTR    *   PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
USKOTt 
STATE  DIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/1/61 
METRO  WATER  D1ST 

WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
j  GEORGE  W  MULL 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VlLINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBlNOW 
CO  FARM  ♦  HOME  AOV 

MRS  KAREN  V  BACCI 
HENRY   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  wILLMS 
DENNI S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VL Y  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  I 
JAMES  C  ALLEN 


COUNTY 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAO 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SA6R1NA 
LAKESHORE 
LAKES  IDF  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 


SHASTA 
SAN  DIEGO 
NEVADA 


!  LAS  PLUMAS 

LAVA   BEDS   NAT  M 
i  LAY  TONV ILLE 
j  LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  8 
LEE  SV 1 LLE   KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L INOSAY 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
L  JVERMORE  2  SSW 

I  LLANO  SHAWNEE  MILLS  RCh 

I  LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOO  MESA 
LOD1 

I  LOGAN  MEADOW 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  WARN  ExP  STATION 

•LONG  BEACH 


j  *714|  NEVADA 
1  4726!  SAN  DIEGO 
4736  SAN  DIEGO 
47471  LOS  ANGELES 
:  4767  SN  LUI S  OBPO 

4812  BUTTE 

4838  SISKIYOU 

,  4851  MENDOCINO 

4863  KERN 


4867   LOS  ANGELES 
*880  COLUSA 
4884  MERCED 
4886  EL  DORADO 
4890  TULARE 
4957  TULARE 
4986  LOS  ANGELES 
4988  LASSEN 
4997  ALAMEDA 

5002;  LOS  ANGELES 
6017  MONTEREY 
5023  SAN  DIEGO 
5032    SAN  JOAQUIN 

5064'  SNT  A  BARBARA 
5067  INYO 
5074  SAN  JOAQUIN 
5u78  Tuolumne 
5082  LOS  ANGELES 


LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  5 
LOS  ANGELES  WB  CITY  5 
LOS  FJANOS  5 
LOS  BANGS  ARBlJRUA  RANCH  5 
LOS  GATOS  5 
LOS  GATOS  4  SW  5 


5085  LOS  ANGELES 
5J88  SIERRA 
5098  KERN 

07  SNT A  BARBARA 

14  LOS  ANGELES 

15  LOS  ANGELES 

18  MERCED 

19  MERCED 
23  SANTA  CLARA 
26    SANTA  CLARA 


LOS  PRIETOS  RANGER  S 
LOST  HILLS 
LOWER  KlBBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOYALTON 

L'ICERNE   VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE    CR   FOOTHILL  BL' 
LYTlE  CREEK  POWER  HOUSE  6, 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA  5218 


MA0EL1NE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 


I  PASS 
MANDEV I LLE    I SL AND 
MANZANI IA  LAKE 

MARCH  FIELD 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  SIATION 

MAflYSVlLLE 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

ME0IC1NE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYEPS   4  SW 
MEYERS   INSPECT  I  ON  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

DDLETOWN 
ODLEwATER 

lford  laufman  rs 
ll  creek  no  2 
ll  creek  intake 

LO  5  NE 

NERAt 

NEPAL  KING 

RAN OA  SPENGLER  RANCH 
TCHELL  caverns 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MOOESTO  2 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAM 

MOORPARK    1  SSE 

MORENA  DAM 

MORGAN  HILL  2  £ 

MORGAN  HILL  6  WNW 
.  MORGAN  HILL  SCS 

MORONGO  VALLEY 
i  MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  8 AY  3  N 


47    SNT  A  BARBARA 
51  KERN 
60  TUOLUMNE 
62   SAN  01  EGO 
71  SIERRA 
82   SAN  BERDINO 
84  MONTEREY 
12  SAN  BERDINO 
15  SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


231  LASSEN 

2  33  MADERA 
TRINITY 

5256  LOS  ANGELES 

52  58  LAKE 

84  MONO 

96  SAN  JOAQUIN 

I  5311  SHASTA 

1  5326  RIVERSIDE 

5333  SALANO 

5338  KERN 

5346  MARIPOSA 

5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COST  A 

5372  CONTRA  COSTA 
5377  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

5400  TUOLUMNE 

5444,  TEHAMA 

j  5449  SISKIYOU 

5496  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

5528  FRESNO 

5532  MERCED 

6535  MERCEO 

5550  FRESNO 

5571  EL  OORAPO 

5672  EL  OORADO 

5686  PLACER 

5598  LAKE 

5602  KERN 

5623  LASSEN 

5629  SAN  BERDINO 

5632  SAN  8ERDI NO 

5669  TULARE 

56  79  TEHAMA 
5680  TULARE 

57  13  HUMBOLDT 
5721  SAN  I 


2  3  FRESNO 

38  STANISLAUS 

41  STANISLAUS 

56  KERN 

77  TULARE 

5765  SISK IYOU 

5795  MONTEREY 

,  5818  NAPA 

5823  I 


85G 


5869 
5890 
590O 
5901, 


i  SAN  0IEG0 
,  SANTA  CLARA 
,  SANTA  CLARA 
,  SANTA  CLARA 
;  SAN  8ER0INO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


:,an 


5973,  SANTA  CRU2 

5980  SISKIYOU 
5982:  SISKIYOU 

5981  SISKIYOU 
59961  MARIN 

60061  LOS  ANGELES 


!  MOUNT  DANAHER  5909  EL  DORADO 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  5915  CONTRA  COSTA 

,  MOUNT  HAMILTON  5933   SANTA  CLARA 

!  MOUNT  HEBRON  RANGER  STA;  59*1]  SISKIYOU 

,  MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

j  MOUNT  SHASTA  SLOPE 

I  MOUNT  SHASTA   WB  CITY 

.  MOUNT  TAMALPA1S    2  SW 

I  MOUNT  WILSON  FC    338  B 

MUIR  WOODS 

MUMBO  BASIN 
|  NACImIENTO  DAM 
,  NAPS 

i*NAPA    STATE  HOSPITAL 

ij  MENDOCINO 

I  NEEDLES  611S  SAN  BERDINO 

NEEDLES  F A A  AIRPORT  6118   SAN  BERDINO 

NEENACH  6122  LOS  ANGELES 

NEVADA  CITY  6136,  NEVADA 


37  58 


15 


5|  34  46 
34  *8 
39  16 


39  02 
39  02 
19|  37  13 
23|  40  53 
32  52 
39  19 

6  39  20 
33|  33  10 


6   38  35 

9  36  23 

9  36  11 

13  34  19 


28 


24  35  58 
33  32  59 
16  38  07 
27  37  20 
32  34  40 
19  36  27 
27  37  37 
37  38  11 


33  34  45 

13  33  56 

13  34  03 

27  37  03 


10  35  37 
37  38  01 
33  32  3T 
6  39  41 
6  3*  26 
4  35  53 
28  34  06 
28  34  12 
28  34  14 


23  38  61 
19  37  37 
27  38  02 
23  40  32 


10  35  05 
27  37  29 
3  38  42 


1   39  03 

23  36  46 

10  35  30 
IB  40  08 
28  34  05 
28  34  05 

9  36  17 
23  *0  21 
9  36  26 
7  *0  12 
6  34  56 

11  36  45 
37  37  39 

37  37  38 
6   35  03 

10  36  13 

38  38  01 

4  36  3b 


20'  37  08 
6  34  03 
4,  35  22 


|]  38  45 
*|  37  52 
4  37  20 


18  17 


20  51 
20  51 
15  32 


20  40 

21  66 

21  39 

22  00 

21  43 

22  12 
22  I* 
22  19 
22  36 


22  34 

22  32 
2  0  5  I 
22  i  1 

22  16 

23  3* 
1*  36 

14  37 
16  35 
21    0  1 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


23  24 
22  56 
22  55 


20  : 

20  38 
IT  00 
IT  01 
18  09 
20  10 

20  58 

21  29 
21  31 
23  29 
18  52 


5156      SP  SP 


2350 
1550 
4975 
506 
4770 
1640 
3585 


S  OEPT   WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 
Si  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
S  CALIF  ElEC  POWER  CO 
"  *  °'JR  RECLAMAT  ION 
IRRIG  DIST 
E  COMPANY 


;  u  s  i 

HE  L  1 


18  53  1600 


20  15       255      5P  5P 

21  01  540  ,  7A 
19  02       513       6P  5P 


IT  15 
21  17 

19  19 

20  29 


20  17 
18  23 
18  14 


312     mid  MID 


20  56  860 

21  59  426 

22  02  2215 


17  20 
17  27 
17  29 


2775 
4450 
2380 
9500 


680       8P  6P 


22  ' 
19  02 
21  34 

21  34 
17  15 

22  16 

19  23 
19  56 

19  47  5546 

22  08  225 

22  06  278 

22  08  26  9A 

21  36  6*  9A 

19  51  4616 

21  41  3800 

22  08  3300  8A 


19  26  4480 
16  02  -175 
21   37  6726 

20  22  166 
20  29  169 
20  29  168 


4860 
2940 
4945 
3400 

4911 

7975 


8000 
6520 
2640 


115  5P  SP 

670  MIO 

4739  SP  5P 

4275  I  BAl 
7736  ,     4Pj  4P 

3*08  a  A. 

2100  7*  7* 

4206  IIP  IIP 

4260  8A  8* 

7841  !  |  9*| 
7500 

5544  MIO  Ml 
1475 

5709 

171 


4 


ESCONOIDO  MIL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE    E  ZIMMERMAN 
MICHAEL    C  L188EY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
US  NAI  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


l  a  co  f ire  oept 
matthew  j  keegan 
merced  co  fire  oept 
Ivan  r  lEhman 
KAwEAH  lemon  CO 
FRANK    D£  CHAINE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 
MRS  M   ]  OUARTERMAN 

I       MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
S  SO  CAL  IF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEEO 

jus  weather  Bureau 

charles  h  gray 

charles  w  poole 

henry  r  gewe 
jus  weather  bureau 
jus  weather  bureau 

roger  c  r ice 

arburija  ranch 

city  fire  department 

isador  miller 

u  s  forest  service 
kern  co  fstry  +  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
san  diego  wtr  dept 
rollo  larsen 
mrs  france  pr  i tcharo 
state  div  of  hwys 
san  bernard  i  no  fcd 
so  calif  edison  co 
u  s  forest  service 

state  div  of  hwys 
state  div  of  fstry 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 
mrs  m  £  mahnke 
s  dept  water  resources 
jesse  fierro 
us  nat  park  service 
u  s  air  force 

U   S   NAVAL  SHlPYARO 

bankl i ne  oil  company 
mrs  gabrielle  wilson 
el01se  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
Charles  p  weaver 
city  fire  department 
mar y sv ille  fire  oept 
city  san  francisco 
s  u  s  weather  bureau 

ROYCE  C  ' 


RADIO  STAT  1  ON  KRFM 
D  B  w  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK    F  MO1T0ZA 
CITY  OF  MERCEO 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SwATZEL 
i       N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  OIV  Of  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SF.RV  ICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
50  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MOOESTO  IRRIG  DIST 
CJTy  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 
RQ8ER  T  w  JOHN  SON 
US  BUR  RECLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE   DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
HT  BALDY  SKI  LIFT  INC 

I  STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  wB  OBSERVER 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
JUS  WEATHER  BUREAU 
j  CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

U  S  WB  OBSERVER 

1  US  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL    S  GIPSON 
JOHN   F   ALL EM-NT 
HA  SON  1 T  E  CORPORATION 
CITY  OF  NEEOLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


STATION  INDEX 


NEWARK 

NEWBURY   PARK   4  SW 
NEW HALL  SOLEDAD  FC  32  C 
NEWHALL  U  &  RANGER  S!A 
NEWMAN  I  m 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 


NORTH  FORK  RANGE  R  SIA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  a  WNW 
OAK  DALE    WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  ST  A 
OAKLAND  wl 
OAKVILLE  1  WNW 
OAKVILLE   4  SW 
OCCIDENTAL 

(KOCEANS10E  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  I OE    PUMPING  PLANT 
OC0TILL0  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  R  I  DGE 


ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 


STANISLAUS 

MODOC 

ORANGE 

SLITTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADE  RA 

LOS  ANGELES 

MARIN 

STAN ISLAUS 

S1SK I  YOU 

ALAMEDA 


■j   SAN  DIEGO 
\  SAN  DIEGO 
'  SAN  DIEGO 
1  FRESNO 
•  VENTURA 

ORANGE 
■:  SHASTA 
■|  LOS  ANGELES 
i  ORANGE 
I  FRESNO 


'  6498. 
6499)  humboldt 
6506  Glenn 
650ft  HUMBOLDT 
6S21:  BUTTE 

I  65251  BUTTE 


OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CEEK  I 
ORICK   10  SE 
ORL AND 
!  ORLEANS 
OROVILLE 
OROvlLLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER   STATION  6528  BUTTE 
OSTRANDER  LAKE  |  6S52  MARIPOSA 

OXNAPD  1  65691  VENTURA 

OZENA  6576;  VENTURA 


6602  LOS 
6610  SAN  8EN|IQ 
662*.;  LOS  ANGELES 
6625  LOS  ANGELES 
6627,  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDE 

!  SANTA  CLARA 


PALMDALE  2  NE 
PALMDALE   F A A  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 


37  31 
■ij  ><, 

29  3".  23 

29  34  22 

37  21 
41  59 
33  36 

38  54 
33  17 
35  04 


33  33  13 

33,  33  13 

6'  33  09 

27i  36  IB 


23  39  45 
12  41  18 
8   39  30 


'  37  04 

38  45 

j  34  20 

34  35 

34  36 

34  38 

33  49 

J  37  27 


PALOS  VERDES  EST  I 
PANOCHE 

PANOCHE    JUNCI ION 

PARADISE 

PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 

PARKF IELD 

PARKF  IELD   7  NNW 

PASADENA 


66  50, 

66  57   SAN  DIEGO 
6663  LOS  ANGELES 
6675  SAN  BENITO 
667B  FRESNO 
6685  BUTTE 
6*88  TUOLUMNE 
6699  SAN  BERDINO 
6703  MONTEREY 
6706  MONTEREY 
6719  LOS  ANGELES 


PASKENTA   RANGER    STATION  6726  TEHAMA 

PASO  ROBLES  6730  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  5  NW  6736  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT  6742   SN  LUIS  OB PO 

PAT  T  1WAY  I  675*  KERN 

PAYNES  CREEK  6761  TEHAMA 

PEAR   LAKE  6767  TULARE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2  6826  SONOMA 

PET ALUMA  1  N  6629  SONOMA 

P It  DBA  6657  FRESNO 

.  BLANCA  GUARD  ST A  6862  VENTURA 


23  39  53 
24-  35  38 

24  35  41 
24  35  40 


PINE  CANYON  PATROL 
STAT  I  ON  FC  321  E 
TIONAL  I 


placerville  1  w 
Plymouth 
point  arena 
point  arguello  wb 
point  arguello 
light  station 
point  pieoras  blancas 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OE P 
PORTERV 1 LLE 


6891  LOS  ANGELES 

6926  SAN  BENITO 

6940  VENTURA 

6943  SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

6950  LAKE 

6960  EL  OORADO 

6962  EL  OORADO 

6963  EL  OORADO 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 
7015  SNTA  BARBARA 

;  7016  SNTA  BARBARA 

7024  SN  LUIS  OBPO 

7050  LOS  ANGELES 

7070  CONTRA  COSTA 

l  7077  TULARE 


33  : 


40 


PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER   VALLEY   3  SE 


VALLEY 


i  ASPEN 
OUINCY  RANGER   STAT  ION 
RAMON A  SPAULD1NG 
'  RANCH  1 T A 
RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDOING  1  SE 
REDDING  FIRE  ST A  NO  2 

REDLANOS 
REOWOOO  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
•RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVEPSIDE  F IRE  ST*  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

STATION 
FLAT 


ROCK  CREEK 
ROCK L  I N 

ROSE   MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  £ 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT    HELENA   4  WSW 
SAINT   HELENA    7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  S 


7085  PLUMAS 

7093  TULARE 

7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENDOC 

7108  MENDOC 
'  HOUSE  7109  MENDOC 


7111 


DI 


7179  TULARE 
7)95  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
7244!  SAN  DIEGO 
7253,  KERN 
72  59  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 
72  95  SHASTA 
7296  SHASTA 

7306  SAN  BE  RO I  NO 
7339  SAN  MATEO 
7351  MENDOCINO 
7370  SACRAMENTO 
7414,  CONTRA  COST  A 
7446  SOLANO 
7470  RIVERSIDE 

7473  RIVERSIDE 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 


33  34  34 
4  35  40 

26  34  04 
4  36  01 
9  36  04 

8  39  48 
10  35  48 
10   35  50 


8  39  56 
33  33  04 
33  33  14 


i  7641  NEVADA 
'   764J  NAPA 

7646)  NAPA 

7649 

765fl  GLENN 
766l|  CONTRA  COSTA 
MONTEREY 

7669" 


38  06 

23|  38  31 

23l  38  35 

23  40  10 


37  50 

24|  36  40 

24  36  40 

24   35  20 


17  b'i- 

21  35 
15    3  1 


22  43 
20  52 
22  51 
22  12 
22  25 
22  26 
22  59 


16  08 

20  24  j 
19   15  j 

17  51  I 
22  37  , 
16  06 


17  : 

19  18  I     431  I 


24  01 
23  55 

22  12 

23  32 
21  33 
21  34 
21  34 


19  1* 

21  11 

20  30 
18  24 

21  22 
16  07 
18  06 

16  32 

22  08 
21  30 


20  26  1482 

£0  28  3590 

IB   09  864 

22  32  755 
20  41  |  700 

20  45  995  ! 

20  38 
19  23 

21  54 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


403  |     5P,  5P 


2655 
2583 
2517 


5560       IP  MID 


8  A     8  A' 

7A1  7a| 


803  1  MID  MID 
3868  |  I  7Aj 
1B50  7 A 

9700  ; 


19  10  3065 


1550 
1890 
2755 


367     M[0  MID 


20  57 
16  51 
16  32 


22  IS 
22  23 
22  24 


21  30 

21  29 

22  48 

20  14 
22  28 
22  ii 
22  22 
2:  o  ■ 
22  06 

21  37 
21  36 


96  J  j 
2 

I  0000 
9000 
2117 
5965 

17 
2  ; 


LESLIE  SALT 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSED  10/16/61 
NEWPORT   HARBOR  DEPT 
RECLAMAT 1  ON  0I5T  1001 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 


U  S  FOREST 
SN   FERNOO   VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLARD  A   CALKINS  J 
RICHARD   PLE INEP 
ANDREW  J  BLANEY 


ST 


u  s  marine  corps 
oceanside  water  oept 
mrs  a i leen  m  lewis 
u  s  weather  bureau 
ventura  co  fire  dept 
herschel  p  Clausen 

MRS  BEATRICE  RyAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 


AUST IN   E  LYONS 
ORL ANO  UNIT  WU  ASSN 
l  E  J  ANDERSON 
!  CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  OEPT   WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OxNARO 

jeff  Butler 

u  s  bur  reclamat ion 
floyo  r  poole 

E  K  BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE  IRRIG  DIST 
PALMDALE  IRRIG  DIST 
■  FED  AV I  AT  ION  AGENCY 
1  PALM  SPC.S  FIRE  DEPT 
ENGINEER InG  DEPT 

james  a  bell 

i  '  palomar  observatory 
|  george  tally 
miss  lily  berg 
dept  water  resources 
paradise  cemetery 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
metro  water  district 
Herbert  h  Durham 
raulston  p  morrison 
pasadena  water  oept 


U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PA SO  ROBLES 
FRANC  IS  F  NELSON 
FED  A V 1  A  T I ON  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F I  RE  OEPT 
VICTOR  E  CHAlK 
MRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

US   NAT   PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 


P  G  ♦  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  I 


CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOV AN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

u  s  coast  guard 

U  S  COAST  GUARO 
J  E    A DAMSON 
U   S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  ,H  DAYBELL 

REUBEN  G  OALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OITO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
!  U  S  FOREST  SERVICE 
,  LOUIS  B  5PAUL0 1  NO 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  H  WHIPPLE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
.CITY  OF  REDOING 
1  REODING  FIRE  CHIEF 

i  REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM   STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


i  OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
I  CALIF  EDISON  CO 
S  CALIF  STATE  ENG 

MBS  MARIAN    L  BERTAGNA 
IE  OIV  OF  HWYS 
S  METCH  HETCHY  WIR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U    S  WEATHER  BUREAU 

UN  I  VERS  I TY   OF   CAL IF 


JAMES  A 
BROTHER 
SALINAS 


3  SSE  ' 


SALT    SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MQUTH 

5AN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BEN  !  TO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HQSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL 

STAT  ION  FC  130  B 
SANDBERG  WB 
IS AN  OIE60  W8  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC95 
SAN  DIMAS    TANBARK  FLAT 
SAN  EM1G010  RANCH 
SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
•  SAN  FRANC  I  SCO 

FEDERAL  BUILDING 
!   SAN  GABRIEL    CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  OAM  FC425BI 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREG0R1O  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN    JACINTO  RANGER  STA 

SAN  lOAiiUIN    EXP  HH-r 

•SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

•SAN  PEORO 

•SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE   STAT  10 

SANTA  l 

SANTA  i 

santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

santa  barbara  tv  peak 

santa  clara  university 

santa  cruz 

santa  fe  oam 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  800stei 
i  santa  maria  wb  airport 
,  santa  monica 
•santa  monica  pier 

santa  paula 

santa  rosa 

santa  ynez 

s an  t 1  ago  oam 

saugus  power  plant  no 

Sawyers  bar  ranger  sta 

(•SCOTIA 

i  se arsvi lle  lake 
1  sebastopol  4  sse 

secret  valley  mntnc  sta 
1  sepulveda  dam 
i  shasta  oam 

■  shell  absorption  plant 
|  shelter  cove 

shingle  5ppings 

shingletown  2  e 

i  sierra  city 
sierrav1lle  ranger  sta 
signal  hill  fc  415 
silverado  ranger  sta 
sisouoc  south  fork  cam 
skaggs  springs 

las  lomas  ranch 
slack  canyon 

!  sloat 
sloughhouse  6  se 

snow  creek  upper 
snow  flat 
soda  springs 
soda  springs  1  e 

SOLEDAD 
S0MES6AR   1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN   FRANC  I  SCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
3 AN  MATEO 
I  RIVERSIDE 

■  RIVERSIDE 

'  MADERA 

santa  clara 

■  san  benito 

1  ORANGE 
SN  LUl S  OBPO 

■  SAN  MATEO 
l  VENTURA 

LOS  ANGELES 


3 

FERN  FC  432  7897  LOS  ANGELES 


7902  SNTA  BARBARA 
7905  SNTA  BARBARA 
7909  SNTA  BARBARA 
7912  SANTA  CLARA 
7916  SANTA  CRUZ 
7926  LOS  ANGELES 
7930  SN  LUIS  06P0 


7933: 
794&J 
795o| 

7957] 
7965 
S76 
7987 
6014 
60251 

804K 
806B 
6072 
8073 

81  56 
8162 
1173 
11  7S 


SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 


33  33 

33  33  • 

17]  37  : 

26;  33  « 

28  34  07 
26  34  09 
13  34  12 
33'  34  26 
33  34  26 

32  34  32 
4  37  21 
4:  36  59 

13  34  07 
24  35  22 

24  35  22 
30  34  54 

33  34  01 
33  34  00 

29  34  21 
22  38  27 
32  34  37 


119  11 

121  20 

118  28 

118  30 


122  25 

117  54 

117  52 

118  06 
122  20 
116  58 
116  58 


121  54 
!  121  31 

117  31 

■  120  40 

122  19 
119  28 

118  16 
122  32 


2«  ! 


47 


SISKIYOU 

HUMBOLDT 
SAN  MATEO 
SONOMA 
LASSEN 


SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  OORADO 

SHASTA 


8317-  RIVERSIDE 
8318  MARIPOSA 

8331  NEVADA 

8332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
6346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 


SONORA   JUNCT ION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  Y0SEM1TE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRIN&VILLE  7  ENE 
SPR 1 NGV I LLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS  8463  TULARE 

i  SQUAW  VALLEY  LODGE  8474,  PLACER 

!  SQUIRREL    INN  1  8476  SAN  BERDINO 

,  SQUIRREL    INN  2  8479  SAN  BERDINO 

ANOISH   1    E  !  B487i  LASSEN 

ANDISH  +  HICKEY  ST  PK^  84901  MEN0OC1NO 


8355  MONO  : 
8376  SAN  FRANCISCO 
8380  MARIPOSA  ] 
8390  SAN  BERDINO 
8406   INYO  1 

8436  LOS  ANGELES  ; 
8446  MONTEREY  ; 
8455  TULARE 
8460  TULARE 


ANISLAUS  POWER  HOUSE  ' 
ATE  LAKES 
AYTON  MINE 


TUOLUMNE 
8510  FRESNO 
8517]  MERCED 


CITY  RS  ,  854*  BUTTE 

OCKTON  DISPOSAL  PLANT  8554'  SAN  JOAOU 1 N 

OCKTON   FAA   AIRPORT  8558  SAN  JOAQUIN 

OCKTON  F  I  RE   STATION  4.  8560  SAN  JOAQUIN 


OCKTON 
ONYFORD  COOLEY  RANCH 
ONYFORO  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAwBERRY  VALLEY 

suey  ranch 

SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLE 
SUSANVlLLE 
SUSANVlLLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAP I 

T  EHACHAP 1  RANGER  STA 

TE  JON  RANCHO 

TERMO 

TERMO   BRIN  MARR  RANCH 
THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  f 


8562  SAN  JOAOUIN 
8578!  COLUSA 
858d  COLUSA 
8567  GLENN 
8591.  SHASTA 
B6  '  r»  ftJB* 


27^  37  54 

2  7  3  7  56 

27^  37  51 

2i  39  15 

2i  39  23 

23  39  35 

21'  41  10 

8  39  3* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7,  40  29 
*  37  24 
17,  36  21 

13j  34  10 
23  40  43 
26  33  57  I 
I  17(  40  02  ! 
I  1,  38  40  i 
I  23  40  30  ! 


117  07 

117  03 

116  01 

119  42 

119  50 

119  57 

121  56 

122  01 


119  05 

122  42 

120  06 
117  43 
11S  27 

123  08 

124  06  ' 


1  120  15  I  4662 


1  8207,  SIERRA  S  39  34 

8218  SIERRA  B  39  35 

|  8230  LOS  ANGELES  13  33  48 

B2431  ORANGE  28  33  45 

1  6266  SNTA  BARBARA  30  34  46 

8272  SONOMA  22  38  41 

8276  MONTEREY  24  36  05 

8292'  PLUMAS  8  39  52 

8293  SACRAMENTO  16  36  28 


120  22 
118  10 
117  39 


123  08  1930 
120  40  1730 
120  44  4115 


1940 
8700 
6750 
6885 


33  52  116  41 
37  50  119  30 
39  19  120  23 
39  19  120  22 
36  26  121  20 
41   23  123  29 

34  17  118  58 
34  17  119  03 


59     120  23  1830 


119  27 
123  00 
119  38 


5120 
7120 
9560 


118  39  4070 

120  14  6226 

117  15  5239 

117  14  5680 
120  24  4030 
123  44  850 

120  22  1130 

118  35  10300 

121  13  2975  1 

121  32  '  3518 


121  15 

121  18 

121  23 

122  33 
122  32 
121  56 
121  06 


SN  LUIS  OBPO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

RIVERSIDE 


20  36  : 
32^  34  ■ 
33  34 


116  27 

lie  45 

120  27 

120  16 


8  A,  8A  8A 
6P  6P 


115  ;  5P:  5P, 
1980 

2765  I  IP) 

2035  5P 


238     M|D  M10 


1 

8A|  6  A. 
8A  8A 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 


L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  D1V  OF  HWYS 
FARMES  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


u  s  weather  bureau 
pasadena  water  dept 
e  k  oe  vore 
city  fire  department 
p0mpon10  ranch 
byron  johansen 
;  state  div  of  fstry 

u  s  forest  service 
e  o  billwiller 
mrs  gate  d  day 
,  corps  of  engineers 
cal  state  poly  col 
city  fire  department 
weather  service  off 
marine  Exchange 
city  engineer 
santa  ana  f | re  dept 

corps  of  engineers 
so  calif  edison  co 
.  louis  lue8kert 
s  barbara  f ire  oept 
feo  a v 1  a t ion  agency 
tv  stat  i  on  key  t 
un1v  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kusick 

richard  s  pilecki 
u  s  weather  bureau 
city  santa  monica 
s  m  l  i  fe guard  ser 
ventura  co  f ire  dept 
clarence  s  newberry 
snta  ynez  high  schl 
william  0  sappington 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
u  s  forest 


PACIFIC   LUMBER  CO 

AUSTIN  CLAPP 

GEO  A  NAHMENS 
I  RUSSELL  R  ROSE  JR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
'  U  S  BUR  RECLAMATION 
i  SMELL  OIL  CO 

MRS  MARILYN  F  MACHl 

THEODORE  8  HEUSNER 

HARRY   H   ROE BE R 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LE I THOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 


S  FOREST  SERVICE 


MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwTON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  +  E  COMPANY 

STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARO 
US   NAT    PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
.  CALIF  ELEC  POWER  CO 

ft  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  +  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  6EACH  +  PKS 
P  G  *  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MR  S  M  C  CUSH1NGHAM 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
J  FED  AVIATION  AGENCY 
STOCK  TON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK  T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN   FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVlLLE 

DAVIO  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

DARYL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BR  IN  MARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

!  TEMP. 

|  PRECIP. 

SPECIAL 

090! 

VENTURA 

3: 

11 

lie  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

22 

118  51 

2200 

'jLENN  bAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

891* 

Tulare 

36 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  Ph| 

891T 

TULARE 

36 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

a  921 

AMADOR 

16 

TOPANGA   PATROL    STA   FC  6 

LOS  ANGELES 

33 

L  A  CO  F  IRE  DEPT 

[ QRRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

TRA8UCO  CANYON 

B99] 

ORANGE 

3: 

33 

ORANGE   CO  PARK  DEPT 

89971  SAN  JOAQUIN 

27 

TRACY  CARBONA 

SAN  JOAQUIN 

27 

tract  pumping  plant 

9C  01 

ALAMEDA 

27 

*a 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

TRINITY    DAM  VISTA  POINT 

TRINITY 

35  40 

*8 

122  46 

2500 

8A 

Bf 

V  S  BUR  RECLAMATION 

903' 

American  p  *  c  Corp 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

90  A3 

NEVADA 

u  s  fore st  serv ice 

TUJUNGA  MILL  CR  EC  470 

LOS  ANGELES 

13 

9053 

KERN 

35 

9053 

SISKIYOU 

12 

SP 

TULELAKE    1RR1G  DIST 

tunnel  Ranger  stat ion 

9061 

TULARE 

10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

3- 

OEPT  WATER  RESOURCES 

9073 

STAN  1 SL  AUS 

CARL  A  PEARSON 

TURNTA8LE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40 

46 

122  18 

1080 

8A 

8A 

U   S   BUR  RECLAMATION 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9081 

ORANGE 

33 

117  *T 

lie 

3P 

3P 

THE    I RV 1 NE  COMPANY 

TwentyninE  palms 

91 0* 

08 

US   NAT   PARK  SERVICE 

ALPINE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

9122 

ME  NDOC 1  NO 

2; 

39 

5f 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9126 

MENDOC I  NO 

22 

39 

MRS  MARjoR IE   S  DORY 

ABSORPTION  PLANT 

91  38 

ORANGE 

26 

33 

UMON  OIL  CO 

^UNIVERSITY  or  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

% 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  BE  RD I  NO 

26 

3* 

08 

117  39 

1605 

5P 

SP 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE    7  W 

9161 

LAKE 

! 

39 

11 

123  02 

1520 

4P 

PE  TER  V  PEORONC 1 N I 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

23 

39 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MAT  TOLE 

9171 

HUMBOLDT 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDPO 

9163 

ALAMEDA 

37 

E   BAY  MUN  UIL  DIST 

9189 

SAN  BENITO 

20 

ELDON  FANCHER 

VACAVILLE 

92  Of 

SOLANO 

23 

36 

VALLE TON 

9221 

MONTEREY 

24 

35 

MRS  AMY  CURT  IS 

9 1 1  * 

SAN  DIEGO 

33 

33 

7A 

VALYERMO   RANGER  STATION 

92  51 

LOS  ANGELES 

13 

27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

u  S  FOREST  SERVICE 

926C 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118  27 

695 

8A 

VAN  NUYS   PUBLISH  CO 

VENADO 

22 

38 

-A 

VENTURA 

9289 

VENTURA 

33 

3* 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

13 

3* 

8  A 

8A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  12G 

93*4 

LOS  ANGELES 

21 

34 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

9351 

39 

5! 

FRANK    DO  I T  A 

VI  SAL IA 

TULARE 

36 

8A 

BA 

Tulare  co  c  of  c 

VOLCANOVl LLE 

9362 

EL  0ORA0O 

] 

38 

8A 

Elmer  c  ogle 

VOLLMEPS 

9386 

23 

40 

122  26 

1359 

7A 

C 

MRS  IRENE  M  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9*lf 

SHASTA 

23 

28 

121  52 

2200 

4P 

4P 

c 

WALLACE   1  SE 

i 

38 

8A 

CLARION  £  VAN  SCHAICK 

9420 

CONTRA  COSTA 

37 

12M 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COST  A 

8A 

6A 

RAY    I  WH1TIEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COST  A 

9A 

c 

94  2  7 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

5P 

942  8 

SACRAMENTO 

23 

38 

5P 

WALNUT  PATROL 

STAT  ION  FC  102  C 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34 

*P 

WARNER  SPRINGS 

94  4  T 

SAN  DIEGO 

3: 

17 

116  38 

3160 

WARNERS  RESORT  CO 

9432 

KERN 

» 

36 

119  20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

wasioja  phGfnix  Ranch 

9*51 

SNTA  BARBARA 

3( 

34 

watsonville  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

8A 

6A 

MA  WON A  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

US   NAT    PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

949( 

TRINITY 

3! 

8A 

BA 

U  S  FORE  ST    SERV 1 C£ 

SISKIYOU 

12J  41 

8A 

8A 

CHE  STE  fl    1  K | MRE  Y 

961; 

KERN 

10*  35 

*0 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

9326 

LASSEN 

18  40 

16 

3P 

ED  F  i  L  1  PELL  I 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

is  1. 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

s 

U  S  WEATHER  6UREAU 

WESTHAVEN 

9560 

FRESNO 

111  36 

13 

119  59 

265 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT    3  Sw 

CALAVERAS 

16 

38 

6P 

W  6  MANKER 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

39 

11 

120  39 

5200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

9602 

TULARE 

36 

22 

118  32 

9200 

s 

WHEAT  LANO  2  NE 

YUBA 

121  24 

113 

c 

e  Clemens  horst  co 

WHEELER  SPR 1 NGS  2  S$W 

961! 

VENTURA 

33  34 

29 

119  18 

875 

c 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

VENTURA 

34 

36 

119  20 

*150 

ROSCOE  0  WlLriER 

HH1SKEYT0WN  res 

9621 

SHASTA 

40 

37 

122  32 

1310 

8A 

8/ 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

JO 

118  11 

10150 

8A 

UNIVEftjIlY    OF  CALIF 

9633 

MONO 

1 

33 

118  14 

12470 

8A 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38 

34 

121  05 

353 

WHITTJER  CITY  HALL 

FC  106  D 

■■'bb , 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

51 

WH  ITT  1ER  WATER  OEPT 

WILLIAMS 

967  7 

23  39 

09 

122  09 

86 

8A  6A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WlLLITS  1  NE 

9684 

HE NDOC 1 NO 

17 

25 

123  21 

13*8 

4P 

LOUIS  L  BERTAIN 

WlLLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

96  85 

MENDOC 1 NO 

39 

21 

123  19 

1925 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

9699 

GLENN 

23 

39 

32 

122  12 

140 

8A 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33 

117  05 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

97*2 

YOLO 

23 

38 

32 

121  58 

135 

8A  8A 

J  NEWION  WALLACE 

HEIGHTS 
wOODCHUCk  MEADOW 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 

YORKVILLE 
YOSEMITE 
YREKA 


97  5*  KERN 

9773  FRESNO 

9775  ALPINE 

9761  YOLO 

961*  SANTA  CLARA 

9816  EL  dorado 

9647  ORANGE 

9651  MENDOCINO 

9855  MARIPOSA 

.  9866]  SISKIYOU 


2700 
9200 
5671 


1  38  51 
26  33  54 
17  38  55 
1*  37  45 


43      122  38  i  2625 


JAMES  H  JORGENSEN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  Ex  TEN  SERV 
MARVIN  E  w ARE 

s  Corps  of  engineers 

YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HuLHERT 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 


NEW  STATIONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

M| ODLETOWN  8  WSW 
PERRIS 

RICHARDSON  GROVE  ST 


BEALE  AFB 


|  TRAVIS  AFB 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

iff 


LAKE 

RIVERSIDE 
HUMBOLDT 


YUBA 

IMPERIAL 

SOLANO 


39  07 
32  50 
38  16 


MIC 
I  MIC 
M!C 


S  WEATHER  BUREAU 

FRED  DUNK  IN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CALIF  DIV  BEACH  +  PX ' 

WALTER  ROACH 

I  S  AIR  FORCE 
FED  AVIATION  AGENCY 
I  S  AIR  FORCE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS , 
COAST ,  18  N.E.  INTERIOR, 
MARGARITA,      32  SANTA  YNE2 , 


3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,      7  EEL,      8  FEATHER,      9  K AWE AH ,      10  KERN,      11  KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      I*  MERCED,      15  MOjAVE ,      16  MOKELUMNE,      17  NORTH 
19  OWENS,      20  PAJARO,      21  PIT,     22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      2*  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN,      28  SANTA  ANA,      29  SANTA  CLARA,      30  SANTA  MARIA,      31  SANTA 
33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 
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DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1962 


CALIFORNIA  -  MARCH  1962 


Precipitation;  The  above  normal  precip- 
itation  pattern  was  continued  in  March  in 
much  of  the  northern  one-quarter  of  the 
State,  with  the  greatest  positive  departure 
in  the  northeast  interior,  where  monthly  to- 
tals averaged  nearly  150  percent  of  normal. 
In  the  central  and  southern  part  of  the 
State,  however,  March  precipitation  was  be- 
low normal  with  the  deficiency  becoming 
greater  to  the  southwest.  Totals  south  of 
the  Tehachapis  were  generally  around  55  per- 
cent to  60  percent  of  normal  for  the  month. 

Snowpack  in  the  Sacramento  Drainage  at 
the  end  of  the  month  was  estimated  at  125 
percent  to  130  percent  of  normal,  while  in 
the  San  Joaquin  Drainage  it  was  around  140 
percent  of  normal  for  this  time  of  year. 

Temperature :  Temperatures  averaged  well 
below  normal  at  every  station  in  the  State 
for  which  normals  have  been  established.  De- 
ficiencies averaged  around  3°  for  the  month 
on  the  north  and  central  coast  increasing 
to  near  5°  in  the  northeast  interior  and 
south  of  the  Tehachapis.  In  some  cases  de- 
partures for  the  month  were  as  great  as  9° . 

At  Red  Bluff  there  was  only  one  day  with 
above  normal  temperature  in  the  period  Feb- 
ruary 16  through  March  25.  Santa  Maria  ex- 
perienced the  coldest  March  in  Weather  Bu- 
reau records;  in  the  records  of  the  cooper- 
ative station  going  back  to  1900,  March  of 
1919  was  the  only  one  that  has  been  colder. 


During  the  month  only  one  day  was  report< 
with  above  normal  temperature. 

San  Diego  had  the  coldest  March  sir 
1939,  and  Los  Angeles  Airport  had  the 
coldest  of  record  and  the  coldest  March  sin( 
1945.  At  Burbank  it  was  the  coldest  Marc 
since  1952,  and  a  reading  of  35°  on  the  Is 
was  the  lowest  March  temperature  records 
since  1951. 


: 


Storms : 


General     storms     from  the 


through  the  6th  resulted  in  considerable  d| F, 
age  over  the  State,  as  wind  damaged  tre|p 
and  utility  lines,  snow  blocked  highwa;  J 
and  railroads,  and  mud  inundated  yards  ai  lls' 
streets  below  canyons  that  received  hea1  Z 
rain.  Two  persons  were  killed  and  one  wi 
injured  as  a  result  of  the  storms.  At  Sii  « 
Diego  witnesses  reported  seeing  two  funn<J  * 
clouds  over  the  ocean  about  15  miles  south  i 
west  of  the  city.  One  and  possibly  two  f uij  J|, 
nel  clouds  were  reported  in  the  vicinity  <  *' 
Fresno  on  the  22d;  one  of  them  damaged iw 
farm  building.     In  the  vicinity  of  Sacrameij  % 


to  hail  was  reported  on  the  6th, 
22d. 


15th ,  ai|  i!» 

■in 


he 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  ClimatologisU  » 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


E: 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  93°  on  the  26th  at  Blythe  and  on  the  27th  at  Death  Valley  and 
Date  Garden. 

Lowest  Temperature  -14°  on  the  13th  at  Bridgeport. 

Greatest  Total  Precipitation  14.62  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  Niland. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.54  inches  on  the  6th  at  Vollmers. 
Greatest  Total  Snowfall  157.5  inches  at  Twin  Lakes. 

Deepest  Snow  on  Ground  220  inches  on  the  6th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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CALIFORNIA 
MARCH  1962 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFOF 
MARCH  ] 


Ten- 

perature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

§» 
S 
> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

□ 
Q 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  D 

Max. 

Min. 

a> 
B 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

■ 

.10  or  More 

.50  Or  More 

Degree  I 

S  ; 
°  1 

"'J 

"1 

°  i 

PLAT  1 N A 

M 

M 

M 

0 

0 

PORTOL  A 

45.2 

19.0 

3  2.1 

-  5.2 

63 

3 1 

5 

9 

1011 

0 

2 

31 

0 

3.10 

.53 

.85 

2 

36 

5 

3 

QUINCY  RS 

52.7 

26.6 

-  2.5 

70 

31  + 

17 

1  3 

778 

0 

30 

0 

4.89 

•  49 

1.50 

6 

16.5 

1 1 

7 

3 

RED  BLUFF   WB   AP  R 

60,8 

41.0 

50.9 

-  3.2 

76 

28 

33 

13 

42  6 

0 

0 

0 

0 

2.19 

-  .51 

1.51 

5 

•  0 

0 

4 

1 

REDDING  FIRE    STA  2 

62.9 

41.4 

52.2 

-  1.8 

81 

31 

32 

10  + 

388 

0 

0 

0 

3.79 

-  1.11 

1.48 

5 

.0 

0 

6 

3 

ROCKL I N 

61.7 

35.5 

48.6 

-  3.1 

74 

29  + 

28 

14  + 

500 

0 

® 

0 

2.51 

-  1  .02 

.85 

6 

.0 

0 

6 

1 

SACRAMENTO  WB   AP  R 

61.7 

40.4 

51.1 

-  3.3 

73 

27 

33 

10 

425 

0 

0 

0 

1  .69 

-  .67 

.64 

5 

.0 

0 

4 

1 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

62.7 

42.5 

52.6 

-  2.6 

76 

27 

37 

23 

375 

0 

0 

0 

0 

1 .84 

-  .62 

.67 

6 

.0 

0 

5 

2 

SHASTA  DAM 

55.5 

40.3 

48.4 

76 

31 

29 

1 

509 

0 

0 

1 

0 

9.11 

2.44 

6 

.0 

0 

9 

7 

SIERRA  CITY 

45. 7 

27.3 

38.0 

67 

29 

19 

12 

829 

0 

0 

2  9 

0 

10.30 

3.42 

2 

77.0 

48 

2 

10 

4 

S  IERRAVI LLE  RS 

46. 1M 

17. 8M 

32. OM 

-  5.8 

62 

2e+ 

4 

1  3 

1018 

0 

0 

31 

0 

3.40 

.56 

1.05 

2 

30 

2 

6 

2 

SODA  SPRINGS  1   F  //R 

35.5 

13.9 

24.7 

29 

3 

10 

1243 

0 

13 

31 

0 

10.79 

2.78 

2 

127.5 

152 

2 

14 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

60.1 

37.8 

49.0 

-  2.5 

72 

31  + 

28 

13 

492 

0 

0 

5 

0 

3.27 

1  .00 

1.54 

5 

.0 

0 

6 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

49.6 

27.5 

38.6 

63 

31  + 

20 

12  + 

811 

0 

1 

2  8 

o 

11  .97 

2.79 

22 

43.0 

34 

2 

1? 

5 

TURNTABLE  CREEK 

55.7 

39.5 

47.6 

75 

31 

30 

1 

531 

0 

0 

? 

0 

8.67 

2.09 

6 

.0 

0 

10 

8 

TWIN  LAKES 

?6.7 

11. 6M 

24. 2M 

-  4.1 

53 

31  + 

-  4 

1  3 

1259 

0 

9 

'*  I 

10.62 

3.54 

3.22 

2 

157.5 

147 

2 

1  4 

5 

UPPER   LAKE  RS 

M 

M 

M 

75 

28  + 

26 

13 

0 

0 

0 

5.98 

.0 

0 

VACAVI LLE 

63.1 

39.5 

51.3 

-2.0 

77 

27 

30 

1  3 

418 

0 

3.54 

.42 

1  .51 

6 

.0 

0 

5 

3 

VOLTA  PH 

55.6 

34.6 

45.1 

70 

30 

26 

9 

608 

0 

0 

0 

3.49 

-  .68 

.89 

6 

1.5 

2 

1 

6 

3 

WILL IAMS 

62.2 

39.6 

50.9 

76 

29  + 

33 

14 

429 

LJ 

j? 

1  .65 

.96 

6 

.0 

0 

i 

1 

W I LLOWS 

61.4 

38.7 

50.1 

-  3.5 

76 

29 

31 

23 

455 

1 

c 

1.68 

•  45 

.93 

6 

.0 

0 

5 

1 

W INTER  S 

61.8 

41.0 

51.4 

75 

28 

34 

13 

416 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.21 

6 

.0 

0 

7 

1 

WOODLAND   1  WNW 

62.9 

38. 8 

50.9 

-  4.2 

77 

29  + 

32 

23+ 

432 

0 

2 

0 

1  .56 

-  .62 

.81 

6 

.0 

0 

5 

1 

D I  VI SION 

43.  6 

-  3.4 

4.  86 

.01 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 

BOCA 

42.7 

9.7 

59 

27 

-10 

1  3 

1195 

0 

4 

31 

5 

2  .89 

.99 

2 

47.5 

44 

2 

8 

3 

DDT  (VIC  OfiD  T 
OK  i  l/Ut  rUK  1 

41.5 

8.6 

55 

27 

-14 

1  3 

1231 

0 

2 

31 

7 

•  98 

.40 

6 

15.9 

14 

11  + 

3 

0 

CEDARV I LLE 

45. 0M 

27.  3M 

-  3.6 

62 

27 

14 

13 

887 

0 

0 

27 

0 

1  .80 

.35 

.53 

2 

15.7 

11 

3 

7 

1 

DONNE R   MEMOR I AL   ST  PK 

42.8 

1  1.7 

27*3 

60 

27 

-  7 

13 

1164 

0 

7 

31 

5 

8.35 

2.74 

2 

76.0 

83 

2 

9 

6 

DOYLF   5  SSE 

45. 1M 

25. 9M 

35. 5M 

15 

23 

0 

0 

29 

0 

2.83 

.73 

6 

26.9 

13 

2 

5 

3 

FLEMING  FISH  GAME 

50.3 

24.0 

37.2 

69 

26 

15 

13  + 

853 

0 

30 

9 

.97 

.46 

6 

3 

0 

FORT   B I  DWELL 

47.1 

26.1 

36.6 

-  3.0 

64 

26 

10 

14 

872 

0 

0 

26 

0 

1  .66 

.02 

.38 

22 

15.0 

5 

4+ 

6 

0 

MEYERS   A  SW 

40.2 

13.9 

27.1 

55 

28  + 

-  1 

1  3 

1170 

0 

31 

2 

5.56 

1  .77 

2 

68.0 

86 

2 

8 

3 

MONO  LAKE 

43.3 

20.9 

32.1 

58 

27 

10 

12 

1012 

0 

0 

31 

0 

1  .24 

.45 

22  + 

20.0 

0 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

40. 9M 

14. 0M 

27. 5M 

59 

3 1 

-  4 

13 

1156 

0 

8 

31 

2 

5.66 

1  .43 

2 

10 

4 

CHCAMWIi  1  C  AD 

48.7 

25.7 

37.2 

-  3.4 

68 

31 

13 

9 

852 

0 

0 

29 

0 

1.15 

.36 

.31 

5 

7.5 

9 

2 

s 

0 

T  AUnT     C  I  T  V 

39.1 

1  7.8 

-  3.7 

53 

29  + 

6 

13 

1127 

0 

8 

31 

0 

5.50 

1.55 

1.80 

2 

80.0 

74 

2 

8 

4 

TOM/~fcr  DC 

I KUL^t t  Kb 

42. 0M 

1  3.0M 

3^7M 

-  5.2 

59 

27 

-  4 

1  3 

1152 

0 

6 

31 

3 

5.53 

1.51 

2.06 

2 

68.5 

55 

2 

9 

3 

HWUr  UNUS 

48.  3M 

23. 1M 

* 

66 

31 

7 

1  3 

900 

0 

27 

0 

2.95 

.94 

6 

29.0 

13 

2 

6 

2 

D I VI S ION 

31.4 

-4.7 

3.36 

1 .  10 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

DC  r.  LUnvjrtu 

57.1 

37.5 

66 

19- 

31 

4 

543 

0 

0 

3 

0 

8.73 

2.55 

6 

.0 

0 

9 

5 

OF  o»F  i  F  v 
DtKRCLtl 

58.2 

44.1 

51.2 

-  2.8 

69 

13 

38 

12 

423 

0 

0 

0 

0 

2.92 

-  .27 

.76 

5 

.0 

0 

6 

3 

DUKL  1  NuArtc 

59. 0M 

43. 7M 

5  1 .  4M 

67 

18 

36 

13 

411 

0 

0 

0 

0 

3.37 

1.47 

6 

.0 

0 

5 

2 

CARMFL  VALLEY 

61.4 

39.8 

50.6 

72 

27 

34 

1  3  + 

437 

0 

0 

0 

2.24 

.98 

6 

.0 

0 

5 

1 

1_  KUL  Kt  1  1 

51.4 

42.4 

51.9 

74 

19 

35 

13 

399 

0 

0 

0 

0 

3.38 

1  .02 

1.25 

6 

.0 

0 

5 

3 

62.6 

38.0 

5Q*a 

76 

28 

23 

1 

447 

0 

0 

5 

0 

2.43 

.93 

6 

.0 

0 

5 

2 

HALE  MOON   BAY   2  NNW 

56.5 

43.3 

49.9 

65 

20 

38 

13  + 

46  0 

0 

0 

0 

0 

3.52 

1.22 

6 

.0 

0 

9 

2 

HOLL I S  T  E  R 

62.1 

40.3 

51.2 

-  3.9 

77 

26 

32 

3 

418 

0 

0 

1 

0 

.92 

-  .95 

.65 

6 

.0 

0 

2 

1 

K I NG  CITY 

64. 9M 

38. 1M 

5  1  •  5  M 

-  2.5 

79 

26 

29 

3 

408 

0 

0 

7 

0 

1.03 

-  .58 

.85 

6 

..0 

0 

1 

1 

LIVERMORE  2  SSW 

59.2 

37.5 

48.4 

-  4.0 

72 

28 

31 

1 

507 

0 

0 

4 

0 

1  .82 

-  .12 

.68 

6 

.0 

0 

5 

1 

LOS  GATOS 

63.9 

39.3 

51.1 

-  2.2 

76 

27 

31 

9 

421 

0 

0 

- 

0 

5.00 

1  .11 

2.11 

6 

.0 

0 

7 

5 

MADTIMC7     CIDc  CTA 

flA  K  1  I  INt  £     r  1  K  t     b  1  A 

60.0 

40.9 

50,5 

72 

28 

35 

1  3 

442 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.13 

6 

.0 

0 

5 

2 

MONT  F  RF Y 

60.1 

42.8 

51.5 

66 

26 

39 

2 

412 

0 

0 

0 

0 

2.57 

1.56 

6 

.0 

0 

5 

1 

morro  bay  fire  dept 

59.9 

43.0 

51.5 

70 

31  + 

35 

1 

414 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.87 

6 

.0 

0 

5 

1 

wmiMT    P1IAR1  n    Mr>OTU  CATC 

54.5 

37.6 

46  •  1 

70 

28 

31 

10+ 

580 

0 

0 

3 

0 

2.15 

.63 

6 

.0 

0 

6 

1 

MOUNT  HAMILTON 

45  •  2M 

33. 2M 

39  •  2M 

-  3.6 

63 

27 

25 

11  + 

792 

0 

1 

0 

1.99 

-   1  .94 

.86 

6 

7.3 

3 

6 

4 

2 

NACIMIENTO  DAM 

61.1 

38.0 

49.6 

78 

28 

30 

11  + 

472 

0 

0 

5 

0 

2.23 

1.27 

6 

.0 

0 

s 

1 

OAKLAND  WB  AP  R 

59.4 

44.6 

52.0 

-  1.6 

69 

18 

38 

13  + 

396 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

-  .43 

.78 

5 

.0 

0 

7 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

59.2 

41.9 

50.6 

70 

28 

32 

13 

440 

0 

0 

1 

0 

2.21 

.75 

6 

.0 

0 

6 

1 

PASO  ROBLES 

63.7 

37.7 

50.7 

77 

27 

29 

1 

437 

0 

0 

7 

0 

1  .98 

1.34 

6 

.0 

0 

3 

1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

61.6 

37.4 

49.5 

76 

31  + 

30 

11  + 

473 

0 

0 

7 

0 

1.82 

.76 

6 

.0 

0 

4 

2 

P I NNAC  L  E  S  NM 

61.7 

36.0 

48.9 

79 

27 

28 

13+ 

492 

0 

0 

7 

0 

1.80 

1.33 

6 

.0 

0 

2 

1 

P I SMO  BEACH 

59.6 

41.3 

50.5 

74 

25 

32 

2  + 

443 

0 

0 

2 

0 

1.41 

.67 

6 

.0 

0 

4 

1 

PT  PIFDRAS  BLANCAS 

58.3 

44.1 

4R  *  \ 

62 

30+ 

39 

1 

420 

0 

0 

0 

0 

2  .  40 

1.12 

5 

.0 

o 

6 

1 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

60.5 

36.4 

48.5 

73 

28 

29 

13 

502 

0 

0 

6 

0 

1  .95 

.65 

6 

.0 

0 

6 

1 

PRIEST  VALLEY 

57.4 

31.7 

44.6 

73 

27 

24 

I  3 

625 

0 

0 

19 

0 

6 

2 

REDWOOD  CITY 

62.5 

41.9 

52.2 

-  1.7 

72 

27+ 

34 

1  3 

389 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.74 

1.02 

6 

.0 

0 

5 

3 

R  I CHMOND 

59.8 

45.0 

52.4 

1 9 

0 

0 

0 

0 

6 

.  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

59.3 

36.9 

48.1 

72 

27 

27 

13 

515 

0 

0 

8 

0 

3.63 

1.23 

6 

.0 

0 

5 

3 

SALINAS  2  E 

60.6 

40.4 

-  3.1 

71 

26 

33 

3 

443 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  .52 

.84 

6 

.0 

0 

4 

1 

SALINAS  FAA  AP 

60.0 

41.2 

5n"^ 

69 

26 

34 

3 

441 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

62.2 

33.8 

48.0 

76 

27 

26 

3 

521 

o 

o 

18 

0 

2.40 

1.42 

6 

.0 

0 

5 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

57.2 

43.8 

50.5 

-  2.8 

65 

18 

37 

13 

444 

0 

0 

0 

0 

2.98 

.29 

.99 

5 

.0 

0 

6 

2 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

57.6 

47.7 

52.7 

-  2.0 

67 

27 

45 

13  + 

376 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-  .17 

1.02 

5 

.0 

0 

7 

1 

SAN  GREGORIO   3  SE 

57.8 

40.6 

49.2 

68 

29 

31 

13 

479 

0 

0 

1 

0 

4.44 

1.25 

6 

.0 

0 

7 

4 

SAN  JOSE  R 

61.4 

44.7 

53.1 

-  1.7 

72 

2  7 

39 

13  + 

362 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.04 

.83 

.0 

0 

5 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

61.2 

41.9 

51.6 

-  3.4 

77 

27 

28 

1 

407 

0 

0 

1 

0 

2.16 

.94 

1.18 

6 

.0 

0 

5 

1 

SAN  MATEO 

60.7 

45.3 

53.0 

70 

IB 

38 

4 

367 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.73 

22 

.0 

0 

4 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

62.8 

42.1 

52.5 

-  1.8 

71 

27 

33 

1 

379 

0 

0 

0 

0 

1  .86 

-  .22 

1.00 

6 

.0 

0 

5 

1 

SANTA  CRUZ 

60.9 

39.8 

50.4 

-  2.5 

72 

27+ 

32 

13 

448 

0 

0 

1 

0 

4.70 

.55 

1.64 

6 

.0 

0 

9 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

53.4 

40.8 

49.6 

70 

19 

35 

13+ 

470 

0 

0 

0 

0 

2.61 

1.01 

6 

.0 

0 

8 

1 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

61.3 

37.6 

49.5 

76 

28 

31 

13  + 

476 

0 

0 

6 

0 

2.61 

-  .12 

1.11 

6 

.0 

0 

6 

2 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

59.5 

38.4 

49.0 

70 

27 

30 

5 

489 

0 

0 

4 

0 

2.05 

.90 

6 

.0 

0 

6 

1 

D  I V I S I  ON 

50.  1 

-  2.7 

2.66 

-  .18 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  F 1 BREBOARD  MILLS 

62.3 

42.9 

52.6 

-  1.3 

74 

28 

35 

4 

379 

0 

a 

0 

0 

1.08 

-  .87 

.41 

6 

.0 

0 

3 

0 

ANTIOCH  PUMP  PL T  3 

63.7 

38.6 

51.2 

76 

28 

32 

14+ 

422 

0 

0 

2 

0 

.92 

.32 

6 

.0 

0 

3 

°l 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORN IA 


Temperature 

Frecipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

s 
i 

-1 

o 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

£ 

Z 
E 

Greatest  Day 

•- 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
an  Ground 

n 
Q 

.10  or  More  | 

.50  or  More  | 

1 .00  or  More 

°  i 
°  < 

0 1 

R  S 

B  | 

a  £ 



||5H  MTN 

58.  * 

37.6 

48.0 

-  5.0 

74 

28 

28 

1 

522 

0 

0 

5 

0 

3.54 

- 

.74 

.74 

6 

.0 

0 

10 

3 

0 

JBERRY 

58.8 

32.4 

45.6 

-  3.9 

73 

31  + 

24 

1 

594 

0 

0 

1 6 

0 

3.38 

- 

.47 

1.33 

6 

8 

2 

1 

(AKERSFIF L[l  WB  AP  P 

64.5 

42.4 

53.5 

-  3.4 

77 

27 

34 

1 

349 

0 

0 

0 

0 

.31 

- 

.75 

.22 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

Il6  CREEK  PH  1 

47.6 

29.5 

38.6 

-  5.3 

65 

31  + 

19 

12+ 

814 

0 

1 

23 

o 

5.09 

.49 

2.29 

6 

36.0 

11 

6 

9 

2 

1 

'jjTTONWILLOW 

63.8 

41.1 

52.5 

77 

28 

31 

1 

381 

0 

0 

1 

0 

.32 

.14 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

f\LAVERAS  BIG  TREES 

46.9 

24.8 

35.9 

-  5.5 

64 

31  + 

16 

1 3+ 

901 

0 

1 

11 

0 

R.47 

.21 

1.84 

6 

50.8 

36 

11 

r-» 

6 

3 

JUMP  PARDEE 

59.9 

39.8 

49.9 

-  3.1 

74 

28 

31 

23 

46  3 

0 

0 

1 

0 

2.95 

- 

.38 

1.07 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

ATHAY  BULL  RUN  RCH 

59.0 

36.9 

48.0 

73 

28 

28 

3 

520 

0 

0 

7 

0 

3.22 

1.26 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

n'ERRY  VALLEY  DAM 

49.  3M 

19. 5M 

34. 4M 

66 

28  + 

6 

12 

940 

0 

0 

31 

0 

7.65 

1.67 

6 

52.6 

31 

3 

3 

[OAL  I NGA 

64.1 

38.1 

51.1 

-  3.2 

75 

27  + 

30 

1  3  + 

423 

0 

0 

5 

0 

.75 

- 

.34 

.48 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

I3RCORAN   IRRTG  DIST 

63.5 

39.9 

51.7 

76 

28 

33 

4  + 

406 

0 

0 

0 

0 

.55 

.20 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

j;NAIR 

63.5 

37.7 

50.6 

-  3.2 

75 

27 

31 

13  + 

437 

0 

0 

5 

0 

1  .28 

.69 

.62 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

UDLEYS 

53.7 

28.0 

40.9 

-  3.4 

70 

27 

20 

12  + 

742 

c 

0 

24 

0 

5.29 

.59 

1.85 

6 

6.0 

9 

4 

3 

IlECTRA  PH 

62.2 

35.9 

49. 1 

-  3.8 

73 

28 

30 

12  + 

486 

0 

0 

0 

4.29 

.39 

1  .69 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

lIVE  POINTS  5  SSW 

64.  8M 

35. 6M 

50. 2M 

76 

27 

2  5 

1 

450 

n 

0 

9 

0 

.57 

.35 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

WESNO  WB  AP  R 

64.2 

40.0 

52.1 

-  2.3 

76 

27 

33 

3+ 

3  92 

-i 

0 

0 

0 

1  .04 

.92 

.52 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

IRIANT   GOVT  CAMP 

62.0 

35.4 

48.7 

73 

28  + 

26 

1 

495 

0 

0 

9 

0 

1  .68 

•  50 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

i.IANT  FOREST 

36.2 

19.8 

28.0 

-  9.3 

54 

28 

1 0 

23  + 

1139 

0 

13 

2") 

0 

7.13 

.25 

1.53 

23 

51.0 

87 

12 

10 

5 

3 

[LENNVILLE 

53.7 

31.0 

42.4 

70 

27  + 

19 

1 

696 

0 

0 

20 

0 

2.25 

.75 

23 

2 

10 

6 

2 

0 

iRANT  GROVE 

39.5 

17.9 

28.7 

59 

28 

8 

1 2+ 

1120 

0 

6 

31 

0 

7.76 

2.35 

23 

53.0 

111 

11 

9 

5 

3 

[ANFORD 

65.6 

37.8 

51.7 

-  3.0 

77 

27 

30 

1 1 

403 

0 

0 

'* 

0 

1  .06 

•  28 

.66 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

ETCH  HETCHY 

49. 8M 

26. 3M 

38. 1M 

-  6.2 

72 

28  + 

17 

3 

828 

0 

0 

0 

4.37 

- 

.65 

.99 

6 

23.0 

8 

11 

9 

4 

0 

iUNTINGTON  LAKE 

39.5 

16.7 

2B.1 

-  4.5 

57 

27  + 

5 

1  2  + 

1137 

0 

10 

11 

0 

61.4 

97 

11  + 

DR1A 

55.7 

34.7 

45.2 

-  5.8 

70 

28  + 

28 

7  + 

606 

0 

0 

10 

0 

2.18 

.42 

1  .  44 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

,ERN  RIVER  PH  1 

63.5 

45.6 

54.6 

-  3.8 

77 

27  + 

36 

1 

314 

0 

0 

0 

0 

.87 

- 

.96 

.19 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

iERN  RIVER  PH  3 

61.8 

34.8 

48.3 

80 

27 

26 

1 

511 

0 

0 

1 1 

0 

1  .96 

.50 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

ETTLEMAN  CITY   1  SSW 

63.6 

42.7 

53.2 

76 

28 

30 

1 

358 

0 

0 

1 

0 

.53 

.26 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

ETTLEMAN  STA 

66.1 

43.4 

54.8 

79 

27 

34 

1 

313 

0 

0 

0 

0 

.55 

.27 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

iNIGHTS  FERRY  2  SE 

59. 6M 

38. 4M 

49. OM 

74 

28 

31 

1  3 

491 

0 

0 

1 

0 

2.64 

.75 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

[E  GRAND 

64.3 

39.5 

51.9 

-1.7 

74 

31  + 

33 

4 

398 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.  74 

.62 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

EMON  COVE 

64.1 

41.5 

52.8 

-  3.0 

77 

27 

32 

1  2 

371 

0 

0 

1 

0 

1  .90 

- 

.16 

.42 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

INDSAY 

64.3 

38.4 

51.4 

-  3.1 

78 

27 

29 

1 

415 

0 

0 

3 

0 

1  .44 

.42 

.61 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

lODI 

62.4 

39.4 

50.9 

-  1.9 

75 

27 

30 

1  3 

428 

0 

0 

1 

0 

1.00 

1 

.41 

.48 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

OS  BANOS 

65.7 

40.0 

52.9 

-  2.0 

77 

27 

32 

3 

367 

0 

0 

1 

0 

.74 

- 

.61 

.33 

6 

.0 

0 

3 

o 

o 

ADERA 

64.5 

38.3 

51.4 

-  3.1 

79 

28 

30 

3 

415 

0 

0 

2 

0 

.85 

.88 

.32 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

ANDEV I LLE  ISLAND 

61.4 

40.3 

50.9 

72 

27 

33 

14+ 

433 

0 

0 

0 

0 

.83 

.  32 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

ARICOPA 

64.9 

45.4 

55.2 

-  2.5 

79 

5 

28 

1 

3  01 

0 

0 

1 

0 

.  14 

.  74 

.07 

1  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERCED  FIRE  STA  2 

64.9 

38.4 

51.7 

-  1.8 

76 

26 

25 

1 

407 

0 

0 

3 

0 

1.30 

.56 

.72 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

IDDLEWATER 

62.9 

39.1 

51.0 

-  4.3 

74 

27 

32 

4 

428 

0 

0 

2 

0 

.31 

.41 

.09 

6  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

ODESTO 

64.4 

39.2 

51.8 

-  2.1 

78 

27 

32 

1  3  + 

402 

0 

0 

2 

0 

1.27 

- 

.55 

.44 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

EWMAN  2  NW 

64.4 

39.7 

52.1 

-  3.7 

76 

27 

33 

4  + 

392 

0 

0 

0 

0 

.94 

.64 

.45 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

ORTH  FORK  RS 

54.7 

32.5 

43.6 

71 

28  + 

23 

3  + 

656 

0 

0 

1  7 

0 

5.40 

.23 

1  .49 

6 

3.0 

7 

4 

2 

AKOALE  WOODWARD  DAM 

60.5 

40,0 

50.3 

-  2.0 

73 

28 

35 

12  + 

451 

0 

0 

0 

0 

1  .95 

.20 

.79 

7 

.  0 

o 

4 

1 

o 

RANGE  COVE 

62.0 

37.5 

49.8 

-  4.3 

75 

28 

28 

3  + 

465 

0 

0 

6 

0 

1  .44 

.64 

.43 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

ANOCHE  JUNCTION 

61.1 

40.1 

50.6 

74 

27 

31 

1 

439 

0 

0 

1 

0 

.23 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORTERVILLE 

65.4 

40.9 

53.2 

-  2.0 

79 

28 

31 

1 

359 

0 

0 

1 

0 

.95 

.96 

.35 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

ALT  SPRINGS  PH 

54.0 

31.0 

42.5 

70 

27  + 

20 

12 

689 

o 

o 

22 

o 

6.52 

1.89 

6 

48.0 

1 1 

2 

1  0 

4 

3 

ONORA 

58.5 

35.0 

46.8 

-  3.8 

74 

28 

28 

3 

560 

0 

0 

11 

0 

5.68 

.62 

1.62 

6 

.0 

0 

10 

5 

1 

0  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

48.6 

23.5 

36.1 

67 

27 

1  1 

3 

888 

0 

o 

29 

o 

6.95 

1.87 

6 

47.3 

33 

7 

10 

5 

3 

TOCKTON  FAA  AP 

62.5 

40.2 

51.4 

75 

27 

33 

23 

416 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.30 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

TOCKTON  FIRE   STA  4 

61.9 

40.2 

51.1 

-  2.1 

74 

28 

35 

23  + 

427 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.98 

.44 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

64.0 

39.2 

51.6 

78 

27 

32 

13 

406 

0 

0 

1 

0 

.93 

.51 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

EHACHAP I 

51.5 

31.1 

41.3 

73 

26 

25 

10 

728 

0 

0 

21 

0 

1.16 

.48 

23 

2.0 

0 

0 

0 

EJON  RANCHO 

61.7 

41.5 

51.6 

-  4.0 

75 

27 

34 

4  + 

408 

0 

0 

0 

0 

.45 

- 

1 

.57 

.18 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

HREE  RIV  EDISON  PH  2 

61.9 

38.0 

50.0 

-  3.8 

75 

27 

26 

1 

460 

0 

0 

4 

0 

2  .93 

.39 

.70 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

IGER  CREEK  PH 

57.0 

33.1 

45.1 

-  3.2 

73 

27 

28 

13 

612 

0 

0 

15 

0 

7.29 

.34 

2.44 

6 

11.0 

T 

2  + 

9 

4 

3 

RACY  CARBONA 

62.8 

39.9 

51.4 

76 

28 

32 

3 

412 

0 

0 

1 

0 

.58 

.29 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

RACY  PUMPING  PLANT 

62.9 

40.9 

51.9 

75 

27+ 

32 

13+ 

398 

0 

0 

2 

0 

1.02 

.47 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

I  SAL  I  A 

65.3 

41.3 

53.3 

-  3.1 

79 

28 

31 

7 

353 

0 

0 

1 

0 

1.33 

.27 

.66 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

ASCO 

65.2 

40.7 

53.0 

-  2.2 

78 

28 

32 

1 

365 

0 

0 

1 

0 

.56 

.55 

.23 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

OSEMITE  NP 

52.5 

28.3 

40.4 

-  4.8 

71 

27+ 

1  7 

3 

755 

0 

0 

24 

0 

5.31 

.24 

1.85 

6 

27.4 

13 

12  + 

11 

4 

1 

DIVISION 

47.9 

-  3.1 

2.  40 

- 

.60 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

■  LPINE 

59.4 

37.8 

48.6 

76 

26 

27 

1 

500 

0 

0 

4 

0 

1  .93 

.48 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

■ARRET T  DAM 

60.9 

35.2 

48.1 

-  5.6 

81 

27  + 

27 

14 

518 

0 

0 

1  1 

0 

2.02 

.82 

.57 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

iEAUMONT  PUMPING  PLANT 

56.0 

34.6 

45.3 

79 

27 

22 

10 

602 

0 

0 

10 

0 

2.25 

— 

1 

.03 

.60 

19 

6 

0 

■  IG  BEAR  LAKE 

44.6 

14. 6M 

29. 6M 

62 

26 

-  5 

1 

1086 

0 

1 

31 

1 

3.71 

1.28 

6 

30.5 

15 

10+ 

6 

1 

'ONI  TA 

64.8 

42.3 

53.6 

-  2.6 

76 

26 

32 

14 

346 

0 

0 

1 

0 

.87 

.89 

.17 

18 

.0 

0 

4 

0 

lURBANK  WB  AP  P 

64.8 

43.6 

54.2 

-  3.7 

81 

25 

35 

1 

327 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.92 

.44 

18 

.0 

0 

5 

0 

ABRILLO  NM  R 

59. 3M 

46. 8M 

53. 1M 

62 

3 

41 

4 

362 

0 

0 

0 

0 

.50 

.18 

19 

.0 

0 

3 

0 

:achuma  dam 

61.4 

38.5 

50.0 

80 

27 

29 

7  + 

460 

0 

0 

4 

0 

1.45 

1.05 

6 

.0 

0 

4 

1 

AMPO 

60.2 

31.7 

46.0 

83 

26 

22 

15  + 

584 

0 

0 

19 

0 

2.12 

.46 

19 

.0 

0 

7 

0 

:anoga  park  pierce  col 

67.0 

38.1 

52.6 

86 

26 

29 

1 

379 

0 

0 

3 

0 

.86 

.54 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

:hula  vista 

59. 7M 

45. 1M 

52. 4M 

-  2.8 

66 

6 

37 

15+ 

381 

0 

0 

0 

0 

.68 

• 

.83 

.21 

1  9 

.0 

0 

3 

0 

XAREMONT  POMONA  COLLEGE 

62.7 

39. 9M 

51. 3M 

-  4.0 

81 

26 

31 

10 

422 

0 

0 

2 

0 

1.51 

1 

.32 

.0 

0 

0 

:orona 

65.1 

39.4 

52.3 

-  3.7 

81 

25 

30 

10 

390 

0 

0 

4 

0 

.78 

- 

1 

.11 

.36 

6 

.0 

0 

4 

0 

CULVER  CITY 

63.9 

43.4 

53.7 

73 

4 

37 

1 

344 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.52 

6 

.0 

0 

3 

0 

!UYAMA 

57.6 

33.1 

45.4 

74 

28 

23 

1 

599 

0 

0 

1 3 

0 

.99 

.36 

19 

.0 

0 

3 

0 

IUYAMACA 

48.5 

27.7 

38.1 

-  6.2 

70 

27 

1  1 

1 

825 

0 

0 

27 

0 

5.78 

.54 

1.77 

7 

6.0 

22 

2  + 

6 

3 

:l  cap  i  tan  dam 

64.0 

42.0 

53.0 

80 

27+ 

33 

14 

361 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.57 

19 

.0 

0 

6 

0 

XSl NORE 

64. 7M 

36.  OM 

50. 4M 

-  5.0 

84 

26 

27 

1 4+ 

445 

0 

0 

7 

0 

1.17 

•  66 

.42 

6 

.0 

0 

4 

0 

SCONDIDO 

63.2 

39.3 

51.3 

-  4.4 

79 

26 

30 

1 

417 

0 

0 

2 

0 

1.71 

.85 

1.00 

1 9 

.0 

0 

3 

1 

ONTANA  KAISER 

64.2 

42.0 

53.1 

84 

26 

32 

1 

368 

0 

0 

1 

0 

1.50 

.47 

6 

.0 

0 

4 

0 

"I  LLE  SP  I E  FIELD 

64.2 

40.5 

52.4 

78 

25 

30 

14 

383 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.28 

19 

.0 

0 

4 

0 

IENSHAW  DAM 

57.3 

31.9 

44.6 

80 

27 

23 

15  + 

624 

0 

0 

2  0 

0 

3.42 

.77 

7 

.0 

0 

6 

0 

IDYLLWILD  RS 

50.  3M 

24.7 

37. 5M 

72 

26 

13 

1 

831 

0 

1 

29 

0 

2.73 

.79 

6 

5.7 

16 

1 

8 

0 

JULIAN  WYNOlA 

53.6 

33.7 

43.7 

76 

26 

19 

1 

652 

0 

0 

I  1 

0 

3.36 

1.06 

6 

6 

1 

.AGUNA  BEACH 

61. 3M 

42. OM 

51. 7M 

-  4.6 

69 

26+ 

35 

14 

400 

0 

0 

0 

0 

.78 

1 

.13 

.37 

6 

.0 

0 

3 

0 

.A  MESA 

64.2 

43.8 

54.0 

77 

25 

37 

14 

333 

0 

0 

0 

0 

.93 

.25 

6 

.0 

0 

5 

0 

-OMPOC  SEWAGE  PLANT 

60.0 

41.1 

50.6 

68 

4 

31 

1 

440 

0 

0 

2 

0 

1  .89 

1.10 

6 

.0 

0 

S 

1 

-ONG  BEACH 

64.2 

46.7 

55.5 

-  2.6 

80 

25 

39 

1 

289 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

.38 

.68 

6 

.0 

0 

3 

0 

-ONG  BEACH  WB  AP 

62.6 

44.6 

53.6 

-  3.2 

74 

25 

36 

10 

346 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.20 

.89 

6 

.0 

0 

2 

0 

-OS  ANGELES  WB  AP  R 

61.3 

45.9 

53.6 

-  2.4 

70 

26 

39 

10+ 

3  44 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.68 

.54 

6 

.0 

0 

2 

0 

-OS  ANGELES  WB  CITY  R 

63.3 

47.1 

55.2 

-  4.2 

78 

26 

41 

10+ 

298 

0 

0 

0 

0 

1.10 

1 

.16 

.47 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tern 

perature 

'recipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

$ 

S 
a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  of 

> 

j 

jj 

Max. 

Min. 

S 
a 

a 

Max.  Depth 

c 
o 
O 
o 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More  J 

Degree  t 

§  1 

o  \ 

~1 

o  » 
2  1 

S  . 

o  2 

MILL    LKLLF,  t 

59.  3 

38.8 

49.1 

2  7  + 

27 

10 

0 

0 

4 

0 

94 

39 

* 

2  3 

T 

T 

MT    QAl  r\v  UflTTU 

39.  1 

20.6 

63 

2  7 

10 

10  + 

1082 

0 

p 

29 

0 

3  *44 

1*10 

6 

35.0 

SO 

24+ 

MT  WILSON  FC   338B  // 

**  Vn 

29.8 

37*9 

6  8 

26 

18 

10 

830 

0 

0 

2? 

0 

2.69 

1  .04 

6 

8.0 

11 

1 

6 

2 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

60.0 

4  5.1 

^*  ?M 

4. 

1 3 

40 

14+ 

0 

0 

0 

0 

.85 

•  86 

•  37 

6 

.0 

0 

\ 

9 

NORTH  HOLLYWOOD 

43*5^ 

81 

2  5 

40 

14  + 

297 

n 

0 

0 

0 

1.06 

•  44 

19 

.0 

0 

OCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 

58*9 

* 

512 
* 

67 

8 

34 

1 

4  16 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

•  58 

19 

.0 

0 

i 

OJA I 

fin 

26 

30 

14  + 

3  8  5 

0 

0 

4 

0 

1.47 

1.72 

•  91 

6 

•  0 

0 

3 

i 

OXNARD 

6  1  •  9 

3*7 

68 

25  + 

32 

1 

411 

0 

0 

1 

0 

1.0  3 

1.24 

•  47 

6 

.0 

0 

1 

PALOMAR   MTN  OBSY  R 

49.8 

30*0 

399 

72 

27+ 

22 

7 

771 

0 

0 

2S 

0 

2.26 

1  .22 

6 

6.0 

18 

1 

5 

1 

PASADENA 

65  •  4 

42.2 

53.8 

-  3.4 

82 

34 

10  + 

o 

o 

0 

0 

•  0 

o 

"j 

62.9 

26 

29 

10+ 

4  56 

0 

0 

4 

0 

.89 

*49 

6 

T 

0 

POINT   ARGUElLO  WB  R 

56.3 

■ 

4Q*  1 

69 

31 

1 

4  64 

0 

0 

2 

0 

1.72 

.  24 

1.03 

5 

•  0 

0 

4 

1 

POMONA 

64.9 

38.5 

51.7 

—  3.5 

8  2 

30 

10  + 

o 

n 

5 

n 

1  .73 

2  3  + 

•  0 

0 

? 

RAMONA  SPAUlDING 

6  2.8 

£?*n 

26 

26 

15  + 

47* 

o 

n 

12 

n 

1  *80 

*57 

1 9 

.0 

0 

REDLANDS 

64. 1 

7Q*fl 

* 

85 

26 

31 

10  + 

394 

(1 

n 

? 

0 

1.52 

•  63 

•  39 

1  0 

T 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

6  5.8 

iaa 

5  2.9 

3.4 

26 

30 

1 

368 

0 

0 

3 

0 

.81 

9 

•  0 

0 

jj 

° 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

373 

85 

2  7 

29 

1 

4  3  7 

0 

0 

7 

0 

.63 

•  37 

1 0 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

60*1 

3  9.8 

50.0 

8  0 

26 

30 

10 

464 

0 

0 

3 

0 

2  .43 

1.68 

.75 

2  3 

.0 

0 

7 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

64.0 

36.2 

51.1 

-  5.4 

86 

26 

28 

1 

424 

0 

0 

7 

0 

1  .74 

- 

.95 

.46 

6 

•  0 

0 

6 

0 

SANDBERG  WB  //R 

46  -4 

32.5 

39.5 

-  5.5 

69 

27 

25 

11  + 

7  84 

0 

0 

19 

0 

.82 

.62 

.26 

6 

4.1 

2 

6 

3 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

63.6 

47.8 

55.7 

-  2.8 

72 

4 

43 

15  + 

280 

0 

0 

0 

0 

.64 

- 

.93 

.28 

18 

.0 

0 

2 

0 

SAN  FERNANDO 

65.1 

41.9 

53.5 

-  3.6 

85 

2  5 

31 

10 

355 

0 

0 

1 

0 

1  .45 

1  .19 

.45 

19 

.0 

0 

5 

0 

i 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

66.8 

41.0 

53.9 

85 

25 

33 

1 

336 

« 

0 

0 

0 

1.27 

.55 

6 

.0 

0 

3 

1 

SAN  JACINTO 

64.5 

35.6 

50.1 

-  4.5 

84 

26  + 

26 

14  + 

456 

0 

0 

11 

0 

1.69 

'_ 

.32 

.64 

19 

4 

1 

SAN  PEDRO 

A^*n 

31 

42 

12  + 

0 

0 

0 

0 

6 

.0 

0 

1 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

/*i*a 

54*3 

2*8 

78 

25 

36 

1 

324 

0 

0 

0 

0 

1.42 

•  74 

*64 

6 

•  0 

0 

. 

SANTA  BARBARA 

6C  *6 

42*6 

54.1 

_  1.9 

76 

26 

35 

1 

328 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1.33 

•  70 

6 

.0 

0 

2 

1 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

61*8 

4  3.7 

5  2.8 

68 

25 

34 

1 

3  71 

0 

0 

0 

0 

1.37 

•  58 

22 

•  0 

0 

1 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

60.0 

3  9.7 

3  4 
* 

70 

4 

31 

1 

461 

0 

0 

1 

0 

1.23 

.83 

•  46 

5 

•  0 

0 

4 

o 

SANTA  MONICA  PIER 

57.7 

46.6 

52.2 

63 

4 

40 

1 

390 

0 

0 

0 

0 

1  .29 

•  84 

6 

•  0 

0 

3 

1 

SANTA  PAULA 

25 

32 

11  + 

3  83 

0 

0 

2 

0 

1.35 

6 

•  0 

o 

o 

SUNLAND 

64*7 

39*4 

51*8 

8  3 

26 

0 

0 

2 

0 

•  86 

•  35 

6 

•  0 

0 

2 

Q 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

64*8 

39.6 

52.2 

—  4.3 

80 

2  5 

31 

1 

3  89 

0 

0 

2 

0 

•  98 

•  95 

•  43 

7 

.0 

0 

3 

o 

TWITCHELL  DAM 

61*4 

40.3 

7  i 

26 

32 

1 

4  30 

0 

0 

1 

0 

1.13 

6 

•  0 

a 

o 

UCLA 

618 

4  8.3 

55*1 

26 

42 

10 

3  00 

0 

0 

0 

0 

1.29 

*64 

6 

•  0 

a 

1 

UPLAND   3  N 

62.8 

37.3 

5  0.1 

8  4 

26 

30 

10  + 

455 

0 

0 

6 

0 

1.9g 

•  50 

23 

•  0 

0 

7 

1 

WARNER  SPRINGS 

58.5 

31.7 

45.  1 

—  3.5 

8  0 

20 

1 

610 

o 

o 

I  9 

o 

1  *  9ft 

79 

1 9 

•  0 

o 

\ 

YORBA  LINDA 

66.0 

41.2 

53.6 

3.6 

82 

2  5 

31 

1 

347 

o 

0 

2 

0 

*3ft 

*47 
* 

6 

•  0 

0 

DIVISION 

49.9 

-  4.6 

1 .  59 

1.04 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

t 

BACKUS  RANCH 

59,8 

35.1 

47.5 

60 

27 

23 

14 

5  34 

0 

0 

10 

0 

.  40 

•  19 

6 

1.0 

o 

2 

o 

1 

BAKER  9  NNW 

69.7 

42.5 

56.  1 

90 

28 

30 

1 

2  84 

1 

0 

2 

0 

.03 

•  03 

1 9 

.0 

0 

Q 

o 

1 

BARSTOW 

6  5.1 

38.1 

51.6 

8  5 

2  7 

26 

1 

409 

0 

0 

5 

0 

.14 

•  14 

23 

.0 

0 

j 

BEAUMONT   1  E 

M 

26 

0 

0 

o 

*  ?o 

1 0 

•  0 

o 

BISHOP  WB  AP  R 

58.0 

26.7 

-  4.7 

7  7 

27 

14 

1 

6  9  5 

0 

0 

25 

0 

•  30 

.25 

6 

.4 

T 

11  + 

r 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

75  1M 

41  2* 

*  M 

29  + 

6 

12 

o 

o 

BLYTHE 

03 

26 

27 

1 

2 

0 

■> 

o 

•  36 

20 

.0 

0 

j: 

BLYTHE  FAA  AP 

74.6 

4  7.3 

61*0 

q? 

27 

34 

15+ 

1  Rfi 

3 

o 

0 

o 

*no 
* 

no 

1 9 

.0 

0 

9 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

71.7 

40.7 

56*2 

89 

2  7 

26 

1 

274 

0 

0 

4 

0 

T 

23  + 

.0 

0 

9 

BRAWLEY  2  SW 

72.8 

4  2.1 

57*5 

- 

91 

27 

30 

15  + 

2  37 

1 

o 

3 

o 

08 

•  0 

03 

20+ 

•  0 

0 

jj 

CANT IL 

64.  8 

38.0 

51.4 

86 

2  7 

25 

13 

415 

0 

0 

4 

o 

.32 

•  22 

22 

.0 

0 

2 

q 

L 

DAGGETT  FAA  AP 

2  7 

27 

15+ 

0 

o 

4 

o 

.16 

•  0 

o 

1 

0 

DEATH  VALLEY 

76  .6 

50.6 

6  3.6 

-  3.7 

93 

27 

35 

1 

119 

0 

0 

o 

.11 

* 

.11 

9 

•  0 

0 

1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

54.9 

24.2 

39.6 

78 

28 

11 

1 

784 

0 

0 

30 

0 

.73 

EAGLE  MTN 

69.9 

4  7.5 

28 

31 

1 

o 

o 

1 

0 

*n° 

20 

•  0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

s7*o 

on 

30 

1 

n 

o 

* 

•  0 

o 

!: 

? 

FAIRMONT 

53.0 

34.6 

43*8 
* 

-  6*0 

73 

28  + 

24 

1 

649 

0 

0 

12 

0 

*  3? 

*nn 

.60 

7 

T 

T 

HAIWEE 

54.7 

5.6 

21 

1 

0 

o 

1  4 

o 

*  } 1 

a 

•  48 

.08 

fn 

•  0 

o 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

41*1 

55*1 

on 

2  7 

24 

1 

ino 

g 

? 

n 

•  1 0 

.08 

•  0 

0 

0 

0 

1 

IMPERIAL 

74.3 

45.2 

59.8 

_  3.9 

89 

32 

1 

1  73 

0 

0 

J_ 

0 

*^ 

•  05 

i  o 

•  0 

0 

9 

1 

IMPERIAL  FAA  AP 

9 1 

77 

30 

1 

192 

•  03 

♦  03 

1  o 

•  0 

q 

0 

0 

INDEPENDENCE 

58*7M 

29*9M 

44*3M 

1 8 

I 

o 

0 

_ 

•  26 

73 

.  0 

o 

0 

1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

76.0 

43.5 

59*8 

-  4  7 

93 

27 

29 

1 

182 

2 

0 

5 

o 

*14 

*  1 1 
* 

in 

.0 

o 

j 

I NYOKERN 

63.7 

34.4 

49.1 

83 

23 

1 

485 

0 

o 

1  3 

o 

•  1 9 

•  12 

.  0 

1 

0 

IRON  MTN 

70.5 

4  4.8 

57.7 

28 

31 

2  + 

\ 

o 

2 

o 

9 

.  0 

o 

LAKE  ARROWHEAD 

47.  1 

27.3 

37.2 

68 

26 

17 

11  + 

855 

0 

0 

?  7 

0 

3.86 

1.49 

6 

17.0 

6 

3 

LANCASTER 

61.2 

35.1 

48.2 

82 

24 

14  + 

516 

n 

n 

9 

o 

.21 

.13 

•  0 

o 

1 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

57.5 

34.7 

46.1 

78 

27 

28 

10  + 

578 

0 

0 

14 

0 

.52 

.31 

.2 

T 

9 

2 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

61.8 

34.6 

48.2 

82 

20 

1 

512 

o 

n 

1  I 

0 

•  23 

.15 

T 

o 

1 

o 

MITCHELL  CAVERNS 

56.3 

38.6 

47.5 

75 

28  + 

27 

10 

5  36 

0 

0 

7 

0 

.57 

.34 

73 

•  0 

0 

2 

0 

MOUNTAIN  PASS 

56. 2M 

34. 9M 

45. 6M 

76 

17 

1 

595 

0 

0 

14 

0 

.82 

.38 

7 

T 

o 

3 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

71.2 

45.1 

58.2 

92 

27 

30 

1 

234 

1 

0 

2 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

61.0 

36.7 

48.9 

-  3.6 

80 

2  7 

27 

14 

492 

0 

0 

6 

0 

1.21 

.19 

.65 

T 

0 

4 

I 

PALMDALE  FAA  AP 

61.1 

32.7 

46.9 

81 

27 

22 

14 

553 

0 

0 

1  3 

0 

.42 

.19 

6 

T 

0 

1 

0 

PALM  SPRINGS 

74.2 

42.8 

58.5 

-  4.2 

9? 

26 

32 

1 

212 

3 

0 

1 

0 

.02 

.70 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

70.6 

48.0 

59.3 

91 

27 

36 

1 

203 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

59.2 

36.9 

48.1 

78 

27 

28 

1 

520 

o 

0 

8 

0 

.41 

.13 

7 

.0 

0 

3 

0 

SQUIRREL    INN  2 

42.6 

26.7 

34.7 

-  8.7 

64 

26 

16 

10 

930 

0 

1 

27 

0 

4.24 

2.30 

1.16 

6 

11.5 

24 

1 

9 

3 

THERMAL  FAA  AP 

75.4 

43.7 

59.6 

91 

26 

31 

1 

184 

2 

0 

2 

0 

.20 

.14 

9 

.0 

0 

1 

0 

TRONA 

66.0 

38.8 

52.4 

-  5.0 

86 

28 

3  0 

14  + 

384 

0 

0 

5 

0 

.14 

.36 

.14 

23 

.0 

0 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

67.5 

37.7 

52.6 

86 

27 

24 

1 

379 

0 

0 

7 

0 

.27 

.24 

19 

.0 

0 

1 

0 

VALYERMO  RS 

58.7 

29.0 

43.9 

78 

28  + 

22 

15+ 

647 

0 

0 

2'. 

0 

1.17 

.25 

.93 

6 

.0 

0 

2 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

60.9 

33.3 

47.1 

83 

28  + 

22 

14 

546 

0 

0 

12 

0 

.06 

.02 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

28.7 

3.8 

16.3 

47 

26 

-  9 

12+ 

1501 

0 

23 

31 

1 1 

1  .91 

.52 

6 

23.0 

67 

11  + 

6 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

18.1 

2.6 

10.4 

32 

31 

-10 

10 

1688 

0 

31 

13 

2.16 

.48 

21 

25.5 

56 

11 

7 

0 

DIVISION 

49.  7 

-  4.9 

.59 

.44 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Is 

Day  of  Month 

1  Station 

o 

1   |  2  3 

4 

5 

6 

7 

8 



9 

10 

 L 

11 

 L 

12 

13     14  15 

 1  1  

16 

 L 

17 

 L 

IS 

19 

20 

21 

22     23  24 

25  1  26  27 

1 

28  |  29  30 

 '  '  

31 

.gOTT  MINE 

2  37 

.27 

.69 

02 

1.32 

07 

TON  ESCONDIDO  FC261BE 

1.36 

.01 

.37 

.18 

T 

.14 

.01 

T 

.13 

.26 

.05 

T 

CLANTO 

•  03 

T 

.05 

>IN  RS 

1  .94 

•  04 

T 

.13 

.24 

T 

.10 

T 

T 

.03 

.23 

T 

.45 

.02  T 

A  MO  1  N 

3.00 

•  82 

.07 

1.20 

.21 

T 

T 

.51 

T 

DERPO [ NT 

5  27 

* 

•  05 

•  54 

•  85 

13 

.20 

03 

.16 

.11 

1.05 

.30 

ISO  Cfl  OAT  MT  FC446 

2.02 

.34 

.06 

•01 

.20 

.19 

.45 

.11 

.08 

•  05 

PINE 

1.93 

T 

.42 

.06 

.28 

.14 

.16 

.48 

.16 

T 

.23 

,  TADENA 

2.27 

.75 

.33 

.15 

.08 

.58 

.13 

.06 

.19 

TURAS  RS 

1.32 

•  14 

•  54 

•  04 

•  08 

•  06 

.01 

.04 

.18 

.03 

.03 

T 

.04 

.05 

.  19 

.09 

IGWlN  PAC  UNION  COL 

5  72 

1.42 

49 

•  81 

1  38 

08 

1  .24 

ITIOCH  F  1  BREBOARD  MILLS 

1  .OS 

.30 

.05 

.41 

•  07 

.01 

T 

.06 

T 

.13 

.05 

JTIOCH  PUMP  PL T  3 

.92 

.29 

.03 

.32 

•  03 

.01 

T 

T 

.09 

.01 

.10 

.04  T 

1.73 

.12 

•  31 

.16 

.22 

T 

.22 

.44 

•  05 

T 

.19 

T 

PLE  VALLEY 

.09 

.03 

.02 

.04 

ROTO  GRANDE 

1  60 

*  3 

03 

.02 

.35 

ROTO  SECO  RS  FC  308  C 

1.61 

.47 

.12 

•  08 

T 

.11 

.41 

.11 

.01 

.04 

.26 

■H  MTH 

3.34 

•  37 

.74 

.55 

.10 

•  10 

.37 

.18 

.07 

T 

.28 

.  15 

T 

.60 

.03 

!S0C  OIL  ANAHEIM  1 

1.08 

.41 

•  03 

.19 

.30 

•  15 

;  "BERRY 

3.38 

.40 

T 

1.33 

.40 

.17 

.16 

.12 

.25 

.55 

;  uRN 

3  37 

*' 

"  1 

06 

94 

01 

.30 

I  USA  CITY  PARK   FC  1*3 

1  .89 

.40 

.37 

.11 

•  01 

• 

.43 

.13 

T 

.14 

.30 

CCUS  RANCH 

•  40 

•  19 

.01 

.03 

.02 

•  03 

.12 

,  KER  9  NNW 

.03 

T 

T 

T 

T 

.03 

KERSFIELD  WB  AP  R 

.31 

•  02 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

•  07 

4  70 

' 

06 

1  75 

04 

16 

02 

64 

08 

.69 

23 

RNESON  PARK 

1^36 

.54 

•  16 

.51 

.15 

'  RP.ETT  DAM 

2.02 

.01 

•  57 

.36 

.09 

.22 

.29 

.48 

' R5T0W 

.14 

T 

.14 

1  ale  Are 

2.81 

.53 

.30 

T 

.99 

.62 

T 

T 

T 

.01 

.18 

.18 

AUMONT 

1  96 

09 

.51 

32 

AUMONT  PUMPING  PLANT 

2. 25 

.05 

.48 

.43 

.11 

.60 

.28 

T 

.30 

AUMONT  1  E 

2.32 

•  42 

.13 

.11 

.50 

.on 

.44 

.22 

.32 

.  0 

L  AIR  FC  10 

1.45 

.66 

.22 

.21 

.06 

.04 

.  26 

N  LOMOND 

8.73 

1.33 

2.55 

.17 

.12 

.06 

.28 

LEY 

2  92 

01 

76 

65 

03 

48 

RRYESSA  LAKE 

2.81 

.56 

.05 

1.51 

.27 

T  .02 

.03 

.  V 

!05 

G  BAR  RS 

3.98 

.58 

.42 

•  26 

T 

.58 

.85 

T 

.02 

.01 

.27 

T 

T 

.06 

.01 

T 

.57 

.34  T 

"  1 

G  BEAR  LAKE 

3,71 

T 

1.28 

•  36 

.74 

.10 

T 

.01 

.10 

.04 

T 

.68 

G  BEAR  LAKE  DAM  // 

5.32 

.38 

1.93 

.11 

1.42 

.08 

.10 

.29 

.17 

.64 

G  BEND  RS 

10  72 

90 

2  31 

50 

06 

2  32 

66 

04 

25 

10 

G  CREEK  PH  1 

5.09 

.37 

.02 

.13 

2.29 

.26 

T 

.30 

.06 

.23 

.03 

.19 

.37 

.04 

.76 

.04 

6  DALTON  DAM  FC  223  BE 

2.63 

.88 

.37 

.08 

.20 

T 

.04 

.15 

.11 

T 

.06 

.74 

T 

G  PINES  PARK  FC  836 

2.74 

.01 

1.30 

.07 

.42 

.03 

.02 

.07 

.46 

.01 

•  02 

.33 

G  SUR  STATE  PARK 

4.45 

•  06 

•  39 

•  13 

2.05 

.09 

.09 

T 

.25 

T 

T 

T 

.19 

.12 

.57 

.51 

G  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

61 

03 

05 

.37 

.07 

01 

•  25 

SHOP  CREEK  INTAKE  2//R 

.42 

.08 

.02 

.12 

.05 

.03 

.  12 

SHOP  WB  AP  R 

.30 

.01 

.19 

•  02 

.OB 

SHOP  UNION  CARBIDE 

T 

T 

T 

.18 

.19 

ACK  MOUNTAIN  2  SW 

4.43 

•  68 

.67 

•  06 

.07 

.05 

1.67 

.26 

.04 

T 

.04 

.18 

.02 

■  59 

.10 

UE  CANYON  WB  AP  //ft 

1.99 

.97 

•  03 

1.32 

1.19 

.14 

*l 

.34 

.23 

29 

1*38 

■  05 

YTHE 

.04 

.01 

.03 

YTHE  FAA  AP 

.09 

.09 

«CA 

2.89 

•  11 

•  99 

•  03 

.53 

T 

.13 

•  09 

.01 

.13 

•  19 

.17 

.57 

•NIT  A 

.87 

T 

.15 

.04 

•06 

.07 

T 

T 

.02 

.17 

.16 

.04 

T 

■  12 

.04 

■ONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

.92 

.87 

2.17 

.02 

.25 

.05 

.66 

.23 

•REGO  DESERT  PARK 

.32 

.20 
T 

•  01 

.01 

•  10 

T 

WREGO  SPRGS  3  NNE 

T 

T 

T 

•UlEVARD 

1.36 

.24 

.02 

.02 

•  36 

.02 

.06 

.27 

.13 

• 

.24 

<UOUET  CANYON 

2.01 

.05 

.83 

.31 

.03 

.02 

.05 

•01 

.17 

.01 

.23 

.03 

•  23 

•02  .01 

.01 

iWHAN  DAM 

1  .22 

1  28 

.15 

.70 

T 

07 

09 

tADLEY 

1.46 

.03 

•  08 

T  " 

T 

.87 

.21 

•  01 

T° 

T 

.04 

.02 

.07 

.07 

T 

.06 

ANSCOMR    2  NW 

9.72 

2.35 

.84 

•  62 

.27 

.35 

1.52 

.07 

.39 

.20 

.28 

.21 

.06 

1  .99 

.37 

EAHUEY  2  SH 

.08 

.02 

.03 

.03 

jlEA  CITY 

1.24 

.38 

.06 

.02 

T 

.23 

.37 

.03 

T 

T 

■  IDGEPORT 

09 

I 

I 

HDGEVILLE  4  NNH 

8.34 

1.16 

• 

1*22 

.12 

.60 

1.42 

.09 

.16 

.23 

.75 

. 

.05  -07 

.23 

.08 

.07 

• 

1.15 

.08 

* 

WOKS  FARNHAM  RCH 

3.03 

.33 

.80 

•  14 

1.18 

.09 

T 

.03 

.04 

.09 

.31 

IUSH  CREEK  RS 

9.77 

1  .26 

2.29 

.29 

1.89 

.69 

•  28 

.06 

T 

.07 

.29 

.21 

1  .92 

.46 

JCKHOPN 

6.03 

.11 

1.13 

.25 

T 

• 

.40 

.30 

■CKS  CREEK  PH 

1  37 

1  24 

04 

2  55 

.02 

2  32 

'LLARDS  BAR  PH 

10.82 

1.43 

3.95 

.10 

.22 

1.63 

.43 

.06 

.15 

.14 

.05 

.22 

2.34 

.10 

IRBANK  FIRE  DEP  FC  2268 

1.22 

.34 

•  18 

.40 

.06 

.20 

.04 

IRBANK  WB  AP  R 

1.24 

T 

T 

•  31 

.15 

T 

.44 

.12 

.18 

.04 

T 

JRLINGAME 

3.37 

•  41 

.49 

•  03 

.09 

1.47 

.04 

.15 

.06 

•  63 

JRNEY 

2  98 

08 

92 

05 

04 

08 

JRNT  RANCH  1  S 

5.70 

■  54 

•  75 

.66 

.64 

.80 

•  13 

T 

.56 

.04 

T  T 

.08 

.04 

T 

.83 

.53 

0 

fRTON  RANCH 

3.30 

.26 

.80 

.11 

1.12 

.15 

.01 

T 

T 

T 

.03 

.08 

.72 

.02 

JTTOHWILLOW 

.32 

■  04 

.07 

.04 

.14 

T 

.03 

T 

\BAZON 

1.52 

.54 

.13 

.02 

•  OR 

.40 

.09 

.09 

.07 

UJRILLO  MM  R 

30 

.12 

18 

*CHUMA  DAM 

1.43 

•  10 

1.05 

.10 

.01 

.01 

T 

•  01 

.17 

*L  AVER  AS  BIG  TREES 

8.47 

.22 

1.96 

.45 

T 

1.84 

•  88 

T 

.05 

.92 

.0* 

.05 

.30 

.76 

1.38 

^LAVERAS  RESERVOIR 

2.50 

•  IS 

.66 

•  05 

.02 

.80 

.30 

.09 

.10 

.05 

•  06 

MEXICO  2  NE 

.18 

.09 

• 

.09 

ILISTOGA 

81 

.02 

.12 

.05 

M.LAHAN  RS 

2.33 

.13 

.58 

•  01 

.58 

.90 

T 

.01 

.01 

.01 

T 

T 

'.02 

T 

.19 

.08 

.01 

2*12 

•01 

T 

.31 

.17 

T 

.27 

.31 

T 

.03 

.06 

.46 

.11 

.39 

IMP  PARDEE 

2.95 

■  03 

.79 

•07 

T 

1.07 

•  46 

.03 

.01 

•  20 

.29 

IMP  SAN  LUIS  OBISPO 

2.23 

.12 

■  07 

T 

1.10 

•  14 

.19 

T 

•  02 

•  02 

.20 

.02 

T 

.28 

.01 

.02      .03  .01 

IMPTONVILLE  RS 

•  70 

2.  80 

.22 

•  36 

•  18 

.0? 

28 

INBY  11  SH 

1.58 

•  26 

•  1  9 

.04 

•  19 

T 

T 

T 

•  16 

T 

• 

.11 

.36 

*N6Y  RS 

•  81 

.17 

.11 

.03 

.06 

.04 

T 

•  04 

.06 

.22 

.06 

INOGA  PARK  PIERCE  COL 

.86 

.54 

T 

•  11 

.04 

.17 

INTlL 

32 

.10 

T 

INYON  DAM 

5.01 

1*13 

•  94 

•  12 

»RIBOU  POWER  HOUSE 

4.78 

1.06 

.60 

•  03 

.32 

1.41 

.04 

.02 

•  04 

.02 

.16 

.09 

.02 

.97 

*RMEL  VALLEY 

2.24 

•  20 

.17 

.98 

.01 

.08 

T 

.08 

T 

.47 

.25 

ITHAY  BULL  RUN  RCH 

3.22 

.09 

•  41 

1.26 

.47 

.02 

.14 

.06 

.08 

.06 

.27 

.04 

•  30 

IZADERO 

7.84 

1.70 

.68 

•♦3 

3.10 

1.11 

•  51 

.26 

•  03 

C  1 L V  I  LLE  SAWYER 

.45 

•  43 

■  11 

.02 

.05 

*18 

.24 

.02 

•  69 

•05  .03 

1  3 

fDAR  POINT  RANCH 

5.65 

1.00 

1.62 

WO 

»" 

.82 

.47 

.86 

.16 

"DARV1LLE 

1.80 

.10 

•  53 

.25 

.01 

.28 

.02 

•  05 

.11 

.16 

.05 

.02 

T 

.  16 

.06 

"NTERVILLE  PH 

4.37 

.70 

•  10 

.61 

2.06 

.03 

T 

T 

T 

.10 

T 

.97 

1ALLENGE  R$ 

10.79 

1.00 

3.31 

•02 

.43 

1.90 

.75 

•08 

.  10 

.07 

.08 

.06 

T 

.16 

2.37 

.46 

UTSWORTH  FC  24  0 

1.27 

.55 

•  15 

.33 

# 

.24 

*RRY  VALLEY  DAM 

7.63 

.07 

1.25 

.66 

1.67 

.62 

.20 

.84 

.01 

.04 

.45 

.20 

•  03 

.33 

1  .28 

T 

1ESTER 

4.14 

•  46 

•  47 

•  11 

.33 

1.38 

•  06 

.02 

T 

.33 

.03 

T 

.95 

MCO  EXP  STATION 

2.76 

•  25 

.02 

.43 

1.56 

.01 

T 

.15 

.34 

UTTENDEN  PASS 

1  .98 

•  05 

.31 

.03 

.91 

.12 

.03 

.10 

.19 

.24 

1ULA  VISTA 

.68 

.13 

.08 

.03 

.21 

.14 

.02 

.07 

'TRUS  HEIGHTS 

2.17 

.50 

.20-. 

.78 

.34 

T 

.03 

.01 

•  31 

-AREMONT  FC  2300 

1.09 

.27 

•  25 

.27 

T 

.30 

■AREHONT   POMONA  COLLEGE 

1*31 

.73 

.19 

.25 

.34 

ARKSBURG 

1*79 

.24 

.46 

.06 

.51 

.21 

T 

T 

.22 

.07 

See  reference  noies  following  Siaiion  index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tot; 

]  | 

2  j 

2 

4  | 

5 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  1 

11  | 

12 

— t 

CLEAR  CREEK 

7.90 

.12 

.55 

37 

.41 

.101 

CLEARLAKE  highlands 

'♦.OS 

.59 

'"■38 

CLOVERDALE   3  5SE 

.96 

.60 

.06 

.32 

.32 

T 

coalinga 

T 

.05 

T 

.48 

_ 

T 

COALINGA   1 4  WNW 

1  "  96 

.05 

.  1  7 

T 

T 

C08B  2  NW 

8.31 

* 

.40 

* 

.03  1.20 

•  08 

•02 

COHASSET  1  NNE 

.6 

.41 

'*42 

*61 

.04 

.20 

T 

COLBYS  FC53D 

.94 

.07 

.05 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

2*37 

1.03 

.35 

■  32 

.06 

.02 

.23 

I,  17 

01 

COLGATE  PH 

5.12 

■  28 

I  20 

•  07 

.02 

COLUSA   1  SSW 

.35 

COL  YEAR  SPRINGS 

.39 

T 

T 

•  60 

.  38 

.40 

.02 

CONCORD  3  E 

2  06 
* 

.05 

.52 

.02 

.94 

.14 

COOL 

* 

CORCORAN    IRRIG  D1ST 

.55 

.  04 

T 

1 

.  10 

•  01 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2.77 

T 

T 

T 

CORONA 

•  78 

.36 

T 

.04 

COVELO 

V  .  3  1 

2.10 

.00 

.70 

•  03 

1.21 

.32 

.13 

.02 

.18 

.94 

T 

T 

•  57 

COYOTE  WELLS 

T 

.53 

.31 

CRESCENT  CITY   1  N 

7.28 

.45 

.16 

■  44 

.28 

.2h 

.40 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

1  2.34 

1  .90 

.85 

.  39 

.6 

*49 

■  88 

.31 

.4* 

.87 

CROCKE  T  T 

3.38 

.02 

1.25 

.06 

T 

.08 

CRYSTAL  LAKE  FC   28 3C 

2.45 

1.27 

.10 

.  u 

CULVER  CITY 

1*23 

.52 

.08 

.43 

CUMMINGS 

9,35 

1.16 

.61 

.18 

.13 

1.09 

.09 

.05 

.11 

.05 

CUNN INGHAM 

4.38 

.60 

.44 

28 

1.95 

.22 

.99 

.  06 

.  1  5 

.  25 

.01 

CUVAMACA 

r 

1.77 

T 

1  .20 

.50 

.18 

DANA  2  SE 

2.75 

• 

.90 

.06 

.52 

.03 

.02 

.02 

.04 

DAVENPORT 

3  „  '.g 

.56 

•  32 

•  08 

l .  00 

.20 

,02 

DAV  I S  1  WSW 

1  .77 

.15 

.32 

.08 

.83 

.10 

DAv  IS  '"REEK 

.10 

. :  5 

T 

.25 

T 

.11 

.71 

1  j 

DEFP  SPRINGS  COLLFGF 

.73 

• 

DEFR  CREEK  PH 

10.58 

1  .74 

2.70 

.03 

2.40 

.23 

.09 

•  54 

DELANO 

.30 

•  01 

T 

•  15 

•  09 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

2  .06 

1  3 

•  1  7 

1  .  34 

01 

*25 

•  1  2 

.62 

.01 

DE  SA8LA 

8.05 

1.19 

.58 

1.16 

2*10 

.08 

.05 

.08 

DESCANSO  RS 

3  .29 

■ 

* 

.66 

•62 

.40 

DOR9INS  colgatf  forfbay 

5.4  9 

.87 

1.53 

.38 

1  .  10 

.07 

* 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

8.35 

* 

■  30 

•  03 

,  0  7 

7  .49 

1*63 

i  '  25 
* 

.05 

.  W2 

1  "  A6 

* 

•  01 

*  25 

.07 

OOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

1.51 

.81 

• 

.08 

DOWNIEVILLE  RS 

9.37 

.78 

2.68 

.04 

■  12 

2.21 

.50 

.25 

.28 

.10 

DOYLE 

1.76 

.15 

.38 

.38 

.06 

.02 

.30 

.02 

T 

T 

DOYLE   5  SSE 

2.83 

.6 

* 

.09 

* 

T 

1.62 

*     ;  g 

*09 

DUDLEYS 

5.29 

T 

1.05 

.15 

1  .85 

.15 

T 

•  12 

.03 

.55 

DUNN  I GAN 

1  ,77 

.14 

.38 

T 

•  08 

.86 

.13 

T 

DUNN  SIDING 

.27 

T 

DUNSMUIR  RS 

6.72 

1  .40 

.  0  c. 

T 

2.73 

17 

.  os 

'  93 

*61 

EAGLE  MTN 

.30 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2.86 

.09 

.03 

•  36 

1.48 

.57 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

1  .83 

.04 

.01 

.40 

03 

* 

22 

* 

' 

EL  CENTRO  2  SSW 

4.29 

07 

1  2* 

•  09 

1  69 

.  20 

08 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

2.25 

I.  IS 

.10 

ELK  VALLEY 

8.04 

.84 

1  .05 

.49 

.12 

.45 

.32 

ELLERY  LAKE  // 

2.72 

•  20 

.26 

.74 

•  16 

.18 

.  06 

■  22 

ELL IOTT 

1  .61 

T 

.57 

T 

T 

.  7 1 

.  06 

- 

T 

E LS  I NORE 

1  .17 

ESCONDIDO 

1  .71 

.03 

.  3? 

.06 

.06 

EUREKA  WB  CITY  R 

4.04 

.62 

.43 

•  13 

T 

.  5  1 

.05 

.56 

.33 

.08 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2.79 

■  5! 

.04 

1.6 

* 

.01 

.06 

FAIRFIELD  POLICE  5TA 

3.05 

* 

* 

.  1  6 

1  .32 

*  <«0 

60 

02 

FERGUSON  RANCH 

3.  HA 

.38 

.22 

T 

.06 

.46 

1.47 

.42 

T 

.02 

FERNDALE   8  SSW 

5.66 

.70 

.26 

T 

.10 

1.02 

■  94 

.02 

T 

•  23 

.33 

FIDDLETOWN  LYN<~H  RCH 

5.68 

1.43 

•  08 

L.83 

.62 

.08 

.13 

FILLMORE    1  WNW 

1  .57 

•  50 

.51 

* 

F I NLE  Y   ]  SSE 

4.12 

90 

55 

.05 

.24 

06 

01 

FINLEY  5  SW 

6.26 

.84 

.55 

.16 

•  05 

2,25 

L.O] 

.13 

.0  1 

•  12 

FIVE  POINTS  5  S5W 

.57 

.03 

•  06 

.35 

FLEMING  FISH  +■  GAMF 

.97 

.02 

.23 

•  46 

•  0 

•  03 

FOLSOM  DAM 

2.17 

6  3 

01 

* 

.04 

FONT  ANA    ■  N 

2.62 

"  Hr" 

*  0g 

20 

46 

FONTANA  KAISER 

..50 

T 

•  47 

.03 

T 

■  44 

FORESTHILL  RS 

7.64 

.56 

2.43 

.02 

1  ,  90 

.66 

.04 

.20 

.49 

FORKS  OF  SALMON 

5.43 

.70 

"  R' 

# 

.07 

.  5  1 

•  25 

FOR T  6 1  DWELL 

1  .66 

•  22 

•  16 

26 

.04 

26 

0- 

•  07 

3 

FORT  BRAGG 

5  .53 

.  30 

FORT  BRAGG  AVN 

4.71 

.81 

.25 

.08 

.02 

.  97 

.74 

.08 

.12 

.14 

FORT  JONES  RS 

1  .56 

.21 

.65 

.06 

.26 

T 

T 

T 

T 

.03 

FORT  ROSS 

5.22 

.54 

.  1 1 

1  .78 

•  57 

.on 

FRENCH  GULCH 

*  53 

.23 

12 

* 

1  .47 

3.16 

30 

35 

* 

FRESNO  WB  AP  R 

1  .0' 

.03 

02 

T 

F R 1  ANT  GOVT  CAMP 

1  .68 

.42 

.4C 

.50 

.04 

T 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

1  .  C>r 

•  35 

.05 

.04 

FULLER TON  HILLCREST  RES 

.7*1 

■  35 

GAR8ER V  1  LL  E 

•  68 

•  35 

.20 

GAPOEN  VALLFY  2  S 

4.5: 

.02 

L*6( 

03 

.04 

*02 

*06 

"  at 

GASOUET  RS 

14,62 

2.22 

1.04 

1.21 

.59 

.64 

1  .OS 

.07 

.17 

.24 

1.14 

GEM  LAKE 

2.3< 

.18 

.20 

.80 

.12 

•  16 

.08 

.1G 

GEORGETOWN 

6.9^ 

2.39 

.05 

1.76 

•  69 

.04 

•  0! 

•  17 

GEORGETOWN  RS 

64 

2.67 

.10 

2.0C 

•  80 

1  4 

• 

31 

GFPBER  RANCH 

3.0' 

*  06 

.01 

'  30 

"ol 

*oi 

GIANT  FOREST 

7.1: 

.51 

T 

1  .(.F 

1.21 

.14 

•  36 

.45 

.63 

.05 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

.02 

T 

1.25 

.18 

.05 

GILLESPIE  FIELD 

i.i" 

■  0 

T 

•  25 

•  06 

•  07 

GILROY 

2.4' 

.06 

.63 

•  0] 

.01 

.93 

•  21 

.02 

GILROY  14  ENE 

2.9; 

T 

.75 

T 

1.25 

.15 

.25 

.02 

GLENDALE   ST APENHORST 

1.5' 

.36 

.12 

.21 

.01 

GLENDORA  WEST  F  C  185 

2.2' 

•  ac 

•  32 

.06 

.33 

•  01 

GLENNVILLE 

2.2 

•  i: 

•23 

.55 

.19 

.36 

.05 

GOLD  RUN 

8.3 

1.30 

1.77 

.29 

2.2: 

.17 

.02 

•  0' 

.01 

.41 

.0 

GOOSE   LAKE  WEST 

1.2 

T 

.20 

•  2( 

•  Of 

T 

T 

-12 

.  10 

GRANT  GROVE 

7.7 

.05 

.5" 

T 

1.9« 

1.18 

.02 

.3" 

.25 

•  66 

GRASS  VALLEY 

7.8 

.83 

2.48 

•  23 

1.3" 

.71 

•  1( 

.17 

GR A  TON  1  W 

6.0 

•  90 

.17 

.11 

1.57 

1.7! 

T 

17     18  ;  19     20  21 


.04  .11 
.08 
.07  T 


1.19 
1.17 


.09 
.10 
.39 


.07 
.19  .03 


.93 
1.45 


.76 
.06 
1  .49 


1.12 
.38 


.95 

.29 
1.58 


•10     .12  .01 
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inued  t  i   march  i9fc? 


Station 

5 
O 
f- 

Day  of  Month 

1   |   2   1  3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

1  1 

12 

13  14 

15 

16  1 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

( ENV1EW 

,  j 

07 

60 

_ 

* 

•  45 

T 

.04 

.25 

.05 

.07 

( [NVILIE  RS 

4 

■62 

.71 

.96 

.15 

1.47 

•  03 

.07 

•  02 

*  12 

•  70 

.  39 

i /ELAND  RS 

3 

.59 

.02 

* 

•  87 

2.33 

.70 

.11 

.20 

•  14 

.  17 

1.05 

( ^NEVILLE 

* 

'** 

1.12 

1.58 

.13 

.17 

.28 

2.57 

.80 

•  03 

.22 

.22 

.02 

.07 

.04 

1.32 

.09 

I  1ES  CYN  LOWER  FC  36* 

• 

•  31 

•  07 

.14 

.45 

.06 

.05 

.25 

MES  CYN  UPPER  FC  367 

A2 

•  34 

.08 

.15 

.48 

.07 

.05 

.25 

UEE 

.17 

•  05 

.02 

•  02 

.08 

|  =  MOON  BAY  2  NNW 

3 

,52 

.66 

.25 

.06 

.10 

T 

1.22 

•  20 

•  26 

T 

.06 

•  20 

.41 

t ILTOM  AF8 

* 

.61 

.94 

•  02 

.05 

1  .77 

■  09 

T 

T 

.05 

T 

T 

.06 

.01 

.55 

T 

I  -ORD 

•06 

* 

.01 

.22 

■  03 

.66 

1 »Y  C  AMP  R5 

70 

1  40 

1  10 

52 

.07 

.22 

•  42 

T 

.01 

•  33 

.07 

.04 

T 

1  .00 

.27 

.  10 

1.03 

•  12 

| RIS  GAGING  ST  A 

1 

.61 

•  10 

.02 

•  90 

.03 

.15 

.03 

.  27 

.03 

JRISON  GULCH  RS 

4 

.31 

.64 

.08 

.86 

■  29 

•  20 

T 

- 

_ 

.30 

.41 

.01 

.49 

.03 

T 

1  RY  L  ENGLEBR 1GHT  DAM 

* 

1**5 

.18 

L.02 

•  42 

.03 

•  04 

•  03 

.68 

.03 

1   CREEK  PH  1 

1 

* 

* 

* 

_ 

.02 

.55 

.11 

.03 

.17 

.02 

.06 

.03 

.01 

.17 

.05 

1  FIELD  PUMP  PLANT 

1  0 

.08 

.02 

1  FORK  RS 

3 

.18 

•  68 

.30 

.05 

.01 

.52 

.83 

.09 

T 

•  02 

•  12 

.01 

.15 

.  1 1 

.29 

T 

1 LDSBURG 

T 

.13 

1.14 

.43 

.05 

2.08 

2.14 

T 

T 

•  05 

.30 

.07 

LDS6URG  2  E 

.99 

•  04 

.24 

Z.64 

1.04 

.06 

.10 

.08 

.08 

*65 

.09 

.02 

<^T 

*f 
1 

.41 

.16 

.26 

.27 

.32 

SHAW  DAM 

j 

.42 

.05 

.77 

.03 

.45 

.47 

.02 

.46 

.62 

.02 

.51 

NANDEZ   2  NW 

2 

.19 

.19 

L.37 

.01 

•  09 

•  02 

.17 

.03 

.  30 

.01 

t  PER  I A 

20 

.14 

.05 

•  06 

.03 

|  CH  HETCHY 

ill 

24 

* 

.99 

.75 

T 

.21 

.04 

.56 

.07 

.06 

.13 

.03 

.19 

.61 

.01 

I  DEN  VALLEY  RANCH 

, 

•  34 

1.15 

.  1  2 

L.OB 

•  38 

.06 

.10 

.55 

.  36 

ITS 

79 

•  23 

.08 

.35 

.  1  5 

.07 

T 

.14 

.50 

.07 

T 

T 

T 

.13 

.02 

.05 

GES  DAW 

1 

.77 

•  11 

T 

.17 

.18 

T 

T 

.05 

•  09 

T 

.93 

.02 

•  03 

.15 

.01 

.03 

GEES  FC  60A 

3 

16 

.36 

•  13 

.23 

.07 

.07 

.05 

.36 

.15 

.08 

.03 

.74 

.09 

LISTER 

7  2? 

*  \t 

.01 

.65 

T 

.05 

.08 

EYDEW  2  WSW 

.  - 

• 

* 

60 

* 

•  17 

3.00 

J. 51 

.01 

•  30 

.21 

.47 

.06 

.01 

.55 

.24 

.05 

T 

1.70 

.24 

.07 

.  13 

L 

1  85 

1  32 

76 

.10 

.57 

.01 

.06 

•  24 

.  16 

•  73 

.02 

.04 

.08 

T 

.07 

1.13 

.75 

T 

.31 

.05 

*A  2  SE 

8 

1.77 

1.00 

•  76 

.07 

.45 

.  03 

T 

.15 

■  01 

.09 

.04 

1  .18 

.66 

.38 

.08 

LAND  LARGO  STA 

3 

1? 

.82 

.86 

•  16 

.07 

L.55 

.  16 

* 

•  04 

.09 

•  06 

.03 

TER  DIST  GRAVES  RCH 

* 

•  03 

1  .48 

.99 

.32 

.0.' 

.04 

.37 

.20 

.35 

TERS  DAM 

* 

• 

* 

T 

2*14 

.23 

.18 

T 

.67 

•02 

T 

T 

.02 

.12 

.21 

1  .76 

.20 

TINGTON  LAKE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

~ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

EWlLO  HWY  MNTNC  STA 

12 

6  7 

1  .55 

1.50 

.95 

.66 

.55 

•  76 

a 

.17 

.4* 

# 

1.15 

.54 

•  12 

# 

.24 

.03 

1  .04 

1  .03 

.85 

.  38 

.60 

•  09 

|IA 

2 

1  8 

.12 

.11 

■44 

.27 

.24 

LLWILD  RS 

.79 

.42 

.20 

.19 

.46 

.05 

.20 

.18 

.24 

ERIAL 

n  s 

T 

.05 

ERIAL  FAA  AP 

03 

T 

.03 

CPENDENCE 

31 

■  01 

•  03 

.26 

10  U$  DATE  GARDEN 

1* 

T 

OKERN 

.12 

.07 

OKERN  ARM I TAGE 

.09 

T 

.01 

T 

E 

.04 

•  94 

.26 

.02 

.02 

.  30 

.26 

*  MTN 

.06 

.06 

T 

S  VALLEY 

2 

29 

.13 

.36 

.05 

.02 

.  24 

•  45 

•  22 

.18 

.  10 

T 

.01 

.04 

.04 

.35 

.  10 

'NSONDALF 

* 

.22 

.82 

1.03 

T 

.56 

.  15 

1  .43 

HUA  TREE 

^  ' 

.04 

.08 

T 

T 

.02 

.08 

IAN  WYNOLA 

36 

.06 

•  29 

.43 

.09 

.87 

.20 

.37 

.05 

ICAL  DAM 

2 

.02 

.53 

.14 

•  02 

.07 

.05 

.12 

09 

RANCH                          / / 

36 

•  10 

.05 

*  13 

LOGO 

?t 

85 

* 

•  10 

.59 

.88 

•  72 

.01 

•  04 

.05 

.02 

.04 

.11 

T 

1.11 

.12 

T 

T 

.02 

.03 

.01 

T 

SEYVILLE 

"  01 

.08 

.36 

.33 

•  25 

.05 

,02 

T 

.10 

.07 

T 

T 

.40 

ITFIELO 

g 

99 

1  64 

87 

01 

.03 

.06 

).  10 

.  14 

.  04 

.04 

.  30 

.03 

T 

.09 

.07 

2.12 

.03 

LINGER 

50 

.08 

•  29 

•  03 

■  08 

•M  RIVER  INTAKE  3 

2 

98 

,08 

•  54 

.92 

32 

11 

1*  RIVER  PH  1 

->I 

* 

.12 

.07 

•  02 

.17 

.19 

.14 

*N  RIVER  PH  3 

1 

•  03 

.05 

.50 

.30 

.  l  9 

.12 

T 

.35 

.32 

TLEMAN  CITY  1  SSH 

•  26 

.07 

j 

T 

.04 

.05 

.03 

TLEMAN  STA 

55 

.13 

■  04 

•  27 

T 

, 

.10 

.01 

ARC  POWER  HOUSE 

5 

73 

1.13 

•  67 

.09 

•  06 

•  27 

•  15 

.  1  5 

•  19 

.10 

.94 

.23 

IG  CITY 

°' 

.02 

.85 

•  03 

.04 

.03 

.02 

MATH  R 

*  4 

*«« 

.95 

•79 

.10 

i.oe 

.09 

•  34 

.52 

•  16 

.13 

.05 

.25 

.78 

l.U 

.2*? 

.9; 

1  .26 

.08 

.09 

GHTS  FERRY  2  SE 

66 

26 

•  71 

•  75 

T 

■  07 

•  06 

.01 

.07 

•  40 

'BEL 

6 

48 

.74 

.60 

.89 

.03 

.61 

.  14 

•  32 

.64 

.  32 

•  10 

.16 

.02 

.02 

.19 

.34 

.81 

.31 

.24 

CRESCENT A  FC  251 

1 

26 

.53 

T 

.  1  1 

.11 

.35 

.07 

.05 

.04 

AYETTE  2  HUE 

' 

•  75 

.14 

•  24 

•  15 

T 

.04 

.02 

.62 

.04 

iUNA  BEACH 

7B 

•  37 

.03 

■  08 

.14 

T 

.10 

.05 

T 

•  01 

HONDA 

■  50 

1.23 

•  90 

•  10 

.12 

.08 

.20 

.60 

.09 

IE  ARAOWHFAD 

3 

86 

T 

•  49 

.37 

.56 

•  20 

.19 

•  01 

T 

.02 

T 

1.00 

EPORT 

A 

94 

.55 

.41 

.06 

1.24 

.21 

.  15 

•  03 

•  07 

.13 

•  01 

.61 

.01 

IESHORE 

7 

It 

.25 

.17 

4.29 

■  69 

•  02 

.70 

.11 

.24 

.40 

.52 

.42 

.01 

RESIDE  2  ENE 

*04 

.05 

.41 

.00 

.14 

•  10 

.04 

.55 

.16 

.  10 

:e  spaulding 

6  3 

1  60 

2  05 

•  20 

.27  4.30 

.20 

.05 

.  1  3 

.05 

.or 

•08 

.02 

.34 

.09 

.15 

.04 

1  .72 

.32 

MESA 

93 

T 

•  29 

•  10 

•  10 

.04 

■  12 

•  20 

•  03 

•  07 

.02 

iCASTER 

21 

.13 

•  03 

•  01 

.03 

I  PLUMAS 

1. 

1*40 

.72 

!.60 

.05 

.  0  8 

T 

T 

.26 

.02 

2. OR 

'A  BEDS  MM 

10 

*o« 

T 

.01 

.39 

.08 

.03 

.01 

.01 

T 

.34 

.02 

.04 

.06 

IEC 

. 

6  7 

.15 

•  05 

.01 

.29 

.27 

.06 

.66 

.02 

.03 

.01 

■HUZA  PT   STA  FC  352  B 

1 

32 

.63 

.05 

.02 

.33 

:SVILLF  KFEGAN  RANCH 

3 

23 

.28 

.31 

.26 

•  39 

.62 

.07 

* 

.02 

.62 

!l5 

.02 

.16 

.06 

(MAN  RANCH 

* 

92 

•  0 

* 

.17 

* 

.43 

.02 

.25 

* 

.17 

«0N  COVE 

90 

16 

.04 

.40 

.  39 

.00 

.07 

.20 

.42 

.14 

1DSAT 

1 

4* 

.28 

T 

.61 

•  13 

T 

.03 

.07 

.  30 

.02 

rTLE  VALLEY 

1 

52 

# 

.10 

.32 

.65 

•  04 

T 

• 

I 

.05 

.30 

.03 

/ERMORE  2  SSW 

1 

.13 

•  32 

•03 

.60 

•  31 

.05 

T 

T 

.03 

.01 

.09 

.15 

IlHO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.52 

.31 

.07 

.01 

.02 

.11 

T 

:kwood  2  N 

, 

69 

•  10 

.88 

•  20 

•  10 

.32 

.09 

:kwood  mesa 

1 

63 

.05 

.01 

•  02 

.04 

1.15 

.18 

.02 

>i 

1 

on 

.11 

.25 

.05 

•  40 

T 

.0  1 

T 

.02 

.08 

<P0C  SEWA6E  PLANT 

• 

89 

•  10 

.10 

.03 

.27 

.04 

.15 

.04 

.02 

.04 

»E  TREE  CANYON 

.07 

.90 

.03 

.04 

.04 

.08 

4G  BEACH 

.  . 

f 

T 

.68 

02 

T 

•  54 

.09 

.10 

.01 

16  BEACH  WB  AP 

1 

57 

T 

•  09 

T 

.01 

•  52 

.06 

.05 

<G  VALLEY  INSP  STA 

1 

01 

.01 

•  28 

.10 

•  02 

•  05 

.08 

T 

x 

T 

.47 

>  ALAMOS 

.05 

•  73 

.34 

.02 

.06 

.21 

.02 

.02 

.32 

.02 

i  ANGELES  WB  AP  R 

1 

1 1 

.01 

.94 

T 

T 

.42 

.05 

.09 

T 

T 

i  ANGELES  WB  CITY  R 

10 

T 

•  47 

T 

•  43 

.02 

.05 

.13 

T 

T 

S  BAN0S 

7* 

•  01 

.  1  "3 

•  33 

_ 

* 

T 

S  BAN0S  ARBURUA  RCH 

1 

04 

T 

•  15 

T 

•  20 

*53 

.10 

.06 

S  GATOS 

9 

00 

.89 

.64 

.56 

'.11 

•  10 

.02 

T 

.10 

.58 

T 

S  GATOS  *  SH 

9 

07 

1.44 

1.10 

.07 

».30 

1.88 

.21 

.02 

.90 

.15 

f ALTON 

2 

67 

T 

1.00 

.63 

T 

•  29 

.25 

.50 

:erne  valley  i  ssw 

23 

.03 

.05 

T 

.15 

rLE  CREEK  PH 

3 

80 

•01 

.  79 

•  34 

.30 

.24 

.71 

.06 

.22 

.28 

T 

.78 

.03 

.02 

f LE  CREEK  RS 

2 

79 

.66 

.55 

•  02 

.50 

.28 

.16 

T 

.58 

T 

KLINE  MNTNC  STA 

1 

16 

.04 

•03 

T 

■  37 

.03 

.01 

.17 

•  01 

•  07 

T 

.06 

.07 

.18 

.12 

>ERA 

09 

.1* 

.15 

•  21 

.01 

T 

.02 

T 

.32 

5  RIVER  RS 

7 

91 

.86 

•  99 

» 

2.00 

.15 

.05 

.88 

.22 

•  32 

.05 

.85 

.44 

.12 

NDEVILLE  ISLAND 

83 

•  31 

.13 

•  32 

.02 

.05 

12  AN  I T A  LAKE  // 

3 

86 

.43 

.26 

•  07 

.02 

.03 

•  82 

.31 

•  15 

.01 

•  30 

.13 

.05 

.02 

T 

•  16 

.71 

.39 

'CH  FIELD 

.74 

•  29 

T 

.23 

.01 

.04 

.14 

T 

.03 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Station 

Day  of  Month 

Tol 

1  1 

2  1 

3 

•1 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11  |  12 

13     14  |  15 

16 

17  | 

18 

IS  | 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25      26  ■  27 

28     29  30 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MAPIPOSA 

MART INEZ    3  SSE 

MARTINF7    F [ ST  A 

.14 
4.18 
3.06 
2.98 

1.30 
.16 

.02 

.24 
.63 
.78 

.73 

.06 

.75 

T 

.06 

.05 
1.09 

.0? 
1.13 

.98 
1.62 
.27 

■  li 

.  !  1 

.05 

.23 
.03 
.03 

.09 

.07 

.07 

.11 
.03 
.06 

.09 

.38 

.02 
.06 

.43 

.43 
.11 
.06 

MARY5VI LLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

2.32 
4.64 
5.67 
4.75 
.53 

.05 
.45 

.34 
.65 
.04 
.10 

.01 
.27 
.03 

.12 

.06 
.12 
.76 

1.14 
1.50 
1.72 
.92 
.13 

.31 
.06 
.12 

.8; 

.04 

•  09 

.33 
T 

.31 

.17 
.09 

.40 

T 

.38  .61 

T 

.14 

.55 

.14 

.89 
•  38 

.06 
.23 

.04 

T 

.33 
.62 
.77 
.  06 

.03 
.42 

.33 

.06 

MERCED  FIRE  ST A  2 
MERCE t  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS    INSPECTION  ST  A 
Ml  DOLE  TOWN 

5.56 
5.09 
7.44 

.26 
.22 
.96 

.20 

1.77 
1.83 
1.51 

T 

* 

.06 

T 
T 

.42 

.72 

1.07 
.12 
2.37 

.20 
T 

.10 
.48 

T 

.43 
.  36 

.12 
.10 

.43  T 
•78  .03 

T 

.03 

T 

.01 
.01 

.06 

T 

.06 
.05 
T 
T 

T 
T 

.06 
.11 
1.27 
.88 

.07 
.21 

MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
M INERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 

.31 
2.94 
5.11 
5.42 

.57 

1.08 
.51 

.09 

.48 

.37 

.in 
.21 

.03 

.09 
1.73 

.09 
.39 
1.53 
.57 
T 

.06 
.26 
.05 

.06 
T 

.02 
T 

r 

.30 

T 

.49 

.01 
.38 

T 

.48  T 
.16 

T 

.03 

.05 

.24 

T 

.11 

.02 

.39 

.01 
.09 

.02 
.39 

T 

.14 

.  1? 

.OH 

■  09 

.02 
.93 
.74 

.05 
.55 
.23 
.  14 
.  34 

T  .03 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  1  CELLO  DAM 

1.27 
•  44 
1.24 
2.57 
3.87 

.01 
.56 

.30 

.03 
.23 
.33 

•  02 

T 

.30 
.13 

.44 
.08 
.45 
1  .56 
2.14 

.01 
.02 

.27 

T 

.16 

.01 

.04 

.11 
.01 

T 

.08 

.27 

.02 

T 

.17 

.45 
•  32 
.36 

.23 
.15 

.05 

T 

T 

MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORPO  SAY    3  N 

1.66 
3.38 
.54 
1  .80 
2.39 

.04 

.86 

.12 
.40 

.01 

.01 
.25 

.49 
1.34 
.03 
.87 
.81 

.52 
.51 

.03 

.20 

.02 

.01 

.14 

T  .12 

T 

.14 

.03 

.11 

..28 
.56 

.20 

.02 
.07 

.24 

.27 
.25 

.29 
.24 
.26 

.02 

T  .01 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  85G 

MT   BALOY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

.62 
3.01 
3.44 
6.09 
2.15 

.24 

.22 

1.62 
.48 

•  08 
.02 

T 

.01 
.04 

.18 
.70 
1.10 
1.47 
.63 

.38 
.53 
.25 
.54 
.20 

.01 
.06 

T 

.25 
.05 

.24 
.27 

.20  .08 

.01 

.13 

.09 
.10 
.04 
.02 

.12 
T 

.24 
.37 
.85 

.37 
.10 

.  1  8 

.62 
.40 

.02 
.70 
.50 
.77 
.03 

T 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT   HEBRON  R5 
MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY   / /K 
NT  WILSON  FC   338B  // 

1  .99 
.79 
6.94 
3.94 
2.69 

.19 

.50 
.13 

.56 
.09 
.05 
.04 

.09 
T 

.15 
.25 

.80 

2.03 
T 

.86 
.  36 

1.90 
.25 
L.04 

.03 
.01 
.15 
.27 
.24 

.12 

.05 

T 

.04 

.05 
.11 

.07 

.03 
T 

.07 
.21 

1  .20 
.06 
.0? 

.03 

.05 

.05 
.43 

.28 

.25 
•  92 
.22 
.05 

.05 
.15 
.08 

.08 
.82 
.  24 

T 

T 

.51 

.04 
.04 

.04  T 
T 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FA A  AP 

4.23 
2.23 
3.13 
3.28 

T 

.21 

.24 
.62 

.67 
.07 
.59 
.32 

.01 
.07 

•  01 

.01 

.10 

.07 
.35 

1.74 
1.27 
1.19 
1.33 

.08 
.24 
.55 
.03 

T 

.06  .04 

T 

.53 
.15 
.10 
.09 

.01 
.02 

T 

.20 
.07 
.05 
.05 
T 

.10 
.24 

.40 

.31 
.48 

.07 
.10 
.03 

T 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NFW9URY  PARK  4  SW 
NEWHALL   SOLEOAO  FC  32  C 
NEWMAN  2  NW 

.an 
8.81 

.82 
1  .30 

.94 

.72 

T 

3.14 
.22 

.03 
T 

.33 
.07 

.26 
1.81 
.44 
.53 
.45 

.65 
.04 

T 

.06 
.05 

.10 
.02 

.14  .01 

.05 

.01 
T 

T 

.08 

.09 
.69 

.05 
.20 

.06 
•  14 

T 

1.38 
•  16 

.15 
.36 

.16 

T 

NFWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N 1  LAND 

N1POMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

•  85 
1.78 

.00 
1.71 
5.40 

.10 

.17 

.02 
.04 

■  25 
•  5] 

T 

.07 

.37 
.89 

.95 
L.49 

.18 

.02 
1.10 

.08 

■  34 

.09 

.47  .04 

T 

T 

.03 

.28 

.10 

.17 

.03 
.34 

T 

.03 
■  05 

.37 
.07 

.03 

.27 
.75 

.04 

NORTH  HOLLYWOOD 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R 

OAK  V I LLE    1  WNW 

1  .06 
1.95 
Z.73 
1.99 
4.17 

.60 
.13 
.92 

.36 
.57 
.13 
.20 

.09 
•  37 

.01 

.01 

T 

.02 

.78 
1.09 

.35 
■  47 
.05 
.33 
1.37 

.79 
.02 

.03 

.14 

.03 

.02  .02 
.02 

T          .1  1 
.01 

.16 

T 
T 

T 

.  4i. 

T 

T 

.03 
.12 
.08 

■  13 

T 
T 

.03 
•  36 
.33 
.46 

.15 
.06 

.49  .02 

OCCIDENTAL 

OCEANSIOE  CAMP  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OL INDA 

7.76 
1.44 
.19 
1.47 
1.21 

1.63 

.55 

.13 

.07 

.16 

T 

.02 

1.91 
.40 

.91 

.32 

1.08 
.09 

.05 
.13 

T 

.04 

.03 

.32 

.22 
T 

.02 

.16 
.02 

.58 
.15 
.04 
.19 

.07 

.02 
T 

.06 
.40 

.02 
•  06 

1.52 
.15 

.07 
.10 
T 

.14 
.17 

.03 
.02 

OP  I  OS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORL AND 

2.64 
1.44 
9.62 
10.80 
2.18 

1  .39 
.35 
.11 

.03 
.71 
1.75 

■  22 
•  51 
.12 

.26 
.40 

2.16 
.45 
.31 

•  96 
.37 
.  35 
.50 
1.23 

.14 
.22 

.25 
.  19 

.12 
.02 

•  39 

.15 
.12 

1  .00 

T 

.76 

.  38 

.68  .40 

.06 
.03  .09 
T 

.02 

.16 
■  04 

.18 

.02 

.0? 

.47 

.10 
•  50 

.09 
.03 
.24 
1.50 
.07 

•  OS 
.35 
.02 

.04 

.70 
.84 
.07 

.45 
.43 
.29 
.50 

•  31 
.41 

.70     .09  *1C 
.25  ,35 

ORLEANS 

OROVILLE 

OPOVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

6.07 
3.56 
3.68 
1.03 
1  .89 

.08 
.43 
.43 

1.16 
.29 
.30 

T 

.59 
■  02 

.05 

.26 
.12 
.  1 1 

T 

.15 
1.40 
t.28 

.47 
1.21 

.48 
.65 
.12 
.01 

.02 

.07 
T 

.02 
T 

.64 
.07 

.05  .06 

.01 

T 

T 

T 

.22 

.02 
.06 
T 

.25 
T 

•  24 
•01 

•oe 

•  23 

.90 
.76 
.80 

T 

1.03 
.01 
.01 
.19 
.11 

.46 

.26 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALF 
PALMDALE  FAA  AP 

7.75 
1  .45 
1.65 
1  .21 
.42 

.25 

2.23 
.07 

.22 
.16 

.04 

.03 
.09 

1.87 
.29 

.81 

.65 
.  19 

.61 
.04 
.18 

.15 

T 

.10 

.28 

.03 

•  11 
.01 

.59  .20 

.11 
I 

.24 

•1( 

.05 
.0< 

.60 

.05 
T 

T 

.09 
.08 

•24 
.02 

.78 

.02 
.05 
■  03 
.07 

.03 
.25 
.28 

.14 

.01 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

P ALOHA 

P ALOMAR  MT  N  OB5Y  R 
PALOS  VEROES  EST   FC  43D 

.02 
2.21 
3.70 
2.26 
1.15 

.40 

.01 

.43 
.17 

.01 

.62 

.75 
1.73 
1.22 

.71 

.16 
.29 

T 

.32 

.10 

.05 
.02  T 

.10 

.01 
•  20 

.02 
.05 

.1>= 

.02 

.23 
.28 

.15 
.14 
.02 

T 

.OS 

.20 
.36 

.03 
•  20 
T 

.07 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARAD1 SE 

PARKER  RFSERVOIR 
PARKFJELD 

.97 
.23 
5.69 

T 

2.41 

.02 
.96 

.01 
.06 
.33 

.11 

■04 

T 

.29 
.03 

.75 
.09 
1.82 

1.42 

•  48 

.14 

.01 
.01 

.02 

T 

T 

.01 
T 

.06 
.01 

T 

.0; 

.05 

.10 

T 

•  OR 

•  12 
.1! 

.05 
•  06 
1.21 

.12 

PASADENA 

PASKENTA  PS 

PASO  ROflLFS 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PAYNES  CREEK 

1.69 
4.66 
1  .98 
1  .82 
5.30 

.53 
.03 
.02 
.40 

.04 

.03 
T 

.71 
.03 
.  59 
.31 

.70 
1.96 
1.34 

.76 
1.62 

.54 

.06 

•  34 

.10 

T  T 

.01 
.09 
T  .08 

T 

T 

.62 

.0" 

.45 

.02 
.06 
.19 
.21 
.98 

•11 
•  03 
.91 

T 

.23 
.17 
.12 
.61 

.19 
T 

.01 

.01 

PFRRI S 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
P  IEORA 

PIFORA  BLANCA  GUARD  ST  A 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

.89 
3.32 
2.35 
2.27 
1.42 

.36 

.42 

.03 

.01 
.23 

.01 

.68 
.18 

•  49 
1.02 

.52 
1.19 

.88 

.04 
.46 

.05 

•  04 
.02 

T 

.33 
.  1  2 

.04 

.02 

.07 

.02 

.01 

•5( 
•  0] 

.26 

.16 
.17 

.13 
.18 

.04 

.54 

•  24 
.02 

.05 
.56 
.13 

•  o; 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PlSMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

1.80 
1.92 

1  .41 

8.6? 

5.18 

.03 

2.11 
.92 

.07 

.33 
•  20 
.64 

.29 

T 

.19 
.24 

.02 
1.12 
2.10 

1.33 
.43 
.67 

1 .61 
.17 

.63 
.15 

T 

.05 
.04 

.01 

.04 
.05 
T 

.45 

.06 

.16 
.06 

T 

.02 

.08 

.13 
.30 

.19 

•  09 

■  20 
.04  1.91 
.86 

.04 

.37 
.09 

.02 

PLACERV I LLE 
PLACERV I LLE   I FG 
PLAT INA 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  W8  P 

5.16 

5.35 

5.02 
1.72 

.08 
.10 

.08 

1  .38 
1.46 

.50 
.06 

.02 
•  26 

.02 

T 

.49 
1.03 

!  ,54 
1.63 

1.55 
.06 

.93 
.57 

.01 

T 

.04 

T 

.12 
.05 

.13 

•  .10 

.07 

.26 
.03  .02 

•  05 
.33 

.02 
.06 

.03 

•1( 

.13 

.19 
.05 

•  Of 
.12 

.54 

.76 

l.ni 
.13 

•  44 
.45 

.11 
T 

T  .0 

.02  .03 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 

2.40 
2.40 
1.10 
1  .95 
.95 

T 

.05 

.14 

.40 

.08 

.81 

1.12 

.03 

1.20 
•  38 
.29 
.65 
.17 

.04 
.26 
.29 

T 

.26 

.04 

See  leleienc 

T  .02 
.02  .26 

T 

9  notes  lollowing  Station 

.10 
Index. 

T 
T 

•  i: 

T 

.12 
.22 

.26 

.09 
.06 

.12 
.21 

.18 

T 

.29 
.15 
.35 

.01 

T 

-  80  - 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

HnttQUed   MARCH  1962 


-1 

Station 
 "  

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  j 

12 

13  14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26  [  27 

28  1  29  I  30 

31 

— -)RT0LA 

3.10 

.24 

•  83 

T 

T 

.71 

T 

•  03 

.49 

.02 

.74 

.02 

>SEY  *  ENE 

4.43 

.67 

.">4 

1.14 

•  39 

1.71 

1 3TTER  VALLET  PH 

6.49 

1*30 

.72 

•  41 

• 

1.20 

.41 

•  11 

.02 

.30 

.06 

•  15 

.19 

• 

1  .59 

.03 

:  )WAY  VALLET 

1.31 

•  06 

•  10 

.49 

.06 

.07 

.41 

.12 

T 

MEST  VALLET 

2.69 

.06 

.27 

.09 

1.24 

.04 

.04 

T 

.10 

.14 

T 

.18 

.50 

.03 

4.89 

.45 

1.12 

.03 

1  .SO 

.07 

.10 

.05 

.12 

.07 

.04 

1.02 

.30 

MfONA  SPAULDlNG 

1.80 

T 

.30 

.15 

.10 

.25 

.03 

.06 

.57 

.11 

.01 

.19 

WfCHITA 

1.62 

.17 

.75 

T 

T 

.4* 

.25 

,  WDSBURG 

•  10 

.13 

.07 

.11 

T 

lYMOMD  9  N 

2.94 

.50 

1.19 

.18 

.01 

.06 

*  11 

.01 

.08 

.80 

i  r0  BLUFF  MB  AP  R 

2.19 

.02 

T 

T 

•  03 

1.31 

•  13 

T 

T 

.22 

.02 

.02 

.05 

.17 

[DOING  FIRE   ST  A  2 

3.79 

T 

1.48 

1  .O'v 

.08 

•  18 

.09 

.24 

.12 

.51 

'  IDLANDS 

1  .52 

.  34 

.22 

.  39 

.10 

.16 

.02 

.07 

.20 

Ieohood  citt 

3.29 

•  65 

•  42 

.06 

.40 

1.02 

•  03 

.06 

.08 

T 

T 

.06 

T 

.50 

.01 

•PRESA 

1.88 

•  44 

.16 

.60 

.3', 

T 

.03 

T 

.30 

fCHABDSON  GROVE    ST  PARK 

7.46 

1.42 

.47 

•  49 

.21 

.73 

1.32 

•  16 

T 

.10 

.15 

.28 

.04 

.05 

.15 

.24 

.02 

1.02 

.43  T 

.02 

3.76 

.28 

.71 

.03 

1,74 

.17 

T 

.01 

.32 

.49 

.01 

|I0  VISTA 

1  .6* 

.52 

.13 

.41 

•  12 

T 

.03 

.16 

.27 

[VERSIDE  FIRE  ST A  3 

•  94 

.19 

.01 

.29 

.16 

.01 

.18 

T 

.10 

I  VERS  I  DC  CITRUS  E  S  R 

.83 

•  05 

•  10 

•  37 

•  03 

.17 

.11 

2.51 

.30 

.48 

.03 

.89 

.45 

T 

T 

T 

.10 

.30 

XJND  MOUNTAIN  1  NNE 

6.85 

1.39 

.83 

.16 

■  07 

.08 

1.91 

.35 

.19 

.22 

.25 

1.24 

.24 

HCRAMENTO  H6  AP  R 

1.69 

.35 

•  06 

T 

.64 

.41 

7 

T 

.02 

.21 

T 

HCRANENTO  WB  CITY  R 

•  26 

•  12 

T 

T 

.57 

.67 

T 

T 

T 

.22 

T 

A6EMEN  CREEK 

5.77 

•  42 

2.67 

■  07 

.03 

.84 

•  04 

.03 

•  38 

.01 

.10 

T 

.02 

.06 

T 

1  .04 

.04 

HINT  HELENA 

5.41 

1.17 

.47 

■  01 

.86 

1.46 

•  05 

.01 

T 

.19 

.20 

.99 

1. 1  NT  JOHN 

2.42 

.19 

.03 

.23 

1.17 

.62 

.02 

.08 

.08 

|  A] NT  MARTS  COLLEGE 

3.63 

.36 

.68 

•  25 

1.23 

T 

.07 

.04 

1.00 

4LINAS  2  F. 

1.55 

T 

.27 

•  03 

.84 

.01 

.03 

.10 

T 

.25 

.02 

|  AL INAS  FAA  AP 

" 

~ 

- 

- 

" 

j 

ALINAS  OAM 

2.27 

•  11 

.03 

1.07 

.60 

.05 

T 

7 

T 

.06 

.03 

T 

.32 

lALSIPUEDES  GAGING  ST  A 

2.51 

• 

* 

1  .  74 

.17 

.09 

.12 

.06 

.26 

.07 

ALT  SPRINGS  PH 

6.52 

.17 

1.44 

•03 

.10 

i  .a* 

.33 

•  13 

.65 

.01 

.01 

.10 

1.35 

.31 

*LTER  RS 

6  .73 

1  .09 

•  87 

.74 

.97 

.20 

.19 

* 

•  60 

.02 

.06 

T 

T 

T 

1.14 

.43  • 

• 

.22 

AN  ANDREAS  2  S 

5.03 

.06 

1.04 

2.34 

.17 

T 

T 

.12 

.02 

.28 

.36 

.64 

AN  ANTONIO  CN  MOUTH 

2.43 

.36 

.27 

.13 

.34 

.32 

.20 

.02 

.02 

.75 

T 

.02 

API  ANTONIO  MISSION 

2.40 

•  05 

1 .42 

.13 

.26 

.25 

;AN  AROO 

1  .06 

*05 

.98 

.06 

.01 

.09 

.02 

.01 

.08 

.16 

AN  BERNARDINO  CO  HOSP 

T 

.46 

•  27 

.24 

.20 

.16 

.07 

.06 

.04 

.24 

T 

T 

AN  CLEMENTE  DAM 

2.96 

.11 

.07 

1  .6* 

.17 

.04 

.02 

.02 

.05 

.05 

.01 

.05 

. :  0 

.06 

.58 

1.19 

.44 

.13 

.36 

.23 

.03 

ANDWRG  HB  //R 

•  82 

T 

T 

T 

.26 

T 

•  05 

.24 

.11 

.08 

.06 

T 

.02 

r 

r AN  D1CG0  HB  AP  R 

.64 

T 

.16 

.02 

.03 

.03 

.28 

.02 

.02 

.06 

[AN  91MAS  FIRE  WON  FC  95 

1  .33 

.29 

.21 

.04 

.33 

.15 

.03 

•  01 

.27 

AN  EMIGDIO  RANCH 

•  59 

•  03 

.03 

.05 

.  06 

.13 

.29 

T 

AN  FERNANDO 

1.45 

T 

.  30 

.23 

.13 

.45 

.06 

.09 

.01 

.18 

AN  FRANC  1  SCO  WB  AP  R 

2.98 

.20 

.23 

T 

T 

.99 

.48 

.05 

.12 

.07 

T 

T 

.09 

.01 

.72 
.44 

T 

T 

AN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

2.76 

•  29 

•  29 

•  01 

1.02 

.38 

.04 

•  02 

.14 

•  01 

.10 

.02 

AN  GABRIEL  CANTON  PH 

2.23 

•  76 

•  03 

.13 

•  05 

.35 

•  04 

.14 

.21 

.02 

.02 

.45 

T  .01 

|AN  GABRIEL  DAM  FC4258E 

2.05 

T 

T 

•  79 

T 

.28 

T 

.04 

.15 

.13 

.07 

.63 

^ 

AN  6A8RIEL  FlRE  DEPT 

1.27 

T 

.35 

.08 

T 

.04 

T 

T 

.05 

.31 

T 

.15 
T 

.09 

AN  GREGORIO  3  SE 

4*44 

.56 

.40 

.05 

.99 

1*29 

T 

.03 

.  1  8 

.04 

T 

T 

.26 

.63 

.05 

AN  JACINTO 

1  .69 

.36 

.05 

.31 

.0"* 

.23 

.64 

.07 

i AN  JOSE  R 

1  .95 

.13 

.21 

.83 

•  41 

.02 

.04 

■01 

.07 

.21 

: AN  LUIS  OBISPO  POLT 

2.16 

.02 

•  12 

T 

1  .  18 

.21 

.08 

T 

.02 

.16 

.03 

T 

.32 

.02 

1  AN  MATEO 

1.76 

.26 

.34 

.10 

T 

.05 

.03 

T 

.05 

.73 

AN  PEDRO 

1.42 

.99 

.18 

T 

.01 

.25 

.13 

.14 

.12 

(AN  RAFAEL 

7.00 

1*53 

•  32 

.11 

.13 

2.90 

•  03 

.04 

.23 

T 

.09 

.06 

1  .54 

.02 

ANT  A  ANA  FIRE   ST  A 

1*42 

•64 

•  36 

T 

.16 

.11 

.07 

.08 

ANT A  ANA  RIVER  PH  1 

3.77 

•  35 

.62 

.34 

.02 

.34 

.33 

.31 

.50 

•  12 

.01 

.83 

T 

ANTA  ANITA  FERN  FC  432 

2.97 

i.u 

•  11 

.19 

.06 

.06 

.05 

.35 

.14 

.08 

.03 

.71 

.03 

ANT A  BARBARA 

U41 

.09 

T 

.70 

•  03 

T 

.02 

.02 

.06 

.01 

.42 

.06 

ANTA  BARBARA  FAA  AP 

1.37 

T 

.33 

.29 

•  02 

T 

T 

T 

.14 

.58 

T 

.01 

ANTA  BARBARA  TV  PEAK 

2*32 

.25 

.04 

• 

1.32 

.01 

.06 

.44 

ANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.86 

•  14 

.30 

.12 

1.00 

.02 

.03 

.08 

.17 

ANTA  CRUZ 

4.70 

1.05 

.23 

•  34 

1  .64 

.29 

.03 

.10 

.14 

.03 

.35 

.03 

.51 

ANTA  MARGARITA  2  SM 

3.93 

•  01 

.38 

.10 

2.04 

•  06 

.03 

T 

.01 

.35 

.03 

.90 

.02 

T  T 

T 

ANTA  MARGARITA  BOOSTER 

4.03 

.17 

•  19 

T 

1  .94 

.37 

.02 

T 

.02 

.01 

.30 

.  ]  1 

.92 

ANTA  MARIA  WB  AP  R 

1*23 

T 

.17 

.46 

.14 

T 

.03 

.01 

.03 

.08 

.06 

.24 

.01  T 

■ANTA  MONICA 

1.17 

,83 

.03 

T 

* 

.16 

T 

.15 

' ANTA  MON ICA  PIER 

1.29 

T 

.84 

.01 

T 

.IB 

.06 

T 

.04 

.16 

ANTA  PAULA 

1.35 

•  49 

.27 

.04 

.01 

.26 

.30 

.ANTA  ROSA 

4.34 

1.42 

.20 

T 

.05 

.06 

la  60 

.33 

T 

•  01 

.04 

T 

.07 

.07 

.43 

.06 

'ANT I AGO  DAM 

1  .32 

.31 

.35 

.14 

.30 

,0B 

.14 

AUGUS  POWER  PLANT  1 

1.80 

.01 

.  ?e 

.72 

.02 

.02 

.04 

.31 

.03 

.27 

i  AtfTE  R  S  BA  R  R  S 

5.26 

.86 

1.40 

.06 

.03 

.39 

.07 

.03 

.25 

.15 

.03 

.88 

.11  .20 

.14 

•COT  I A 

7.18 

.39 

•  34 

•  34 

.03 

1.36 

1  .88 

.15 

.23 

.61 

•  38 

.02 

T 

.11 

T 

.14 

.02 

.53 

.43 

T 

'EARSVI LLE  LAKE 

5*41 

1.41 

.77 

•  03 

.03 

.03 

1*90 

•  28 

.04 

.04 

.02 

.15 

T 

.92 

.17 

■ECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

1  *29 

.21 

.44 

.64 

■hasta  DAM 

9,11 

1.38 

.15 

.07 

.18 

1.18 

2*44 

.63 

.57 

.01 

1  .04 

.01 

1.23 

T 

'Hell  abs  plant 

1.03 

•  36 

.09 

.25 

.15 

.18 

•WELTER  COVE 

5.78 

.13 

.13 

•  38 

.93 

•  32 

•  07 

.43 

L.05 

.44 

.09 

.05 

.05 

1.30 

.08 

.33 

•MINGLE  SPRINGS 

4*20 

.14 

1.21 

1.37 

.47 

.04 

T 

•  03 

.40 

.14 

i  IERRA  C ITY 

1.03 

3.42 

.21 

.03 

2.10 

•  20 

.03 

•  30 

•  35 

.03 

.34 

.02 

T 

.07 

1.70 

.43 

•  IERRAVILLE  RS 

3*40 

.09 

1.03 

.16 

.83 

.05 

•  32 

.03 

.08 

T 

.05 

.01 

.32 

.41 

.. 

> 1GNAL  HILL  FC  415 

1.76 

.97 

.35 

.20 

.08 

.12 

.04 

KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

10.09 

1.33 

1.35 

•  25 

.22 

.70 

3.80 

•  30 

.11 

.18 

.28 

.03 

.12 

1  .04 

.16 

iLOUGMHOUSE  6  SE 

1.96 

.07 

•  36 

•01 

•  69 

.17 

.20 

.06 

•NOW  CREEK  UPPER 

1  .39 

• 

•  32 

•  48 

.47 

T 

.12 

iODA  SPRINGS  IE  //R 

10.79 

.72 

2.78 

.53 

.10 

2.14 

•  30 

.11 

.27 

.03 

.77 

.16 

.16 

.20 

.08 

.15 

2.20 

.05 

.02 

OLEOAO 

1.29 

.10 

•  10 

.02 

•  90 

.05 

T 

T 

.03 

.02 

.13 

.02 

.04 

.04 

.24 

•OMESBAR  1  w 

7.92 

1.45 

1.16 

•  81 

.20 

.28 

.44 

x 

.68 

.08 

.03 

.02 

1.19 

.35  .06 

1.11 

.06 

SON  IS  3  NE 

1.40 

.36 

.39 

.07 

.25 

.31 

•OMIS  3  mw 

1.10 

.44 

.13 

.01 

T 

.22 

.30 

>onoma 

4.26 

.67 

.47 

•  03 

.57 

1  .SO 

.03 

T 

.10 

.59 

5.68 

.06 

•63 

•  46 

T 

1.62 

.31 

.04 

.03 

•  40 

.58 

.03 

T 

.23 

.24 

.58 

SO  ENTRANCE  YOSEM JTE  NP 

6.93 

1.13 

.20 

1.87 

.91 

T 

•  37 

.10 

•  32 

.05 

T 

T 

.38 

T 

1.12 

.30 

iOUTH  FORK  CABIN 

3.40 

1.72 

•  20 

.21 

•  53 

.11 

.14 

.23 

.26 

•  PAORA  PAC  FC  356  C 

•  79 

•  34 

.02 

.13 

.12 

.18 

iPRINGVILLE  7  ENE 

4.07 

.26 

.81 

1.17 

.14 

.15 

.38 

.17 

.10 

.06 

.81 

•02 

>OUAw  VALLEY  LODGE 

3.66 

.31 

1.43 

.27 

1.05 

.20 

.15 

•  25 

.51 

T 

T 

.45 

1  .04 

SOUIRREL   INN  1 

3.20 

.68 

.70 

•  68 

.25 

.22 

.27 

» 

• 

» 

• 

.40 

SQUIRREL    INN  2 

4.24 

1.16 

•  45 

.  70 

.22 

.23 

.17 

.02 

.16 

.18 

.09 

.86 

STAND  I SH  1  E 

.04 

.35 

.  38 

•  03 

.11 

•  02 

.01 

.01 

.06 

.10 

5TANDISH  +  MICKEY  ST  PK 

8^7 

1,75 

•  90 

.76 

.31 

.49 

1.63 

.09 

T 

T 

.09 

.38 

.07 

.15 

.17 

.26 

•  05 

.11 

T 

1.47 

.27 

.02 

5TANISLAUS  PH 

6.20 

.13 

.99 

.13 

2.23 

.16 

•  38 

T 

.90 

.02 

T 

T 

.02 

.06 

1  .03 

.15 

STIRLING  CITY  RS 

9.60 

1.66 

1.69 

•  10 

•  41 

2.64 

.62 

.12 

.10 

2.00 

.24 

STOCKTON  FAA  AP 

1.02 

•  04 

.21 

T 

.25 

■  30 

.01 

.01 

.02 

T 

T 

T 

.18 

STOCKTON  FIRE  STA  * 

1.17 

•  02 

•  27 

.01 

•  44 

.09 

.01 

T 

T 

.01 

.15 

.17 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

•  93 

•  03 

.10 

•  91 

.02 

.09 

.  16 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8.49 

1.00 

.77 

.4? 

.44 

2.  7fc 

1.05 

.04 

.02 

.10 

.01 

.21 

1.50 

.17 

STONTFORO  RS 

3.59 

.20 

.04- 

.43 

1.90 

.78 

.03 

.18 

.03 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

3.27 

.07 

T 

1  .34 

.92 

•  34 

.05 

.02 

.11 

.11 

.11 

STRAWBERRY  VALLEY 

11.97 

2.54 

1.98 

•  07 

.87 

2.31 

•  10 

•  12 

•  14 

.24 

T 

.36 

.20 

2.79 

.25 

SUET  RANCH 

1.06 

■  14 

•  01 

.42 

.03 

.15 

.06 

.25 

See  reference  notes  following  Sialion  in(j8x. 
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CALIFC.A 
MARCH  >2 

Continued   ,   W~ 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13  ]  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25     26  27 

28     29  30 

SUNLAND 

.86 

.35 

.09 

•  33 

T 

.31 

.05 

■  03 
.  1  8 

.01 

T 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANV ILLE 

1.13 

.40 

.40 

* 

.04 

.  49 
*08 

.04 
.  36 

.90 

* 

.  11 

04 

.01 

7 

58 

;n 

07 

: 

SUSANVILLE  ap 

1.15 

•  03 

.13 

.22 

SUTTER  HILL 

3.97 

.02 

1.16 

.03 

.02 

1.22 

.47 

.08 

.05 

.01 

T 

.04 

.40 

.47 

TAHOE  CITY 

5.50 

.30 

1  .80 

.  39 

•  83 

.03 

■  02 

•  23 

.05 

.60 

.05 

44 

T  EHACHAP I 

1.16 

T 

.14 

T 

.22 

.02 

* 

.  2  8 

T 

T 

•  02 

T E JON  RANCHO 

.45 

T 

1 

,0B 

.09 

•  02 

.18 

T 

,fl6 

* 

thermal  faa  ap 

THOUSAND  OAKS 

.20 
1.17 

■  58 

.11 

.03 
* 

.03 
.16 

T 

.10 

.14 

.08 

THREE  RIV  EDISON  Ph  2 

2.93 

.24 

.10 

T 

.70 

.53 

.02 

■  22 

.10 

.02 

T 

.03 

.11 

.32 

.01 

.18 

T  I GER  CREE K  PH 

7.29 

.18 

1.81 

.05 

2,44 

.20 

•  02 

.11 

T 

.59 

.0<« 

*oi 

1  *  28 

.20 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

1  .56 

.94 

.01 

19 

10 

•  58 

.01 

T 

.02 

.08 

T 

TRACT   PUMPING  PLANT 

1  .02 

T 

.19 

.02 

.47 

.12 

T 

T 

.07 

T 

.15 

TRAVIS  AFB 

2.41 

.50 

.06 

T 

.78 

.68 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

■  08 

T 

•  01 

.31 

'  14 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

3.86 

.52 

.09 

.71 

1.30 

.01 

.01 

.03 

.10 

.07 

.60 

•  .10 

T  RON  A 

.14 

T 

T 

.38 

T 

TRUCKEE  rs 

5.53 

.18 

2.06 

19 

28 

.03 

32 

.04 

T 

.02 

.03 

.87 

TULEFIELD 

.20 

.10 

T 

T 

•  06 

T 

.02 

TULELAKE  //R 

1.06 

.02 

.19 

.01 

•  33 

•  03 

.0  1 

.02 

T 

■  24 

.06 

•  23 

*  1 

.02 

.09 

.06 

T 

•  34 

.  16 

•  01 

T04 

1  52 

turntable  creek 

8.67 

1.17 

.71 

.  1  0 

.20 

.80 

2.00 

•  66 

.01 

T 

.53 

.17 

82 

.07 

T US TIN   IRVINE  RANCH 

.98 

.  1  B 

.43 

.06 

.07 

TWENTYN1NE  palms 

.27 

T 

T 

.24 

.03 

TWIN  LAKES 

10.62 

.40 

3.22 

•  18 

.18 

2.79 

.18 

•  13 

■  20 

.27 

•  60 

■  12 

.01 

.09 

'n 

•  06 

1.3 

•  67 

T  .01 

TWITCHELL  DAM 

.11 

.02 

.06 

5.78 

1.10 

.47 

.20 

1.40 

.12 

.01 

UK  [AH  4  W 

7.85 

1.35 

.96 

.30 

.13 

.75 

2.02 

.21 

T 

.28 

.06 

.06 

.17 

-.06 

1.19 

•  31 

UN[ON  0|L   STEARNS  ABS 

1  .07 

.33 

.21 

.05 

.18 

.28 

.02 

T 

T 

UCLA 

1.29 

•  64 

T 

U  PL  AND  3  N 

I 

.40 

.20 

.07 

.11 

.21 

.11 

■  02 

.30 

■  06 

T 

■  50 

T 

! 

8.20 

2.00 

.69 

■  50 

.95 

2.00 

.29 

.12 

.30 

.11 

.11 

1.13 

5.98 

1.73 

.12 

■  05 

.01 

.80 

.02 

, 

UPPER  MATTOLE 

8.41 

.24 

.28 

•  43 

.12 

3.35 

.95 

.40 

.44 

.41 

^35 

.31 

1.13 

.32 

.08 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

2.61 

.16 

.44 

.05 

1.03 

.15 

.07 

.13 

•  10 

•  38 

.12 

.73 

.26 

■  31 

1.51 

.03 

.06 

•  64 

.03 

: 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

1.76 

.14 

.28 

.27 

.80 

.10 

.14 

VALYERMO  RS 

1.17 

02 

•  93 

.09 

T 

.01 

.10 

.02 

. 

VAN  NUYS  FC  15B 

1.03 

.39 

.02 

.05 

.51 

.06 

T 

VENTURA 

1.62 

.35 

.80 

T 

T 

•  IB 

T 

* 

.29 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

T 

.02 

.02 

•  02 

: 

VINCENT  FIRE    STA  FC  120 

.81 

T 

.40 

.10 

■  10 

.03 

.13 

. 

V  I NTON 

1.96 

.07 

61 

T 

.35 

T 

•  20 

T 

- 

T 

.04 

.61 

.02 

1.33 

.32 

.06 

.66 

T 

.03 

.26 

VOLCANOVlLLE 

8.92 

.45 

2.35 

.06 

.45 

T 

2.25 

.56 

.06 

T 

.43 

.06 

,07 

T 

T 

.  l( 

2.08 

VOLLMER  S 

.94 

•  02 

.13 

1.45 

4.54 

•  30 

.93 

.06 

.29 

•  06 

•  97 

.01 

•  06 

VOLTA  PH 

3.49 

.68 

.04 

.43 

.89 

.07 

.01 

.06 

.09 

.15 

.17 

.05 

T 

.84 

.01 

WALLACE  1  SE 

2.02 

02 

.04 

.31 

1  , 

WALNUT  CREFK   2  F SF 

2.61 

.12 

.72 

T 

.10 

1.11 

.10 

T 

T 

.02 

T 

.42 

.02 

WALNUT  C*EEK  4  E 

2.03 

.09 

.63 

.02 

.06 

.  75 

.15 

.01 

.09 

.23 

i  ' 

.98 

T 

.45 

.02 

.09 

•  OA 

■  22 

.01 

•  01 

.14 

WARNER   SPR INGS 

I  .61 

.22 

.14 

.05 

.20 

.25 

T 

•  65 

T 

.10 

.56 

23 

i 

WAT  SONV ILLE  WATE RWORK S 

2.05 

.00 

.22 

.03 

.01 

.00 

.17 

.02 

.01 

.20 

•  05 

.15 

.20 

WE A VERV I LLE  RS 

3.46 

.50 

.18 

.10 

T 

.57 

■  89 

T 

•  11 

T 

•  25 

.14 

T 

■  55 

•  1  5 

•  02 

< 

.11 

.22 

.02 

.31 

1.25 

.12 

.07 

T 

.02 

.03 

.05 

T 

T 

.46 

■  06 

■  24 

•  05 

.  Oi 

•  02 

WESTHAVEN 

.52 

.02 

.04 

.35 

.04 

•  01 

.06 

WEST  POINT   3  SW 

6.43 

.27 

.12 

a.  28 

•  18 

01 

05 

07 

.01 

T 

.07 

1  .40 

•  IB 

WHI TE  MOUNT A  I N  1 

1.91 

T 

.52 

.28 

.29 

T 

.  16 

•  07 

T 

.28 

T 

T 

T 

•  OS 

.23 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

2.16 

.09 

.09 

.18 

.18 

.07 

.09 

•  20 

.09 

T 

T 

.16 

T 

•  03 

•  4G 

.17 

.26 

•  07 

WHI TT I ER  FC  106  D 

.92 

.38 

•  01 

.03 

.  K 

.28 

.03 

.11 

W I LL1 AMS 

1.65 

.1*. 

.14 

.96 

.10 

.01 

T 

.28 

.02 

WILL1TS  1  NE 

7.71 

1.29 

.85 

.49 

.07 

1.23 

1.30 

.05 

.02 

.04 

.  30 

.13 

.06 

.02 

.06 

.02 

1.60 

.18 

W 1 L  LOWS 

1  .68 

.04 

.23 

.93 

.11 

T 

.02 

.16 

.10 

.03 

.01 

.05 

WINTERS 

2.66 

.28 

.31 

T 

.12 

1.21 

.15 

.06 

.02 

T 

.07 

.11 

.23 

.08 

WOFFORO  HEIGHTS 

1-45 

.07 

T 

.36 

.15 

.10 

.11 

T 

T 

.43 

.23 

WOODFORDS 

2.9S 

T 

.88 

T 

■  94 

T 

.16 

.21 

•  03 

•  06 

.03 

•  36 

.28 

WOODLAND   1  WNW 

1  .96 

.16 

.17 

T 

.06 

.81 

.15 

T 

T 

.03 

T 

.01 

T 

.12 

.05 

WRIGHTS 

7.32 

1  .08 

1.03 

.76 

2. BO 

•  25 

.04 

.05 

.20 

1.11 

YORBA  LINOA 

.98 

.47 

•  06 

.04 

.12 

.15 

.  14 

YOSEMITE  NP 

5.31 

.71 

.  16 

1.85 

.33 

■  1  3 

.24 

.72 

.07 

.18 

.14 

.62 

.16 

T 

YREKA 

1  .66 

.07 

.36 

.15 

.04 

.08 

.02 

.07 

.11 

I 

.0* 

.23 

.17 

T 

.08      .19  T 

T 

ll 


I 

i! 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average  J 

1 

4 

5 

6 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

N  RS 

4  3 

42 

47 

54 

57 

52 

45 

51 

46 

41 

41 

42 

4S 

50 

5  1 

50 

55 

57 

57 

47 

46 

39 

47 

48 

60 

63 

62 

63 

6  1 

6' 

68 

51 

.6 

M  I  N 

20 

23 

*S 

29 

32 

28 

31 

2 

17 

24 

24 

14 

1  4 

22 

25 

27 

2  4 

27 

28 

3  1 

25 

29 

22 

28 

30 

3C 

29 

26 

26 

2S 

tCDDn  I  N  T 

ftKflJ  1  rl  l 

40 

48 

47 

50 

58 

50 

60 

54 

56 

50 

47 

53 

60 

65 

65 

57 

61 

62 

72 

58 

57 

52 

50 

56 

58 

65 

7C 

68 

76 

66 

66 

58 

•  0 

M  I  N 

34 

37 

37 

39 

43 

40 

43 

41 

35 

35 

37 

32 

32 

35 

42 

39 

36 

41 

42 

33 

42 

40 

42 

47 

46 

44 

48 

42 

47 

44 

39 

,9 

'  !NE 

51 

54 

57 

69 

66 

59 

53 

56 

50 

48 

52 

58 

60 

62 

61 

59 

SS 

61 

5C 

52 

55 

53 

52 

66 

76 

76 

7C 

61 

56 

65 

74 

59 

.  4 

WIN 

27 

31 

5 

36 

42 

43 

38 

34 

37 

33 

39 

31 

36 

31 

33 

35 

41 

36 

42 

38 

36 

40 

46 

4' 

48 

43 

41 

42 

37 

.8 

'UfiAS  RS 

35 

38 

*7 

42 

46 

48 

48 

41 

50 

37 

39 

42 

39 

43 

49 

51 

49 

5: 

56 

61 

4» 

47 

43 

5C 

54 

61 

68 

64 

55 

63 

68 

49 

MIN 

1 9 

16 

24 

29 

29 

29 

26 

21 

19 

1  8 

5 

9 

16 

20 

26 

31 

28 

29 

18 

26 

5 

34 

29 

21 

18 

20 

23 

.  1 

iWIN  P  A  C  UNI  ON  COL 

43 

45 

46 

54 

47 

45 

50 

56 

50 

49 

50 

53 

56 

56 

49 

48 

53 

6; 

56 

50 

53 

46 

55 

55 

63 

66 

69 

66 

52 

63 

66 

54 

.0 

MIN 

° 

35 

33 

32 

36 

34 

3 

39 

36 

38 

29 

35 

44 

44 

44 

40 

36 

39 

36 

.1 

IOCH  firreboard  mills 

57 

60 

57 

57 

61 

60 

58 

60 

64 

58 

59 

60 

64 

63 

66 

58 

61 

5S 

73 

62 

60 

62 

58 

61 

61 

67 

72 

74 

68 

64 

68 

62 

■  3 

MIN 

39 

46 

36 

35 

48 

38 

44 

42 

42 

42 

43 

43 

36 

44 

44 

42 

45 

43 

45 

42 

48 

42 

42 

42 

.9 

IOCH   PUMP   PLT  3 

52 

58 

56 

66 

60 

62 

55 

60 

65 

67 

66 

68 

66 

62 

64 

58 

62 

6C 

73 

62 

59 

63 

58 

64 

65 

69 

72 

7  6 

73 

65 

70 

63 

.7 

MIN 

43 

32 

40 

* 

35 

3 

40 

40 

42 

6 

34 

32 

40 

36 

45 

40 

47 

41 

35 

39 

39 

42 

36 

40 

39 

38 

38 

.6 

1  MTN 

MAX 

52 

55 

44 

54 

63 

62 

51 

58 

60 

50 

45 

52 

57 

59 

64 

63 

57 

62 

63 

65 

53 

60 

50 

55 

63 

63 

72 

74 

67 

51 

65 

56 

MIN 

26 

32 

33 

35 

35 

38 

40 

32 

3  3 

34 

33 

33 

39 

42 

39 

39 

45 

32 

33 

39 

42 

45 

48 

46 

41 

43 

37 

.6 

iERRY 

53 

44 

52 

62 

63 

59 

54 

56 

51 

47 

52 

56 

59 

61 

60 

57 

60 

63 

63 

57 

59 

52 

58 

58 

60 

70 

73 

69 

59 

64 

73 

58 

■  8 

MIN 

24 

27 

27 

40 

34 

30 

30 

33 

25 

32 

30 

26 

29 

28 

33 

1 

34 

36 

3C 

40 

27 

3C 

37 

38 

36 

41 

39 

34 

38 

32 

.  4 

URN 

MAX 

46 

45 

52 

56 

59 

58 

59 

56 

60 

55 

54 

56 

61 

62 

64 

56 

58 

60 

70 

61 

50 

60 

52 

59 

62 

68 

72 

74 

74 

63 

67 

.6 

MIN 

32 

39 

* 

34 

35 

41 

38 

35 

33 

32 

34 

32 

33 

35 

36 

40 

41 

41 

6 

37 

33 

33 

1  ' 

41 

43 

46 

42 

40 

41 

37 

.  1 

KUS  RANCH 

55 

55 

50 

61 

60 

50 

52 

60 

50 

50 

46 

55 

54 

58 

60 

58 

58 

5S 

62 

53 

57 

57 

54 

65 

74 

79 

80 

'4 

61 

72 

75 

59 

.8 

MIN 

28 

30 

37 

24 

40 

38 

31 

39 

36 

31 

33 

37 

3  1 

23 

25 

36 

33 

41 

40 

36 

37 

35 

28 

35 

38 

3  7 

52 

43 

48 

36 

35 

,1 

ER  9  NNW 

MAX 

55 

62 

69 

64 

70 

69 

64 

65 

67 

64 

60 

64 

62 

61 

63 

67 

71 

70 

74 

65 

66 

70 

75 

74 

71 

80 

86 

90 

87 

78 

78 

WIN 

30 

36 

38 

35 

42 

48 

41 

39 

45 

36 

37 

37 

39 

35 

32 

40 

45 

43 

50 

48 

4  1 

49 

42 

42 

41 

46 

48 

54 

55 

55 

49 

42 

,5 

ERSF I ELD   WB  AP 

60 

60 

55 

64 

74 

60 

58 

61 

56 

55 

59 

59 

63 

70 

67 

65 

68 

60 

68 

63 

62 

63 

57 

67 

71 

74 

77 

75 

64 

68 

75 

64 

» 5 

MIN 

34 

41 

35 

46 

47 

40 

40 

40 

40 

37 

42 

38 

37 

42 

43 

48 

44 

44 

38 

40 

42 

45 

49 

51 

50 

44 

47 

42 

.4 

•RETT  OAM 

55 

56 

55 

64 

68 

68 

51 

54 

56 

51 

50 

55 

61 

61 

60 

63 

62 

61 

63 

51 

55 

58 

60 

55 

69 

80 

81 

74 

66 

55 

69 

60 

9 

MIN 

2  7 

28 

32 

31 

35 

36 

39 

35 

37 

39 

39 

30 

31 

27 

28 

31 

33 

32 

41 

45 

16 

39 

4  2 

32 

34 

34 

38 

37 

40 

46 

36 

35 

2 

■STOW 

60 

60 

59 

66 

65 

60 

59 

64 

55 

53 

55 

58 

57 

59 

64 

63 

65 

62 

63 

60 

64 

65 

62 

67 

7  6 

83 

85 

81 

73 

75 

80 

65 

.1 

MIN 

28 

38 

38 

30 

43 

45 

36 

34 

38 

33 

36 

31 

30 

35 

29 

40 

40 

3 

44 

44 

37 

43 

3  7 

33 

38 

41 

45 

45 

47 

45 

40 

38 

.1 

iUMON t  pump i  ng  plant 

49 

49 

50 

55 

63 

59 

45 

50 

54 

45 

45 

49 

58 

56 

57 

58 

56 

55 

55 

47 

47 

52 

49 

64 

65 

74 

79 

74 

64 

45 

67 

56 

0 

MIN 

26 

27 

29 

34 

40 

39 

34 

34 

35 

22 

23 

28 

30 

34 

32 

3  5 

3  7 

32 

34 

40 

31 

35 

33 

38 

41 

43 

46 

40 

40 

41 

41 

34 

6 

,UMONT   1  E 

52 

52 

58 

61 

60 

48 

52 

56 

50 

48 

52 

56 

55 

55 

62 

58 

57 

58 

51 

52 

54 

51 

55 

68 

72 

78 

76 

64 

49 

68 

77 

58 

2 

MIN 

31 

34 

40 

33 

41 

4  1 

32 

4 1 

34 

32 

38 

46 

43 

38 

42 

42 

38 

1  LOMOND 

50 

51 

53 

55 

57 

50 

51 

54 

52 

54 

55 

56 

57 

60 

61 

60 

6B 

66 

60 

56 

55 

53 

57 

59 

60 

61 

64 

61 

62 

61 

62 

57 

.1 

MIN 

36 

41 

33 

31 

42 

41 

38 

37 

36 

38 

36 

32 

35 

36 

39 

40 

3 

38 

44 

42 

38 

44 

35 

32 

36 

35 

36 

37 

38 

38 

39 

37 

5 

•RELET 
f.  T 

55 

54 

53 

60 

58 

51 

57 

59 

56 

57 

55 

59 

60 

60 

54 

58 

60 

69 

58 

57 

56 

54 

58 

59 

62 

64 

65 

59 

57 

60 

6C 

58 

2 

MIN 

45 

45 

41 

40 

47 

45 

40 

43 

42 

40 

44 

38 

40 

43 

47 

46 

47 

43 

45 

44 

46 

40 

43 

43 

50 

46 

48 

47 

44 

47 

44 

1 

'RYESSA  lak  e 

53 

55 

55 

58 

54 

49 

56 

63 

56 

57 

57 

59 

63 

59 

57 

56 

60 

61 

71 

58 

5,9 

54 

59 

63 

69 

72 

75 

73 

66 

70 

73 

6  1 

0 

MIN 

44 

44 

41 

45 

45 

44 

39 

37 

34 

34 

34 

33 

36 

41 

39 

40 

39 

42 

3 

35 

37 

37 

39 

44 

44 

47 

42 

45 

4  8 

40 

.3 

34 

45 

45 

47 

52 

46 

54 

58 

61 

52 

43 

52 

61 

67 

67 

50 

53 

64 

71 

65 

59 

52 

49 

53 

49 

67 

71 

72 

77 

77 

78 

5  7 

8 

"IN 

28 

30 

34 

34 

34 

37 

35 

39 

35 

35 

33 

30 

25 

27 

35 

35 

39 

33 

32 

6 

3 1 

34 

35 

35 

44 

42 

4  1 

37 

38 

40 

39 

34 

9 

>  BEAR  LAKE 

40 

40 

39 

50 

45 

41 

35 

48 

35 

31 

34 

38 

38 

45 

43 

43 

44 

40 

40 

39 

42 

42 

37 

55 

61 

62 

59 

59 

50 

50 

57 

6 

MIN 

—  5 

8 

1  5 

3 

22 

24 

1 1 

1  5 

1  3 

4 

2 

16 

3 

16 

16 

24 

27 

1  5 

2  3 

1  7 

14 

1  5 

16 

20 

21 

23 

2  5 

21 

14 

6 

i  CREEK  PH  1 

45 

43 

42 

55 

48 

47 

40 

43 

37 

32 

37 

40 

44 

46 

46 

40 

46 

52 

48 

45 

43 

41 

38 

51 

59 

65 

64 

64 

52 

57 

65 

MIN 

2 

28 

19 

29 

36 

?  1 

2  1 

24 

25 

20 

25 

19 

24 

29 

29 

32 

29 

29 

33 

31 

30 

° 

29 

29 

43 

44 

43 

38 

34 

3 

29 

5 

HOP  WB  AP 

49 

52 

56 

55 

54 

4ft 

51 

53 

38 

46 

50 

47 

55 

55 

54 

57 

58 

61 

63 

55 

62 

60 

51 

65 

72 

71 

77 

74 

69 

68 

73 

58 

0 

MIN 

1  4 

24 

26 

20 

34 

30 

23 

29 

23 

23 

22 

25 

21 

19 

20 

29 

2  5 

2  5 

28 

34 

30 

28 

2  5 

22 

27 

34 

33 

31 

42 

34 

29 

26 

7 

i  HOP  UNI  ON   CARP  I D  E 

25 

28 

33 

37 

34 

32 

30 

32 

34 

35 

35 

36 

25 

40 

48 

50 

51 

52 

52 

45 

44 

MIN 

1 1 

6 

1  2 

12 

13 

16 

13 

14 

14 

18 

15 

19 

8 

25 

29 

30 

31 

32 

28 

20 

26 

IE  Canyon  wb  ap 

29 

29 

32 

42 

39 

31 

36 

41 

12 

28 

29 

39 

45 

41 

36 

34 

43 

52 

49 

32 

37 

31 

36 

42 

49 

51 

52 

59 

50 

53 

57 

MIN 

24 

23 

?  1 

26 

30 

2  7 

25 

29 

19 

20 

24 

22 

27 

26 

29 

28 

27 

34 

32 

26 

25 

25 

2  2 

10 

36 

44 

44 

4 1 

37 

4  0 

29 

1 

'THE 

64 

72 

71 

73 

71 

79 

73 

71 

69 

67 

70 

70 

66 

68 

74 

76 

73 

75 

73 

69 

74 

74 

71 

76 

84 

93 

92 

88 

86 

82 

B3 

75 

1 

MIN 

27 

31 

37 

35 

40 

54 

46 

40 

42 

40 

38 

41 

48 

35 

i  ft 

34 

39 

39 

51 

4  1 

42 

50 

47 

41 

37 

40 

46 

50 

50 

45 

42 

41 

2 

'THE  FAA  AP 

64 

70 

72 

75 

75 

60 

69 

69 

69 

67 

69 

69 

64 

65 

7  0 

76 

74 

74 

65 

72 

75 

73 

72 

77 

84 

91 

92 

91 

81 

84 

86 

MIN 

34 

38 

45 

43 

46 

55 

51 

47 

44 

42 

41 

46 

48 

44 

34 

4 1 

4  5 

45 

52 

46 

48 

52 

54 

50 

4  7 

50 

60 

56 

55 

53 

53 

47 

3 

'A 

32 

33 

31 

33 

48 

47 

39 

41 

47 

30 

28 

33 

35 

37 

46 

42 

39 

50 

49 

48 

40 

42 

33 

42 

51 

57 

6Q 

57 

51 

50 

^4 

MIN 

1 

25 

19 

19 

2 

-  1 

1 

-10 

8 

1  2 

1  9 

1 1 

6 

1 3 

10 

1  5 

4 

1  3 

1 5 

1 3 

1 6 

11 

12 

9 

7 

IITA 

60 

62 

65 

71 

70 

61 

62 

63 

58 

60 

61 

63 

67 

68 

66 

67 

66 

61 

60 

63 

66 

63 

63 

66 

72 

76 

63 

64 

63 

68 

70 

MIN 

42 

37 

40 

39 

41 

40 

40 

36 

34 

32 

33 

36 

49 

37 

49 

45 

47 

42 

36 

38 

52 

50 

51 

46 

42 

3 

■  REGO   SPRGS   3  NNE 

58 

67 

70 

72 

74 

75 

70 

64 

70 

64 

60 

75 

67 

65 

64 

70 

73 

72 

71 

65 

66 

74 

69 

70 

75 

83 

89 

88 

86 

74 

83 

MIN 

40 

36 

39 

30 

29 

32 

40 

39 

46 

° 

*' 

40 

7 

'MAN  DAM 

28 

28 

32 

45 

42 

17 

40 

45 

40 

30 

32 

37 

51 

49 

42 

39 

46 

51 

50 

42 

42 

34 

40 

50 

55 

59 

58 

60 

55 

59 

58 

MIN 

20 

22 

20 

1  3 

28 

26 

18 

19 

1  5 

1  2 

22 

13 

20 

15 

19 

25 

20 

30 

25 

28 

19 

23 

19 

19 

28 

31 

22 

0 

1WLEY   2  SW 

60 

66 

72 

71 

75 

75 

75 

66 

70 

67 

64 

68 

70 

65 

67 

75 

73 

71 

74 

63 

70 

74 

74 

70 

74 

83 

9] 

88 

88 

76 

B2 

M  I  N 

30 

34 

47 

36 

40 

47 

48 

42 

43 

37 

40 

37 

40 

32 

30 

40 

45 

* 

2 

46 

42 

40 

40 

* 

42. 

1 

DGEPOR  T 

35 

38 

41 

45 

44 

41 

36 

42 

14 

30 

36 

36 

32 

37 

41 

41 

42 

44 

43 

42 

45 

77 

35 

46 

50 

45 

55 

51 

47 

49 

46 

MIN 

18 

20 

5 

-  7 

28 

26 

-  3 

22 

6 

15 

2 

-14 

-13 

-  ft 

1  4 

1 9 

10 

24 

10 

23 

-10 

10 

8 

1 

16 

8. 

6 

10KS   FARNHAM  RCH 

MAX 

46 

49 

55 

57 

56 

54 

52 

60 

64 

58 

57 

60 

58 

63 

60 

57 

58 

61 

70 

66 

59 

61 

55 

61 

57 

68 

71 

75 

75 

68 

71 

MIN 

32 

35 

30 

36 

44 

40 

35 

12 

29 

40 

30 

29 

30 

39 

38 

42 

3 

35. 

9 

*BANK   WB  AP 

60 

58 

68 

72 

66 

61 

62 

63 

58 

60 

63 

66 

65 

66 

65 

62 

61 

58 

60 

56 

66 

60 

66 

72 

81 

80 

74 

55 

58 

67 

79 

MIN 

35 

47 

42 

40 

47 

46 

41 

39 

42 

38 

40 

44 

42 

39 

38 

44 

43 

44 

47 

45 

47 

45 

41 

46 

50 

48 

49 

49 

45 

43. 

6 

!LINGAME 

MAX 

57 

54 

56 

58 

58 

58 

56 

59 

57 

55 

56 

6  0 

63 

67 

65 

57 

56 

54 

54 

6? 

62 

64 

6  6 

64 

60 

61 

6  1 

59, 

0 

MIN 

43 

45 

38 

37 

49 

47 

39 

45 

45 

45 

45 

36 

42 

41 

43 

46 

43 

47 

47 

45 

39 

46 

..  1 

42 

47 

49 

45 

43. 

7 

INEY 

MAX 

35 

41 

39 

43 

45 

41 

43 

43 

55 

43 

42 

44 

45 

56 

52 

50 

43 

=■6 

60 

59 

4  7 

47 

42 

46 

49 

59 

65 

64 

60 

63 

66 

49. 

7 

MIN 

23 

31 

32 

31 

31 

29 

32 

27 

21 

22 

22 

21 

15 

18 

21 

20 

30 

20 

21 

28 

30 

32 

25 

2  9 

35 

25 

26 

22 

21 

21 

25. 

5 

'TONWILLOW 

MAX 

55 

61 

61 

57 

61 

76 

59 

59 

60 

57 

57 

60 

58 

64 

67 

65 

64 

67 

59 

70 

62 

64 

65 

6  9 

65 

69 

74 

77 

74 

65 

68 

63. 

a 

MIN 

31 

37 

*1 

33 

47 

45 

38 

39 

37 

37 

44 

35 

35 

ifl 

46 

44 

4  6 

48 

46 

43 

47 

37 

36 

38 

42 

45 

49 

51 

42 

39 

41  . 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
MARCH  1962 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORH 
MARCH  19 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 r 

14 

15 

16 

CABR I  LLO  NM 

MAX 

54 

62 

60 

60 

58 

6  0 

60 

58 

58 

60 

6  0 

61 

60 

61 

M  I N 

45 

44 

45 

41 

48 

49 

51 

46 

45 

48 

47 

43 

45 

46 

42 

CACHUMA  DAM 

MAX 

55 

59 

55 

61 

67 

55 

59 

64 

55 

55 

60 

65 

64 

62 

60 

MIN 

32 

36 

33 

31 

45 

29 

29 

35 

44 

35 

37 

37 

35 

36 

41 

40 

CALAVERAS   BIG   TREE S 

MAX 

38 

34 

34 

42 

42 

44 

34 

43 

46 

46 

36 

38 

44 

48 

52 

44 

MIN 

20 

29 

16 

18 

22 

30 

22 

24 

24 

20 

26 

16 

16 

22 

26 

19 

CALLAHAN  RS 

MAX 

39 

40 

48 

47 

45 

48 

47 

58 

49 

40 

47 

50 

57 

53 

4') 

49 

MIN 

26 

27 

28 

29 

36 

31 

30 

29 

27 

28 

23 

23 

20 

25 

'6 

28 

CAMPO 

MAX 

56 

55 

61 

63 

67 

59 

52 

56 

49 

49 

53 

56 

54 

55 

6  ) 

60 

MIN 

22 

25 

37 

29 

30 

35 

37 

29 

37 

34 

27 

24 

24 

30 

3  2 

25 

CAMP  PARDEE 

MAX 

49 

54 

53 

55 

59 

61 

55 

58 

60 

53 

54 

55 

59 

61 

66 

59 

MIN 

35 

42 

36 

37 

40 

44 

40 

39 

36 

35 

36 

34 

37 

43 

37 

40 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

60 

60 

67 

72 

70 

60 

62 

65 

62 

60 

62 

65 

64 

67 

65 

64 

MIN 

29 

38 

35 

34 

42 

43 

37 

35 

41 

34 

37 

42 

41 

32 

32 

36 

CANT  I  L 

MAX 

58 

58 

56 

67 

66 

59 

58 

65 

53 

50 

56 

59 

59 

61 

64 

59 

MIN 

27 

46 

40 

26 

42 

42 

33 

38 

45 

40 

39 

35 

25 

34 

26 

36 

CANYON  DAM 

MAX 

28 

22 

30 

35 

34 

36 

33 

44 

42 

35 

32 

37 

38 

39 

41 

40 

MIN 

18 

17 

20 

17 

27 

26 

24 

19 

12 

8 

14 

8 

5 

9 

12 

23 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

60 

60 

59 

65 

62 

62 

60 

54 

56 

58 

63 

65 

64 

59 

62 

MIN 

39 

43 

34 

35 

46 

45 

35 

39 

44 

45 

39 

36 

34 

35 

40 

39 

CATHAY   BULL    RUN  PCH 

MAX 

50 

55 

35 

54 

61 

62 

52 

55 

59 

50 

52 

53 

56 

58 

63 

62 

MIN 

31 

41 

28 

33 

48 

42 

35 

32 

37 

31 

36 

30 

32 

34 

34 

39 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

37 

42 

48 

49 

43 

50 

43 

57 

50 

38 

47 

59 

60 

54 

48 

50 

MIN 

25 

24 

26 

28 

34 

30 

28 

29 

26 

28 

26 

18 

19 

25 

32 

30 

CEDARVtLLE 

MAX 

35 

36 

33 

37 

43 

45 

44 

38 

47 

36 

36 

40 

36 

39 

45 

48 

MIN 

22 

24 

24 

27 

31 

31 

31 

31 

22 

23 

23 

15 

14 

19 

23 

30 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

46 

55 

56 

57 

56 

53 

56 

62 

62 

57 

59 

64 

65 

64 

63 

61 

MIN 

34 

34 

34 

30 

44 

39 

35 

32 

32 

27 

33 

31 

30 

32 

33 

37 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

41 

39 

41 

46 

55 

45 

40 

45 

47 

40 

41 

47 

50 

50 

49 

MIN 

15 

22 

10 

17 

19 

25 

14 

15 

20 

12 

6 

11 

18 

17 

24 

CHESTER 

MAX 

38 

40 

40 

45 

45 

45 

40 

50 

46 

38 

41 

42 

47 

49 

47 

40 

MIN 

23 

25 

24 

23 

30 

29 

27 

19 

14 

10 

1  3 

9 

6 

8 

12 

26 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

49 

58 

54 

55 

57 

53 

58 

61 

60 

54 

60 

60 

63 

63 

61 

60 

MIN 

37 

38 

40 

34 

47 

44 

42 

35 

36 

33 

38 

32 

29 

35 

41 

41 

CHULA  VISTA 

MAX 

55 

56 

64 

66 

61 

59 

58 

57 

57 

58 

60 

62 

60 

MIN 

40 

41 

40 

48 

4  7 

43 

45 

50 

41 

39 

37 

37 

40 

CLAREMONT    POMONA  COL 

MAX 

56 

57 

62 

71 

65 

57 

58 

60 

55 

54 

60 

64 

64 

65 

65 

60 

MIN 

32 

37 

38 

45 

41 

38 

36 

40 

31 

34 

35 

35 

35 

35 

39 

CLARKSBURG 

MAX 

52 

53 

56 

57 

60 

62 

54 

58 

62 

57 

56 

57 

58 

61 

65 

59 

MIN 

36 

43 

35 

33 

40 

46 

38 

38 

41 

33 

39 

35 

35 

35 

43 

42 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

42 

48 

50 

49 

53 

47 

48 

53 

61 

50 

50 

52 

56 

63 

58 

54 

MIN 

36 

37 

39 

29 

36 

41 

40 

31 

37 

36 

39 

26 

23 

30 

35 

33 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

46 

59 

52 

53 

56 

52 

50 

59 

67 

57 

56 

56 

64 

66 

61 

57 

MIN 

33 

38 

36 

37 

38 

45 

42 

41 

42 

37 

41 

36 

36 

36 

40 

44 

COAL  I NGA 

MAX 

60 

58 

58 

62 

66 

59 

60 

62 

56 

58 

59 

60 

61 

69 

62 

65 

MIN 

39 

37 

30 

32 

46 

uu 

35 

33 

34 

35 

39 

32 

30 

33 

44 

41 

COLFAX 

MAX 

39 

47 

47 

55 

53 

46 

4» 

56 

48 

44 

45 

52 

58 

59 

52 

54 

MIN 

30 

36 

32 

32 

38 

36 

32 

33 

29 

29 

32 

31 

33 

37 

34 

38 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

51 

59 

58 

56 

58 

55 

60 

61 

58 

6  0 

61 

60 

63 

64 

57 

60 

MIN 

39 

40 

36 

3? 

46 

45 

40 

36 

40 

3  1 

35 

37 

3  6 

33 

40 

39 

CORCORAN   I  PR  I G  DI ST 

MAX 

55 

60 

59 

6^ 

61 

69 

59 

59 

61 

57 

57 

59 

60 

64 

67 

65 

MIN 

33 

37 

34 

47 

47 

38 

36 

41 

35 

37 

3-. 

35 

13 

45 

CORONA 

MAX 

59 

62 

64 

"4 

68 

61 

61 

62 

59 

57 

61 

66 

65 

66 

65 

63 

MIN 

31 

38 

41 

36 

42 

44 

38 

35 

40 

30 

33 

32 

41 

40 

31 

38 

COVELO 

MAX 

'8 

44 

46 

46 

48 

47 

=  7 

54 

64 

48 

47 

53 

61 

64 

60 

55 

MIN 

32 

32 

32 

34 

36 

36 

3  7 

36 

30 

33 

34 

25 

25 

29 

34 

40 

CRESCENT    CITY    1  N 

MAX 

46 

47 

48 

55 

57 

56 

56 

53 

52 

48 

51 

53 

56 

59 

56 

57 

MIN 

40 

37 

40 

46 

47 

44 

40 

36 

36 

37 

37 

33 

33 

38 

46 

45 

CROCKETT 

MAX 

55 

56 

62 

58 

62 

61 

53 

59 

64 

57 

55 

56 

63 

64 

61 

58 

MIN 

42 

46 

50 

37 

42 

48 

39 

40 

43 

40 

44 

36 

35 

38 

43 

41 

CULVER  CITY 

MAX 

6  0 

61 

63 

73 

68 

66 

62 

65 

59 

59 

62 

68 

63 

67 

64 

64 

MIN 

17 

44 

41 

41 

46 

44 

41 

42 

47 

39 

38 

43 

38 

42 

38 

44 

CUYAMA 

MAX 

50 

53 

53 

47 

65 

67 

55 

52 

52 

6  1 

50 

51 

43 

55 

61 

58 

MIN 

3  3 

31 

33 

24 

40 

40 

30 

36 

29 

30 

27 

32 

27 

27 

31 

36 

CUYAMACA 

MAX 

4  3 

44 

42 

50 

51 

58 

4  3 

39 

47 

35 

33 

39 

45 

44 

41 

52 

MIN 

11 

17 

29 

2  5 

26 

35 

31 

27 

30 

3  6 

29 

23 

2  6 

25 

22 

25 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

6  3 

63 

62 

6  8 

65 

65 

6  3 

64 

59 

56 

59 

59 

57 

58 

64 

67 

MIN 

30 

42 

39 

32 

42 

45 

36 

35 

38 

35 

41 

34 

35 

27 

27 

42 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

"■1 

53 

57 

57 

57 

59 

54 

58 

64 

58 

58 

62 

59 

61 

65 

59 

MIN 

4  1 

44 

36 

32 

49 

45 

37 

37 

40 

32 

40 

35 

34 

33 

42 

39 

DEATH  VALLEY 

MAX 

63 

69 

70 

72 

73 

76 

72 

74 

71 

65 

68 

68 

69 

69 

72 

76 

MIN 

35 

36 

47 

41 

47 

64 

48 

46 

43 

40 

42 

48 

6  0 

45 

39 

50 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

4  0 

46 

48 

4  6 

47 

45 

50 

48 

50 

46 

44 

47 

49 

50 

53 

60 

MIN 

!  1 

15 

16 

3  0 

21 

22 

18 

21 

20 

3  2 

19 

25 

21 

16 

18 

24 

DEER   CREEK  PH 

MAX 

3  3 

36 

37 

41 

44 

39 

45 

47 

42 

3  8 

39 

45 

51 

48 

44 

42 

MIN 

;-7 

22 

26 

21 

33 

33 

3  0 

27 

24 

21 

31 

17 

18 

25 

25 

31 

DENAIR 

MAX 

58 

56 

58 

59 

64 

60 

5 'J 

62 

60 

57 

58 

59 

63 

66 

61 

64 

MIN 

37 

43 

31 

32 

47 

46 

3  6 

34 

41 

32 

40 

33 

31 

35 

36 

38 

40  44 
27  26 


59  62 
25  25 


60  61 
32  26 


59  60 
42  40 


62  61 
34  37 


58  65 
27  24 


67  76 
33  33 


65  72 
34  36 


54  59 
35  28 


55  63 
36  37 


63  65 
43  40 


56  64 

29  28 


60  61 
39  39 


58  62 
35  35 


49  50 
29  27 


65  69 
40  38 


46  52 
27  27 


62  69 
37  39 


58  59  60 
50      50  47 


57  59  52 
40     42  41 


56  51  37 
26      31  26 


48  54  57 
42      41  31 


70  63 
42      44  40 


62  61  67 
38      46  41 


66  61  65 
41      42  44 


50  43  45 
17  27 


58  58  58 
36     44  45 


63  63  52 
41     40  32 


62  55  45 
28     35  28 


50  55  45 
27     34  29 


73  62  60 
37  43 


52  54  40 
25     24  21 


53  47  45 
16      29  22 


64  59  58 
39     35  37 


60  59  60 
41      52  49 


57  56  62 
44     46  38 


72  60  59 
39      45  40 


69  62  58 
30     40  35 


74  60  58 
39  42 


58  46  54 
38      38  33 


66  60  60 
38     45  38 


67  69  60 
43  47 


55  52 
43  41 


74  54  59 
41      45  44 


61  60  62 
42      48  43 


52  59  53 
41      36  41 


50  40  38 
33     32  30 


65  62  67 
47  45 


70  61  60 
36  45 


78  75 
55     59  54 


50  57  54 
32     30  29 


55  49  47 
27      32  27 


67  60  64 
40  41 


61  59  59 
49      49  47 

63     54  62 


57  61  58 

46  51  47 

69  73  80 

37  40  43 


48 

32 

47 

54 

60 

64 

64 

63 

28 

20 

24 

30 

30 

21 

30 

31 

47 

5  J 

49 

59 

66 

6  3 

65 

67 

32 

29 

36 

25 

32 

32 

27 

27 

56 

54 

6  7 

73 

83 

76 

69 

55 

41 

37 

2  7 

28 

29 

36 

32 

41 

60 

52 

58 

62 

67 

70 

74 

70 

42 

31 

36 

41 

43 

45 

46 

43 

65 

60 

74 

84 

86 

79 

72 

60 

43 

35 

33 

36 

40 

41 

46 

49 

62 

66 

68 

74 

82 

86 

80 

69 

44 

40 

33 

45 

36 

36 

40 

45 

38 

41 

40 

46 

55 

57 

54 

48 

26 

19 

20 

21 

22 

22 

20 

25 

57 

59 

63 

66 

71 

72 

56 

62 

45 

38 

36 

36 

40 

40 

39 

46 

60 

55 

55 

62 

65 

69 

73 

69 

44 

34 

35 

37 

40 

40 

42 

49 

42 

49 

48 

63 

65 

66 

72 

70 

30 

28 

33 

37 

31 

33 

28 

30 

45 

38 

52 

57 

62 

60 

46 

32 

27 

38 

39 

39 

29 

25 

56 

60 

64 

66 

72 

73 

73 

72 

41 

33 

35 

38 

38 

38 

38 

41 

50 

36 

58 

63 

66 

66 

65 

26 

9 

20 

26 

29 

29 

29 

42 

43 

49 

58 

61 

61 

56 

55 

28 

15 

20 

24 

20 

20 

21 

21 

56 

60 

64 

68 

72 

75 

75 

73 

45 

39 

38 

41 

44 

48 

43 

44 

60 

59 

64 

61 

58 

58 

52 

54 

39 

51 

51 

51 

55 

61 

70 

80 

81 

71 

61 

52 

44 

35 

39 

45 

48 

47 

47 

46 

61 

57 

62 

64 

69 

72 

75 

73 

42 

34 

39 

41 

47 

43 

40 

43 

57 

50 

55 

56 

67 

68 

71 

70 

42 

38 

29 

31 

35 

35 

34 

42 

59 

53 

62 

59 

71 

74 

76 

67 

45 

45 

36 

40 

45 

46 

43 

44 

61 

60 

66 

70 

75 

75 

73 

66 

47 

32 

34 

36 

40 

42 

48 

39 

46 

51 

60 

65 

70 

72 

70 

63 

36 

32 

35 

40 

42 

45 

40 

36 

58 

6  1 

64 

69 

72 

74 

70 

70 

46 

36 

40 

40 

41 

43 

43 

44 

65 

59 

39 

65 

70 

73 

76 

73 

47 

34 

37 

38 

42 

44 

48 

43 

64 

64 

73 

81 

80 

73 

63 

56 

44 

38 

38 

38 

40 

44 

47 

48 

55 

45 

55 

52 

66 

71 

75 

76 

34 

33 

35 

39 

39 

36 

35 

37 

53 

51 

55 

57 

56 

62 

56 

35 

48 

49 

50 

48 

37 

46 

58 

57 

62 

64 

68 

70 

73 

64 

48 

40 

40 

40 

42 

48 

44 

49 

65 

63 

71 

70 

72 

64 

59 

61 

48 

42 

42 

45 

45 

49 

48 

50 

54 

58 

50 

58 

66 

70 

74 

69 

37 

33 

29 

30 

34 

37 

40 

35 

44 

42 

45 

57 

64 

70 

69 

63 

32 

29 

28 

28 

30 

35 

37 

22 

67 

65 

66 

75 

82 

87 

83 

75 

41 

39 

36 

41 

46 

51 

51 

51 

60 

60 

60 

64 

69 

72 

75 

74 

46 

33 

35 

37 

42 

40 

37 

41 

82 

77 

78 

86 

92 

93 

92 

87 

59 

51 

55 

47 

54 

54 

57 

64 

60 

61 

67 

65 

73 

70 

78 

68 

28 

30 

31 

23 

32 

31 

34 

30 

44 

43 

51 

57 

55 

60 

57 

56 

33 

27 

27 

28 

29 

29 

28 

30 

60 

60 

65 

69 

71 

75 

73 

66 

46 

32 

34 

37 

36 

37 

42 

41 

28  29 


30  31 


60  60 
50  49 


60  60 

49  48 

71  55     62  67 

48  45     45  38 


64  64 

28  28 


61 
43  45 


50  35 
56  48 


70  72 
30  30 


52  59 
26  31 


69  71 

38  37 


2> 


5< 

3< 

3 

6' 

3f 

*c 

If  ■"■ 

SI— 

y 

5< 

3(:  I« 
5< 

2t  ' 

4' 

27 
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57 

46 

24 

56 

62 

47 

17 

n 

69 

73 

6; 

41 

45 

31. 

60 

56 

52 

45' 

69 

77 

62 

43 

42 

36 

64 

70 

61 

4  1 

45 

36 

66 

67 

56 

34 

34 

34 

66 

73 

6C 

42 

41 

4C: 

40 

42 

3e 

64 

69 

5C 

38 

41 

36 

70 

74 

62 

41 

43 

39 

66 

70 

63 

40 

43 

36 

71 

77 

65 

43 

41 

36 

70 

72 

57 

33 

35 

33 

57 

55 

54 

47 

44 

41 

62 

69 

61 

46 

42 

42 

61 

65 

63 

45 

43  | 

70 

62 

57 

35 

33 

33 

53 

62 

48 

30 

29 

27  s 

76 

77 

66 

46 

46 

39 

67 

70 

61 

40 

41 

38 

87 

89 

76 

64 

66 

50 

67 

65 

54 

31 

29 

24 

59 

60 

47 

27 

28 

27 

66 

74 

63 

39 

39 

37 

DAILY  TEMPERATURES  "L'™^* 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SABLA 

MAX 

36 

44 

43 

48 

49 

44 

44 

55 

53 

45 

47 

54 

54 

55 

51 

47 

54 

66 

66 

55 

46 

49 

50 

55 

60 

65 

66 

67 

65 

64 

65 

53 

7 

27 

31 

29 

27 

34 

31 

30 

30 

29 

26 

28 

26 

26 

29 

30 

31 

30 

31 

30 

35 

29 

32 

30 

30 

32 

32 

34 

37 

34 

34 

34 

30 

6 

JBINS  COLGATE  F0RE8AY 

MAX 

40 

53 

55 

58 

53 

50 

55 

61 

58 

52 

51 

59 

63 

64 

59 

58 

64 

69 

66 

64 

60 

52 

57 

63 

69 

73 

76 

75 

70 

66 

73 

60 

8 

MIN 

33 

38 

33 

32 

45 

39 

37 

32 

31 

29 

37 

32 

31 

38 

39 

39 

36 

38 

40 

44 

34 

40 

33 

35 

36 

40 

40 

43 

43 

36 

39 

36 

9 

1NER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

29 

30 

29 

37 

49 

44 

36 

38 

46 

30 

30 

31 

38 

44 

49 

43 

39 

43 

49 

49 

40 

43 

26 

41 

51 

58 

60 

'  7 

58 

53 

56 

42 

6 

19 

23 

20 

-  3 

3 

26 

14 

12 

7 

5 

12 

-  2 

-  7 

-  3 

5 

11 

23 

13 

11 

21 

12 

20 

0 

6 

12 

16 

18 

17 

21 

13 

15 

1 1 

7 

*NI  EV I LLE  RS 

MAX 

36 

37 

41 

41 

35 

47 

42 

40 

55 

40 

41 

42 

47 

57 

55 

49 

44 

52 

50 

56 

42 

50 

41 

49 

57 

64 

6  ^ 

68 

69 

63 

68 

49 

9 

MIN 

26 

33 

32 

26 

26 

32 

32 

33 

28 

24 

26 

24 

25 

26 

26 

26 

30 

28 

28 

34 

28 

32 

33 

29 

30 

30 

30 

29 

31 

29 

30 

28 

9 

YLE  5  SSE 

MAX 

39 

38 

39 

43 

48 

50 

45 

42 

50 

36 

40 

42 

37 

41 

48 

48 

45 

48 

53 

56 

47 

5  1 

43 

43 

55 

45 

1 

MIN 

17 

22 

21 

19 

20 

25 

31 

27 

25 

27 

33 

28 

31 

15 

20 

31 

32 

36 

31 

27 

25 

26 

3LEYS 

MAX 

46 

41 

90 

56 

50 

48 

50 

48 

44 

42 

47 

48 

53 

66 

53 

46 

56 

60 

58 

47 

53 

45 

50 

57 

63 

69 

70 

67 

58 

56 

68 

53 

7 

MIN 

27 

30 

20 

27 

36 

36 

34 

34 

29 

20 

30 

20 

22 

25 

23 

28 

24 

26 

25 

34 

25 

33 

24 

25 

28 

29 

29 

30 

33 

30 

32 

28 

0 

iTTONS  LANDING 

MAX 

57 

55 

58 

57 

54 

58 

60 

62 

61 

63 

61 

57 

71 

63 

59 

68 

64 

68 

70 

70 

62 

61 

61 

8 

M  N 

40 

44 

36 

46 

39 

38 

40 

35 

33 

37 

39 

41 

40 

48 

41 

43 

36 

36 

44 

46 

47 

40 

40 

* 

3LE  MTN 

MAX 

52 

61 

65 

66 

70 

71 

75 

67 

70 

73 

63 

72 

67 

63 

64 

67 

71 

69 

71 

62 

64 

69 

67 

67 

71 

80 

86 

an 

84 

76 

77 

69 

9 

31 

36 

48 

44 

48 

50 

51 

49 

46 

39 

44 

47 

44 

44 

39 

45 

46 

46 

50 

45 

47 

50 

48 

49 

48 

53 

58 

56 

56 

58 

55 

5 

,5T  PARK  RES 

MAX 

44 

50 

51 

57 

53 

48 

50 

54 

61 

54 

54 

55 

55 

58 

55 

54 

53 

60 

68 

64 

51 

55 

53 

55 

60 

64 

68 

70 

71 

66 

72 

57 

5 

MIN 

30 

37 

38 

30 

42 

38 

39 

34 

38 

35 

36 

34 

25 

30 

39 

38 

40 

31 

■35 

42 

33 

41 

34 

31 

35 

36 

37 

39 

45 

39 

38 

36 

CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

59 

59 

61 

64 

74 

70 

55 

60 

61 

56 

55 

59 

63 

67 

68 

66 

65 

65 

63 

55 

58 

63 

59 

60 

72 

80 

60 

72 

65 

60 

71 

64 

0 

MIN 

36 

37 

42 

40 

45 

46 

45 

41 

40 

38 

42 

38 

42 

33 

38 

39 

41 

40 

44 

48 

43 

46 

44 

41 

43 

45 

42 

46 

46 

46 

44 

42 

0 

I  CENTRO  2  SSW 

MAX 

67 

73 

70 

74 

76 

72 

69 

71 

70 

65 

69 

69 

66 

68 

71 

75 

72 

73 

66 

71 

74 

74 

70 

74 

82 

89 

89 

90 

81 

81 

85 

74 

1 

MIN 

30 

34 

43 

43 

40 

47 

47 

41 

40 

33 

40 

39 

35 

33 

34 

42 

47 

40 

51 

45 

44 

45 

41 

36 

41 

45 

51 

4  5 

45 

46 

45 

41 

6 

|ECTRA  PH 

MAX 

53 

53 

56 

62 

63 

54 

56 

60 

60 

56 

56 

59 

62 

65 

61 

59 

61 

69 

68 

61 

61 

56 

56 

63 

69 

72 

72 

73 

71 

66 

72 

62 

2 

MIN 

34 

42 

30 

31 

37 

38 

36 

33 

31 

31 

41 

30 

34 

34 

32 

36 

37 

32 

38 

43 

35 

41 

32 

33 

34 

37 

39 

39 

43 

38 

41 

K  VALLEY 

MAX 

37 

41 

•1 

53 

48 

52 

52 

57 

47 

43 

44 

52 

60 

60 

50 

54 

60 

64 

60 

54 

46 

43 

45 

49 

55 

57 

64 

63 

69 

66 

71 

53 

5 

32 

33 

31 

32 

36 

34 

32 

31 

31 

33 

31 

27 

24 

29 

36 

35 

34 

28 

34 

37 

29 

33 

32 

39 

45 

39 

45 

31 

31 

40 

33 

SINORE 

MAX 

58 

60 

62 

71 

68 

56 

62 

53 

55 

58 

63 

61 

64 

65 

61 

62 

65 

58 

57 

63 

59 

61 

71 

82 

84 

80 

69 

57 

74 

81 

64 

7 

MI 

27 

32 

35 

33 

40 

38 

34 

38 

28 

29 

30 

35 

27 

28 

34 

44 

36 

45 

42 

36 

35 

36 

33 

35 

39 

41 

44 

45 

45 

35 

° 

CONDIDO 

MAX 

56 

59 

68 

70 

68 

59 

59 

60 

56 

55 

56 

62 

66 

65 

64 

62 

62 

60 

57 

60 

63 

60 

60 

64 

75 

79 

70 

60 

63 

67 

73 

63 

2 

30 

35 

35 

35 

41 

43 

42 

35 

39 

35 

42 

37 

34 

34 

31 

35 

43 

35 

47 

48 

40 

46 

41 

40 

35 

35 

42 

49 

48 

47 

40 

39 

REKA  KB  CITY 

MAX 

50 

48 

51 

56 

52 

55 

54 

51 

48 

49 

51 

50 

54 

56 

54 

57 

57 

55 

51 

50 

50 

51 

54 

56 

60 

62 

53 

53 

53 

54 

51 

53 

1 

MIN 

40 

37 

44 

46 

48 

45 

44 

42 

38 

40 

37 

33 

36 

43 

45 

47 

39 

41 

45 

43 

38 

43 

41 

50 

51 

51 

45 

43 

46 

48 

48 

IRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

55 

57 

59 

58 

57 

54 

60 

64 

61 

58 

65 

62 

63 

61 

59 

60 

61 

72 

71 

61 

60 

57 

63 

64 

70 

73 

75 

70 

63 

67 

70 

62 

9 

MIN 

40 

43 

37 

34 

47 

45 

37 

39 

40 

40 

39 

34 

30 

35 

46 

41 

42 

37 

46 

45 

42 

47 

40 

40 

38 

40 

43 

43 

46 

44 

46 

IRMONT 

MAX 

46 

47 

49 

44 

55 

58 

44 

48 

55 

43 

42 

42 

50 

48 

52 

56 

50 

50 

52 

56 

45 

49 

49 

44 

63 

68 

73 

73 

66 

57 

68 

53 

0 

MIN 

24 

33 

29 

26 

32 

34 

34 

31 

36 

30 

29 

29 

30 

31 

33 

33 

36 

35 

37 

38 

36 

38 

32 

27 

34 

44 

48 

53 

40 

37 

44 

VE  POINTS   5  SSW 

MAX 

61 

59 

58 

62 

68 

61 

60 

62 

58 

59 

60 

60 

65 

68 

65 

65 

70 

65 

62 

61 

67 

69 

73 

76 

71 

66 

7  0 

72 

64 

8 

25 

38 

32 

30 

46 

44 

34 

33 

35 

30 

32 

31 

26 

31 

32 

36 

37 

33 

45 

33 

33 

36 

38 

42 

46 

38 

39 

40 

EMING   FISH   *  GAME 

MAX 

40 

40 

40 

43 

50 

46 

39 

52 

48 

37 

41 

39 

44 

49 

49 

47 

51 

55 

58 

54 

53 

41 

41 

57 

63 

69 

65 

65 

56 

62 

66 

50 

S 

23 

19 

22 

20 

29 

31 

28 

27 

15 

23 

21 

20 

15 

18 

20 

28 

23 

21 

23 

34 

22 

28 

22 

25 

28 

26 

31 

29 

24 

23 

23 

LSOM  DAM 

MAX 

48 

50 

55 

56 

59 

61 

57 

59 

60 

56 

55 

58 

62 

62 

65 

57 

60 

62 

71 

62 

55 

61 

57 

60 

63 

68 

68 

74 

73 

64 

65 

60 

7 

MIN 

37 

36 

38 

39 

40 

40 

42 

40 

39 

35 

36 

39 

40 

42 

43 

45 

45 

43 

45 

47 

42 

45 

38 

36 

43 

47 

49 

46 

45 

43 

45 

«TANA  KAISER 

MAX 

56 

54 

62 

72 

72 

60 

58 

60 

57 

53 

59 

66 

65 

64 

65 

62 

60 

61 

58 

57 

62 

58 

60 

71 

80 

64 

78 

69 

55 

72 

79 

64 

2 

MIN 

32 

40 

44 

39 

47 

38 

37 

34 

33 

33 

39 

38 

41 

42 

37 

42 

46 

42 

47 

41 

43 

45 

41 

37 

51 

51 

51 

49 

47 

50 

45 

° 

'RT  B I  DWELL 

MAX 

35 

34 

38 

45 

45 

49 

42 

50 

39 

37 

39 

34 

42 

43 

49 

47 

47 

50 

60 

48 

45 

38 

45 

51 

58 

64 

60 

62 

52 

56 

55 

47 

1 

MIN 

23 

24 

24 

31 

34 

32 

33 

30 

22 

24 

24 

14 

12 

10 

19 

20 

26 

23 

25 

32 

29 

29 

28 

32 

35 

35 

33 

29 

21 

24 

31 

26 

'RT  BRAGG 

MAX 

58 

58 

56 

59 

57 

51 

56 

56 

61 

54 

57 

55 

59 

59 

57 

56 

59 

61 

59 

52 

59 

56 

55 

56 

57 

60 

58 

60 

55 

62 

63 

57 

5 

MIN 

37 

43 

44 

41 

40 

44 

41 

39 

36 

33 

43 

32 

34 

39 

43 

43 

42 

38 

43 

44 

39 

45 

39 

41 

44 

48 

45 

43 

47 

48 

43 

T*T  BRAGG  AVN 

MAX 

51 

54 

55 

54 

51 

56 

58 

58 

54 

54 

55 

54 

56 

57 

55 

58 

60 

60 

50 

57 

54 

54 

55 

57 

60 

56 

58 

52 

56 

59 

55 

55 

6 

MIN 

43 

43 

45 

41 

45 

41 

39 

35 

44 

41 

42 

30 

31 

36 

42 

45 

39 

36 

43 

45 

37 

44 

36 

40 

49 

47 

45 

36 

44 

46 

41 

1RT  JONES  RS 

MAX 

38 

36 

47 

46 

49 

50 

53 

54 

57 

43 

45 

48 

56 

57 

53 

52 

58 

62 

62 

54 

55 

47 

49 

52 

55 

67 

67 

66 

66 

70 

71 

54 

4 

MIN 

19 

25 

16 

28 

31 

30 

30 

26 

30 

31 

26 

33 

20 

24 

32 

29 

23 

24 

24 

37 

24 

32 

30 

36 

35 

35 

35 

29 

26 

30 

30 

1RT  ROSS 

MAX 

52 

55 

56 

54 

54 

53 

59 

59 

54 

57 

57 

57 

57 

56 

55 

56 

60 

61 

53 

58 

55 

56 

58 

55 

61 

58 

58 

55 

59 

60 

59 

56 

7 

M 

45 

40 

42 

41 

45 

46 

42 

41 

39 

37 

43 

38 

36 

42 

43 

46 

49 

42 

40 

44 

38 

45 

39 

41 

45 

42 

41 

46 

47 

5  9 

42 

42 

2 

:esno  wb  ap 

MAX 

61 

54 

57 

62 

70 

59 

60 

61 

56 

57 

59 

59 

64 

68 

66 

61 

67 

69 

71 

60 

65 

58 

60 

66 

70 

73 

76 

7  0 

66 

6  9 

75 

64 

2 

33 

39 

33 

34 

48 

45 

38 

35 

41 

37 

40 

35 

37 

39 

38 

44 

42 

39 

43 

43 

38 

43 

37 

37 

40 

43 

43 

4  6 

45 

42 

44 

tIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

53 

59 

50 

58 

60 

67 

57 

59 

60 

54 

55 

56 

58 

63 

66 

63 

62 

65 

67 

68 

58 

64 

56 

59 

65 

66 

73 

73 

71 

64 

68 

62 

o 

26 

31 

27 

30 

37 

43 

36 

35 

37 

31 

34 

29 

30 

36 

35 

40 

40 

34 

34 

43 

31 

33 

32 

33 

39 

4* 

42 

44 

40 

35 

37 

ANT  FOREST 

MAX 

29 

31 

31 

30 

40 

38 

31 

31 

34 

28 

25 

29 

32 

32 

36 

37 

32 

37 

41 

39 

34 

35 

34 

30 

43 

51 

52 

54 

48 

38 

40 

36 

2 

MIN 

12 

12 

11 

13 

22 

28 

17 

17 

18 

10 

18 

12 

13 

17 

19 

22 

19 

19 

20 

25 

1  S 

20 

10 

14 

24 

30 

33 

33 

32 

28 

28 

1 9 

8 

LLESPIE  FIELD 

MAX 

58 

60 

63 

73 

69 

64 

59 

60 

58 

56 

58 

63 

65 

65 

66 

64 

64 

61 

57 

60 

62 

60 

59 

71 

78 

77 

74 

65 

59 

68 

75 

64 

2 

34 

35 

41 

34 

40 

46 

43 

37 

39 

38 

41 

34 

33 

30 

32 

35 

41 

37 

50 

49 

41 

47 

44 

35 

37 

37 

46 

51 

50 

51 

44 

LROY 

MAX 

57 

62 

56 

60 

64 

62 

55 

62 

62 

56 

58 

59 

61 

65 

65 

61 

63 

61 

71 

60 

61 

63 

60 

62 

67 

68 

72 

76 

61 

64 

68 

62 

6 

23 

45 

30 

31 

31 

45 

35 

35 

35 

38 

39 

33 

32 

33 

44 

39 

38 

39 

39 

38 

37 

46 

36 

35 

35 

47 

47 

44 

43 

43 

43 

38 

0 

.ENNVILLE 

MAX 

48 

46 

43 

61 

64 

56 

48 

51 

*1 

39 

43 

46 

52 

56 

56 

52 

55 

54 

55 

52 

47 

49 

45 

57 

64 

70 

70 

65 

56 

56 

67 

53 

7 

M  N 

19 

30 

31 

25 

41 

30 

32 

31 

32 

30 

29 

25 

25 

27 

27 

29 

29 

28 

33 

33 

34 

37 

33 

27 

30 

31 

34 

35 

36 

4* 

33 

31 

0 

(ANT  GROVE 

MAX 

36 

36 

28 

37 

49 

39 

28 

33 

35 

29 

25 

32 

33 

38 

41 

41 

36 

41 

44 

41 

33 

36 

31 

34 

49 

58 

57 

59 

55 

43 

47 

39 

5 

M  I  N 

8 

12 

10 

12 

21 

26 

12 

14 

14 

11 

18 

8 

9 

14 

1  4 

21 

17 

17 

19 

24 

17 

20 

9 

1 1 

23 

30 

30 

31 

30 

25 

27 

1 7 1 

9 

!ASS  VALLEY 

MAX 

37 

37 

43 

48 

56 

48 

40 

46 

55 

45 

43 

45 

55 

55 

57 

50 

51 

52 

64 

56 

42 

52 

42 

50 

59 

63 

63 

69 

69 

6  0 

62 

52. 

1 

MIN 

29 

34 

30 

29 

29 

34 

32 

30 

27 

27 

32 

27 

28 

33 

33 

36 

34 

30 

34 

36 

32 

33 

30 

31 

30 

35 

39 

42 

40 

33 

38 

32. 

5 

IATON  1  W 

MAX 

51 

55 

55 

55 

52 

SO 

58 

63 

57 

57 

56 

60 

62 

56 

57 

57 

59 

71 

62 

60 

56 

54 

60 

60 

66 

70 

70 

60 

60 

67 

65 

59 

5 

MIN 

43 

39 

35 

31 

45 

45 

36 

34 

39 

36 

41 

32 

30 

34 

44 

41 

40 

35 

36 

42 

36 

46 

33 

33 

35 

43 

37 

45 

45 

35 

38 

38. 

2 

UWEE 

MAX 

39 

46 

51 

51 

54 

52 

50 

48 

54 

46 

43 

51 

46 

50 

50 

52 

52 

53 

55 

55 

56 

59 

58 

50 

59 

69 

71 

74 

70 

66 

67 

54. 

7 

MIN 

21 

24 

29 

29 

30 

45 

31 

31 

34 

25 

28 

33 

29 

29 

30 

32 

34 

34 

38 

41 

33 

36 

30 

?  3 

36 

40 

39 

46 

44 

44 

40 

33. 

6 

VLF  MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

52 

57 

55 

56 

55 

57 

57 

58 

56. 

51 

55 

56 

56 

60 

59 

55 

54 

57 

54 

65 

56 

55 

56 

54 

57 

59 

61 

55 

58 

55 

57 

56. 

5 

MIN 

45 

47 

38 

39 

38 

47 

41 

45 

44 

44 

39 

38 

40 

44 

43 

43 

46 

42 

47 

42 

48 

39 

40 

39 

44 

44 

46 

49 

49 

48 

43. 

3 

»MILTON  AFB 

MAX 

54 

53 

53 

55 

55 

52 

54 

58 

55 

54 

54 

57 

59 

57 

55 

57 

57 

69 

54 

56 

55 

54 

57 

58 

63 

65 

66 

62 

58 

63 

63 

57. 

5 

MIN 

42 

45 

37 

34 

47 

40 

36 

37 

42 

42 

45 

37 

43 

35 

45 

42 

44 

39 

42 

44 

40 

46 

40 

36 

37 

43 

46 

47 

44 

39 

41. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  [q^^ 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

HANFOPP 

MAX 

60 

M> 

58 

6  0 

69 

63 

6; 

54 

58 

59 

60 

61 

65 

65 

67 

MIN 

31 

38 

33 

32 

45 

46 

37 

35 

38 

37 

30 

34 

31 

33 

3  7 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

38 

39 

40 

43 

51 

41 

57 

51 

58 

51 

42 

48 

58 

64 

63 

MIN 

31 

31 

32 

32 

34 

35 

34 

35 

32 

31 

32 

26 

25 

27 

31 

HAT   CREEK    PH  1 

MAX 

34 

42 

42 

48 

48 

45 

45 

44 

56 

42 

40 

44 

47 

56 

54 

MIN 

25 

29 

31 

30 

31 

29 

31 

29 

20 

23 

24 

2  1 

16 

1 9 

32 

HAY  FIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

56 

64 

66 

67 

71 

T2 

69 

64 

68 

62 

58 

64 

64 

59 

62 

MIN 

24 

30 

39 

36 

40 

5  1 

43 

40 

37 

38 

34 

47 

44 

40 

HEALDSBURG 

MAX 

58 

57 

58 

57 

53 

5  0 

63 

67 

59 

58 

59 

65 

67 

62 

6  0 

MIN 

42 

38 

38 

36 

46 

45 

42 

37 

40 

37 

39 

35 

33 

36 

35 

HENSHAW  DAM 

MAX 

52 

52 

52 

57 

62 

64 

48 

49 

54 

45 

46 

50 

50 

57 

55 

MIN 

23 

25 

32 

30 

32 

36 

36 

30 

31 

30 

36 

26 

29 

28 

23 

HETCH  HETCHY 

MAX 

43 

41 

38 

47 

54 

38 

42 

50 

35 

34 

48 

53 

54 

MIN 

26 

30 

17 

19 

25 

23 

23 

26 

22 

27 

22 

22 

2  6 

HILTS 

MAX 

31 

38 

44 

43 

47 

50 

48 

52 

40 

40 

41 

46 

52 

52 

MIN 

23 

22 

28 

34 

31 

33 

28 

27 

23 

30 

20 

19 

23 

26 

HOLLISTER 

MAX 

60 

57 

59 

64 

63 

57 

62 

60 

57 

58 

56 

61 

67 

61 

57 

MIN 

40 

44 

32 

33 

43 

45 

34 

39 

43 

38 

41 

35 

33 

34 

4  0 

HOOPA 

MAX 

37 

40 

41 

47 

56 

48 

60 

57 

60 

52 

53 

54 

61 

62 

62 

MIN 

31 

32 

32 

37 

42 

39 

41 

43 

34 

33 

32 

32 

29 

33 

36 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

32 

30 

32 

44 

42 

36 

30 

35 

29 

24 

28 

32 

44 

39 

<e 

MIN 

7 

18 

5 

6 

26 

3  4 

9 

1 1 

1  9 

7 

16 

5 

9 

13 

1  - 

I  OR  I  A 

MAX 

49 

48 

49 

58 

54 

6n 

48 

55 

50 

46 

49 

50 

54 

51 

51 

MIN 

30 

35 

28 

29 

41 

35 

28 

33 

33 

31 

32 

30 

31 

33 

36 

IDYLLWILD  R5 

MAX 

42 

42 

47 

40 

30 

42 

47 

48 

48 

46 

M  I  N 

1 3 

1  9 

3n 

23 

30 

32 

32 

17 

25 

17 

17 

1  7 

20 

18 

19 

IMPERIAL 

MAX 

67 

73 

71 

76 

76 

79 

68 

71 

68 

66 

70 

69 

66 

67 

71 

M  I  N 

32 

39 

47 

38 

43 

5  0 

51 

46 

47 

40 

43 

40 

41 

36 

35 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

68 

74 

71 

75 

76 

79 

67 

72 

70 

68 

71 

70 

66 

68 

72 

MIN 

30 

38 

46 

37 

40 

49 

50 

42 

42 

38 

43 

39 

38 

33 

i 1 

INDEPENDENCE 

MAX 

42 

48 

56 

51 

51 

53 

56 

54 

51 

57 

54 

MIN 

18 

21 

24 

35 

25 

31 

29 

21 

26 

22 

24 

IN0IO   US   DATE  GARDEN 

MAX 

62 

70 

71 

76 

79 

78 

70 

72 

77 

70 

66 

71 

72 

70 

71 

M  I  N 

29 

34 

50 

35 

40 

44 

46 

48 

50 

31 

42 

43 

30 

31 

32 

I NYOK  ERN 

MAX 

57 

59 

60 

59 

63 

59 

58 

62 

57 

50 

58 

57 

57 

58 

62 

23 

30 

33 

25 

38 

31 

30 

29 

36 

35 

38 

27 

32 

24 

26 

IRON  MTN 

MAX 

55 

64 

69 

66 

73 

71 

73 

61 

68 

68 

64 

65 

60 

61 

64 

MIN 

3 1 

31 

40 

42 

43 

47 

49 

44 

45 

39 

41 

40 

38 

37 

36 

JESS  VALLEY 

MAX 

33 

31 

34 

42 

45 

43 

40 

44 

40 

30 

32 

39 

44 

45 

45 

M  I  N 

20 

19 

1  9 

25 

29 

28 

25 

24 

1  6 

1  8 

18 

-  2 

1 

1 1 

1  6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

47 

47 

53 

57 

61 

46 

47 

51 

43 

37 

46 

50 

50 

49 

57 

MIN 

19 

31 

3  1 

34 

36 

34 

38 

28 

34 

31 

33 

25 

33 

34 

28 

KENTFIELD 

MAX 

49 

54 

56 

56 

59 

55 

52 

58 

62 

58 

58 

58 

60 

62 

58 

MIN 

40 

43 

35 

34 

43 

45 

40 

39 

40 

40 

43 

37 

3  3 

36 

4  5 

KERN   RIVER  PH  1 

MAX 

58 

57 

51 

64 

73 

67 

57 

57 

55 

51 

56 

54 

69 

70 

68 

MIN 

36 

45 

39 

4  1 

50 

48 

43 

42 

44 

39 

40 

40 

41 

41 

52 

KERN   RIVER  PH  3 

MAX 

56 

53 

53 

64 

60 

56 

54 

58 

56 

56 

48 

57 

59 

60 

62 

M  I  N 

26 

37 

31 

27 

43 

40 

32 

32 

35 

33 

37 

28 

31 

35 

36 

KETTLEMAN   CITY   I  SSW 

MAX 

55 

59 

58 

63 

60 

65 

58 

59 

62 

59 

57 

59 

60 

64 

66 

MIN 

30 

42 

39 

40 

35 

45 

39 

41 

42 

42 

39 

48 

36 

38 

45 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

64 

61 

58 

62 

68 

62 

60 

63 

58 

58 

61 

60 

64 

68 

67 

MIN 

34 

43 

37 

39 

37 

46 

40 

44 

45 

43 

37 

39 

35 

38 

44 

KING   CI TY 

MAX 

60 

60 

65 

63 

69 

61 

63 

60 

58 

59 

62 

67 

66 

61 

MIN 

29 

31 

48 

45 

32 

35 

35 

37 

33 

32 

3  0 

33 

44 

KLAMATH 

MAX 

48 

45 

46 

60 

52 

57 

55 

55 

51 

45 

55 

56 

60 

54 

MIN 

34 

38 

41 

46 

48 

42 

38 

36 

37 

35 

30 

31 

36 

44 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

52 

53 

57 

57 

57 

55 

57 

56 

59 

49 

53 

57 

59 

61 

64 

MIN 

3 

35 

47 

4 

38 

36 

39 

34 

44 

35 

31 

35 

3  6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

59 

60 

61 

65 

64 

60 

60 

61 

60 

58 

60 

60 

6  3 

64 

MIN 

38 

42 

38 

44 

49 

42 

39 

40 

37 

37 

39 

3R 

35 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

42 

40 

43 

55 

49 

42 

36 

48 

38 

36 

41 

44 

4? 

48 

46 

MIN 

19 

26 

25 

24 

34 

29 

27 

21 

25 

17 

17 

23 

26 

22 

?  1 

LAKEPORT 

MAX 

46 

50 

52 

52 

49 

47 

55 

64 

60 

50 

53 

57 

5  9 

58 

54 

M  I  N 

35 

34 

35 

34 

41 

41 

38 

32 

35 

30 

37 

28 

2  8 

32 

42 

LAKESHORE 

MAX 

48 

48 

48 

50 

46 

48 

54 

64 

53 

53 

54 

58 

6  3 

59 

44 

MIN 

32 

5  3 

30 

38 

37 

37 

39 

32 

28 

?6 

28 

28 

31 

27 

14 

LAKE  SPAULDI NG 

MAX 

29 

29 

32 

47 

46 

40 

42 

48 

40 

32 

32 

41 

51 

50 

46 

22 

25 

22 

22 

32 

28 

16 

20 

14 

12 

23 

10 

22 

15 

1  7 

LA  MESA 

MAX 

58 

61 

63 

74 

69 

62 

62 

61 

57 

57 

65 

63 

65 

65 

66 

40 

4 5 

50 

43 

42 

45 

41 

44 

39 

40 

37 

38 

LANCASTER 

MAX 

55 

55 

52 

61 

64 

54 

55 

60 

50 

52 

51 

57 

56 

59 

63 

MIN 

37 

35 

27 

39 

38 

33 

32 

33 

33 

36 

32 

24 

24 

27 

LAS  PLUMAS 

MAX 

46 

55 

55 

58 

54 

53 

55 

62 

60 

54 

56 

61 

61 

65 

60 

MIN 

37 

41 

39 

39 

46 

43 

41 

37 

35 

34 

39 

37 

37 

40 

41 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

36 

37 

31 

40 

44 

44 

44 

40 

47 

30 

33 

35 

37 

47 

48 

MIN 

18 

19 

24 

28 

31 

31 

31 

28 

21 

22 

22 

15 

14 

21 

28 

LE  GRAND 

MAX 

59 

56 

59 

61 

65 

61 

60 

63 

55 

58 

57 

60 

66 

66 

65 

MIN 

36 

44 

39 

33 

47 

47 

47 

35 

40 

35 

40 

36 

35 

37 

38 

16  17 


66  65  68 
43      39  40 


53  57  66 
35     35  31 


50  45  56 
31     28  22 


36     37  35 


58      63  76 


60  59  58 
29      30  32 


49      41  51 

29     27  26 


45  54  58 
30      28  28 


62      59  69 


53  61  67 
40      40  35 


35  38  42 
23     15  15 


52  52  60 
32     34  36 


48  50  54 
25     25  25 


42      47  42 


41      45  41 


40      48  44 


70  65  68 
43      44  37 


70  62  59 
34      36  33 


61      63  48 

23     36  32 


71  63  64 
48     45  40 


67     62  60 


60  51  51 
32      40  32 


61  55  49 
33      35  19 


60  61  57 
42      48  39 


68  60  58 
36      39  34 


40  35  37 
19     23  15 


62  57  56 
40     36  34 


40  39  43 
33     30  23 


68      72  74 

55     50  46 


64  73  75 
48      47  44 


61  63  57 
28     36  36 


77  70  72 
51      44  43 


55  61  64 
35      32  34 


41      45  44 


42      48  50 


29      33  30 


58  59  59 
41      41  39 


64  66  62 
45  47  46 

61  63  63 

34  32  33 

65  60  65 
48  41  42 

66  66  66 
47  43  44 

62 
39 

57  62 

44  3  7 

62  60 

35  36  41 

61  60  59 

39  45 

45  45  43 
30  31  26 

50  59  70 

40  36  31 

55  64  70 

37  33  33 

38  46 
17  19 

64  64  60 

41  42  41 


38  36  32 

61  63  74 

44  40  41 

45  41 
28  24 

64  65 

43  39  37 


65  60  64 
42     39  31 


72  62  68 
52     44  44 


50  43  40 
22     28  22 


67  60  66 
39      33  34 


57  48  51 

31  35  37 

48  42  47 

32  24  30 

69  62  67 

43  46  52 

57  64  62 

46  34  36 

54  50  53 

34  36  30 


27  21  23 

41  46  46 

29  27  29 

57  60  67 

48  39  37 


32      29  47 


51  52  59 
37     30  33 


48  42  57 
26     25  24 


74  70  75 
50      50  46 


75      74  76 


60 

27 


77  76  74 
54      49  43 


63  61  62 
43      36  35 


70  72  62 
48      48  48 


43  43 
16  20 


44     42  49 

37     35  30 


70  56  57 
40     45  41 


64  63  63 
49     48  48 


65      61  58 

35      38  32 


64  71  58 
42     45  45 


72  62  66 
48      46  45 


63  58  61 
41      46  42 


54  53  50 
42     42  34 


68  65  57 
39     43  36 


61  60 
45  51 


38  38  42 
32     31  26 


68  56  56 
35     41  32 


60  53  56 
33     41  33 


51  46  43 
25     29  16 


58  60  63 
50     49  45 


62  55  60 
40     42  40 


68  60  60 
46     46  40 


53  54  40 
31     31  25 


68  64  65 
40     45  35 


49  63 
33  29 


59  58  61 
43     42  38 


57  55  66 
38      36  30 


64     63  61 


65  62  70 
48      37  36 


62  61  68 
45     37  33 


51  52  52 
41     38  45 


62  47  60 
43     34  36 


61  61  65 
42     42  39 


42  54 
24  27 


49     58  55 


57  54  51 
32     29  43 


38  42  52 
26     21  20 


70  74  77 
37     41  42 


60  67 
44  44 


58  61  68 
32     26  30 


73  81  90 
37      40  44 


72  74  75 
38      46  41 


67      77  80 


37     33  38 


77  73 
46  42 


51     59  66 


54  57  57 

21  23  28 

65  68  70 

3  7  40  46 

70  72 

29  32 

83  89 
43  48  51 

85  91  91 

41  45  49 

69  72 

28  38 

84  88  93 
41  44  56 

75  80  83 

30  38  40 

74  82  89 

46  48  5  3 

52  58  56 

32  30  27 

69  76  73 

38  50  41 

63  65  68 

39  45  42 

68  77  77 

49  50  53 

72  79  80 


65  70  74 
45     46  46 


72  77  79 
48     50  53 


79  78 
43  43 


63  60 
50  50 


64      67  68 

38     -39  39 


69  59 
43  47 


65  68  64 
31      34  38 


55  69  72 
34     37  36 


64      71  70 


62  60 
24  26 


60  70 
44  41 


54  67 
36  28 


73  69 
40  40 


66  62 
29  27 


27  30 
70  63 


72  75 
41  42 


64  67 

21  23 


75  79 
53  52 


71  70 
45  40 


61  63 
30  31 


63  68 

27  30 


66  70 
47  45 


72  68 
44  41 


50  53 
22  22 


63  66 
37  39 


60  65 
30  30 


83  85 
51  50 


83  87 
50  47 


78  73  69 
41     44  38 


54  54 

27  23 


54  45 

74  70 

58  44 

67  64 

46  45 

60  53 

40  44 

74 
43 

53  60 

50  49 

59  51 
31  33 

72  69 

38  40 


54      58  64 


39  37  41 
27     22  27 


62  61  67 
47      34  34 


77  75  69 
45     46  50 


35     37  37 


70  74 
46  48 


49  51  58 
33     38  34 


70  74  72 
35     40  42 


71  67 
42  42 


76  88 

55  52 


75  77 
55  37 


81  80 
60  58 


57  61 
22  24 


63  71 
42  38 


63  67 
44  41 


64  71 

51  52 


68  76 
37  36 


67  70 
46  45 


70  78 
46  50 


69  74 
40  40 


57  56 
46  43 


60  66 
36  40 


62  64 
41  45 


55  64 
31  30 


68  72 
35  37 


78  71 
40  35 


59  61 
30  29 


67  72 
50  45 


72  78 
44  36 


66  70 
44  45 


56  60 
31  32 


69  74 
40  40 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAPCH  1962 


Station 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

61 

55 

59 

65 

70 

66 

58 

63 

56 

54 

57 

63 

63 

68 

67 

62 

67 

65 

71 

56 

6' 

56 

59 

69 

70 

73 

77 

70 

65 

72 

76 

64.1 

M  I  N 

35 

37 

33 

35 

46 

45 

40 

45 

43 

36 

36 

32 

38 

43 

40 

39 

41 

40 

45 

45 

39 

46 

34 

39 

42 

48 

49 

52 

51 

46 

47 

41.5 

60 

56 

56 

62 

73 

6* 

60 

62 

55 

55 

60 

60 

62 

68 

67 

63 

65 

64 

60 

62 

63 

59 

60 

66 

70 

74 

78 

71 

65 

70 

75 

64.3 

MIN 

29 

37 

33 

32 

44 

43 

37 

43 

42 

37 

34 

32 

33 

33 

35 

39 

3  9 

37 

36 

44 

36 

45 

33 

37 

38 

42 

43 

47 

44 

43 

42 

53 

56 

55 

57 

64 

60 

55 

58 

60 

55 

51 

55 

57 

62 

M 

57 

59 

56 

70 

55 

57 

57 

54 

59 

61 

62 

70 

72 

61 

59 

64 

59.2 

MIN 

31 

43 

33 

32 

34 

44 

36 

36 

37 

36 

41 

32 

32 

33 

37 

38 

38 

37 

40 

43 

1  7 

42 

38 

35 

35 

40 

39 

37 

42 

44 

42 

37  •  5 

53 

52 

49 

59 

59 

51 

48 

54 

52 

45 

47 

50 

48 

53 

57 

54 

57 

61 

55 

54 

57 

60 

52 

63 

72 

77 

78 

76 

61 

66 

72 

57.5 

MIN 

28 

28 

30 

30 

39 

35 

29 

32 

30 

28 

3  1 

31 

32 

34 

33 

34 

29 

34 

36 

38 

34 

34 

30 

32 

39 

45 

50 

47 

41 

41 

41 

56 

56 

57 

59 

63 

55 

58 

62 

57 

57 

59 

59 

61 

65 

59 

62 

61 

69 

64 

59 

62 

57 

60 

65 

68 

72 

75 

72 

64 

69 

71 

62.4 

MIN 

42 

45 

35 

34 

51 

46 

40 

36 

37 

36 

42 

34 

30 

35 

43 

43 

38 

35 

39 

45 

36 

46 

34 

36 

41 

39 

42 

40 

39 

40 

42 

39.4 

59 

57 

58 

68 

64 

56 

57 

62 

56 

55 

58 

60 

65 

63 

62 

59 

61 

58 

57 

56 

60 

58 

58 

64 

64 

63 

60 

56 

58 

63 

64 

60.0 

MIN 

31 

37 

38 

32 

43 

46 

37 

35 

46 

43 

34 

41 

15 

33 

45 

3  8 

39 

4  6 

47 

46 

43 

43 

39 

45 

43 

39 

47 

49 

47 

44 

42 

41.1 

59 

62 

68 

69 

60 

62 

64 

62 

60 

62 

63 

66 

70 

65 

64 

5? 

62 

58 

64 

58 

68 

63 

66 

72 

80 

63 

51 

56 

61 

69 

75 

64.2 

MIN 

39 

45 

45 

45 

51 

4  7 

46 

45 

48 

40 

42 

47 

46 

43 

43 

46 

48 

46 

48 

52 

48 

49 

4  B 

6£ 

48 

48 

51 

50 

51 

48 

50 

57 

60 

62 

69 

61 

60 

65 

60 

58 

58 

60 

62 

65 

63 

63 

61 

61 

59 

63 

60 

64 

61 

62 

70 

74 

67 

60 

57 

60 

65 

73 

62.6 

MIN 

37 

43 

43 

42 

49 

47 

43 

42 

44 

36 

40 

40 

42 

41 

41 

45 

44 

46 

46 

51 

45 

48 

46 

43 

46 

47 

52 

52 

49 

45 

48 

44.6 

57 

59 

61 

69 

64 

62 

60 

61 

56 

58 

59 

64 

63 

64 

61 

61 

61 

59 

61 

59 

60 

61 

60 

65 

67 

70 

59 

56 

60 

61 

62 

61.3 

MIN 

39 

46 

45 

44 

49 

47 

43 

44 

45 

39 

42 

44 

43 

41 

42 

48 

46 

47 

46 

5 1 

46 

49 

45 

45 

45 

48 

52 

52 

52 

48 

49 

45.9 

59 

60 

63 

72 

63 

59 

61 

62 

58 

58 

60 

65 

65 

66 

65 

61 

61 

58 

60 

56 

63 

58 

62 

71 

77 

78 

68 

56 

59 

66 

72 

63.3 

MIN 

41 

46 

46 

45 

5  1 

46 

44 

45 

47 

41 

42 

45 

45 

46 

44 

48 

47 

47 

48 

50 

4  7 

49 

48 

47 

51 

52 

50 

51 

51 

49 

50 

47.1 

60 

58 

62 

61 

66 

59 

62 

65 

60 

61 

64 

63 

65 

67 

62 

65 

63 

73 

65 

62 

67 

63 

65 

70 

7  7 

75 

77 

70 

69 

71 

76 

65.7 

MIN 

37 

42 

32 

34 

49 

44 

38 

38 

41 

36 

43 

35 

33 

35 

44 

40 

40 

40 

39 

45 

41 

46 

37 

35 

36 

40 

42 

45 

45 

42 

43 

40.0 

53 

59 

67 

62 

61 

53 

63 

65 

58 

60 

59 

58 

68 

61 

59 

59 

59 

73 

67 

64 

65 

59 

62 

61 

70 

74 

76 

71 

66 

70 

73 

63.9 

MIN 

39 

42 

33 

33 

41 

41 

36 

39 

31 

32 

36 

35 

37 

36 

41 

38 

40 

39 

40 

41 

38 

43 

35 

35 

37 

42 

41 

36 

40 

41 

44 

38.3 

56 

56 

55 

63 

61 

57 

54 

59 

55 

50 

52 

55 

54 

55 

60 

60 

62 

61 

58 

57 

60 

63 

56 

67 

76 

81 

82 

81 

67 

69 

76 

61  .6 

MIN 

20 

30 

42 

24 

39 

40 

34 

31 

32 

42 

42 

32 

27 

23 

25 

34 

33 

31 

41 

43 

35 

36 

37 

28 

33 

35 

39 

47 

39 

42 

38 

34.6 

MAX 

54 

59 

55 

60 

62 

66 

59 

60 

60 

57 

60 

62 

62 

65 

68 

65 

65 

65 

71 

70 

60 

62 

59 

63 

69 

72 

77 

79 

71 

69 

72 

64.5 

MIN 

33 

39 

30 

31 

41 

45 

39 

35 

40 

35 

38 

34 

33 

37 

38 

43 

39 

38 

41 

44 

35 

46 

34 

35 

36 

41 

40 

43 

42 

39 

43 

38.3 

58 

54 

55 

59 

60 

56 

57 

64 

60 

55 

57 

59 

62 

65 

59 

60 

60 

70 

61 

58 

60 

57 

59 

61 

66 

69 

72 

70 

66 

67 

68 

61.4 

MIN 

39 

46 

33 

33 

52 

46 

37 

37 

44 

39 

43 

40 

40 

33 

41 

40 

37 

39 

43 

4  5 

41 

49 

43 

34 

38 

39 

39 

40 

39 

40 

40 

40.3 

27 

29 

29 

31 

40 

38 

37 

32 

45 

29 

28 

32 

37 

47 

42 

36 

38 

42 

47 

45 

34 

37 

32 

35 

39 

49 

51 

52 

54 

56 

53 

39.5 

MIN 

14 

20 

19 

16 

19 

24 

23 

15 

6 

7 

15 

0 

5 

5 

1 1 

1  8 

1  0 

20 

1 7 

2  1 

16 

22 

9 

18 

29 

2  3 

26 

22 

26 

18 

21 

16.6 

61 

64 

55 

61 

79 

60 

61 

60 

59 

60 

58 

64 

71 

66 

65 

68 

69 

69 

63 

62 

69 

58 

59 

71 

73 

78 

74 

65 

68 

73 

64.9 

MIN 

28 

45 

39 

37 

47 

45 

43 

44 

44 

42 

42 

43 

38 

42 

44 

48 

45 

47 

51 

46 

50 

49 

48 

49 

49 

51 

54 

52 

51 

48 

46 

45.4 

54 

56 

53 

57 

60 

60 

53 

57 

63 

52 

57 

57 

61 

63 

61 

59 

62 

60 

71 

56 

59 

60 

56 

61 

57 

61 

65 

72 

67 

62 

66 

60.0 

MIN 

40 

40 

41 

36 

39 

45 

38 

40 

41 

41 

44 

36 

35 

37 

38 

40 

41 

39 

45 

45 

4  1 

47 

40 

40 

38 

42 

43 

42 

48 

44 

41 

40.9 

48 

50 

58 

60 

58 

60 

54 

59 

65 

58 

60 

6! 

62 

66 

69 

62 

64 

66 

74 

66 

60 

64 

59 

63 

68 

72 

74 

78 

77 

68 

70 

63.6 

MIN 

40 

42 

38 

34 

44 

45 

42 

36 

41 

34 

39 

37 

34 

35 

43 

42 

41 

4  1 

41 

46 

40 

46 

36 

41 

41 

43 

45 

45 

46 

44 

40 

40.7 

30 

40 

39 

36 

43 

42 

44 

43 

53 

40 

40 

44 

48 

56 

51 

40 

44 

55 

61 

56 

42 

41 

44 

45 

42 

53 

52 

64 

61 

62 

6  9 

47.7 

MIN 

26 

22 

28 

30 

31 

31 

29 

29 

7  7 

27 

22 

16 

18 

20 

21 

30 

25 

23 

25 

3 1 

26 

30 

20 

24 

35 

32 

29 

28 

26 

24 

22 

26.  1 

60 

58 

59 

61 

64 

61 

60 

63 

62 

57 

59 

64 

64 

67 

64 

64 

65 

69 

70 

59 

66 

60 

62 

67 

70 

76 

74 

74 

69 

69 

74 

64.9 

MIN 

25 

42 

31 

47 

42 

40 

35 

35 

33 

39 

35 

39 

35 

39 

37 

38 

41 

41 

45 

38 

45 

34 

16 

38 

42 

42 

42 

42 

40 

42 

38.4 

29 

29 

31 

40 

44 

38 

36 

42 

32 

27 

29 

38 

39 

41 

36 

35 

41 

40 

45 

37 

42 

32 

34 

45 

49 

53 

55 

55 

51 

46 

54 

40.2 

MIN 

9 

13 

16 

2 

23 

25 

14 

7 

10 

7 

19 

7 

-  1 

2 

8 

22 

10 

19 

13 

25 

12 

20 

0 

10 

15 

19 

18 

23 

26 

16 

20 

13.9 

58 

61 

54 

60 

69 

69 

57 

59 

58 

55 

58 

57 

61 

65 

63 

62 

63 

59 

68 

57 

62 

62 

57 

63 

68 

70 

74 

73 

70 

66 

71 

62  .9 

MIN 

30 

41 

37 

32 

45 

43 

34 

37 

40 

39 

34 

40 

33 

35 

36 

34 

39 

4  I 

47 

43 

38 

43 

34 

34 

38 

42 

44 

48 

47 

41 

42 

39.  1 

51 

51 

55 

66 

66 

57 

51 

53 

54 

46 

51 

58 

58 

58 

59 

59 

54 

55 

53 

48 

50 

51 

53 

66 

76 

80 

80 

74 

60 

70 

75 

59.3 

MIN 

30 

33 

36 

41 

46 

39 

36 

33 

33 

27 

32 

32 

34 

35 

38 

40 

39 

38 

40 

40 

36 

40 

33 

37 

48 

56 

57 

45 

40 

41 

49 

38.8 

28 

31 

34 

35 

40 

36 

40 

36 

47 

34 

33 

36 

38 

40 

45 

38 

37 

45 

50 

51 

38 

40 

34 

40 

43 

55 

58 

57 

54 

59 

41.7 

MIN 

18 

24 

24 

25 

31 

30 

26 

21 

1  6 

14 

23 

9 

1  1 

16 

21 

26 

19 

22 

23 

29 

22 

29 

22 

24 

29 

25 

25 

27 

23 

29 

22.9 

50 

51 

52 

58 

53 

55 

50 

55 

50 

42 

46 

48 

46 

48 

52 

54 

56 

58 

52 

52 

55 

57 

52 

59 

6  0 

75 

75 

75 

67 

63 

69 

56.3 

MIN 

29 

35 

34 

37 

43 

42 

36 

35 

38 

27 

31 

32 

29 

28 

7  3 

39 

37 

40 

37 

36 

36 

42 

28 

36 

48 

54 

56 

57 

47 

48 

48 

36.6 

MAX 

57 

57 

59 

59 

65 

59 

59 

62 

61 

59 

59 

61 

63 

67 

62 

64 

62 

72 

66 

60 

65 

60 

62 

68 

71 

75 

78 

73 

66 

71 

75 

64.4 

MIN 

39 

38 

33 

34 

47 

44 

37 

37 

40 

36 

40 

32 

32 

37 

40 

41 

40 

41 

42 

44 

38 

42 

34 

36 

39 

42 

42 

43 

42 

40 

43 

39.2 

36 

33 

40 

42 

43 

37 

39 

41 

33 

36 

40 

35 

36 

41 

40 

42 

41 

45 

47 

40 

47 

41 

40 

49 

55 

54 

58 

55 

50 

51 

54 

43.3 

MIN 

24 

23 

21 

16 

21 

28 

1 1 

25 

19 

15 

20 

10 

1  1 

12 

16 

24 

23 

21 

22 

27 

22 

27 

1  1 

18 

22 

25 

7  6 

30 

31 

24 

23 

20.9 

55 

59 

61 

61 

63 

6  6 

61 

61 

55 

59 

60 

60 

63 

60 

57 

60 

65 

65 

55 

60 

59 

58 

60 

62 

63 

66 

65 

53 

60 

61 

61 

60.1 

MIN 

43 

39 

40 

40 

46 

43 

40 

42 

44 

45 

44 

40 

40 

41 

43 

42 

42 

43 

47 

43 

43 

45 

40 

40 

40 

44 

45 

45 

46 

46 

46 

42.8 

49 

50 

55 

55 

55 

53 

49 

58 

64 

56 

55 

58 

58 

62 

60 

58 

57 

60 

71 

58 

58 

59 

55 

59 

64 

68 

72 

75 

73 

67 

71 

60.1 

MIN 

37 

41 

38 

36 

38 

43 

36 

36 

38 

36 

38 

33 

32 

35 

43 

39 

41 

37 

38 

43 

40 

45 

35 

36 

38 

43 

45 

43 

47 

40 

44 

39.2 

57 

58 

57 

62 

62 

59 

57 

60 

56 

56 

58 

59 

65 

61 

58 

57 

61 

59 

58 

57 

58 

56 

56 

65 

70 

70 

58 

54 

58 

62 

70 

59.9 

MIN 

35 

44 

4  0 

41 

46 

45 

41 

40 

42 

36 

37 

41 

43 

37 

45 

42 

44 

42 

48 

47 

42 

45 

4  5 

41 

45 

45 

47 

4  9 

48 

4 

45 

43.0 

46 

48 

50 

55 

54 

51 

46 

52 

49 

46 

43 

47 

53 

54 

56 

58 

57 

49 

52 

50 

54 

59 

72 

76 

74 

69 

72 

70 

68 

MIN 

17 

33 

25 

28 

44 

37 

30 

29 

33 

?S 

35 

23 

23 

34 

35 

39 

36 

34 

32 

31 

2  7 

30 

37 

46 

54 

49 

50 

49 

4  <* 

34.9 

MAX 

33 

35 

41 

45 

44 

33 

40 

34 

31 

28 

32 

32 

30 

38 

35 

35 

38 

37 

32 

32 

34 

35 

32 

43 

55 

51 

6  1 

56 

42 

47 

50 

39 . 1 

MIN 

10 

20 

21 

22 

26 

20 

13 

10 

I  5 

10 

17 

18 

18 

14 

1  1 

22 

1  2 

19 

23 

2  1 

16 

22 

1  5 

26 

30 

32 

1  7 

30 

26 

30 

36 

20.6 

42 

40 

48 

48 

55 

52 

43 

54 

57 

49 

49 

48 

54 

58 

59 

51 

53 

55 

65 

47 

58 

53 

56 

54 

63 

62 

6  6 

70 

66 

54 

62 

54 .  5 

MIN 

34 

32 

33 

36 

41 

38 

36 

37 

31 

31 

36 

33 

36 

39 

3  8 

37 

39 

43 

39 

36 

37 

36 

36 

34 

38 

44 

49 

50 

39 

37 

38 

37.6 

MAX 

33 

34 

36 

48 

42 

34 

38 

42 

38 

32 

33 

42 

48 

45 

18 

41 

41 

55 

52 

39 

46 

37 

50 

58 

62 

63 

62 

49 

58 

6  6 

45.2 

MIN 

30 

28 

77 

33 

33 

31 

29 

32 

25 

26 

25 

27 

33 

34 

10 

31 

32 

16 

30 

33 

2  8 

32 

43 

48 

50 

4  1 

31 

4 1 

4  6 

33.2 

MAX 

33 

34 

41 

41 

44 

42 

48 

36 

39 

40 

4  5 

46 

54 

54 

42 

41 

55 

6  0 

58 

53 

58 

MIN 

23 

21 

23 

2  7 

29 

29 

22 

1  i 

10 

15 

11 

25 

25 

31 

23 

29 

23 

31 

20 

17 

20 

MAX 

38 

39 

35 

41 

36 

45 

41 

51 

36 

39 

40 

45 

55 

49 

39 

43 

54 

67 

57 

45 

43 

45 

47 

43 

54 

61 

64 

59 

62 

66 

66 

48.3 

MIN 

27 

24 

28 

32 

32 

32 

31 

28 

28 

29 

23 

18 

17 

25 

32 

32 

25 

29 

29 

33 

27 

22 

33 

38 

37 

33 

29 

28 

28 

1  1 

28.6 

MAX 

42 

38 

45 

50 

44 

15 

33 

45 

34 

35 

39 

44 

45 

46 

45 

41 

36 

39 

39 

35 

J  7 

37 

41 

65 

65 

68 

6  7 

64 

59 

57 

63 

46.0 

MIN 

23 

24 

25 

33 

36 

25 

24 

25 

26 

18 

22 

24 

28 

29 

27 

28 

27 

29 

28 

27 

7  7 

29 

20 

28 

42 

49 

4  11 

49 

28 

34 

43 

29.8 

MAX 

52 

56 

58 

57 

67 

60 

53 

58 

60 

57 

57 

56 

59 

65 

63 

56 

59 

58 

59 

63 

52 

63 

54 

60 

65 

71 

75 

78 

68 

66 

68 

61.1 

MIN 

30 

38 

32 

34 

38 

44 

36 

38 

39  ' 

35 

30 

34 

32 

31 

40 

40 

38 

19 

41 

44 

40 

41 

35 

36 

38 

42 

41 

45 

46 

38 

-1 

38.0 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

L I VERMORE  2  SSW 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOO  I 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS   ANGELES   WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MADERA 

MANDEVI LLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ    FIRE  STA 
MARYSV I LLE 
MC  CLOUD 

MERCED  FIRE   STA  2 
MEYERS   4  SW 
MI  DDL EWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

MOUNTAIN  PASS 

MT   BALDY  NOTCH 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT   HEBRON  RS 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338B 

NAC I M I  EN  TO  DAM 


See  Reference  Notes  Following  Station  jjj^^ 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFOPNIA 
MARCH  1962 


Day  Of  Month 


Station 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

NEEDLES   FAA  AP 

NEVADA  CITY 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 

OAKLAND  W8  AP 

OCEAN S I DE   CAMP  PENDLETON 

OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 


PALMDALE    FAA   A  P 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

PERRIS 

PETALUMA   FIRE   STA  2 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PLACERV I LLE 
PLACERV I LL  E    I FG 
PLAT  I NA 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M  I  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


56  58 
12  42 


63     68  67 


37  37 
30  33 


57  58  59 
38     45  33 


57      58  60 


45  52  41 

23  32  23 

60  58 
48  47 

51  57  56 

39  43  38 

56  55  56 

45  46  40 

55  57  58 

34  42  41 

61  61  66 
30  33  35 

54  59  52 

28  36  28 

47  42  50 

38  33  38 

43  53  58 

32  36  38 


41  41  45 
32     32  34 


60  57  53 
33      49  44 


71  67  72 
38     45  53 


43  51  48 
25     29  37 


58     63  58 


65  61  60 
40      49  50 


51  61  59 
28      40  35 


72  66  61 
49      46  44 


57      57  61 


62  59  54 
38      48  46 


61  64  63 
42      46  48 


74  65  58 
35     40  45 


55      62  69 


57  48  55 
40      39  40 


57      54  51 


52  47  58 
37      40  40 


48  52 

39  41 

58  60 

32  33 

57  55 

28  38 

57  56 

27  33 

65  68 

32  37 

52  59 

40  48 

47  43 

25  24 

56  55 

31  41 

36  40  49 

30  34  32 

58  64 
36  41 

60  60 

34  41 

57  60  60 

29  39  30 

56  58  57 

30  38 

60  56 

29  38  40 

56  55 

41  41 

55  54 

28  36 

55  55 

32  32 

43  45 

32  32 

40  40 

28  33 


54  52  52 
43     36  41 


31      36  39 

54  59  59 
39      46  40 


57  59  54 
36      49  46 


68  63  61 
37      43  45 


28      39  41 


59  60 
30  37 


61  62  56 
24     35  37 


75  76  71 
42      44  51 


54  64  63 
33      54  46 


32     34  30 


57     61  57 


31     41  43 


44  49  50 
72     70  60 


39      46  43 


68  60  60 
31      46  43 


66  63  53 
30      45  40 


69  62  60 
33     40  41 


59  56  52 
33      48  45 


60  58  55 
29      48  42 


38      47  45 


49      56  58 


47  55  55 
30     34  34 


40      44  43 


69      62  57 


59  56  58 
43      47  42 


72  71  59 
35      42  43 


62  63  64 
36      35  34 


67      66  68 


40      45  52 


59  62  60 
37     37  42 


60  59  58 
45      45  41 


30     30  34 


62  63  58 
41      49  40 


55  57  60 
38      40  39 


60      59  57 


59      67  56 


62      65  60 


56      57  61 


53      54  51 


55  59  63 
41      37  40 


56  61  53 
49     41  35 


61     62  58 


54  60  57 

35  33  36 

56  60  52 
32  28  30 

69  74  69 

44  38  42 

57  57  62 

36  43  43 

38  44  42 
22  25  26 

56  60  54 

36  40  41 

43  51  57 

34  33  35 

75  65  68 

50  45  44 

61  63  60 

39  40  47 

60  62  60 


57  61  54 
36      37  40 


55  60  54 
35     33  42 


38     36  40 


58  59  56 
30     34  40 


56  62  57 
40      40  44 


32     30  29 


40  48  53 
32      33  27 


56  57  58 
40     37  40 


57  55  52 
37      40  46 


61      62  54 


63  62  58 
36      36  43 


59  64 
38  33 


60  64  62 

42  38  41 

44  42  4  5 

25  28  25 

59  62  60 

37  44  34 

55  57  60 

42  44  45 


43  42 
32  25 


48  48 

55      57  54 

35      41  35 

58      57  59 


56  57  58 
37      43  41 


62      63  67 


55  55  56 
32     36  30 


36     35  33 


56  60 
39  36 


36     36  39 


50     51  56 


49  51  56 
30     33  28 


67  70 
38  38 


55     55  57 


41  41  42 

25  23  24 

54  56  56 

40  36  36 

52  47  52 


65     58  62 


34  37  38 

58  61  62 

34  31  33 

56  58  58 
34  30  32 

57  55  61 
29  33  32 

56  56  62 

36  40  32 

52  53  59 

34  39  33 

56  58  60 

36  36  41 


46  52 
36  28 


44  47 
30  28 


51  53  55 
41     43  30 


52     54  54 


56  60  60 
46      41  41 


63  65 
32  32 


64  63  58 

30  34  46 

59  62  68 

41  40  3  3 

50  54  55 

24  28  26 

64  65  64 

34  36  43 

66  62  60 


63  66  65 
41      40  46 


63  61  56 
38      41  45 


63  62  58 
40      37  37 


68      66  66 

35     30  32 


59  62  68 
32     35  35 


58     59  58 


60  65  62 
35     33  37 


65  65  55 
31     32  36 


61  63  64 
33     45  42 


67  65  63 
44      39  41 


55  58  62 
26     22  26 


66  65 
43  37 


56  60  62 
32      36  44 


46  47  48 
24      25  29 


61  62 
39  36 


62     60  62 


66  66  66 

39  40  39 

66  65  60 

30  31  40 

66  64  60 

31  32  43 

60  64  64 

39  35  30 

65  60  59 

31  34  40 

63  64  56 

28  30  39 

57  62  58 


32     35  34 


54  59  55 
33      38  39 


62      65  59 


62      57  57 


67  66 

33  33 


60  64  74 
40      40  38 


72  74 
44  43 


35      27  28 


63  62  70 
42      41  39 


60  60  59 
41      46  45 


54  62 
30  29 


61  58 
43  44 


60  60 
40  36 


60  69 
45  42 


57  57 
40  40 


64  58 
42  42 


65      62  64 


62  64 
38  36 


59  66 
42  42 


67  71 
39  33 


60  62  66 
45     42  38 


60  57 
42  42 


60  57 
39  36 


74  73 
42  40 


60  60 
43  40 


47  47 
28  29 


62  64 
37  46 


55  59 
37  35 


74  73 
47  50 


42  43  41 

60  59  59 
36  36  38 

61  61  59 
40  36  38 

60  63  59 

36  43  34 

60  61  74 


56  67 
37  36 


60  57 
37  44 


52  55  63 
35     31  32 


52  53 
34  34 


45     45  35 


56  60  56 
41     39  46 


57  55  59 
43     46  46 


62  62 
38  45 


59  61 
44  39 


68  71 
47  45 


60  42 
36  28 


60  61  60 
49      53  44 


62  61  48 
33     35  30 


56  66 
50  51 


63  59 
45  37 


53  58  57 
47      47  46 


57  58 
49  45 


68      57  67 


65      68  58 


53      52  50 


66  5  7 
45  38 


59  58  52 
36     42  33 


62  58  61 
42     48  42 


54  61 
42  40 


63  55  60 
37     40  37 


69  73 
44  42 


67  55  56 
40     46  39 


36  41 
29  28 


56  63 
42  41 


69  60  45 
44     44  34 


69  68 

50  50 


55  65 
47  40 


63      57  63 


40     44  41 


61  58 
43  40 


54  60 
46  42 


60  47 
41  30 


62  58  44 
41     36  33 


60  51 
43  41 


55  53  56 
47     46  46 


59  56  57 
42      46  43 


62      60  65 


46      4  3  34 


51      48  46 


53      44  47 

33     28  28 


62     62  67 


60  60  61 
51      46  42 


54  43  51 
39     27  30 


61  61  60 
45     37  38 


56  58  61 
48     42  43 


58  62 
48  41 


60  63  73 
40     35  50 


36  45  42 

82  89  92 

43  48  52 

57  60  65 

30  30  31 

70  74  76 

37  41  44 

65  62  58 

42  47  43 

59  64  71 

34  38  37 


65     54  58 


64  63 
41  45 


87  80 
59  56 


69  64 
30  34 


74  68 
49  40 


5  5  58 
51  50 


67  58 
49  50 


64  61  69 
40     40  44 


65  65  67 
43      52  47 


62     61  55 


82     83  74 


65  69  73 
37     42  43 


50  51  51 

41  38  43 

57  59  60 
45  33  37 

50  53  50 

38  38  42 

60  59  61 

45  40  41 

59  60  67 

46  3  9  42 

58  53  66 
43  33  32 

58  54  67 

37  31  27 


45      50  42 


59     56  58 


46     5  5 

23  29 


59      58  64 


53      48  55 


70  70  67 
52     50  50 


49  40  41 

60  61  68 

45  32  35 

55  57  65 

39  33  34 

58  59  69 


55     59  62 


56  58  67 
41     33  31 


59  60  65 
43     37  44 


56  46  53 
39     30  31 


50 
35 

53  54 
37  39 

54  57 
41  44 

58 
40  42 


57      61  58 


64  68  72 
40      40  45 


58  65  71 
45     47  45 


64      70  73 


68     65  65 


37      42  43 


73  77  81 
33     35  37 


85  92  91 
42     46  51 


59  64  64 
36     50  44 


68     72  72 


68  72 

40  45 

60  63 

32  39 

73  83 

50  54  61 

82  81  75 

44  48  47 

72  76  77 

38  38  43 

70  73  76 

36  39  42 

80  82  79 


65  69  73 
36     36  43 


33     37  40 


74     68  58 


61  65  69 
33     36  36 


58     63  67 


59  64  69 
35     33  41 


56  61  59 
47     46  45 


57  55  53 
39     42  47 


61     62  55 


38     41  43 


73  70 
41  41 


60  57 
50  51 


55  58 
50  49 


65  61 
46  48 


75  68 
46  42 


60  55 
38  44 


75  77 
46  44 


75  73 
42  40 


76  77 
52  46 


57  57 
44  43 


74  63 
5  2  42 


75  63 
44  41 


88  81 
49  48 


70  62 
46  41 


67  63 
45  32 


69  66 
51  37 


90  87 
59  60 


66  54 
48  49 


72  65 
44  47 


66  67 
38  41 


59  62 
29  31 


70  75 
39  41 


60  62 
47  49 


59  61 
49  37 


67  70 
44  46 


64  66 
40  39 


61  62 
49  48 


60  59 
47  48 


57  55 
45  45 


73  77 
42  40 


66  65 
43  43 


71  76 
40  39 


85  90 
48  47 


58  65 
32  40 


62  67 
36  36 


77  76 
55  54 


65      65      67  76 


73  79 
46  37 


75  65 
42  40 


53  58 
49  47 


73  69 
37  40 


70  68 
46  36 


68  65 
37  33 


58  53 
42  45 


54  59 
49  49 


62  53 
48  47 


69  71 
43  37 


57  60 
37  41 


70  68 
35  35 


56  58 
43  44 


62  61 
45  41 


Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  California 

Continued  MAPCH  1962 


Station 

DayOt  Month 

Average 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

55 

57 

55 

59 

58 

61 

55 

58 

« 

52 

55 

58 

61 

61 

62 

60 

61 

6  0 

71 

52 

60 

60 

57 

6  1 

60 

65 

70 

73 

65 

6  2 

67 

60.5 

M  I  N 

30 

40 

36 

32 

30 

37 

34 

35 

36 

35 

35 

33 

29 

30 

32 

38 

39 

34 

34 

44 

39 

45 

36 

38 

36 

38 

39 

38 

44 

43 

40 

36.4 

PORTERVILLE 

MAX 

57 

62 

55 

58 

65 

74 

64 

63 

63 

58 

58 

61 

63 

65 

70 

69 

65 

66 

65 

72 

63 

64 

59 

61 

67 

73 

75 

79 

74 

65 

71 

65.4 

MIN 

31 

39 

35 

34 

46 

48 

40 

44 

44 

41 

35 

34 

35 

35 

38 

42 

41 

39 

47 

45 

4C 

46 

34 

40 

40 

44 

45 

50 

46 

46 

44 

40.9 

PORTOLA 

MAX 

32 

32 

36 

38 

43 

42 

39 

48 

45 

33 

36 

34 

40 

45 

45 

46 

46 

49 

50 

47 

43 

40 

40 

50 

55 

60 

58 

57 

52 

57 

63 

45.2 

M  I  N 

24 

27 

23 

12 

32 

27 

26 

19 

5 

11 

12 

12 

8 

6 

12 

28 

20 

16 

1  7 

31 

20 

28 

7 

14 

2  0 

30 

21 

21 

21 

18 

22 

19.0 

POTTER   VALLEY  PM 

MAX 

50 

47 

48 

54 

56 

64 

64 

51 

59 

64 

64 

58 

52 

61 

55 

56 

50 

58 

55 

6  7 

71 

74 

74 

71 

68 

76 

60.3 

MIN 

32 

32 

37 

40 

36 

31 

36 

31 

28 

27 

33 

42 

41 

34 

36 

31 

40 

30 

33 

37 

37 

38 

37 

43 

42 

35 

35.3 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

52 

50 

54 

59 

54 

49 

50 

53 

50 

50 

52 

49 

59 

58 

50 

55 

54 

61 

5  9 

59 

57 

56 

57 

63 

67 

70 

73 

66 

60 

65 

69 

57.4 

MIN 

25 

35 

26 

26 

44 

38 

32 

27 

34 

30 

33 

25 

24 

26 

36 

29 

31 

31 

30 

38 

34 

39 

29 

28 

29 

30 

34 

39 

39 

31 

S2 

31.7 

OUINCY  RS 

MAX 

40 

38 

43 

45 

52 

49 

43 

45 

55 

45 

41 

45 

49 

55 

55 

51 

41 

53 

60 

61 

49 

5! 

46 

50 

59 

67 

70 

70 

68 

67 

70 

52.7 

MIN 

28 

30 

30 

24 

34 

32 

30 

32 

24 

19 

27 

20 

17 

21 

23 

3  2 

32 

23 

2  3 

30 

2  5 

30 

26 

28 

28 

26 

27 

26 

28 

24 

25 

26.6 

RAMONA  SPAULDIN6 

MAX 

57 

69 

60 

70 

68 

58 

55 

60 

53 

53 

56 

62 

62 

62 

65 

6  2 

61 

63 

52 

55 

60 

58 

58 

70 

78 

80 

73 

64 

58 

68 

77 

62.8 

MIN 

26 

30 

34 

31 

38 

42 

38 

32 

39 

31 

35 

30 

35 

35 

26 

30 

39 

32 

46 

46 

35 

44 

41 

30 

32 

32 

40 

44 

45 

45 

35 

36.1 

RANDSBURG 

MAX 

54 

53 

54 

59 

59 

55 

52 

57 

53 

45 

51 

50 

51 

54 

57 

56 

57 

58 

60 

54 

59 

58 

53 

62 

72 

77 

78 

75 

67 

71 

73 

59.2 

M  I  N 

28 

36 

34 

34 

42 

35 

33 

33 

36 

30 

34 

31 

31 

31 

31 

32 

36 

40 

40 

39 

36 

40 

32 

34 

40 

48 

54 

49 

42 

4  1 

41 

36  •  9 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

52 

55 

54 

53 

50 

49 

56 

63 

58 

52 

58 

61 

63 

60 

53 

58 

66 

74 

63 

57 

56 

56 

59 

62 

64 

71 

73 

76 

67 

75 

72 

60.8 

MIN 

39 

36 

41 

38 

45 

45 

43 

40 

39 

35 

39 

36 

33 

35 

38 

40 

41 

39 

41 

46 

40 

43 

36 

4C 

46 

45 

48 

47 

48 

45 

44 

41.0 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

50 

54 

50 

53 

51 

49 

58 

69 

63 

57 

59 

63 

64 

63 

59 

59 

68 

75 

72 

62 

57 

57 

56 

56 

69 

73 

75 

76 

73 

80 

81 

62.9 

MIN 

32 

32 

39 

40 

42 

43 

43 

43 

40 

32 

34 

38 

34 

38 

41 

41 

39 

46 

44 

45 

42 

42 

33 

45 

46 

48 

52 

50 

44 

49 

45 

41.4 

REDLANDS 

MAX 

58 

57 

64 

72 

63 

53 

60 

61 

58 

55 

58 

65 

67 

65 

67 

63 

62 

60 

57 

54 

62 

56 

60 

73 

83 

85 

79 

61 

53 

75 

81 

64.1 

MIN 

31 

35 

41 

37 

43 

42 

39 

40 

45 

31 

35 

34 

34 

32 

34 

40 

45 

37 

45 

46 

36 

47 

37 

37 

4  0 

45 

47 

44 

46 

47 

42 

39.8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

60 

58 

57 

64 

59 

57 

62 

63 

58 

59 

59 

61 

64 

65 

58 

62 

60 

72 

68 

60 

6  - 

58 

61 

63 

67 

69 

72 

68 

62 

66 

66 

62.5 

M  I  N 

48 

40 

37 

35 

50 

46 

37 

44 

43 

43 

44 

37 

34 

38 

44 

40 

42 

41 

40 

46 

39 

49 

39 

38 

38 

46 

44 

44 

43 

48 

42 

41.9 

RICHARDSON  GROVE   ST  PARK 

MAX 

44 

47 

47 

49 

51 

49 

55 

54 

58 

62 

47 

51 

60 

63 

56 

55 

56 

65 

71 

52 

55 

52 

50 

55 

55 

65 

68 

70 

75 

65 

68 

57.1 

MIN 

35 

35 

36 

39 

39 

41 

40 

42 

36 

35 

39 

32 

32 

32 

35 

42 

40 

18 

38 

41 

33 

34 

37 

38 

39 

46 

44 

47 

46 

46 

41 

36.6 

RICHMOND 

MAX 

53 

55 

55 

55 

62 

60 

54 

59 

60 

56 

56 

57 

60 

64 

62 

57 

59 

60 

72 

54 

60 

61 

55 

62 

61 

65 

68 

68 

60 

60 

63 

59.8 

MIN 

45 

46 

42 

39 

44 

47 

41 

43 

44 

42 

46 

40 

37 

41 

47 

47 

46 

44 

50 

47 

44 

48 

41 

42 

43 

50 

50 

51 

50 

46 

51 

45.0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

58 

60 

66 

74 

67 

60 

62 

62 

59 

57 

61 

67 

65 

66 

67 

65 

63 

60 

58 

60 

65 

63 

63 

74 

82 

84 

77 

66 

58 

72 

80 

65.8 

M  I  N 

30 

37 

39 

35 

43 

45 

38 

38 

43 

31 

35 

34 

39 

35 

31 

39 

47 

38 

46 

47 

39 

47 

38 

37 

39 

43 

46 

43 

48 

47 

41 

39.9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

58 

57 

60 

64 

73 

62 

53 

60 

62 

58 

55 

60 

66 

64 

65 

66 

64 

63 

60 

59 

6  0 

63 

61 

62 

74 

84 

85 

78 

58 

57 

74 

64.0 

MIN 

29 

34 

40 

33 

41 

42 

37 

35 

40 

30 

32 

32 

32 

31 

30 

35 

44 

34 

44 

45 

35 

44 

35 

34 

36 

43 

34 

45 

45 

45 

39 

37.3 

ROCKLIN 

MAX 

51 

51 

57 

57 

61 

62 

55 

57 

62 

56 

57 

61 

60 

63 

66 

56 

62 

62 

69 

63 

59 

63 

58 

60 

64 

68 

71 

74 

74 

66 

68 

61.7 

M  I  N 

35 

40 

35 

32 

34 

43 

36 

35 

35 

31 

32 

31 

28 

28 

39 

39 

38 

32 

33 

37 

38 

37 

32 

32 

35 

37 

37 

40 

39 

42 

40 

35.5 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

53 

57 

58 

59 

61 

53 

59 

61 

57 

59 

60 

60 

61 

65 

59 

59 

62 

70 

60 

58 

61 

57 

60 

62 

66 

71 

73 

72 

64 

67 

69 

61  .7 

MIN 

42 

39 

37 

35 

47 

46 

40 

39 

40 

33 

40 

36 

35 

37 

44 

43 

42 

39 

39 

46 

40 

40 

35 

37 

41 

43 

44 

43 

44 

40 

45 

40.4 

SACRAMENTO  WB   C  I  TY 

MAX 

53 

57 

58 

60 

62 

54 

58 

63 

57 

57 

60 

61 

63 

66 

59 

60 

65 

71 

60 

59 

60 

57 

60 

63 

69 

74 

76 

75 

66 

69 

71 

62.7 

M  I  N 

41 

43 

39 

38 

47 

47 

43 

40 

43 

38 

41 

39 

38 

41 

45 

45 

43 

42 

42 

47 

43 

42 

37 

40 

42 

44 

47 

47 

45 

43 

46 

42.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

53 

56 

55 

60 

54 

50 

59 

65 

59 

55 

57 

62 

67 

62 

58 

53 

63 

74 

65 

58 

60 

56 

62 

62 

72 

73 

75 

67 

66 

71 

70 

61.9 

MIN 

43 

39 

31 

32 

45 

45 

38 

34 

33 

34 

37 

31 

28 

31 

44 

37 

38 

34 

34 

45 

38 

44 

34 

32 

34 

44 

40 

43 

47 

36 

39 

37.5 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

51 

52 

53 

51 

50 

49 

53 

58 

55 

57 

60 

58 

60 

59 

55 

58 

60 

69 

66 

67 

67 

55 

57 

60 

66 

70 

72 

67 

56 

62 

66 

59.3 

MIN 

34 

43 

32 

28 

34 

43 

35 

32 

36 

34 

38 

28 

27 

30 

43 

43 

43 

35 

35 

41 

40 

38 

33 

31 

31 

42 

39 

43 

45 

42 

45 

36.9 

SALINAS  2  E 

MAX 

59 

56 

57 

62 

62 

68 

63 

59 

56 

57 

59 

61 

67 

60 

61 

63 

60 

62 

62 

59 

51 

56 

58 

6  2 

66 

71 

62 

52 

61 

64 

64 

60.6 

MIN 

38 

43 

33 

37 

50 

45 

36 

38 

42 

37 

39 

35 

34 

36 

41 

40 

42 

39 

41 

45 

41 

46 

36 

36 

36 

45 

46 

44 

46 

45 

40 

4  .4 

SALINAS    FAA  AP 

MAX 

58 

57 

58 

62 

62 

59 

61 

59 

55 

57 

58 

60 

63 

60 

59 

61 

59 

66 

55 

57 

56 

57 

58 

62 

64 

69 

67 

53 

61 

63 

64 

60.0 

MIN 

40 

39 

34 

38 

49 

45 

38 

39 

44 

39 

40 

35 

35 

38 

41 

41 

43 

39 

44 

45 

40 

43 

36 

37 

37 

4  6 

47 

48 

50 

46 

42 

41.2 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

39 

40 

46 

57 

55 

45 

45 

52 

46 

38 

40 

46 

55 

57 

55 

45 

51 

59 

59 

56 

53 

52 

46 

6  9 

66 

70 

70 

69 

68 

64 

68 

54.0 

MIN 

27 

31 

25 

27 

35 

32 

27 

27 

28 

25 

28 

20 

26 

29 

28 

32 

31 

29 

37 

35 

30 

3  2 

27 

30 

35 

43 

43 

42 

36 

33 

32 

31.0 

SALTER  RS 

MAX 

39 

42 

44 

53 

42 

57 

57 

62 

52 

61 

62 

61 

54 

55 

70 

61 

61 

49 

47 

61 

68 

69 

75 

75 

72 

58.0 

MIN 

32 

32 

35 

37 

39 

39 

41 

34 

32 

28 

28 

37 

39 

38 

32 

39 

32 

34 

37 

39 

44 

38 

40 

40 

40 

36.2 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

52 

54 

57 

67 

65 

56 

56 

56 

55 

46 

56 

59 

59 

60 

62 

57 

54 

55 

51 

49 

58 

52 

57 

66 

77 

80 

79 

69 

57 

69 

75 

60.1 

MIN 

31 

33 

37 

43 

47 

40 

34 

33 

37 

30 

32 

36 

38 

40 

39 

40 

41 

38 

40 

41 

36 

41 

34 

43 

50 

57 

53 

41 

42 

41 

45 

39.8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

55 

54 

58 

58 

62 

57 

58 

60 

59 

59 

59 

60 

65 

63 

58 

59 

56 

58 

64 

61 

61 

62 

58 

65 

69 

75 

76 

75 

65 

65 

73 

62.2 

MIN 

33 

34 

26 

29 

38 

41 

31 

31 

35 

29 

30 

29 

28 

28 

40 

31 

30 

31 

32 

42 

32 

42 

30 

31 

31 

31 

40 

48 

44 

34 

37 

33.8 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

58 

55 

63 

73 

62 

60 

59 

60 

55 

55 

59 

65 

62 

65 

65 

63 

62 

59 

56 

56 

62 

55 

61 

73 

81 

86 

79 

64 

54 

77 

80 

64.0 

MIN 

28 

36 

41 

32 

41 

41 

37 

37 

36 

29 

31 

32 

43 

29 

30 

37 

45 

35 

45 

46 

35 

47 

37 

34 

37 

41 

43 

48 

46 

45 

39 

38.2 

SANDBERG  WB 

MAX 

40 

43 

36 

49 

49 

35 

40 

45 

34 

34 

34 

44 

43 

47 

49 

45 

44 

43 

46 

36 

42 

40 

36 

56 

63 

68 

69 

61 

45 

57 

65 

46.4 

M  I  N 

27 

30 

26 

34 

28 

28 

28 

31 

25 

25 

25 

27 

26 

31 

35 

32 

30 

33 

33 

31 

32 

29 

26 

34 

41 

50 

51 

39 

36 

38 

47 

32.5 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

60 

63 

63 

72 

68 

61 

63 

62 

61 

60 

61 

62 

65 

66 

64 

64 

63 

60 

60 

62 

64 

63 

62 

66 

70 

70 

63 

61 

62 

65 

66 

63.6 

MIN 

46 

46 

51 

45 

50 

51 

50 

47 

46 

48 

47 

44 

43 

43 

43 

45 

46 

46 

52 

52 

49 

52 

49 

44 

45 

48 

49 

52 

50 

53 

51 

SAN  FERNANDO 

MAX 

60 

59 

62 

72 

68 

59 

61 

64 

57 

58 

60 

65 

64 

66 

66 

60 

62 

60 

62 

56 

66 

59 

59 

74 

85 

84 

76 

64 

58 

72 

80 

65.1 

MIN 

34 

39 

43 

46 

43 

43 

39 

34 

39 

31 

38 

42 

46 

44 

38 

40 

40 

40 

42 

45 

44 

47 

40 

42 

46 

51 

45 

48 

49 

40 

41 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

56 

53 

56 

57 

57 

54 

57 

57 

54 

54 

55 

57 

59 

60 

55 

60 

56 

65 

52 

57 

55 

55 

56 

58 

61 

63 

63 

59 

55 

58 

59 

57.2 

MIN 

43 

45 

40 

38 

47 

43 

39 

46 

43 

44 

45 

39 

37 

40 

45 

44 

45 

41 

48 

46 

46 

46 

43 

40 

41 

48 

45 

45 

49 

48 

48 

43.8 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

55 

53 

55 

60 

58 

53 

59 

58 

54 

54 

54 

58 

62 

62 

56 

58 

58 

66 

53 

57 

53 

54 

55 

58 

61 

64 

67 

58 

55 

59 

58 

57.6 

MIN 

47 

47 

46 

45 

48 

48 

45 

49 

46 

46 

48 

45 

45 

47 

48 

48 

49 

49 

50 

47 

48 

48 

47 

48 

48 

60 

49 

49 

50 

49 

49 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

61 

62 

66 

74 

73 

60 

62 

65 

60 

61 

67 

67 

68 

68 

66 

64 

65 

60 

61 

58 

65 

61 

66 

75 

85 

82 

75 

67 

56 

72 

80 

66.8 

MIN 

33 

42 

42 

38 

45 

44. 

37 

37 

45 

35 

35 

36 

36 

35 

35 

41 

45 

40 

44 

49 

40 

48 

39 

39 

41 

44 

39 

50 

50 

45 

4  3 

SAN  GREGOR 10   3  SE 

MAX 

56 

54 

57 

63 

59 

55 

59 

55 

52 

55 

56 

59 

60 

60 

55 

59 

57 

66 

57 

56 

53 

54 

55 

56 

61 

61 

59 

58 

68 

58 

60 

57.8 

MIN 

42 

49 

36 

35 

45 

44 

37 

46 

41 

42 

41 

34 

31 

34 

44 

39 

42 

38 

40 

43 

46 

44 

35 

35 

34 

40 

43 

43 

41 

47 

48 

40.6 

SAN  JACINTO 

MAX 

58 

57 

62 

74 

64 

55 

58 

63 

51 

52 

59 

64 

65 

65 

67 

69 

62 

61 

55 

55 

62 

58 

62 

7  3 

84 

84 

81 

67 

55 

75 

82 

64.5 

MIN 

26 

31 

40 

29 

38 

42 

35 

32 

45 

30 

35 

29 

29 

26 

28 

33 

42 

31 

43 

45 

33 

46 

35 

32 

34 

37 

4  0 

40 

35 

46 

37 

35.6 

SAN  JOSE 

MAX 

55 

55 

59 

62 

62 

56 

60 

62 

54 

56 

57 

61 

65 

64 

60 

61 

60 

68 

60 

62 

60 

57 

60 

63 

66 

68 

72 

65 

62 

65 

67 

61.4 

MIN 

44 

46 

39 

39 

51 

46 

42 

46 

44 

42 

44 

40 

39 

43 

48 

43 

46 

43 

45 

47 

43 

49 

43 

40 

41 

51 

5  1 

49 

48 

49 

45 

44.7 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

55 

58 

58 

60 

70 

64 

57 

60 

62 

55 

57 

58 

61 

67 

64 

60 

61 

6  2 

60 

56 

57 

61 

55 

59 

66 

73 

77 

66 

54 

59 

65 

61  .2 

MIN 

28 

34 

41 

41 

43 

44 

39 

40 

44 

34 

36 

36 

45 

36 

37 

41 

41 

45 

49 

46 

46 

45 

40 

45 

47 

48 

46 

46 

47 

44 

4  6 

41.9 

SAN  MATEO 

MAX 

58 

57 

55 

60 

59 

57 

61 

61 

55 

58 

58 

62 

64 

65 

57 

62 

59 

70 

65 

58 

57 

57 

59 

62 

61 

61 

5  0 

64 

64 

64 

64 

60.7 

MIN 

44 

44 

45 

38 

49 

47 

40 

49 

45 

44 

45 

40 

49 

49 

47 

44 

46 

48 

46 

46 

45 

48 

42 

42 

41 

47 

45 

44 

48 

49 

47 

45.3 

See  Reierence  Nolea  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAPCH  1962 


SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA   MARIA  W8  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

S I  ERR AV I LLE  RS 

SODA   SPRINGS   1  E 


SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  2 

STOCKTON   FAA  AP 

STOCKTON    FIRE   STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THERMAL    FAA  AP 

THREE  RIV  ED  I  SON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TRONA 


Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

i 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 
MIN 

66 
42 

57 
47 

59 
45 

46 

62 
51 

58 

6,6 

47 

57 
47 

60 
47 

57 
48 

57 
44 

58 

42 

62 
50 

61 
48 

69 
44 

6  0 

60 

59 

57 

58 

59 

60 

60 

6  2 

68 

65 

60 
51 

6  8 
49 

57 
51 

60 
49 

70 
52 

60.0 
48.0 

MAX 
MIN 

51 
44 

55 
4  4 

56 
46 

58 

47 

59 
48 

55 
46 

57 
40 

58 
41 

63 
42 

56 
43 

56 
42 

58 

39 

61 
36 

63 
39 

60 
47 

58 

60 

72 

73 

55 

56 

59 

57 

6  2 

68 

65 

70 
44 

73 
45 

66 
48 

62 
45 

67 
45 

60.9 
43.6 

MAX 
MIN 

61 
36 

62 
40 

65 
42 

74 
40 

65 
47 

60 
48 

63 
43 

63 
43 

60 
43 

59 
37 

63 

40 

64 
41 

69 
45 

66 

39 

66 
38 

65 

66 

61 

63 

62 

65 

61 

65 

72 

78 

73 
46 

64 

48 

58 
50 

60 
49 

67 
44 

75 
46 

65.0 
43.6 

MAX 
MIN 

62 

35 

62 
40 

68 

39 

69 
38 

64 
4  6 

62 
46 

62 
40 

64 
40 

63 
41 

64 
41 

68 
41 

65 
42 

64 
36 

66 

39 

66 
42 

64 

63 

69 

65 

61 

67 

65 

68 

70 

75 

76 

63 
45 

56 

50 

66 

68 

43 

70 
45 

65.6 
42.6 

MAX 
MIN 

59 
34 

63 
■.0 

65 
42 

65 
37 

59 
46 

59 
48 

59 
42 

60 
41 

60 
46 

61 
43 

65 
44 

63 
41 

61 
39 

62 
38 

61 
44 

61 

60 

59 

61 

58 

66 

60 

65 

64 

68 

40 

67 

57 
51 

54 
53 

64 
44 

64 

43 

65 
46 

61.8 

43.7 

MAX 
MIN 

57 

33 

57 
46 

59 
37 

63 
36 

60 
50 

56 
46 

61 

39 

63 
44 

6  7 
41 

59 
40 

59 
49 

61 
35 

65 
36 

65 
36 

60 
40 

62 
41 

61 
44 

70 
41 

70 

4  1 

70 
4  1 

62 
4  1 

60 
47 

61 
38 

64 
38 

69 
39 

68 

50 

71 
50 

69 
49 

62 
45 

65 
48 

67 
46 

62.8 
42.1 

MAX 
MIN 

53 
36 

58 
42 

59 
34 

62 
34 

55 

46 

6  6 
45 

60 
38 

62 
38 

56 
41 

58 
33 

59 
36 

60 
33 

62 
32 

61 

37 

58 
44 

56 

57 

62 

60 

58 

61 

68 

58 

66 

69 

72 
40 

72 
42 

64 
46 

65 
46 

64 

43 

66 
44 

60.9 
39.8 

MAX 
MIN 

58 

31 

6  8 

39 

60 
35 

70 
33 

64 

46 

58 

59 

39 

61 

36 

54 

39 

55 
36 

57 
34 

60 
38 

64 
35 

64 
35 

60 
45 

58 

60 

58 

57 

56 

58 

56 

57 

66 

64 

67 

60 
44 

54 
49 

57 
45 

61 
39 

69 
39 

60.0 
39.7 

MAX 
MIN 

56 
40 

57 
47 

59 
46 

63 
45 

62 
49 

59 
47 

58 
45 

57 
45 

56 
51 

56 
41 

55 
43 

61 
46 

57 

44 

61 
45 

57 
42 

57 

57 

58 

56 

57 

57 

57 
50 

57 

58 

61 

60 
52 

54 
50 

55 
50 

56 
52 

58 
47 

57 
48 

57.7 
46.6 

MAX 
MIN 

58 

33 

60 
36 

62 

35 

72 
39 

68 
38 

57 

59 
39 

63 
38 

62 
38 

63 
32 

64 

32 

67 
34 

67 
43 

67 
36 

64 
37 

61 

62 

61 

63 

58 

63 

62 

63 

70 

79 

78 

68 
46 

63 
48 

61 
50 

70 
39 

72 
42 

64.7 
40.0 

MAX 
MIN 

47 

36 

54 
39 

58 
34 

57 
32 

61 
33 

54 
45 

52 

35 

62 
34 

65 
34 

59 
35 

58 
35 

60 
31 

64 
29 

66 
29 

62 
35 

60 

57 

63 

75 

56 

62 

61 

57 

62 

63 

69 

71 

39 

72 
39 

64 
45 

63 
36 

69 

37 

61  .4 

36.3 

MAX 
MIN 

42 
36 

53 
36 

49 

39 

50 
42 

56 
45 

49 
42 

57 
42 

57 
45 

51 
37 

49 
37 

48 

39 

54 

32 

55 
32 

65 

35 

59 
43 

54 

58 

64 

62 

52 

50 

51 

51 

56 

5S 

62 

66 
48 

54 
43 

67 
45 

61 
47 

60 
47 

55.5 
40.9 

MAX 
MIN 

36 
29 

47 

33 

49 
36 

55 
37 

49 
40 

47 
41 

45 
40 

51 
42 

64 

37 

55 
35 

53 
35 

53 
36 

57 
39 

61 
37 

57 
39 

44 

53 

63 

70 

60 

52 

54 

54 

54 

45 

62 

70 
47 

71 
48 

69 
49 

70 
46 

76 
46 

56.5 
40.3 

MAX 
MIN 

52 
44 

52 
41 

50 
43 

55 
45 

55 
46 

55 
45 

60 
47 

53 
40 

51 
42 

53 
40 

55 
42 

53 
45 

54 

64 

62 

6  2 

57 

56 

55 

52 

52 

60 
45 

58 
47 

56 
48 

55 
45 

55.5 
44.1 

MAX 
MIN 

35 
25 

34 
29 

34 
26 

39 

20 

52 
32 

46 
31 

37 
27 

41 
27 

53 
20 

41 
20 

36 
26 

40 
19 

44 

23 

55 
23 

52 
26 

47 

42 

51 

56 

56 

40 

48 

35 

47 

53 

62 
3C 

66 

29 

65 
30 

67 

35 

65 
31 

65 
35 

48.7 
27.3 

MAX 
MIN 

19 

23 

35 
25 

34 
24 

43 
6 

40 
12 

52 
25 

42 
22 

42 
18 

51 
8 

40 
9 

36 
18 

38 
1  1 

40 

45 
7 

46 
12 

46 

45 

47 

48 

52 

45 

46 

38 
1  5 

45 

52 
1 G 

58 
22 

62 
26 

62 
24 

58 
26 

57 
20 

46.1 
17.8 

MAX 
MIN 

22 
12 

25 
19 

22 
16 

26 
8 

38 
11 

34 
23 

29 
1  1 

29 
12 

37 
10 

30 
3 

21 
13 

24 

3? 

5 

38 
5 

39 
13 

34 

30 

45 

42 

41 

31 

35 

26 

34 

4  2 

49 

51 

19 

50 
19 

52 
23 

49 

21 

47 
26 

35.5 
13.9 

MAX 
MIN 

56 
43 

55 
42 

58 

33 

60 
31 

57 
46 

52 
45 

60 
34 

64 

33 

63 
38 

58 
40 

57 
36 

64 

30 

66 
28 

64 

32 

58 
45 

61 

64 

76 

74 

62 

60 

55 

62 

63 

65 

7: 

72 
39 

71 
41 

62 
46 

70 
35 

70 
36 

63.1 
37.8 

MAX 
MIN 

50 
30 

52 
38 

51 
28 

56 
29 

61 

36 

58 
40 

52 
32 

54 

32 

56 
34 

50 
30 

48 

32 

50 
30 

54 
32 

59 
36 

63 
33 

57 

55 

56 

68 

64 

50 

60 

32 

48 

32 

57 

6' 

70 
40 

72 
41 

74 
42 

72 
41 

62 
38 

66 
41 

58.5 
35.0 

MAX 
MIN 

38 
13 

40 
28 

42 
1  1 

49 
21 

45 
33 

42 
29 

47 
17 

40 
21 

35 
24 

43 
18 

39 
23 

42 
13 

55 
13 

46 

23 

44 

23 

40 

55 

53 

5C 

44 

55 

2  3 

47 

24 

42 
1 6 

55 

6  1 

28 

62 
28 

67 
28 

59 
30 

51 
33 

54 

27 

61 
29 

48.6 
23.5 

MAX 
MIN 

26 
24 

28 
21 

26 
5 

32 

47 
12 

32 
10 

40 
1  8 

45 
6 

30 
19 

30 
-  1 

3  3 

44 
4 

48 
8 

39 

37 

43 

44 

47 

33 

35 

38 

39 

48 

52 

58 

23 

57 
20 

52 
16 

59 
18 

40.9 
14.0 

MAX 
MIN 

33 
23 

34 
24 

37 
24 

48 

29 

45 
36 

40 
25 

33 
25 

40 
22 

33 
3  1 

30 
16 

35 
20 

39 
22 

36 
2  2 

40 
21 

42 
27 

45 

37 

33 

44 

35 

39 

3< 

3? 

50 

6  0 

6' 

62 
36 

56 
71 

46 

32 

51 
32 

58 
37 

42.6 
26.7 

MAX 
MIN 

56 
42 

56 

42 

59 
34 

5  8 
34 

65 
49 

56 
45 

58 
39 

61 
38 

58 
40 

58 
38 

60 
42 

60 
37 

6  1 

34 

66 
36 

58 
43 

60 

5? 

71 

6; 

59 

62 

58 

61 

64 

68 

7] 

75 
43 

7  1 
42 

65 
44 

69 
43 

72 
44 

62.5 
40.2 

MAX 
MIN 

55 
37 

57 
44 

52 
37 

59 
35 

60 
18 

64 
46 

56 
38 

58 
37 

62 
40 

58 
36 

58 
43 

60 
35 

59 
35 

61 
37 

60 
43 

60 

62 

60 

if 

65 

60 

64 

51 

61 

66 

61 

70 
43 

74 
42 

71 
41 

64 
41 

66 
44 

61.9 
40.2 

MAX 
MIN 

57 
40 

57 
44 

62 
34 

60 
33 

63 
48 

56 
45 

61 
38 

65 
38 

59 
39 

58 
37 

6" 
42 

63 
36 

64 

32 

61 

33 

60 
40 

63 

60 

74 

62 

58 

62 

58 

64 

67 

71 

7! 

78 
41 

74 
37 

65 
45 

72 
41 

75 
42 

64.0 
39.2 

MAX 
MIN 

53 
33 

54 
38 

56 
34 

57 
32 

50 
42 

52 
45 

56 
42 

63 
36 

59 
41 

58 

37 

58 
33 

58 
30 

61 
28 

56 
32 

54 
40 

52 

61 

69 

66 

58 

56 

5i 

58 

61 

64 

68 

71 
41 

71 
43 

68 
46 

72 
40 

72 
40 

60.1 
37.6 

MAX 
MIN 

31 
24 

40 
28 

40 
25 

44 

22 

40 
30 

39 
30 

41 
32 

52 
28 

44 

21 

4: 
20 

42 
22 

45 

20 

55 
23 

50 
27 

44 
27 

44 

56 

60 

5< 

5C 

47 

43 

45 
2 " 

51 

5  9 
3  0 

62 

3: 

63 
34 

63 
33 

63 
32 

63 

32 

63 
31 

49.6 
27.5 

MAX 
MIN 

60 

58 
39 

65 

35 

71 
40 

62 
42 

57 
41 

60 
37 

63 
35 

55 
40 

58 
30 

62 
37 

66 
35 

66 
37 

65 
37 

65 
39 

61 

5S 

58 

60 

54 

65 

51 

6; 

72 

81 

8: 

78 
46 

64 
42 

54 
45 

73 
39 

81 
43 

64.2 
39.4 

MAX 
MIN 

40 
29 

36 
25 

40 
27 

41 
22 

45 
31 

44 

32 

4] 

28 

54 
29 

37 
1  3 

37 

2  2 

39 
22 

39 
18 

41 
1  4 

46 
17 

46 

22 

45 

50 
28 

52 

57 

51 
36 

52 
26 

40 

3  0 

47 
24 

56 
27 

63 
3  2 

66 
32 

67 

33 

53 
31 

58 
24 

60 

22 

68 

25 

48.7 
25.7 

MAX 
MIN 

28 
21 

31 
24 

27 
1  7 

30 
9 

40 
12 

44 

25 

34 
13 

34 

22 

40 
9 

27 
7 

28 
20 

32 
7 

in 

6 

47 

9 

39 
16 

40 
24 

35 
1  7 

40 

20 

43 
IS 

46 
26 

37 
1  6 

40 

2  4 

33 
10 

39 
1 6 

45 
23 

50 
27 

53 
23 

53 
2  3 

53 
23 

47 
21 

48 
23 

39.1 
17.8 

MAX 
MIN 

43 
24 

43 
33 

38 
30 

53 
26 

56 
38 

52 
33 

42 
32 

48 

32 

40 
32 

40 
25 

39 
29 

45 
27 

4  9 

28 

52 
27 

55 
28 

51 
29 

54 
26 

54 

30 

52 
34 

48 

36 

43 
3  5 

54 
3  6 

42 
2  8 

58 

27 

64 
2" 

73 
32 

69 
32 

62 
38 

52 
40 

56 
41 

70 
29 

51.5 
31.1 

MAX 
MIN 

56 

34 

55 
40 

52 
36 

63 
34 

70 
47 

62 
46 

66 
38 

55 
42 

52 
38 

5? 
17 

55 
37 

53 
40 

6  3 
3  6 

67 

38 

65 

41 

61 

4  1 

63 
37 

58 
39 

65 

44 

61 
42 

59 
43 

6  = 
4  1 

53 
39 

63 
41 

67 

42 

71 
45 

75 
50 

72 
54 

67 
50 

65 
47 

72 
49 

61.7 
41.5 

MAX 
MIN 

67 
31 

76 
37 

75 
48 

76 
39 

75 
43 

73 
42 

71 
47 

74 
48 

70 
39 

65 
34 

70 
38 

73 
44 

75 
37 

69 
37 

70 
32 

7? 

75 

74 

61 

65 

75 

73 
5C 

72 
50 

81 

84 
42 

91 
45 

87 
51 

85 
47 

77 
57 

87 
55 

90 
49 

75.4 
43.7 

MAX 
MIN 

55 
26 

57 
36 

53 
30 

62 
34 

63 
44 

66 
42 

66 
37 

56 
38 

60 
41 

5  3 
33 

53 
37 

56 
31 

66 
3? 

64 
34 

65 
34 

6' 

63 

64 

60 
42 

53 
43 

59 
4 1 

57 
41 

55 
3  3 

63 
35 

67 

3  7 

72 
40 

75 
41 

74 
41 

69 
49 

67 
50 

72 
42 

61.9 
38.0 

MAX 
MIN 

4  2 

44 
34 

50 
29 

6  0 
30 

57 
38 

50 
33 

4  6 

32 

54 
30 

50 
31 

44 

.'9 

46 
34 

56 
30 

57 
28 

59 

33 

57 
30 

61 
'  4 

55 
32 

65 
3 1 

63 
32 

56 
40 

56 

32 

53 
35 

53 
31 

60 
32 

6t 

34 

71 
36 

73 
37 

71 
36 

68 
38 

63 

33 

70 
36 

57.0 
33.1 

MAX 
MIN 

55 
38 

59 
42 

55 

32 

68 
35 

59 

4  9 

63 
44 

57 
39 

59 
38 

62 
41 

58 
41 

58 
44 

59 
37 

60 

34 

63 
35 

65 
42 

62 
41 

61 

40 

60 
40 

72 
3  9 

65 
44 

60 
39 

63 
46 

58 
40 

64 

37 

67 
36 

68 
42 

73 
44 

76 
39 

72 
39 

65 
38 

70 
41 

62.8 
39.9 

MAX 
MIN 

59 
37 

57 
43 

58 

33 

61 
32 

61 
47 

57 
44 

59 
36 

63 
42 

59 
39 

67 
40 

59 
42 

61 
39 

62 
32 

64 

33 

58 
43 

60 

41 

58 
37 

75 
48 

66 
49 

58 
44 

60 
40 

57 
41 

61 

41 

66 
41 

68 
42 

72 
39 

75 
40 

72 
40 

65 
49 

68 
47 

72 
46 

62.9 
40.9 

MAX 
MIN 

33 
21 

39 
27 

42 
31 

40 
33 

43 

35 

48 

34 

47 

29 

46 

27 

49 

2  6 

56 

29 

50 
33 

41 

35 

60 
31 

59 
36 

49 
31 

66 

32 

47 

30 

54 
34 

61 
40 

65 
35 

64 
36 

65 

37 

50.6 
31.8 

MAX 
MIN 

54 
31 

59 
36 

64 

35 

62 
33 

65 
40 

65 
43 

62 
35 

60 
33 

64 

37 

58 

30 

57 

35 

62 
32 

58 
38 

60 
30 

60 
31 

64 

40 

65 
38 

63 
38 

66 
47 

66 
43 

63 
38 

67 

47 

68 
38 

65 
36 

66 

4C 

77 
43 

84 
43 

86 

50 

81 
46 

75 
50 

77 
44 

66.0 
38.8 

See  Reference  Notes  Folio  wring  Station  i^dex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1962 


Station 

DayOi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRUCK  EE  RS 

MA  X 

41 

45 

37 

43 

3  1 

40 

49 

54 

59 

56 

56 

50 

5  2 

42  •  0 

M I  N 

14 

21 

18 

-  1 

7 

24 

17 

21 

8 

5 

11 

1 

-  4 

0 

8 

12 

12 

23 

12 

18 

9 

24 

1  8 

26 

19 

21 

1 4 

13.0 

TULELAKE 

MAX 

50 

56 

50 

41 

48 

55 

61 

57 

54 

59 

63 

67 

48  •  4 

M  I  N 

22 

16 

28 

31 

32 

32 

28 

26 

24 

24 

17 

16 

20 

23 

30 

20 

IB 

23 

32 

26 

30 

25 

30 

35 

31 

30 

25 

20 

18 

24 

25.2 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

63 

59 

43 

53 

50 

64 

69 

70 

68 

70 

75 

55.7 

MIN 

30 

34 

34 

36 

40 

40 

41 

40 

34 

31 

33 

37 

40 

35 

39 

39 

40 

44 

43 

40 

41 

41 

34 

38 

43 

45 

45 

48 

49 

45 

45 

39.5 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

60 

63 

68 

66 

65 

63 

59 

64 

70 

80 

6  9 

60 

60 

70 

70 

64.6 

MIN 

31 

37 

38 

35 

42 

47 

39 

38 

42 

34 

35 

35 

38 

33 

32 

38 

44 

41 

44 

48 

39 

42 

38 

37 

38 

41 

46 

48 

47 

40 

40 

39.6 

TWFNTYNINE  PALMS 

MAX 

58 

66 

67 

69 

69 

77 

85 

86 

84 

77 

76 

79 

67.5 

MIN 

24 

32 

40 

30 

41 

47 

37 

35 

36 

30 

33 

33 

32 

28 

28 

37 

34 

34 

46 

39 

IB 

39 

46 

38 

36 

41 

4  7 

47 

46 

50 

45 

37.7 

TWIN  LAKES 

MAX 

37 

34 

40 

50 

52 

49 

53 

46 

47 

53 

36.7 

MIN 

15 

14 

5 

1 

22 

18 

4 

16 

7 

6 

13 

-  1 

5 

18 

12 

20 

11 

18 

2 

18 

-  2 

9 

16 

19 

19 

15 

17 

I  8 

18 

11.6 

TWI TCHELL  DAM 

MAX 

56 

57 

59 

69 

63 

58 

59 

56 

70 

7 1 

64 

60 

59 

69 

7C1 

61.4 

MIN 

32 

38 

39 

37 

44 

45 

39 

42 

39 

34 

34 

40 

44 

37 

41 

41 

36 

43 

46 

45 

44 

39 

39 

40 

39 

38 

44 

49 

46 

18 

36 

40.3 

UKIAH 

MAX 

50 

56 

76 

69 

70 

77 

61.3 

MIN 

36 

31 

39 

38 

43 

42 

43 

33 

38 

37 

40 

31 

30 

29 

45 

39 

39 

33 

36 

43 

35 

34 

32 

32 

39 

39 

40 

40 

45 

38 

37.6 

UCLA 

MAX 

62 

62 

64 

62 

63 

60 

6  6 

57 

58 

67 

61  .8 

M  I  N 

42 

48 

47 

50 

52 

46 

46 

46 

50 

42 

46 

47 

49 

49 

47 

47 

46 

48 

47 

51 

49 

51 

46 

50 

54 

54 

49 

50 

51 

47 

51 

48.3 

UPLAND   3  N 

MAX 

6 1 

53 

52 

60 

63 

63 

63 

62 

65 

84 

76 

65 

50 

72 

80 

62.6 

MIN 

30 

34 

35 

35 

42 

40 

36 

33 

41 

30 

32 

32 

34 

32 

37 

34 

42 

15 

41 

44 

35 

42 

3  3 

32 

40 

44 

45 

43 

39 

41 

37.3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

53 

54 

6  3 

60 

61 

61 

54 

56 

72 

75 

75 

73 

69 

MIN 

34 

33 

32 

29 

36 

31 

35 

26 

31 

41 

39 

29 

41 

92 

39 

30 

32 

36 

37 

38 

34 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

52 

58 

55 

56 

54 

59 

62 

61 

60 

64 

68 

60 

55 

62 

58.4 

MIN 

39 

42 

38 

36 

38 

44 

39 

40 

40 

37 

40 

35 

35 

37 

41 

40 

43 

41 

44 

44 

43 

45 

39 

IS 

38 

43 

45 

47 

47 

44 

44 

40.8 

VACAVI LLE 

MAX 

60 

6 1 

62 

64 

64 

60 

73 

69 

72 

7  3 

63.1 

MIN 

39 

41 

35 

33 

46 

44 

37 

38 

40 

41 

42 

35 

30 

34 

46 

39 

40 

37 

39 

45 

40 

46 

34 

37 

37 

41 

42 

41 

43 

40 

41 

39.5 

VALYERMO  RS 

MAX 

54 

49 

51 

50 

55 

57 

7  4 

78 

78 

68 

65 

72 

58.7 

MIN 

28 

23 

25 

24 

32 

37 

25 

24 

22 

32 

28 

24 

28 

26 

22 

25 

24 

28 

34 

41 

30 

32 

31 

24 

29 

33 

36 

39 

29 

33 

32 

29.0 

VICTORVILLF   PUUP  PLANT 

MAX 

5  1 

53 

5  5 

55 

57 

61 

51 

57 

60 

83 

83 

76 

66 

72 

60.9 

MIN 

23 

29 

34 

25 

37 

38 

30 

28 

37 

29 

33 

30 

31 

22 

26 

39 

37 

3  2 

39 

41 

i  S 

40 

34 

26 

36 

35 

39 

39 

41 

36 

34 

33.3 

VISALIA 

MAX 

66 

68 

62 

66 

72 

79 

67 

71 

65.3 

MIN 

33 

40 

33 

35 

43 

47 

31 

43 

42 

40 

39 

34 

38 

39 

41 

43 

45 

40 

45 

46 

40 

43 

36 

36 

42 

47 

46 

50 

47 

46 

46 

41.3 

VOL  T A  PH 

MAX 

53 

5  1 

65 

69 

67 

70 

69 

55.6 

MIN 

31 

33 

33 

33 

39 

37 

37 

33 

26 

27 

29 

32 

27 

30 

33 

37 

33 

36 

39 

38 

39 

36 

29 

35 

36 

37 

41 

43 

40 

37 

36 

34.6 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

62 

62 

59 

60 

56 

71 

61 

61.3 

MIN 

38 

43 

33 

32 

37 

45 

33 

38 

32 

32 

42 

31 

31 

32 

42 

36 

38 

15 

42 

45 

38 

47 

33 

35 

34 

42 

40 

36 

45 

35 

43 

37.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

6  0 

58 

60 

49 

70 

58.5 

MIN 

20 

29 

29 

30 

31 

35 

39 

31 

32 

29 

30 

26 

28 

28 

21 

26 

34 

29 

39 

39 

30 

40 

30 

3  0 

37 

34 

36 

35 

35 

39 

2  9 

31.7 

WASCO 

MAX 

55 

66 

66 

70 

63 

65 

6  8 

7  0 

65.2 

MIN 

32 

37 

38 

33 

41 

46 

44 

37 

38 

39 

38 

39 

35 

34 

39 

43 

44 

41 

45 

45 

42 

46 

38 

36 

36 

43 

46 

49 

50 

43 

44 

40*7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

59 

64 

60 

59 

53 

61 

59.5 

MIN 

34 

43 

33 

32 

30 

41 

37 

41 

42 

33 

38 

33 

32 

32 

42 

39 

42 

39 

43 

43 

40 

39 

35 

3  6 

37 

41 

41 

40 

47 

4  3 

41 

38.4 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

42 

49 

56 

58 

47 

41 

50 

57 

62 

53 

47 

73 

53.6 

MIN 

25 

28 

32 

34 

34 

37 

38 

30 

33 

33 

29 

22 

1  8 

23 

29 

37 

34 

27 

25 

33 

26 

31 

29 

35 

41 

36 

35 

29 

30 

32 

30 

30.9 

WEED   1  S 

MAX 

40 

39 

44 

53 

46 

41 

60 

64 

47.9 

MIN 

22 

22 

22 

29 

31 

30 

32 

28 

26 

28 

20 

16 

1  5 

1  8 

37 

33 

23 

20 

21 

30 

23 

28 

21 

29 

37 

40 

32 

24 

23 

25 

25 

26.1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

1  9 

20 

1 8 

25 

30 

32 

20 

20 

29 

1  3 

1  2 

18 

20 

28 

29 

26 

4  3 

42 

42 

28.7 

MIN 

6 

-  5 

7 

0 

1  5 

17 

-  9 

-  9 

3 

0 

6 

-  9 

-  5 

-  3 

-  4 

2 

-  6 

-  4 

1 

7 

0 

15 

-  8 

8 

14 

15 

16 

20 

17 

5 

8 

3.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

6 

1  5 

20 

15 

20 

15 

16 

1  7 

1 1 

9 

1  4 

16 

26 

1  3 

1  4 

20 

28 

30 

28 

29 

2  3 

18.1 

MIN 

-  2 

-  1 

2 

10 

10 

-  8 

-  6 

-10 

-  5 

-  7 

2 

4 

3 

3 

-  2 

-  3 

3 

2 

2 

8 

-  7 

-  2 

12 

16 

19 

17 

12 

6 

10 

2.6 

WILLIAMS 

MAX 

51 

52 

53 

58 

60 

56 

57 

60 

62 

60 

58 

58 

62 

63 

61 

72 

76 

6  7 

69 

62.2 

MIN 

36 

39 

36 

36 

40 

41 

46 

38 

37 

35 

35 

34 

37 

33 

40 

41 

37 

is 

40 

40 

4  1 

47 

40 

40 

40 

42 

43 

47 

45 

44 

40 

39.6 

WILLITS   1  NE 

MAX 

5 1 

50 

52 

60 

55 

50 

58 

62 

60 

54 

60 

52 

52 

52 

65 

68 

69 

66 

65 

66 

56.8 

MIN 

34 

32 

36 

36 

40 

40 

40 

33 

29 

34 

35 

28 

27 

32 

41 

41 

31 

JO 

31 

37 

30 

40 

33 

34 

41 

42 

39 

40 

41 

41 

39 

35.7 

WILLOWS 

MAX 

5  3 

58 

57 

54 

52 

55 

60 

62 

59 

58 

59 

60 

63 

61 

6  6 

73 

66 

58 

59 

60 

62 

72 

74 

76 

67 

73 

61  .4 

MIN 

32 

35 

36 

32 

46 

45 

44 

36 

38 

34 

32 

34 

33 

32 

41 

39 

41 

39 

40 

45 

IB 

44 

31 

3  7 

38 

41 

43 

45 

45 

40 

43 

38.7 

WINTERS 

MAX 

56 

56 

5  3 

5  7 

63 

60 

58 

60 

60 

62 

6  3 

61  .8 

MIN 

37 

41 

37 

35 

43 

44 

40 

38 

37 

42 

44 

38 

34 

35 

46 

44 

44 

40 

40 

45 

42 

47 

35 

39 

39 

41 

45 

45 

44 

44 

46 

41.0 

WOODFORDS 

MAX 

41 

42 

38 

33 

37 

38 

43 

46 

47 

48.3 

27 

24 

21 

12 

32 

27 

17 

26 

11 

16 

24 

13 

7 

15 

19 

29 

21 

2  8 

24 

30 

2  0 

14 

1  B 

31 

33 

'5 

34 

27 

31 

2  8 

23.1 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

52 

51 

57 

58 

58 

59 

53 

59 

65 

59 

59 

60 

60 

65 

64 

59 

59 

6  5 

72 

66 

59 

61 

58 

6  4 

65 

72 

75 

77 

77 

69 

72 

62.9 

MIN 

37 

41 

37 

39 

40 

45 

40 

36 

38 

32 

37 

35 

36 

33 

40 

39 

42 

19 

37 

45 

39 

46 

32 

38 

36 

42 

42 

41 

39 

40 

39 

38.8 

YORBA  LINDA 

MAX 

60 

62 

71 

73 

66 

61 

68 

64 

59 

60 

62 

67 

68 

68 

68 

69 

68 

66 

61 

58 

56 

59 

66 

73 

82 

79 

69 

62 

57 

66 

78 

66.0 

MIN 

31 

39 

53 

38 

44 

44 

40 

38 

43 

32 

36 

36 

43 

41 

3  3 

39 

40 

52 

4fl 

43 

37 

37 

40 

43 

46 

49 

46 

41 

42 

41.2 

YOSEMITE  NP 

MAX 

43 

39 

44 

54 

46 

40 

45 

48 

42 

34 

40 

46 

52 

53 

48 

43 

60 

63 

57 

42 

55 

48 

46 

6  0 

68 

71 

71 

70 

63 

65 

70 

52.5 

MIN 

22 

31 

17 

24 

33 

31 

24 

26 

28 

23 

27 

1  9 

25 

25 

25 

31 

27 

27 

30 

31 

29 

32 

21 

26 

34 

35 

35 

38 

36 

34 

31 

28.3 

YREKA 

MAX 

33 

41 

41 

45 

49 

50 

54 

50 

57 

43 

45 

4  6 

48 

53 

54 

47 

52 

58 

59 

62 

51 

45 

46 

50 

47 

62 

64 

64 

61 

65 

69 

52.0 

MIN 

21 

21 

24 

26 

31 

31 

33 

30 

29 

30 

23 

2  2 

21 

25 

30 

32 

24 

25 

25 

35 

26 

30 

29 

35 

39 

35 

37 

31 

37 

29 

33 

29.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1962 


Day  of  month 


Station 



1 

2 

Z 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.15 

04 

■°: 

12 

.  15 

.  13 

.  15 

.  20 

.  15 

.07 

.07 

.  08 

.04 

.  18 

.  16 

.  1  0 

.  11 

.  12 

.  21 

.  18 

.  10 

.  15 

.  15 

.  19 

.  18 

.  17 

3.74 

BACKUS  RANCH  (a) 

EVAP 

.10 

.  14 

.23 

.05 

.16 

.09 

.04 

.18 

.20 

.06 

.17 

.20 

.11 

.  18 

.14 

.27 

.06 

.12 

.07 

.16 

.  24 

.17 

.22 

.14 

.15 

.20 

.24 

.32 

.  14 

.37 

.18 

5.10 

WIND 

66 

•11 

193 

23 

4 

122 

63 

152 

147 

81 

105 

177 

10 

6 

19 

78 

76 

16 

38 

135 

169 

179 

210 

76 

22 

5 

77 

78 

162 

149 

32 

2711 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

_ 

_ 

.30 

.  21 

.16 

.05 

- 

.06 

- 

- 

- 

- 

.18 

.18 

.11 

.11 

.35 

- 

.06 

.00 

.10 

.01 

.  19 

.12 

.32 

.04 

.28 

* 

* 

.  29 

- 

WIND 

27 

8 

65 

29 

29 

5 

23 

18 

31 

37 

25 

42 

30 

16 

36 

1 

5 

20 

12 

12 

5 

13 

15 

23 

30 

14 

9 

3 

25 

5 

13 

626 

BERRYESSA  LAKE  (b) 

EVAP 

.09 

.10 

.  05 

.01 

.01 

.07 

.12 

.  15 

.  10 

.10 

.  10 

.10 

.  13 

.  07 

.06 

.10 

.15 

.15 

.08 

.02 

.16 

.  13 

.14 

.14 

.15 

.15 

.25 

.20 

.15 

.15 

3.39 

WIND 

153 

68 

161 

38 

40 

85 

57 

98 

98 

59 

36 

48 

54 

49 

37 

92 

60 

38 

135 

101 

48 

35 

62 

40 

43 

131 

77 

4 

93 

2218 

MAX 

55 

61 

62 

61 

53 

52 

64 

68 

64 

62 

61 

67 

71 

63 

60 

60 

67 

76 

68 

63 

66 

63 

64 

68 

78 

82 

82 

79 

75 

78 

81 

66.9 

MIN 

43 

40 

41 

43 

45 

43 

44 

40 

35 

35 

35 

35 

37 

43 

13 

44 

43 

44 

47 

47 

47 

37 

39 

39 

40 

51 

51 

49 

47 

49 

52 

42.8 

BURLINGAME 

EVAP 

.04 

.15 

.01 

.06 

.07 

.12 

.04 

.08 

.19 

.  20 

.08 

* 

* 

* 

.  22 

.18 

* 

.11 

.  12 

.06 

.11 

.06 

.11 

.14 

.14 

.06 

.13 

.  11 

.  15 

.20 

.14 

3.08 

WIND 

55 

97 

42 

40 

99 

59 

30 

42 

129 

158 

61 

* 

* 

♦ 

163 

81 

* 

19 

36 

33 

59 

121 

81 

90 

100 

50 

83 

67 

49 

108 

81 

2033 

MAX 

66 

67 

68 

67 

62 

64 

70 

73 

73 

71 

67 

63 

63 

64 

73 

70 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

67.3 

MIN 

44 

48 

40 

39 

48 

46 

43 

16 

43 

41 

45 

- 

- 

39 

45 

- 

44 

40 

47 

44 

49 

42 

43 

42 

50 

47 

47 

49 

48 

48 

44.7 

CACHUMA  DAM  (c) 

EVAP 

.13 

.09 

.05 

.  11 

.18 

.08 

.05 

.11 

.11 

.  10 

.15 

.  13 

.  13 

.14 

.24 

.  10 

.11 

.15 

.08 

.08 

.08 

.  13 

.02 

.15 

.13 

.15 

.15 

.15 

.06 

.15 

.14 

3.63 

WIND 

50 

49 

53 

60 

108 

166 

43 

51 

45 

75 

84 

94 

54 

62 

100 

46 

51 

116 

53 

51 

82 

56 

58 

67 

38 

32 

33 

32 

55 

76 

44 

1984 

MAX 

63 

54 

E  4 

66 

71 

58 

67 

71 

63 

55 

66 

69 

69 

64 

58 

66 

66 

55 

63 

54 

59 

57 

79 

74 

78 

80 

80 

60 

71 

74 

65.7 

MIN 

33 

41 

36 

34 

41 

46 

40 

37 

51 

37 

45 

40 

40 

40 

42 

45 

44 

46 

47 

47 

45 

48 

40 

41 

46 

49 

53 

56 

48 

49 

49 

43.7 

CAMP  PARDEE  (d) 

EVAP 

06 

06 

02 

.02 

05 

.  07 

09 

.  05 

.  04 

.  09 

.  10 

.  11 

.05 

.07 

.  09 

.  1  1 

.  11 

.  05 

.09 

.  05 

.  09 

.  09 

.  09 

.09 

.  12 

.  12 

.  09 

.  09 

2.34 

WIND 

51 

4  5 

31 

18 

35 

68 

33 

19 

27 

'22 

33 

19 

23 

'27 

27 

17 

20 

20 

24 

27 

19 

37 

37 

23 

14 

'l3 

14 

15 

23 

26 

19 

826 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 

.02 

.05 

• 

* 

.  22 

- 

.05 

.08 

.  16 

* 

* 

.33 

.12 

.12 

.  10 

.09 

* 

* 

,40 

.08 

.08 

.06 

.09 

* 

* 

.36 

.18 

.19 

- 

.13 

.18 

B3.30 

WIND 

164 

67 

* 

* 

224 

96 

36 

36 

69 

* 

* 

138 

25 

46 

58 

47 

* 

* 

22 

193 

49 

120 

31 

* 

* 

98 

80 

36 

31 

22 

40 

1728 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.13 

.16 

* 

.45 

10 

.07 

.10 

.15 

.17 

* 

.30 

.16 

.21 

.  19 

.18 

.14 

* 

.20 

.12 

.12 

.18 

.25 

* 

* 

.60 

.15 

.12 

.12 

.14 

i.  18 

4.69 

WIND 

61 

74 

* 

* 

247 

61 

81 

61 

88 

260 

* 

246 

82 

82 

81 

86 

87 

* 

130 

126 

62 

121 

194 

* 

239 

71 

66 

76 

97 

i  89 

2870 

MAX 

65 

68 

- 

- 

72 

64 

63 

68 

71 

58 

- 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

- 

72 

64 

67 

73 

73 

- 

- 

75 

77 

72 

72 

70 

69.2 

MIN 

36 

42 

- 

- 

42 

46 

47 

45 

45 

47 

42 

41 

38 

39 

40 

43 

- 

42 

52 

50 

50 

50 

- 

42 

48 

54 

53 

53 

45.3 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.05 

.  00 

.11 

.10 

.05 

.03 

.02 

.09 

.  11 

.13 

.15 

.17 

.20 

.12 

.13 

.08 

.10 

.07 

•l\ 

.16 

.10 

.09 

.10 

.11 

.16 

.13 

.13 

.15 

.19 

.13 

.  16 

3.53 

WISH 

170 

16  I 

96 

65 

72 

234 

85 

13 

82 

67 

104 

56 

112 

18 

59 

63 

51 

39 

61 

157 

44 

131 

84 

29 

65 

30 

34 

39 

82 

65 

56 

2427 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.  15 

.  17 

.19 

.  25 

.  19 

.43 

.  16 

.33 

.28 

.17 

.22 

.31 

.55 

.21 

.  24 

.29 

.21 

.34 

.32 

.37 

.23 

49 

.48 

.42 

.33 

.28 

.31 

.32 

.41 

.61 

.45 

9.71 

WIND 

35 

20 

46 

33 

24 

172 

89 

43 

117 

95 

* 

118 

166 

49 

52 

45 

79 

28 

81 

109 

94 

162 

144 

121 

36 

32 

32 

42 

79 

130 

69 

2342 

MAX 

64 

69 

71 

71 

69 

68 

74 

75 

74 

67 

72 

71 

69 

72 

73 

74 

76 

78 

77 

71 

79 

79 

72 

79 

83 

90 

88 

87 

85 

84 

86 

75.7 

WIND 

32 

38 

44 

42 

46 

52 

45 

46 

47 

38 

41 

45 

40 

42 

41 

47 

50 

50 

52 

53 

59 

52 

46 

53 

52 

53 

54 

56 

57 

53 

56 

47.8 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

.03 

* 

* 

.32 

.00 

.0b 

.13 

.16 

* 

• 

.  47 

.06 

.05 

.08 

.07 

• 

* 

.  43 

.00 

.12 

.08 

.07 

* 

* 

.55 

.14 

.08 

.10 

. 210. 14 

3.35 

WIND 

1  .-.4 

* 

ol 

65 

t2 

Jj  Z 

165 

i  79 

MAX 

fifi 

68 

59 

61 

63 

~64 

68 

- 

MIN 

37 

14 

z 

_ 

38 

45 

40 

41 

49 

34 

35 

40 

45 

42 

48 

37 

41 

49 

49 

57 

41 

42*4 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.10 

,04 

.01 

.00 

.06 

.08 

.09 

.13 

.11 

.10 

.12 

.15 

.14 

.05 

.11 

.09 

.19 

.16 

.04 

.  19 

.  13 

.12 

.11 

.15 

.  17 

.15 

.17 

.15 

.13 

3.34 

WIND 

144 

122 

66 

86 

48 

221 

90 

38 

67 

51 

73 

59 

53 

27 

72 

57 

68 

26 

39 

40 

5 

77 

87 

57 

2167 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.13 

,  15 

.02 

.  14 

.14 

.14 

.  13 

.  10 

.09 

.16 

.22 

.13 

.14 

.15 

.19 

.14 

.13 

.14 

.  14 

.18 

.12 

.15 

.13 

.11 

.16 

.16 

.17 

.17 

.11 

.15 

.14 

4.33 

WIND 

67 

48 

23 

MAX 

59 

64 

50 

63 

64 

61 

5H 

66 

69 

56 

62 

64 

68 

71 

71 

69 

68 

70 

72 

74 

62 

72 

58 

65 

74 

76 

80 

80 

69 

70 

78 

67.2 

MIN 

32 

34 

34 

34 

40 

46 

40 

40 

40 

36 

36 

36 

37 

40 

41 

42 

45 

44 

44 

46 

41 

41 

39 

39 

41 

47 

49 

50 

49 

45 

45 

41.1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  14 

.  15 

.  20 

.  21 

.  17 

.  15 

.  15 

.  18 

.  20 

.40 

.  16 

.  25 

.  15 

.  22 

.  20 

.  20 

.  15 

.  20 

.  20 

.09 

.  15 

.  25 

.  23 

.  28 

.  19 

.  28 

.  25 

.  25 

.  27 

.27 

.30 

6 . 49 

WIND 

13 

19 

62 

27 

17 

6 

16 

52 

31 

64 

28 

38 

20 

22 

24 

2 

25 

23 

18 

10 

36 

42 

42 

59 

3 

12 

14 

13 

56 

112 

35 

971 

u^w 

66 

70 

84 

77 

78 

71 

65 

72 

78 

71 

72 

77 

75 

73 

74 

75 

76 

80 

78 

69 

72 

80 

79 

76 

83 

85 

88 

88 

86 

70 

84 

76.5 

MIN 

35 

41 

45 

4  5 

52 

51 

47 

45 

47 

40 

42 

45 

42 

40 

41 

44 

48 

49 

49 

51 

46 

49 

57 

46 

49 

52 

54 

57 

52 

50 

53 

47 . 2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  <e) 

EVAP 

.  15 

.  10 

.02 

.00 

.00 

.05 

.  14 

.07 

.15 

.29 

.  11 

.  13 

.15 

.21 

.  27 

.19 

.30 

.  20 

.  12 

.12 

.05 

.15 

.21 

.15 

.00 

.35 

.23 

.20 

.16 

.20 

.20 

4.67 

WIND 

72 

79 

88 

76 

9  2 

178 

116 

53 

54 

155 

63 

66 

67 

65 

115 

49 

79 

98 

69 

56 

45 

74 

143 

66 

49 

45 

50 

36 

56 

52 

46 

2352 

.  07 

.07 

.  08 

.09 

.  09 

.  09 

.  1 1 

.08 

.  09 

.  16 

.  08 

05 

.  10 

.  12 

.  14 

* 

.  15 

.  08 

.  14 

.  15 

.  06 

.  13 

07 

.  13 

.15 

.  25 

.  13 

.12 

.13 

B  3 . 21 

WIND 

52 

63 

23 

26 

44 

109 

'  59 

22 

23 

39 

31 

19 

17 

14 

34 

* 

26 

21 

21 

31 

19 

33 

37 

21 

12 

• 

28 

8 

• 

44 

10 

886 

LAKESHORE 

EVAP 

- 

.  07 

.00 

.00 

- 

.03 

.09 

.  11 

.08 

.09 

.  11 

.15 

.07 

.00 

.08 

.04 

.14 

.09 

.03 

.02 

.05 

.09 

.02 

.06 

.13 

.17 

.14 

.18 

.19 

.17 

B  2.66 

WIND 

52 

4  4 

40 

3 

30 

27 

9 

28 

29 

30 

29 

31 

30 

21 

1 1 

12 

19 

31 

35 

14 

42 

51 

27 

10 

10 

27 

33 

26 

30 

22 

29 

832 

LODI  (f) 

EVAP 

.15 

.06 

.08 

.  10 

.13 

.03 

.06 

.07 

.15 

.  15 

.12 

.13 

.10 

.17 

.09 

.09 

.08 

.12 

.17 

.06 

.  17 

.13 

.07 

.17 

.13 

.10 

.18 

.15 

.19 

.13 

.15 

3.68 

143 

122 

59 

49 

20  2 

162 

40 

28 

107 

89 

135 

82 

34 

69 

28 

26 

28 

41 

63 

46 

37 

165 

81 

36 

35 

21 

33 

45 

92 

77 

38 

2213 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.12 

.11 

.10 

lu 

.13 

.07 

.06 

.06 

.  10 

.25 

.15 

.  20 

.15 

.20 

.15 

.11 

.08 

.15 

.20 

.09 

.08 

.20 

.  11 

.20 

.11 

.15 

.20 

.20 

.20 

.20 

.20 

4.43 

WI ND 

200 

180 

110 

100 

270 

250 

40 

50 

170 

300 

170 

160 

120 

100 

70 

60 

60 

120 

100 

80 

50 

230 

200 

120 

110 

80 

90 

170 

150 

140 

80 

4130 

MAX 

60 

64 

63 

64 

58 

62 

69 

69 

67 

56 

68 

66 

70 

68 

64 

67 

65 

73 

62 

64 

70 

65 

74 

74 

78 

78 

80 

77 

78 

76 

80 

68.  7 

MIN 

41 

47 

39 

40 

49 

46 

4  4 

44 

41 

38 

44 

43 

41 

43 

47 

46 

45 

45 

44 

45 

46 

47 

4  4 

43 

46 

48 

50 

49 

47 

47 

49 

44.9 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.03 

.  00 

.  12 

.  04 

.  0 1 

.  19 

.02 

.  07 

.  11 

.  15 

.  11 

.06 

.  13 

.  15 

.  03 

.  07 

.  06 

.  08 

.  15 

.  13 

.  05 

.  10 

.  10 

.  10 

.  13 

.  12 

.  14 

.  16 

.  18 

.14 

.15 

3 . 19 

WIND 

31 

47 

41 

20 

40 

86 

15 

15 

33 

49 

45 

21 

21 

14 

23 

18 

15 

20 

13 

51 

20 

42 

40 

20 

21 

15 

'  18 

15 

36 

21 

20 

886 

MAX 

55 

55 

65 

52 

59 

56 

53 

66 

71 

66 

59 

62 

67 

70 

64 

63 

60 

65 

77 

70 

62 

67 

64 

69 

75 

77 

80 

82 

81 

77 

80 

66.7 

MIN 

45 

44 

41 

41 

42 

45 

41 

4  2 

41 

36 

38 

36 

30 

35 

44 

43 

45 

42 

42 

47 

46 

47 

38 

39 

43 

47 

52 

51 

50 

47 

48 

42.8 

NACIMIENTO  DAM 

WIND 

.06 

.07 

.05 

.09 

.  12 

.07 

.05 

.07 

.08 

.15 

.11 

.07 

.11 

.15 

.12 

.06 

.00 

.  15 

.05 

* 

• 

* 

.22 

.13 

.16 

.15 

.13 

.14 

.15 

.13 

.12 

2.96 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.  24 

.  02 

.21 

.  10 

.  14 

.01 

.15 

.18 

.09 

.07 

.24 

.05 

.04 

.22 

.06 

.17 

.10 

.07 

.  21 

.19 

.07 

.13 

.01 

.25 

.13 

.03 

.22 

.15 

.19 

.05 

.24 

4.03 

WI  ND 

266 

226 

62 

39 

172 

438 

156 

28 

41 

92 

63 

47 

21 

53 

39 

132 

29 

46 

72 

76 

37 

140 

112 

49 

25 

30 

27 

20 

81 

70 

30 

2719 

PLACERVI LLE  IFG 

EVAP 

- 

* 

* 

.  10 

.08 

- 

.02 

.06 

* 

* 

.12 

.09 

.10 

.11 

.04 

• 

* 

.  24 

.11 

.00 

.09 

.02 

* 

* 

.24 

.12 

.15 

.14 

.09 

d.  11 

B  2.25 

WIND 

77 

92 

* 

• 

95 

95 

24 

16 

30 

* 

* 

112 

27 

24 

30 

15 

• 

* 

82 

29 

20 

68 

31 

• 

* 

42 

20 

27 

20 

19 

i  16 

1011 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (c) 

EVAP 

.11 

.  10 

.06 

.  10 

.  18 

.  09 

.  01 

11 

.  12 

.  18 

.  08 

05 

20 

.  21 

14 

03 

12 

05 

05 

06 

13 

09 

18 

19 

21 

22 

19 

07 

.05 

.28 

3  77 

WIND 

57 

38 

33 

28 

24 

23 

30 

23 

51 

49 

46 

'37 

31 

30 

39 

31 

22 

44 

1 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 
WIND 

00 

.  02 

.  01 

.02 

01 

02 

22 

21 

09 

09 

16 

19 

20 

21 

.16 

.  16 

3  2.85 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.00 

.  14 

.01 

.03 

.02 

.02 

.13 

.08 

.13 

.09 

.10 

.17 

.06 

.02 

.04 

.14 

.16 

.13 

.03 

.14 

.05 

.02 

.11 

.14 

.16 

.29 

.07 

.19 

B  2.96 

WIND 

25 

55 

ioo 

40 

27 

71 

7 

20 

71 

29 

56 

56 

88 

60 

36 

53 

57 

77 

63 

58 

27 

67 

68 

30 

43 

47 

45 

63 

70 

61 

44 

1614 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.05 

.  04 

.09 

.07 

.04 

.01 

.05 

.  15 

.13 

.15 

.18 

.07 

.14 

.  15 

.05 

.08 

.07 

.10 

.23 

.05 

.15 

.12 

.10 

.17 

.  15 

.15 

.15 

.15 

.20 

.15 

.10 

3.49 

WIND 

45 

30 

35 

25 

80 

80 

5 

5 

95 

75 

50 

30 

10 

50 

10 

5 

10 

15 

85 

40 

60 

95 

50 

20 

10 

10 

10 

20 

90 

60 

25 

1230 

MAX 

57 

65 

68 

65 

66 

61 

69 

75 

71 

65 

67 

73 

74 

71 

66 

69 

67 

78 

75 

65 

70 

65 

73 

77 

80 

81 

83 

82 

78 

81 

84 

71.7 

MIN 

45 

49 

40 

43 

51 

49 

47 

47 

45 

41 

47 

43 

43 

46 

50 

50 

49 

45 

49 

50 

47 

50 

42 

45 

50 

53 

54 

52 

51 

51 

54 

47.7 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.12 

.06 

.15 

.12 

.  17 

.10 

.08 

.10 

.22 

.21 

.20 

.14 

.12 

.23 

.08 

.  14 

.07 

.12 

.30 

.13 

.11 

.23 

.23 

.15 

.15 

.15 

.15 

.30 

.27 

.28 

.15 

5.03 

WIND 

103 

118 

78 

70 

194 

149 

42 

76 

220 

199 

171 

125 

78 

70 

83 

62 

31 

66 

254 

67 

168 

210 

165 

122 

61 

53 

49 

124 

312 

222 

141 

3883 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.00 

.  15 

.07 

.01 

.07 

.00 

.09 

.12 

.  12 

.02 

.20 

.27 

.13 

.09 

.01 

.07 

.16 

.19 

.04 

.01 

.  19 

.09 

.13 

.02 

.06 

.15 

.17 

.26 

.17 

.17 

B  3.33 

WIND 

32 

14 

11 

33 

18 

33 

10 

9 

21 

43 

2 

53 

97 

20 

15 

21 

45 

41 

48 

22 

6 

42 

32 

4 

18 

8 

17 

22 

82 

25 

48 

892 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1962 


Day 

Df  month 

Tot . 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.10 

.01 

.09 

.22 

.17 

.10 

.06 

.  13 

.12 

.15 

.15 

.17 

.22 

.18 

.07 

.12 

.12 

.08 

.17 

.07 

.  13 

.05 

.10 

.21 

.18 

.20 

.11 

.06 

.  15 

.  15 

.  17 

4.01 

WIND 

65 

73 

112 

60 

92 

131 

48 

75 

66 

104 

96 

88 

94 

65 

53 

49 

60 

52 

50 

50 

83 

48 

75 

114 

41 

55 

50 

38 

73 

72 

57 

2189 

MAX 

65 

69 

69 

57 

66 

70 

58 

69 

65 

69 

70 

68 

64 

68 

66 

64 

60 

61 

65 

66 

71 

76 

77 

77 

76 

75 

70 

76 

78 

68.4 

MIN 

38 

36 

47 

46 

43 

42 

45 

35 

35 

40 

58 

45 

45 

45 

42 

46 

47 

47 

45 

48 

40 

43 

4.=. 

45 

51 

53 

48 

45 

46 

44.5 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER ,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 
t>  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


Depth 

in  Soli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg  . 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00  A.M. 

SO 

53 

58 

54 

57 

61 

59 

57 

58 

54 

54 

56 

56 

53 

58 

57 

60 

59 

64 

58 

60 

62 

61 

61 

60 

64 

65 

66 

66 

65 

66 

59.1 

MAX 

69 

71 

74 

75 

77 

75 

74 

70 

77 

69 

67 

71 

76 

71 

74 

75 

77 

79 

79 

72 

75 

80 

HI 

76 

81 

85 

88 

88 

89 

80 

85 

76.8 

MIN 

46 

50 

55 

50 

50 

58 

58 

54 

55 

53 

51 

52 

53 

50 

49 

53 

57 

56 

61 

55 

57 

60 

59 

60 

58 

60 

62 

63 

64 

62 

62 

56.0 

8 

Inches 

9:00  A.M. 

56 

58 

60 

60 

61 

63 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

61 

63 

63 

65 

62 

63 

65 

65 

64 

65 

66 

68 

69 

69 

68 

69 

63.0 

MAX 

63 

64 

65 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

66 

65 

66 

67 

66 

67 

67 

68 

70 

71 

68 

69 

71 

71 

70 

72 

73 

75 

76 

76 

73 

75 

69.1 

MIN 

56 

58 

60 

60 

61 

63 

62 

61 

62 

60 

59 

60 

61 

59 

59 

61 

63 

63 

64 

62 

63 

64 

65 

64 

64 

65 

68 

69 

69 

67 

68 

62.6 

12 

Inches 

9:00  A.M. 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

65 

64 

63 

63 

64 

63 

63 

64 

65 

66 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

67 

68 

70 

70 

71 

70 

71 

65.5 

20 

Inches 

9:00  A.M. 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

65.5 

39 

Inches 

9:00  A.M. 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

66.2 

79 

Inches 

9:00  A.M. 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70.8 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

44 

46 

51 

52 

52 

49 

52 

52 

55 

54 

52 

55 

54 

55 

56 

55 

56 

56 

59 

58 

58 

57 

54 

56 

60 

62 

64 

66 

66 

66 

71 

56.  2 

MIN 

41 

43 

40 

41 

47 

46 

44 

42 

44 

42 

44 

43 

42 

43 

48 

46 

47 

46 

47 

50 

48 

50 

4  2 

46 

4S 

51 

52 

52 

51 

50 

54 

46. 1 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

4 

Inches  (c) 

MAX 

51 

52 

53 

55 

54 

54 

53 

54 

54 

52 

52 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

55 

54 

54 

55 

55 

56 

58 

60 

63 

63 

62 

60 

61 

62 

56.0 

MIN 

48 

49 

50 

51 

53 

52 

51 

51 

52 

50 

49 

50 

51 

51 

52 

54 

54 

54 

53 

53 

52 

54 

53 

53 

55 

58 

59 

60 

58 

57 

58 

53. 1 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

48 

48 

48 

48 

50 

49 

49 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

50.7 

MIN 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

54 

54 

53 

53 

50. 1 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

213 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

8.0 

4 

4 

3 

i  .0 
1 

- 

4 

2 

0.5 

1.0 

2.0 
1 

1.0 

BIG  BAR  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

G.O 

1.0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  '1 

10.0 

T 

14.0 
49 

48 

46 

4  0 

38 

35 

1.0 
34 

32 

1.0 

32 

1.0 

32 

T 
30 

4.0 

32 

29 

25 

23 

20 

19 

18 

15 

14 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

T 

11.0 

3.0 

T 

4.0 
H 

1  .0 

L| 

4.11 

g 

7 

3 

T 
T 

1.0 

2.0 

2 

T 

5.0 
5 

T 

2 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0 .  4 
T 

T 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17.6 

7  .  3 

0.2 

79 

4.7 
79 

8  .  0 
79 

0.7 
86 

79 

0  .  4 
72 

2.0 
71 

2.2 
74 

75 

69 

66 

1.7 
64 

0.7 
66 

67 

65 

64 

1.6 

63 

1  .  9 

64 

10.9 

68 

0.2 
77 

77 

73 

69 

66 

64 

62 

60 

59 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

19.0 

3.0 

34 

1.5 
32 

T 
28 

2.0 
30 

2.0 
39 

T 
29 

4.0 
33 

30 

29 

28 

26 

2.0 
26 

24 

24 

24 

24 

23 

5.0 
28 

7.0 
33 

29 

26 

24 

23 

21 

19 

17 

16 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

g 

1.7 
Hi 

10 

10 

9 

4.0 
12 

11 

0.2 
11 

4.0 
14 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

T 
12 

T 
12 

12 

11 

10 

10 

5.5 
13 

0.5 
12 

10 

9 

8 

7 

6 

6 

4 

3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
22 

10.0 

3  2 

3.0 
32 

24 

9.0 
30 

6.3 
35 

28 

27 

28 

7.5 
36 

32 

30 

25 

25 

24 

24 

23 

23 

22 

T 
20 

5.0 
24 

7.0 
32 

28 

25 

18 

16 

14 

10 

8 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15.0 
60 

12.0 
65 

1.0 

64 

60 

56 

2.0 
54 

53 

52 

T 
51 

51 

3.0 

53 

51 

50 

50 

49 

0.5 
49 

49 

47 

46 

46 

8.0 
54 

50 

49 

47 

46 

45 

43 

42 

39 

39 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

6.0 
48 

0.5 
46 

44 

1.5 
43 

5.0 
46 

T 
44 

44 

ii.  .. 
43 

T 
43 

4.5 
44 

43 

43 

42 

42 

T 
41 

40 

39 

37 

36 

T 
35 

9.0 
42 

41 

38 

34 

31 

28 

26 

24 

22 

19 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

COVELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LO.  0 

1.3 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

20 

18 

16 

15 

11 

9 

8 

2.0 
10 

2.0 
12 

12 

10 

g 

8 

7 

6 

5 

4 

2.0 

DE  SAB LA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
3 

4 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
3 

11. 0 
13 

0.2 
11 

8 

5 

2 

T 
T 

T 
T 

6.6 
6 

o.  1 
4 

1.1 
3 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

6.1 
6 

1.6 
4 

1 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
4 

2.0 
4 

4.0 

5 

T 

5 

4 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

2.0 
T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

T 
T 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

92 

1.0 
93 

4.0 

97 

97 

T 
92 

W.  ii 
99 

8.0 
104 

T 
102 

3.0 
103 

3.0 
104 

9.0 
1 1 1 

109 

108 

107 

104 

103 

T 
102 

101 

100 

3.0 
101 

2.0 
102 

T 
102 

10.  1 
108 

10H 

107 

103 

101 

99 

98 

96 

94 

HAPPY  CAMP  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

2.0 
7 

T 

6 

5 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

2.0 
5 

2 

2.0 
2 

4.0 

Q 

2 

T 
T 

1.0 
1 

7.0 
8 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

r 

3.0 

3 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

80 

6.0 
84 

1.0 
83 

82 

1.0 
80 

23.0 
97 

0.4 
97 

T 
92 

5.0 
95 

2.0 

95 

6.0 
97 

95 

93 

9 1 1 

89 

T 

HH 

2.0 
89 

88 

85 

5.0 
HH 

T 
84 

8.0 
90 

2.0 
90 

8H 

84 

81 

80 

78 

77 

75 

72 

I DYLLWILD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

12 

3 

4 

3 

0.3 
2 

0.2 
2 

0.2 
3 

5.0 
5 

4 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

f 

T 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
3 

4.0 

5 

1.0 

5 

0.5 
4 

2 

1 

3.5 
5 

3 

4.0 

7 

3.0 
8 

1.0 
8 

g 

Q 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

4.0 

4 

1.5 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
50 

3.0 

53 

1.0 

53 

T 
52 

T 
50 

6.0 
:"<>> 

3.0 

59 

59 

0.5 

54 

T 
54 

4.0 

59 

2.0 
60 

58 

55 

54 

0.5 
54 

0.5 

32 

52 

5C 

T 

5C 

0  .  5 

50 

5.0 

5£ 

3.5 
5f 

58 

54 

5( 

48 

4i 

44 

44 

42 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 1 

6 

4 

3 

1.0 

2 

2 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2.0 

3.0 

; 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
61 

25.0 
86 

T 
80 

70 

T 
66 

LO.O 
69 

T 
67 

64 

7.0 
68 

2.0 
119 

6.0 

7  r, 

T 
73 

67 

65 

T 
64 

T 
64 

62 

62 

T 
00 

T 
6C 

T 
56 

1  6  .  0 
74 

T 
6f 

65 

62 

60 

59 

5' 

55 

52 

50 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17.8 
50 

5.0 
55 

2.0 
54 

53 

2.7 

56 

6.4 
58 

T 
53 

T 
50 

T 
48 

T 
44 

7.0 
47 

T 
53 

52 

49 

T 
48 

0.8 
4  7 

47. 

47 

4'1 

0.2 
42 

0.5 
42 

5.9 
52 

2.3 
54 

52 

4£ 

44 

38 

36 

32 

29 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

3.5 

26 

6.5 

3.0 

5.0 

2.0 

19 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

36 

36 

T 
31, 

(.  .  0 

36 

3.0 
42 

42 

4.0 
46 

4.0 
50 

50 

48 

48 

36 

36 

36 

1.0 

37 

3.0 
40 

12.0 
48 

48 

48 

48 

2.0 
50 

50 

48 

40 

36 

34 

32 

24 

24 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.3 
2 

1 

3  .  0 

3 

1 

T 

1  .  0 

1 

T 

1.0 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 .  5 
190 

1.5 
192 

2.0 
194 

2.5 
196 

9.0 
203 

21.0 
220 

1.5 
217 

213 

0.5 
210 

0.5 
206 

0.5 
200 

192 

180 

170 

0.7 
170 

12.0 
182 

0.3 
179 

175 

170 

9  .  r 
178 

0.5 
175 

8.5 
182 

T 
180 

0.5 
178 

0.5 
171. 

T 
174 

172 

170 

165 

160 

157 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.9 
9 

0 . 5 

ii  .  8 
4 

0 . 5 

T 

4 

0 .  5 

2.2 

2 

15.3 
5 

1.2 
9 

2.6 
9 

7 

T 

4 

T 

4 

T 

3 

2 

2 

T 

1.8 
T 

0.6 
T 

1.1 

T 

1.1 

2.  1 

: 

T 

MT  WILSON   FC   338  B 

oliUnr  1 1 . 1 . 
SN  ON  GND 

1  1 

ID 

9 

8 

T 

7 

1  .0 

8 

2.0 
9 

1.0 

9 

1.0 
10 

9 

8 

7 

7 

5 

4 

4 

2 

2.0 
4 

1.0 
5 

3 

2 

2 

1 

1 

NORTH  FORK  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

14 

12 

Hi 

8 

3.0 
1 1 

1.0 
12 

11 

2.0 
13 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

8 

8 

T 

7 

T 

6 

T 

5 

4 

4 

T 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
1' 

S.O 
1 1 

9 

6 

4 

3 

2 

T 

0.5 

2.0 
1 

1 

See  reference  notes  following  Stahon  Index 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1962 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.6 
2 

T 
T 

0.5 

T 

0.8 

T 

T 

°T2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
18 

33.0 
48 

2.0 
46 

42 

35 

6.0 
32 

26 

20 

3.0 
19 

16 

4.0 
15 

14 

12 

10 

8 

3.0 
10 

8 

7 

6 

5 

4 

10.0 
12 

4.0 
14 

10 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

19.0 
30 

28 

24 

22 

19 

17 

16 

2.0 
18 

0.5 
17 

1.5 

18 

17 

16 

16 

15 

15 

14 

13 

11 

10 

g 

15 

16 

12 

10 

g 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.9 
126 

33.9 
152 

6.4 
144 

138 

1.2 
133 

19. 1 
148 

2.7 
144 

1.0 
142 

3.2 
139 

135 

14.3 
146 

3.2 
144 

138 

135 

132 

2.2 
132 

d.3 
132 

128 

125 

0.8 
123 

0.7 
124 

10.8 
132 

11.8 
141 

134 

130 

127 

124 

1  2< ) 

118 

]  J,, 

114 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12.0 
23 

22 

19 

17 

10.0 
27 

6.0 
33 

T 
27 

1.5 
25 

0.5 
26 

6.0 
26 

24 

22 

22 

21 

18 

T 
17 

T 
16 

12 

1.0 
13 

11 

8.2 
19 

2.1 
21 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

20 

18 

18 

17 

1.5 
18 

2.5 
21 

18 

2.2 
20 

2.1 

22 

20 

19 

17 

15 

13 

0.2 
12 

12 

12 

T 
11 

T 
10 

3.0 
11 

10 

10 

8 

7 

4 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17.0 
31 

8.0 
34 

T 
33 

33 

32 

5.0 

31 

T 

29 

26 

24 

1.0 

24 

2.0 
23 

23 

21 

18 

18 

T 
18 

18 

17 

1  7 

17 

17 

10.0 
27 

T 

22 

22 

19 

16 

15 

14 

12 

9 

Q 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

5 

2.0 
g 

7 

5 

3 

2 

T 

T 
T 

2.5 

1 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
50 

24.0 
74 

7.0 
71 

64 

62 

8.0 
66 

2.0 
62 

1.0 
61 

3.0 
58 

1.0 
59 

11.0 
70 

0.5 
68 

64 

60 

58 

T 
58 

T 
58 

56 

56 

T 
54 

0.5 
54 

7.0 
59 

9.0 

65 

60 

56 

54 

52 

g  1 

49 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

* 

1.0 

T 

1.0 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 

19.0 
]  47 

4.0 
136 

125 

3.0 
122 

30.0 
139 

1.5 
131 

2.0 
126 

3.0 
122 

6.0 
125 

12.0 
131 

2.5 
125 

122 

119 

T 
117 

1.5 
117 

1 16 

114 

T 
1 12 

2.0 
113 

1.0 
111 

21.0 
128 

9.0 
127 

121 

117 

114 

111 

1  OK 

T 
106 

T 
105 

104 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

56 

56 

T 

56 

56 

55 

6.0 
61 

3.0 
64 

3.0 

67 

T 
64 

2.0 
66 

1.0 

61 

65 

T 
63 

60 

56 

54 

4.0 
58 

T 
56 

T 

56 

T 
54 

1.0 

55 

54 

3.0 
57 

T 
55 

52 

48 

45 

42 

T 
40 

38 

36 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
50 

47 

2.0 

2.0 

1.0 

52 

1.0 

53 

2.0 

1.0 

T 

50 

T 

2.0 

T 

T 

0.5 

6.0 

2.0 

3.0 

1.0 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

10.1) 
13 

10 

6 

3 

5.0 
6 

T 

5 

2.0 
5 

4.0 

6 

1.0 
6 

1.0 
6 

5 

4 

4 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

4.0 
4 

2.0 
4 

1 

T 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8.0 
12 

11 

7 

7 

4.0 
10 

3.5 
10 

9 

0.5 
7 

0.3 
7 

11.0 
13 

13 

12 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

0.1 

3 

T 

T 
T 

2 

T 

T 

T 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

4.0 

0.5 
T 

0.3 
1 

2.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

e 

■ 

i 
> 
< 

1  • 

1  1 

u.  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:  OOA  PST 

H 
w 
Pi 

o 
o 

o 

rl 

4: OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66  -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NNW 

10 

6.9 

++37 

SSE 

5 

84 

59 

46 

72 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

5.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

33 

23 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

4 

4.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SW 

8.4 

++41 

SSW 

22+ 

66 

0 

2 

8 

1 

4 

0 

15 

7.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

16 

7.7 

++29 

NW 

23 

77 

55 

47 

67 

4 

1 

5 

0 

0 

0 

10 

5.1 

EUREKA  WB  CITY 

ts 

8.1 

31 

SE 

4 

5 

8 

6 

3 

0 

0 

22 

42 

8.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

17 

5.9 

33 

NW 

9 

87 

63 

41 

73 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

81 

5.0 

LONG  BEACH  AIRPORT 

W 

16 

6.6 

++29 

W 

9 

80 

65 

58 

76 

2 

4 

0 

2 

0 

0 

8 

5.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

22 

7.5 

++37 

W 

9 

79 

63 

71 

80 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

6.8 

33 

W 

9 

76 

54 

52 

71 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

71 

4.8 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

67 

56 

5 

4 

8 

0 

0 

1 

18 

6.7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

10.2 

++30 

SSE 

5 

80 

65 

53 

74 

4 

3 

6 

1 

0 

0 

14 

6.1 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.9 

++37 

NW 

9 

3 

9 

3 

0 

1 

0 

16 

5.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

9.4 

36 

SE 

22+ 

77 

62 

46 

70 

4 

5 

3 

0 

1 

0 

13 

69 

6.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

17 

7.7 

33 

E 

5 

87 

76 

57 

82 

i 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

69 

6.2 

SANDBERG  WB 

N 

13.7 

++40 

NW 

29 

61 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

5.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

17 

7.0 

24 

W 

9 

75 

59 

56 

76 

1 

6 

2 

0 

0 

0 

9 

62 

4.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

33 

9.9 

41 

WNW 

9 

85 

75 

65 

81 

6 

4 

4 

2 

0 

0 

16 

6.2 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

(W 

45 

8.9 

31 

SE 

5 

t77 

0 

5 

6 

0 

1 

0 

12 

SAN  JOSE 

t* 

59 

5.9 

26 

S 

5 

620 

0 

4 

4 

1 

0 

0 

9 

56 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNlf 

22 

8.1 

++40 

SE 

5 

90 

64 

64 

86 

4 

6 

4 

0 

0 

0 

14 

5.3 

t  8:00  A.M.       n  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


MARCH  1962 


MARCH  1962 


MARCH  1962 


MARCH  1962 


-  99  - 


STATION  INDEX 


A8B0TI  MINE 
AC  TON  EsCONDlDO  FC2618E 
AOELANTO 

AO! N   RANGER    STAT ION 


.3  RANGER  SIAT ION 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
AN T 1 OCH  F I BRESOARO  M I  LI 
ANTIOCH   PUMPING  PLANT 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 


SECO 


ARROYO  SECO  RS  FC  508  <j  0327]  LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 


1  ASSOC  OIL   ANAHE IM  NO  1 

ATLAS  ROAO 
,  ATWELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 
AUBURN 

avalon  pleasure  pier 
azusa  city  park  fc  143 
backus  ranch 

BADGES 
BADGES  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
;  BAKERSF I  ELD  W8  AIRPORT 
1  8ALCH  POWER  HOUSE 

BALL  MOUNTAIN 

BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 

BAR  STOW 

BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BE  A  P I  PAP  MEADOW 
BEAUMONT 
BEAUMONT  I 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  111 
BEN  LOMOND 
BERkELE  r 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  8ERQ I  NO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUM80L0T 
LOS  ANGELES 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN 

TULARE 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BE HO  I  NO 
SN  LUIS  OBPO  I     4j  35 
MONTEREY  1  24  36 


03?a 

03741  TULARE 
03791  FRESNO 
0383|  PLACER 
0395j  LOS  ANGELES 
0410  LOS  ANGELES 
,.  I  -  KERN 

0<*22  TULARE 
0i*25  MARIPOSA 
043&j  SAN  8ERDIN0 
06  37]  SAN  8ERDIN0 
04421  KERN 
0449  FRESNO 
0468  TEHAMA 
0509  ORANGE 
0514  SAN  DIEGO 
0519  SAN  8ER0IN0 


05  34  FRESNO 

0543  SN T  A  ( 

0596  Tulare 

0606  riverside 

0607  riverside 
0609  riverside 
0617  tuolumne 
0619  los  angeles 
u674  santa  cruz 

0693  ALAMEDA 

0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

0731  LASSEN 

0738  TRINITY 

0741  SAN  BERDINO 

0742  SAN  BERDINO 
G  BEND  RANGER   STATION  07*7  PLACER 

0755  FRESNO 

G  DAL  TON  OAM  FC223B-E  0758  LOS  ANGELES 


BERRYESSA  LAKE 
BESWICx.  7  S 
B 1EB6R 

*R  RANGER  STAT  I 
1G  BEAR  LAKE 
IG  BEAR  LAKE  i 


G  PINE  CREEK 


0767 


G  PINES  PARK  FC  83B  0779  LOS  ANGELES 
G  SUA  STATE  PARK  0790  MONTEREY 

G  TUJUNGA  OAM  FC46D-E  0798  LOS  ANGELES 
RMlNGHAM  GEN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 
SHOP  CREEK    INTAKE  2       0819  INTO 
SHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 
SHOP  WB  AIRPORT  0822  INTO 

SHOP  UNION  CARS | DE         0824  INYO 

MOUNTAIN  2   SW  0850  SANTA  CLARA 

MOUNTAIN  0867  LASSEN 


092*  RIVERSIOE 
0925  RIVERSIDE 
0927  RIVERSIOE 
0931  NEVADA 
0968  SAN  0 1  EGO 
S I A  0973  MENDOC I  NO 
0979  KERN 
0983  5 AN  DIEGO 


8LYTHE 
BLYTHE 
BLYTHE 
BOCA 


60RREG0  DESERT 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE  0986  SAN  1 
BOULDER  CREEK 

LOCATELL I  RANCH 
BOULEVARO 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

8RANSCOM8  2  NW 
SRAwLEY  2  SW 

BRAY   10  MSW 
8REA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BR  I  DGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BR  I DGEV 1 LLE  A  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 


brushy  sprgs  guard  s'a 

buckhorn 
bucks  creek  ph 
bucks  lake 
buena  vista 
bull aros  bar  pwr  house 
8ur8ank  fire  oep  fc226b 
8ur8ank  w8  airport 
8url 1ngame 

8URNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTQNWILLOW 
CA8AZ0N 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEX ICO  2  NE 
CAL IFORNIA  HOT   SPRGS  RS 
CAL ISTOGA 
CALLAHAN  RANGER  STATION 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SH 
CAMP    SAN  LUIS  OBISP 


RANGER  STA 
CAN8Y  11  SW 
CANBY  RANGER  STAT  ION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COi 
CANT  I  L 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CAR  IBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


1133  PLACER 
11A2  MONTEREY 
1149  SHASTA 
1159  PLUMAS 
1161  PLUMAS 
1170  SAN  BENITO 
liaq  YUBA 
1192  LOS  ANGELES 
1190  LOS  ANGELES 
1206,  SAN  MATEO 


1214  SHASTA 

1215  TRINITY 
12161  CONTRA  COSTA 
12**1  KERN 

1250  RIVERSIDE 
1252  SAN  DIEGO 
1253;    SN T A  BARBARA 
1272  SAN  BERDINO 
1277  CALAVERAS 

1280  CALAVERAS 

1281  ALAMEDA 
128B  IMPERIAL 

TULARE 


SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 

I  CALAVERAS 

|  SIERRA 

I  LUIS  OBPO 

\  YU8A 

MODOC 
;  LOS  ANGELES 
;  KERN 

PLUMAS 

ORANGE 
I  SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


23  39  02 

29  34  30 

34  35 

"1  12 

37  52 

AO  11 

34  19 

33|  32  50 

13|  3ft  11 

41  29 


13|  34  13 

9  36  29 

26  33  55 

17  38  25 

91  36  28 

27]  37  05 

1   38  54 

33   33  21 

26  34  08 

6  34  57 


1005  SANTA  CRUZ 

1009  SAN  DIEGO 

1013  LOS  ANGELES 

1018  NEVADA 

1031  RIVERSIDE 

1034  MONTEREY 

1046  MENDOCINO 

1048  IMPERIAL 

1050  SISKIYOU 

1U56  ORANGE 

1057  ORANGE 

1060  CONTRA  COSTA 

1072  MONO 

10 76  MONO 

1080  HUMBOLDT 

1096  PLACER 

1112  YOLO 


6i  34  23 
2  38  17 
3a|  38  12 

37  29 
32  41 
35  53 


3  5  20 

39  27 
41  22 
2l|  41  27 
3*  11 
6|  35  18 
i  10 


122  26 

118  17 

117  25 

120  57 


35  59 

17  38  34  ! 

27   38  01 

27i  37  59 

33;  33  33 

30:  34  52 

15,  34  31 


1965 
2920 
2845 
4193 


2367 
1735 
1125 
4365 


j  3915  I 
4965  1 
,  2935  I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  18  50 

117  53 
122  15 

118  40 


23  39  56 
26  33  56 
33  32  41 
15  34  54 


116  07 
119  03 
119  05 


1735  1 
6400 
200S 
1297  ' 


1045  |  8A  8A 
495  MIO  MID 
1720  5P, 


119  47 
IU  27 
122  06 


23  38  33 
12  41  52 
21   41  07 


'  45     123  15 

116  55 

116  58 

120  31 

119  15 


13   34    u      118  : 


37  22     118  43 


33  32  40     117  i 


01      123  22 


33  17  116  21 
37  09     122  12 


35      118  22 


33  55 

33  S3 

37  53 

38  15 


120  04 
122  09 

121  20 


8  39  54 
8  39  54 
20  36  46 


121  20 

121  12 

121  11 

121  09 


122  21 

121  40 

123  28 

122  05  1 
119  28 

116  47  1 

117  14 

119  59 

117  34 

120  19 

120  22 

121  49 

115  28 

118  41 

122  35 
122  48 

116  59 
116  28 


121  02 

121  03 

120  52 
118  34 
117  58 

121  05 
117  47 


4130 
1272 
6745 

5739 
4928 
1575 


8154  MIO 
1  1040 

4108  MIO  MID 

9390  12M  12M 


5280     MID  MID 


Z175 
3350 
3055 
5347 
3345 


6470  6P 
6550 
2050 
7200 


3771 
1760 
5200 
1640 


1815  I  5P] 

410  i  5Pt  5P] 
781       8A,  8AI 

4790 

4696 

3343 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLD 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEOEWAIER  OIL  CO 
ALP INE  F  IRE  OEPT 
RUS10  CANON  L*W  A  SN 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  STATE  DIV  OF  HwyS 
ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 
PACIF  K  UNION  COL 
FldREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RE CLAM A  I  ION 
CORPS  OF  ENG INEER5 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANChOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  R  ITA  ANN  61 LL 1NGS 


U  S  FOREST  : 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  OUtJOSE 
OAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZU5A  CITY  PARK 
|  GEORGE  L    TURCOT T 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  wTR  ♦  PwR  DEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 

P  G  *  £  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BOY  SCOUTS,  OF  AMERICA 

SAN  01E"G0  WAIER  DEPT 

SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
T  J  L£  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


U  S  FOREST  SERVICE 
6tC  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SEfiV  KE 
SO  CALIF  E01S0N  CO 
GERALO  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  park  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  tNGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

u    u  s  weather  bureau 

UNION   CARB10E  CO 
MRS  MARY  1NCERPI 
S  u  s  weather  Bureau 

u    u  s  weather  bureau 
w  frank  swope 
state  oiv  of  fstry 
state  oiv  of  fstrv 
fed  aviation  agency 

l       HAROLO  M  PA8ST 
R  M  ALLEN 
STATE   DlV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELL I 
THE    OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
I       8RUCE  L   BOE  LK 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MPS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  wEFERL 1NG 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  ♦  E  COMPANY 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  1 
P  G  +  E  COMPANY 

chief  w  j  taylor 

JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURL INGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
BUENA  VISTA  W  S  D 1ST 
JAMES  A  wAKELANO 

us  nat  park  service 
u  s  8ur  reclamat ion 
5an  8er0in0  co  fco 
i  cal  div  beach  +  pks 
u  s  forest  service 

s  f  water  oept 
imperial  irrig  dist 
]  u  s  forest  service 
|  joseph  j  scholl  jr 
u  s  forest  service 
state  div  of  hwys 
archie  c  leach 
e  bay  mun  uil  oist 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 

u  s  forest  service 
mrs  virginia  l  miller 
u  s  forest  service 
l  a  pierce  college 
postmaster 
p  g  +  e  company 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 
p  g  ♦  e  company 
a  a  collins  jr 


STATION 


CATHAY  BULL  Run  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEOARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE    RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  0 

CHAT  SWORTH  RESERVOIR 
CHERRY    VALLEY  OAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CHI TTENOEN  PASS 

CHOLAME   HATCH  RANCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

CHULA  VISTA 

CITRUS  HEIGHTS 

C  L  AREMONT  FC  230D 

CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 
CLOVEROALE    11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL INGA 
COAL INGA   1  SE 
COAL INGA   14  WNW 

COBB  2  Nw 
.  COFFEE  CREEK  RS 
I  COHASSET 
|  COLBYS  FC  53  D 

COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COL  FA  X 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 


SISKIYOU 
FRESNO 
MARIPOSA 
MODOC 
BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
1697]  TUOLUMNE 
1700  PLUMAS 
1715]  BUT  TE 
17391   SAN  BENITO 
1743   SN  LUIS  OBPO 
1754  VENTURA 
I  17S»  SAN  DIEGO 
'  1773j  SACRAMENTO 
1777]  LOS  ANGELES 

1779  LOS  ANGELES 

1784,  YOLO 

1799  SISKIYOU 

1806  LAKE 

18  38;  SONOMA 

|  1840  SONOMA 

1844  MAOERA 

1864  FRESNO 

1867]  FRESNO 

1869  FRESNO 

1882  LAKE 

NITY 


12  41  06 

11   36  47 

27  37  28 

18  41  32 

23|  39  47 

8,  39  29 

1*  34  15  i 


2  3  39  42  ! 
20l  36  54  ! 
24  35  41 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


121  47 
121  36 
120  12 


CONCORD 


COPCO  NO   1  I 
CORCORAN  IRI 
CORNING  HOUGHTON  RANO 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVlNA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CPAS'  REE  MEADOW 

.:»AWfORO  PANCH 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT    CITY    7  ENE 


CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
#CULV£R  CITY 

CUMMINGS 
'  CUNNINGHAM 

CUYAMA 

C  UY  AM AC A 

CUYAMA  RANCH 

C  UY  AH A  RANGER  STATION 

DAGGETT    1  ENE 

DAGGETT  I 


DANA  2  SE 
CAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 
OAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 


1890  I 
1896  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 
1907  SHASTA 
1912  PLACER 
1916  YUBA 
1948  COLUSA 
1953    I E  HAM A 

1962  CONTRA  COSTA 
1985  EL  DORADO 
1990  SISKIYOU 
2012  KINGS 
20  2  7  TEHAMA 
2031  RIVERSIDE 
2048    SANTA  CRUZ 
2069  INYO 
2081  MENDOCINO 
2084  MENDOCINO 


2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296  MODOC 
2  306  MODOC 
2319  INYO 
2331  INYO 
2334  NEVADA 
2346  KERN 
2362  MONTEREY 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  2369 

DENAIR  2389 

DE   5ABLA  2402 

DESCANSO  RANGER  STATION  2406 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  2432 
DOBBINS  COLGATE 
CONNER  MEMORIAL  ST 


2458 
2467 
2490 
2492 

FIRE  DEPT   FC1U7C  2494 


DOS  RIOS 

D0U6LE8UNK  MEADOW 


ST  AN  1 SLAUS 

STAN  I  SLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENOOC I  NO 

TULARE 

LOS  ANGELES 


DOWN ] EV 1 LLE  RANGER  STA 

DOYLE   S  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN  1 GAN 

I  SIDING 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570  ; 


DUNSMUIR  RANGER   STATION  2572  SISKIYOU 


EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST    VIDETTE  MEADOW 
EL  CAP l TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 
Elk  valley 

■  ELLERY  lake 

!  ELLIOTT 

i  EL  MODENA 


ELSINORE  4  SSE 
ESC0N01DO 

ESC0ND1DO  PARK  HILL 

ET  I  WANDA 

ETNA 

•eureka  wb  city 
Exchequer  reservoir 
Exeter  fauvEr  ranch 

fairf  IELO 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIR  M0N  T 
FALL8R0OK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE   8  SSW 
FIODLETOWN   LYNCH  RANCH 


FILLMORE    1  WNW 

FINLEY   1  NNE 
FINLEY   1  SSE 
FINLEY  5  SW 
F  IVE  POINTS  5  SSW 
FLEM I NG  F ISH  ♦  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
F0RE5T  GLEN 


2640  COLUSA 

2653  TULARE 

2709  SAN  DIEGO 

2713  IMPERIAL 

2728  AMADOR 

2735;  LOS  ANGELES 

2749,  DEL  NORTE 

2  756  MONO 

.  27601  SAN  JOAQUIN 

'  2775,  ORANGE 
2805  RIVERSIDE 
2812  RIVERSIOE 

:  2862  SAN  DIEGO 
28691  SAN  DIEGO 
28951  SAN  BERDINO 
28991  SISKIYOU 
29ld  HUMBOLDT 
2920  MARIPOSA 
2922j  TULARE 

2933!  SOLANO 
2934j  SOLANO 
2941   LOS  ANGELES 
29581  SAN  DIEGO 
2994]  BUTTE 
3020  TEHAMA 
3025  HUMBOLDT 
3u38|  AMADOR 

SN T A  BARBAPA 
VENTURA 


3055 


LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 


1  8ERD I  NO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 


23  38  58 

22   38  46 

22  38  46 

27   37  32 


121  32 
123  27 

122  39  | 

122  59 

123  13  ■ 

119  17  . 

120  21  ' 
120  20 
120  34 


35  41   05     122  42 


12      122  01 


1  38  53 
12  41  59 

9  36  06 
23  39  54 
28  33  52 
20  36  59 
19  36  29 


39  50 


121  01 

122  20 
119  34 
122  22 
117  34 
121  48 


2114  TULARE 
2139  SAN  01EGO 

2147  DEL  NORTE 

2148  DEL  NORTE 


2177  CONTRA  COSTA  4  ! 

2198  LOS  ANGELES  26  : 

2214  LOS  ANGELES  33  I 

2218  MENDOC I  NO  7  ! 

2224  LAKE  23  ! 

2236  sn t a  bar8ara  30 

2239  san  diego  25  ' 

2248  sn  luis  obpo  30  : 

2249  snta  Barbara  30  : 
2255  san  beroino  6  : 

2257  SAN  BERDINO  b 


117  52  575 
116  30  2300 
115  58  250 

118  20  10720 


124  12 
122  13 


123  38 
122  52 
119  37 


2749 
1975 
1922 


21 


121  31 

122  12 
121  45 


121  23 

120  48 

121  37 

116  37 

117  50 
121  12 
120  14 
123  21 


33  33  56      118  08 


8  39  34 

18  40  02 

18  39  57 

29  34  29 

14  37  45 
23  38  S3 

15  35  03 
23  41  13 
17  38  12 

6  33  48 

23  39  22 

11  36  44 

25  32  53 


38  37   56  119  14 

16  38  14  121  11 

28  33  48  117  47 

28  33  40  117  20 

28   33   37  117  19 

33  33  07  117  05 

33  33  07  117  04  1 

28  34  08  117  31  I 

12  41  28  122  54 

17  40  48  124  10 
14  37   35  120  16 

9  36  21  ,  119  04  . 

2i  38   15  !  122  03 

23j  38   15  122  03 

15|  34  42  118  26 

33  33  21  117  15 

ft  39  36  121  15 

23j  40  21  122  27 
17|  40  30  :  124  20 

38  31  120  42 


39  01  I  122  52 
38  58  |  122  52 

j  38  58      122  57 

36  21  |  120  09 

40  22  i  120  19 


125  ! 
1975  I 
5260 


8A  8A 


2400  10A 
2500 

2520  7A 

3675  4P 
3280 

2418  feP  6P 


116 


120  50  2895  8A  8A 

120  06  4240  10P 

120  05  4385  7A  7A 

118  32  1515  7A 

120  06  3000  6P  6P 

121  58  63  9A 
116  26  1610  4P 

122  16  2420  8A 
122  18  20  BA  8A 
115  27  973  7A  7A 

122  31  1205  6A  SA 

118  2  3  10400 


us  soil  con  service 
p  g  *  e  company 
u  s  forest  service 
l0nn1e  baiway 

corps  of  engineers 
hetch  hetch  wtr  sup 
mrs  c  b  kroeker 
us  plant  intro  grdn 
victor  l  mask  i n 
Everett  c  hatch 
u  s  forest  service 
western  salt  company 
james  0  goodridge 

C  F  ELDER 

F   P  BRACKET!  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 
C    I  VAN  GLENDINNING 
JOHN  R  8YRD 
FRANK    S  QRN8AUN 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
COAL INGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS   CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
i  U  S  FOREST  SERVICE 

u  s  f  +  w  l  service 
southern  pacific  co 
p  g  +  e  company 
Ivan  j  Stephens 
frank  watson 

howard  r  lee 
w  a  threlkEl 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 


FRANKLIN  K  REEO 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT    W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  6  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  L INE 
DONALO  E  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FEO  AVIAT ION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UN  1  VERS  I T Y  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
OEEP   SPR INGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  OEPI 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF   DIV  BEACH  ♦  PKS 
STUART   T  PRICHETT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRANK   M  ROWLAND 

JAMES  B  RAY 

W  D  MC  LEAN 

MRS   ALETMA   C  HUNT 

EARL  K  WOBSEH 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEER5 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 


E  E  STUOLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C    NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 


C  I  T 


OF 


■    3  7  16 

38  42 

34  11 

34  05 

40  23 


121  09 

117  27 

117  30 

123  20 


CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BuCHNER 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCEO  IRRIG  DIST 
CHARLES  O  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
!  MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  OEP 

! 

JAMES  T  MELV IN 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 


CAL  DEPT  F ISH  +  GA 
SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT 10 
ROLAND  W  GETCHELL 
!  KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


-  100  - 


STATION  INDEX 


ORESTH ILL  RANGER  SIA 

;  OF  SALMON 
OPT  B t  DWELL 
OPT  BRAGG 

ORT  BRAGG  A v 1  A T ION 

ORT  DICK    1  NNE 

ORT  JONES  6  ESE 

ORT  JONES  RANGER  ST A 

ORT  ROSS 

REEOOM  8  NNW 

RENCH  GULCH 
RESNO  MB  AIRPORT 
RIANT  GOVERNMENT  I 


ULLER 
ULLER 
ULLER 
RBER 
ROEN 
SOW 
M  LAi 


BRAL 


ON  ABROUES  RANCH 
ON  DAM 

ON  MlLLCREST  RES 
ILLE 

VALLE  Y  2  S 
RANGER  STATION 

OWN 


OWN  RANGER  ST A 
RANCH 
REEK  CAMP 
ORE  ST 

AR  DAM  NO  2 
LLESP1E  FIELD 
LROT 

LROY  8  NE 
LROV  l<t  ENE 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G1  \ 
\  GLENDOR A  WEST  FC  18% 

GLENNVILLE 
1  GLENNVILLE  FULTON  RS 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRACE  MEADOW 

GRANITE  BASIN 

GRANT  GROVE 


313*  PLACER 
3151  SISKIYOU 
31571  MODOC 
3161  MENDOCINO 
316*  MENDOCINO 
3173)  DEL  NORTE 
3176.  SISKIYOU 
3182  SISKIYOU 
3191  SONOMA 
3232    SANTA  CRUZ 

32*2]  SHASTA 
32571  FRESNO 
3261!  FRESNO 
32791  ORANGE 
328m  ORANGE 
3288  ORANGE 
3320.  HUMBOLDT 
I  3338  EL  DORADO 
1  33571  DEL  NORTE 
3  369  MONO 

3381.  EL  DORADO 

1  338*1  EL  OORADO 

3387  SANTA  CLARA 

338ft  EL  DORADO 

3397;  TULARE 

3*0jl  SNTA  BARBARA 

3*10i  SAN  DIEGO 

3*17"  Santa  Clara 

3*19  santa  clara 

3*221  santa  clara 


i  ANGELES 

3*52:  LOS  ANGELES 

3*63  KERN 

3*65i  KERN 

|  3*91  PLACER 

3502  SAN  BEN  I  TO 

3510  MODOC 

3529  TUOLUMNE 

35*8  FRESNO 

3551  TULARE 


GRASS   LAKE   HWY   MNTC  ST 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  NJO 
'  GRATON  1  W 
GREENVIFW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  FLATS 

GROVELAND  2 

GROVE LAND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36* 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HAlwEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON   BRANCH  I 


356*  SISKIYOU 
3571  NEVADA 
357*  NEVADA 
3578  SONOMA 
361*  SISK I  YOU 
3621  PLUMAS 
36*9  El  DORADO 
3669  TUOLUMNE 
3672  TUOLUMNE 
36  83  SONOMA 


3703  LOS  ANGELES 

370*  LOS  ANGELES 
3710  INYO 
371*  SAN  MATEO 
3725  PLUMAS 


HEALOSBURG  2  E 
HEME  T 

HENSMAW  DAM 

HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ  7  SE 

HESPERI A 

HETCH  HEKHY 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

HILTS 

H08ERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLL I  STEP  2 
HONEYDEw  2  WSW 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 
HUA  SNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCh 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
'  hURkEy  CREEk  park 


STA 


DYLLWlLO  RANGER  STA 
MPERIAL 
NDEPENOENCE 
NDEPENOENCE  ONION  VL Y 
NDIO  U  S  DATE  GARDEN 


ARM l T ACE 


RON 

IESS  VALLEY 
IOHNS0N0ALE 
IOSHUA  TREE 
ULIAN 

UL  IAN  WYNOLA 

UNCAL  OAM 
KAISER  MEADOWS 

EE  RANCH 

EL LOGO 
KELSEYVILLE 

KELSEYVILLE   *  SW 

KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
•KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN   RIVER   PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  1  ssw 
KETTLEMAN  STAT  ION 
K  I  L ARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEEL AND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KYBUHZ  STRAWBERRr 
LA  CRESCENT A  FC  25 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONOA 


**93l  LAKE 

*508  SAN  JOAQUIN 

*518j  TULARE 

*52q  KERN 

*523i  KERN 

*53*i  KINGS 

*5  38  KINGS 

*5**l  SHASTA 

*555  MONTEREY 


*616 
*62S 
*63  = 

*650 
*6fcC 


HAMILTON  AIR  FORCE  BASE  373*  I 

HANFORO  37*7  KLyCs 

HANSEN  DAM  3751   LOS  ANGELES 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA  3761  SISKIYOU 

HARRIS  GAGING  STATION  3787  SNTA  BARBARA 

HARRISON  GULCH  RS  3791  SHASTA 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT   DAM  3B0O  NEVADA 

HAT  CREEK  RS  3821,  SHASTA 

HAT  CHEEK  PH  NO  1  382*  SHASTA 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT  3855  RIVERSIDE 

HAYFORK  RANGER  STATION  3859  TRINITY 

HAYWARD  6   ESE  3863  ALAMEDA 

HEALDSBURG  3875  SONOMA 


3878  SONOMA 

3896  riverside 
391*  san  oiego 
3925  san  benito 
3928  san  benito 
3935  san  berdino 
3939  Tuolumne 

39*6  NEVADA 
3987  SISKIYOU 


*012  TULARE 

*0l*  SAN  DIEGO 

*017  LOS  ANGELES 

*022  SAN  BENITO 

*025  SAN  BENITO 

*0T*  HUM8OL0T 

*u82  HUMBOLDT 

*08*  HUMBOLDT 

*09T  LAKE 

*100  MENOOCINO 

'  4120  TULARE 

*1**  SN  LUIS  OBPO 

*i*8  Tuolumne 

*166  TEHAMA 

*170  CALAVERAS 

*176  FRESNO 

*181  RIVERSIDE 

*191  TRINITY 

*202  OEL  NORTE 

*20*  SAN  BENITO 

*211  RIVERSIDE 

*223  IMPERIAL 

4232  INYO 
*23S 

*259,  I 

*278  KERN 

*2B0  KERN 

*283  AMADOR 

*288  PLACER 

*297  SAN  BERDINO 

*37*  MODOC 

*389  TULARE 

**05i  SAN  BERDINO 

**12  San  OIEGO 

**1B  SArt  OIEGO 

**22  SNTA  BARBARA 

I  ***2j  FRESNO 

**67l  SAN  BERDINO 

**8a  SONOMA 

**aa  lake 


OEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 


39  01 
12  *1  15 
18|  *1  51 
39  27 
39  2* 


It 


7  37  50 
37  37  *9 
22  38  30 


19  36  08 
*  37  29 
8  *0  16 


20  36  25 

20  36  18 

15  3*  25 

37  37  57 


23 


51 


9  36  22 

33  33  03 

13  3*  13 

20  36  51 

20  36  51 

17  *0  1* 

35  *1  03 


37  36  11 
30  35  07 
37   38  06 


33  33  *1 
35  *0  37 
17  *1  5* 
27  36  25 

33  33  *5 
6  32  51 
19   36  *8 


23j  38 
23;  38  1 


11    36  0* 

23  *0  *1 

2*1  36  12 

12]  *1  31 

7|  *0  38 

3*,  37  *8 

I  17]  *0  52 


33  33  33 
33  33  33 
*  37  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


20  50 

23  19 

20  08 

23  *e 

2*  09 

22  *3 

22  51 

23  15 

21  *9 

22  38 
19  *3 

19  *3 

17  55 

17  53  I 

17  55 

23  *8 

20  51 
23  58 
19  09 


20  *8 

21  29 
20  23 


8970 

2701 
3001 
21*0  I 
5500 
6*12  | 
1550  | 
367 


16  58 
21  3*  19* 
21  26  1050 
21  20  I  1350  ! 

18  16  530 

17  52  822 
16  *2  31*0 
IB  *0  3500  ' 

20  52  32*0 

21  18  2350 
20  30  *886 

19  36  8900 


22  12 
21  02 

21  0* 

22  53 
22  5* 
20  56 
20  32 
20  1* 
20  06 
2  3  00 


18  15 
17  57 
22  27 


23  23 

20  25 

22  58 

21  16 
21  30 
21  33 
15  33 

23  10 
21  58 


5075 
2693 
2*22 
210 
2816 
3560 
3930 
2825 


33*8 
3015 
1370 
23*0 


2765 
3195 
3870 


22  *3 

18  39 

17  08 

18  02 
21  2* 
21  2* 
2*  09 


18  37 
20  2* 

19  *5 

22  33 

20  22 

19  13 
16  *1 

23  27 
23  *6 

20  *0 


20  56 
20  51 

15  08 

20  18 
18  32 

16  19 


3220 
7020 
*390 
1260 
1250 
2650 


5290 
*680 
2755 
*215 
1  3650 

9110 
*325 
,  1800 
1385 


18  29  ,  3650 


21  08 

2*  02 
23  5*  j 
20  39 
23  57 
20  09  ! 
18  15 

22  06 
17  *7 


8A     8A,  8A 


8A  8A. 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM   R  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
'  C  A  CALL 
WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  w  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
I  R  C  KYLE 


WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   HILDA  DRAGHI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
1  SANTA  BARBARA  WTR    OE  P 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GlLROY  F IRE  DISTRICI 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SE  TH  E  A USER 

RALPH  ST APENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS   ALIA   M  BOGUE 

I  C  EVERLY 
S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  COODE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA  IRRIG  OIST 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PERE IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 


JAMES  P  KlNOREO 
L  A  h  TR  ♦  PwR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 

U  S  air  FORCE 
STATE  DIV  OF 
CORPS  OF  ENGINEERS 


it-  WV 


U  S  FORES 
OLIN  LEWIS 
U  S  FORES 
CORPS  OF  I 


METRO  WATER  DIS 


U  S  FORES 
MR S  MARY 
HEALDSBURG 

WALOO  f 
LAKE  HEME  T  Mi 
VISTA   IRRIG  I 
MAX  0  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  Of  HOLLISTER 

city  of  hollister 
mrs  anne  m  adams 
bur  indian  affairs 
mrs  dorothy  mc  collum 
mrs  chr i  st ine  m  huff 
Clifford  w  Crawford 

s  corps  of  engineers 
kenneth  rodrigues 

s  hetch  hetchy  wtr  sup 
mrs  irene  graves 


50  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    1  OR  I  A  MINE   *  CHE M 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  01ST 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
U  S  H  0  T  S 
STATE    DIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/1/61 
METRO  WATER  DIST 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE  W  MULL 

2ENOS  y  COLEMAN 

CHARLES  VlLlNEK 

JOHN  K  CHASE 
■  SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
!  CO  FARM  *  HOME  AOV 

MRS   KAREN  V  BACC1 
HENRY  M  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  L  1LA  LOFBERG 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  E  COMPANY 
I  P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 


DENNI S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VL Y  CO  W  I 
R05S  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLAI 
L  fl  WATER  01STR1CT 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKEPORT 

LAKEPORT  SCS 
I  LAKE  SABRINA 
1  LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 
,  LAKE  SPAULOlNG 

■  LAKE  SPAULDING  I 

LAKE  WOHLFORO 
;  LA  MESA 
:  LANCASTER 
.  LA   PANZA  RANCH 
!  LA  PORTE 

LAVA   BEDS   NAT  M( 
'  LAYTONVILLE 
,  LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC  352  8 
LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  1NDSAY 

L ITTLE   TUJUNGA  GOLO  CR 
LITTLE  VALLEY 
!  LIVERMORE  2  SSW 


*66*  ALPINE 
*671    SAN  8E0OIND 
*679  TUOLUMNE 
*690l  TRINITY 
LAKE 
---  LAKE 

7  05  INYO 

*709  SHASTA 
|  *711    SAN  DIEGO 
*713{  NEVADA 

*7lJ  NEVADA 
*726  SAN  DIEGO 
*735  S*N  OIEGO 
!  *7*7j  LOS  ANGELES 
1  *767l  SN  LUIS  OBPO 
j  *773f  PLUMAS 

*8i2  Butte 

*8  38[  SISKIYOU 
*851  MENDOC INO 
*863  KERN 


*86T  LOS  ANGELES 
*880  COLUSA 
*B8*  MERCED 
*8fl6  EL  dorado 
*89d  TULARE 
*95T  TULARE 
-986  LOS  ANGELES 
*988  LASSEN 
*99Ti  ALAMEDA 


LOO  I 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC    SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOO  F 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EkP  STATION 
•LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WR  AIRPORT 
LOS  ANGELES  wB  CITY 
LOS  0ANOS 

LOS   BANOS    ARBURU A  RANCH 


■  GAT OS  ' 


SW 


LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOwEP  kIBBEy  RIOGE 
LOWER  OTAv  RESERVOIR 
LOYALTON 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE   5215    SAN  BERDINO 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA     5218  SAN  BERDINO 


MAOEL.NE  MNTNC  STA 
MAOERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE V  I LLE  ISLAND 
M AN  Z  AN  I TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

marklEEvILLE 

MART INE 2    3  S 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

MARYSV I LLE 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUO 

MEADOW  LAKE 

MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  dam 

merceo  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  *  SW 
MEYERS   INSPECI ION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 


DOLE  TOWN 
DOLEWATER 
lforo  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 

NEPAL  KING 
RANDA    SPENGLER  RAI 
TCHELL 


MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAm 

moorp ark  1  sse 

morena  dam 
morgan  hill  2  e 
morgan  hill  6  wnw 
morgan  hill  scs 
mqrongo  valley 
morro  bay  fire  dept 
morro  bay  3  n 
mountain  pass 
mt  baldy  fc  85g 
'  mt  baldy  notch 

;  mount  danaher 

mount  diablo  north  gat1 

mount  hamilton 

mount  hebron  ranger  st 

mount  madonna 

mount  Shasta  ski  bowl 

mount  shasta  slope 

mount  Shasta  wb  city 

mount  tamalpais  2  sw 

mount  wilson  fc  338  b 

muir  woods 
mum80  basin 
nacimiento  oam 

inapa  state  hospital 
navarro  1  nw 

NEEDLES 

NEEDLES  F A A  AIRPORT 

NEENACH 

NEVADA  CITY 


5231  LASSEN 
5233  MAOERA 
52**  TRINITY 
5256  LOS  ANGELES 
5258  LAKE 
528*  MONO 
5296    SAN  JOAQUIN 
5311  SHASTA 
5326  RIVERSIDE 
5333  SAL ANO 

5338  KERN 


37  58 
*0  01 
23.  39  02 
39  02 
37  13 
*0  53 


25 


52 


5909! 
5915 
5933i 
59*1 
59731 
5980 

<  VP.' 

5983 
5996 


EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISK I  YOU 
SISK I  YOU 
SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


MENDOC I  NO 
SAN  8ER0INO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 


33  3*  05 
23  39  09 
27  37  1* 


SHAWNEE  HILLS  RCH  5002  LOS  ANGELES 
OOD  2  N  5017  MONTEREY 

OOD  MESA  S023   SAN  DIEGO 

5032  SAN  JOAQUIN 
5U*0  MADERA 
506*    SNTA  BARBARA 
5067  INYO 
507*    SAN  JOAQUIN 
5078  TUOLUMNE 
5082  LOS  ANGELES 


5085  LOS  ANGELES 

5o88  SIERRA 

5lt98  KERN 

07  SNTA  BARBARA 
1*  LOS  ANGELES 
15  LOS  ANGELES 

18  MERCEO 

19  MERCEO 

23  SANTA  CLARA 
25   SANTA  CLARA 


*7  SNTA  BARBARA 

51  KERN 

60  TUOLUMNE 

62  SAN  OIEGO 

17)  SIERRA 

i  BERDINO 

18*  MONTEREY 

5212  SAN  BERDINO 


21  *1  0* 
27  36  58 
17  *0  27 
29  3*  2* 


27  38  02 
23  *0  32 

28  33  52 
17   38  06 


5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COSTA 

5372  CONTRA  COSIA 
5377  CONTRA  COSTA 
53B5  YUBA 

5*00  TUOLUMNE 
5***  TEHAMA 
5**9  SISKIYOU 

5*96  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

5528  FRESNO 

5532  MERCED 

55  35  MERCED 
5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5586  PLACER 

5598  LAKE 
5602  KERN 
5623  LASSEN 
5629  SAN  BERDINO 
5632   SAN  8ER01NO 
5669  TULARt 

56  79  TEHAMA 
5680  TULARE 
5713  HUMBOLDT 
5721    SAN  BE HO  I  NO 

5723  FRESNO 
5738  STANISLAUS 
57*1    STAN  I SLAUS 
5756  KERN 
5777  TUL APE 

57  7  9  MONO 
5785  SISKIYOU 
5795  MONTEREY 
5818  NAPA 
5823  VENTURA 

58*0  san  diego 
58**  santa  Clara 
58*6  santa  clara 
5853  santa  clara 
5863  san  be  rdi no 
5866  sn  luis  obpo 
5869  sn  luis  obpo 
5890  san  berdino 

5900  san  berdino 

5901  san  berdino 


1    39  03 

23  38  *5 

10  35  30 

18  *0  08 

28  3*  05 

28   3*  05 

9    36  17 

23  *0  21 

9  36  26 

7  *0  12 

6   3*  56 


37  37  38 
6  35  03 

10  36  13 

38  38  01 


20  37  09 
20  37  08 
6  3*  03 
*  35  22 


20  01 
17  II 
19  53 


20  38 

17  00 

17  01 

18  09 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


22  3* 
22  32 
20  53 
22   1  7 


7500 
5205 
*662 
316* 
13*2 


2350 
1550  1 
*97S 
506 
*770 
16*0 
3585 


20  15  255 


17  *5 

21  05 
17  15 
21  17 


18  03 
21  23 
20  01 


20  51 

20  56 

21  59 

22  02 


17  20 
17  27 
17  29 

20  28 
20  0* 
23  32 


21  3* 
17  15 

22  16 


21  00 
21  00 
18  10 


19  *7  1029 


1160 
2250 
2760 


2775 
**50 
2  380 
9500 


-175 
6726 


6*70 
63*2 

3500 


22  37  1122 

19  *9  803 

20  21  *860 

17  02  29*0 
16  56  *9*5 

18  *6  3*00 

21  36  *911 
18  35  7975 


16  31  3075 


*250 
1800 
78*1 

7500 


OBSERVER 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD  F  0 

S,  HEICM  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  MARRI S 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U    S   BUR    RECLAMAt ION 
HELlK    IRRIG  D1SI 
P  G  ♦  E  COMPANY 

P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCON0100  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
ADE    E  ZIMMERMAN 
L I BBE  Y 


5P  5A 
3P  3P 


91     MID  MID 


5P  SP 
MIO 
5P  5P 


US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


l  a  co  f ire  dept 
matthew  j  keegan 
merceo  co  fire  oept 
Ivan  r  lEhman 

KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK   OE  CHAINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  kAThERINE  E  hinos 
MRS  M    |  QUARTERMAN 


MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  I 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOOI  SEWAGE  TREAT  PL 
■  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  4  PwR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEED 

U  S  WEATHER  BUPEAU 

CHAHLES  H  GRAY 

CHARLES  w  POOLE 

HENRY  H  GEWE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  Bureau 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY    F IRE  DEPARTMENT 

ISADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
RQLLO  LARSEN 
MR S  FRANCE   PR  I TCHARO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARO I  NO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FiEARO 
US  NAT  PAHK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
U    S   NAVAL  SHIPYARD 

SIGNAL  OIL  ANO  GAS  CO 
MRS  GABR1ELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 
MARYSvILLE  FIRE  OEPT 
CITY   SAN  FRANCISCO 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 


RADIO 
0  B  w 

i  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK   F  M01TOZA 

CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  HALKEP 
US  NAT  PARK  SERVICE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  H  CHACE 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

i  -"ORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO    IRRIG  DIST 
CITY  OF  MOOESIO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

,  CORPS  OF 


TOM  1 
ROBERT  i 
US  BUR  I 
US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  TMELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
l       MT  BALDY  SKI  LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
I       u  S  wB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 
I       MOUNT    SHASTA    SKI  BOWL 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
U     U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  01 V  BEACH  »  PKS 
i       U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL   S  GIPSON 
JOHN   F  ALLEMANT 
MASON  I  IE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L   A   WTR   *   PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


-  101  - 


STATION  INDEX 


NEWARK 

NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHAL  L   SOLEDAD  FC  32  I 
NEWHALL  u  s  ranger  sta 

NEWMAN  2  NW 

NEW  PINE  CREEK  2  £ 

NEWPORT  6EACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N  I  L  AND 

NIPOMO   2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO   B  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  we  AIRPORT 
OAK V  I  LLE   1  WNW 
OAK  V  [  LLE   4  SW 
OCCIDENTAL 


#OCEANS!OE  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  1 DE  PUMPING  PLANT;  6379 
OCOTILLO  WELLS  !  6383 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIOGEj 


:  OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COUNTY  RESERVOl 
'  ORANGE  COVE 


6399 
:  6432 
!  6455 

6473 
1  6^.76 


ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

MODOC 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OSPO 


STAN ISLAUS 
SISK  I  YOU 
ALAMEDA 


6377  SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIECO 
FRESNO 
VENTURA 


34  09 
34  23 
34  22 


38  54 

33  17 

35  04 

37  14 
13  34  10 

38  08 
37  52 
41  50 


37  ' 

38  27 

38  23 

39  25 


SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 


27  36  18  1 
1  33  34  27 
26  33  55  1 


122  02 

118  58 

118  32 

118  31 

121  03 


120  30 

119  30 
118  23 
122  43 

120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  28 
122  59 


120  24  | 

119  is  ; 

117  51 

122  37  , 


OPICK   PRAIRIE  CHEEK  PK  1  6498  HUMBOLDT 

ORICK    10  SE  6499  HUMBOLDT 

:  ORL  AND  6506  GLENN 

ORLEANS  650&  HUMSOLO T 

I  OROVILLE  6S21|  BUTTE 

OROVILLE  BRIDGE  I  6525  BUTTE 

OROVILLE  RANGER  STATION;  6528  BUT  IE 

OSTRANDEP  LAKE  6552  MARIPOSA 

OXNARD  1  6569  VENTURA 

OZENA  6576  VENTURA 


PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PAC01MA  0AM  FC  33  A-E 

PAICINE5  OHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALE  2  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 


6583 
S597 
660  2 
->  1 

66  25 
6627 
66  35 


MEPCED 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
R  1  VERS  IDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 


PALOMAR  mTN  OBSERVATORY.  6657  SAN  DIEGO 


PALOS  VERDE  S  EST  I 
PANOCHE 
PANOCHE 


PflRAD I SE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF 1ELD 
PARKF1ELD  7  NNW 
PASADENA 


p  6663 
6675 
6678 
6685 
66B6 
66  99 
6703 
6706 


LOS  ANGELES 
SAN  SEN  I  TO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


27  36  32 
37   38  03 


PASKENTA  RANGE"    STATION  6726  TEHAMA 


6730  SN  LUIS  OBPO 
6736    SN   LUIS  OSPO 
6742  SN  LUIS  OBPO 
6754  KERN 
6761  TEHAMA 
6767  TULARE 


24  35   38      120  l 


121  64 
118  40 

122  38 


)  ROSLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PA50  ROBLES  FAA  AIR 
PAT  T IWAy 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PET  ALUMA  FIRE    ST  AT  I  ■ 
PETALUMA  1   N  6829  SONOMA  17   38   15  122 

P1EDRA  6857  FRESNO  11    36  48  119 

PIEDRA  8LANCA  GUARD  STA  6862  VENTURA  29  34   34  119 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E  68911  LOS  ANGELES       29  34  40  118 

PINNACLES  NATIONAL  MON  6926  5AN  BENITO         20  36  29  121 

PlflU  2  ESE  6940  VENTURA  29  34  24  118 

PISMO  BEACH  6943  SN  LUIS  OBPO 

RIVER  POWEP  HOUSE    5  6946  SHASTA 


pitts  ranch 
placerv 1lle 
placerville 

placerville  ; 
plymouth 
point  arena 
point  arguello  wb 
point  arguello 
light  station 
point  p1edras  blancas 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTERV | LLE 


6950  LAKE 
6960  EL  OORADO 
6962!  EL  DORADO 

6963  EL  OORADO 
7000  AMAOOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
7024  SN  LU] S  OBPO 
7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 


PORTOLA 

PORTUGUESE  MEAOOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NN1 
ROTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE  7109  MENDOCINO 
POWAY  VALLE  f  711J    SAN  DIEGO 

PRADO  DAM  7123  RIVERSIDE 

PRIEST  VALLEY  7150  MONTEREY 


7085  PLUMAS 
7093  TULARE 
7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENDOCINO 
710B  MENDOCINO 


118  37 

121  13 

123  08 

123  04 

123  08 

117  04 

117  38 

120  42 


OUAK ING  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA    SP AULD1NG 

RANCH  1 T  A 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 


7179  TULARE 
7195  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
7244.  SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7259  FRESNO 
7272,  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 


REDLANOS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRE  SA 
R  ICHMOND 
R  10  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA  NO  3|  747 
RIVERSIDE  CITRUS 
EXPERIMENT  STA 
ROBERTSON  FLAT 


ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE   CAMP  RANGER  STA 


SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA 


73061  SAN  BERDINO 
7339  SAN  MATEO 
7351  MFNDOC I NO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COST  A 
SOLANO 


INYO 
PLACER 
7S60(  FRESNO 
TULARE 
SHASTA 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
SACRAMENTO 

76331 

763"fi  TEHAMA 
7641  NEVADA 


76491  NAPA 
765d  GLENN 
766l|  CONTRA  COSTA 
MONTEREY 
MONTERY 
SN  LUIS  OBPO 
76611  SNTA  BARBARA 


26  34  03 

4  37  29 

22  39  16 

1   38  42 

41  37  56 

23'  38  09 

28|  33  57  1 


Ifl  35  58 
21  40  49 
15  34  12 
9t  38  06 
23  38  31 
23  38  35 
23  40  10 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


123  55 

122  12 

123  .2  ! 
121  33 
121  34 
121  34 
119  33 


35      118  07 


2655 
2583 
2517 


120  26 
120  28 
118  09 


803  MIO  ' 
1850 


08     120  3B 


23  38  56     122  52 


38  01      122  i 


59     l  IP   l IP 


117  39 

118  43 

119  54 
122  15 


4838 
7000 
5490 
4208 
1055 


2300  SS  SS 
7200 

3409  9A  8A 

1480  6P  6P 

3570  6P  6P 
9900 

1360  8A 


24       820       5P  5P 


OBSERVER 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSED  10/18/61 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    1RRIG  DIST 
ANDREW  > 


U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARO  A  CALKINS  JR 
RICHARO  PLE  INER 
ANOREW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANS  1 DE  WATER  DEPT 
MRS   A1LEEN  M  LEWIS 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

1  HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

■  ORANGE  COVE   CIT  ASSN 

CAL  OIV   BEACH  +  PARK 
AU5T IN  E  LYONS 
ORLAND  UN  I  1  WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E   SK  INNEP 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
;  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  SUTLER 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PALMDALE    1RPIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEER ING  OEPT 
JAMES  A  BELL 

PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
i  HETCH  HE  rCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  0ISTR1CT 
HERBERT   H  DURHAM 
RAULSTQN  P  M0RR1 SON 
.  WATER  OEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANC  1 1   F  NELSON 
FED  AV1AT ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS   ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIRE  OEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS    IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES   D  MOUNGOV AN 
JUS  WEATHER  BUREAU 


121  56 
117  05 
119  51 

121  30 
12129 

122  48 


2117 

5965 

7900 

17  HID 
23  MID 

3850 

6337 


80       5P  5P 


REUBEN  G  DAL  TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUS5ELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 
i       U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
U  5  ARMY  DEPOT 
Rl VERSIDE  F IRE  DEPT 


S  OEPT  WATER  RESOURCES 
,  RAYMOND  H  JOHNSON 

Sj  SO  CALIF  EDISON  CO 

Si  CALIF   STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BERT AGNA 
STATE  OIV  OF  hwyS 

S  HETCH  HETChy  wTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  bureau 

UNI VERSI TY  OF   CAL IF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  A8REU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS   DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALTER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO   CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 


SANDBERG  PATROL 

STAT  ION  FC   130  B 
SANDBERG  WB 
'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN   DIMA5   FIRE    WRD  FC95 
SAN   DIMAS    TANBARK  FLAT 
SAN   EM  I GD 10  RANCH 
SAN  FELIPE 


AMADOR 

CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
7716  MONTEREY 
7719  SAN  BENITO 
7723   SAN  BERDINO 
7731,  MONTEREY 


>H  3 

j  SAN  FRANC  1  SCO 

richmond  sunset 
san  franc isco  wb  ap 
»san  franc  i  sco 
federal  building 
san  gabriel  canyon  ph  , 
.  san  gabriel  0 am  fc425be 
:  san  gabriel  fire  oept 
san  gregorio  3  se 
san  jacinto 

san  jac  into  ranger  sta 


SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


7767!  SAN  FRANC  I  SCO     4j  37  i 

7769;  SAN  MATEO        1     *!  37 

7772]  SAN  FRANC  1  SCO;    *l  37  i 

7776i  LOS  ANGELES       2b\  34  I 

77791  LOS  ANGELES     ,  26'  34 

7785  LOS  ANGELES     ,  13j  3*  < 

7B071  SAN  MATEO  <t  37 

TBloi  RIVERSIDE         ■  33  33  i 

7813i  RIVERSIDE  33!  33 


JOAQUIN  FXP  RANGE       78171  MADERA 
JOSE  ,  7621|  SANTA  CLARA 

I  BAUTISTA  3  SSB  7834'  SAN  l~~  " 


SAN  . 

SAN  LUIS  OBISPO  POL 

•  SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

•  SAN  PEDRO 

•  SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA    FIRE  STAT 

SANTA   ANA   RIVER  PH 
SANTA    ANA    R1VEP   PH  I 
SANTA  ANITA  FERN  FC 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 


7837  ORANGE 

7851'  SN  LUIS  OBPO 

7864-  SAN  MATEO 

7870  VENTURA 

7876  LOS  ANGELES 

7880  MARIN 

AT  I  ON     7888  ORANGE 

H  3  7891    SAN  BERDINO 

H  NO    I  7894  SAN  BERDINO 

FC  432  7897  LOS  ANGELES 
7902   SNTA  BARBARA 

AP  79U5    SNTA  6ARBARA 

PFAK  7909    SNTA  BARBARA 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY  7912    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ  7916   SANTA  CRU2 

SANTA  FE  DAM  7926  LOS  ANGELES 

SANTA   MARGARITA   2    SW  7930    SN   LUIS  OBPO 

I  MARGARITA  BOOSTER  7933  SN  LUIS  OBPO 
i   WB   AIRPORT      7946    SNTA  BARBARA 


28  34  09 

13  34  12 

33  34  26 

33  34  26 


SANTA  t 

(•SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 

S  AN  T [AGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  : 

SAWYERS  BAR  RANC.ER  STA 

*SCOTIA 
SEARSV I LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET   VALLEY  MNTNC   %i  i 
SEPULVEOA  OAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLE  TOWN  2  £ 


7950  LOS 
7953  LOS  ANGELES 
7957  VENTURA 
■  I,  ,•-.», 

7976  SNTA  BARBARA 
7987  ORANGE 
8014.  LOS  ANGELES 
8025 


HUMBOLOT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  OORAOO 

SHASTA 


8u63 
3072 
,  8075' 
8092 
81  35 
8158 
8162 
8173 
8175 


SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RANGER  S 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP  8266 
SKAGGS  SPRINGS 


8207  SIERRA 
8216  SIERRA 
82301  LOS  ANGELES 
8243'  ORANGE 

BARBARA 


.  LOMAS  l 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

sloughhouse  6  se 

snow  :reek  upper 
snow  flat 
soda  springs 
soda  springs  1  e 

SOLEDAD 
SOMESBAR    1  w 
50MIS  3  NE 


8272  SONOMA 
8276  MONTEREY 

8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 

8331  NEVADA 

8332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 
8  348  VENTURA 
8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 


SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SP ADR A  PAC IF 1C 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGV1LLE   7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 

SPR I NGV I LLE  TULE 

HEADWORKS 
SOUAW   VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SOUIRREL    INN  2 
STANOISH  1  E 
STAND  I SH  +  HICKEY  S 
iLAUS  POWER  HOi 
TATE  LAKES 
TAYTON  MINE 


8463  TULARE 

8474  PLACER 

8476  SAN  BERDINO 

8479  SAN  BERDINO 

8487  LASSEN 

.  8490  MENDOCINO 

8499  TUOLUMNE 

8510  FRESNO 

8517  MERCED 


I  RL  ING  CITY  RS  8544.  BUTTE 

OCKTON  DISPOSAL  PLANT  8554  SAN  JOAOUIN 
OCKTON  FAA  AIRPORT  B5681  SAN  JOAOUIN 
OCKTON  FIRE  STATION  4,  8560  SAN  JOAOUIN 
OCKTON  MOWfiY  BPIOGE  ,  35621  i 
ONYFQRD  COOLEY  RANCH  I  85781  COLUSA 
ONYFORO  RANGER  STA  ,  8580  COLUSA 
ONY  GORGE  RESERVOIR  8587  GLENN 
OUTS  MEADOW  8591  SHASTA 

PAwBERRY  VALLEY  8606i  YUBA 


39  : 


27 


56 


SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANV I LLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANV 1 LLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAP I 

TEHACHAPI  RANGER  STA 
TE  JON  PANCHO 

T£RMO  BRIN  MARR  RANCH 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL    FAA  AIRPORT 


8627  SN  LUIS  < 


SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
KERN 

PLACER 
PLACER 
KERN 
KERN 
KERN 
LASSEN 
LASSEN 


39  10 
39  12 
3  5  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


122  25  |  52 

117  54  1  744  . 
I  117  52  1  1481  i 

118  06  450 
122  20  ,  355  i 
116  58  |  1535  | 
116  58  1560 

1  19  44  UOO 


31 


120  ' 

122  19 

119  28 

118  16 

122  32 

117  52 


118  01 

119  42 
119  50 

119  57 

121  56 

122  01 

117  58 

120  38 

120  38 

120  27 

118  29 
118  30 


29  34  21  11 
22  33  27     122  I 
32  34   37     120  • 


35      118  27 


17  38  21      122  ' 


120  15  4662 

118  28  740 

122  25  1076 

117  54  680 
124  04  55 

120  55  1375 

121  51  3535 

120  38  4182 

120  22  4975 

118  10  100 
117  39  1095 

119  46  2500 


123  ■ 


8  39  19 

24  36  26 

12  41  23 

33  34  IT 

33  34  17 

17  38  17 

37  37  59 


119  30 

120  23 
120  22 


8355  MONO  38  38  21 

8376   SAN  FRANC  I  SCO  4  37  42 

8380  MARIPOSA  14  37  30 

8390  SAN  BERDINO  6   34  04 

B406    INYO  19  37  11 


8436  LOS  ANGELES 
8446  MONTEREY 
8455  TULARE 
8460  TULARE 


1930 


1940 
8700 
6750 
6885 


5120 
7120 
9580 


26    34  i 
24  36  36  .  121 


118  42  2470 


27  37  54 
27  37  58 
2Tl  37  51 
2J  39  15 
231  39  23 
23  39  35  122 
21  41  10  121 
8  39  34  121 


20l  36  54 
321  34  41 
33.  34  16 


118  39  4070 

120  14  6226 

117  15  5239 

117  14  ',680 
120  24  4030 
123  44  850 

120  22  1130 

118  35  10  300 

121  13  2975 


121  32 

121  20 

121  15 

121  18 

121  23  1 

122  40  ' 
122  33 


120  09 

120  2  2 

118  27 

118  27 

118  45 

120  27 

120  21 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANION  10  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 


L  A  CO  F [RE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMES  [NSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


u  s  weather  Bureau 
PASADENA  WATER  DEPT 
'  E  K  DE  VORE 


state  oiv  of  fstry 

u  s  forest  service 
e  0  b1llwiller 
mrs  gaye  d  day 
corps  of  engineers 
cal  state  poly  col 
city  fire  department 
weather  service  off 
marine  Exchange 
city  engineer 
santa  ana  f [ re  dept 

corps  of  engineers 
so  calif  eoison  co 
louis  luebkert 
s  barbara  f ire  dept 
fed  aviation  agency 
tv  station  keyt 
univ  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kusick 

richaro  s  pilecki 
weather  bureau 
santa  monica 

SER 


CI 


FIRE  I 


15       SP     5  Pi  5P 


4148      M]D  MID 


VENTURA  < 
CLARENCE   S  I 
SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPP1NGT0N 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC   LUMBER  Co 

aust i n  clapp 
geo  a  nahmen5 
Russell  r  rose  jr 
corps  of  engineers 
u  s  bur  reclamat ion 
shell  oil  co 
mrs  marilyn  f  machi 
Theodore  b  heusner 
mrs  janice  m  sutter 

harry  h  roeber 
u  s  forest  service 
george  i  osborne 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 

john  k  le1thol0 
state  div  of  fstry 
mrs  opal  m  haney 
mrs  mabel  van  vleck 


u  s  forest  service 
john  n  francioni 
mrs  georgia  ann  long 
lawton  investment  co 
berylwood  invest  co 
laurence  w  dickey 
p  g  *  e  company 

state  div  of  hwys 
u  s  coast  guard 
us  nat  park  service 
calif  elec  power  co 
■  calif  elec  power  co 

r  s  hutchison 
mrs  bertha  hennes 
elmer  a  sutton 
U  S  FOREST  service 


p  G  +  E  Company 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
P  G  *  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  3/19/62 

state  oiv  of  fstry 
city  of  stockton 
fed  aviation  agency 
stock  ton  fire  depj 
martin  p  muhs 
fred  h  cooley 
u  s  forest  service 
orland  unit  wu  assn 
s  dept  water  i 

SOPER-1 


SUEY  RANCH 

FRANK  T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  +  FO 

1  OARYL  K  DE  WALT 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS  ANITA  COWAN 
I  KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCH  COMPANY 
1  SULO  E  LAKSO 

BR  IN  MARR 
S,  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAyE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 


-  102  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


HOUSAND  OAKS 


COUNTY 


8 ''  i1  'j  VENTURA 

8912  TULARE 

HREE  RIVERS  EDISON  PH2.  8914,  TULARE 

HREE  RIVERS  EDISON  PHlj  B91T  TULARE 

IGER  CREEK  POWER  HOUSE  8928  AMADOR 

OPANGA  PATROL   STA  FC  6|  89671  LOS  ANGELES 

ORRANCE  897*  LOS  ANGELES 

RABUCO  CANYON  :  8992  ORANGE 

RACY  2  SSE  8997]  SAN  JOAQUIN 

PACT    CARBONA  899W  I 


racy  pumping  plant 
rinity  dam  vista  point 

RONA 

RUCKEE  RANGER  STATION 
UJUNGA  MILL  CR  FC  470 
ULEFIELD 
ULELAKE 

UNNFL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWEN'YNINE  PALMS 

■  TWIN  LAKES 

•UK  I  AH 

UNION  OIL  STEARNS 
ABSORPT ION  PLANT 
'•UNIVERSITY  OF  CALIF 
AT  LOS  ANGELES 

UPLAND  3  N 
'  UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAnE  RANGE  R  STA 
UPPER  MATTOLE 
UPPER   SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VAC AV 1LLE 
VAlLETON 

VALLEY  CENTER   J  NNE 


VALyERMO  RANGER   STATION  9251  LOS  ANGELES 

VAN  NUYS  FC   1SB  9260  LOS  ANGELES 

VENADO  9273  SONOMA 

VENTURA  9285  VENTURA 

VERMILION  VALLEY  9301  FRESNO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT     9325  SAN  BERD1N0 

VINCENT  FIRE   STA  FC    120  9345  LOS  ANGELES 

VINTON  9351  PLUMAS 

VlSALIA  9367  TULARE 

VOLCANOVILLE  9382  EL  DORADO 


9u01  ALAMEDA 

9u24  TRINITY 

9035  SAN  BERDINO 

9043  NEVADA 

90*9  LOS  ANGELES 

9052  KERN 

9053  SISKIYOU 
90bli  TULARE 
9U63j  TUOLUMNE 
90731  STANISLAUS 

9083  SHASTA 

9099   SAN  BEROINO 
9105  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
9126  MENDOCINO 

91 38  ORANGE 

9153  LOS  ANGELES 

9158  SAN  BERDINO 
9167  LAKE 
9173  LAKE 
9177  HUMBOLDT 

9185  ALAMEDA 
9189  SAN  BENITO 
9200  SOLANO 
9221  MONTEREY 
9228  SAN  DIEGO 


VOLLMERS 

VOLT A  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT    CREEK   4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PAT?OL 

STATION  FC  102  C 


9431 


i  ANGELES 


i  RANGER  STAT  I 
WEAVE  Rv I LLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 

WELOON  1  WSW 
WENDEL  10  SE 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WEST V  I LLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS   7  N 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  I 


FC   106  D 
WILLIAMS 
WILL1TS   1  NE 
WlLLlTS  HOWARD  FOREST 

ranger  station 

WILLOWS 


WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOOOFORDS 


9597  placer 

9602  TULARE 
9605  YUBA 
9615  VENTURA 
9618  VENTURA 
9621  SHASTA 
96  32  MONO 
96  33  MONO 

9639  SACRAMENTO 

9660  LOS  ANGELES 
9677  COLUSA 
9684  I 


9615  ' 

96  99  GLENN 
9722  RIVERSIDE 
9742  YOLO 


WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R6A  LINDA 
YORKV ILLE 
YOSEMITE   NAT  I 


9781 
9916 
98  51 
9866 


KERN 

FRESNO 

ALPINE 

YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOC I  NO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 


WARNER  SPRINGS  9447  SAN  DIEGO 

WASCO  9452  KERN 

WASIOJA  PHOFNIX  RANCH  9458  SNTA  BARBARA 

WATSONVILLE    WATERWORKS  9473  SANTA 


94fl?  MARIPOSA 
9490  TRINITY 
9499  SISKIYOU 
9512  KERN 
9526  LASSEN 
9532    SNTA  BARBARA 


34  11 
9j  36  22 
9*  36  28 
36  28 
38  28 
34  05 
33  48 
33  39 


37 


42 


I  39  20 
,  34  23 
36  09 


I  *0  ' 


93(16  SHASTA 
9390  SHASTA 
941B  CALAVERAS 
9420  CONTRA  COST  A 
9423  CONTRA  COSTA 

9426  CONTRA  COST  A 

9427  CONTRA  COST  A 

9428  SACRAMENTO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


11B  61 

lie  si 

118  53 

118  52 

120  27 
118  36 
118  20 
117  36 

121  25 
121  25 


121  35  61 

122  46  2500 

117  23  1695  1 
120  11  '  5960  i 

118  06  4646 


121  28 

118  17 

119  20 

120  51 


265 
4035 
8950 
8600 


33!  33 
6  34  08 
1  38  42 
22  3  9  09 
22  39  09 


26  33  56     117  52 


116  02 
120  03 
123  12 


117  39 
123  02 
122  55 


1606 
1520 
1  34  7 


20  36  38 

23  38  22 

24  36  53 
33  33  16 


13  34  11 

22  38  37 

33  34  17 

27  37  22 

15  34  32 

29  34  29 

8  39  49 

9  36  20 
1  38  59 


117  01  1615 


120  11 

119  18 

120  47 

122  26 

121  52 

120  5B 

122  05 
122  02 
122  01 

121  59 
121  31 


33  33  17 

10  36  36 

30  34  59 

20  36  56 


116  38 
119  20 
119  54 


32  119  40 
44  122  56 
25  122  23 
40  118  18 
120  04 


3965 
2050 
3630 
2680 


32  34  42  119 

11  36  13 
16  38  22 
139  11 

10  36  22 
8  39  02 

33  34  29 
29  34  36 
23  40  37 


2400 
5200 
9200 


123  19  1925 
122  12  140 
117  05  1475 


10  35  43  118  27 

11  37  02  11B  54 

3  38  47  119  49 
73   38  4)  121  48 

4  37  08  121  S7 


17   38  65     123  16 


12  41    43  122 


2700 
9200 
5671 


1100 
3985 
2625 


SP'     5P'     5  PC 


VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

□LENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 
I  P  G  ♦  E  Company 
'  L  A  CO  F IRE  OEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
1  ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE   R  TUGEL 

BANT A  CARBONA   IR  CO 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 

KERN  COUNTY    LAND  CO 
T ULELAKE    1RRIG  OIST 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
p  G  •  E  Company 
CITY  F  IRE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR I E  S  OORY 

UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PE0R0NC1NI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


u  s  forest  service 
van  nuys  publish  co 
john  b  harper 
star  free  press 
s  so  calif  edison  co 
victor  co  water  dist 
l  a  co  fire  oept 
frank  oott a 
tulare  co  c  of  c 
Elmer  c  ogle 


MRS 


RAY  l  WHITIEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 


L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    1  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
W  B  HANKER 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HOPS T  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WlLdER 
U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 
ONI VERSI TY  OF  CAL I F 
UN  I  VERSI TY  OF  CAL IF 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 

STATE  DlV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLAPD 
JIM  M  OL ACKMQRE 
J  NEWTON  WALLACE 

JAMES  H  JORGENSEN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   W1LMA  C  BARR 
U  C  AGP  EiTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
Y0R6A   LINDA   WATER  CO 
MRS   LOLA  A  HULBERT 
U    S  NAT    PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


I  RENE  M  VOLLMERS 

*  E  COMPANY 

ION   E   VAN  SCHAICK 


NEW  STAT  IONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

MI  DOLETOWN  8  WSW 
PERRIS 

RICHARDSON  GROVE  ST 

COHASSET   1  NNE 

BEALE  AFB 
! IMPERIAL  F AA  AP 
|  TRAVIS  AFB 

MOLL  1 STER  10  ENE 
PLAT  1  NA 

RAYMOND  9  N 

TWI TCHELL  DAM 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8  S 


0900j  OEL  NORTE 

6600  LAKE 
6B16i  RIVERSIDE 
740«.|  t 


23  38  45 
26  33  47 
7  40  02 


iegi  BUTTE 

0  594  YUBA 
4224  IMPERIAL 
9006  SOLANO 

4035  SAN  BEN  I  TO  4  36  66 

6975  SHASTA  23  40  22 

7273  MARIPOSA  27  37  21 

9111  SNTA  BARBARA  30  34  59 


6  39  07 
6  32  50 
23  3B  16 


34    |-  5B     MID  I 


2578 
2260 
1210 


.  U  S  WEATHER  BUREAU 

FRED  DUNK  IN 

STATE  01V  OF  FSTRY 

CALIF  DIV  6EACH  +  PX  5 

WALTER  ROACH 

U  S  AIR  FORCE 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  AIR  FORCE 

MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  PEGGY  GOOOAKER 
RICHARD  W  SCHALL 
SANTA  MARIA   VLY  WCO 


J       1  AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL,      6  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KEPN,      11   KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MOJAVE,      16  MOKCLUMNEi 
COAST,      IB  N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARO,      21   PIT,      77  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAOU I N ,      28  SANTA  ANA,      29  SANTA  CLARA,      30  SANTA  MARIA,  3 
32  SANTA  YNE£,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRuCKEE,      37  TUOLUMNE.      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will 

carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late    to  be  included  i_ 

this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  win< 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 

following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 


And  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 

Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.     Government  Printing  Office,  Washington 

25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli 

matological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Volume  66       No.  4 


ASHEVILLE:  1962 


CALIFORNIA  -  APRIL  1962 

Precipitation:  Precipitation  averaged  below  normal  over  the  entire  State,  with  th 
southern  one-third  receiving  none  or  only  slight  amounts.  The  Los  Angeles  Airport  had  thei 
first  April  with  zero  amount.  North  Coastal  and  Cascade-Sierra  Region  Counties  approache 
the  50  percent  total,  but  elsewhere  within  the  northern  two-thirds  averages  were  near  t 
20  percent  of  the  expected  normal. 

Temperatures :  Temperatures  were  above  the  seasonal  average.  Coastal  areas  were  u 
about  1°.  The  interior  points  reported  upward  to  4°,  and  to  5°  at  higher  elevation  st 
tions.  In  many  inland  areas  these  warmer  temperatures  were  associated  with  occasional  des 
iccating  winds  causing  early  maturing  and  some  damage  to  vegetation.  Freezing  temperature" 
down  to  the  mid-twenties,  during  the  latter  part  of  the  month,  caused  some  additional  d 
age  within  scattered  areas  in  the  northern  part  of  the  State.  Maximum  temperatures 
Sacramento  on  the  12th  and  13th  tied  and  exceeded  records  established  in  1898.  Burban 
with  four  days  90°  or  above  equalled  their  record  for  April. 

Storms :  On  the  20th,  in  southern  California,  gale  winds  lashed  many  southern  Californi' 
areas,  toppling  trees,  snapping  power  lines,  dislodging  roofs,  breaking  plate  glass  wi 
dows  and  downing  store  signs.  Traffic  was  restricted  by  blowing  dust  and  sand  with  mar 
accidents  resulting  from  reduced  visibility.  Moderate  damage  was  reported  because  of  sar 
blasting  of  vehicles.  On  the  28th,  in  the  desert  area,  near  Mojave,  wind  reached  veloci 
ties  between  45  and  60  m.p.h.,  halting  traffic  and  resulting  in  some  sand  damage  to  veh" 
cles  within  the  area. 

Max  R.  McDonough 

Acting  Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  106°  on  the  19th  at  Death  Valley. 

Lowest  Temperature  2°  on  the  20th  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Precipitation  4.15  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  193  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.15  inches  on  the  9th  at  Orick  10  SE. 
Greatest  Total  Snowfall  14.5  inches  at  Twin  Lakes. 

Deepest  Snow  on  Ground  153  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
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28 

.0 

0 

1 

0 

0 

;0TIA 

60.9 

44,4 

52.7 

-  0.2 

77 

12 

38 

30 

363 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.74 

.89 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

1ELTER  COVE 

60. 1M 

46. 6M 

53.  4M 

70 

11 

44 

30+ 

342 

0 

0 

0 

0 

2.18 

1.58 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

J3NOMA 

76.8 

40.0 

58.4 

88 

13  + 

33 

19 

195 

0 

0 

0 

0 

.47 

.0 

0 

0 

0 

UNITY  DAM  VISTA  POINT 

M 

M 

M 

81 

13 

32 

23 

0 

0 

1 

0 

.63 

.31 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

JLELAKE  //R 

65.2 

30.2 

47.7 

78 

13 

16 

29 

510 

0 

0 

18 

0 

.19 

-  .59 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

ICIAH 

75.7 

42.9 

59.3 

2.6 

91 

11 

35 

29 

170 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

-:averville  rs 

72.7 

35.2 

54.0 

2.8 

86 

23 

29 

30  + 

325 

0 

0 

10 

0 

.67 

-  1.73 

.40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

:ed  i  s 

66.3 

31  .7 

49.  0 

79 

13 

20 

29 

474 

0 

0 

]  ° 

0 

.75 

.38 

20 

2 

0 

0 

(ILLITS  1  NE 

70.9 

37.9 

54.4 

90 

12 

32 

30  + 

312 

1 

0 

3 

0 

1.10 

.90 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

<EKA 

70.5 

36.4 

53.5 

3.7 

81 

23  + 

26 

29 

340 

0 

0 

8 

0 

.61 

-  .31 

.46 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

55.0 

1  .8 

1  .23 

-  1  .  37 

iACRAMENTO  DRAINAGE 

)IN  RS 

71.1 

32.0 

51.6 

82 

13 

12 

29 

396 

0 

0 

13 

0 

.81 

.42 

28 

3.5 

0 

3 

0 

0 

.TURAS  RS 

69.5 

28.4 

49.0 

3.6 

82 

18  + 

20 

11  + 

475 

0 

0 

23 

0 

.25 

-  .78 

.20 

29 

2.0 

1 

29 

1 

0 

0 

JBURN 

75.1 

46.0 

60.6 

3.5 

88 

14 

38 

29  + 

151 

0 

0 

0 

0 

1.91 

-  1.12 

1  .04 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

:RRYESSA  LAKE 

77.1 

46.9 

62.0 

88 

13 

40 

28 

108 

0 

0 

0 

0 

.24 

.22 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

.UE  CANYON  WB  AP  //R 

58.3 

41.5 

49.9 

4.8 

69 

6 

27 

20 

445 

0 

0 

4 

0 

2.71 

-  2.11 

1  .63 

27 

4.8 

57 

1 

3 

2 

1 

JWMAN  DAM 

61.2 

33.4 

47.  3 

2.1 

71 

14 

23 

20 

523 

0 

0 

9 

0 

2.75 

-  2.40 

1.34 

27 

7.0 

60 

1 

3 

3 

1 

tOOKS  FARNHAM  RCH 

78. 3M 

41. 3M 

59. 8M 

1.6 

87 

24 

31 

29 

157 

0 

0 

2 

0 

.03 

-  1.28 

.03 

28 

.  0 

0 

0 

0 

jrney 

68.9 

29.2 

49.  1 

79 

23  + 

22 

10 

472 

0 

0 

24 

0 

.41 

.37 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

"NTERVILLE  PH 

81.1 

41.6 

61.4 

2.7 

90 

13  + 

33 

29 

116 

2 

0 

0 

0 

.95 

-  2.77 

.67 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

fESTER 

65. 9M 

25. 8M 

45. 9M 

75 

22 

20 

29 

567 

0 

0 

?« 

0 

.54 

-  1.73 

.45 

27 

.  5 

18 

1 

1 

0 

0 

fICO  EXP  STATION 

80.0 

45.7 

62.9 

4.0 

,89 

12 

36 

29 

84 

0 

0 

0 

0 

.62 

-  1.69 

.60 

19 

.  0 

0 

1 

1 

0 

.ARKSBURG 

76.7 

45.8 

61.3 

88 

14 

35 

20 

125 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

.EARLAKE  HIGHLANDS 

73.5 

40.9 

57.2 

87 

14 

32 

30 

224 

0 

0 

1 

0 

.12 

.12 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

)LFAX 

73.2 

47.2 

60.2 

5.2 

86 

13 

37 

29  + 

160 

0 

0 

0 

0 

2.02 

-  1.90 

.94 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

JLUSA  1  SSW 

79.7 

46.2 

63.0 

3.0 

90 

12 

38 

20 

84 

1 

0 

0 

0 

.10 

-  1.14 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

WIS  1  WSW 

77.1 

44.0 

60.6 

1.7 

88 

14 

35 

30 

143 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  1.31 

.05 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

0 

:er  creek  ph 

67.8 

33.2 

50.5 

3.0 

78 

13 

29 

29  + 

430 

0 

0 

14 

0 

2.19 

-3.11 

.95 

28 

2.0 

8 

4 

2 

0 

;  SABLA 

71.6 

40.0 

55.8 

3.8 

80 

13+ 

30 

29+ 

271 

0 

0 

3 

0 

1  .66 

-  3.52 

.83 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

)BBINS  COLGATE  FOREBAY 

78. 9M 

46. OM 

62.  5M 

90 

13 

36 

30 

100 

1 

0 

0 

0 

1  .98 

-  1.37 

1.07 

27 

.  0 

0 

3 

2 

1 

JWNIEVILLE  RS 

69.7 

36.2 

53.0 

82 

14 

31 

30+ 

353 

0 

0 

3 

0 

1  .80 

1  .04 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

1ST  PARK  RESERVOIR 

75.1 

41.6 

58.4 

2.3 

84 

24+ 

31 

29 

194 

0 

0 

2 

0 

.00 

-  1.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AIRFIELD  POL  ICE  STA 

77.4 

46.5 

62.  0 

88 

13 

40 

25 

104 

0 

0 

0 

0 

.22 

.13 

27 

.  0 

0 

1 

0 

0 

)LSOM  DAM 

76.2 

49.1 

62.7 

89 

14 

41 

29 

109 

0 

0 

0 

0 

.71 

,40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

iASS  VALLEY 

71  .2M 

42. 9M 

57. 1M 

1.8 

84 

14 

34 

30+ 

237 

0 

0 

0 

0 

2.13 

-  2.57 

1.28 

28 

.0 

0 

2 

? 

1 

IT  CREEK   PH  1 

71  ,0M 

32. OM 

51  .  5M 

1.1 

82 

23+ 

25 

30 

399 

0 

0 

20 

0 

.27 

-   1  .08 

,12 

28  + 

.0 

0 

29  + 

2 

0 

0 

:SS  VALLEY 

62.2 

30.0 

46.  1 

75 

17 

18 

29 

558 

0 

0 

20 

0 

1.22 

-  .42 

.50 

29 

9.0 

T 

3 

1 

0 

>KEPORT 

75.0 

39.2 

57.1 

85 

13  + 

32 

29 

230 

.41 

-  1.62 

.37 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

aKESHORE 

75.7 

42.3 

59.0 

87 

11 

32 

29 

178 

0 

0 

1 

0 

.66 

.61 

27 

.  0 

0 

1 

1 

0 

IKE  SPAULDI  NG 

62.8 

30.6 

46.7 

3.0 

71 

13  + 

23 

29 

543 

0 

0 

21 

0 

2.55 

-  2.98 

1  .08 

28 

8.0 

59 

1 

5 

2 

1 

IS  PLUMAS 

78.4 

50.9 

64.7 

3.6 

88 

15  + 

42 

29+ 

70 

0 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.80 

.55 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

iN7AN  I  T  A    I  Arp  // 

56.9 

43.2 

69 

29 

0 

0 

0 

1.97 

.80 

29 

10.5 

38 

1 

3 

2 

0 

iRYSV  I LLE 

79.5 

48.7 

64.  1 

3.5 

91 

2  4+ 

40 

20 

77 

3 

0 

0 

0 

.37 

-  1.37 

.27 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

:  CLOUD 

68.8 

31.0 

49.  9 

2.6 

81 

13 

21 

20 

447 

0 

0 

19 

0 

.73 

-  3.08 

.46 

28 

23 

2 

0 

0 

NERAL 

60.7 

28.3 

44.  5 

2.4 

72 

I  3 

20 

29 

605 

0 

0 

26 

0 

1  .74 

-  2.25 

1  .09 

28 

2.5 

1 

2 

? 

1 

1NTICELLO  DAM 

76.8 

46.8 

61.8 

87 

14 

39 

29 

116 

0 

0 

0 

0 

.23 

.12 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

IUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

65.9 

36.1 

51.0 

3.5 

78 

22  + 

27 

30  + 

414 

0 

0 

7 

0 

.52 

-  2.25 

.28 

19 

T 

0 

2 

0 

0 

VADA  CITY 

68.7 

36.5 

52.6 

2.4 

81 

14 

29 

29 

365 

0 

0 

6 

0 

1  .60 

-  2.8° 

1.05 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

:LAND 

■'9.0 

46.6 

62.8 

2.8 

89 

13 

37 

28  + 

96 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  1.40 

.24 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

'OVILLE 

78.7 

50.1 

64.  4 

90 

14  + 

42 

20 

80 

2 

0 

0 

.47 

.28 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

.RADISE 

72.0 

44.6 

58.  3 

83 

1  3 

32 

20 

207 

0 

0 

1 

0 

1.43 

.92 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

ACERV I LLE 

71  .8 

41.3 

56.6 

3.5 

87 

14 

33 

29 

250 

0 

0 

0 

0 

1.66 

-  1.83 

1  .00 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

ACERV I LLE   I FG 

69.6 

46.6 

58.1 

83 

14 

35 

26 

215 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Sta(*sn  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatu 


PLAT INA 
PORTOLA 
OUINCY  R5 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE   STA  2 
ROCK  LIN 

SACPAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SODA   SPRINGS   1   E  //R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VOLTA  PH 

WHI SKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 
DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
80CA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE  5  SSE 
FLEMING  FISH  GAME 
FORT  B I  DWELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 

SOUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TPUCKEE  RS 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL  INGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY   2  NN W 
HOL  LISTER 
KING  CITY 
LIVERMORE   2  SSW 
LOS  GATOS 
MARTINEZ   FIRE  STA 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

OAKLAND  WB  AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLE5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PPIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

S   F   RICHMOND   SUNSET  R 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

SAN  JOSE  P 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CHUZ 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVI LLE  WATERWORKS 

D I  V  I S I  ON 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT  I OCH  F I BREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP   PLT  3 


No.  of  Days 

Average 
Maximum 

a  E 

Max. 

M 

n. 

Minimurr 

■ 

> 
< 

~  Z 
a  | 
a  £ 

Highest 

0 

Q 

"* 

a 
0 

Degree  [ 

s  . 

o  % 

°  " 

S  i 
"  " 

S  t 

r.  i 

no, 

5  i 

Total 

73  OM 

42  6 

57. 8M 

8  3 

1 1 

30 

29 

2  1  6 

0 

0 

2 

0 

.28 

66,8 

28,1 

47.  5 

3.5 

76 

14 

20 

10 

520 

0 

0 

26 

0 

.16 

73.3 

31.0 

52.2 

4.0 

85 

1  3 

26 

29  + 

378 

n 

0 

22 

0 

.81 

78.2 

49.6 

63.9 

3.5 

89 

1  1 

40 

29  + 

80 

a 

0 

c 

0 

.14 

81  .5 

51.7 

66.6 

6.2 

91 

11  + 

39 

20 

43 

2 

0 

0 

o 

.93 

77.2 

40.8 

59.0 

1  .6 

90 

1  4 

32 

25 

185 

1 

0 

1 

0 

.90 

76.9 

45.8 

61.4 

1.5 

89 

23 

39 

28  + 

121 

0 

r' 

0 

0 

.  1  5 

77.3 

49.  1 

63.2 

2.9 

90 

13 

42 

29 

1 

0 

0 

0 

.19 

75.5 

51  .0 

63.3 

86 

13+ 

41 

29 

83 

0 

0 

0 

0 

.82 

7n  .6 

37.  5 

54.  1 

82 

18  + 

28 

29 

3)9 

0 

r- 

3 

0 

2.26 

66.1 

29.7 

47.9 

3.1 

77 

24+ 

22 

10 

506 

r 

0 

24 

0 

.  77 

52.2 

26.6 

39.4 

63 

18  + 

1  1 

29 

757 

25 

0 

2.22 

77.5 

43.9 

60.7 

3.6 

86 

6 

33 

20 

129 

a 

0 

0 

0 

.00 

68.6 

36.7 

52.7 

78 

13  + 

28 

30 

364 

0 

0 

2.49 

74.0M 

50,  4M 

62. 2M 

85 

13 

39 

28 

1  1 1 

0 

0 

0 

0 

.98 

5  4.4 

24,4 

66 

761 

0 

0 

27 

0 

1.47 

7  7.9M 

37,  3M 

57. 6M 

88 

12 

31 

29 

210 

0 

0 

2 

0 

.60 

74  .  3 

43,6 

59.0 

83 

13  + 

33 

29  + 

181 

0 

0 

0 

0 

1.72 

78. 5M 

4  7.0M 

62. 8M 

87 

13  + 

36 

30 

"0 

0 

0 

n 

0 

.78 

-'9.8 

43.5 

61.7 

89 

13  + 

39 

28 

108 

0 

0 

0 

0 

.16 

78.'. 

4  5.4 

61.9 

2.3 

88 

7 

36 

20 

111 

0 

- 

c 

c 

.21 

79.2 

49.7 

64.5 

89 

14 

40 

20 

79 

0 

0 

0 

0 

T 

80.1 

45.3 

62.7 
56  .6 

2.0 

3.6 

93 

14 

37 

20 

06 

2 

0 

o 

0 

.09 
.95 

62.4 

24.9 

43.7 

74 

18  + 

19 

29  + 

633 

0 

1 

2  8 

0 

.15 

62.8 

24.3 

43.6 

75 

18  + 

12 

1 

637 

0 

0 

25 

0 

.00 

65.2 

38.8 

52.0 

3.6 

81 

15 

25 

29 

383 

7 

0 

.49 

60.6 

25.3 

43.0 

70 

23  + 

17 

2 

655 

0 

0 

27 

0 

1  .49 

67.9 

35.  3M 

51  .  6M 

80 

14 

25 

30 

384 

0 

0 

.10 

69. OM 

32. 8M 

50.  9M 

80 

13 

24 

30 

417 

0 

0 

13 

0 

.04 

65.9 

33.1 

49.5 

2.3 

77 

2  3  + 

22 

29 

458 

0 

0 

15 

0 

.57 

57.3 

25.5 

4!  .  4 

66 

14  + 

18 

29 

700 

0 

0 

29 

0 

1.23 

65.5 

34.2 

49  .  0 

76 

18 

23 

.-"5 

447 

0 

0 

!  1 

0 

.  1  1 

55  .7M 

27. 4M 

41  .6M 

65 

24  + 

19 

29 

698 

0 

0 

2  5 

0 

1.65 

68.7 

33.6 

51.2 

3.2 

80 

1  4 

25 

30+ 

4oe 

0 

0 

15 

0 

.08 

64.3 

28.9 

41.6 

2.8 

66 

24 

20 

29 

694 

0 

0 

25 

0 

1.26 

M 

24. 3M 

M 

71 

18 

16 

29 

0 

0 

0 

.77 

66  .0 

35.9 

51.0 
47  .0 

3.4 

77 

23 

22 

30  + 

41  5 

0 

0 

9 

0 

.33 
.59 

73.3 

41.2 

57.3 

87 

12  + 

32 

16 

229 

0 

0 

1 

0 

.71 

66.2 

48.1 

57.2 

1  .  3 

84 

12 

42 

30 

236 

0 

0 

0 

0 

.66 

65.8 

46.9 

56.4 

82 

13 

40 

30 

258 

0 

o 

0 

0 

.22 

70.9 

44.0 

57.5 

88 

12 

37 

30 

230 

0 

0 

0 

0 

.22 

72.9 

47,8 

60.4 

87 

13 

41 

29 

1  48 

0 

0 

0 

0 

.27 

76.8 

42.4 

59.6 

94 

1  3 

35 

26 

172 

3 

0 

0 

0 

.41 

61.8 

45,2 

53.5 

84 

11 

40 

30 

338 

0 

0 

0 

0 

.82 

■'4.9 

43.1 

59.0 

0.6 

92 

12 

37 

30+ 

I  83 

2 

0 

0 

0 

.31 

78.6 

42.8 

60.7 

2.8 

94 

13 

35 

30 

145 

4 

0 

0 

0 

.00 

73.2 

42.9 

58.  1 

1.2 

88 

14 

34 

16 

207 

0 

0 

0 

0 

.22 

75. 9M 

44. OM 

60  •  OM 

2.8 

94 

13 

36 

2 

166 

3 

0 

0 

0 

.03 

73. OM 

46. 4M 

59. 7M 

88 

13 

41 

16+ 

162 

0 

0 

0 

0 

.31 

66.1 

44.  3 

55.2 

91 

12 

41 

30+ 

292 

1 

0 

0 

0 

.30 

64.5 

46,0 

55.3 

85 

7 

41 

26+ 

293 

0 

0 

0 

0 

,14 

69. 8M 

4  5.  7M 

57. 8M 

85 

14 

35 

28 

244 

0 

0 

0 

0 

•  52 

62. 4M 

43. 9M 

53.  2M 

5.2 

74 

13 

30 

29+ 

351 

3 

0 

6 

0 

.65 

80.0 

42  .6 

61.3 

90 

15 

37 

26 

117 

! 

0 

0 

0 

.oo 

68.3 

48.7 

58.5 

1.9 

86 

12 

4  2 

29 

197 

0 

0 

0 

0 

.27 

70. 9M 

4  5.4 

58. 2M 

85 

1  3 

37 

16 

204 

0 

0 

0 

0 

.13 

80.3 

42,8 

61.6 

90 

12 

35 

30 

104 

1 

0 

0 

0 

.00 

77.8 

41.8 

59.8 

89 

23  + 

35 

30 

157 

0 

0 

0 

0 

.00 

80.7 

41  .4 

61.1 

92 

13 

34 

30  + 

133 

3 

~l 

0 

0 

.06 

68.6 

4  6.1 

57.4 

89 

7 

40 

27 

230 

0 

0 

0 

0 

.07 

61.1 

45.5 

53.3 

71 

7 

39 

29 

342 

n 

0 

0 

0 

T 

73.4 

42.1 

57.8 

88 

13 

36 

29  + 

216 

0 

0 

0 

1 

.15 

74.6 

34.0 

54.  3 

86 

13 

27 

29+ 

313 

0 

0 

1 1 

0 

T 

74.5 

45.1 

59.8 

2.6 

87 

12 

38 

30+ 

160 

0 

0 

0 

0 

.25 

68.8 

50.5 

5Q.  7 

85 

13 

45 

25 

168 

0 

0 

0 

0 

.24 

72.8 

42.3 

57.6 

86 

13 

34 

29  + 

218 

0 

0 

0 

0 

.61 

68.5 

46.1 

57.3 

1.6 

91 

12 

38 

30 

234 

1 

0 

0 

0 

.10 

68.8 

46.6 

57.7 

91 

12 

38 

30 

221 

1 

0 

0 

0 

.11 

36.9 

57. o 

89 

13 

?9 

28 

209 

0 

0 

6 

0 

T 

62^ 

46,9 

54.6 

85 

12 

4  2 

10 

308 

0 

0 

3 

0 

.54 

65.0 

47.0 

56.0 

0.3 

83 

12 

42 

1  6 

265 

0 

0 

0 

.34 

64.1 

49.9 

57.0 

1  .3 

82 

12  + 

46 

23 

2  42 

0 

0 

0 

0 

.36 

62.9 

42.1 

52.5 

83 

j_ 2 

3  3 

30 

368 

0 

0 

1.04 

72.8 

48.2 

60.  5 

2.5 

89 

12 

42 

16 

147 

0 

0 

0 

0 

.10 

71.5 

48.2 

59.9 

2.9 

HP 

P  + 

43 

23 

167 

0 

0 

0 

.13 

70.8 

48.0 

59.4 

88 

12 

40 

20 

172 

0 

0 

■-< 

0 

.22 

70.8 

41  .9 

56.4 

1.1 

87 

1 2 

35 

30 

256 

0 

0 

r< 

0 

.80 

68.2 

45,2 

56.  7 

87 

12 

38 

29 

249 

0 

'1 

0 

0 

.53 

75.1 

41.8 

58.5 

»' 

14 

35 

29  + 

191 

-1 

0 

0 

0 

.24 

69.4 

43.8 

56.6 
57.7 

1.9 

91 

20 

36 

25 

255 

2 

0 

0 

0 

.30 
.29 

74. 6M 

49, 8M 

62.  2M 

3.0 

88 

14 

41 

16  + 

112 

0 

0 

0 

0 

.19 

"'7.9 

44.8 

61.4 

90 

14 

32 

19  + 

|  136 

1 

0 

2 

0 

.02 

Precipitation 


1.31 
2.40 
1  .69 
2.02 
1.08 
1.25 
1.43 


.  86 
1.50 

2.36 
1.43 

1.18 
1.28 


.84 
1.50 


.92 
.91 
2.05 


1.60 
1.11 


1.75 
1.08 


.96 
1.08 


.96 
1.78 


1.31 
1,20 


.14 
.73 
.50 
.14 
.14 
.73 

1. 
.76 

1.53 
.00 

1.50 
.80 
.76 
.44 
.83 


28 
28 

27 
28 
28 
27 
19 

20 
20 
28-t 
20 


.13 
.00 
.29 

1.27 
.05 
.03 
.45 
.63 
.00 

1  .45 
.03 

1.18 
.63 
.22 


28 

28 

27 

25 

28 

28  + 

28 

28 

27 


.52 
.42 
.12 
.15 
.  1  3 
.31 
.37 
.19 
.00 
.14 
.03 
.13 
.  1  8 
.10 
.33 
.31 
.00 
.16 
.06 
.00 
.00 
.04 
.07 


.19 
.55 
.09 
.11 
.14 
.40 
.29 


27 
27 
19 
19 
28 
20 
19 
19 

28 
27 
1  8 
28 
28 
28 
27 

19 
28  + 


28 

19 

29  + 

28 

19 

19 

28 

27 

28+ 

27 

1  9 

27 

19 

27 

19 

19 

28 

19 

28 

28 

28 

28 


0 

104 
0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 
.  0 
.0 
.0 
.0 


.19 
.02 


57 
0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED   APRIL  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

— 
*  E 
3  z 
S.  E 

Q  1 

Greatest  Day 

Sno 

Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

£  -D 
Q  ^ 

K  (5 
%  0 

a 
o 

Q 

.10  or  More  | 

.50  or  More  | 

1.00  or  More 

5  J 
§  1 

°  * 

si 

o  * 

S  2 

bl 

,SH  MTN 

76.5 

50.5 

63.5 

4.5 

90 

24  + 

35 

20 

101 

3 

0 

0 

0 

.29 

-  2.71 

.13 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

.UBERRY 

75.5 

42.2 

58.9 

3.0 

89 

23  + 

31 

21 

196 

0 

0 

4 

0 

.  44 

-  1.92 

.25 

28 

.0 

0 

2 

n 

0 

:AKERSFIELD  W8  AP  R 

79.7 

51.8 

65.8 

2.8 

95 

23 

42 

20 

58 

5 

0 

0 

0 

.02 

-  .79 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

IG  CREEK   PH  1 

65.9 

43.8 

54.9 

5.4 

78 

13 

29 

20 

300 

0 

0 

2 

0 

.82 

-  2.42 

.56 

28 

2.0 

2 

19 

2 

l 

0 

UTTONWILLOW 

81  .A 

49.6 

65.  5 

98 

24 

40 

20 

59 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

ALAVERAS   BIG  TREES 

64.2 

35. B 

50.0 

3.2 

77 

14 

26 

29 

445 

0 

0 

e 

0 

1.76 

-  2.87 

.95 

28 

3.8 

8 

1 

2 

2 

0 

AMP  PARDEE 

76.3 

48.2 

62.  3 

3.8 

91 

14 

39 

29 

1  27 

2 

0 

0 

0 

.98 

-  .92 

.58 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

ATHAY  BULL   RUN  RCH 

74.3 

43.  1 

58.7 

89 

24  + 

32 

29 

192 

0 

0 

1 

0 

.38 

.28 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

HERRY  VALLEY  DAM 

67.0 

32.4 

49.  7 

79 

14 

20 

20 

452 

0 

0 

14 

0 

1.53 

1.11 

28 

4.0 

4 

20 

2 

1 

1 

OALINGA 

82  .0 

44.8 

63.4 

2.5 

95 

23 

39 

29 

79 

5 

0 

0 

0 

T 

-  .59 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORCORAN   IRRIG  DIST 

80.6 

47,4 

64.  0 

96 

24 

40 

29 

81 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•ENAIR 

78.5 

45.2 

61,9 

2.1 

93 

23 

38 

30 

122 

2 

0 

0 

0 

.03 

-  1.24 

.02 

28 

.0 

0 

0 

n 

0 

UDLEYS 

70. 7M 

33. 4M 

52.  1M 

2.7 

83 

13 

26 

29 

383 

0 

0 

8 

0 

1.16 

-  2.28 

0 

0 

LECTRA  PH 

78.4 

42.4 

60.4 

2.1 

91 

13 

34 

29 

1  49 

1 

0 

0 

0 

1.29 

-  1.35 

.59 

28 

.0 

0 

4 

l 

0 

IVE  POINTS  5  SSW 

82.  5M 

44. 4M 

63.  5M 

95 

23  + 

34 

29 

77 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RESNO  WB  AP  R 

90.4 

49.  1 

64.  8 

4.0 

95 

13 

43 

30+ 

66 

4 

0 

0 

0 

.02 

-  1.11 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIANT  GOVT  CAMP 

79.2 

43.1 

61.2 

95 

24 

32 

20 

146 

5 

0 

1 

0 

.04 

.04 

28 

.0 

0 

0 

o 

0 

lANT  FOREST 

53.1 

32.2 

42.7 

0.6 

64 

24  + 

21 

20 

662 

0 

0 

13 

0 

.39 

-  4.13 

.20 

20 

56 

1 

2 

0 

0 

LENNVILLE 

71  .0 

37.2 

54.  1 

85 

14 

28 

30+ 

315 

0 

0 

3 

0 

.02 

.02 

28 

.0 

0 

0 

n 

0 

RANT  GROVE 

57.4 

32.0 

44.  7 

68 

24  + 

21 

20 

600 

0 

0 

13 

0 

1  .00 

.40 

29  + 

2.0 

93 

1 

3 

n 

0 

ANFORD 

82.3 

45.9 

64.  1 

2.7 

93 

23  + 

39 

29 

68 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .77 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ETCH  HETCHY 

70. 6M 

38. 9M 

54.  8M 

4.1 

82 

15  + 

30 

20 

300 

0 

0 

3 

0 

.89 

-  2.20 

.45 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

UNTINGTON  LAKE 

56.3 

29.5 

42.9 

4.8 

67 

13 

16 

20 

656 

0 

0 

21 

0 

3.0 

71 

1 

DRIA 

75.0 

46.7 

60.9 

4.2 

94 

14 

34 

29 

151 

1 

0 

0 

0 

.05 

-  1.42 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERN  RIVER  PH  1 

81.2 

57.8 

69.  5 

4.7 

96 

14  + 

46 

20 

26 

5 

0 

0 

0 

T 

-  1.42 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERN  RIVER  PH  3 

79.8 

46.3 

63.1 

94 

14 

36 

21  + 

105 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ETTLEMAN   CITY   ]  SSW 

81.3 

52.6 

67,  0 

97 

24 

42 

1 

44 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ETTLEMAN  STA 

82.8 

52.7 

67,8 

97 

23 

43 

30 

33 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

(NIGHTS  FERRY  2  SE 

75.7 

44.3 

60.0 

94 

24 

36 

21 

164 

1 

0 

0 

0 

.21 

.13 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

|  GRAND 

80  .2 

46.  I 

63.2 

3.2 

93 

23  + 

39 

24 

92 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  1.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EMON  COVE 

82.2 

50.6 

66.4 

4.0 

96 

23 

38 

20 

52 

6 

0 

0 

0 

.31 

-  1.20 

.31 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDSAY 

81  .3 

47.2 

64.  3 

3.1 

95 

23  + 

38 

20 

73 

4 

0 

0 

0 

.03 

-  1.19 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

DDI 

77.3 

45.1 

61.2 

3.1 

92 

13 

39 

29+ 

132 

? 

0 

0 

o 

.40 

-  1.07 

.33 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

OS  BANOS 

81.2 

47.1 

64.2 

3.3 

95 

1  3 

39 

30+ 

70 

4 

0 

0 

n 

.00 

-  .67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ADERA 

82.3 

45.3 

63.  8 

2.9 

96 

14 

38 

29+ 

84 

6 

0 

0 

0 

T 

-  1.17 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

IANDEV  I LLE  ISLAND 

74.2 

48.6 

61.4 

85 

14  + 

38 

16 

124 

0 

0 

0 

0 

.13 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

iARICOPA 

81  .8 

55.5 

68.7 

4.2 

96 

23 

42 

29 

24 

5 

0 

0 

0 

.00 

-     .  64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|ERCED  FIRE  STA  2 

81.8 

44,9 

63.4 

3.4 

94 

23 

36 

16 

95 

4 

0 

0 

0 

.08 

-  1.16 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

joDESTO 

79.4 

46.4 

62.9 

3.3 

94 

23  + 

39 

25 

100 

3 

0 

0 

" 

.01 

-  1.25 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

/EWMAN  2  NW 

80.1 

44.6 

62.4 

0.7 

95 

23 

37 

29+ 

111 

3 

j 

0 

0 

T 

-   1  .03 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

jORTH  FORK  RS 

73. 1M 

42. 5M 

57.  8M 

86 

14 

31 

20 

216 

0 

0 

1 

0 

.49 

-  2.56 

.28 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

Iakdale  WOODWARD  DAM 

77.3 

44.  9 

61,1 

3.4 

89 

24+ 

37 

29  + 

132 

0 

0 

0 

0 

.06 

-   1  .49 

.04 

28 

•  0 

0 

o 

o 

o 

RANGE  COVE 

80.0 

46.5 

63.3 

2.9 

95 

14 

35 

20 

98 

4 

0 

0 

0 

.10 

-  1.21 

.10 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

1ANOCHE  JUNCTION 

76  .9 

48,3 

62.6 

93 

23 

40 

2 

116 

? 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

.  0 

0 

0 

0 

o 

(ORTERVILLE 

82.1 

49,6 

65.9 

4.3 

95 

14 

38 

20 

55 

5 

0 

0 

0 

.03 

-  1.16 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

DSEY   3  E 

M 

M 

M 

n 

o 

0 

T 

19 

ALT  SPRINGS  PH 

72.2 

41  .0 

56.6 

83 

13 

31 

29 

247 

0 

0 

2 

1.51 

.85 

28 

3.0 

0 

3 

1 

0 

ONORA 

75.1 

44.4 

59.8 

3.2 

90 

14 

35 

20 

170 

1 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.61 

.70 

20 

.0 

o 

2 

2 

0 

13  ENTRANCE  YOSEM I  TE  NP 

66.6 

33.1 

49.9 

77 

13+ 

24 

20 

447 

0 

0 

13 

0 

.82 

.52 

28 

1.7 

2 

19 

2 

1 

0 

TOCKTON  FAA  AP 

78.9 

47.3 

63.1 

93 

23 

41 

29  + 

90 

2 

0 

0 

0 

.30 

.29 

27 

,0 

o 

1 

0 

0 

iTOCKTON  FIRE  STA  4 

76.6 

46.3 

61.5 

2.9 

90 

24 

40 

20+ 

126 

1 

0 

0 

0 

.42 

-  .84 

.40 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

80.2 

46.0 

63.1 

92 

2  3  + 

39 

20 

88 

2 

0 

0 

0 

.13 

.11 

28 

.0 

1 

0 

0 

EHACHAPI 

68.2 

39.8 

54.0 

86 

14 

30 

21 

322 

0 

0 

2 

0 

.08 

.08 

28 

.0 

0 

0 

n 

0 

£JON  RANCHO 

79.9 

53.0 

66.  5 

4.6 

95 

1  4 

44 

30  + 

58 

5 

0 

0 

0 

.24 

-  1.37 

.24 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

HREE  RIV  ED  I  SON  PH  2 

80.1 

47.1 

63.6 

3.9 

93 

24+ 

34 

20 

83 

6 

0 

0 

0 

.32 

-  2.02 

.21 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

IGER  CREEK  PH 

74.3 

41.7 

58  .0 

4.4 

85 

13 

33 

29 

207 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.55 

1.11 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

|«CY  CARBONA 

78.1 

46.7 

62.4 

90 

14 

37 

2 

109 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

WACY  PUMPING  PLANT 

77.8 

48.2 

63.0 

90 

13 

40 

30  + 

91 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

ISALIA 

82.1 

50.9 

66.5 

3.6 

96 

14 

43 

29  + 

44 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  1.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ksco 

80.9 

50.3 

65.6 

3.6 

96 

24 

40 

2" 

56 

5 

0 

0 

0 

,01 

-  .82 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

3SEMITE  NP 

71  .4 

39.3 

55.4 

3.6 

81 

14  + 

30 

20 

284 

0 

0 

3 

0 

.63 

-  2.66 

.41 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

j  DIVISION 

60.6 

3.6 

.35 

-   1  .53 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

■  -PINE 

75.3 

46.8 

61.1 

89 

23 

39 

20 

152 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

[*RRETT  DAM 

77.9 

43.1 

60.5 

2.J 

94 

14 

38 

21  + 

136 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  1.67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

j iAUMONT  PUMPING  PLANT 

75.0 

46.5 

60.8 

90 

14 

33 

2P 

157 

1 

0 

0 

0 

.19 

-  1.80 

.06 

28 

.0 

0 

0 

n 

0 

|IG  BEAR  LAKE 

64. 6M 

30. 6M 

47.  6M 

75 

18 

21 

30  + 

516 

0 

0 

18 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|)N  I  TA 

73.1 

49.3 

61.2 

1.5 

91 

6 

42 

21 

115 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .89 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

[jRBANK   WB   AP  R 

76.3 

52.9 

64.  6 

3.4 

94 

6 

45 

26 

76 

4 

0 

0 

0 

T 

-  1.21 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

ilBRILLO  NM  R 

66. 2M 

54. OM 

60. 1M 

80 

7 

48 

2 

149 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ivCHUMA  DAM 

76.2 

45.5 

60.9 

91 

8 

36 

30 

149 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

L*MPO 

78.0 

35.9 

57.0 

92 

14  + 

27 

2 

235 

2 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SWOGA  PARK  PIERCE  COL 

83.5 

46.6 

65.1 

97 

13 

39 

30+ 

66 

1  1 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

iffULA  VISTA 

64. 1M 

51  ,2M 

57.  7M 

-  0.4 

77 

9 

45 

23 

214 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .85 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

f.AREMONT  POMONA  COLLEGE 

77,1 

49,8 

63,5 

92 

23  + 

4  5 

30  + 

94 

4 

0 

0 

0 

-  1.56 

.00 

.  0 

0 

o 

o 

o 

ORONA 

78.8 

46.9 

62.9 

2.7 

93 

23  + 

40 

1 

91 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  1.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Silver  city 

69.8 

49.9 

59.9 

89 

6 

45 

15 

158 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BlYAMA 

74,4 

40.1 

57.3 

91 

24 

32 

30  + 

230 

1 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IlYAMACA 

69.4 

39.8 

54.6 

4.9 

81 

15  + 

30 

5  + 

306 

o 

.00 

-  3.80 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I    CAP  I  TAN  DAM 

79.1 

50.3 

64.7 

92 

23+ 

44 

30 

75 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

fc.SINORE 

83.1 

43.4 

63.3 

2.9 

95 

13 

35 

2  + 

85 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .84 

.00 

.0 

o 

0 

o 

0 

I.CONDI  DO 

76.6 

47.9 

62.3 

2.7 

91 

7 

42 

21  + 

92 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  1.36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

llNTANA  KAISER 

81.3 

53.9 

67.6 

95 

42 

13 

49 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ILLESPIE  FIELD 

77.3 

48.8 

63.1 

93 

6 

43 

21  + 

70 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  SHAW  DAM 

74.8 

39.3 

57.1 

87 

14 

35 

11  + 

232 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

KiYLLWILD  RS 

72.2 

38.0 

55.1 

81 

13 

29 

20 

289 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I'LIAN  WYNOLA 

72.7 

42.0 

57.4 

86 

13 

34 

2 

224 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  -GUNA  BEACH 

68. OM 

48. 3M 

58. 2M 

-  0.8 

81 

7 

41 

1 

197 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!,  MESA 

74.3 

51.1 

62.7 

93 

6 

46 

30+ 

96 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

llMPOC  SEWAGE  PLANT 

65.9 

44,5 

55.2 

84 

7 

35 

30+ 

288 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

[  ING  BEACH 

72.8 

53.1 

63.0 

2.5 

96 

6 

50 

30+ 

81 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  1.02 

.00 

28  + 

.0 

0 

0 

fl 

0 

l.iNG  BEACH  WB  AP 

73.1 

51.8 

62.5 

2.7 

92 

6 

46 

5 

89 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .77 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

IlS  ANGELES  WB  AP  R 

68.0 

52.9 

60.  5 

2.6 

89 

6 

49 

26  + 

139 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.05 

.00 

.0 

0 

1 

0 

0 

I  'S  ANGELES  WB  CI  TY  R 

74.6 

54.0 

64.  3 

2.5 

91 

6 

48 

1 

66 

1 

0 

0 

0 

T 

-  1.17 

T 

28  + 

.0 

o 

o 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Terr 

perature 

Precipitation 

Station 

-  1 
o  E 

>  o 

<  s 

o  E 

o  | 

>  - 
<  5 

CT! 

s 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 
Q 

Lowest 

Dale 

No.  of  Days 

Total 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snoi 

v.  Sleet 

No.  of  Dayi 

Min. 

Ti 
° 

Total 

■£ 
rf 
o 
* 

° 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 

o 

Degree [ 

* 

5  * 

.  ,  ,c. 

n  a 

0  i 

©  o> 

MILL   CREEK  2 

79.2 

51  .2 

65.2 

90 

23  + 

39 

20  + 

94 

? 

7 

0 

0 

•  1 1 

-  1.97 

.06 

29 

•  0 

0 

o 

0 

1 

MT   PALDY  NOTCH 

59.  * 

39.2 

49  .  4 

73 

18 

25 

1 

460 

0 

7 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

24 

1 

0 

0 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

68.6 

46.5 

57.6 

77 

1  3 

29 

20 

220 

o 

0 

7 

n 

T 

T 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

65.0 

51  .6 

58.3 

-  0.7 

78 

6 

46 

] 

193 

0 

0 

0 

7 

.00 

-  1.18 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

77.3 

53.7 

65.  5 

94 

6 

47 

25  + 

63 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

7 

0 

OCEANS  I DE  CAMP  PENDLETON 

63.0 

50.4 

56.7 

71 

8* 

46 

21  + 

244 

0 

7 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

If 

OJA  I 

80.2 

45.6 

62.  9 

4.  1 

96 

7 

38 

30 

94 

7 

0 

o 

0 

.00 

-  1.85 

.00 

.0 

0 

0 

o 

o 

OXNARD 

68.1 

48.4 

58.3 

1  .  1 

91 

6 

42 

30 

206 

1 

7 

7 

0 

.00 

-  1.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  r 

71  .4 

46.0 

58.7 

80 

1  4  + 

32 

20 

189 

0 

7 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

79.7 

51.6 

65.  7 

5.3 

93 

23 

46 

30  + 

49 

6 

0 

0 

0 

T 

-  1.73 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

4 

PERRIS 

83.3 

44.3 

63.8 

98 

13 

38 

5 

66 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

7 

POINT  ARGUELLO  W8  R 

59.4 

45.6 

52.  5 

-  1.2 

75 

6 

37 

30 

369 

0 

7 

0 

0 

.08 

-  .86 

.08 

28 

.0 

7 

0 

n 

0 

1 

POMONA 

79.0 

46.8 

62.9 

3.6 

95 

23 

40 

30 

89 

5 

7 

n 

0 

T 

-  1.55 

T 

28 

•  0 

0 

0 

n 

o 

RAMONA  SPAULD I NG 

78.6 

41  .3 

60.  0 

93 

23 

33 

30+ 

148 

? 

0 

7 

7 

.01 

.01 

29 

.0 

0 

0 

7 

0 

1 

REDLANDS 

82.5 

49.6 

66.  1 

6.2 

98 

1  3 

43 

30 

62 

1  1 

7 

0 

0 

.05 

-  1.31 

.04 

28 

.0 

0 

0 

o 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

81  .2 

48.2 

64.7 

4.2 

96 

23 

42 

1 

65 

6 

0 

0 

7 

.00 

.97 

.00 

.  0 

0 

0 

o 

o 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

81.8 

46.6 

64.  2 

96 

24+ 

39 

1 

89 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

o 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

77.3 

52.2 

64.8 

89 

13 

41 

26 

102 

0 

0 

0 

7 

.01 

-  2.40 

.01 

29 

.  0 

0 

0 

o 

o 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

81  .8 

46.8 

64.3 

3.4 

96 

23  + 

40 

30 

77 

11 

0 

o 

0 

.02 

-  1.59 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

65.3 

46.1 

55.7 

4.9 

79 

13 

29 

20 

281 

n 

0 

2 

0 

.00 

.97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   DIEGO  WB  AP  R 

69.5 

54.0 

61.8 

0.8 

85 

7 

50 

21  + 

103 

0 

0 

0 

7 

.01 

•  78 

.01 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

80.9 

50.6 

65.8 

5.0 

95 

13  + 

42 

30 

70 

9 

0 

0 

7 

.00 

-  1.47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   GABRIEL   FIRE  DEPT 

80.2 

48.2 

64.  2 

23  + 

6 

0 

7 

7 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

84.7 

43.2 

64.  0 

4.8 

99 

23 

36 

30 

79 

1  ? 

p 

7 

0 

.00 

-  1.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

68.3 

53.2 

60.  8 

1  .4 

88 

6 

48 

1  3 

1  34 

.00 

.94 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

75.0 

50.5 

62.8 

2.2 

96 

6 

45 

5  + 

82 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  1.33 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

SANTA  BARBARA 

77.8 

48. 7 

60.8 

2.2 

87 

6 

40 

30 

129 

o 

0 

o 

.00 

-  1.49 

.00 

.0 

0 

n 

0 

SANTA  BAR8ARA  FAA  AP 

68.1 

49.5 

58.8 

81 

6 

43 

4 

184 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   WB   AP  R 

68.0 

44.7 

56.4 

0.8 

88 

36 

29 

257 

.04 

-  1.15 

.04 

.0 

o 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62.4 

52. 4M 

57. 4M 

77 

8  + 

41 

16+ 

222 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

95 

40 

20+ 

1  33 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

79.6 

49.6 

64.6 

94 

7 

41 

26 

85 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■ 

TOPPANCE 

72  .5 

48,5 

60.5 

1  .  7 

91 

6 

42 

21  + 

137 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

76.9 

46.0 

61.5 

1  .  3 

97 

6 

40 

17  + 

112 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  1.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

89 

6 

40 

29 

166 

0 

c 

0 

7 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

69.2 

54.3 

61.8 

91 

6 

49 

12 

121 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

i 

UPLAND   3  N 

79.9 

47.4 

63.7 

95 

13 

40 

30 

93 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

WARNER  SPRINGS 

77.3 

37.1 

57.2 

3.8 

89 

1  3 

31 

7 

226 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  1.29 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

1 

YORBA  LINDA 

81  .5M 

47, OM 

64.  3M 

3.8 

94 

23  + 

42 

16 

59 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  1.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

60  . 8 

2  7 

- 

; 

SOUTHEAST  DESERT  8ASINS 

BACKUS  RANCH 

79.0 

48.5 

63.8 

91 

18  + 

36 

30+ 

88 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKER   9  NNW 

90  .4 

58.6 

74.5 

101 

19  + 

47 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

84.9 

50.2 

67.6 

96 

18 

42 

21  + 

27 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

BEAUMONT   1  E 

76.7 

44.  5 

60.6 

92 

13 

35 

30 

139 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

78.6 

38.9 

58.8 

3.7 

88 

18 

29 

30 

184 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  .46 

.00 

.0 

0 

0 

o 

oli 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

55.3 

32.8 

44,  1 

66 

13 

22 

21 

619 

0 

0 

15 

0 

T 

T 

28  + 

T 

14 

1 

0 

0 

c 

BLYTHE 

95.1 

54.5 

74.8 

3.9 

104 

14 

42 

1 

0 

7  4 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

BLYTHE   FAA  AP 

93.9 

61.7 

77.8 

104 

15  + 

50 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

r 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

90.6 

54.5 

72.6 

100 

19  + 

45 

30 

4 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

92.6 

54.1 

73.4 

1  .9 

102 

14 

46 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

p 

r 

1' 

CANTIL 

84.1 

48.8 

66.5 

97 

18 

39 

11 

36 

8 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

n 

r 

• 

DAGGETT    FAA  AP 

85  .6 

53.1 

69.4 

97 

14 

45 

30 

17 

10 

p 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

c 

h 

DEATH  VALLEY 

97.8 

66.7 

82.3 

5.3 

106 

19 

54 

1 

0 

7=) 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

>■ 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

75.6 

35.0 

55.3 

86 

27 

28 

9 

284 

0 

0 

11 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

o 

c 

EAGLE  MTN 

90.5 

65.3 

77.9 

103 

15 

56 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

c 

1  ' 

EL  CENTRO  2  SSW 

92  .9 

52.5 

72.7 

1  .9 

102 

15  + 

42 

29 

3 

21 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

o 

c 

<-•■■ 

FAIRMONT 

72.4 

48.6 

60.  5 

4.4 

85 

19  + 

32 

21 

164 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  1.13 

.00 

•  0 

a 

o 

o 

( 

HA  I  WEE 

76.5 

48.2 

62.4 

4.2 

84 

19  + 

40 

30+ 

97 

0 

0 

0 

0 

T 

.  46 

T 

26 

.0 

0 

0 

o 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

89.2 

57.0 

73.1 

100 

19+ 

43 

1 

2 

I  5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

o 

( 

0 

IMPERIAL 

91.5 

57.4 

74.5 

3.6 

101 

15 

50 

4  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

o 

7 

<■ 

IMPERIAL   FAA  AP 

93.3 

55.9 

74.6 

103 

14 

48 

4  + 

0 

7  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

7 

y 

INDEPENDENCE 

81  .OM 

45.  1M 

6''.  1M 

91 

20 

37 

30  + 

64 

1 

0 

0 

0 

.00 

.35 

.00 

.0 

0 

o 

o 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

95.4 

61.7 

78.6 

6.3 

105 

19  + 

52 

21  + 

23 

0 

0 

0 

•  00 

-  .10 

•  00 

.  0 

o 

7 

7 

( 

INYOKERN 

83.7 

47.5 

65.6 

93 

14 

38 

20  + 

48 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

o 

• 

IRON  MTN 

92.0 

63.5 

77.8 

1  03 

1  9  + 

50 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

o 

LAKE  ARROWHEAD 

67.9 

39.4 

53.7 

78 

17  + 

32 

30  + 

334 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

1 

LANCASTER 

80.3 

45.0 

62.7 

92 

17  + 

35 

30 

94 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

77.3 

48.3 

62.8 

88 

18  + 

34 

20 

110 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

82.0 

48.2 

65.  1 

95 

18 

37 

30 

67 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

7 

0 

.-, 

MECCA  3  SE 

92.5 

58.7 

75.6 

15  + 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

76.7 

58. OM 

67.  4M 

88 

18 

40 

26 

40 

n 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

74. 3M 

50. 6M 

62.  5M 

89 

18 

38 

29  + 

108 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AP 

91.6 

62.9 

77.3 

103 

18 

48 

1 

0 

15 

0 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

7 

0 

PALMDALE 

81  .0 

48.3 

64.7 

6.0 

90 

23  + 

38 

21  + 

68 

.00 

-  .57 

.00 

.0 

0 

7 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

80.1 

42.5 

61.3 

92 

18  + 

32 

21 

122 

4 

0 

1 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

94.1 

55.7 

74.  9 

5.2 

105 

14 

37 

21 

0 

23 

0 

7 

7 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

91  .5 

65.9 

78.7 

103 

15 

55 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

D  a  m n  c d i  iDr. 

79,1 

50.8 

65.0 

90 

39 

20 

64 

1 

7 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

7 

0 

SQUIRREL   INN  2 

63.8 

43.2 

53.5 

5.2 

73 

17  + 

29 

2  0 

336 

7 

0 

1 

0 

-  3.59 

T 

25 

T 

T 

8  + 

0 

0 

"... 

u. 

THERMAL    FAA  AP 

93.7 

69.7 

76.7 

103 

14  + 

50 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

H 

TRONA 

86.6 

53.2 

69.  9 

4.1 

97 

19 

44 

1 

9 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

tr 

TWENTYNINE  PALMS 

88.6 

53.7 

71.2 

100 

18 

42 

1 

6 

]  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

78.4 

36,3 

57.4 

87 

19  + 

21 

8 

228 

7 

0 

1  2 

0 

.00 

-  .61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VICTORV1LLE   PUMP  PLANT 

81  .1 

43.8 

62.5 

92 

18 

34 

21 

106 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

47.6 

20.6 

34.  1 

57 

18 

10 

1 

921 

7 

0 

2  8 

0 

T 

T 

28  + 

T 

35 

1 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

35.2 

17.0 

26.  1 

47 

18 

2 

20 

1162 

P 

11 

30 

0 

.00 

.00 

.0 

40 

1 

0 

0 

D I V I S I  ON 

66  .2 

4.0 

T 

-  .57 

«•• 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Station 

la 

Day  of  Month 

To 

12  3 

4 

5 

6 

7   |   8   |  9 

io    n  12 

13     14  15 

16  17 

18 

19 

20  21 

22  1  23  I  24 

25     26  ] 

27 

28 

29  |  30 

31 

)N  E5COND1DO  FC261BE 
.AN  TO 
I  PS 
AO  1  N 
iRPO I  NT 

.00 

.81 
.27 
1.61 

T 

.05 
.30 

,oe 

- 1 - 

.  i  i 

.41 

.42 
.57 

.21 
.18 

iO  CN  OAT  MT  FC446 

[NE 

»DENA 

JRAS  RS 

1 OL  A 

T 

Io2 
.25 
T 

T 

T 

.02 

T 

ilU  PAC  UNION  COL 
IOCH  F I BRE BOARD  MILLS 
[OCH  PUMP  PL T  3 
.E  VALLEY 
)YO  GRANDE 

.60 
•  19 
.02 
.00 

T 

.09 
T 

T 

.51 

.19 
.02 

T 

)YO  SECO  RS  FC   508  C 
MTN 

)C  OIL  ANAHEIM  1 

iRRY 

IRN 

T 

■  29 
.00 
.44 
1.91 

.10 

1  .04 

T 

.06 
.87 

.13 

>A  CITY  PARK   FC  143 
;US  RANCH 
R  9  NNW 

rsfield  w8  ap  r 
:h  ph 

.02 
.00 
.00 
.02 
.47 

.14 

.02 

T 

.33 

IESON  PARK 
IETT  DAM 
iTOW 
.E  AFB 
IMONT 

T 

!oo 

.87 

.00 

.60 

T 

IMONT  PUMPING  PLANT 
WONT  1  E 

AIR  FC  10 

LOMOND 

ELEY 

.19 

.00 
.71 
.66 

.03 

.24 

.05  T 

.42 

.06 

.05 

'YESSA  LAKE 
BAR  RS 
BEAR  LAKE 

BEAR  LAKE  DAM  // 
BEND  RS 

.24 
1  .09 
.00 
.00 
2.71 

.02 

.08 

.09 
.57 

.01 

.01 

T 

.22 
.09 

.77 
2.13 

.04 
.01 

CREEK  PH  1 

DALTON  DAM  FC   223  BE 
PINES  PARK   FC  83B 
SUR  STATE  PARK 
,  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

.82 
•  10 
.00 
.62 
.00 

.03 

.25 

.01 

•  06 

.56 

.01 

IOP  CREEK   INTAKE  2//R 
IOP  WB  AP  R 
IOP  UNION  CARBIDE 
H  MOUNTAIN  2  SW 

CANYON  MB  AP  //R 

.00 
.00 

T 

.95 
2.71 

.74 

T 

.27 

T 

T 

!o7 

'    LAKE   REDWOOD  CR 
HE 

HE   FAA  AP 
TA 

3.81 

loo 

.15 

T 

.45 

.47 

.18 

.13 

.be 

1.70 
T 

.19 

IVlLLE   HWY  MNTNC  STA 
JeGO  DESERT  PARK 

I -EGO  SPRGS  3  NNE 
i  EVARD 
■UET  CANYON 

.76 
.00 
.00 
.00 
•  00 

.15 

.06 

.01 

.54 

HAN  DAM 
'FORD  RANCH 
KEY 

iSCOMB  2  NW 
I'LEY  2  SW 

2.75 
.00 
T 

2.81 
.00 

T 

.50 

.08 

1.34 

.63 

T 

2.11 

CITY 
■GEPORT 

■GEVI  LLE  4  NNW 
i'KS  FARNHAM  RCH 
j!H  CREEK  RS 

.00 
•  00 

2.19 
.03 

2.17 

.09 

.60 

T 

.66 

.19 

.07 

1.24 
.03 
1  .51 

I  horn 

'|s  CREEK  PH 
ARDS  BAR  PH 
ANK  FIRE  DEP  FC  2268 
ANK  WB  AP  R 

2.39 
1.81 
2.60 
.00 

T 

.02 

.43 
.45 
.69 

.07 
.12 

T 

.77 

.92 

1  .89 
.52 
.87 

T 

.05 

\<  INGAME 
E  Y 

' T  RANCH  1  S 
,!0N  RANCH 
ONWILLOw 

.22 
•  41 
1  .74 
.47 
.00 

.12 
.  1  7 

.02 
.22 

.05 

T 

.  14 

.04 
T 

.16 

.06 
.37 
.91 

.02 
.09 
.30 

ZON 

-1  ILLO  NM  R 

'UMA  DAM 
JIVERAS  BIG  TREES 
>,  VERAS  RESERVOIR 

.00 
•  00 
.02 
1.76 
.70 

.02 

.13 

.16 

.95 

.41 

| XICO  2  NE 
illSTOGA 
^  AHAN  RS 

11° 

'.-  PARDEE 

.00 
.60 
1.05 
.00 
.98 

T 

T 

T 

.36 

.18 
.40 

.68 

.42 
.01 

.  b 

T 

1    SAN  LUIS  OBISPO 
1;T0NV|LLE  RS 
Iy  11  SW 
BY  RS 

I.IGA  PARK  PIERCE  COL 

.16 

.27 
.25 
T 

T 

.02 
.61 

.01 

T 

.13 
1.45 

.08 

.27 
.17 

111  L 

IIbOU  POWER  HOUSE 

Iel  valley 

Kay  bull  run  rch 

IiDERO 

.00 
•  96 
.22 
.36 
1  .45 

.10 
.15 

.05 

.10 

.50 
1.40 

.36 
.07 
.28 

T 

Ilville  sawyer 

■|R  POINT  RANCH 
■ RVtLLE 
IERVILLE  PH 
IlENGE  RS 

1  .90 

•  4« 
.95 
2.04 

T 

.26 
.27 

.67 

.04 
.62 

.05 

1.30 
.63 

.28 

.19 
.29 
1  .42 

.10 
.16 

1 SWOR T H  FC  24  D 
!*  RY  VALLEY  DAM 
CI  TER 

Id  EXP  STAT  ION 
!t  TENOEN  PASS 

.00 
1  ,53 
.54 
.62 
.38 

T 

.60 
.01 

.42 
.15 

.45 
.02 

1.11 
.09 

.22 

1  A  VISTA 

'•  JS  HEIGHTS 

3  EMONT   FC  230D 

I"  EMONT  POMONA  COLLEGE 

CUSBURG 

•  OC 
.73 
.OC 
.OC 

•  1C 

.22 

T 

.51 

.10 

See  reference  noies  following  Slation  tnd©x. 


DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 

13  I  14  |  15 


16     17  18 


CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 
COAL  I NG  A 
COALINGA   14  WNW 

COBB  2  NW 

COHA5SET    1  NNE 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO   1  DAM 

CORCORAN    I  PR  I G  D I  ST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

COVlNA   TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY    1  N 
CRESCENT   CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DFFP  SPP1NGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SABLA 
9ESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FORE6AY 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

DOWN  1 EVI LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE    5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN  I GAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIP  RS 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELlERY  LAKE  // 

ELL  10TT 
ELSINORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  F 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAI RFIELD  POL  ICE   ST A 
FAI RMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE   8  SSW 
FILLMORE    1  WNW 

FINLEY   l  SSE 
FINLEY   5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 

FONTANA  S  N 
FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
F  ORE  STH I LL  RS 
FORT  B I  DWELL 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP 
F R | ANT  GOVT  CAMP 
F ULLE R TON  ARROUES  RCH 
FULLERTDN  HILLCREST  RES 
GAR8ERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GPM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GIL  ROY 


GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 

GOOSE   LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRA  TON   1  W 
GREENV  JEW 


185 


1.20 

.20 
.83  .05 


.01 

.83  .19 
.75 

.22 
.10  .29 

.76 

.03 

.05 
*  .77 


.32  .24 
.29  .01 


1.27 
.82 

1.04  T 


.59 

.97  .07 


1.37 
.34 


.79 
.54 
1.14 


.84  .02 
.04 

.03  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


itinued   april  1962 


Station 

5 

Day  of  Month 

Tc 

12  3 

4 

5 

6 

7   |   8   |  9 

10  |  11 

12 

13     14  15 

16  17 

18 

19 

20  21 

22     23  24 

25 

26  27 

28  | 

29  30 

31 

£NV I L LE  RS 
VELANO  RS 
RNEVILLE 

NES  CYN  LOWER  FC  364 
NES  CYN  UPPER  FC  367 

1.00 
.84 
.78 

T 

.03 

.05 
.06 

.04 

.57 
T 

.50 

.41 

.27 
.72 

T 

.03 

F  TOON  BAY   2  NNW 

ILTON  AFB 

FORD 

PY  CAMP  RS 

T 

.62 
.29 
.00 
1  .36 

.03 

.37 

.01 

.04 

.07 
.11 

.05 
.04 

T 

.28 
.30 

.33 
.61 

.03 

RISON  GULCH  RS 

RY  L  ENGLEBR I GHT  DAM 

CREEK  PH  1 
FIELD  PUMP  PLANT 

.06 
.55 
.89 
.27 
.00 

.01 

.01 
.46 
.12 

.03 

.53 

.06 

.43 
•  12 

LDSBURG 
LDSBURG  2  E 
ET 

5HAW  DAM 

.87 
.40 
.37 
.00 
.01 

.12 
.05 
.06 

.07 
.01 

T 

.01 

.01 
.35 

.67 
.30 

T 

PER  IA 

CH  HETCHY 

DEN  VALLEY  RANCH 

T5 

.06 
.00 
.89 
1  .60 
.82 

.02 

.02 

.60 
.04 

.15 

.45 
.80 
.61 

GEES  FC  60A 
LISTER 
EYDEw  2  WSW 
PA 

.00 
.05 
.31 
2.70 
2.35 

T 

.19 

.50 
.22 

.30 
.07 

.  16 
.09 

.05 
.04 

T 

.65 
.69 

.12 
1  .01 
.88 

.08 
.36 

LAND  LARGO  STA 
TER  DIST  GRAVES  RCH 
TERS  DAM 
TINGTON  LAKE 

2.38 
.54 
.16 

1.66 

.03 

.35 

.09 
.47 

.06 
.36 

.14 

.07  .56 

.07 

.52 

.85 
.54 

.28 

.35 

IA 

LLWlLD  RS 
ERIAL 

ERIAL  faa  ap 

3.64 
.05 
.00 
.00 
.00 

.33 

.15 

.32 

1  .68 

1.16 
.05 

10  US  DATE  GARDEN 
OKERN 

OKERN  A RM I T AGE 

E 

.00 
.00 
.00 
.00 
.88 

.43 

.45 

S  VALLEY 
NSONDAL  E 
HUA  TREE 
IAN  WYNOLA 

.00 
1.22 
.02 
.00 
.03 

T 

.05 

.27 

T 

.03 

.37 
.02 

.03 

.50 

T 

RANCH  // 
LOGG 

SEYVILLE 
TFIELD 

.00 
.00 
1.13 
.28 
.59 

T 

T  T 

T 

.13 
.02 
.03 

.02 
.02 

.97 
.26 
.54 

.01  T 

N  RIVER    INTAKE  3 
N  RIVER  PH  1 
N  RIVER  PH  3 
TLEMAN  CITY   1  SSW 

.02 

T 

T 

.00 
.00 

T 

.02 
T 

TLEMAN  STA 

ARC  POWER  HOUSE 

3  CITY 

HATH  R 
SHTS  FERRY  2  SE 

.00 
2.44 

.00 
3.82 

i 

.20 

.25 

.04 

.13 

.60 
.08 

.60 

.69 

.01 
.10  1.30 

1  .30 

.84 

.13 

CRESCENTA  FC  251 
AYETTE   2  NNE 
JNA  BEACH 
HONDA 

3.34 
.02 
.36 
.00 
.75 

.02 

.72 
.09 
.36 

.43 

.02 

1.27 
.26 

.62 
.29 
.13 

.28 

"PORT 
-:  SHORE 
:SIOE  2  ENE 
;  SPAULDING 

.00 
.41 
.66 
.00 
2.55 

.01 
.04 

.49 

.01 
.17 

.19 

.37 
.61 

.62 

.02! 

.01 

l.oe 

:aster 

, PLUMAS 
IX  BEDS  NM 

:C 

.00 
.00 
1.22 
.21 
.12 

.53 

.12 
.05 
.06 

.55 

.02 

.06 
.06 

.10 

SVILLE    KEEGAN  RANCH 
jRAND 
\AM  RANCH 
)N  COVE 

.00 
T 

.00 

1-11 

.31 

T 

.52 

T 

.59 
.31 

ILE  VALLEY 

"RMORE   2  SSW 

|*0  SHAWNEE  HILLS  RCH 

KWOOD  2  N 

.03 
.51 
.22 
.00 
.00 

T 
T 

.11 
.08 

.03 
.35 
.14 

.05 

»0C  SEWAGE  PLANT 
I  TREE  CANYON 
i  BEACH 

.00 
.40 
.10 
.03 
.00 

.02 

.05 

.33 
.10 
.03 

•  BEACH  WB  AP 
i  VALLEY   INSP  STA 
ALAMOS 

ANGELES  WB  AP  R 
ANGELES  WB  CITY  R 

T 

.02 
.04 
.00 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 
T 

.04 

r 

BANOS  ARBURUA  RCH 
GATOS 

GATOS  4  SW 
LLTON 

.00 
.00 
■  03 
.52 
.12 

.10 

T 

.03 

.42 

:RNE  VALLEY   1  SSW 
.E  CREEK  PH 
.E  CREEK  RS 
LINE  MNTNC  STA 

PA 

.00 
.21 
.08 
.55 
T 

•  .02 

.01 

.05 
T 

.03 

.06 
.08 

.15 

RIVER  RS 
IEVILLE  ISLAND 
:anita  LAKE  // 
IH  FIELD 
ISLAND 

1.71 
.13 

1.97 
T 

.24 

T 

T 

T 

.25 
.13 

.25 

.64 

.09 

T 

.08 

T 
T 

.02 
.10 

.04 
.11 

.95 
.03 
.49 
T 

.07 
.60 

See  reference  notes  tallowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


APRIL  1962 

Continued  —  .  


Station 

Day  of  Month 

Tol 

1 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10  |  11  |  12  1 

13  [  14  1  15 

16  |  17 

18 

19 

20  |  21 

22 

23  |  24 

25  1  26 

27 

28     29  30 

31 

MAR  1  COP A 
MAP[POSA 
MARTINEZ   3  SSE 
M Ao T 1 NEZ  FIRE  STA 
MARYSV 1LLE 

.00 

134 
.31 
.37 

.13 

.20 
.08 

.21 

.27 

•  10 

.23 
.14 

.10 

MATHER 

mc  cloud 
meadow  lake 

MECCA  3  SE 
MENDOT  A  DAM 

.63 

.00 

T 

T  T 

.25 
T 

.38 

.20 

.11 

•05 
T 

.46  .02 
.40 

MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
ME YER 5    INSPECTION  STA 
M I DDLE  TOWN 

.06 

1^23 
1.50 
.43 

.07 

.17 
.10 

.09 

.63 

T 

.01 

.43 
1.31 
•         •  .43 

MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIOANOA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

.11 

1  .76 
.00 
.01 

.62 
.01 

.56 

.05 
.04 

.07 

T 

T  .06 
1.09  .02 
1.10 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  KELLO  OAM 

MOORPARK    1  SSE 

.00 

^30 
.23 
.00 

T 

.12 
.11 

T 

.09 

.02 

.18 

•  12 

MORONGO  VALLEY 
MOPRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOPOO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT   BALD Y  FC  85G 

.00 

.15 

.00 

-ou 

.04 

T 

.10 
.15 

MT   BALDY  NOTCH 

MOUNT  OANAHE" 

MOUNT    DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

.00 
.52 
.20 

.84 
.15 
.29 

.04 

.31 

1.43 
.33 
.05 

.17  .03 

MOUNT   5HASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 
MT   WILSON  FC  338B  // 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 

1  .00 
T 

.99 

.00 

.10 
T 

.28 
.19 

.30 

T 

•  10 
.24 

-50 
T 

.80 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

.28 

loo 

.00 
1.60 

.04 
.06 

.55 

.31 

T 

.24 

1  .05 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT   8EACH  HARBOR 

N  ICOLAUS 

N I L  AND 

.00 
.00 
.00 

T 

.25 

T 

.08 

N1P0M0  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  woodward  dam 
OAK   KNOLL  RS 

.10 

loo 

.06 
1.08 

.03 

.21 

.02 
.20 

.12 

.10 
.28 

.04 

.68  .03 

OAKLAND  WB  AP  R 
OAKVILLF   1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANS  1 DE   CAMP  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 

.27 

1.43 
.00 
.00 

.16 

T 

.05 
.17 

.11 

1*23  .03 

OJAI 
OLI NDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  6E 

ORANGE  COVE 

ORICK   PP  A  I  R  I E  CP  PARK 

.00 

Ion 

.10 
3.25 

.12  .04 

.07 

.72 

.03 

.53 

1.27 

.47 

ORICK   10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

3.54 

2!  17 
.47 
.50 

2.15 
T 

1.00 
.  ^2 

.24 

.28 
.43 

.09 

.39 

1.21 

.53  .02 
.07 

OKNARO 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  OAM  EC   33  AF 
PAKINES  OHRW ALL  RCH 

.00 

2.1S 
.12 
.15 

T 

.82 
.05 

T 

1.36 
■  02 
-10 

PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

.00 

loc 

.13 
.32 

T 

.12  .06 

T 

T 

.06 

T  .14 

PALOMAR  MTN  obsy  r 
PALOS  VERDES  EST    FC  430 
PANOCHE 

PANOCHE   JUNCT ION 
P  AR AD  I SE 

.00 

.03 

T 

1*43 

T 

.92 

j 

.03 
.51 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 

PA'-  APF  MA 

PASKENTA  OS 
PASO  ROBLES 

.00 
T 

.23 
.Oi 

T 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
P  AT  T 1  WAY 
PAYNES  CREEK 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

1.56 
.00 
.43 

.08 

•  01 
.96 

•  34 

T  .04 
.60 

.01 

PJEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  E  SE 

•  06 

T 

.06 

.00 

.02 

.06 

T 

PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
P  LACE  R V  I LL  E 
PLACERV I LLE  IFG 

.07 
1.59 

.35 
1.66 
1  .85 

•  07 
.22 
.03 

T 

.66 
.77 

•  7] 

.66 
.32 
1.00 
•  1.08 

PLAT  I NA 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  arguEllo  we  F 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  ST/ 

.26 
1.36 
1.21 

.06 

.22 

T 

T 

T 

.04 
.31 

.54 

.04 

.24 

T 

.84 
.84 
.08 
.22 

PT   PIEDRAS  BLANC AS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEPOT 

POP  TERV I LLE 

PORTOLA 

T 

.15 
.03 
.16 

T 
T 

.05 

.14 

T  T 
T 

.10 
.03 
.02 

See  felerence  notes  following  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  oi  Month 

0 
t- 

I   |  2  |  3 

4 

5 

6 

7      8   [  9 

10  [  11 

12 

13  |  14  1  15 

16  |  17 

18 

19 

20  21 

22 

23  j  24 

26  27 

28  [  29  1  30 

31 

•OSEY  *  ENE 

'OTTERS  SAWMILL 
•OTTER  VALLEY  PM 
'OWAY  VALLEY 

•  91 
1.23 
.OC 

.23 

.03 

>*0 
.96 

.15 
.25 
-04 

.29 

'RI  EST  VALLEY 

ilUlNCY  RS 

IAMONA  SPAULD1NG 

IAHCHITA 

'ANDSBUPG 

T 

•o: 

.OC 
.OC 

T 

.15 

.66 

.01 

IAYMOI4D  9  N 

ED  BLUFF   WB  AP  I 
lEDDING  FIRE   STA  2 
'EDLANDS 

EDWOOD  CITY 

.23 

!9: 
.05 
.25 

T 

.05 
.14 
.20 

■  1  3 

.01 

T 

.72 

.18 

T 

.04 

.04 

T 
T 

:EPRESA 

ICHARDSON  GROVE    ST  PARK 

ICHMOND 

10  VISTA 

IVERS1DE  FIRE  STA  3 

.57 

•2' 
.05 
.00 

.25 
.48 
.10 

.19 
.03 

.06 

T 

.13 
.05 

1.22 

.  1  1 

IVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

OUND  MOUNTAIN  1  NNE 
ACRAMENTO  WB  AP  R 
ACRAMENTO  WB  CITY  R 

.00 
.90 
2.14 
.15 
.19 

.01 
.05 

.40 
.51 

•14 
.14 

.50 

AGEMEN  CREEK 
A I  NT  HELENA 
A I  NT  JOHN 

AINT   MARYS  COLLEGE 
ALINAS  2  E 

1.16 
.36 
.31 
.61 
.10 

.07 
.09 
.31 
.16 
.05 

.02 

.6  1 

.29 
T 

.34 

• 

.11 
.05 

.« 

ALtNAS  FAA  AP 
ALINAS  DAM 

ALSIPUEDES  GAGING  STA 
!ALT  SPRINGS  PH 
ALYER  RS 

.11 

T 

.18 
1.51 
1  .66 

.05 

.29 
.11 

T 

.30 
.13 

.05 

.02 

.Ob 
.01 

T 

.85 

.94 

AN  ANDREAS  2  S 
AN  ANTONIO  CN  MOUTH 
AN  ANTONIO  MISSION 
AN  ARDO 

AN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.93 

T 

.00 
.02 

T 

.48 

.45 

r 

.02 

.01 

AN  CLEMENTE  DAM 
ANOBE RG  PTL  STA  FC130B 
AnOBERG  WB  //R 
AN  DIEGO  WB  AP  R 
AN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

.11 

.00 
.01 
•  05 

i 

T 

.06 

.03 

.02 
T 

.01 

.05 

AN  EMI  GDI  0  RANCH 
AN  FERNANDO 

F  RICHMOND  SUNSET  R 
AN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 
AN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

.25 
.00 
.54 
.34 
.36 

.20 
.22 
.17 

T  T 

.32 
.12 
•  19 

T 

.25 

AN  GABRIEL  CANYON  PH 
AN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
AN  GREGORIO  3  SE 
AN  JACINTO 

AN  JOSE  R 

.08 

1.04 
.00 
.10 

.01 

.55 
.09 

T 

.06 

.01 

.24 
•  01 

T 

AN  LUIS  OBISPO  POLY 
I  AN  MATEO 
AN  PEDRO 
AN  RAFAEL 
ANTA  ANA  FIRE  STA 

.13 
•  22 
.00 
.36 
.00 

.  14 

.03 

.02 

.08 

.11 
.23 

'.10 

ANTA  ANA  RIVER  PH  1 
ANTA  ANITA  FERN  FC  432 
ANTA  BARBARA 
ANTA  BARBARA  FAA  AP 
iANTA  CRUZ 

.00 

loo 

.00 
.80 

.20 

.02 

.20 

.40 

ANTA  MARGARITA  2  SW 
ANTA  MARGARITA  BOOSTER 
ANTA  MARIA  WB  AP  R 
ANTA  MONICA 
ANTA  MONICA  PIER 

.07 
•  02 
.04 
.00 
.00 

T 

.02 
T 

.01 

T 

.05 
.01 

ANTA  PAULA 

ANTA  ROSA 

ANT  I  AGO  DAM 

AUGUS  POWER  PLANT  1 

AWYERS  BAR  RS 

.00 
•  51 
.00 
.00 
1.95 

.03  T 

.07 
.03 

.02 

•  .25 

.01 

.01 

.25 

.42 
1.31 

T 

.06 

COT  I A 

EARSV I LLE  LAKE 
HAST A  DAM 
HELL  ABS  PLANT 
HELTER  COVE 

2.34 

.62 
.00 
2.18 

.12 

.03 

T 

.03 

T 

.55 
.11 

.35 

.20 
T 

.09 

.10 
.22 

.42 

.40 

1.58 

.89 
.73 

.03  T 

H INGLE  SPRINGS 
:MINGLETOWN  2  E 
I  ERR A  CITY 
IERRAVI LLE  RS 
IGNAL  HILL  FC  415 

1.48 

2.26 
.77 
.00 

\ 

.58 
.10 
.51 
T 

T 

.90 
.71 
1.65 
.76 

.10 
.01 

LOUGHHOUSE  6  SE 

NOW  CREEK  UPPER 

00 A  SPRINGS  1  E            / /R 

3LEDAD 

3MESBAR   1  w 

.59 

2.22 
•  01 
1.93 

.02 

.02 

.01 
.09 

.22 
.53 
.13 

.17 

T 

.35 

.37 
1.53 
.93 

.14 
.24 

3MIS  3  NE 
3MIS  3  NW 
3N0MA 
3N0RA 

3  ENTRANCE  YOSEM [ TE  NP 

.CO 

.47 
1  .22 
.82 

T 

.22 

.70 
.08 

• 

.52 
.52 

3UTH  FORK  CABIN 
SADRA  PAC  FC  356  C 
aRECKELS  HWY  BRIDGE 
BWMGVXLLE  7  ENE 
3UAW  VALLEY  LODGE 

.00 

.22 
.29 
1.65 

.16 

.06 
.20 

.06 
.10 
1  .45 

.13 

3UIRREL    INN  1 
3UIRREL    INN  2 
TANDISH  1  E 

TANOISH  +  HICKEY  ST  PR 
fANISLAUS  PH 

.00 

.17 
2.38 
1  .09 

T 

.37 
.40 

.12 
.22 
.28 

.09 

T 
T 

.04 

.05 
1  .67 
.37 

.03 

fOCKTON  FAA  AP 
fOCKTON  FIRE   STA  4 
fOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
TONYFORD  COOLEY  RANCH 
TONY  GORGE  RESERVOIR 

.30 
.42 
■  13 
.69 
.00 

.01 
.01 

.02 
.11 

.29 
.01 

.40 
.11 

.57 

.01 

TRAWBERRY  VALLEY 
JEY  RANCH 
JNLAND 

JSANA  KNOLLS 
JSANVILLE 

2.49 
.00 
.00 
.00 
.14 

.56 

T 

1.50 

■  41 
.14 

See  reference  notes  following  Station  |nde» 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14  15 


SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL.  RS 
TAHOE  CITY 
T  FhACHAP 1 
TEJON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EDISON  Pf 
T ICE*  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL   ST  A  FC  6 

TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AF6 
TRINITY  DAM  V|STA  POINT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELO 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

T  UPNT  ABLE  CREEK 
TUST1N   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
TWITCHELL  OAM 

UK  I  AH 

UK  I  AH   4  W 

UNION  OIL   STEARNS  AB5 

UCLA 

UPLAND  3  N 

upper  lake  7  w 

upper  lake  rs 

upper  mat tole 

upr  San  leanoRO  filters 

valley  ce n teq  3  nne 

valyermo  rs 
van  nuys  fc  158 

VENTURA 

V1CT0RVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE   ST  A  FC  120 

VINTON 
V [SAL  I  A 
VOLCAN0V1LLE 
VOLLMEPS 
VOLTA  PH 

WALLACE    1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT   CREEK  4  E 
WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

WAONER  SPRINGS 
WASCO 

WAT  SON V  I LL  E  WATERWORKS 
WE  A V£R V | LL  E  RS 
WEED  1  S 

WE  STHA VE  N 
WEST  POINT   3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
WHITT1ER  FC    1U6  0 
W I LLI AMS 
WILLITS   1  NF 
WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HE  IGHTS 
WOODFOPOS 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 

YORBA  L I  NO A 
YOSEMITE  NP 
YRFKA 


.76 
.60 
2.28 


.06  .01 
.01 

.80  .05 


.54 
1.36 


DAILY  TEMPERATURES  ^IF0RN,A 

APRIL  1962 


Day  Of  Month 

© 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

IN  RS 

MAX 

75 

68 

67 

67 

70 

70 

66 

67 

77 

76 

82 

80 

72 

72 

77 

76 

77 

78 

71 

80 

76 

70 

7  0 

67 

67 

67 

55 

65 

71.1 

MlN 

31 

32 

29 

33 

33 

34 

35 

34 

25 

21 

31 

36 

37 

42 

29 

29 

33 

26 

32*0 

OERPOINT 

MAX 

71 

60 

65 

70 

It* 

75 

76 

75 

69 

64 

75 

86 

89 

88 

82 

67 

76 

78 

75 

57 

64 

73 

78 

82 

64 

67 

60 

59 

67 

71.7 

MIN 

47 

45 

47 

47 

44 

48 

47 

48 

46 

44 

40 

42 

45 

50 

47 

43 

43 

45 

36 

45 

4  ,T 

49 

45 

36 

38 

5C 

38 

PINE 

MAX 

73 

5  7 

6  5 

75 

86 

81 

76 

69 

78 

65 

86 

82 

80 

78 

80 

83 

75 

69 

78 

88 

89 

71 

62 

65 

69 

64 

65 

79 

75.3 

MIN 

45 

41 

45 

45 

43 

53 

54 

52 

43 

48 

43 

43 

56 

56 

48 

48 

51 

5  3 

45 

39 

43 

5  1 

54 

43 

47 

45 

41 

46 

43 

40 

TURAS  RS 

66 

64 

66 

71 

7  0 

64 

5  7 

6  0 

62 

68 

82 

82 

79 

76 

77 

82 

81 

64 

70 

78 

79 

8C 

70 

65 

60 

55 

69.5 

MIN 

27 

30 

24 

28 

28 

27 

34 

30 

20 

20 

20 

27 

29 

24 

26 

29 

24 

27 

34 

26 

24 

26 

36 

44 

38 

27 

44 

33 

24 

21 

28*4 

GW I N   PAC   UNION  COL 

62 

64 

76 

83 

69 

72 

78 

72 

65 

66 

7G 

8  1 

80 

74 

67 

70 

59 

56 

64 

70 

72  .  1 

MIN 

45 

37 

36 

42 

49 

49 

46 

54 

36 

51 

50 

56 

57 

48 

42 

40 

44 

49 

41 

33 

49 

53 

53 

39 

35 

36 

41 

32 

44 

39 

44.2 

T ioch  f i breboard  mills 

69 

65 

69 

7  1 

83 

73 

73 

75 

8C 

64 

70 

79 

8  5 

79 

70 

71 

74 

65 

65 

68 

74.6 

MIN 

42 

41 

44 

45 

46 

57 

58 

58 

52 

56 

51 

49 

55 

52 

41 

45 

54 

51 

55 

50 

54 

51 

48 

53 

56 

47 

47 

43 

49*8 

T I OCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

69 

73 

75 

76 

63 

86 

86 

76 

80 

84 

87 

90 

78 

78 

79 

84 

88 

65 

74 

83 

88 

85 

70 

73 

76 

65 

66 

71 

77.9 

MIN 

39 

41 

39 

41 

51 

50 

51 

54 

47 

46 

43 

44 

51 

61 

44 

32 

38 

47 

32 

45 

45 

44 

47 

52 

40 

41 

50 

45 

43 

40 

44.  8 

H  MTN 

MAX 

72 

70 

69 

78 

73 

75 

80 

79 

77 

72 

74 

82 

86 

90 

S  o 

74 

80 

83 

84 

71 

6  5 

76 

85 

90 

79 

68 

73 

75 

58 

66 

76.  5 

Ml  N 

46 

43 

50 

50 

52 

52 

56 

53 

54 

50 

49 

56 

60 

60 

51 

49 

54 

56 

53 

35 

45 

49 

60 

58 

45 

46 

49 

50 

38 

43 

50«  5 

BERRY 

MAX 

69 

69 

68 

71 

75 

79 

79 

7  7 

70 

73 

83 

86 

89 

87 

74 

79 

83 

83 

67 

63 

7  4 

80 

89 

80 

65 

73 

72 

64 

67 

76 

75.5 

MIN 

38 

39 

40 

44 

44 

44 

47 

45 

43 

46 

43 

50 

52 

53 

44 

42 

49 

51 

39 

32 

31 

40 

42 

46 

32 

37 

41 

46 

32 

34 

42  .2 

BURN 

MAX 

70 

72 

70 

70 

74 

81 

84 

79 

76 

74 

80 

82 

87 

88 

82 

76 

79 

83 

84 

51 

67 

75 

82 

86 

72 

70 

75 

57 

61 

67 

75.1 

MIN 

40 

41 

41 

46 

49 

51 

53 

52 

46 

46 

49 

51 

56 

56 

44 

46 

48 

52 

47 

38 

39 

48 

45 

41 

45 

46 

41 

38 

40 

46  •  0 

CKUS  RANCH 

MAX 

77 

71 

72 

79 

82 

62 

61 

78 

75 

78 

83 

88 

90 

9  1 

84 

89 

90 

91 

63 

60 

73 

85 

90 

84 

70 

75 

77 

66 

69 

78 

79.0 

MIN 

42 

52 

45 

52 

53 

45 

62 

60 

51 

55 

37 

45 

43 

50 

52 

61 

53 

53 

42 

36 

41 

45 

56 

48 

48 

56 

49 

42 

36 

48.5 

KER   9  NNW 

MAX 

82 

85 

85 

84 

9  1 

93 

84 

88 

95 

101 

97 

97 

98 

101 

79 

65 

91 

94 

84 

86 

93 

83 

78 

90.4 

MIN 

47 

55 

52 

53 

56 

65 

58 

57 

67 

54 

56 

59 

62 

59 

60 

61 

62 

66 

69 

50 

60 

58 

61 

66 

66 

51 

56 

65 

55 

53 

58.6 

KERSF IELD  WB  AP 

MAX 

74 

72 

76 

64 

82 

78 

93 

93 

76 

82 

85 

87 

75 

67 

77 

90 

95 

81 

69 

75 

79 

68 

69 

79 

79.  7 

MIN 

48 

49 

48 

52 

53 

57 

58 

55 

54 

49 

53 

55 

58 

62 

49 

49 

55 

60 

46 

42 

47 

52 

58 

56 

51 

50 

5  1 

46 

43 

47 

51.8 

RRETT  DAM 

MAX 

63 

61 

60 

86 

8  7 

73 

85 

90 

94 

88 

85 

83 

85 

87 

73 

71 

86 

8  7 

do 

70 

59 

69 

75 

63 

67 

77.9 

MIN 

38 

42 

43 

49 

41 

46 

46 

42 

42 

50 

39 

40 

42 

43 

42 

42 

43 

47 

43 

44 

38 

41 

43 

42 

50 

47 

42 

47 

41 

39 

43.  1 

RSTOW 

80 

7  9 

78 

83 

86 

85 

90 

66 

83 

81 

84 

90 

94 

95 

90 

94 

95 

96 

87 

73 

82 

86 

93 

89 

76 

82 

86 

74 

72 

78 

84.9 

MIN 

42 

50 

46 

46 

50 

51 

53 

53 

60 

56 

45 

46 

50 

51 

50 

49 

54 

56 

56 

42 

42 

47 

52 

5a 

56 

48 

5  1 

56 

45 

44 

50.2 

^UMONT   PUMPING  PLANT 

72 

62 

56 

65 

81 

82 

82 

82 

69 

75 

82 

87 

90 

87 

79 

82 

85 

83 

73 

70 

78 

84 

82 

75 

57 

66 

72 

55 

62 

75  .0 

MIN 

44 

37 

41 

44 

45 

53 

52 

47 

45 

48 

50 

52 

58 

56 

49 

48 

49 

51 

48 

33 

42 

46 

54 

50 

45 

43 

42 

45 

4  1 

37 

46  .  5 

\UMONT    1  E 

MAX 

75 

62 

59 

67 

83 

80 

83 

8  3 

70 

76 

81 

B  7 

92 

89 

82 

84 

86 

85 

75 

72 

80 

84 

86 

7  5 

60 

70 

75 

58 

65 

77 

76.  7 

MIN 

38 

41 

46 

42 

50 

46 

44 

49 

48 

43 

46 

47 

49 

42 

47 

45 

48 

47 

41 

37 

43 

47 

46 

46 

45 

42 

47 

43 

35 

44  .  5 

i  LOMOND 

62 

63 

64 

68 

72 

87 

82 

7  1 

72 

76 

85 

87 

85 

82 

79 

80 

76 

78 

69 

67 

70 

76 

80 

70 

64 

66 

67 

65 

66 

69 

73«3 

MIN 

40 

42 

41 

42 

42 

43 

40 

46 

45 

38 

41 

46 

46 

40 

32 

36 

38 

48 

47 

3ft 

39 

40 

41 

44 

39 

42 

38 

35 

41.2 

tKELEY 

57 

60 

61 

65 

72 

75 

75 

70 

65 

70 

83 

84 

77 

59 

57 

65 

69 

64 

60 

64 

68 

70 

61 

63 

64 

65 

60 

58 

62 

64 

66  .2 

MIN 

45 

48 

46 

48 

49 

49 

52 

49 

46 

46 

48 

55 

58 

51 

50 

49 

47 

49 

48 

46 

47 

46 

48 

49 

44 

46 

50 

43 

45 

42 

48.  1 

'RYESSA  LAKE 

MAX 

69 

78 

82 

85 

82 

8  1 

80 

84 

87 

88 

77 

76 

78 

63 

62 

7  3 

82 

87 

86 

76 

73 

7  5 

59 

65 

69 

75 

77.1 

MIN 

45 

45 

46 

49 

50 

51 

49 

44 

46 

48 

50 

53 

54 

48 

44 

47 

51 

49 

41 

47 

49 

47 

48 

42 

47 

52 

42 

40 

41 

43 

46.9 

i  BAR  R  S 

MAX 

73 

73 

75 

76 

79 

75 

63 

69 

80 

89 

90 

89 

86 

74 

83 

86 

62 

69 

55 

66 

MIN 

36 

36 

39 

38 

41 

41 

43 

43 

38 

44 

37 

41 

42 

47 

48 

37 

41 

43 

43 

35 

40 

41 

41 

46 

39 

40 

49 

38 

38 

37 

40.  7 

>  BEAR  LAKE 

MAX 

57 

57 

57 

61 

63 

62 

69 

68 

67 

63 

7 1 

71 

70 

66 

72 

73 

75 

70 

64 

66 

1 Q 

62 

59 

58 

54 

61 

MIN 

21 

27 

26 

25 

27 

43 

28 

30 

41 

34 

26 

28 

31 

34 

35 

33 

34 

34 

26 

29 

27 

29 

34 

38 

31 

38 

28 

21 

30.6 

1  CREEK  PH  1 

MAX 

65 

57 

65 

68 

73 

74 

67 

69 

65 

65 

68 

72 

78 

76 

71 

66 

71 

7  2 

69 

48 

60 

71 

7  3 

70 

58 

56 

57 

63 

50 

60 

65.9 

Ml  N 

42 

41 

45 

40 

45 

46 

43 

46 

45 

47 

41 

50 

53 

54 

49 

47 

49 

53 

31 

29 

35 

48 

51 

47 

42 

37 

47 

39 

34 

38 

43.8 

HOP  WB  AP 

MAX 

72 

74 

74 

75 

76 

80 

83 

82 

80 

73 

79 

83 

85 

87 

85 

84 

87 

88 

83 

69 

7o 

82 

*  2 

83 

74 

76 

77 

72 

65 

73 

78.6 

MIN 

32 

32 

35 

37 

43 

39 

36 

41 

52 

35 

38 

38 

43 

38 

37 

39 

46 

39 

35 

36 

37 

36 

42 

42 

44 

40 

44 

37 

29 

38.9 

HOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

49 

49 

50 

50 

53 

55 

58 

55 

56 

58 

58 

62 

66 

64 

61 

56 

65 

64 

60 

49 

50 

58 

6  0 

60 

53 

54 

58 

43 

38 

47 

MIN 

28 

28 

28 

29 

30 

33 

38 

40 

34 

29 

31 

35 

40 

40 

41 

36 

38 

43 

35 

24 

22 

32 

38 

41 

30 

27 

37 

30 

25 

23 

32.8 

E  CANYON  WB  AP 

MAX 

52 

60 

56 

59 

67 

69 

59 

58 

57 

59 

67 

68 

64 

60 

55 

60 

66 

64 

47 

49 

65 

66 

68 

56 

51 

56 

45 

40 

49 

57 

Ml  N 

39 

38 

42 

44 

45 

50 

47 

42 

38 

40 

47 

50 

51 

46 

43 

45 

48 

47 

30 

27 

42 

49 

50 

41 

38 

40 

34 

28 

29 

36 

41.5 

the 

MAX 

88 

86 

86 

87 

96 

92 

96 

96 

97 

94 

93 

lOu 

102 

104 

102 

102 

102 

102 

102 

95 

91 

97 

100 

98 

93 

93 

93 

91 

87 

88 

95.1 

Ml  N 

42 

49 

47 

51 

50 

61 

48 

60 

56 

58 

50 

52 

52 

53 

55 

60 

60 

57 

61 

56 

59 

52 

55 

62 

58 

52 

5  7 

59 

52 

52 

54.5 

the  faa  AP 

MAX 

88 

88 

86 

89 

97 

93 

99 

98 

96 

91 

93 

99 

100 

104 

104 

101 

102 

103 

101 

83 

88 

94 

99 

90 

87 

MIN 

50 

55 

54 

52 

61 

72 

58 

72 

63 

6.5 

69 

60 

60 

63 

65 

70 

69 

65 

68 

60 

62 

58 

62 

66 

59 

54 

62 

62 

53 

62 

61.7 

A 

MAX 

58 

56 

56 

5  7 

61 

66 

63 

62 

60 

74 

73 

63 

69 

74 

72 

54 

5  5 

66 

61 

52 

MIN 

19 

19 

21 

22 

25 

19 

20 

24 

24 

20 

21 

23 

27 

31 

33 

23 

24 

32 

30 

29 

20 

24 

31 

34 

25 

28 

29 

29 

19 

21 

24.9 

ITA 

MAX 

67 

63 

63 

68 

72 

91 

88 

76 

69 

70 

73 

80 

80 

76 

77 

73 

73 

75 

69 

70 

72 

90 

78 

65 

66 

68 

6  7 

81 

MIN 

48 

52 

52 

50 

49 

45 

47 

46 

53 

56 

43 

49 

46 

45 

47 

43 

52 

53 

56 

50 

42 

46 

56 

56 

54 

47 

56 

54 

43 

49.3 

*EGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

85 

87 

85 

82 

85 

94 

90 

98 

95 

93 

89 

91 

95 

98 

100 

97 

98 

99 

100 

92 

85 

87 

94 

95 

93 

77 

88 

89 

80 

MIN 

47 

57 

48 

47 

52 

60 

50 

56 

65 

55 

50 

50 

54 

57 

58 

60 

59 

57 

63 

55 

50 

53 

56 

56 

58 

48 

51 

61 

56 

45 

54.5 

4AN  DAM 

MAX 

55 

57 

60 

61 

64 

68 

64 

59 

58 

58 

69 

70 

70 

71 

63 

64 

70 

66 

59 

52 

65 

69 

68 

63 

52 

55 

54 

48 

55 

61.2 

MIN 

30 

28 

35 

35 

35 

36 

34 

34 

30 

35 

37 

39 

38 

38 

34 

34 

33 

34 

29 

2  3 

39 

40 

37 

37 

33 

33 

31 

26 

24 

30 

33.4 

'LEY  2  SW 

MAX 

85 

89 

87 

83 

85 

94 

91 

97 

96 

95 

90 

92 

97 

102 

101 

100 

101 

100 

100 

99 

85 

89 

95 

98 

94 

65 

90 

9 1 

84 

92.6 

MIN 

46 

50 

48 

48 

52 

60 

51 

53 

56 

52 

53 

52 

54 

59 

57 

58 

61 

6  0 

62 

55 

46 

5  1 

56 

57 

57 

50 

55 

56 

54 

52 

54.1 

!  >GEPORT 

MAX 

48 

49 

51 

50 

58 

60 

65 

64 

66 

59 

67 

73 

75 

74 

68 

72 

75 

75 

68 

63 

63 

72 

69 

65 

59 

64 

5  e 

5  1 

65 

M  I  N 

12 

16 

14 

18 

20 

26 

22 

2  5 

36 

23 

22 

24 

26 

34 

40 

21 

21 

35 

26 

26 

1  8 

22 

24 

42 

32 

22 

28 

24 

14 

15 

24,3 

>KS  FARNHAM  RCH 

MAX 

72 

73 

75 

79 

85 

66 

85 

83 

78 

79 

86 

85 

85 

86 

77 

86 

75 

80 

64 

75 

70 

86 

87 

75 

76 

78 

64 

68 

72 

M  I  N 

39 

39 

42 

42 

42 

44 

44 

35 

40 

42 

41 

47 

52 

44 

36 

39 

45 

51 

32 

40 

40 

40 

51 

38 

42 

47 

41 

31 

33 

41.3 

IANK  WB  AP 

MAX 

74 

64 

60 

66 

81 

94 

91 

83 

70 

72 

83 

90 

89 

83 

76 

79 

80 

80 

68 

76 

79 

89 

91 

66 

6 1 

68 

68 

62 

80 

MIN 

48 

52 

53 

52 

47 

64 

6 1 

6  1 

55 

56 

49 

53 

57 

54 

50 

50 

52 

56 

54 

52 

50 

51 

56 

54 

51 

45 

52 

55 

50 

48 

52.9 

!  INGAME 

MAX 

58 

59 

61 

63 

68 

69 

69 

68 

68 

58 

81 

80 

82 

74 

62 

65 

70 

70 

61 

59 

64 

68 

67 

63 

58 

61 

64 

59 

61 

64 

65.8 

45 

49 

43 

45 

45 

52 

41 

42 

48 

40 

46  .  9 

MAX 

68 

66 

68 

71 

71 

72 

74 

71 

68 

65 

69 

78 

79 

78 

76 

69 

73 

77 

74 

55 

60 

72 

79 

76 

64 

66 

t  7 

54 

48 

59 

68.9 

MIN 

25 

28 

27 

34 

29 

29 

31 

33 

24 

22 

24 

29 

30 

34 

31 

27 

27 

29 

30 

23 

26 

28 

31 

38 

35 

28 

46 

32 

24 

23 

29.2 

ONWILLOW 

MAX 

74 

74 

73 

74 

77 

80 

85 

86 

82 

77 

60 

86 

91 

96 

94 

78 

85 

86 

88 

75 

70 

80 

92 

98 

83 

74 

7  4 

82 

72 

71 

81.4 

MIN 

47 

50 

47 

45 

51 

54 

52 

49 

55 

49 

49 

51 

52 

58 

52 

50 

54 

57 

54 

40 

43 

45 

51 

50 

52 

46 

51 

51 

41 

43 

49.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 
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CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 r 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

i~  A  QC  1  1  1  A  MM 

MAX 

58 

6 1 

63 

60 

59 

78 

80 

79 

61 

68 

61 

62 

63 

61 

62 

62 

68 

70 

70 

68 

69 

73 

70 

68 

62 

M1N 

49 

48 

52 

50 

52 

50 

59 

54 

54 

54 

54 

52 

51 

54 

52 

50 

57 

59 

59 

54 

60 

60 

58 

54 

54 

CflCHUMA  DAM 

MAX 

75 

67 

65 

56 

65 

3  9 

88 

91 

74 

70 

76 

88 

89 

89 

81 

74 

79 

82 

80 

65 

72 

81 

90 

90 

71 

63 

70 

70 

67 

70 

Ml  N 

AS 

46 

47 

48 

46 

50 

48 

51 

46 

44 

43 

48 

46 

43 

44 

44 

47 

48 

45 

43 

42 

43 

52 

48 

46 

40 

43 

49 

44 

36 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

64 

60 

58 

60 

63 

68 

70 

69 

66 

64 

66 

70 

76 

77 

74 

68 

68 

72 

76 

46 

51 

64 

74 

74 

64 

53 

60 

52 

48 

52 

M1N 

30 

30 

31 

35 

34 

38 

36 

35 

36 

32 

34 

40 

42 

42 

40 

43 

38 

44 

42 

28 

34 

36 

40 

41 

34 

34 

37 

32 

26 

30 

CALLAHAN  RS 

69 

70 

71 

71 

72 

69 

70 

64 

64 

69 

79 

83 

80 

77 

71 

75 

78 

76 

69 

59 

78 

82 

76 

69 

66 

69 

64 

52 

60 

70 

MIN 

30 

33 

28 

33 

28 

32 

34 

36 

26 

25 

29 

34 

36 

40 

38 

30 

32 

35 

33 

29 

30 

33 

37 

38 

40 

32 

45 

35 

28 

27 

77 

65 

6 1 

73 

83 

78 

85 

85 

!1 

79 

79 

85 

92 

92 

84 

83 

86 

86 

78 

71 

80 

82 

86 

79 

63 

■  70 

74 

67 

66 

75 

MIN 

29 

27 

40 

37 

38 

41 

39 

36 

34 

40 

33 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

39 

34 

37 

30 

35 

40 

36 

41 

43 

34 

33 

42 

29 

CAMP  PARDEE 

MAX 

71 

66 

69 

70 

74 

8  1 

84 

83 

78 

75 

78 

84 

68 

91 

84 

76 

79 

88 

84 

54 

67 

75 

86 

90 

74 

69 

76 

63 

62 

69 

MIN 

45 

43 

45 

48 

47 

52 

53 

49 

46 

44 

49 

58 

61 

56 

49 

47 

48 

54 

46 

41 

45 

56 

61 

47 

41 

45 

46 

42 

39 

42 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

MAX 

80 

76 

62 

70 

90 

90 

95 

91 

8  9 

79 

91 

95 

97 

91 

85 

85 

87 

88 

84 

73 

86 

92 

94 

90 

69 

75 

75 

70 

71 

85 

MIN 

39 

39 

52 

43 

41 

55 

56 

67 

49 

51 

42 

45 

47 

45 

40 

42 

43 

50 

48 

51 

48 

42 

46 

47 

54 

39 

45 

50 

42 

39 

CANT  I L 

MAX 

80 

80 

79 

83 

87 

85 

S3 

87 

82 

8  i 

88 

91 

94 

95 

90 

93 

95 

97 

80 

66 

82 

88 

93 

89 

70 

80 

80 

69 

75 

80 

MIN 

42 

45 

43 

44 

47 

50 

49 

50 

60 

58 

39 

46 

44 

46 

47 

46 

51 

49 

60 

50 

41 

42 

50 

48 

55 

59 

63 

50 

50 

40 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

60 

59 

66 

68 

78 

87 

81 

71 

64 

78 

64 

88 

78 

70 

67 

70 

78 

80 

59 

65 

73 

79 

68 

68 

56 

63 

70 

62 

64 

72 

MIN 

43 

43 

46 

43 

42 

50 

51 

41 

46 

38 

46 

52 

52 

48 

47 

39 

40 

49 

39 

46 

40 

47 

40 

44 

45 

46 

41 

41 

38 

37 

CATHAY   BULL    RUN  RCH 

MAX 

70 

68 

67 

68 

70 

75 

78 

76 

74 

69 

72 

80 

83 

89 

86 

74 

78 

80 

84 

63 

65 

74 

85 

89 

72 

66 

71 

73 

62 

67 

MIN 

41 

39 

42 

45 

45 

53 

47 

45 

43 

41 

44 

45 

46 

51 

45 

41 

42 

51 

44 

38 

39 

43 

45 

46 

37 

40 

41 

43 

32 

36 

CECILV1LLE  SAWYER 

MAX 

69 

70 

70 

72 

72 

74 

69 

63 

66 

73 

82 

81 

78 

78 

69 

73 

76 

72 

70 

59 

73 

81 

76 

68 

65 

68 

56 

48 

59 

68 

MIN 

31 

28 

30 

34 

34 

33 

36 

38 

29 

26 

31 

37 

38 

40 

38 

30 

34 

33 

33 

33 

28 

35 

36 

37 

35 

35 

42 

31 

27 

27 

CEDARV I LLE 

MAX 

62 

65 

64 

66 

66 

64 

63 

60 

60 

58 

59 

70 

78 

76 

81 

66 

71 

76 

76 

62 

57 

63 

75 

77 

66 

58 

6  1 

53 

40 

59 

MIN 

35 

32 

36 

39 

42 

39 

47 

43 

31 

28 

33 

40 

43 

52 

49 

37 

39 

41 

55 

31 

35 

38 

43 

50 

37 

38 

47 

29 

25 

29 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

70 

~ 

73 

75 

82 

84 

88 

85 

79 

88 

86 

90 

90 

88 

84 

82 

88 

87 

83 

75 

85 

85 

67 

86 

77 

78 

77 

65 

70 

75 

MIN 

40 

40 

41 

44 

44 

45 

43 

45 

38 

38 

40 

45 

47 

50 

41 

42 

42 

44 

41 

34 

39 

43 

47 

42 

40 

43 

46 

36 

33 

36 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

64 

62 

61 

62 

64 

72 

74 

71 

71 

68 

69 

73 

78 

79 

78 

70 

73 

76 

76 

50 

55 

66 

74 

76 

66 

55 

65 

57 

51 

54 

MIN 

23 

27 

2  7 

30 

31 

36 

33 

33 

33 

30 

34 

38 

40 

39 

38 

32 

35 

42 

39 

20 

29 

34 

37 

37 

31 

30 

34 

30 

25 

26 

CHESTER 

MAX 

60 

58 

62 

63 

65 

66 

67 

63 

60 

63 

70 

73 

73 

72 

69 

69 

72 

71 

69 

67 

75 

74 

68 

63 

65 

60 

56 

54 

64 

MIN 

21 

24 

23 

27 

25 

24 

27 

27 

25 

23 

23 

25 

26 

29 

29 

24 

22 

26 

26 

24 

26 

28 

29 

36 

27 

34 

25 

20 

22 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

73 

72 

74 

78 

84 

87 

85 

83 

78 

83 

85 

39 

87 

85 

76 

81 

86 

84 

82 

71 

82 

83 

85 

85 

77 

77 

75 

67 

72 

75 

MIN 

44 

47 

47 

49 

48 

45 

51 

46 

40 

38 

43 

47 

49 

55 

47 

43 

44 

50 

51 

38 

42 

47 

52 

50 

43 

49 

53 

40 

36 

38 

CHULA  VISTA 

MAX 

61 

59 

60 

61 

62 

77 

65 

63 

65 

65 

65 

63 

63 

65 

63 

73 

67 

61 

63 

62 

64 

MIN 

48 

54 

54 

52 

48 

48 

57 

47 

48 

48 

49 

51 

55 

55 

51 

45 

57 

57 

56 

49 

46 

CLARE MONT   POMONA  COL 

MAX 

73 

65 

60 

65 

82 

89 

86 

83 

74 

72 

84 

90 

92 

86 

79 

81 

83 

83 

71 

72 

82 

90 

92 

70 

60 

69 

71 

62 

66 

80 

MIN 

45 

49 

50 

48 

46 

53 

57 

51 

49 

52 

45 

52 

56 

54 

47 

48 

50 

52 

51 

49 

46 

52 

54 

52 

51 

45 

46 

51 

49 

45 

CLARKSBURG 

MAX 

72 

69 

70 

72 

77 

83 

84 

84 

79 

77 

80 

83 

85 

88 

77 

75 

78 

83 

79 

65 

71 

82 

84 

86 

71 

73 

76 

61 

67 

70 

MIN 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

49 

46 

42 

43 

45 

49 

52 

53 

48 

43 

43 

51 

50 

35 

43 

48 

52 

46 

39 

46 

50 

42 

36 

44 

CLE ARL  AKE  HIGHLANDS 

MAX 

72 

68 

71 

73 

74 

75 

60 

75 

71 

70 

77 

81 

85 

87 

78 

71 

78 

79 

80 

68 

65 

76 

83 

82 

64 

66 

70 

61 

58 

66 

MIN 

37 

37 

36 

40 

41 

40 

42 

52 

46 

33 

34 

40 

44 

42 

48 

35 

37 

38 

46 

42 

40 

39 

40 

50 

45 

46 

51 

42 

33 

32 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

70 

67 

70 

71 

78 

80 

87 

82 

76 

74 

85 

90 

89 

88 

72 

76 

77 

84 

76 

59 

70 

86 

87 

83 

69 

70 

74 

61 

63 

69 

MIN 

41 

40 

42 

42 

53 

54 

56 

54 

48 

45 

51 

52 

53 

48 

49 

42 

49 

45 

47 

43 

46 

53 

45 

44 

44 

41 

49 

40 

42 

42 

COALINGA 

MAX 

75 

74 

75 

75 

83 

86 

88 

84 

78 

78 

87 

91 

94 

92 

90 

84 

85 

87 

82 

74 

80 

88 

95 

83 

73 

78 

79 

70 

74 

78 

MIN 

44 

42 

43 

45 

41 

46 

49 

45 

47 

44 

42 

47 

49 

47 

44 

46 

49 

56 

45 

42 

40 

43 

45 

50 

42 

41 

44 

47 

39 

41 

COLFAX 

MAX 

67 

67 

70 

72 

78 

81 

75 

74 

71 

77 

79 

84 

86 

76 

73 

77 

79 

80 

66 

61 

73 

81 

83 

76 

65 

68 

63 

65 

62 

77 

M  I  N 

45 

42 

43 

47 

48 

55 

52 

47 

53 

45 

47 

55 

56 

47 

50 

50 

50 

55 

39 

37 

45 

55 

55 

47 

41 

46 

46 

if 

37 

42 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

72 

73 

77 

79 

84 

86 

84 

80 

78 

81 

86 

90 

88 

87 

76 

80 

84 

84 

75 

72 

83 

84 

66 

80 

76 

77 

72 

69 

71 

76 

MIN 

43 

44 

45 

45 

48 

47 

50 

49 

44 

49 

42 

47 

50 

56 

49 

42 

43 

48 

49 

38 

52 

47 

51 

48 

41 

45 

51 

43 

40 

4C 

CORCORAN    1RR1G  DIST 

MAX 

74 

75 

73 

74 

77 

80 

65 

85 

82 

77 

79 

86 

90 

94 

93 

77 

84 

87 

89 

72 

71 

78 

88 

96 

80 

72 

78 

7  9 

71 

72 

MIN 

45 

45 

44 

47 

49 

52 

51 

47 

50 

43 

46 

50 

52 

57 

48 

47 

49 

54 

48 

42 

42 

46 

52 

52 

46 

44 

42 

48 

40 

45 

CORONA 

MAX 

74 

67 

65 

66 

82 

91 

90 

82 

70 

77 

85 

91 

91 

87 

81 

82 

83 

84 

72 

74 

85 

93 

93 

71 

69 

72 

69 

66 

69 

83 

MIN 

40 

51 

51 

45 

41 

52 

48 

41 

47 

54 

43 

46 

47 

47 

43 

46 

45 

48 

49 

46 

43 

46 

48 

52 

52 

43 

46 

51 

52 

43 

COVELO 

MAX 

77 

72 

74 

76 

76 

79 

82 

76 

69 

70 

80 

89 

89 

86 

79 

73 

79 

83 

75 

53 

65 

80 

84 

81 

64 

69 

74 

6£ 

56 

66 

MIN 

36 

34 

35 

40 

38 

37 

40 

40 

36 

32 

35 

40 

43 

41 

40 

34 

35 

41 

41 

34 

34 

38 

39 

39 

36 

33 

44 

39 

32 

33 

CRESCENT   CITY    1  N 

MAX 

51 

56 

58 

60 

60 

64 

60 

54 

55 

59 

73 

69 

76 

63 

57 

58 

65 

63 

60 

57 

60 

57 

55 

59 

5  7 

59 

56 

54 

56 

57 

MIN 

46 

46 

35 

42 

45 

46 

48 

49 

37 

38 

36 

39 

40 

44 

41 

37 

39 

38 

45 

39 

37 

47 

46 

47 

33 

43 

48 

4C 

40 

40 

CROCKETT 

MAX 

68 

67 

67 

66 

72 

77 

84 

80 

73 

71 

78 

84 

87 

86 

67 

76 

75 

76 

7-2 

60 

68 

B2 

80 

76 

65 

66 

69 

65 

62 

66 

MIN 

48 

46 

42 

43 

48 

50 

51 

51 

50 

49 

46 

50 

56 

52 

51 

45 

46 

51 

50 

42 

43 

48 

48 

50 

4  9 

47 

52 

48 

41 

42 

CULVER   C I TY 

MAX 

64 

69 

62 

64 

64 

89 

81 

81 

73 

66 

66 

66 

68 

67 

67 

68 

67 

70 

66 

75 

77 

79 

76 

67 

64 

66 

66 

64 

66 

71 

MIN 

46 

51 

52 

51 

46 

47 

56 

53 

52 

5  5 

47 

48 

48 

49 

45 

48 

47 

50 

52 

52 

46 

50 

51 

53 

54 

48 

51 

52 

48 

46 

CUYAMA 

MAX 

68 

70 

66 

65 

71 

74 

81 

78 

75 

63 

69 

83 

87 

89 

88 

71 

77 

79 

83 

68 

59 

74 

86 

91 

75 

65 

72 

78 

63 

63 

MIN 

37 

40 

43 

37 

41 

44 

43 

40 

40 

38 

39 

43 

45 

43 

35 

39 

41 

47 

40 

37 

32 

39 

45 

41 

41 

39 

39 

49 

34 

32 

CUYAMACA 

MAX 

62 

67 

60 

59 

68 

74 

71 

75 

76 

69 

68 

71 

75 

81 

81 

75 

78 

79 

79 

69 

56 

71 

74 

77 

73 

53 

62 

67 

54 

59 

MIN 

30 

33 

32 

32 

30 

45 

49 

47 

49 

42 

41 

39 

40 

43 

48 

47 

49 

45 

47 

33 

38 

36 

39 

41 

39 

35 

40 

40 

32 

32 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

82 

82 

78 

84 

87 

83 

92 

69 

86 

79 

83 

89 

92 

97 

92 

94 

93 

95 

90 

75 

80 

86 

95 

91 

76 

83 

89 

75 

74 

76 

MIN 

50 

51 

48 

49 

53 

58 

56 

56 

62 

55 

50 

51 

55 

58 

56 

55 

57 

60 

50 

46 

46 

51 

52 

59 

56 

54 

52 

53 

48 

45 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

72 

70 

70 

73 

78 

83 

85 

84 

80 

76 

80 

84 

87 

88 

79 

75 

78 

83 

81 

65 

71 

81 

84 

85 

73 

74 

76 

62 

66 

65 

MIN 

41 

41 

40 

42 

47 

46 

50 

48 

41 

47 

44 

45 

51 

54 

46 

37 

38 

45 

50 

36 

53 

43 

46 

46 

33 

42 

46 

40 

41 

35 

DEATH  VALLEY 

MAX 

90 

91 

90 

95 

97 

97 

99 

98 

97 

93 

96 

101 

103 

105 

103 

103 

104 

105 

106 

96 

94 

97 

102 

101 

97 

95 

97 

97 

95 

85 

MIN 

54 

57 

64 

60 

61 

72 

0  0 

69 

75 

68 

65 

62 

62 

66 

68 

65 

70 

69 

80 

61 

68 

67 

66 

81 

77 

64 

72 

72 

64 

61 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

67 

70 

73 

71 

69 

73 

74 

70 

73 

76 

78 

77 

78 

77 

78 

80 

79 

83 

79 

7*j 

78 

30 

82 

79 

80 

70 

62 

72 

MIN 

31 

30 

31 

33 

29 

33 

32 

29 

28 

32 

34 

39 

32 

30 

JS 

37 

34 

36 

33 

39 

36 

36 

34 

46 

44 

43 

35 

50 

33 

31 

DEER   CREEK  PH 

MAX 

60 

62 

64 

65 

70 

74 

72 

68 

64 

70 

75 

77 

78 

76 

72 

71 

75 

72 

67 

58 

69 

72 

75 

72 

61 

62 

60 

57 

55 

62 

MIN 

31 

29 

30 

33 

32 

32 

32 

34 

29 

29 

31 

35 

35 

43 

34 

32 

33 

38 

38 

32 

31 

34 

35 

36 

36 

34 

34 

34 

29 

3C 

DENA I R 

MAX 

71 

72 

73 

76 

82 

85 

84 

80 

76 

78 

85 

86 

91 

89 

78 

80 

82 

85 

63 

70 

77 

86 

93 

75 

70 

78 

73 

67 

71 

78 

MIN 

41 

39 

40 

43 

46 

47 

49 

51 

47 

43 

45 

48 

52 

56 

48 

43 

44 

54 

47 

39 

42 

46 

49 

47 

40 

43 

46 

43 

39 

38 

DE  SABLA 

MAX 

65 

63 

68 

69 

75 

79 

77 

72 

69 

77 

78 

80 

80 

79 

76 

73 

78 

77 

74 

62 

74 

75 

78 

76 

67 

67 

66 

50 

58 

65 

MIN 

36 

38 

38 

42 

41 

41 

44 

39 

36 

39 

44 

44 

47 

51 

40 

39 

39 

42 

44 

30 

38 

42 

50 

42 

38 

39 

43 

30 

30 

33 

See  Reference  Notes  Following  SUUon  fadex 
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DAILY  TEMPERATURES 


otinued 


Day  Of  Month 

0 

0> 

Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

BBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

71 

70 

73 

75 

84 

83 

80 

84 

83 

88 

90 

85 

83 

83 

77 

85 

80 

69 

72 

67 

74 

78.9 

M  N 

44 

49 

53 

41 

46 

50 

43 

45 

48 

36 

46.0 

NNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

60 

57 

57 

60 

62 

63 

67 

63 

59 

58 

60 

67 

69 

70 

69 

62 

65 

70 

68 

47 

53 

65 

70 

68 

60 

56 

59 

42 

41 

50 

60.6 

MIN 

19 

27 

3  0 

37 

22 

22 

31 

3 

25 

2  3 

25 

2  8 

34 

2  5 

27 

2  8 

28 

20 

24 

25.3 

WNIEVILLE  RS 

MAX 

68 

65 

67 

71 

72 

78 

79 

73 

72 

68 

72 

80 

80 

82 

81 

70 

74 

78 

75 

52 

57 

75 

78 

69 

67 

67 

65 

48 

48 

61 

69.7 

40 

* 

38 

36 

36 

38 

39 

39 

37 

37 

35 

33 

31 

36.2 

YLE  5  SSE 

MAX 

67 

65 

63 

65 

68 

66 

74 

67 

70 

65 

61 

72 

78 

80 

79 

71 

74 

79 

77 

61 

55 

65 

78 

78 

68 

61 

67 

58 

50 

55 

67.9 

30 

31 

33 

34 

39 

34 

31 

I  c 

25 

35.3 

OLEYS 

MAX 

65 

62 

65 

68 

72 

74 

74 

73 

69 

69 

76 

80 

83 

82 

78 

80 

78 

80 

7C 

59 

66 

64 

55 

59 

67 

70.7 

34 

32 

34 

36 

26 

29 

33.4 

TTONS  LANDING 

MAX 

66 

62 

63 

70 

80 

82 

70 

77 

85 

86 

86 

72 

77 

75 

72 

83 

72 

67 

70 

73 

71 

74.2 

45 

42 

41 

39 

44.7 

5LE  MTN 

MAX 

81 

84 

83 

83 

88 

94 

90 

98 

95 

93 

87 

91 

96 

97 

103 

99 

98 

98 

99 

96 

82 

84 

91 

94 

91 

82 

86 

87 

85 

80 

90.5 

56 

° 

70 

69 

70 

73 

72 

72 

57 

60 

6 

65 

69 

66 

64 

64 

65 

59 

60 

65.3 

ST  PARK  RES 

MAX 

68 

69 

70 

74 

75 

81 

84 

78 

79 

74 

76 

83 

84 

82 

84 

71 

75 

81 

80 

60 

68 

80 

82 

84 

75 

73 

72 

65 

61 

66 

75.1 

MIN 

42 

41 

40 

43 

41 

42 

44 

42 

6 

45 

36 

42 

48 

41 

41 

40 

50 

32 

42 

41 

46 

39 

41 

4C 

31 

33 

41.6 

CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

79 

74 

66 

62 

69 

79 

92 

92 

86 

69 

75 

85 

91 

91 

87 

85 

83 

86 

87 

74 

75 

85 

92 

91 

70 

65 

71 

75 

66 

71 

79.1 

MIN 

47 

5 

51 

51 

45 

48 

56 

53 

51 

46 

52 

" 

58 

46 

49 

49 

* 

1 

46 

48 

3 

56 

53 

54 

52 

48 

53 

48 

44 

50.3 

CENTRO   2  SSW 

MAX 

90 

87 

85 

87 

94 

90 

98 

97 

93 

88 

91 

96 

102 

102 

102 

100 

101 

101 

98 

84 

Be 

95 

97 

94 

90 

90 

91 

86 

82 

87 

92  .9 

60 

58 

60 

59 

62 

55 

" 

49 

56 

58 

50 

44 

54 

45 

42 

48 

52.5 

ECTRA  PH 

MAX 

71 

68 

70 

75 

80 

83 

83 

80 

78 

78 

82 

88 

91 

89 

81 

79 

83 

88 

79 

67 

76 

85 

89 

88 

70 

74 

74 

62 

67 

75 

78.4 

45 

41 

41 

39 

42.4 

I  VALLEY 

MAX 

63 

67 

71 

70 

72 

71 

68 

62 

63 

69 

78 

83 

83 

74 

66 

70 

76 

72 

62 

55 

72 

77 

74 

64 

62 

61 

54 

44 

58 

61 

67.4 

43 

32 

33 

30 

35.6 

SINORE 

MAX 

79 

80 

66 

70 

88 

89 

91 

89 

81 

81 

89 

94 

95 

93 

86 

90 

90 

91 

89 

76 

80 

92 

94 

74 

69 

74 

76 

72 

72 

84 

83.1 

41 

45 

43 

39 

43.4 

:ondido 

MAX 

70 

66 

61 

67 

75 

90 

91 

85 

65 

71 

76 

87 

88 

84 

83 

79 

80 

85 

73 

72 

83 

86 

88 

70 

66 

68 

73 

67 

71 

78 

76.6 

45 

42 

47 

50 

43 

47.9 

?EKA  WB  CITY 

MAX 

50 

52 

53 

56 

55 

55 

52 

57 

53 

54 

62 

60 

66 

55 

55 

54 

60 

59 

51 

54 

55 

52 

52 

57 

54 

58 

57 

54 

54 

55 

55.4 

47 

45 

41 

45 

46 

47 

46 

46 

46 

40 

45.4 

IRFIELD  POLICE  5TA 

MAX 

67 

66 

67 

74 

82 

85 

84 

82 

80 

80 

83 

85 

88 

86 

73 

78 

82 

79 

70 

74 

82 

86 

85 

75 

75 

73 

69 

65 

72 

75 

77.4 

MIN 

46 

45 

47 

46 

47 

49 

46 

42 

44 

48 

54 

53 

49 

43 

45 

53 

50 

43 

50 

46 

40 

46 

50 

44 

41 

43 

46.5 

IRMONT 

MAX 

71 

70 

63 

68 

74 

78 

78 

74 

70 

67 

72 

79 

83 

84 

81 

74 

78 

85 

65 

68 

55 

71 

78 

8  S 

74 

56 

65 

71 

54 

63 

72.4 

MIN 

46 

47 

44 

44 

41 

52 

52 

52 

49 

54 

7 

58 

55 

54 

55 

40 

37 

48.6 

/E  POINTS   5  SSW 

MAX 

75 

73 

75 

77 

81 

85 

36 

83 

78 

79 

65 

89 

94 

95 

85 

83 

85 

87 

83 

71 

95 

88 

74 

79 

79 

80 

82.5 

* 

41 

46 

45 

46 

42 

45 

43 

44 

49 

40 

44.4 

:ming  F ISH  +  GAME 

MAX 

65 

66 

68 

70 

68 

75 

69 

69 

64 

62 

72 

78 

60 

79 

75 

79 

75 

68 

57 

65 

77 

78 

70 

65 

65 

62 

52 

56 

72 

69.0 

29 

29 

24 

32.8 

-SOM  DAM 

MAX 

72 

69 

71 

72 

76 

77 

83 

82 

80 

75 

82 

84 

87 

89 

82 

76 

79 

83 

81 

57 

67 

76 

84 

87 

75 

70 

77 

60 

64 

70 

76.2 

49 

46 

48 

56 

49 

4  3 

42 

55 

6 1 

47 

47 

50 

4  3 

4 1 

45 

49.1 

WANA  KAISER 

MAX 

79 

75 

64 

66 

89 

92 

89 

85 

8  3 

80 

88 

92 

94 

90 

86 

83 

85 

86 

81 

73 

88 

94 

95 

79 

64 

70 

72 

68 

69 

83 

81.3 

51 

58 

52 

52 

49 

5 1 

50 

53.9 

?EST  GLEN 

MAX 

74 

75 

70 

73 

83 

76 

78 

73 

62 

62 

77 

86 

86 

86 

80 

78 

82 

79 

65 

61 

77 

84 

79 

77 

64 

68 

64 

60 

63 

62 

73.5 

29 

26 

33 

34 

35 

3 

30 

3 

3 

40 

34 

38 

2  8 

35 

34 

33 

32 

34.1 

!T  B  I  DWELL 

MAX 

65 

67 

65 

71 

64 

65 

70 

60 

59 

64 

70 

72 

77 

72 

71 

71 

75 

77 

62 

62 

65 

75 

77 

67 

65 

62 

48 

4  4 

51 

65 

65.9 

MIN 

25 

28 

31 

1 

36 

29 

34 

34 

6 

30 

35 

45 

35 

38 

38 

38 

35 

32 

39 

46 

23 

33.1 

■  BRAGG 

MAX 

62 

54 

58 

63 

62 

59 

64 

60 

56 

58 

61 

71 

69 

70 

62 

59 

58 

64 

66 

61 

59 

60 

57 

53 

63 

59 

59 

59 

58 

58 

60.  8 

* 

39 

41 

45 

46 

42 

48 

39 

46 

39 

44.2 

I!  BRAGG  AVN 

MAX 

53 

58 

58 

58 

59 

61 

60 

59 

59 

59 

63 

60 

62 

57 

59 

58 

50 

59 

58 

60 

57 

57 

59 

58 

58.4 

36 

42 

* 

43 

35 

40.4 

!T  JONES  RS 

MAX 

73 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

68 

63 

68 

78 

81 

83 

84 

81 

80 

79 

80 

80 

57 

71 

81 

82 

76 

65 

66 

66 

56 

58 

68 

72.6 

MIN 

3 

33 

27 

35 

34 

3 

37 

39 

36 

24 

28 

32 

35 

40 

35 

30 

34 

25 

28 

33.2 

!T  ROSS 

MAX 

57 

58 

59 

60 

60 

65 

63 

63 

59 

64 

70 

73 

71 

61 

59 

60 

61 

61 

59 

59 

61 

61 

56 

60 

58 

59 

56 

58 

59 

60 

61.0 

MIN 

40 

40 

42 

42 

46 

42 

50 

46 

*2 

41 

45 

50 

49 

44 

40 

38 

* 

45 

42 

43 

41 

39 

43.1 

•:SNO  WB  AP 

MAX 

75 

73 

74 

76 

80 

85 

84 

83 

77 

79 

87 

91 

95 

92 

79 

83 

86 

86 

68 

70 

77 

89 

94 

79 

71 

78 

77 

69 

73 

80 

80.4 

MIN 

45 

43 

44 

52 

50 

55 

5 

50 

° 

56 

51 

46 

48 

54 

43 

49.1 

[ANT  GOVT  CAMP 

MAX 

73 

71 

70 

72 

74 

78 

83 

81 

79 

75 

78 

86 

90 

94 

92 

79 

83 

85 

89 

67 

70 

79 

90 

95 

79 

70 

77 

76 

68 

72 

79.2 

42 

° 

43 

40 

43 

34 

33 

43.1 

»NT  FOREST 

MAX 

51 

50 

45 

45 

50 

53 

55 

54 

5* 

51 

53 

56 

60 

61 

64 

62 

60 

59 

61 

48 

50 

54 

62 

64 

57 

42 

51 

41 

43 

37 

53.1 

MIN 

31 

30 

31 

30 

32 

34 

35 

34 

33 

30 

30 

36 

37 

38 

35 

34 

35 

36 

25 

24 

25 

32.2 

-LESPIE  FIELD 

MAX 

75 

65 

63 

66 

76 

93 

91 

84 

76 

72 

61 

88 

88 

84 

80 

79 

81 

84 

76 

71 

84 

86 

87 

68 

65 

69 

71 

67 

68 

79 

77.3 

MIN 

47 

52 

53 

51 

48 

43 

45 

45 

53 

56 

45 

46 

45 

47 

44 

43 

46 

53 

3 

49 

43 

45 

0 

44 

48.8 

-ROY 

MAX 

71 

68 

67 

68 

75 

80 

86 

85 

76 

74 

79 

87 

94 

92 

75 

74 

80 

83 

83 

61 

69 

80 

90 

86 

71 

69 

75 

69 

66 

72 

76.8 

MIN 

42 

42 

50 

49 

46 

45 

45 

4  1 

43 

38 

42 

47 

46 

46 

47 

38 

38 

39 

43 

39 

37 

42.4 

iNNVILLE 

MAX 

66 

59 

61 

64 

68 

74 

71 

70 

66 

68 

76 

79 

84 

85 

78 

74 

76 

79 

76 

56 

71 

80 

84 

75 

66 

65 

68 

63 

58 

71 

71  .0 

M  I  N 

33 

36 

42 

37 

4 1 

40 

42 

39 

39 

43 

36 

38 

39 

41 

35 

36 

38 

35 

42 

28 

26 

37.2 

*NT  GROVE 

MAX 

57 

56 

49 

52 

56 

59 

62 

60 

61 

57 

54 

64 

67 

68 

68 

60 

64 

65 

68 

49 

45 

58 

65 

68 

59 

43 

51 

52 

40 

44 

57.4 

MIN 

29 

27 

29 

29 

33 

34 

35 

34 

32 

29 

32 

35 

35 

34 

35 

35 

30 

29 

34 

36 

22 

29 

32.0 

VSS  VALLEY 

MAX 

63 

67 

64 

69 

70 

78 

80 

74 

70 

76 

78 

82 

84 

81 

82 

74 

78 

78 

42 

60 

79 

81 

67 

74 

62 

50 

60 

71.2 

MIN 

38 

39 

41 

44 

46 

49 

43 

43 

40 

45 

50 

47 

55 

50 

45 

45 

43 

34 

42.9 

iTON  1  w 

MAX 

61 

65 

64 

74 

80 

82 

84 

80 

73 

78 

85 

84 

84 

70 

70 

72 

77 

74 

61 

71 

80 

81 

75 

67 

70 

75 

62 

61 

65 

72 

73.2 

M I  N 

44 

38 

42 

41 

45 

46 

43 

36 

40 

35 

37 

41.2 

:wee 

MAX 

70 

70 

69 

72 

74 

75 

78 

83 

79 

78 

70 

77 

80 

82 

84 

82 

81 

84 

84 

80 

69 

74 

79 

79 

78 

74 

75 

79 

70 

65 

76.5 

MIN 

40 

41 

42 

45 

49 

51 

48 

49 

55 

50 

45 

47 

47 

50 

55 

48 

50 

53 

55 

41 

47 

48 

49 

54 

52 

50 

47 

56 

42 

40 

48.2 

-F  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

55 

55 

57 

60 

62 

67 

67 

62 

51 

56 

84 

79 

71 

74 

69 

59 

61 

64 

61 

59 

57 

60 

60 

57 

59 

58 

58 

59 

56 

58 

61.8 

MIN 

46 

46 

49 

48 

44 

43 

45 

47 

48 

48 

44 

42 

42 

46 

49 

44 

43 

44 

46 

41 

41 

44 

46 

48 

49 

45 

49 

42 

45 

40 

45.2 

(ILTON  AFB 

MAX 

57 

60 

62 

67 

74 

77 

78 

71 

66 

77 

79 

80 

79 

65 

67 

68 

72 

69 

58 

67 

74 

77 

69 

66 

66 

69 

61 

61 

65 

71 

69.1 

MIN 

42 

39 

42 

40 

45 

46 

46 

48 

47 

49 

40 

47 

51 

49 

38 

38 

44 

49 

43 

44 

46 

44 

49 

46 

49 

51 

42 

41 

40 

44.6 

See  Reference  NoteB  Following  Station  i^dox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1  1 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

HANFORD 

MAX 

76 

75 

75 

77 

80 

85 

83 

82 

80 

89 

89 

5C 

92 

93 

39 

83 

86 

88 

85 

70 

77 

87 

93 

92 

75 

77 

77 

74 

72 

79 

MIN 

44 

42 

42 

48 

50 

49 

45 

46 

45 

45 

43 

50 

53 

48 

45 

43 

52 

47 

40 

40 

46 

50 

51 

48 

43 

44 

51 

39 

42 

HAPPY    CAMP  RS 

MAX 

78 

75 

73 

74 

79 

74 

65 

68 

77 

-z 

88 

36 

80 

73 

81 

85 

83 

55 

6  3 

78 

86 

83 

60 

72 

70 

58 

52 

65 

M I N 

36 

34 

50 

40 

39 

45 

42 

35 

31 

33 

34 

40 

45 

42 

36 

38 

40 

44 

46 

34 

38 

37 

50 

30 

38 

33 

36 

35 

36 

HAT    CREEK    PH  1 

MAX 

70 

68 

69 

71 

73 

72 

75 

72 

70 

66 

70 

79 

82 

81 

81 

75 

79 

75 

60 

60 

80 

82 

77 

66 

67 

68 

59 

53 

59 

m  in 

26 

30 

31 

:-: 

32 

32 

33 

36 

27 

28 

28 

32 

34 

36 

30 

30 

:  2 

33 

26 

29 

30 

36 

41 

41 

31 

48 

28 

26 

25 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

33 

86 

;  2 

5  2 

85 

91 

86 

95 

93 

91 

84 

90 

95 

99 

99 

97 

99 

:  - ; 

94 

84 

85 

91 

90 

81 

86 

85 

80 

80 

S3 

Ml  N 

43 

49 

53 

53 

53 

54 

52 

69 

59 

59 

67 

63 

53 

59 

57 

59 

6 ; 

3  3 

5Q 

55 

62 

57 

51 

5  6 

57 

57 

61 

60 

65 

49 

HEALDSBURG 

MAX 

65 

70 

69 

77 

85 

90 

85 

80 

79 

84 

-  : 

91 

89 

79 

78 

78 

84 

78 

68 

73 

65 

88 

82 

74 

73 

77 

69 

64 

72 

76 

MIN 

46 

42 

43 

55 

46 

5  5 

55 

50 

50 

43 

49 

52 

51 

44 

- : 

40 

41 

45 

47 

50 

45 

43 

47 

45 

49 

49 

40 

40 

41 

HENSHAW  DAM 

MAX 

73 

73 

64 

59 

71 

83 

81 

82 

70 

72 

31 

86 

87 

85 

79 

80 

83 

82 

71 

68 

77 

81 

84 

73 

56 

67 

71 

58 

63 

m  In 

35 

36 

38 

43 

38 

41 

37 

38 

40 

44 

35 

36 

38 

40 

38 

40 

43 

43 

39 

42 

36 

37 

38 

40 

45 

42 

40 

38 

42 

37 

HETCH  HETCHY 

MAX 

69 

66 

66 

69 

77 

79 

76 

75 

73 

78 

82 

82 

92 

76 

79 

9C 

53 

58 

70 

78 

69 

59 

68 

58 

51 

61 

Ml  N 

36 

34 

37 

41 

41 

41 

41 

36 

38 

43 

47 

50 

45 

38 

47 

43 

30 

33 

36 

42 

36 

36 

40 

37 

31 

32 

HILTS 

MAX 

70 

65 

62 

64 

67 

68 

69 

64 

61 

56 

67 

75 

78 

78 

78 

59 

72 

76 

77 

48 

53 

65 

80 

75 

54 

58 

61 

55 

52 

56 

Ml  N 

34 

38 

28 

39 

34 

36 

44 

36 

29 

26 

31 

35 

35 

40 

45 

30 

36 

38 

30 

36 

32 

40 

36 

45 

32 

28 

28 

HOLL ISTER 

MAX 

68 

65 

65 

70 

80 

85 

85 

76 

70 

79 

38 

92 

84 

68 

74 

75 

83 

82 

65 

67 

80 

90 

80 

68 

65 

67 

66 

65 

68 

76 

M  IN 

48 

46 

48 

47 

41 

43 

47 

42 

41 

39 

42 

48 

49 

48 

49 

38 

40 

45 

42 

43 

3  9 

42 

43 

48 

3  7 

39 

42 

43 

38 

37 

HOOPA 

MAX 

76 

64 

66 

71 

75 

78 

67 

74 

78 

64 

78 

85 

88 

84 

80 

67 

74 

81 

81 

52 

63 

75 

82 

83 

56 

64 

69 

57 

53 

63 

MIN 

44 

45 

42 

40 

40 

46 

45 

45 

45 

40 

39 

40 

- : 

48 

50 

37 

39 

41 

41 

38 

40 

42 

43 

48 

37 

39 

50 

41 

40 

39 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

52 

48 

50 

54 

:» 

59 

58 

57 

55 

55 

59 

64 

67 

66 

64 

60 

63 

65 

59 

42 

55 

62 

63 

61 

50 

49 

49 

44 

42 

60 

MIN 

27 

26 

27 

29 

24 

33 

23 

32 

30 

28 

32 

34 

37 

39 

34 

31 

33 

36 

26 

16 

23 

31 

35 

32 

28 

2E 

31 

33 

20 

26 

IORIA 

MAX 

68 

65 

68 

71 

74 

80 

78 

76 

72 

70 

78 

82 

86 

94 

75 

77 

79 

82 

77 

63 

73 

81 

82 

77 

67 

72 

73 

64 

75 

71 

Ml  N 

44 

43 

43 

46 

50 

53 

53 

51 

47 

44 

47 

55 

57 

59 

45 

45 

50 

57 

44 

35 

-  1 

47 

57 

48 

31 

45 

46 

38 

34 

38 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

66 

59 

65 

74 

75 

76 

69 

70 

74 

7  9 

81 

79 

78 

78 

80 

78 

74 

68 

71 

76 

77 

73 

70 

62 

79 

63 

65 

67 

M I N 

32 

32 

5  ■ 

32 

31 

40 

3  a 

41 

46 

40 

36 

37 

40 

45 

- 

43 

43 

44 

45 

29 

32 

38 

42 

39 

31 

30 

35 

43 

36 

32 

IMPERIAL 

MAX 

88 

37 

3: 

84 

94 

9  0 

96 

94 

94 

89 

91 

97 

:  ?: 

100 

. : : 

97 

99 

100 

96 

83 

87 

94 

95 

93 

85 

88 

90 

83 

83 

86 

Ml  N 

50 

55 

53 

50 

55 

65 

57 

55 

56 

54 

53 

56 

60 

62 

6 : 

63 

63 

65 

70 

57 

54 

56 

58 

61 

63 

55 

53 

58 

53 

53 

IMPERIAL    FA A  AP 

MAX 

88 

87 

95 

92 

35 

96 

95 

91 

93 

98 

: :: 

103 

102 

1  -'0 

102 

101 

99 

85 

91 

96 

97 

95 

85 

90 

92 

84 

83 

87 

MIN 

48 

55 

50 

48 

54 

61 

53 

55 

56 

54 

51 

52 

57 

63 

61 

61 

61 

63 

66 

56 

52 

54 

61 

59 

51 

53 

54 

57 

56 

50 

INDEPENDENCE 

MAX 

72 

73 

76 

78 

78 

87 

81 

76 

81 

82 

85 

84 

87 

88 

91 

81 

82 

82 

80 

79 

78 

Ml  N 

37 

42 

45 

49 

50 

45 

46 

47 

44 

44 

46 

47 

49 

41 

38 

44 

53 

42 

4* 

46 

37 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

MAX 

92 

93 

5  3 

88 

39 

100 

97 

100 

99 

93 

97 

. :  :• 

104 

. :  - 

104 

103 

105 

105 

99 

90 

95 

99 

99 

96 

83 

91 

89 

80 

83 

MIN 

56 

63 

59 

59 

59 

58 

67 

68 

62 

52 

59 

61 

64 

68 

70 

70 

70 

59 

52 

62 

57 

60 

6  3 

59 

62 

64 

58 

54 

INYOKEPN 

MAX 

78 

77 

78 

82 

85 

85 

8  = 

88 

84 

81 

84 

89 

91 

93 

89 

90 

92 

90 

85 

72 

81 

86 

89 

85 

79 

82 

84 

73 

72 

78 

M  I  N 

38 

40 

42 

40 

47 

;  5 

48 

47 

64 

57 

43 

43 

45 

44 

45 

47 

46 

50 

60 

38 

47 

42 

46 

56 

54 

51 

45 

59 

43 

39 

IRON  MTN 

MAX 

84 

87 

86 

85 

89 

93 

85 

96 

92 

85 

91 

97 

:  jo 

103 

100 

100 

103 

103 

98 

78 

86 

92 

97 

96 

87 

87 

91 

91 

81 

MIN 

50 

58 

56 

5  7 

62 

69 

59 

69 

67 

67 

66 

66 

64 

64 

68 

*3 

71 

69 

69 

57 

61 

66 

66 

67 

66 

57 

64 

64 

59 

58 

JESS  VALLEY 

MAX 

60 

57 

62 

62 

65 

62 

57 

53 

6C 

70 

74 

74 

74 

66 

69 

75 

73 

61 

50 

63 

72 

70 

63 

54 

55 

52 

46 

45 

60 

MIN 

26 

26 

2  t 

28 

31 

38 

37 

34 

22 

20 

26 

35 

36 

42 

31 

28 

28 

35 

30 

23 

25 

3 : 

37 

42 

28 

25 

41 

25 

18 

25 

JULIAN  WYNOL A 

MAX 

70 

60 

65 

69 

74 

78 

80 

77 

65 

73 

75 

80 

86 

S3 

77 

78 

80 

81 

70 

65 

75 

78 

81 

75 

66 

65 

70 

52 

61 

70 

MIN 

39 

34 

40 

48 

44 

48 

46 

43 

40 

40 

46 

47 

47 

48 

42 

43 

45 

45 

41 

38 

39 

41 

45 

41 

39 

38 

36 

37 

35 

KENTF I  ELD 

MAX 

65 

61 

65 

65 

72 

78 

82 

82 

74 

"  69 

•- 

33 

95 

35 

69 

71 

73 

77 

72 

63 

68 

78 

81 

75 

68 

67 

69 

60 

63 

69 

M I  N 

42 

44 

41 

40 

41 

46 

48 

48 

47 

41 

43 

43 

52 

48 

48 

40 

40 

45 

49 

39 

43 

40 

45 

46 

-4  5 

45 

50 

42 

43 

40 

KERN   RIVER   Ph  l 

MAX 

74 

70 

?  - 

74 

79 

34 

82 

81 

75 

78 

88 

=  3 

96 

96 

88 

84 

85 

86 

82 

66 

78 

92 

95 

88 

77 

77 

79 

74 

71 

79 

MIN 

53 

53 

5  1 

54 

59 

5 : 

60 

62 

55 

54 

59 

65 

6  3 

71 

72 

63 

59 

65 

56 

46 

57 

59 

56 

62 

53 

53 

55 

56 

47 

49 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

75 

70 

69 

74 

76 

82 

87 

82 

81 

79 

85 

3  5 

9C 

94 

86 

94 

36 

87 

81 

62 

78 

9  7 

88 

84 

75 

74  76 

69 

66 

78 

Ml  N 

36 

46 

43 

43 

43 

42 

42 

50 

5i 

43 

43 

3  ~ 

59 

61 

48 

41 

42 

48 

-  - 

42 

36 

- 1 

58 

59 

46 

39  43 

55 

46 

37 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

72 

75 

73 

75 

78 

81 

86 

86 

84 

77 

81 

88 

91 

91 

92 

"5 

85 

88 

74 

71 

78 

90 

97 

81 

74  80 

81 

70 

72 

m  in 

42 

51 

48 

48 

54 

57 

54 

53 

60 

56 

52 

54 

57 

60 

50 

3 : 

51 

63 

58 

51 

48 

56 

56 

60 

50 

48 

53 

43 

44 

KE TT LEMAN  STA 

MAX 

77 

74 

77 

79 

82 

87 

37 

84 

84 

30 

38 

91 

96 

93 

78 

95 

87 

90 

82 

71 

79 

91 

97 

86 

73 

75 

81 

71 

72 

82 

MlN 

53 

52 

47 

50 

53 

56 

55 

52 

52 

47 

52 

64 

66 

60 

49 

52 

55 

61 

52 

46 

49 

58 

60 

53 

41 

48 

50 

50 

44 

43 

KING  CITY 

MAX 

70 

65 

69 

73 

81 

89 

66 

79 

71 

31 

39 

93 

94 

36 

76 

80 

83 

89 

73 

70 

81 

91 

91 

71 

67 

70  71 

69 

70 

80 

MlN 

43 

45 

47 

47 

45 

42 

43 

41 

47 

41 

38 

44 

47 

49 

48 

38 

41 

50 

37 

46 

37 

41 

43 

45 

-3 

36  42 

46 

37 

35 

KLAMATH 

MAX 

51 

56 

57 

60 

60 

58 

60 

56 

60 

64 

72 

6  - 

70 

58 

58 

53 

62 

65 

5' 

58 

61 

55 

57 

59 

59 

60  57 

50 

58 

57 

MlN 

46 

46 

46 

42 

44 

47 

49 

49 

44 

4  0 

40 

42 

45 

45 

45 

3 

44 

39 

46 

37 

40 

48 

47 

44 

36 

39  48 

41 

36 

39 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

72 

68 

68 

71 

72 

80 

77 

80 

76 

74 

76 

82 

87 

95 

86 

-5 

78 

80 

35 

60 

64 

75 

86 

94 

72 

69  74 

67 

65 

70 

MlN 

44 

38 

41 

43 

43 

43 

46 

47 

48 

-2 

44 

50 

52 

52 

49 

-3 

47 

51 

43 

39 

36 

42 

50 

43 

4  3 

43 

42 

40 

39 

41 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

64 

63 

62 

63 

64 

80 

81 

80 

70 

6  7 

62 

65 

65 

67 

68 

65 

68 

66 

70 

74 

77 

65 

65 

65 

64 

65 

72 

MlN 

41 

53 

55 

47 

44 

47 

49 

49 

55 

3  3 

44 

46 

50 

45 

46 

42 

50 

44  44 

44 

48 

56 

45 

50 

55 

52 

45 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

63 

57 

63 

65 

70 

70 

74 

71 

72 

63 

70 

76 

78 

75 

72 

70 

78 

75 

66 

60 

66 

74 

75 

67 

57 

65 

64 

55 

58 

66 

MlN 

34 

35 

32 

34 

36 

46 

39 

39 

47 

41 

32 

36 

45 

51 

50 

4? 

45 

42 

46 

32 

32 

39 

44 

49 

4C 

33 

36 

36 

32 

32 

LAKEPORT 

MAX 

69 

71 

74 

75 

78 

83 

79 

73 

71 

76 

81 

85 

85 

81 

72 

77 

80 

79 

72 

66 

78 

84 

82 

78 

61 

70  67 

60 

66 

72 

M  I  N 

38 

36 

39 

41 

40 

40 

42 

41 

34 

3  5 

41 

45 

46 

41 

39 

37 

39 

43 

44 

34 

36 

42 

41 

44 

36 

36  42 

37 

32 

35 

LAKE  SHORE 

MAX 

71 

76 

79 

80 

81 

83 

79 

75 

75 

75 

87 

85 

84 

79 

75 

77 

82 

77 

57 

70 

82 

34 

82 

70 

74      74  61 

58 

66 

69 

MlN 

38 

41 

39 

43 

43 

47 

44 

49 

41 

46 

46 

43 

47 

47 

45 

43 

40 

43 

3  3 

34 

45 

46 

46 

44 

46 

42 

40 

34 

32 

35 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

59 

58 

62 

62 

69 

69 

67 

61 

60 

70 

71 

71 

71 

68 

63 

65 

67 

58 

53 

65 

63 

68 

68 

56 

58 

54 

40 

52 

59 

M I N 

27 

24 

25 

30 

31 

31 

30 

32 

29 

32 

33 

33 

36 

34 

31 

28 

29 

35 

3. 

25 

31 

38 

31 

33 

35 

30  31 

28 

23 

28 

LA  MESA 

MAX 

68 

62 

60 

65 

74 

93 

90 

82 

70 

70 

76 

85 

84 

80 

77 

79 

78 

80 

'3 

70 

79 

66 

83 

64 

63 

70  67 

63 

64 

78 

MIN 

47 

51 

52 

52 

49 

54 

56 

53 

51 

54 

47 

47 

51 

51 

47 

46 

50 

52 

53 

50 

48 

53 

55 

54 

52 

51 

58 

53 

50 

46 

LANCASTER 

MAX 

78 

72 

75 

79 

84 

34 

3. 

82 

75 

-: 

34 

89 

92 

90 

9  3 

89 

92 

91 

76 

61 

80 

87 

90 

83 

6. 

75  80 

64 

70 

79 

MIN 

36 

44 

45 

43 

47 

44 

5  0 

57 

56 

:  3 

39 

41 

43 

44 

47 

46 

46 

50 

45 

39 

36 

'3 

43 

51 

4S 

48  51 

47 

41 

35 

LAS  PLUMAS 

MAX 

79 

70 

72 

74 

83 

83 

33 

80 

77 

34 

82 

86 

88 

86 

98 

79 

82 

82 

78 

69 

80 

°2 

86 

81 

73 

72 

71 

62 

68 

73 

MIN 

48 

-9 

48 

SO 

54 

57 

35 

54 

47 

; : 

53 

57 

59 

61 

48 

50 

52 

57 

46 

42 

48 

53 

58 

50 

4! 

52 

52 

44 

42 

46 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

64 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

56 

61 

53 

61 

~3 

73 

73 

72 

99 

68 

73 

66 

55 

49 

64 

75 

65 

58 

55  59 

52 

41 

53 

MlN 

36 

36 

34 

40 

34 

40 

44 

39 

28 

25 

35 

44 

-6 

47 

34 

34 

40 

45 

40 

25 

29 

39 

44  42 

33 

34  36 

26 

21 

29 

LE  GRAND 

MAX 

72 

70 

73 

75 

78 

83 

:  - 

81 

77 

77 

85 

93 

92 

88 

« : 

83 

88 

84 

68 

78 

87 

93 

86 

88 

7S 

72 

67 

70 

76 

M I N 

43 

41 

41 

45 

47 

49 

49 

50 

45 

47 

50 

52 

52 

50 

47 

45 

54 

49 

43 

40 

47 

50 

39 

42  41 

44 

47 

43 

40 

78.4 
50.9 


61.7 
36.0 


See  Helerence  Notes  Following  Sutton  injei 
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DAILY  TEMPERATURES  l^Y^it 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

s 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EMON  COVE 

MAX 

76 

73 

77 

78 

82 

86 

86 

85 

77 

79 

87 

91 

95 

93 

78 

85 

88 

89 

78 

72 

80 

90 

96 

90 

73 

'8 

6  0 

70 

82 

82.2 

M  1  N 

47 

44 

4* 

51 

51 

59 

56 

51 

50 

48 

54 

54 

58 

61 

46 

51 

56 

60 

51 

38 

44 

55 

63 

46 

50 

52 

47 

49 

39 

42 

50.6 

INDSA'Y 

MAX 

75 

72 

73 

76 

80 

86 

85 

82 

77 

79 

82 

90 

95 

92 

79 

84 

87 

88 

81 

71 

79 

89 

95 

85 

75 

77 

73 

71 

80 

81.3 

M  I  N 

44 

43 

42 

46 

49 

55 

54 

50 

48 

44 

48 

48 

53 

54 

45 

47 

49 

56 

50 

38 

41 

46 

50 

48 

44 

48 

46 

50 

39 

40 

47.2 

I VERMORE  2  SSW 

MAX 

68 

62 

63 

68 

72 

79 

83 

81 

70 

70 

76 

80 

83 

88 

76 

69 

72 

82 

75 

60 

69 

78 

85 

84 

66 

69 

69 

67 

62 

69 

73.2 

MIN 

45 

43 

45 

40 

42 

44 

46 

47 

46 

37 

42 

44 

49 

47 

34 

39 

42 

47 

39 

38 

44 

47 

45 

46 

43 

48 

41 

36 

36 

42.9 

_ANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

75 

69 

69 

75 

78 

77 

81 

81 

75 

72 

77 

84 

87 

86 

84 

86 

88 

88 

78 

62 

71 

80 

86 

BO 

68 

73 

78 

69 

68 

74 

77.3 

MIN 

49 

42 

39 

45 

48 

53 

55 

54 

52 

47 

55 

53 

59 

56 

47 

51 

52 

59 

48 

34 

42 

48 

53 

54 

43 

42 

50 

46 

35 

37 

48.3 

DDI 

MAX 

69 

70 

74 

76 

83 

84 

83 

78 

76 

80 

85 

88 

92 

81 

75 

80 

83 

82 

63 

71 

79 

87 

90 

70 

71 

75 

63 

64 

70 

76 

77.3 

MIN 

42 

40 

40 

41 

47 

45 

47 

49 

48 

4C 

44 

49 

53 

55 

48 

44 

45 

55 

45 

39 

44 

46 

50 

43 

42 

43 

47 

43 

39 

41 

45.1 

!l)MPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

5B 

57 

57 

60 

74 

82 

84 

73 

61 

69 

74 

70 

69 

62 

to  J 

65 

67 

68 

65 

64 

64 

70 

70 

61 

58 

61 

62 

61 

61 

67 

65.9 

MIN 

48 

49 

49 

48 

48 

47 

46 

46 

44 

46 

42 

47 

47 

48 

39 

47 

49 

46 

40 

43 

44 

39 

43 

49 

40 

44 

39 

49 

35 

35 

44 . 5 

ONG  BEACH 

MAX 

65 

62 

66 

67 

74 

96 

77 

70 

63 

71 

77 

78 

78 

74 

77 

75 

73 

72 

71 

74 

79 

88 

86 

64 

67 

64 

66 

65 

66 

78 

72.8 

MIN 

50 

53 

55 

53 

50 

55 

58 

54 

56 

57 

51 

53 

51 

53 

50 

51 

51 

53 

53 

50 

51 

55 

55 

55 

56 

50 

54 

56 

55 

50 

53.1 

3NG  BEACH  WB  AP 

MAX 

66 

62 

63 

64 

72 

92 

82 

77 

66 

70 

75 

77 

77 

76 

74 

75 

76 

76 

70 

73 

81 

90 

84 

62 

66 

67 

67 

65 

68 

80 

73.1 

MIN 

50 

54 

54 

52 

46 

47 

54 

50 

56 

55 

52 

53 

53 

52 

47 

49 

49 

52 

53 

48 

49 

52 

54 

57 

54 

49 

53 

57 

53 

49 

51.8 

35  ANGELES   WB  AP 

MAX 

62 

65 

61 

62 

62 

89 

80 

79 

69 

67 

64 

64 

66 

65 

65 

65 

65 

69 

67 

72 

72 

76 

71 

65 

65 

67 

68 

63 

66 

70 

68.0 

MIN 

50 

54 

54 

52 

49 

51 

56 

54 

56 

56 

51 

52 

52 

52 

51 

51 

52 

53 

55 

55 

51 

55 

53 

57 

53 

49 

55 

55 

53 

51 

52.9 

3S  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

70 

65 

61 

64 

73 

91 

88 

84 

66 

71 

78 

85 

84 

78 

75 

78 

77 

80 

69 

75 

79 

88 

65 

65 

62 

68 

71 

62 

68 

77 

74.6 

MIN 

48 

53 

54 

53 

51 

57 

61 

58 

57 

56 

53 

51 

55 

52 

52 

53 

53 

55 

55 

52 

53 

57 

57 

56 

54 

51 

54 

55 

53 

51 

54.0 

3S  BANOS 

MAX 

75 

74 

76 

78 

84 

87 

87 

84 

80 

80 

86 

90 

95 

88 

79 

84 

86 

90 

66 

73 

80 

88 

94 

78 

74 

60 

74 

72 

75 

80 

81.2 

M  N 

46 

45 

46 

48 

47 

47 

48 

52 

50 

46 

49 

53 

56 

48 

43 

45 

59 

50 

42 

41 

47 

51 

45 

46 

46 

49 

45 

3  9 

39 

47.  1 

3S  GATOS 

MAX 

68 

70 

76 

79 

84 

91 

83 

75 

75 

78 

88 

90 

94 

84 

74 

76 

76 

6', 

66 

77 

82 

73 

to  5 

67 

66 

61 

66 

71 

75.9 

MIN 

47 

36 

41 

42 

43 

45 

44 

44 

40 

42 

47 

54 

55 

49 

45 

37 

44 

54 

46 

42 

43 

43 

43 

42 

41 

46 

43 

39 

40 

44.0 

JCERNE   VALLEY   1  SSW 

MAX 

79 

74 

74 

80 

82 

81 

86 

86 

81 

76 

81 

87 

91 

90 

90 

92 

91 

95 

85 

70 

78 

83 

89 

86 

72 

77 

85 

7? 

69 

76 

82.0 

M  I  N 

38 

46 

42 

44 

50 

53 

56 

51 

57 

50 

40 

43 

45 

49 

53 

57 

54 

55 

59 

46 

36 

42 

47 

5  0 

55 

46 

51 

52 

41 

37 

48.2 

ADERA 

MAX 

77 

77 

75 

77 

80 

83 

87 

81 

84 

80 

81 

89 

94 

96 

94 

81 

86 

89 

92 

67 

72 

81 

91 

95 

79 

74 

81 

79 

72 

75 

82.3 

MIN 

42 

40 

41 

44 

47 

49 

48 

48 

47 

43 

47 

48 

50 

54 

47 

42 

45 

53 

48 

38 

40 

46 

50 

48 

44 

42 

44 

45 

38 

39 

45.3 

ANDE V  I LLE  ISLANO 

MAX 

67 

66 

68 

78 

77 

81 

81 

75 

72 

76 

80 

83 

85 

85 

70 

74 

78 

77 

67 

68 

78 

83 

78 

73 

67 

70 

69 

62 

67 

72 

74.2 

MIN 

40 

39 

42 

43 

56 

56 

51 

57 

51 

52 

47 

47 

52 

60 

49 

38 

43 

58 

55 

48 

48 

49 

54 

54 

45 

43 

44 

51 

47 

40 

48.6 

ANZANITA  LAKE 

MAX 

55 

51 

53 

56 

57 

60 

61 

57 

55 

55 

55 

68 

66 

67 

65 

59 

61 

64 

67 

36 

48 

61 

69 

65 

57 

55 

56 

42 

40 

45 

56.9 

MIN 

24 

27 

27 

32 

30 

31 

32 

31 

26 

32 

31 

32 

34 

35 

30 

26 

26 

30 

35 

21 

32 

32 

32 

34 

31 

29 

34 

22 

17 

27 

29.4 

ARICOPA 

MAX 

74 

73 

74 

79 

80 

85 

85 

83 

76 

77 

87 

90 

95 

94 

77 

84 

86 

88 

83 

88 

79 

91 

96 

82 

72 

78 

81 

69 

69 

80 

81  .8 

M  N 

51 

56 

55 

54 

56 

58 

59 

57 

54 

51 

55 

61 

60 

66 

51 

53 

56 

54 

52 

54 

56 

62 

73 

70 

53 

5  0 

52 

49 

42 

46 

55.5 

1RT1NEZ   FIRE  STA 

MAX 

61 

62 

68 

69 

73 

79 

83 

75 

74 

79 

85 

84 

88 

69 

72 

73 

77 

72 

60 

70 

78 

82 

78 

68 

70 

73 

64 

64 

68 

73.0 

M  I  N 

41 

42 

41 

44 

47 

47 

50 

48 

43 

44 

50 

53 

51 

50 

41 

41 

47 

49 

44 

47 

47 

48 

50 

47 

49 

52 

47 

45 

42 

46  .4 

»RYSVILLE 

MAX 

75 

75 

73 

77 

80 

85 

88 

85 

80 

79 

83 

87 

90 

91 

89 

80 

83 

86 

67 

64 

72 

83 

88 

91 

81 

75 

78 

60 

68 

72 

79.5 

M  I  N 

45 

44 

46 

47 

53 

52 

54 

51 

48 

49 

49 

52 

57 

51 

48 

47 

47 

47 

49 

40 

51 

51 

57 

49 

46 

49 

51 

43 

44 

43 

48.7 

:  CLOUD 

MAX 

69 

66 

67 

70 

71 

71 

73 

69 

68 

65 

70 

78 

81 

78 

75 

68 

71 

77 

75 

53 

69 

72 

80 

73 

63 

64 

67 

51 

50 

59 

68.8 

MIN 

26 

32 

28 

32 

31 

32 

35 

34 

26 

24 

30 

32 

35 

37 

34 

28 

30 

33 

34 

21 

28 

32 

35 

38 

33 

30 

44 

29 

22 

24 

31.0 

rccA  3  SE 

MAX 

89 

86 

87 

82 

83 

98 

95 

93 

95 

98 

93 

97 

99 

99 

99 

97 

98 

97 

97 

96 

89 

93 

97 

94 

91 

85 

92 

88 

82 

85 

92.5 

MIN 

54 

52 

55 

55 

57 

69 

53 

61 

61 

62 

55 

54 

55 

60 

61 

61 

64 

63 

63 

58 

62 

59 

56 

60 

61 

60 

56 

61 

58 

53 

58.7 

ERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

75 

73 

74 

76 

81 

85 

83 

82 

80 

78 

85 

89 

92 

92 

88 

84 

85 

88 

88 

78 

79 

66 

94 

93 

74 

77 

75 

67 

71 

79 

81.8 

MIN 

43 

41 

40 

41 

43 

50 

49 

53 

45 

46 

43 

50 

54 

54 

44 

36 

40 

55 

45 

41 

42 

47 

45 

49 

40 

45 

46 

41 

39 

40 

44.9 

ITERS  A  SW 

MAX 

54 

52 

53 

56 

57 

63 

61 

61 

60 

54 

59 

66 

59 

66 

57 

63 

64 

65 

49 

53 

57 

65 

65 

57 

55 

56 

48 

40 

48 

57 

57.3 

M  I  N 

19 

19 

23 

23 

24 

24 

25 

27 

27 

23 

24 

27 

26 

31 

33 

23 

23 

30 

28 

23 

27 

29 

28 

27 

25 

28 

26 

29 

18 

2  3 

25.5 

•  ILL  CREEK  2 

MAX 

74 

72 

61 

66 

83 

84 

84 

84 

83 

74 

84 

89 

90 

90 

6? 

82 

85 

84 

83 

73 

81 

66 

90 

89 

73 

69 

72 

70 

57 

77 

79.2 

M  I  N 

54 

39 

41 

41 

49 

62 

59 

52 

49 

48 

54 

60 

61 

65 

53 

55 

57 

57 

52 

39 

47 

54 

62 

58 

47 

44 

45 

47 

43 

42 

51.2 

>  NERAL 

MAX 

58 

55 

55 

61 

61 

66 

66 

62 

59 

58 

59 

68 

72 

70 

71 

63 

66 

70 

67 

49 

51 

63 

71 

70 

60 

58 

59 

44 

37 

51 

60.7 

MIN 

24 

26 

26 

29 

28 

29 

28 

29 

24 

27 

31 

30 

31 

33 

31 

28 

25 

29 

33 

22 

29 

32 

30 

33 

29 

28 

37 

23 

20 

26 

28.3 

ITCHELL  CAVERNS 

MAX 

72 

71 

69 

73 

75 

73 

78 

80 

74 

69 

76 

83 

84 

86 

83 

84 

87 

83 

75 

71 

79 

83 

79 

73 

71 

76 

73 

64 

70 

76.7 

MIN 

52 

53 

51 

55 

61 

57 

62 

62 

57 

54 

53 

61 

65 

67 

to7 

64 

66 

68 

67 

48 

56 

61 

64 

56 

40 

57 

52 

47 

58.0 

3DESTO 

MAX 

72 

73 

75 

78 

83 

86 

85 

80 

77 

81 

St 

91 

94 

89 

79 

80 

84 

85 

63 

70 

80 

89 

94 

74 

72 

7  8 

68 

67 

71 

79 

79.4 

MIN 

45 

41 

42 

52 

48 

49 

51 

50 

48 

46 

46 

50 

54 

52 

49 

42 

45 

55 

46 

40 

43 

47 

5 : 

48 

39 

43 

46 

43 

40 

40 

46.4 

3N0  LAKE 

MAX 

57 

56 

57 

58 

60 

66 

70 

68 

66 

59 

66 

70 

71 

75 

7: 

70 

75 

76 

66 

65 

70 

71 

72 

63 

61 

63 

62 

53 

61 

66 

65.5 

MIN 

27 

29 

30 

31 

31 

32 

36 

37 

35 

3.0 

31 

33 

35 

38 

37 

35 

35 

44 

45 

31 

36 

37 

38 

37 

38 

33 

37 

36 

23 

3NTEREY 

MAX 

57 

66 

60 

60 

70 

70 

77 

61 

62 

64 

83 

91 

80 

60 

63 

63 

66 

78 

61 

62 

64 

71 

60 

60 

61 

62 

67 

60 

62 

62 

66.1 

MIN 

46 

46 

42 

44 

46 

42 

42 

47 

42 

43 

42 

51 

48 

48 

49 

44 

43 

49 

47 

45 

43 

44 

41 

41 

41 

43 

45 

43 

42 

41 

JNT I  CELLO  DAM 

MAX 

71 

69 

71 

75 

78 

84 

85 

84 

81 

75 

81 

83 

86 

87 

79 

76 

78 

83 

78 

61 

73 

83 

85 

86 

70 

73 

77 

59 

63 

69 

76.8 

MIN 

47 

44 

44 

46 

50 

51 

51 

51 

46 

48 

46 

49 

53 

54 

46 

42 

45 

51 

48 

40 

47 

47 

49 

41 

46 

51 

43 

39 

IRRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

59 

59 

59 

61 

77 

83 

85 

72 

60 

71 

66 

70 

62 

56 

63 

62 

63 

64 

62 

60 

67 

63 

57 

61 

60 

63 

6  1 

59 

60 

69 

64.5 

MIN 

47 

43 

45 

49 

47 

54 

50 

48 

45 

43 

44 

46 

51 

49 

43 

44 

48 

49 

48 

41 

46 

46 

45 

4  9 

42 

41 

44 

50 

42 

3UNTAIN  PASS 

MAX 

72 

70 

73 

72 

74 

71 

68 

70 

72 

70 

72 

79 

82 

87 

89 

81 

73 

70 

73 

82 

7  9 

75 

70 

75 

69 

66 

72 

74.3 

MIN 

41 

43 

44 

49 

50 

55 

59 

54 

55 

53 

52 

54 

51 

59 

57 

52 

43 

38 

48 

52 

'■7 

60 

54 

59 

46 

38 

0.6 

'   BALDY  NOTCH 

MAX 

50 

49 

51 

60 

55 

55 

62 

63 

65 

56 

56 

62 

66 

65 

65 

67 

72 

73 

69 

52 

52 

58 

65 

6  3 

60 

57 

59 

56 

54 

51 

59.6 

MIN 

25 

29 

26 

35 

33 

45 

47 

47 

40 

42 

45 

44 

44 

42 

48 

47 

45 

30 

37 

44 

44 

45 

33 

30 

40 

38 

34 

32 

39.2 

J   DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

61 

60 

61 

66 

70 

76 

82 

78 

70 

66 

74 

79 

82 

85 

7  3 

68 

73 

72 

67 

64 

76 

80 

80 

59 

64 

Oto 

55 

55 

62 

69.8 

MIN 

43 

38 

39 

41 

48 

59 

62 

46 

39 

41 

55 

61 

63 

57 

4, 

43 

48 

40 

37 

42 

55 

51 

-1 

36 

40 

42 

35 

37 

44 

45.7 

)UNT  HAMILTON 

MAX 

58 

58 

68 

67 

-  3 

69 

69 

59 

55 

73 

73 

74 

67 

6  1 

63 

70 

70 

51 

52 

65 

71 

71 

60 

51 

57 

5  3 

43 

50 

59 

62.4 

MIN 

44 

41 

45 

51 

57 

54 

48 

40 

44 

58 

62 

50 

44 

47 

53 

51 

32 

31 

42 

53 

32 

31 

39 

3  to 

30 

30 

40 

43.9 

XJNT  HEBRON  RS 

MAX 

66 

65 

66 

78 

69 

74 

69 

49 

76 

70 

52 

56 

59 

51 

MIN 

20 

25 

16 

21 

25 

3  0 

32 

25 

26 

4u 

34 

28 

44 

20 

JUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 

66 

65 

65 

68 

68 

70 

65 

65 

59 

63 

76 

'8 

76 

74 

65 

70 

74 

7; 

55 

53 

66 

78 

73 

62 

59 

64 

54 

51 

57 

65 

65.9 

MIN 

31 

40 

37 

41 

37 

43 

39 

39 

35 

30 

36 

39 

40 

48 

3  5 

32 

35 

38 

35 

31 

3  3 

36 

40 

40 

36 

39 

35 

29 

27 

27 

36.1 

r  WILSON  FC  338B 

MAX 

64 

58 

60 

68 

73 

72 

76 

75 

-1 

65 

70 

74 

77 

75 

68 

73 

76 

76 

70 

60 

67 

73 

75 

70 

65 

63 

07 

59 

51 

66 

68.6 

MIN 

46 

41 

37 

45 

51 

5  i 

53 

50 

4  7 

46 

50 

52 

56 

54 

52 

52 

55 

58 

51 

29 

"2 

51 

53 

50 

36 

33 

45 

39 

32 

39 

46.5 

VCIMIENTO  DAM 

MAX 

73 

71 

68 

66 

73 

8  2 

89 

86 

ec 

73 

78 

86 

80 

78 

9  0 

85 

86 

85 

84 

81 

72 

85 

88 

38 

75 

70 

78 

82 

86 

62 

80.0 

MIN 

44 

40 

41 

43 

45 

46 

43 

40 

38 

45 

47 

45 

41 

44 

45 

43 

52 

44 

43 

36 

38 

38 

45 

39 

37 

42 

46 

42 

42.6 

Se«  Reiereoca  Notes  Following  Station  index 
-  121  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

fjAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

62 

64 

65 

72 

80 

84 

83 

78 

77 

78 

86 

89 

88 

80 

72 

67 

8 1 

70 

6  5 

63 

70 

75 

M  1  N 

44 

45 

44 

44 

46 

49 

45 

42 

40 

49 

51 

49 

47 

42 

42 

42 

50 

36 

41 

44 

46 

44 

38 

40 

47 

39 

38 

39 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

86 

87 

86 

89 

90 

85 

97 

95 

89 

82 

89 

96 

100 

101 

101 

102 

103 

9  9 

82 

86 

91 

96 

96 

87 

89 

92 

89 

80 

83 

MIN 

48 

56 

5  5 

53 

59 

6  5 

58 

70 

66 

0 

63 

65 

60 

63 

66 

72 

66 

70 

68 

61 

65 

67 

63 

68 

67 

60 

63 

67 

60 

59 

NEVADA  C 1 TY 

MAX 

65 

64 

63 

67 

69 

74 

77 

73 

72 

67 

73 

76 

80 

81 

80 

71 

7  3 

76 

71 

48 

59 

71 

78 

80 

66 

62 

66 

51 

49 

58 

MIN 

34 

32 

34 

38 

37 

37 

38 

39 

34 

31 

34 

40 

42 

43 

37 

35 

35 

41 

43 

31 

32 

37 

40 

39 

38 

38 

37 

38 

29 

31 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

7  3 

75 

77 

82 

85 

84 

81 

77 

79 

83 

89 

92 

90 

78 

80 

83 

88 

60 

70 

80 

87 

95 

85 

72 

76 

73 

69 

71 

77 

MIN 

45 

38 

39 

43 

42 

46 

50 

46 

44 

42 

47 

50 

56 

57 

47 

43 

43 

51 

45 

37 

42 

43 

51 

45 

40 

43 

45 

43 

37 

38 

NEWPORT   6EACH  HARBOR 

MAX 

62 

62 

60 

62 

60 

78 

77 

73 

65 

64 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

64 

63 

64 

67 

70 

70 

62 

63 

64 

65 

66 

64 

67 

MIN 

46 

53 

54 

52 

49 

48 

53 

52 

54 

55 

49 

51 

52 

52 

48 

50 

49 

53 

50 

49 

49 

53 

52 

56 

56 

51 

53 

57 

52 

49 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

70 

67 

66 

66 

67 

76 

79 

84 

86 

71 

80 

60 

8  2 

85 

74 

60 

68 

60 

M  1  N 

37 

37 

39 

44 

43 

44 

46 

47 

44 

44 

42 

46 

49 

50 

43 

41 

44 

50 

45 

31 

37 

46 

38 

37 

41 

48 

34 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

74 

67 

60 

66 

B  1 

94 

91 

83 

78 

83 

90 

89 

76 

80 

76 

79 

89 

91 

66 

67 

68 

62 

66 

80 

MIN 

52 

52 

52 

47 

47 

64 

61 

55 

55 

62 

55 

59 

56 

54 

50 

54 

57 

56 

53 

50 

51 

51 

54 

54 

47 

55 

55 

55 

50 

48 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

70 

68 

68 

80 

81 

77 

7  5 

76 

87 

80 

86 

73 

66 

65 

7C 

MIN 

43 

42 

42 

43 

46 

47 

47 

47 

45 

40 

45 

52 

54 

53 

47 

42 

45 

51 

45 

37 

43 

47 

53 

43 

41 

41 

45 

43 

37 

42 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

57 

58 

61 

65 

69 

80 

75 

69 

85 

86 

69 

6  7 

65 

62 

59 

63 

66 

MIN 

49 

50 

51 

51 

48 

48 

50 

49 

48 

45 

47 

52 

56 

53 

52 

46 

50 

52 

51 

44 

45 

48 

50 

51 

44 

45 

51 

48 

42 

44 

OCEANS  I DE   CAMP  PENOLETON 

MAX 

57 

59 

60 

60 

60 

69 

71 

71 

65 

63 

62 

60 

60 

59 

63 

63 

63 

63 

66 

68 

6  8 

60 

60 

61 

6 1 

62 

62 

66 

MIN 

48 

53 

54 

50 

49 

46 

53 

49 

50 

57 

47 

51 

50 

49 

50 

49 

47 

49 

55 

48 

46 

49 

50 

56 

56 

48 

49 

53 

54 

47 

OJA1 

MAX 

77 

68 

61 

69 

86 

92 

96 

90 

78 

76 

81 

90 

91 

85 

79 

85 

9  3 

81 

62 

61 

71 

83 

MIN 

40 

48 

5  1 

43 

42 

50 

47 

54 

52 

54 

40 

43 

46 

47 

41 

40 

44 

51 

48 

42 

43 

43 

47 

48 

53 

3S 

41 

50 

41 

36 

ORANGE  COVE 

MAX 

75 

73 

7  1 

74 

75 

80 

84 

83 

82 

76 

78 

86 

90 

95 

92 

77 

69 

88 

94 

8C 

70 

76 

71 

68 

70 

MIN 

43 

40 

41 

47 

49 

52 

52 

48 

50 

44 

47 

49 

52 

55 

46 

46 

49 

56 

48 

35 

40 

48 

50 

49 

44 

44 

45 

48 

38 

40 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

51 

55 

58 

64 

61 

65 

59 

56 

55 

64 

77 

74 

71 

69 

57 

59 

63 

62 

5  7 

58 

59 

56 

60 

56 

54 

57 

58 

MIN 

45 

45 

36 

41 

40 

46 

47 

48 

42 

32 

35 

38 

42 

42 

44 

39 

45 

36 

44 

35 

35 

47 

45 

44 

32 

39 

49 

39 

38 

34 

ORLAND 

MAX 

73 

73 

73 

79 

83 

88 

84 

82 

77 

8  1 

88 

89 

87 

86 

80 

86 

61 

71 

84 

85 

87 

80 

78 

67 

68 

72 

Ml  N 

44 

45 

44 

47 

47 

51 

54 

49 

47 

51 

51 

49 

51 

52 

47 

44 

45 

48 

«7 

37 

51 

46 

51 

47 

4] 

46 

53 

37 

38 

38 

ORLEANS 

MAX 

71 

7 1 

74 

77 

78 

77 

65 

67 

87 

89 

87 

80 

70 

8  3 

78 

65 

64 

62 

67 

71 

6  1 

51 

65 

71 

MIN 

42 

42 

43 

40 

43 

44 

45 

43 

42 

35 

37 

40 

42 

46 

49 

40 

40 

40 

44 

38 

38 

41 

41 

47 

38 

39 

49 

40 

41 

38 

OROVILLE 

MAX 

73 

72 

74 

77 

84 

87 

85 

80 

78 

84 

85 

90 

90 

86 

61 

84 

76 

6( 

65 

71 

MIN 

48 

47 

47 

51 

51 

50 

52 

55 

44 

47 

47 

54 

63 

62 

50 

47 

50 

58 

5C 

42 

45 

52 

59 

5C 

47 

5C 

52 

44 

44 

44 

OXNARD 

MAX 

65 

58 

62 

63 

66 

91 

80 

78 

76 

61 

63 

66 

66 

68 

65 

67 

68 

78 

66 

62 

6  - 

67 

67 

65 

65 

71 

MIN 

43 

52 

53 

51 

45 

52 

56 

50 

48 

47 

48 

46 

49 

50 

43 

45 

49 

49 

4S 

49 

49 

46 

48 

50 

54 

44 

47 

51 

46 

42 

PALMDALE 

MAX 

78 

70 

74 

80 

83 

84 

85 

84 

80 

78 

84 

88 

90 

90 

81 

90 

8 1 

90 

84 

7] 

76 

80 

72 

72 

79 

MIN 

44 

47 

46 

44 

47 

48 

52 

53 

57 

48 

43 

45 

50 

52 

51 

52 

5C 

57 

61 

38 

38 

45 

52 

57 

49 

43 

47 

51 

43 

39 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

78 

72 

75 

82 

82 

82 

75 

77 

81 

87 

90 

89 

85 

89 

92 

92 

78 

62 

76 

85 

90 

65 

76 

84 

61 

72 

77 

MIN 

37 

41 

42 

41 

42 

44 

45 

50 

51 

42 

35 

38 

46 

43 

45 

44 

51 

43 

35 

32 

36 

43 

49 

48 

47 

42 

47 

39 

34 

PALM  SPRINGS 

MAX 

91 

86 

80 

86 

97 

94 

98 

94 

94 

97 

100 

103 

105 

100 

100 

1  04 

103 

96 

89 

92 

98 

99 

96 

90 

68 

91 

85 

79 

90 

MIN 

52 

56 

49 

49 

54 

66 

56 

55 

63 

57 

58 

62 

59 

62 

59 

61 

43 

63 

44 

54 

37 

54 

62 

62 

56 

53 

57 

62 

53 

52 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MAX 

64 

63 

65 

68 

78 

80 

82 

71 

.  66 

76 

82 

85 

83 

70 

69 

69 

73 

72 

60 

67 

76 

77 

67 

65 

66 

68 

66 

64 

65 

MIN 

46 

42 

40 

40 

44 

46 

50 

47 

50 

41 

43 

47 

53 

56 

47 

37 

39 

49 

49 

42 

47 

50 

46 

46 

42 

47 

45 

44 

43 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

60 

66 

73 

75 

69 

7  3 

80 

80 

76 

78 

77 

76 

68 

70 

61 

70 

6t 

58 

62 

MIN 

44 

39 

39 

38 

47 

52 

52 

53 

48 

42 

46 

50 

55 

55 

51 

52 

55 

56 

52 

32 

41 

46 

49 

5C 

41 

33 

45 

45 

33 

38 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

7 1 

77 

80 

77 

74 

74 

83 

87 

9  I 

88 

80 

68 

75 

85 

72 

69 

75 

66 

6£ 

77 

MIN 

48 

41 

44 

50 

52 

52 

47 

52 

46 

48 

56 

6  0 

57 

44 

47 

49 

60 

45 

46 

41 

52 

55 

46 

46 

43 

46 

49 

45 

41 

PARADI SE 

MAX 

82 

8C 

76 

77 

70 

63 

MIN 

39 

40 

41 

44 

47 

55 

49 

48 

39 

41 

48 

53 

57 

57 

40 

43 

48 

51 

46 

32 

44 

46 

54 

43 

31 

4; 

47 

3' 

3i 

39 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

91 

86 

95 

92 

87 

90 

9  7 

101 

103 

1  0  1 

8 1 

85 

1  00 

86 

89 

8! 

81 

MIN 

55 

60 

S  1 

57 

61 

68 

61 

68 

69 

68 

66 

64 

6  9 

70 

73 

7  1 

73 

75 

71 

62 

64 

64 

70 

71 

71 

60 

63 

68 

5! 

63 

PASADENA 

MAX 

7  1 

62 

67 

82 

92 

90 

86 

82 

8  5 

9  1 

91 

85 

68 

81 

82 

83 

78 

83 

91 

93 

76 

65 

71 

73 

66 

69 

82 

MIN 

47 

50 

53 

52 

46 

57 

58 

55 

55 

55 

49 

52 

56 

55 

49 

49 

51 

55 

53 

47 

48 

51 

56 

54 

52 

46 

48 

S3 

51 

46 

PASO  ROBLE S 

MAX 

7  5 

70 

75 

83 

86 

86 

85 

79 

79 

88 

90 

8  9 

80 

78 

85 

87 

85 

77 

72 

80 

89 

86 

8C 

7  3 

7" 

75 

7" 

72 

80 

MIN 

46 

45 

45 

46 

47 

45 

48 

44 

48 

44 

39 

41 

45 

43 

40 

40 

40 

52 

38 

42 

37 

40 

41 

43 

43 

36 

43 

49 

38 

35 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

MAX 

72 

66 

67 

72 

80 

86 

85 

80 

76 

76 

84 

89 

99 

79 

76 

63 

85 

85 

62 

70 

78 

88 

89 

75 

65 

74 

60 

7C 

74 

79 

MIN 

43 

43 

45 

45 

43 

44 

45 

41 

47 

42 

39 

43 

47 

40 

40 

39 

41 

48 

41 

41 

36 

4  0 

44 

43 

41 

37 

39 

45 

36 

35 

PERRIS 

MAX 

78 

74 

71 

68 

86 

87 

91 

88 

83 

86 

88 

93 

98 

92 

65 

88 

88 

88 

64 

75 

85 

92 

94 

75 

6  9 

74 

75 

72 

84 

87 

MIN 

39 

45 

46 

45 

38 

48 

45 

45 

44 

41 

40 

48 

47 

50 

46 

47 

44 

45 

44 

44 

40 

40 

40 

48 

51 

43 

42 

48 

39 

42 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

5  9 

66 

66 

71 

74 

84 

78 

73 

70 

7  ? 

84 

87 

87 

76 

66 

7  4 

70 

60 

67 

76 

79 

74 

66 

66 

69 

62 

60 

67 

71 

MIN 

42 

37 

38 

38 

43 

46 

47 

43 

43 

40 

37 

44 

44 

50 

46 

37 

40 

40 

49 

39 

48 

40 

41 

47 

AO 

44 

42 

37 

37 

37 

PINNACLES  NM 

MAX 

73 

82 

89 

85 

84 

8  1 

80 

86 

90 

92 

89 

62 

64 

87 

6E 

80 

88 

90 

7  3 

74 

73 

66 

67 

76 

MIN 

40 

38 

41 

41 

42 

44 

45 

43 

46 

37 

40 

45 

50 

44 

43 

36 

40 

52 

37 

42 

37 

43 

45 

42 

43 

34 

40 

40 

37 

34 

PISMO  BEACH 

MAX 

75 

70 

75 

73 

6  1 

60 

61 

63 

68 

65 

65 

66 

80 

65 

66 

66 

66 

71 

MIN 

43 

46 

50 

47 

48 

52 

49 

53 

46 

41 

44 

44 

48 

44 

45 

44 

45 

46 

47 

43 

50 

48 

41 

48 

47 

41 

40 

50  44 

47 

PLACERVILLE 

MAX 

70 

68 

66 

68 

72 

76 

73 

74 

69 

7  2 

75 

80 

86 

87 

83 

73 

80 

80 

49 

62 

73 

80 

6  9 

61 

7  1 

55 

57 

62 

MIN 

39 

37 

39 

43 

41 

43 

42 

43 

38 

40 

46 

48 

48 

43 

40 

41 

49 

44 

35 

37 

42 

44 

43 

40 

41 

43 

37 

33 

36 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

67 

65 

65 

66 

70 

75 

78 

73 

73 

69 

73 

77 

62 

83 

82 

71 

74 

78 

77 

46 

58 

69 

78 

81 

68 

61 

68 

51 

52 

59 

MIN 

43 

43 

43 

46 

48 

57 

53 

52 

46 

46 

50 

55 

56 

55 

45 

47 

49 

55 

41 

36 

43 

51 

55 

48 

37 

43 

43 

35 

36 

41 

PLAT  I NA 

MAX 

67 

72 

75 

78 

79 

74 

70 

68 

77 

83 

82 

80 

77 

70 

72 

78 

76 

72 

64 

77 

81 

78 

74 

70 

72 

68 

53 

62 

68 

MIN 

36 

38 

43 

55 

48 

54 

49 

50 

39 

40 

39 

41 

44 

44 

47 

40 

39 

41 

41 

37 

50 

42 

49 

48 

AO 

44 

45 

31 

30 

33 

POINT  ARENA 

MAX 

58 

56 

58 

57 

59 

56 

61 

61 

58 

56 

62 

69 

76 

72 

56 

61 

59 

61 

65 

58 

58 

59 

56 

55 

61 

58 

59 

56 

58 

59 

MIN 

46 

44 

42 

46 

47 

44 

47 

47 

46 

43 

40 

42 

46 

48 

47 

36 

38 

40 

47 

42 

45 

46 

45 

42 

44 

44 

42 

36 

36 

36 

POINT   ARGUE LLO  WB 

MAX 

52 

54 

54 

57 

62 

75 

70 

55 

55 

61 

64 

64 

56 

54 

60 

60 

62 

67 

58 

57 

63 

59 

57 

57 

57 

56 

58 

56 

58 

62 

MIN 

46 

47 

47 

46 

46 

47 

46 

47 

47 

43 

42 

46 

43 

46 

47 

46 

47 

47 

45 

46 

45 

43 

43 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

37 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

59 

60 

60 

62 

61 

61 

71 

59 

58 

64 

65 

63 

60 

57 

64 

61 

62 

65 

59 

59 

63 

59 

60 

63 

57 

60 

62 

59 

60 

61 

MIN 

48 

45 

45 

48 

45 

47 

44 

48 

48 

43 

45 

47 

48 

48 

44 

47 

45 

50 

46 

44 

44 

44 

45 

*7 

42 

42 

46 

47 

39 

44 

POMONA 

MAX 

73 

66 

62 

66 

82 

92 

89 

84 

78 

75 

88 

92 

93 

86 

81 

83 

84 

83 

71 

75 

85 

92 

95 

71 

65 

72 

74 

63 

69 

62 

MIN 

41 

50 

50 

49 

42 

48 

48 

47 

49 

53 

42 

45 

48 

48 

41 

44 

45 

49 

49 

45 

42 

44 

48 

51 

52 

45 

45 

52 

51 

40 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Station 


Day  Ot  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

67 

64 

66 

69 

72 

78 

83 

86 

70 

71 

79 

76 

88 

87 

70 

73 

75 

72 

71 

62 

70 

80 

83 

79 

68 

72 

74 

69 

73.4 

M  I  N 

42 

45 

44 

43 

42 

42 

42 

45 

43 

38 

37 

39 

44 

48 

50 

36 

36 

44 

48 

38 

40 

40 

43 

47 

40 

45 

48 

42 

36 

37 

42.1 

MAX 

78 

77 

74 

76 

78 

81 

88 

87 

83 

78 

80 

88 

92 

95 

93 

87 

85 

89 

90 

78 

70 

84 

89 

94 

83 

66 

78 

60 

70 

71 

82.1 

MIN 

46 

46 

46 

49 

52 

57 

55 

55 

50 

47 

51 

52 

57 

57 

47 

49 

52 

58 

52 

38 

45 

48 

54 

51 

46 

46 

49 

50 

40 

42 

49.6 

MAX 

63 

62 

64 

66 

67 

71 

71 

70 

65 

63 

71 

74 

75 

76 

71 

70 

75 

74 

68 

57 

69 

72 

74 

71 

60 

63 

60 

43 

54 

64 

66.8 

MIN 

25 

26 

26 

28 

28 

27 

27 

29 

27 

20 

25 

27 

31 

35 

39 

25 

25 

37 

37 

27 

26 

27 

30 

32 

29 

27 

27 

29 

21 

24 

28.1 

MAX 

73 

67 

46 

63 

75 

72 

65 

55 

57 

60 

55 

50 

63 

MIN 

65 

35 

28 

30 

39 

42 

42 

35 

40 

37 

35 

30 

30 

MAX 

71 

77 

80 

86 

80 

74 

88 

90 

89 

66 

80 

78 

69 

78 

80 

86 

68 

70 

66 

58 

66 

74 

77.0 

MIN 

37 

38 

42 

41 

43 

40 

34 

43 

46 

43 

47 

37 

42 

37 

35 

40 

35 

35 

42 

34 

32 

34 

39.0 

MAX 

68 

64 

66 

70 

79 

84 

80 

76 

71 

75 

81 

84 

86 

30 

74 

79 

82 

82 

60 

66 

75 

83 

85 

75 

65 

71 

71 

64 

67 

74 

74.6 

MIN 

35 

33 

31 

33 

35 

42 

35 

35 

37 

31 

32 

36 

41 

40 

30 

34 

37 

37 

32 

27 

29 

34 

37 

32 

35 

29 

34 

43 

27 

28 

34.0 

MAX 

71 

69 

72 

72 

75 

78 

80 

75 

70 

71 

77 

83 

85 

82 

80 

73 

77 

82 

78 

69 

67 

76 

82 

80 

69 

68 

70 

53 

5  1 

63 

73.3 

MIN 

28 

32 

30 

33 

31 

29 

30 

32 

29 

26 

27 

31 

32 

34 

34 

29 

27 

35 

37 

32 

27 

30 

32 

35 

34 

32 

37 

31 

26 

27 

31.0 

MAX 

75 

64 

62 

67 

78 

87 

66 

83 

73 

71 

85 

89 

90 

86 

83 

32 

85 

87 

73 

72 

84 

90 

93 

78 

65 

71 

75 

68 

69 

84 

78.6 

MIN 

35 

45 

49 

49 

37 

48 

41 

40 

38 

52 

33 

39 

40 

42 

37 

37 

41 

42 

42 

39 

34 

37 

41 

41 

51 

49 

38 

45 

45 

33 

41.3 

MAX 

74 

73 

74 

78 

80 

79 

62 

82 

80 

73 

81 

85 

88 

88 

34 

87 

90 

30 

75 

66 

77 

81 

87 

83 

78 

76 

80 

66 

70 

75 

79.1 

MIN 

41 

49 

43 

46 

50 

57 

55 

54 

57 

51 

52 

55 

57 

59 

52 

51 

52 

59 

50 

39 

44 

53 

57 

58 

51 

48 

49 

52 

43 

41 

50.8 

MAX 

71 

72 

80 

79 

84 

87 

82 

60 

77 

82 

89 

87 

85 

85 

76 

79 

85 

81 

62 

71 

83 

84 

85 

75 

77 

78 

62 

63 

70 

75 

78.2 

MIN 

46 

46 

47 

53 

53 

57 

59 

53 

49 

54 

48 

51 

53 

55 

49 

47 

48 

53 

44 

4  0 

53 

50 

54 

50 

46 

51 

51 

47 

40 

41 

49.6 

MAX 

75 

78 

83 

82 

86 

91 

85 

82 

79 

82 

91 

89 

89 

85 

82 

81 

87 

85 

77 

73 

86 

87 

87 

83 

78 

77 

75 

63 

72 

75 

81.5 

MIN 

45 

49 

50 

51 

55 

57 

59 

56 

48 

51 

59 

56 

59 

58 

50 

51 

53 

51 

50 

39 

52 

58 

58 

51 

51 

54 

55 

41 

41 

44 

51.7 

MAX 

81 

67 

61 

67 

90 

92 

90 

88 

75 

87 

91 

96 

98 

94 

87 

89 

90 

90 

78 

77 

88 

94 

95 

77 

65 

75 

78 

60 

70 

84 

82.5 

MIN 

45 

48 

50 

46 

44 

59 

53 

51 

48 

53 

47 

50 

54 

53 

48 

50 

51 

53 

52 

46 

46 

49 

55 

51 

52 

45 

46 

51 

50 

43 

49.6 

MAX 

63 

65 

68 

73 

82 

85 

84 

73 

73 

80 

85 

87 

86 

81 

71 

73 

77 

75 

65 

70 

80 

82 

79 

70 

6  9 

68 

66 

63 

69 

74 

74.5 

MIN 

45 

47 

40 

41 

44 

45 

48 

45 

47 

41 

44 

49 

54 

52 

49 

38 

41 

47 

49 

45 

42 

45 

46 

47 

47 

41 

49 

44 

38 

45.1 

MAX 

73 

60 

66 

72 

75 

78 

79 

79 

68 

65 

75 

88 

91 

85 

73 

68 

77 

81 

73 

54 

65 

75 

83 

82 

59 

66 

73 

59 

59 

67 

72.3 

MIN 

46 

45 

40 

42 

44 

45 

46 

44 

47 

40 

40 

40 

43 

44 

47 

40 

40 

40 

44 

38 

42 

45 

48 

45 

40 

38 

43 

40 

41 

39 

42.5 

MAX 

62 

63 

61 

61 

67 

72 

77 

78 

71 

68 

73 

83 

85 

82 

61 

70 

68 

72 

70 

59 

67 

73 

72 

63 

65 

68 

69 

60 

60 

65 

68.8 

MIN 

50 

49 

51 

52 

52 

52 

54 

52 

47 

48 

47 

53 

57 

54 

52 

52 

49 

52 

50 

48 

49 

52 

50 

52 

45 

48 

53 

46 

50 

50 

50.5 

MAX 

75 

66 

64 

69 

86 

91 

89 

87 

79 

78 

89 

94 

94 

90 

78 

85 

87 

87 

78 

75 

86 

95 

96 

76 

63 

72 

75 

68 

70 

86 

81.2 

MIN 

42 

50 

49 

45 

44 

54 

53 

50 

46 

49 

44 

47 

50 

51 

45 

49 

47 

51 

49 

46 

45 

47 

50 

52 

52 

44 

46 

52 

52 

44 

48.2 

MAX 

81 

78 

68 

64 

69 

90 

91 

91 

90 

72 

80 

91 

96 

96 

93 

35 

86 

89 

89 

75 

75 

87 

95 

96 

75 

67 

72 

76 

65 

71 

81.6 

MIN 

39 

47 

50 

43 

41 

52 

52 

49 

45 

51 

44 

46 

52 

49 

43 

48 

46 

49 

48 

42 

46 

44 

48 

49 

51 

41 

44 

49 

49 

40 

46.6 

MAX 

71 

71 

71 

73 

74 

80 

84 

31 

80 

75 

80 

84 

88 

90 

83 

83 

80 

83 

82 

60 

68 

80 

86 

89 

75 

72 

77 

60 

66 

70 

77.2 

MIN 

40 

42 

42 

43 

43 

42 

41 

44 

38 

38 

40 

45 

49 

52 

47 

41 

40 

38 

47 

35 

35 

38 

42 

46 

32 

36 

36 

41 

34 

36 

40.8 

MAX 

67 

69 

71 

75 

82 

83 

83 

79 

76 

80 

83 

85 

87 

79 

75 

73 

83 

80 

65 

72 

81 

84 

89 

74 

72 

77 

62 

70 

70 

77 

76.9 

MIN 

45 

44 

44 

45 

48 

48 

51 

47 

42 

47 

46 

51 

53 

52 

47 

44 

45 

50 

46 

39 

43 

48 

50 

46 

42 

45 

46 

39 

40 

42 

45.8 

MAX 

69 

71 

74 

77 

83 

85 

84 

80 

77 

81 

84 

89 

90 

80 

76 

79 

84 

79 

62 

71 

82 

85 

87 

73 

72 

76 

60 

65 

69 

76 

77.3 

MIN 

47 

45 

46 

47 

52 

55 

58 

52 

46 

51 

51 

55 

57 

53 

48 

47 

48 

54 

48 

4  i 

49 

52 

51 

48 

44 

47 

48 

43 

42 

44 

49.1 

MAX 

64 

69 

70 

77 

84 

87 

86 

83 

76 

84 

89 

90 

90 

80 

77 

78 

83 

77 

67 

74 

82 

88 

85 

73 

74 

78 

70 

63 

70 

75 

78.1 

MIN 

46 

46 

41 

41 

43 

43 

48 

48 

43 

40 

39 

45 

50 

47 

45 

37 

39 

42 

43 

35 

44 

42 

42 

36 

44 

48 

37 

37 

36 

42.4 

MAX 

62 

58 

64 

70 

79 

82 

85 

75 

73 

77 

82 

84 

86 

82 

69 

72 

79 

77 

65 

66 

77 

83 

79 

67 

68 

66 

60 

63 

64 

71 

72.8 

MIN 

45 

45 

46 

46 

41 

46 

42 

40 

40 

36 

38 

42 

48 

46 

48 

44 

42 

45 

46 

34 

37 

40 

44 

43 

37 

44 

47 

49 

34 

35 

42.3 

MAX 

59 

58 

60 

67 

69 

78 

79 

70 

64 

74 

85 

91 

79 

60 

66 

65 

70 

79 

61 

64 

70 

62 

70 

65 

61 

63 

68 

65 

64 

69 

63.5 

MIN 

46 

43 

48 

48 

47 

40 

44 

49 

49 

40 

50 

51 

50 

52 

43 

45 

58 

47 

40 

40 

43 

47 

47 

52 

47 

46 

40 

44 

38 

46.1 

MAX 

57 

56 

60 

65 

68 

78 

80 

63 

63 

73 

86 

91 

79 

65 

66 

67 

71 

78 

61 

64 

71 

76 

70 

66 

62 

63 

67 

62 

64 

71 

68.8 

MIN 

47 

50 

50 

50 

50 

41 

45 

51 

50 

39 

44 

51 

52 

52 

50 

45 

46 

51 

45 

40 

39 

45 

48 

48 

48 

49 

48 

46 

40 

38 

46.6 

MAX 

68 

66 

68 

71 

78 

81 

76 

74 

71 

73 

77 

81 

83 

82 

78 

74 

79 

78 

77 

60 

72 

73 

78 

76 

64 

66 

64 

5  0 

58 

64 

72.2 

MIN 

36 

38 

36 

40 

44 

45 

41 

38 

40 

45 

46 

40 

47 

46 

46 

49 

52 

34 

32 

37 

48 

42 

43 

37 

38 

40 

36 

31 

38 

41.0 

MAX 

78 

69 

69 

73 

76 

78 

78 

71 

78 

86 

89 

89 

80 

68 

78 

84 

72 

5  0 

76 

77 

83 

87 

60 

65 

70 

60 

63 

74.3 

MIN 

43 

44 

41 

39 

43 

43 

45 

44 

39 

41 

47 

50 

38 

41 

43 

44 

38 

41 

42 

41 

48 

37 

39 

44 

39 

38 

42.1 

MAX 

74 

73 

58 

63 

83 

85 

84 

83 

82 

66 

82 

a  7 

89 

87 

81 

81 

83 

81 

81 

69 

79 

85 

86 

88 

68 

67 

69 

66 

62 

76 

77.3 

MIN 

49 

42 

45 

42 

49 

62 

64 

59 

49 

49 

54 

63 

65 

61 

56 

56 

54 

57 

52 

45 

50 

57 

63 

56 

47 

41 

45 

46 

44 

44 

52.2 

MAX 

73 

69 

68 

75 

81 

87 

84 

85 

75 

7a 

82 

87 

89 

88 

77 

83 

86 

82 

76 

69 

79 

88 

82 

74 

77 

77 

73 

70 

72 

77 

78.8 

MIN 

39 

32 

37 

33 

38 

40 

41 

42 

38 

34 

38 

40 

46 

42 

35 

38 

40 

39 

38 

32 

34 

40 

35 

32 

31 

36 

46 

29 

30 

33 

36.9 

MAX 

79 

67 

61 

67 

79 

90 

90 

90 

78 

85 

90 

94 

96 

93 

85 

87 

90 

90 

77 

76 

87 

95 

96 

78 

62 

74 

77 

64 

71 

86 

81.8 

MIN 

41 

49 

50 

45 

42 

56 

49 

49 

46 

52 

44 

45 

48 

49 

43 

46 

45 

4  9 

50 

45 

43 

44 

48 

49 

51 

41 

45 

50 

50 

40 

46.8 

MAX 

65 

57 

57 

63 

66 

72 

68 

66 

59 

66 

71 

75 

79 

75 

68 

74 

77 

76 

60 

44 

68 

75 

77 

69 

48 

56 

62 

49 

52 

66 

65.3 

MIN 

46 

40 

41 

50 

52 

54 

52 

42 

53 

55 

60 

55 

51 

50 

52 

55 

34 

29 

38 

55 

57 

47 

37 

37 

44 

37 

30 

41 

46.1 

MAX 

63 

64 

62 

64 

66 

84 

85 

70 

65 

67 

67 

73 

75 

70 

69 

69 

69 

73 

68 

67 

74 

82 

72 

65 

65 

67 

66 

65 

65 

74 

69.5 

MIN 

50 

54 

55 

53 

54 

51 

56 

54 

56 

57 

53 

52 

51 

51 

51 

52 

53 

57 

56 

54 

50 

54 

57 

57 

55 

56 

55 

56 

55 

54 

54.0 

MAX 

83 

70 

60 

69 

90 

91 

95 

88 

81 

77 

90 

94 

95 

90 

82 

84 

85 

86 

73 

74 

84 

92 

93 

70 

61 

72 

70 

73 

71 

83 

80.9 

MIN 

43 

50 

52 

47 

44 

64 

65 

65 

55 

55 

45 

50 

55 

51 

48 

48 

48 

52 

50 

45 

56 

48 

53 

50 

53 

43 

46 

49 

47 

42 

50.6 

MAX 

55 

57 

67 

63 

65 

68 

64 

63 

64 

60 

75 

85 

70 

61 

59 

60 

62 

62 

57 

57 

62 

60 

57 

58 

56 

58 

60 

57 

62 

62 

62.2 

MIN 

46 

48 

49 

55 

50 

52 

46 

45 

47 

42 

44 

46 

50 

50 

51 

45 

46 

44 

48 

45 

43 

43 

46 

43 

48 

46 

48 

47 

47 

43 

46.9 

MAX 

56 

56 

60 

61 

63 

73 

71 

62 

60 

70 

80 

83 

80 

64 

62 

65 

69 

66 

59 

62 

68 

68 

61 

61 

61 

63 

62 

58 

61 

64 

65.0 

MIN 

48 

48 

49 

45 

46 

46 

48 

49 

48 

43 

46 

51 

53 

49 

49 

42 

43 

49 

48 

46 

45 

46 

46 

50 

47 

47 

49 

46 

46 

43 

47.0 

MAX 

53 

60 

63 

67 

76 

75 

67 

62 

69 

82 

82 

78 

58 

59 

64 

68 

62 

56 

6  0 

67 

64 

55 

60 

61 

62 

60 

56 

58 

62 

64.1 

MIN 

49 

49 

50 

49 

52 

50 

52 

50 

50 

51 

52 

60 

52 

51 

50 

50 

48 

49 

49 

48 

50 

48 

46 

50 

48 

49 

49 

48 

48 

49 

49.9 

MAX 

76 

71 

65 

69 

82 

94 

91 

86 

82 

76 

86 

91 

92 

83 

80 

83 

84 

84 

76 

78 

85 

93 

94 

73 

66 

72 

7  3 

68 

69 

83 

80.2 

MIN 

45 

52 

45 

52 

44 

43 

52 

50 

55 

56 

45 

47 

41 

50 

45 

37 

47 

52 

52 

44 

45 

49 

43 

55 

54 

47 

49 

54 

52 

45 

48.2 

MAX 

52 

53 

59 

62 

62 

72 

72 

60 

60 

64 

79 

83 

80 

65 

60 

60 

65 

67 

58 

58 

62 

63 

59 

61 

56 

56 

63 

57 

58 

59 

62.9 

MIN 

46 

46 

47 

46 

40 

40 

41 

42 

47 

36 

39 

42 

49 

48 

49 

36 

40 

44 

40 

37 

36 

39 

43 

46 

46 

43 

46 

41 

36 

33 

42.1 

MAX 

82 

69 

65 

72 

89 

89 

92 

90 

73 

85 

93 

98 

98 

96 

91 

96 

93 

94 

79 

80 

87 

95 

99 

83 

68 

72 

84 

68 

73 

88 

84.7 

MIN 

40 

41 

40 

47 

38 

42 

42 

43 

43 

52 

39 

40 

46 

46 

41 

44 

44 

45 

44 

42 

38 

41 

50 

44 

50 

40 

-  1 

50 

48 

36 

43.2 

MAX 

61 

64 

71 

72 

75 

32 

80 

70 

68 

77 

84 

89 

87 

77 

69 

75 

78 

75 

59 

66 

76 

82 

75 

67 

65 

68 

70 

62 

67 

72 

72.8 

MIN 

50 

44 

46 

45 

47 

50 

50 

48 

48 

44 

50 

54 

60 

50 

50 

42 

48 

55 

49 

48 

45 

49 

52 

50 

45 

44 

49 

47 

45 

43 

48.2 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORT  ER V  I LLE 

PORTOLA 

POSEY  3  E 

POTTER   VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA   SPAULDI NG 

RANDSBURG 

RED  8LUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 
SAN   DIEGO   WB  AP 
SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  WB  AP 
SAN   FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 


See  Reference  Notes  Following  Station  i^dex 
-  123  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


DayOl  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

SAN   LUIS  08ISP0  POLY 

MAX 

72 

65 

61 

61 

67 

83 

88 

88 

67 

67 

80 

80 

80 

75 

Ml  N 

4  H 

4  7 

49 

48 

48 

59 

53 

55 

48 

45 

47 

49 

49 

50 

SAN  MATEO 

MAX 

61 

62 

64 

69 

73 

8  1 

80 

77 

67 

67 

84 

88 

77 

MIN 

46 

49 

49 

47 

48 

42 

51 

49 

49 

45 

48 

53 

56 

52 

SAN  PEDRO 

MAX 

63 

61 

61 

62 

63 

88 

85 

77 

68 

65 

65 

73 

72 

69 

MIN 

49 

51 

54 

53 

52 

50 

59 

56 

56 

57 

54 

49 

48 

52 

SAN  RAFAEL 

MAX 

67 

66 

66 

66 

72 

77 

B2 

82 

69 

72 

78 

85 

87 

85 

MIN 

47 

4  5 

44 

48 

49 

51 

49 

48 

44 

46 

53 

55 

50 

SANTA   ANA   FIRE    ST  A 

MAX 

71 

67 

65 

67 

74 

96 

89 

81 

71 

72 

75 

79 

80 

76 

MIN 

45 

52 

55 

49 

45 

49 

53 

51 

55 

57 

49 

5  1 

50 

51 

SANTA  BARBARA 

MAX 

68 

65 

65 

65 

73 

87 

84 

80 

72 

71 

69 

74 

73 

70 

MIN 

47 

47 

53 

46 

52 

52 

51 

51 

52 

50 

48 

51 

50 

SANTA    8AR8ARA  FAA  AP 

62 

58 

62 

60 

66 

81 

79 

78 

71 

66 

62 

62 

63 

63 

MIN 

45 

48 

48 

43 

45 

5  Q 

50 

62 

53 

51 

52 

52 

53 

50 

SANTA  CRUZ 

62 

70 

62 

66 

71 

73 

84 

70 

69 

60 

84 

87 

74 

60 

MIN 

42 

42 

47 

43 

43 

43 

42 

43 

38 

42 

48 

47 

49 

SANT  A   MAR  I A   WB  AP 

60 

56 

59 

62 

83 

85 

68 

60 

60 

7  5 

76 

7  1 

MIN 

47 

48 

49 

47 

46 

52 

46 

46 

46 

45 

42 

46 

48 

46 

SANT  A   MON I C  A  PIER 

57 

59 

58 

b  a 

57 

73 

77 

7  7 

65 

61 

60 

59 

58 

59 

MlN 

52 

52 

54 

52 

50 

51 

59 

56 

56 

57 

41 

49 

50 

SANTA  PAULA 

69 

61 

62 

65 

77 

95 

90 

87 

75 

70 

76 

82 

85 

76 

MIN 

40 

48 

52 

45 

53 

52 

54 

49 

46 

52 

42 

44 

44 

55 

SANTA  ROSA 

66 

62 

67 

66 

73 

8  1 

85 

84 

80 

73 

78 

85 

87 

67 

MlN 

39 

39 

39 

39 

40 

4  4 

46 

47 

41 

40 

40 

43 

47 

50 

SCOT  I  A 

57 

31 

52 

60 

66 

62 

67 

62 

61 

53 

60 

77 

73 

73 

MIN 

46 

46 

46 

43 

43 

44 

48 

45 

47 

45 

41 

4  1 

45 

47 

SH AS T  A  DAM 

69 

70 

74 

BO 

80 

79 

83 

Ro 

77 

74 

79 

86 

86 

83 

MlN 

47 

50 

50 

53 

55 

56 

56 

55 

50 

51 

56 

55 

47 

46 

SHE L  T  E R  COVE 

56 

60 

60 

6  1 

60 

65 

67 

6  3 

6  1 

65 

70 

65 

67 

55 

MIN 

46 

44 

47 

49 

46 

46 

50 

47 

45 

49 

48 

47 

50 

48 

S I  ERR A  CITY 

68 

65 

67 

70 

72 

75 

79 

75 

70 

69 

71 

82 

61 

82 

MIN 

33 

33 

36 

39 

40 

42 

38 

38 

35 

37 

42 

43 

44 

41 

SIERRAVILLE  RS 

62 

60 

64 

56 

68 

64 

72 

69 

67 

68 

65 

72 

76 

77 

MIN 

25 

27 

26 

24 

26 

28 

31 

36 

28 

22 

27 

28 

30 

38 

SODA   SPRINGS   1  E 

53 

48 

50 

53 

54 

55 

59 

54 

52 

50 

51 

56 

62 

63 

MIN 

22 

19 

25 

27 

27 

27 

26 

29 

27 

28 

30 

29 

31 

34 

SONOMA 

66 

70 

71 

75 

84 

87 

84 

79 

77 

81 

85 

88 

88 

79 

MlN 

41 

38 

40 

40 

41 

42 

43 

43 

42 

38 

39 

44 

48 

43 

SONOR  A 

72 

70 

69 

71 

74 

7  7 

80 

80 

76 

74 

76 

82 

87 

90 

MIN 

43 

42 

44 

46 

46 

46 

47 

46 

46 

42 

45 

50 

50 

51 

SO  ENTRANCE    YOSEMITE  NP 

60 

58 

70 

61 

69 

70 

69 

70 

65 

64 

72 

77 

7  7 

76 

MlN 

29 

29 

29 

30 

34 

34 

34 

35 

35 

30 

30 

37 

4  0 

42 

SQUAw   VALLE  Y  LODGE 

MAX 

56 

54 

56 

55 

59 

60 

57 

56 

56 

54 

60 

62 

65 

MIN 

22 

20 

26 

24 

2  5 

26 

27 

28 

22 

23 

26 

30 

34 

SOU  I RREL    I NN  2 

MAX 

58 

56 

57 

61 

64 

64 

68 

68 

65 

6? 

66 

70 

69 

7  1 

MIN 

40 

40 

38 

40 

43 

46 

46 

45 

49 

42 

45 

48 

46 

50 

ST OC K. T ON   FAA   A P 

70 

7 1 

75 

76 

8  3 

8b 

85 

BO 

76 

81 

84 

88 

9  1 

85 

MIN 

46 

44 

43 

46 

50 

47 

50 

51 

48 

46 

45 

49 

55 

52 

ST  OC  K  T  ON   FIRE    STA  4 

MAX 

71 

69 

70 

73 

75 

92 

8  b 

83 

77 

75 

86 

83 

86 

89 

MIN 

44 

42 

42 

49 

48 

52 

49 

49 

45 

45 

5  1 

54 

41 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

71 

69 

75 

78 

85 

89 

87 

81 

79 

84 

85 

89 

92 

88 

MIN 

43 

43 

45 

47 

42 

4  9 

52 

46 

43 

43 

48 

53 

53 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

70 

72 

76 

76 

81 

86 

83 

79 

74 

78 

85 

83 

83 

85 

Ml  N 

43 

43 

42 

45 

45 

47 

45 

46 

36 

40 

42 

45 

49 

46 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

61 

62 

65 

71 

73 

74 

75 

68 

68 

69 

75 

78 

7fi 

71 

MIN 

35 

32 

32 

37 

37 

40 

40 

37 

33 

3  7 

42 

43 

48 

43 

SUNL  AND 

77 

65 

67 

6  7 

86 

93 

94 

88 

73 

76 

85 

92 

93 

88 

MlN 

49 

42 

5  0 

46 

44 

57 

6  2 

49 

53 

b  3 

45 

49 

56 

SUSANV 1 LLE  AP 

66 

66 

68 

7  0 

70 

71 

74 

69 

70 

62 

71 

78 

79 

80 

MIN 

36 

32 

33 

34 

33 

32 

3  7 

36 

30 

25 

28 

32 

3  <j 

41 

TAHOE  CITY 

MAX 

49 

52 

48 

4  9 

51 

51 

56 

58 

56 

55 

51 

57 

5  6 

60 

MIN 

25 

24 

27 

28 

28 

27 

27 

29 

28 

25 

27 

27 

31 

33 

TEHACH AP I 

MAX 

66 

5  7 

56 

6  2 

65 

74 

68 

67 

61 

73 

78 

81 

ft  3 

86 

MIN 

31 

43 

44 

46 

40 

45 

47 

46 

41 

34 

37 

4  0 

42 

TEJON  RANCHO 

MAX 

75 

70 

70 

n, 

77 

83 

80 

81 

75 

76 

85 

90 

94 

95 

MIN 

51 

53 

50 

55 

55 

58 

58 

56 

54 

48 

54 

59 

66 

66 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

90 

88 

84 

84 

99 

95 

95 

97 

96 

92 

95 

101 

103 

103 

MIN 

50 

58 

60 

60 

58 

63 

52 

65 

64 

56 

52 

53 

6 1 

61 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

74 

73 

73 

73 

76 

80 

62 

82 

79 

75 

83 

90 

92 

93 

M  I  N 

43 

46 

50 

50 

43 

49 

50 

50 

49 

47 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

69 

67 

70 

72 

78 

80 

79 

77 

73 

74 

79 

84 

85 

84 

MIN 

3  6 

38 

39 

4  2 

42 

4  4 

44 

44 

44 

i  7 

40 

47 

47 

48 

TORRANCE 

MAX 

69 

66 

63 

6  6 

67 

91 

88 

84 

75 

69 

69 

71 

76 

73 

MIN 

4b 

51 

51 

4  9 

46 

43 

54 

50 

52 

57 

46 

48 

45 

47 

TRACY  CARBONA 

MAX 

73 

68 

71 

75 

78 

82 

85 

H4 

77 

74 

80 

85 

88 

90 

MIN 

42 

37 

38 

4  0 

49 

51 

51 

53 

51 

45 

49 

52 

57 

54 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

66 

66 

72 

76 

82 

85 

84 

78 

73 

80 

85 

87 

9  0 

86 

MIN 

46 

47 

46 

40 

52 

47 

51 

50 

47 

50 

44 

47 

5  3 

54 

68  73 
46  46 


45  45  49 

65  65 

52  51 

65  73 

42  43 

77  75  79 

50  46  51 

68  71 

47  49 

66  66 
45  49 

71  74 

36  3  7  46 

68  73 

42  47 

59  60 

41  52 

88  78  78 
46 

75  73 

38  41 

57  60 

43  45 

75  77 

52  52 


72  76 
36  38 


73  61  64 
50     47  49 


62  65  75 
49     40  45 


65  66  75 
54     55  54 


72  67  69 
49     46  45 


53     46  46 


75  77  80 
48     46  47 


74  75  74 
48     48  46 


60  70  73 
41     40  38 


46      43  45 


60  60  72 
55     55  52 


47  40  43 

72  64  77 

43  36  42 

67  54  56 

46  41  46 

79  57  69 

50  43  48 


76  53  61 
39     32  40 


64     70  77 


54  58 
25  25 


78  84 
37  36 


100  101 
68  65 


78  82 
45  49 


76  80 
42  44 


75  54  58 
38      26  26 


57  39  47 
33     14  26 


70  70  80 
33     34  38 


78  81  75 
50      43  47 


76  69  66 
48      47  50 


77  78  65 
51     56  56 


80     79  74 


86     83  66 

51     52  56 


78  65  62 
49     52  53 


79     72  71 


77  68  62 
42      44  47 


53      56  55 


89  86  70 
47     50  51 


81     77  71 


61  59  62 
49      45  46 


61  54  57 
48     45  45 


74  80  78 
40     41  38 


67  77  77 
31     32  32 


54  62  59 
33     28  34 


87  85  73 
40      41  43 


76  79 
46  47 


70  74  75 
33     33  33 


56  59 
25  24 


68  73 

45  50 


75  74  81 
41     40  54 


81  85  85 

42  42  54 

77  82 

44  43 

71  77  72 

38  39  39 

83  89 

49  50 

73  78  72 

29  29 

56  60 

31  27  34 

71  74 

41  43 

81  83 

49  52 


84      56  64 


70  51  66 
31     24  30 


62 
36 


64  73  81 

45  41 

82  62 

50  40 

73  75 

50  39  44 

73  69  82 

44  33  40 

61  59  72 

31  29  29 


46     45  51 


73  80 
39  40 


79  83 
45  44 


72  74 

48  47 

56  57 

38  32  25 

65  49  45 

35  26  26 

65  50  70 

40  34  30 

83  61  77 

53  44  47 

100  88  92 

64  60  61 

86  65  76 

50  34  42 

79  62  70 

38  35  36 

68  70  75 

51  42  42 

82  68  71 

51  41  53 

75  71  81 

53  44  52 


40     4  8  48 


58  62  65 
28     30  40 


69  70  65 
45     53  48 


49     52   . 50 


78  85  90 
47     51  49 


89  92  80 
48     49  50 


82  85  76 
46      49  56 


76  76  75 
38     39  41 


91  92  72 
52     56  48 


76  79  69 
32     38  43 


30     32  38 


80  82  70 
35     39  40 


53     65  56 


98  99  93 
58     56  64 


86  93  93 
45     48  48 


81  78  73 
49     48  54 


79      87  89 


87  89  79 
46     51  57 


62  66 
44  48 


63  65 
48  51 


64  65 

52  54 


66  67 
48  51 


70  70 
47  50 


71  68 
46  46 


74  66 
53  49 


70  67 
48  41 


61  61 
41  44 


60  61 
50  54 


72  66 
44  44 


74  75 
44  47 


56  63 
41  46 


73  74 
52  54 


57  56 
47  48 


62  6  7 
36  36 


68  64 

29  36 


46  48 

25  28 


73  66 
41  45 


66  72 
42  44 


59  55 
32  35 


53  56 
27  30 


54  62  50 
37     39  38 


77  67 
47  49 


70  74 
46  50 


77  61 
45  47 


66  64  65 
49     46  47 


65  66 
48  47 


56  53  52 

65  68  67 
44  46  42 

69  69  81 

56  50  49 

70  69  75 

57  45  40 

71  69  70 
53  44  45 

66  68  72 
39  36  35 


43  36  37 

60  59  62 

56  52  50 

70  68  66 

51  46  44 

58  64  70 

37  36  37 

55  58  58 

40  42  38 

58  61  67 

42  41  46 


61     43  58 


45  44  54 
28     25  24 


36  31  42 
22     11  19 


73  73 
45  56 


63  56 
35  37 


74  74 
41  45 


69  62 

32  42 


50  57 
29  30 


73  77 

46  48 

92  8  7 

60  57 

73  75 

50  46 

68  69 

41  42 

70  70 

45  51 

73  75 

43  47 

73  64 

44  47 


62  70 
34  37 


64  60  66 

41  36  40 

51  53  62 

38  27  29 

42  35  46 
28  19  23 

53  60  66 

33  35  41 

67  71  78 
44  41  43 

66  65  70 

44  42  41 

68  74  79 

43  40  40 

68  69  73 

43  34  38 

46  65  67 

31  33  28 


64  70 

50  43 


50  57 
31  30 


45  40 

27  20 


59  53  60 
40     34  36 


72  65  76 

46  45  44 

79  84  89 

65  61  55 

75  65  75 

50  38  40 

56  61  68 

40  33  37 


67  67  73 
51     51  45 


68  78  71 
45     43  42 


65      70  78 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

69 

69 

70 

73 

73 

76 

66 

71 

SO 

81 

79 

71 

77 

71 

80 

76 

62 

67 

6f 

60 

35 

38 

41 

41 

39 

34 

33 

37 

42 

44 

41 

41 

41 

39 

32 

47 

37 

39 

46 

33 

TRONA 

MAX 

79 

80 

80 

80 

84 

88 

68 

89 

89 

87 

82 

86 

91 

95 

96 

92 

92 

9  5 

97 

88 

77 

83 

86 

93 

89 

83 

8  4 

89 

79 

75 

66.6 

MIN 

44 

51 

49 

50 

51 

64 

56 

55 

59 

54 

46 

49 

51 

56 

54 

52 

52 

59 

60 

45 

52 

50 

52 

62 

61 

50 

54 

63 

49 

45 

53.2 

TRUCKEE  RS 

MAX 

59 

59 

55 

57 

60 

6  1 

67 

60 

60 

56 

65 

66 

68 

66 

71 

68 

51 

70 

68 

M  I  N 

19 

17 

21 

24 

24 

23 

22 

26 

20 

21 

24 

27 

22 

23 

31 

36 

24 

22 

36 

26 

24 

29 

25 

16 

24.3 

TULELAKE 

MAX 

66 

65 

64 

65 

65 

65 

63 

57 

56 

63 

72 

75 

78 

74 

6» 

70 

75 

72 

64 

55 

64 

77 

75 

66 

58 

60 

58 

4  9 

5  1 

66 

65.2 

23 

29 

25 

35 

27 

30 

45 

36 

25 

16 

25 

30 

31 

42 

40 

24 

29 

35 

35 

25 

21 

27 

34 

41 

36 

34 

39 

26 

16 

21 

30.2 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

66 

70 

75 

80 

80 

79 

84 

76 

77 

75 

84 

85 

82 

78 

73 

76 

80 

77 

56 

66 

78 

83 

79 

70 

72 

74 

55 

51 

64 

74.0 

MIN 

46 

48 

47 

51 

54 

59 

52 

50 

49 

54 

53 

57 

57 

51 

50 

50 

54 

50 

40 

49 

52 

55 

55 

51 

51 

53 

39 

40 

45 

50.4 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

70 

72 

65 

69 

76 

97 

86 

82 

70 

76 

80 

82 

62 

81 

75 

78 

78 

81 

74 

73 

78 

88 

69 

70 

67 

70 

72 

69 

70 

83 

76.9 

M  N 

41 

45 

50 

44 

40 

44 

48 

46 

52 

55 

42 

48 

47 

50 

43 

44 

40 

47 

51 

42 

42 

42 

46 

55 

52 

41 

43 

52 

45 

43 

46.0 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

84 

82 

78 

85 

88 

85 

96 

91 

88 

85 

86 

91 

95 

97 

97 

95 

97 

100 

93 

87 

82 

90 

93 

92 

83 

83 

89 

85 

61 

79 

68.6 

MIN 

42 

52 

49 

50 

52 

57 

53 

55 

61 

56 

47 

50 

55 

60 

54 

57 

62 

61 

62 

47 

56 

50 

52 

57 

60 

52 

53 

55 

50 

45 

53.7 

TWIN  LAKES 

MAX 

51 

49 

54 

55 

58 

61 

56 

52 

54 

51 

62 

64 

62 

58 

54 

59 

66 

61 

55 

48 

57 

64 

58 

53 

47 

50 

44 

34 

46 

50 

54.4 

M I  N 

19 

15 

22 

21 

22 

24 

22 

25 

2  5 

25 

24 

26 

29 

38 

40 

23 

21 

30 

22 

17 

28 

32 

26 

39 

28 

21 

25 

21 

6 

15 

24.4 

TW 1 TCHELL  DAM 

MAX 

63 

56 

61 

65 

85 

89 

88 

85 

68 

60 

77 

B2 

78 

70 

68 

72 

76 

75 

66 

70 

81 

82 

77 

71 

68 

68 

70 

69 

71 

74 

73.5 

MIN 

47 

47 

48 

46 

43 

62 

54 

60 

45 

43 

45 

53 

49 

45 

44 

45 

46 

49 

46 

43 

48 

46 

45 

48 

43 

45 

42 

41 

40 

43 

46.7 

UK  I  AH 

MAX 

68 

71 

75 

75 

79 

84 

79 

72 

72 

81 

91 

86 

88 

86 

71 

81 

85 

79 

72 

65 

79 

88 

65 

73 

60 

66 

6  1 

59 

66 

69 

75.7 

MIN 

39 

40 

40 

44 

47 

45 

48 

50 

45 

38 

37 

46 

48 

46 

46 

40 

40 

45 

44 

40 

39 

44 

43 

45 

44 

45 

45 

43 

35 

37 

42.9 

UCLA 

MAX 

64 

64 

60 

62 

63 

91 

86 

79 

66 

65 

66 

74 

73 

70 

67 

70 

69 

70 

64 

72 

72 

78 

78 

63 

61 

63 

65 

62 

62 

76 

69.2 

M  I  N 

49 

54 

56 

54 

51 

54 

66 

60 

56 

57 

54 

49 

54 

50 

52 

52 

53 

54 

55 

53 

54 

59 

57 

56 

56 

50 

54 

55 

52 

53 

54.3 

UPLAND   3  N 

MAX 

76 

68 

59 

66 

86 

90 

90 

87 

77 

76 

87 

93 

95 

92 

84 

85 

86 

86 

77 

73 

84 

90 

94 

73 

62 

72 

71 

64 

70 

83 

79.9 

MIN 

45 

47 

46 

41 

43 

50 

52 

51 

45 

51 

43 

50 

53 

54 

45 

47 

48 

51 

48 

46 

44 

49 

54 

49 

50 

41 

43 

49 

47 

40 

47.4 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

74 

75 

76 

79 

85 

80 

81 

86 

88 

87 

85 

79 

83 

8  3 

73 

66 

81 

80 

63 

71 

64 

74 

77.9 

MIN 

35 

37 

39 

40 

39 

33 

33 

37 

42 

44 

39 

36 

38 

41 

41 

32 

35 

38 

35 

34 

42 

31 

37.3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

63 

57 

59 

62 

66 

73 

80 

79 

67 

60 

83 

87 

82 

63 

68 

69 

74 

69 

57 

64 

72 

72 

78 

69 

63 

63 

66 

60 

59 

63 

68.2 

MIN 

46 

46 

47 

48 

46 

46 

49 

48 

44 

43 

45 

56 

49 

49 

45 

47 

47 

49 

39 

40 

42 

44 

46 

48 

40 

40 

44 

43 

38 

41 

45.2 

VALYERMO  RS 

MAX 

73 

69 

67 

73 

77 

78 

83 

80 

79 

72 

84 

84 

86 

86 

85 

87 

85 

87 

87 

75 

72 

80 

63 

81 

76 

72 

78 

75 

66 

72 

78.4 

MIN 

31 

33 

33 

33 

36 

43 

27 

21 

41 

39 

39 

39 

34 

41 

3  2 

28 

28 

48 

41 

31 

31 

31 

31 

46 

42 

51 

59 

39 

32 

29 

36.3 

VICTORV1LLE   PUMP  PLANT 

MAX 

76 

78 

75 

75 

81 

83 

63 

86 

83 

60 

76 

84 

89 

91 

88 

84 

89 

92 

91 

SO 

69 

79 

85 

89 

8  3 

65 

77 

84 

69 

70 

81.1 

MIN 

37 

42 

39 

39 

42 

44 

45 

47 

56 

48 

39 

40 

45 

46 

47 

46 

45 

48 

54 

39 

34 

40 

44 

50 

46 

42 

42 

49 

40 

36 

43.8 

VISALIA 

MAX 

77 

77 

75 

76 

79 

81 

86 

86 

84 

79 

80 

89 

91 

96 

92 

79 

85 

88 

89 

74 

71 

89 

90 

95 

82 

71 

79 

60 

71 

72 

82.1 

MIN 

49 

46 

47 

52 

50 

56 

55 

51 

54 

49 

51 

54 

57 

57 

50 

49 

53 

59 

50 

43 

44 

51 

52 

55 

48 

50 

58 

51 

43 

44 

50.9 

VOLT  A  PH 

MAX 

67 

67 

74 

74 

79 

78 

78 

75 

70 

76 

63 

83 

83 

81 

81 

75 

80 

80 

73 

65 

76 

79 

79 

78 

70 

71 

70 

53 

62 

67 

74.3 

MIN 

40 

41 

42 

46 

46 

45 

49 

46 

42 

40 

49 

51 

52 

53 

40 

43 

44 

47 

36 

33 

48 

51 

48 

45 

39 

42 

4  9 

33 

33 

38 

43.6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

72 

65 

66 

71 

75 

81 

85 

85 

76 

71 

79 

84 

85 

88 

75 

74 

78 

81 

75 

62 

71 

SO 

85 

84 

68 

69 

71 

62 

64 

70 

75.1 

42 

40 

41 

42 

45 

45 

44 

44 

40 

37 

39 

45 

45 

46 

45 

38 

37 

45 

48 

35 

40 

40 

43 

45 

39 

45 

48 

40 

35 

37 

41.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

74 

69 

61 

73 

82 

80 

82 

82 

77 

77 

80 

85 

89 

86 

82 

63 

85 

84 

80 

70 

79 

82 

84 

77 

68 

70 

73 

66 

64 

75 

77.3 

M 1  N 

35 

34 

35 

35 

36 

43 

31 

42 

42 

39 

35 

38 

35 

40 

35 

40 

42 

40 

32 

38 

36 

38 

35 

38 

33 

42 

35 

37 

40 

32 

37.1 

1  WASCO 

MAX 

75 

76 

73 

75 

78 

80 

86 

85 

82 

77 

79 

87 

90 

94 

93 

78 

82 

87 

90 

76 

70 

79 

66 

96 

63 

72 

76 

80 

70 

71 

80.9 

MIN 

47 

48 

49 

48 

52 

55 

52 

51 

54 

49 

50 

53 

55 

57 

50 

49 

54 

57 

54 

40 

43 

48 

49 

55 

55 

46 

49 

51 

43 

45 

50.3 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

64 

59 

59 

60 

64 

69 

76 

76 

67 

72 

69 

87 

90 

75 

59 

68 

67 

70 

77 

91 

62 

72 

73 

66 

69 

66 

61 

63 

65 

65 

69.4 

MIN 

44 

46 

45 

45 

46 

43 

45 

45 

48 

40 

42 

48 

51 

50 

4  1 

40 

40 

48 

48 

38 

40 

42 

47 

47 

36 

42 

43 

41 

37 

39 

43.8 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

74 

71 

74 

74 

74 

84 

78 

73 

64 

68 

78 

64 

85 

83 

8  2 

73 

78 

82 

77 

47 

64 

77 

66 

SO 

62 

66 

69 

59 

52 

63 

72.7 

MIN 

32 

30 

32 

35 

35 

34 

36 

39 

29 

29 

30 

35 

37 

41 

42 

34 

34 

38 

40 

29 

31 

34 

38 

45 

38 

35 

48 

37 

29 

29 

35.2 

WEED  1  S 

MAX 

69 

65 

67 

67 

69 

69 

71 

68 

66 

60 

64 

76 

79 

75 

72 

64 

69 

74 

73 

53 

55 

66 

76 

71 

63 

61 

64 

55 

50 

57 

66.3 

M I  N 

30 

30 

24 

30 

30 

30 

37 

33 

30 

22 

27 

33 

37 

43 

3  0 

27 

38 

40 

34 

29 

25 

30 

42 

48 

36 

29 

38 

25 

20 

23 

31.7 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

77 

77 

80 

81 

83 

86 

76 

79 

87 

87 

83 

78 

83 

60 

55 

86 

8  2 

71 

76 

76 

65 

78.5 

M  I  N 

41 

46 

50 

51 

84 

42 

43 

51 

52 

56 

48 

46 

50 

43 

37 

46 

48 

47 

49 

52 

36 

47.0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

45 

43 

44 

46 

45 

48 

48 

49 

48 

48 

44 

5  1 

55 

53 

53 

52 

52 

57 

56 

48 

37 

46 

53 

51 

49 

39 

45 

45 

40 

36 

47.6 

M  1  N 

10 

13 

13 

17 

18 

2  0 

21 

15 

2  3 

13 

15 

1  3 

21 

25 

31 

24 

22 

26 

35 

13 

19 

16 

23 

34 

23 

21 

27 

28 

20 

16 

20.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

38 

34 

32 

38 

30 

3: 

34 

35 

32 

33 

32 

44 

45 

46 

3  9 

38 

38 

47 

37 

33 

30 

38 

42 

40 

34 

30 

30 

31 

24 

20 

35.2 

MIN 

12 

14 

12 

10 

14 

1  9 

23 

22 

i  7 

16 

12 

18 

25 

25 

25 

22 

23 

10 

27 

2 

14 

20 

24 

2  4 

16 

12 

19 

17 

6 

9 

17.0 

WILLIAMS 

MAX 

70 

72 

75 

77 

79 

36 

89 

83 

8i 

76 

83 

8  / 

89 

88 

86 

78 

80 

83 

86 

73 

8  0 

78 

80 

7  9 

76 

72 

7' 

76 

78 

80 

79.6 

MIN 

41 

40 

4  3 

45 

50 

49 

49 

44 

42 

41 

42 

4  7 

46 

46 

44 

43 

44 

47 

44 

41 

47 

45 

44 

4  0 

41 

40 

40 

39 

40 

40 

43.5 

WILLITS  1  NE 

MAX 

66 

65 

68 

70 

70 

77 

74 

67 

64 

76 

86 

90 

85 

80 

66 

72 

78 

74 

66 

60 

72 

80 

78 

70 

61 

64 

60 

55 

62 

70 

70.9 

MIN 

40 

41 

39 

38 

40 

40 

42 

38 

35 

33 

38 

3j 

43 

39 

44 

44 

34 

39 

41 

35 

32 

38 

37 

38 

38 

33 

40 

35 

32 

32 

37.9 

IILLOWS 

MAX 

72 

72 

73 

77 

79 

84 

68 

84 

BO 

78 

80 

87 

67 

87 

36 

76 

79 

84 

81 

57 

72 

84 

84 

87 

77 

78 

77 

65 

66 

72 

78.4 

M  I  N 

45 

45 

44 

47 

48 

51 

52 

47 

44 

48 

45 

46 

51 

51 

43 

44 

43 

47 

44 

36 

42 

48 

51 

47 

41 

47 

47 

43 

37 

37 

45.4 

(INTERS 

MAX 

72 

72 

73 

76 

79 

87 

87 

85 

83 

77 

83 

87 

88 

89 

85 

78 

80 

85 

82 

65 

74 

85 

88 

88 

75 

75 

78 

63 

66 

72 

79.2 

MI  N 

45 

44 

46 

47 

51 

5  2 

59 

53 

41 

54 

58 

49 

55 

63 

5  2 

43 

45 

52 

51 

40 

57 

50 

52 

83 

44 

47 

8  6 

47 

42 

43 

49.7 

(OOOFORDS 

MAX 

61 

62 

63 

66 

67 

73 

70 

67 

68 

62 

68 

73 

76 

75 

69 

71 

76 

74 

64 

56 

64 

74 

77 

65 

59 

64 

55 

47 

52 

63 

66.0 

MIN 

31 

30 

31 

34 

35 

35 

40 

40 

38 

29 

34 

36 

44 

46 

58 

37 

38 

46 

36 

26 

31 

35 

41 

44 

36 

29 

40 

33 

22 

22 

35.9 

0OODLAND  1  WNW 

MAX 

75 

75 

75 

79 

81 

86 

87 

85 

84 

80 

81 

87 

90 

93 

84 

80 

83 

86 

82 

65 

72 

83 

87 

SB 

76 

77 

80 

63 

69 

70 

80.1 

MIN 

44 

40 

42 

43 

49 

5  0 

50 

46 

42 

50 

46 

47 

52 

55 

47 

40 

41 

48 

42 

37 

5  2 

46 

48 

45 

41 

45 

4  9 

42 

41 

38 

45.3 

ORBA  LINDA 

MAX 

75 

70 

66 

67 

81 

94 

87 

90 

79 

76 

86 

89 

90 

85 

89 

94 

84 

85 

73 

76 

90 

92 

94 

71 

69 

74 

75 

81.5 

MIN 

43 

52 

53 

46 

43 

48 

51 

49 

51 

55 

44 

44 

47 

47 

44 

42 

45 

47 

48 

44 

45 

44 

43 

5  2 

53 

44 

45 

47.0 

OSEMITE  NP 

MAX 

68 

68 

69 

71 

73 

76 

75 

72 

74 

73 

77 

78 

61 

81 

73 

77 

78 

74 

62 

60 

7  0 

78 

76 

7  3 

62 

70 

56 

58 

66 

70 

71.4 

MIN 

34 

33 

34 

36 

43 

43 

41 

40 

40 

40 

42 

44 

48 

45 

43 

40 

43 

45 

37 

30 

32 

43 

44 

43 

38 

36 

36 

40 

33 

32 

39.3 

REKA 

MAX 

71 

70 

69 

70 

72 

72 

75 

69 

63 

63 

70 

76 

81 

81 

8  0 

66 

75 

7  9 

80 

70 

69 

71 

81 

79 

59 

65 

66 

62 

50 

60 

70.5 

MIN 

35 

37 

30 

39 

37 

38 

42 

41 

31 

28 

32 

37 

39 

45 

46 

33 

35 

40 

39 

29 

30 

35 

39 

4  1 

39 

36 

48 

34 

26 

30 

36.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 

-  125  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALITOR1)IA 

APRIL  1962 


Station 

Day 

of  month 

rage  | 



_ 



■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.  15 

.  15 

.  21 

.  17 

.17 

.24 

.24 

.30 

.30 

.30 

.26 

.21 

.22 

.24 

.30 

.24 

.23 

.24 

.21 

.28 

.27 

.23 

.27 

.30 

.28 

.24 

.25 

.  12 

.  25 

.25 

7.12 

BACKUS  RANCH  (a) 

EVAP 

.38 

.32 

.  26 

.34 

.30 

.30 

.  43 

.  56 

.  39 

.  37 

.  22 

.  29 

.  37 

.  27 

.  33 

.29 

11.02 

WIND 

43 

153 

132 

144 

117 

64 

209 

260 

132 

143 

3 

5 

18 

45 

61 

70 

73 

43 

120 

160 

79 

30 

24 

49 

118 

238 

199 

85 

'84 

61 

2962 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.17 

.24 

.10 

.11 

.15 

.44 

.30 

.23 

.24 

.16 

.16 

.24 

.  42 

.29 

.29 

.17 

.35 

.25 

.29 

.14 

.20 

.25 

.30 

.30 

.20 

.07 

.16 

.23 

.00 

.11 

6.56 

WIND 

2 

31 

6 

26 

4 

23 

4 

15 

22 

22 

2 

24 

7 

18 

13 

14 

15 

21 

20 

34 

22 

IS 

30 

3 

47 

13 

37 

30 

27 

16 

567 

BERRYESSA  LAKE  (b) 

EVAP 

.16 

.  17 

.22 

.20 

.22 

.22 

.30 

.33 

.24 

.22 

.25 

.23 

.25 

.30 

29 

.  25 

.  22 

.27 

.  20 

.25 

.30 

.34 

.36 

.25 

.23 

.30 

.07 

.  21 

.  21 

.21 

1  7.27 

WIND 

57 

7 

110 

43 

28 

28 

49 

25 

57 

90 

33 

19 

28 

101 

45 

43 

29 

104 

70 

41 

40 

69 

40 

77 

49 

62 

75 

69 

78 

75: 

1641 

MAX 

75 

78 

79 

84 

86 

87 

87 

85 

86 

86 

87 

90 

90 

85 

84 

86 

88 

79 

70 

82 

88 

91 

92 

82 

80 

84 

61 

74 

78 

83 1 

82.9 

MIN 

53 

52 

52 

54 

56 

58 

55 

50 

52 

54 

55 

58 

61 

50 

50 

50 

56 

51 

45 

49 

56 

47 

48 

47 

51 

54 

45 

44 

45 

46 

51.5 

BURL I NGAME 

EVAP 

.14 

.  15 

.15 

.15 

.17 

.17 

.23 

.23 

.20 

.18 

.19 

.24 

.30 

.  25 

.23 

.15 

.20 

.25 

.09 

.25 

.17 

.16 

.21 

.26 

.21 

.28 

.09 

.16 

.15 

.27 

5.88 

WIND 

101 

80 

51 

60 

80 

80 

52 

208 

200 

120 

27 

49 

66 

86 

111 

71 

70 

139 

120 

191 

100 

100 

150 

110 

220 

230 

139 

147 

132 

92 

3382 

MAX 

70 

70 

73 

72 

73 

75 

78 

73 

73 

74.8 

MIN 

48 

49 

51 

47 

47 

49 

51 

49 

48 

45 

47 

51 

56 

52 

51 

45 

45 

50 

51 

45 

45 

48 

47 

52 

46 

46 

50 

46 

45 

43 

48.2 

CACHUMA  DAM  (c) 

EVAP 

.  15 

.  13 

.  04 

.05 

.  07 

25 

.  1J 

.  22 

.  25 

6.24 

WIND 

33 

44 

36 

24 

31 

57 

60 

6  3 

35 

3I 

50 

51 

'  28 

40 

31 

22 

31 

27 

36 

113 

77 

30 

4  5 

32 

*41 

88 

63 

89 

60 

56 

1431 

MAX 

79 

76 

59 

57 

68 

83 

85 

85 

83 

80 

82 

87 

88 

88 

83 

79 

84 

85 

85 

- 

63 

85 

88 

79 

78 

76 

78 

72 

77 

79.0 

MIN 

53 

53 

50 

51 

52 

53 

54 

53 

55 

54 

53 

53 

58 

56 

54 

54 

55 

57 

55 

- 

54 

57 

56 

53 

40 

52 

55 

50 

46 

53.1 

CAMP  PARDEE  (d) 

EVAP 

.  10 

.  10 

.  11 

.  10 

.18 

.  17 

.18 

.  14 

.19 

5.01 

WIND 

16 

20 

19 

16 

IS 

20 

'  18 

17 

24 

20 

18 

'  16 

'15 

15 

22 

16 

13 

17 

18 

23 

28 

18 

21 

25 

29 

22 

26 

20 

22 

25 

594 

CHI  CO  EXP  ST A  (a) 

EVAP 

* 

.29 

.17 

.  19 

.17 

.  21 

* 

* 

.70 

.25 

.23 

.24 

.23 

* 

* 

.79 

.16 

.25 

.30 

.24 

* 

* 

.56 

.31 

.22 

.23 

.17 

• 

* 

.51 

6.42 

WIND 

* 

70 

23 

29 

10 

* 

* 

68 

23 

31 

22 

19 

* 

* 

153 

30 

30 

86 

24 

* 

♦ 

126 

88 

30 

37 

102 

* 

* 

103 

1139 

CHULA  VISTA 

EVAP 

* 

6.34 

.  12 

.  12 

.12 

.  17 

* 

* 

.66 

.25 

.20 

.  17 

.17 

* 

» 

.  55 

.18 

.19 

.20 

.22 

* 

.75 

.21 

.  14 

.22 

.22 

* 

* 

.64 

5.84 

WIND 

* 

esieo 

79 

82 

87 

81 

• 

* 

191 

165 

79 

82 

HO 

* 

* 

240 

82 

91 

97 

125 

* 

* 

245 

116 

118 

158 

86 

• 

* 

325 

2789 

MAX 

75 

67 

66 

69 

74 

_ 

_ 

84 

77 

77 

80 

81 

_ 

_ 

82 

77 

79 

80 

77 

_ 

_ 

82 

78 

65 

74 

78 

- 

_ 

77 

76.1 

MIN 

- 

52 

53 

54 

54 

53 

- 

- 

52 

56 

51 

56 

55 

53 

55 

57 

58 

53 

48 

56 

55 

54 

52 

- 

- 

50 

53.7 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.15 

.15 

.16 

.18 

.15 

.28 

.  25 

.27 

.26 

.31 

.31 

.23 

.21 

.  22 

.34 

.  23 

.  22 

.27 

.23 

.18 

.31 

.26 

.24 

.34 

.30 

.20 

.25 

.06 

.16 

.26 

6.98 

WIND 

43 

67 

70 

72 

41 

60 

49 

67 

59 

116 

78 

27 

27 

33 

124 

66 

SO 

33 

110 

92 

125 

48 

25 

102 

115 

61 

77 

127 

55 

55 

2074 

MAX 

78 

86 

87 

90 

80 

83 

85 

88 

77 

67 

73 

84 

89 

88 

78 

_ 

_ 

_ 

70 

78 

MIN 

48 

55 

56 

59 

48 

44 

46 

55 

49 

42 

49 

53 

56 

47 

42 

- 

- 

- 

42 

45 

- 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.37 

.35 

.42 

.38 

.54 

.78 

.37 

.57 

.59 

.66 

.53 

.43 

.37 

.54 

.69 

.87 

.45 

.49 

.99 

.63 

.48 

.62 

.59 

.79 

.54 

.62 

.64 

.75 

.47 

16.52 

WIND 

50 

37 

56 

72 

58 

153 

36 

65 

108 

173 

77 

38 

38 

48 

94 

31 

80 

37 

191 

149 

110 

94 

64 

136 

151 

85 

160 

5 

193 

40 

2629 

90 

93 

96 

87 

90.4 

MIN 

54 

55 

57 

57 

59 

60 

58 

63 

63 

57 

57 

58 

59 

61 

61 

60 

62 

62 

73 

52 

65 

60 

60 

_ 

63 

57 

63 

62 

53 

54 

59.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

z(.  27 

.13 

.13 

.16 

.20 

* 

• 

.73 

.22 

.23 

.22 

.30 

* 

.87 

.21 

.21 

.20 

.19 

* 

* 

.77 

.14 

.23 

.27 

.25 

* 

* 

.55 

6 . 48 

WIND 

: 

e(158 

85 

H3 

59 

59 

* 

* 

334 

74 

70 

42 

47 

* 

* 

318 

67 

38 

122 

150 

* 

* 

128 

87 

85 

72 

73 

* 

* 

399 

2550 

76 

77.6 

MIN 

44 

46 

47 

49 

51 

1 

46 

47 

48 

50 

54 

1 

47 

46 

49 

50 

45 

46 

49 

43 

46 

50 

'- 

42 

47.4 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.14 

.14 

.13 

.15 

.  15 

.16 

.25 

.19 

.15 

.28 

.25 

.  29 

.25 

.30 

.  29 

.  22 

.  23 

.23 

.24 

.04 

.19 

.22 

.30 

.29 

.  28 

.18 

.27 

.08 

.15 

.20 

6.24 

WIND 

29 

60 

48 

51 

4  2 

69 

60 

34 

34 

46 

60 

75 

53 

45 

91 

47 

34 

45 

80 

77 

49 

52 

71 

79 

92 

48 

74 

112 

40 

39 

1736 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.19 

.  18 

.18 

.19 

.21 

.22 

.21 

.27 

.27 

.27 

.20 

.26 

.29 

.31 

.33 

.21 

.28 

.32 

.27 

.22 

.25 

.28 

.34 

.37 

.40 

.31 

.32 

.22 

.38 

.29 

8.04 

WIND 

28 

43 

32 

31 

43 

34 

36 

39 

55 

43 

36 

20 

29 

27 

29 

21 

32 

38 

27 

92 

67 

57 

27 

33 

99 

63 

54 

87 

113 

50 

1385 

83 

86 

78 

82.0 

MIN 

50 

49 

48 

50 

54 

54 

56 

54 

54 

51 

51 

56 

56 

59 

55 

53 

54 

56 

54 

42 

42 

50 

56 

58 

48 

50 

50 

50 

44 

44 

51.6 

HETCH  HETCHY  ( a ) 

WIND 

23 

• 

.29 

.  28 

.  21 

.  00 

.  10 

.  1 5 

.  20 

.22 

.  15 

.  13 

.15 

.  00 

.  09 

.14 

_ 
_ 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

.  33 

.  38 

.  31 

.  3  1 

.31 

.  38 

.46 

.37 

.  30 

•  30 

.45 

.45 

10.  77 

WIND 

8 

45 

69 

68 

23 

24 

18 

* 

56 

71 

34 

4 

14 

14 

20 

* 

60 

19 

'30 

68 

50 

17 

17 

17 

41 

89 

66 

61 

'85 

61 

1149 

MAX 

88 

88 

87 

86 

89 

92 

91 

92 

93 

91 

90 

93 

96 

97 

95 

97 

94 

97 

99 

93 

90 

92 

95 

95 

93 

83 

89 

94 

78 

91.6 

MIN 

55 

56 

54 

54 

58 

61 

57 

61 

62 

58 

56 

57 

59 

63 

61 

60 

62 

64 

53 

55 

58 

61 

63 

60 

53 

62 

60 

53 

51| 

58.4 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (e) 

EVAP 

.15 

.30 

.19 

.23 

.  24 

.31 

.33 

.  4  5 

.40 

.30 

.37 

.26 

.29 

.25 

.60 

.  20 

.  53 

.36 

.37 

.30 

.34 

.3(J 

.45 

.48 

.37 

.30 

.38 

.30 

.30 

.40 

10.05 

WIND 

64 

42 

46 

79 

d9 

102 

74 

88 

85 

46 

46 

53 

95 

55 

59 

58 

59 

107 

107 

62 

53 

95 

91 

81 

6 

84 

93 

76 

2125 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.14 

.  14 

.  13 

.  14 

.17 

.18 

.17 

.22 

.20 

.22 

.17 

.19 

.21 

.22 

.27 

.21 

.21 

.25 

* 

.31 

.22 

.20 

.23 

.33 

.25 

.22 

.22 

.11 

.21 

.23 

5.97 

WIND 

18 

22 

20 

18 

21 

23 

13 

22 

31 

32 

31 

16 

1 

32 

22 

20 

23 

23 

29 

38 

20 

6 

35 

46 

28 

29 

34 

35 

30 

718 

LA  KE  SHORE 

.  16 

24 

.  23 

.  21 

.  23 

.17 

.24 

.  21 

.  17 

.  0  4 

.  17 

.  20 

.22 

.  23 

.  21 

.  22 

.  20 

.  06 

.  06 

.  08 

.08 

5.30 

WIND 

26 

22 

21 

20 

21 

28 

27 

26 

37 

38 

20 

25 

24 

45 

25 

27 

22 

19 

30 

26 

30 

38 

.  18 

34 

24 

32 

58 

8 

20 

* 

795 

LODI  (f) 

EVAP 

.15 

.  15 

.10 

.20 

.24 

.22 

.27 

.28 

.33 

.25 

.24 

.20 

.25 

.30 

.26 

.22 

.24 

.31 

.20 

.24 

.25 

.23 

.27 

.33 

.26 

.26 

.  17 

.14 

.21 

.23 

7.00 

WIND 

40 

49 

41 

4  4 

66 

34 

52 

63 

148 

78 

15 

15 

10 

62 

79 

39 

42 

40 

131 

119 

69 

28 

28 

118 

88 

71 

84 

110 

88 

49 

1900 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.20 

.22 

.15 

.15 

.30 

.23 

.30 

.  30 

.36 

.35 

.21 

.24 

.20 

.40 

.25 

.20 

.30 

.30 

.23 

.30 

.30 

.  25 

.30 

.35 

.30 

.23 

.15 

.08 

.25 

.30 

7.70 

WIND 

180 

120 

110 

1  10 

250 

150 

150 

250 

370 

190 

70 

60 

30 

330 

250 

100 

150 

150 

280 

280 

210 

90 

110 

300 

180 

140 

140 

230 

210 

140 

5330 

MAX 

77 

75 

78 

80 

82 

84 

85 

81 

79 

80 

86 

86 

90 

88 

80 

85 

86 

83 

73 

76 

84 

90 

82 

80 

80 

80 

78 

77 

80 

85 

81.7 

MIN 

49 

47 

48 

49 

55 

56 

56 

55 

52 

52 

53 

57 

61 

58 

57 

48 

51 

58 

52 

48 

49 

55 

54 

53 

47 

50 

52 

48 

48 

48i 

52.2 

MONTI  CELLO  DAM 

21 

22 

.24 

.  22 

.21 

.  23 

.  20 

.  16 

.  20 

.  22 

.  23 

.  30 

■  23 

.  23 

.  OD 

.20 

6.11 

WIND 

20 

"l7 

19 

21 

23 

17 

15 

20 

30 

26 

16 

12 

13 

17 

40 

19 

19 

25 

25 

48 

11 

20 

15 

39 

33 

15 

21 

39 

16 

7 

658 

MAX 

80 

78 

81 

84 

85 

87 

89 

89 

89 

84 

86 

87 

89 

90 

84 

86 

85 

89 

82 

71 

82 

89 

92 

89 

82 

84 

86 

61 

72 

82 

83.8 

53 

52 

52 

54 

56 

52 

55 

51 

50 

52 

3D 

57 

60 

50 

50 

52 

56 

52 

44 

48 

54 

58 

52 

47 

50 

54 

44 

45 

45 

51.7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.15 

.07 

.18 

.16 

.  17 

.17 

.22 

.16 

.28 

.25 

.22 

.24 

.22 

.21 

.21 

.26 

.25 

.24 

.23 

.26 

.18 

.29 

.23 

.36 

.18 

.26 

.22 

.24 

.25 

.23 

6.59 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (c) 

EVAP 

.03 

* 

.22 

,  33 

.09 

.36 

.09 

.36 

.26 

.18 

.33 

.18 

.25 

.35 

.31 

.  24 

.25 

.27 

.30 

.10 

.20 

.20 

.33 

.47 

.31 

.25 

.18 

.19 

.31 

.28 

7.22 

WIND 

26 

61 

66 

47 

40 

52 

15 

54 

65 

73 

40 

10 

11 

15 

73 

49 

34 

27 

39 

71 

80 

17 

13 

72 

59 

56 

55 

54 

68 

24 

1366 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

0.23 

.13 

.09 

.  17 

.25 

* 

* 

.62 

.22 

.18 

.23 

.23 

* 

4 

.  64 

.  19 

.20 

.15 

.03 

* 

• 

48 

.21 

.19 

.12 

.15 

• 

* 

.31 

5.02 

WIND 

31 

0 

55 

66 

144 

64 

20 

38 

28 

66 

18 

16 

14 

26 

* 

77 

16 

19 

32 

12 

114 

898 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  Cc) 

EVAP 

.12 

.22 

.14 

.10 

.11 

.24 

.34 

.  28 

.27 

.14 

.13 

.  48 

.  22 

.40 

.31 

.  19 

.  28 

.30 

.26 

.21 

.26 

.35 

.32 

.27 

.19 

.16 

.22 

.21 

.21 

.23 

7.16 

WIND 

33 

44 

31 

30 

26 

38 

44 

40 

36 

38 

44 

36 

38 

32 

35 

40 

32 

32 

29 

44 

58 

49 

32 

42 

43 

42 

45 

42 

38 

47 

1160 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

WIND 

\ 

.17 

.  17 

.  23 

.  25 

.  23 

.  25 

.  16 

.  29 

.  31 

.  2  5 

.  26 

.  34 

.  25 

.16 

.26 

.24 

.15 

.06 

.  23 

.  28 

.28 

.23 

.  15 

.  13 

.  09 

_ 

.  12 

.15 

B  6.25 

SHASTA  DAM 

.  20 

.  25 

.  20 

.  20 

.  30 

.  30 

.  30 

.  14 

.33 

.27 

.25 

.21 

.25 

.  22 

.03 

.23 

.25 

.29 

.21 

.23 

.23 

.  27 

.  05 

.  18 

.  21 

6.57 

WIND 

56 

52 

58 

40 

60 

60 

45 

50 

70 

95 

105 

60 

50 

50 

68 

50 

55 

47 

44 

66 

96 

56 

82 

44 

67 

45 

53 

76 

69 

57 

1826 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.18 

.20 

.15 

.20 

.20 

.20 

.  22 

.30 

.35 

.20 

.20 

.20 

.23 

.30 

.30 

.22 

.22 

.25 

.20 

.21 

.30 

.20 

.30 

.35 

.30 

.30 

.10 

.15 

.20 

.20 

6.93 

WIND 

35 

80 

30 

60 

30 

20 

15 

55 

75 

25 

10 

10 

0 

20 

40 

30 

10 

20 

90 

40 

30 

10 

20 

110 

80 

80 

85 

75 

50 

30 

1265 

MAX 

81 

79 

82 

84 

89 

90 

91 

88 

86 

87 

90 

92 

93 

93 

87 

87 

90 

86 

80 

83 

88 

94 

94 

88 

82 

81 

74 

78 

83 

88 

86.3 

MIN 

55 

50 

51 

51 

56 

58 

60 

57 

53 

51 

57 

60 

64 

65 

55 

52 

55 

54 

54 

47 

52 

59 

64 

53 

49 

49 

53 

49 

46 

50 

54.3 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.28 

.29 

.30 

.29 

.30 

.30 

.  39 

.42 

.35 

.35 

.30 

.  25 

.22 

.45 

.35 

.35 

.30 

.36 

.29 

.30 

.36 

.30 

.30 

.  42 

.45 

.37 

.21 

.26 

.30 

.31 

9.72 

WIND 

192 

281 

235 

208 

146 

86 

84 

244 

235 

130 

55 

40 

37 

133 

235 

144 

101 

* 

309 

160 

128 

55 

57 

287 

286 

260 

255 

177 

167 

104 

4831 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

* 

.06 

.02 

.03 

.00 

* 

* 

.06 

.02 

.02 

.02 

WIND 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Day  of  month 


□WOOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

TULELAKE 

EVAP 

" 

~ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

~ 

~ 

~ 

.16 

.  22 

.  16 

.  15 

.20 

.24 

.26 

.24 

.  23 

.  21 

.  25 

.16 

.  13 

.21 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.  19 

.13 

.36 

.  23 

.24 

.  26 

* 

.  49 

.29 

.35 

.38 

.25 

.22 

.25 

.25 

.  20 

.21 

.  23 

.  lb 

.  07 

.18 

34 

.  27 

.  19 

.  25 

.  21 

.  22 

.03 

.07 

.  17 

6.69 

WIND 

13 

33 

25 

19 

41 

83 

* 

100 

47 

108 

124 

41 

15 

31 

39 

11 

23 

23 

20 

27 

93 

61 

31 

26 

56 

33 

22 

4fi 

33 

37 

1261 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.14 

.07 

.09 

.12 

.26 

.45 

.43 

.35 

.20 

.22 

.23 

.28 

.23 

.25 

.15 

.20 

.23 

.24 

.20 

.25 

.38 

.30 

.25 

.25 

.26 

.23 

.25 

24 

.26 

.30 

7.31 

WIND 

55 

36 

47 

45 

81 

120 

89 

107 

76 

60 

50 

68 

55 

69 

56 

46 

50 

59 

72 

101 

108 

63 

54 

59 

88 

82 

67 

75 

80 

88 

2106 

MAX 

75 

69 

71 

74 

84 

88 

88 

86 

70 

80 

83 

8  5 

84 

82 

77 

83 

82 

81 

78 

77 

83 

85 

85 

82 

76 

79 

79 

78 

77 

80 

80.0 

MIN 

53 

51 

50 

51 

51 

59 

58 

55 

54 

54 

52 

53 

55 

56 

50 

51 

53 

54 

52 

43 

50 

50 

54 

54 

49 

46 

50 

49 

44 

47 

51.6 

WHTSKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

* 

d.31 

.13 

.21 

.26 

.20 

* 

* 

.77 

.21 

.26 

.23 

.25 

+ 

* 

.58 

.20 

.22 

.  18 

.05 

* 

* 

.71 

.23 

.  25 

.26 

.26 

* 

.30 

6.07 

WIND 

9 

13 

33 

17 

* 

64 

67 

23 

12 

9 

* 

31 

21 

7 

8 

28 

* 

• 

50 

5 

49 

46 

22 

* 

* 

44 

B  592 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 
4  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

CO 

fit 

0 
0 

0 

4: OOP  PST 

CO 

0. 

0i 
O 
O 

O 

rt 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

7.5 

++37 

NNW 

19 

67 

44 

30 

48 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

4.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

17 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.3 

33 

SSW 

27 

42 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

5.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

23 

8.0 

++32 

NNW 

20 

71 

48 

39 

63 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5.2 

EUREKA  WB  CITY 

IN 

7.2 

35 

S 

27 

3 

5 

3 

1 

1 

0 

13 

57 

6.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

30 

6.6 

33 

NW 

19 

75 

47 

27 

57 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

97 

3.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

W 

14 

6.7 

++21 

WSW 

20 

85 

59 

54 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

30 

7.2 

++28 

NNW 

20 

82 

68 

69 

79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.9 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

1W 

5.6 

30 

NW 

20 

78 

53 

50 

73 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

77 

4.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

49 

35 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

3.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

9.0 

++31 

WNW 

24+ 

80 

61 

48 

73 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

4.2 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.7 

++26 

NW 

28+ 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

5.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

9.3 

43 

SE 

27 

63 

42 

28 

50 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

90 

4.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

7.2 

31 

W 

24 

83 

59 

39 

72 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

93 

3.6 

SANDBERG  WB 

N 

14.7 

++62 

N 

25 

39 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.2 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

21 

7.6 

22 

NW 

20 

84 

63 

64 

81 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

61 

6.1 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

46 

12.3 

39 

WNW 

8 

86 

70 

61 

81 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

4.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

JW 

32 

9.8 

29 

W 

•  30 

t72 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

83 

SAN  JOSE 

JNW 

45 

5.7 

19 

NW 

19 

54(4 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

78 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

40 

8.8 

++32 

WHW 

25 

91 

61 

62 

89 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

4.0 

t  8:00  A.M.     t  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Day  of  month 


Depth 

in 

Soil 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

73 

74 

74 

74 

76 

78 

78 

77 

79 

81 

80 

76 

75 

76 

78 

80 

78 

73 

78 

76 

72 

75 

74 . 8 

MAX 

88 

90 

90 

89 

90 

93 

92 

95 

98 

97 

95 

96 

98 

101 

100 

101 

100 

105 

103 

100 

97 

98 

100 

103 

101 

91 

97 

98 

89 

94 

96.3 

7  J 

74 

69 

74 

7 1 

74 

74 

75 

75 

78 

76 

73 

70 

71 

73 

75 

75 

73 

72 

74 

69 

70 

8 

Inches 

9 

:00  A 

M. 

70 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

79 

79 

79 

80 

81 

81 

79 

78 

78 

80 

81 

80 

77 

78 

79 

76 

77 

76.7 

MAX 

77 

78 

78 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

83 

83 

84 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

85 

87 

88 

87 

84 

84 

85 

83 

84 

83.5 

MIN 

69 

71 

71 

71 

72 

74 

73 

75 

76 

76 

75 

75 

77 

78 

79 

79 

79 

81 

81 

: 

: 

78 

79 

80 

79 

76 

76 

78 

76 

76 

76.1 

12 

I nches 

9 

:00  A 

M. 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

82 

82 

81 

80 

80 

81 

82 

81 

79 

80 

80 

79 

79 

78.0 

20 

I nches 

9 

:00  A 

M. 

70 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

76. 1 

39 

Inches 

9 

:00  A 

M. 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

72.6 

79 

I nches 

9 

:00  A 

H. 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

72.3 

DAVIS 

1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 

73 

71 

72 

74 

76 

77 

80 

80 

81 

78 

77 

81 

82 

83 

80 

78 

80 

78 

75 

68 

72 

77 

80 

80 

76 

76 

76 

65 

68 

71 

76.  2 

MIN 

55 

53 

54 

56 

58 

58 

61 

62 

60 

60 

59 

62 

64 

65 

62 

60 

61 

62 

59 

54 

60 

60 

64 

62 

60 

61 

62 

56 

56 

56 

59.4 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

64 

63 

62 

62 

64 

68 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

72 

72 

71 

73 

74 

74 

71 

71 

74 

75 

72 

70 

70 

70 

68 

69 

71 

67.1 

MIN 

59 

61 

61 

59 

59 

62 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

68 

68 

71 

70 

69 

66 

67 

67 

68 

66 

66.0 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

55 

56 

55 

55 

55 

56 

57 

59 

62 

63 

64 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

6  2 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

60.0 

MIN 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

57 

59 

62 

62 

61 

60 

6  0 

60 

61 

60 

61 

61 

60 

60 

60 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

59.2 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH . 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
8:00  A.M.   APRIL  9TH  TO  8:00  A.M.   APRIL  11TH  (48  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  Dotes  following  Station  tndei 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1962 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

12 

T 

T 

T 

" 

T 

T 

" 

T 

" 

- 

- 

- 

- 

T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

57 

55 

53 

51 

47 

45 

42 

40 

38 

36 

33 

29 

25 

24 

22 

19 

15 

11 

4.6 
7 

11 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

12 

10 

9 

7 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

6 

3.8 

3 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

14 

12 

9 

5 

2 

T 

T 
T 

T 

0.5 
T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

93 

92 

90 

89 

87 

86 

84 

82 

80 

76 

72 

68 

65 

62 

59 

58 

57 

55 

51 

2.0 
45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

33 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

71 

67 

67 

64 

62 

59 

57 

54 

52 

49 

47 

45 

42 

41 

39 

36 

34 

31 

1.0 
31 

2.0 
30 

28 

26 

24 

22 

21 

18 

17 

15 

14 

13 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 
T 

5.0 
T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

32 

28 

26 

22 

18 

16 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

6.5 
8 

5 

3 

2 

1 

1 

3.0 
3 

1.0 
4 

1 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

49 

48 

47 

46 

44 

42 

40 

37 

35 

34 

32 

30 

28 

26 

23 

21 

18 

15 

3.0 
18 

15 

11 

4 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

18 

14 

9 

6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

20 

18 

16 

12 

12 

10 

10 

8 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

153 

150 

148 

145 

145 

142 

140 

1.0 
140 

139 

138 

137 

137 

137 

126 

121 

120 

119 

115 

112 

3.0 
115 

110 

107 

105 

102 

100 

97 

1.0 
95 

5.0 
99 

99 

98 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

111 

108 

106 

103 

101 

99 

96 

97 

92 

90 

88 

86 

85 

82 

81 

77 

76 

74 

72 

4.7 
72 

70 

69 

68 

65 

61 

61 

59 

5.2 
65 

T 
65 

62 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

57 

53 

51 

50 

48 

41 

40 

38 

30 

28 

26 

24 

22 

19 

15 

2.0 
16 

12 

5 

2 

T 
T 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

42 

41 

39 

36 

34 

31 

30 

28 

26 

24 

21 

19 

16 

14 

11 

8 

4 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

104 

103 

101 

98 

95 

93 

91 

90 

88 

86 

83 

81 

79 

77 

75 

72 

70 

68 

4  .  0 
72 

4.0 
70 

68 

65 

63 

60 

T 
59 

58 

1.0 
59 

5.5 
60 

59 

58 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

34 

32 

31 

30 

28 

26 

23 

20 

18 

15 

12 

10 

8 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

38 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

27 

26 

25 

24 

24 

23 

22 

22 

21 

21 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


-  129  - 


APRIL  1962 


-  130  - 


APRIL  1962 


-  131  - 


APRIL  1962 


-  132  - 


APRIL  1962 


-  133  - 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT  MINE 
ACTON  EsCONOlOO  FC2618E 
ADELANTQ 

AD] N  RANGER  STAT  ION 
ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT    MT    EC  **6 

ALPINE 

AL  T  ADEN A 

ALTURAS  RANGER  STATION 
ANGIOLA 

ANGw I N  PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARO  MILL, 
ANT IOCH 


APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  I 
ASM  MOUNTAIN 
ASSOC   OIL   ANAHE I M  NO  1 
ATLAS  ROAO 
ATwELL  CCC  CAMP 
,  AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK   FC  1*3 
BACKUS  RANCH 

'  BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

8AKERSF  IELD  WB  A [RPORT 
BAlCH  POWER  HOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 
8ARNE  SON  PARK 
BARRETT  OAM 
BARSTOW 

BARTON  FLAT 
SATES  RIOGE 
BE  A  R  7  RAP  MEADOW 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 

CONTRA  COST  A 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  0 I  EGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST  A 
RIVERSIDE 
VENTURA 
0244  SAN  BE  RDI  NO 
0320)  SN  LUIS  OBPO 
0322j  MONTEREY 

:  03271  LOS  ANGELES 
034*  TULARE 
035*  ORANGE 
0172  NAPA 
037*1  TULARE 
0379  FRESNO 
0383  PLACER 
0395|  LOS  ANGELES 
0*10  LOS  ANGELES 
0*1 I  KERN 

0*22:  TULARE 
0*25,  MARIPOSA 

1  0*361  SAN  BERDI NO 
0*371  SAN  BE  RDI  NO 

!  0**£  KERN 
0**9  FRESNO 
0*66  TEHAMA 
0509  ORANGE 
0514  SAN  OIEGO 
0519  SAN  BEROINO 

053*.  FRESNO 

05*3  SNTA  BARBARA 

0596  TULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 


RRYESSA  lake 
SW  1CK  7  S 
EBER 

G  BAR  RANGER  STAT 
G  BEAR  LAKE 
G  BEAR  LAKE  OAM 
G  BEND  RANGER  ST  A 
G  CREEK  PM  NO  1 
G  OAL TON  OAM  FC2238-E 
G  PINE  CREEK 


G  PINES  PARK  FC  l 
G  SUR  STATE  PARK 
G  TUJUNGA  OAM  FC*60-£  079*  I 
RMtNGHAM  GEN  HO$PI' 
SHOP  CREEK  INTAKE 


0617  TUOLUMNE 

0619  LOS  ANGELES 

.  0674  SANTA  CRUZ 

0693.  ALAHEOA 

0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

0731  LASSEN 

0739  TRINITY 

07*1  SAN  BERDINO 

0742  SAN  BEROINO 

i  07*7  placer 


0779  LOS  ANGELES 
0790  MONTEREY 

ANGELES 
ANGELES 

0819  INYO 
SHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 
SHOP  WB  AIRPORT  0822  INYO 

SHOP  UNION  CARBIDE       ;  082*.  INYO 
ACK   MOUNTAIN   I    SW  0850  SANTA  CLARA 

ACKS  MOUNTAIN  086T  LASSEN 


BLYTME 

BLYTHE  7  W 

BLYTHE    FAA  AIRPOfi' 

BOCA 

BON  I  T A 

BOONVILLE  hwy  MN T I 
BORON 

BORREGO  DESERT  PAI 

BORREGO  SPRINGS  3 
BOULOER  CREEK 

LOCATELL 1  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRAOFORO  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 


BRAY   10  WSH 
BREA  CITY 
BREA  OAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  S T A 


092*,  RIVERSIDE 
0925  RIVERSIDE 
0927  RIVERSIDE 
0931  NEVADA 
0968   SAN  DIEGO 


NN£  0986 


8R0CKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
.  BRUSH  CREEK  RANGER  ST A 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BRYSON 

6UCKH0RN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 

BULLARDS   BAR   PWR  HOUSE 
BUR BANK  FIRE  DEP  FC2268 
BUR  BANK  WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  5 
BURTON  RANCH 
BUITONWILLOW 
CABAZON 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 

CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 

CALEXICO  2  NE 

CAL IF0RN1 A  HOT  SPRGS 


C  AMPIONV  I  LLE  RANGER  STAf 
CANBY  11  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
C  A NOG A   PARK    PIERCE  COL 

CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  MOUSE 
CARMEL  VALLEY 


005   SANTA  CRUZ 
009  SAN  DIEGO 
013  LOS  ANGELES 
018  NEVADA 
031  RIVERSIDE 
03*  MONTEREY 
'i*6  MENOOCINO 
0*8  IMPERIAL 


096  PLACER 
112  YOLO 
130  BUTTE 

133  PLACER 
1*2  MONTEREY 
1*9  SHASTA 
159  PLUMAS 
161  PLUMAS 
170.  SAN  BENITO 
ieol  YUBA 
192  LOS  ANGELES 
19*1  LOS  ANGELES 


214  SHASTA 

215  TRINITY 

21(J  CONTRA  COSTA 
2*«,  KERN 

RIVERSIDE 
I  SAN  OIEGO 
I   SNTA  BARBARA 
I  SAN  BERDINO 


280  CALAVERAS 


CALAVERAS 
|  SIERRA 
SN  LUIS  OBPO 


MOOOC 
47&j  MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
*97|  PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
PLUMAS 
MONTEREY 


5  24 
3  55 
2  40 
3*  35 


1  22 
1  27 
3*  11 

5  16 
o  LO 
3  55 
3  57 
0  05 

6  29 


22  26 
IB  17 

17  25 
20  57 

22  02 

23  36 

18  33 
16  *6 
is  08 
20  32  I 

15  45 

19  29 
22  26 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1735 
6*00 
2005 
1297  i 


a  a 

8A 

5P  bf 


6  800 
2613 
30*5 
2600 
6S00 


61*0 

1272 

6815 
5739 
4928 
1575 


1  40  I 
3  26 

2  05  1 


4790 
46  96 
3343 


0  51 
20  34 
20  41 


42     5280     MID  MIO 


2175 
3350 
3055 
53*7 
33*5 


2  06  5759 


6470 
6550 
2050 
7200 


3771  9«| 

1760  2P 
5200 
1640  I 

1800  8a. 

680  \  |  5P1 
699     MID  MID 


a  allen  fecht 
j  c  fassold 
frank  e8ert 
u  s  forest  service 
frank  j  cuzzillo 
mrs  cora  c  olsen 
teoewater  oil  co 
alpine  f ire  dept 
rus10  canon  l*w  a  sn 
u  s  forest  service 

state  div  of  hwys, 
angiola  elev  *  wmse 
pacific  union  col 
f16re8d  products  corp 
i  u  s  6ur  reclamat ion 
j  corps  of  engineers 
kern  co  roao  camp 
apple  valley  ranchos 
county  road  dept 
mrs  rita  ann  billings 

u  s  forest  service 
us  nat  park  service 
herschel  p  Clausen 
:  Gladys  a  outra 
s  corps  of  i 

!  PETE  E  DUBOSE 


HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L  TURC0TT 

MRS  LUCILLE  E  wEDDLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  MEIHENY 

L  A  wTR  ♦  PWR  OEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 

P  G  »  6  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  OIE"GO  WATER  DEPT 

SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
BEAUMONT  |RR|G  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 

6  METCM  hetchy  WTR  sup 
T   J  LE  BLANC 

MRS  NELSON   T  SHAw 
UN1VERSI TV  OF  CALIF 

HARvEY  0  FRYER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
MARK    P  MICKS 

I      U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  F 1  RE  OISI 
I        MRS  MARGIE    A  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
l       SO  CALIF  EDISON  CO 

GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  tNGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
IJ    U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  1NCERPI 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

U     US  WEATHER  BUREAU 
W    FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 

I        HAROLO  M  kABST 
ft  M  ALLEN 
STATE  01V  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

01   GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCATELL  1 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA    IRRIG  DIST 
BRA OF ORO  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON  ( 
I       BRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST 

MRS  ALBERT  fi  HUNT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS    JOYCE   A  FARNHAM 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERL1NG 
MRS  ANNA  M  0AVI050N 


MRS  FAyE  0  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURL INGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  M  A   R   ST  I R  TON 
BuENA   VI STA  W   S  OIST 
JAMES  A   WAKE  LAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCO 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACM 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOftEST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


STATION 


CAT  HAY   BULL   RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARV I LLE 
CENTERVILLE  POWER  HOUSE]  1624 
CHALLENGE  RANGER  STA  1  1653 
CHATSWORTH  FC  24  D  I  1680 


SISK I YOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 


|  CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY   VALLEY  OAM 
CHESTER 

,  CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 

j  CMOLAME    HATCH  RANCH 

1  CHUCHUPATE  RANGER  STA 


CLASEMONI    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOvEROALE   3  SSE 
CLOVERDALE    11  W 
CLOVER  MEAOOWS  GS 
COAL INGA 
COALINGA   1  SE 
COAL INGA   l*  WNW 

COBB  2  NW 

COFFEE  CREEK  RS 

C0HA5SET 

COLBYS  FC  53  D 

COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN   FlSM  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA   1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 


CONCORO   3  E  1962  CONTRA  COS 

,  COOL  1985  EL  DORAOO 

COPCO  NO  1  OAM  1990  SISKIYOU 

CORCORAN   IRRIG  OISTRICT  2012  KINGS 

CORNING  HOUGHTON  RANCH  202T  TEHAMA 

CORONA  2031  RIVERSIDE 

CORRALHOS  20*8  SANTA  CRUZ 

COTTONWOOD  CREEK  2069  INYO 

COVELO  2061  MENDOCINO 


ANGELES 
16971  TUOLUMNE 
1700  PLUMAS 
1715j  BUTTE 
1739.  SAN  BENITO 
1743   SN  LUIS  OBPO 
175*1  VENTURA 
17561  SAN  DIEGO 
1773|  SACRAMENTO 
177T  LOS  ANGELES 

1779  LOS  ANGELES 
178*1  YOLO 
1799  SISKIYOU 

18  38  SONOMA 
18*0  SONOMA 
1844  MAOERA 
186*  FRESNO 
1867  FRESNO 
1669  FRESNO 

1882  LAKE 
1686  TRINITY 
1890  BUT  I E 
1896  LOS  ANGELES 
1905  MONTEREY 
190  7  SHASTA 
1912  PLACER 
1916  YUBA 
1948  COLUSA 
1953  TEHAMA 


COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE  214S 
CRESCENT  CITY  MNTNC  STA  2150 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY  2163 
CROCKETT  2177 


2114 
21  39! 
2147 


CUNN INGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUT  AM A  RANGER  STAT  ION 

OAGGETT    1  ENE 

DAGGETT  FAA  A  I RPORT 

OANA  2  SE 
DAVENPORT 
OAVIS  1  WSW 
OAVIS  CREEK 


OEATM  VALLEY 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  CREEK   POWER  HOUSE 


2198 
2214 
2216 
2224 
22  36 
2239 
22*8 
2249 
2255 
2257 


2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296  MODOC 
2  306  MOOOC 
2319  INYO 
2331  INYO 
2334  NEVADA 


DEL  MONTE  2362  MONTEREY 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP  2369  STANISLAUS 
DENAIR  2389  STANISLAUS 

DE    SABLA  2402  BUTTE 

DESCANSO  RANGER  STATION  2406  SAN  DIEGO 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP     2432   LOS  ANGELES 
0OB6INS  COLGATE  F0RE8AY  2458  ruBA 
DONNE ft  M£MOft|AL   ST  PK       2467  NEVADA 
DOS  RIOS  2490  MENOOCINO 

OOUBLEBUNK  MEADOW  2492  TULABE 

OOWNEY  FIRE  DEPT  FCIU7C  2494  LOS  ANGELES 


OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
OftY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN IGAN 
DUNN  SIDING 

DUNSMUlR  RANGER  STATION 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 


EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST    VIDETTE  MEAOOW 

El  capitan  dam 
el  centro  2  ssw 
electra  power  house 
elizabeth  lake  canyon 

FC  128  B 
I  ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

;  El  MODENA 
elsinobe 
Els inohe  4  sse 
escondioo 

escondioo  park  hill 
'  et i  wanda 

ETNA 
!*EUREKA  WB  CITY 
ExCHEOUER  RESERVOIR 
EXETER  FAuvEfl  RANCH 

FAIRFIELO 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
I  FAIRMONT 
FALLBROOr 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FEBNDALE   8  SSW 

DOLE  TOWN  LYNCH  RANCH 
IGUEROA  MOUNTAIN 


NLEY    1  NNE 


2500 
2504 
2506 
2516 
2539 
2566 
2570 
2572 
2560 

i  "*1 

2640 
2653 
2709 
2713 
2728 


SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARI POSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 

B I VERS  I DE 

COLUSA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
IMPFRI AL 
AMADOR 


2735  LOS  ' 
27*9  OEL  NORTE 
27  56  MONO 
2  760    SAN  JOAQUIN 

277ft  ORANGE 
28051  RIVERSIDE 
,  2812  BUEBSIOE 
,  2862  SAN  DIEGO 
2669!  SAN  DIEGO 
2895!  SAN  BERDINO 
'  28991  SISKIYOU 
!  2910}  HUMBOLDT 
I  2920  MARIPOSA 
|  2922  TULARE 

9  33|  SOLANO 
-,'jLANO 
941|  LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
BUTTE 
TEHAMA 
HUMBOLDT 
AMAOOR 
SNTA  BARBARA 


SSE 


NLEY  5  SW 

ve  points  5  ssw 
Fleming  f i sh  ♦  game 
florence  lake 
folsom  dam 
fontana  5  n 
f  on  tana  kaiser 
forest  glen 


LAKE 
LAKE 
LAKE 
FRESNO 

FRESNO 
I  SACRAMENTO 

SAN  BEROINO 
I  SAN  BERDINO 


MENOOC I  NO 

LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
OEL  NORTE 
DEL  NORTE 
OEL  NORTE 
SAN  BEROINO 
CONTRA  COST  A 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENOOC I  NO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 

SAN  DIEGO 


SN  I 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 


39  06 
9  20 
39  12 

■0  03 


0  21 
0  30 
38  31 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


20  21 
20  20 
20  34 


58     2418       6P  6P 


11  10600 
15  1385 
05  151* 


1265 
1421 
22*0 
*650 
2170 
2749 
1975 
1922 


2895 
4240 
4385 
1515 
3000 


2075 
1711 
9600 


OBSERVER 


22  03 
22  03 
18  26 


6P  6P 

MA  eft 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *■  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  B AIWA Y 


CORPS  OF  i 
HETCH  HE  1 C H  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US   PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT   C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN    SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODft I  DOE 

c  f  elder 

F  P  6RACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JAR01NE 


JOHN  R  ByRO 
FRANK 

S,  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAM  I L TON  MESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  w  L  SERVICE 

southern  pacific  co 
p  g  +  e  company 
Ivan  j  Stephens 
frank  watson 

HOWARD  fl  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKL IN  K  REED 
CORONA  F IRE  DEPT 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT    W  HANCOCK 
U  S  FOftEST  SERVICE 


i  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  OlV  OF  HWYS 
CLUB    SAN  M0RIT2 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 


LINE 

MftS   M  V  CUNNINGHAM 

JOHN   S  ROWELL 

A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

COOL    WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 


richard  f  hughes 
herman  l  lorenzen 
us  nat  park  service 
oeep  springs  college 


S  T  AN  I SLAUS  COUNTY 

W   F  MOORE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 


CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
STUART  T  PR  1  CHE  T  T 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
OOWNE  Y  F IRE  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 

FRANK    M  ROWLAND 

JAMES   B  RAY 

W  D  MC  LEAN 

MftS  ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  wOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G   *   E  COMPANY 

E  E  STUOLEY 
ROBERT  E  80 T TEL 
CALIF  ELEC  POWEft  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKEft 
STATE  OlV  OF  FSTfiY 
JOHN  L  EWING 
DARwIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIOO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAwRENCE  E  BuCHNER 

u  s  weather  bureau 
merced  irrig  dist 
Charles  o  coulter 

solano  co  surveyor 
police  department 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
us  soil  con  service 
joe  wheeler  jr 
mrs  lisa  ferguson 
:  mrs  h  s  h | e  ron ymu s 
wentworth  lynch 
u  s  forest  service 
ventura  co  fire  dept 

james  t  melvin 
albert  e  moorhead 
mrs  hilda  k  graham 
raymond  thomas  ranch 
cal  oept  fish  ♦  game 


I  SO  C 
U  S  BUR  REC 
ROLAND  W  GE 
KAISER  ST EE 
MRS  B  E  ESL 


I  CO 


STATION  INDEX 


ORT  B«AGG 

OUT   BRAGG  A V  I  AT  ION 

ORT  DICK   1  NNE 

JONES  6  E5E 
ORT   JONES  RANGER  STA  ; 
ORT  ROSS 
REE DOM  8  NNW 

RENCH  GULCH 
RESNO  W6  AIRPORT 
RIANT  GOVERNMENT  CAMP 
ULLERTON  ARROUES  RANCH 
ULLERTON  DAM 
ULLERTON  MILLCREST  RES 

GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUE T  RANGER  STATION 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA  i 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 


PLACER 

3151  SISKIYOU 

3157  MODOC 

3161  MENDOCINO 

316*  MENDOCINO 

31731  DEL  NORTE 

31761  SISKIYOU 

3162'  SISKIYOU 

3191  SONOMA 

3232|  SANTA  CRUZ 

3242,  SHASTA 
3257  FRESNO 
3261  FRESNO 
32  79  ORANGE 
3285)  ORANGE 
1J«S  ORANGE 
3320  HUMBOLDT 
3338j  EL  DORADO 
3357  OEL  NORTE 
3369  MONO 


EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  0ORAD0 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 


GLENDALE   STAPEN  FC  295G  3*50  LOS 


,  glendora  west  fc  185 

■  glennv i lle 

■  glEnnville  fulton  rs 
1  gold  run 

gonzales  9  ene 
goose  lake  west 
grace  meadow 
granite  basin 
grant  grove 

GRASS  LAKE  HWY  Ml 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  NIO 
GRATON  1  W 
GREENV1FW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVE LAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GuERNE v ILLE 

MAINES  CANTON 

LOWER  FC  36* 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HAIwEE 

HALF   MOON   BAY   2  MNW 
HAMILTON   BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BA 
HANFORD 
HANSEN  DAM 


HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HARRIS  GAGING    STATION  3787    SN  T  A  BARBARA 

HARRISON  GULCH  RS  3791  SHASTA 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM  3800  NEVADA 

HAT  CREEK  RS  3021  SHASTA 

HAT  CREEK  PH  NO    1  382*  SHASTA 

HATFIELD  PUMPING  PLANT  3855  RIVERSIDE 

HAYFORK  RANGER  STATION  3859  TRINITY 

HAY  WARD  6  ESF  3863  ALAMEDA 

HE ALDSBURG  '  3875  SONOMA 

HEALDSBURG  2  E  3876  SONOMA 

HEME  T  3896  RIVERSIDE 

HE N SHAW   DAM  391*    SAN  I 
HFRNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ   7  SE 
HESPERI A 
HETCH  HETCMY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 


3*52  LOS  ANGELES 
3*63  KERN 
3*6S|  KERN 
3*91  PLACER 
3502   SAN  BENITO 
3510  MOOOC 
3529  TUOLUMNE 
351.8  FRESNO 
3551  TULARE 


STA  356*  : 

3571.  NEVADA 
357*;  NEVADA 
3578  SONOMA 
361*  SISKIYOU 
3621  PLUMAS 
36*9  EL  DORAOO 
3669  TUOLUMNE 
3672  TUOLUMNE 
3663  SONOMA 


0*  LOS  ANGELES 
1Q  INYO 
1*    SAN  MATEO 
25  PLUMAS 


MOBERGS 

HOCKETT  MEAOOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLL ISTER 
H0LL1STER  2 
HONEYDEw  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

i  8  NE 
LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCh 
HUNTERS  DAM 
HUNT INGTON  LAKE 
MURKET  CREEK  PARK 

HYAMPOM 

IDLEwlLO  HWY  MNTNC  STA 
■  IORIA 

IDYLLWILO  RANGER  STA 
E  IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VI T 
!  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOkERN 

INT  OK  £  R  N  ARM | I  AGE 
[ONE 

IOWA  MILL 

I RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  w y NOL A 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KEL  SE  YV  I  LLE 


3925 
3928 
3935 
3939 
39*6 
3987 
AO  1  0 


I  8ENIT0 
SAN  BENITO 
SAN  8ERDIN0 
TUOLUMNE 
NEVADA 
SISKIYOU 
LAKE 


•012  TULARE 
*01*  SAN  DIEGO 
*017  LOS  ANGELES 
*022   SAN  BENITO 
*025   SAN  BEN  I  TO 
407*  HUMBOLDT 
<.U82  HUMBOLDT 
*08*  HUMBOLDT 
4097  LAKE 
MOO  MENDOCINO 

4120  TULARE 
*!**  SN  LUIS  OBPO 
4148  TUOLUMNE 
*166  TEHAMA 
*170  CALAVERAS 
*1T6  FRESNO 
*18l  RIVERSIDE 
*  1  91  TRINITY 
*202  DEL  NORTE 
*20*  SAN  6ENI TO 


1  RIVERSIDE 
I  IMPERIAL 
t  INYO 


KELSEYVILLE 
KENTFIElD 
KERLINGER 
KERN  RIVER 
•KERN  RIVER 
KERN  RIVER 
KETTLEMAN  C 
KETTLEMAN  S 
KILARC  POwE' 
KING  CITY 


KLAMATH 

KNEELAND  1U  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

K  YBUR  Z  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HO NO A 


RIVERSIDE 
KERN 
KERN 
4283  AMADOR 
*28S  PLACER 
4297]  SAN  BERDINO 

437*  MODOC 
4389  TULARE 
**05j  SAN  BERDINO 
«1?  SAN  DIEGO 
4418J  SAN  DIEGO 
4422  SNTA  BARBARA 
444i  FRESNO 
**67  SAN  BERDINO  , 
**B0  SONOMA 
**ea  LAKE 


4355]  MONTEREY 


LAKE 
MARIN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KINGS 


DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

ST  AN  I SL AUS 

HUMBOLDT 

EL  OORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 


33  33 
3  33 

y  19 


20  50 
23  19 
20  08 
23  48 


22  38 
19  *3 

19  *3 
17  55 
17  53 
17  55 

23  *8 

20  51 
23  58 

19  08 

20  51 

20  *8 

21  29 


21  3* 

21  26  ! 

21  20  : 

IB  16 

17  52 

18  *2  ; 

IB  *0  , 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2701 
3001 
21*0 
5500 
6412 
1550 


31*0 
3500 
32*0  ■ 


8900 

inooo 


3560 
3930 
2825 
3135 


IB  16  2*50 


18  25  1110 


23  ! 


I  25 

22  58 
21  16 
21  30 
21  33 
15  38 

23  ID 

21  58 

22  52 


21  08 

2A  02 
23  5* 
20  39 
23  57 
20  09 
18  15 

22  06 


3015 
1370 
23*0 


1630 
2700 
2160 
2765 
3195 
3870 
1*80 
2900 
2960 


21  2* 
21  2* 
2*  09 
23  *0 
23  39 
2  3  00 
23  07 


3220 
7020 
*390 
1260 
1250 
2650 


20  56 
20  51 
IS  08 


5300 
*6B0 
2755 
4215 
3650 
2060 
9110 
,  4325 
1800 
1385 


1090  8A 


BAj     BA  SA 

6fl  6P 

11*  I 

3Pj     5f*  k 

5P  MID 

BA      8A  8A 


OBSERVER 


WESTERN  R  R 
S  we  OBSERVER 


8A     8A  SAC 
8A 

8  A  8A 


PA  TON 
C  CRAMER 
OREST 


westminster  proj  inc 

mrs  Clara  jones 
j    us  weather  bureau 
|  u  s  bur  reclamat ion 

miss  m  arroues 
!  corps  of  engineers 
'  fullerton  mun  w  dept 

mrs  n  e  pancoast 

.  R  C  KYLE 

'  U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

WILLIAM  eREEDLOvE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
,  US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GIL RO Y  F IRE   Dl STR ICT 
WILLIAM    J  K I Cl HAM 

SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WE  ST 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   F  WALL 

MRS  ALIA  M  BOGUE 

1    C  EVERLY 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOODE 
CARL  £  BEYER 
NEVADA  1RRIG  DIST 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PERE  IRA 
U  S  FOREST    SERV ICE 
MRS  LAURA  B  CEUERLOF 
DUANE  J  COI 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  6UTTNER 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  wTR  .  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  A|R  FORCE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
OLlN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  F|R£  DEPT 

WALOO  F  IVERSON 
LAKE    HEME  T    MUN  WATER 
V  I STA    IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
FRUl  T  GROWERS  SUP  CO 
GEORC-E  G  HO  BERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS   ANNE   M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CMR 1  ST  I NE   M  MUFF 
CLIFFORD  W  CRAkFORO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    1  DP  I  A  MINE    *  ChEM 


U  S  FOREST 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L   A  WTR  *  PwR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  O  T  S 
STATE    DIV   OF  HWYS 

CLOSED  b/l/61 
METRO  WATER  DIST 


ZENOS  Y  COLEMAN 

CHARLES  VlLlNEK 

JOHN  K  CHASE 
Sj  SO  CALIF  EDISON  CO 
,  KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBlNOW 
|  CO  FARM  *  HOME  AOV 

I  MRS  KAREN  V  BACC I 
HENRY    H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  L I L A  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
|  SO  CALIF  EDI  SON  CO 
.  CO  CAL 
E  COMPANY 


STATE  OIV  Of  FSTRY 

,  HAROLD  DEL  PONTE 

0  LEE  EMERSON 

RAYMOND  MlLLMS 

DENNIS  L  EMMONS 
:  HARRY    STEVEN  SON 

CRESCENTA  VLY  CO  H  D 

ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 

L  B  WATER  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  [ 

LATITUDE 

LAKE  ALPINE 

ALP INE 

LAKE  ARROWHEAD 

*6  71 

SAN  BERDINO 

LAKE  ELEANOR 

46  79 

Tuolumne 

3: 

50 

LAKE  MOUNTAIN 

46  9C 

TRINITY 

01 

LAKEPORT 

01 

LAKE 

jj 

02 

LAKEPORT  SCS 

.-.3 

LAKE 

LAKE  SABPINA 

05 

INYO 

11 

LAKE SHORE 

SHASTA 

11 

LAKES  IDE  2  ENE 

11 

SAN  OIEGO 

.. 

52 

LAKE  SPAULDIN& 

13 

NEVADA 

( 

19 

LAKE   SPAULDING  DAM 

NEVADA 

a 

>9 

2t 

LAKE  WOHLFORD 

21 

SAN  DIEGO 

33 

33 

LA  MESA 

35 

SAN  DIEGD 

3? 

LANCASTER 

47 

LOS  ANGELES 

LA   PANZA  RANCH 

67 

SN  LUIS  OBPO 

2< 

35 

23 

LA  PORTE 

73 

PLUMAS 

8 

*1 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

483B 

SISKIYOU 

lj 

1! 

LATTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

62 

4863 

KERN 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 

LOS  ANGELES 

OS 

LEE  SV 1 LLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

LE  GRAND 

4864 

MERCEO 

.'  7 

486< 

EL  DORADO 

> 

35 

LEMON  COVE 

TULARE 

L  INDSAY 

4957  TULARE 

11 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

i: 

1  9 

LITTLE  VALLEY 

,  i»t 

LASSEN 

21 

5* 

LIVE RMO       2  SSW 

ALAMEDA 

39 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5  )03 

LOS  ANGELES 

15 

28 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33  32 

LOO  I 

5032    SAN  JOAQUIN 

16 

38 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

32 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

; .  s 

INYO 

36 

LONE   TREE  CANYON 

r 

1  1 

LONG  BARN  E*P  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

•LONG  BEACH 

■?  . 

LOS  ANGELES 

*6 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

: 

49 

LONG  VALLEY   1NSP  STA 

1 1 

1    1  P     1  V 

5098 

5 

0  7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

14 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5 

LOS  ANGELES 

LOS  8AN0S 

5 

1  I 

MERCED 

27 

yy 

LOS    BANOS    ARBURuA   0 ANCH  5 

19 

MERCED 

36 

53 

LOS  GATOS 

23 

13 

LOS  GATOS  4  SW 

5 

2S 

5 

47 

SNTA  BARBARA 

32 

33 

LOST  HILLS 

5 

51 

37 

LOWER  K IBBE Y  R IOGE 

5 

TUOLUMNE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

t>. 

LOyALTON 

i 

71 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

5 

82 

SAN  BERDINO 

\ 

LUCIA   WILLOW  SPRINGS 

5 

MONTEREY 

35 

53 

LYTLE   CR  FOOTHILL  BLVD 

5 

SAN  BERDINO 

21 

34 

LYTLE  CREEK  POwER  HOUSE 

SAN  8ER01N0 

12 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

MADEL INE  MNTNC  STA 

5 

04 

?: 

58 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5 

27 

MAGIC  MOUNTAIN 

it 

LOS  ANGELES 

26 

MAHNK  E 

51 

MAMMOTH  PASS 

MONO 

MANDEVlLLE  ISLAND 

SAN  JOAQUIN 

21 

18 

02 

MANZANI I A  LAKE 

5 

11 

.'3 

<,  ■ 

12 

MARCH  FIELD 

5 

R 1  VERS  1 DE 

52 

MARE  ISLAND 

5 

MAR  J  COP  A 

10 

35 

OS 

MARIPOSA 

5 

29 

MARKLEEVILLE 

5 

51 

! 

42 

MARTINEZ   3  S 

71 

58 

MARTINEZ   3  SSE 

5 

7, 

CONTRA  COSTA 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5 

CONTRA  COSTA 

01 

MARYSVILLE 

YUBA 

\\ 

MATHER 

01 

TUOLUMNE 

s: 

37 

53 

MC  CARTHY  POINT  RS 

TEHAMA 

23 

*0 

49 

SISk I  YOU 

21 

16 

MEADOW  LAKE 

5 

96 

FRESNO 

05 

MECCA  3  SE 

R 1  VERS  IDE 

33 

33 

MEDICINE  LAKE 

5 

C5 

SI SK I YOU 

41 

MENDOT A  DAM 

21 

! 

47 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

5 

MERCED 

18 

MERCED  2 

5535 

MERCEO 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

2" 

42 

METERS  4  SW 

5 

71 

EL  DORAOO 

36 

38 

METERS   INSPECT  ION  STA 

72 

EL  DORADO 

36 

IB 

51 

MICHIGAN  BLUFF 

5 

Bt 

PLACER 

03 

M10DLETOWN 

it 

LAKE 

23 

38 

45 

M  IDDLEWATER 

5602 

KERN 

10 

35 

30 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

V.1 

LASSEN 

IB 

MILL  CREEK  NO  2 

29 

SAN  BERDINO 

28 

05 

MILL    CREEK  INTAKE 

5  6  » 

SAN  BERDINO 

28 

MlLO  5  NE 

5 

69 

Tulare 

MINERAL 

5679 

2: 

MINERAL  KING 

56BC 

TULARE 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

13 

HUMBOLDT 

60 

12 

MITCHELL  CAVERNS 

5 

21 

SAN  BERDINO 

MITCHELL  MEADOW 

5 

23 

FRESNO 

n 

45 

MOOESTO 

5 

38 

STAN  1  SLAUS 

37 

39 

MOOESTO  2 

41 

STAN  I SLAUS 

37 

36 

MOJAVE 

5 

5( 

KERN 

35 

03 

monachE  MEADOWS 

5 

TULARE 

MONO  LAKE 

11 

01 

MONTAGUE   3  NE 

5 

t> 

SISKIYOU 

V, 

MONTEREY 

5 

95 

MONTEREY 

MONT ICELLO  OAM 

23 

36 

MOORPARK    1  SSE 

VENTURA 

33 

17 

MORE  NA  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

41 

MORGAN  HILL  2  E 

SANTA  CLARA 

08 

MORGAN  HILL    6  WNW 

5846 

santa  Clara 

MORGAN  HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

MORONGO  VALLEY 

03 

MORRO  SAY  FIRE  DEPT 

5666 

SN  LUI S  OBPO 

35 

22 

MORRO  BAY   3  N 

SN  LUIS  OBPO 

35 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

35 

28 

MT  BALDY  FC  B5G 

5900 

SAN  BERDINO 

IV 

MT  BALOY  NOTCH 

5901 

SAN  BERDINO 

MOUNT  DANAMER 

5909 

EL  DORADO 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

52 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

santa  Clara 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SI  SK I  YOU 

1. 

MOUNT  MADONNA 

59  1 1 

SANTA  CRUZ 

01 

mount  Shasta  SKI  bowl 

S 1 SK I  YOU 

22 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

2' 

MOUNT    SHASTA   WQ  CITY 

S  1  SK I  YOU 

23 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

MOUNT  WILSON  FC  338  6 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

MUlR  WOODS 

6027 

MA..X 

MUHBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

1! 

41 

12 

NAC IMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35 

NAPA 

•NAPA   STATE  HOSPITAL 

6074 

NAP  A 

38 

NAVARRO    1  NW 

6 

MENDOC 1  NO 

39 

10 

NEEDLES 

1! 

SAN  BERDINO 

NEEDLES  F A A  AIRPORT 

ia 

SAN  BERDINO 

NEENACH 

22 

LOS  ANGELES 

NEVADA  CITY 

6 

3ft 

NEVADA 

0  01 
8  26 
20  17 
8  23 
6  14 

20  51 
0  6b 

21  59 
2  02 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2  08 
2  06 
2  08 
1  36 


2  37 
0  21 


OBSERVER 


0  04  268 

3  32  2775 

8  17  4450 
2  47  2380 

9  02  9500 


685       BP  BP 


4515 
3800 
3300 


91     MID  MID 


3408 
2100 
4  206 
*250 


913  M10  I 
2690 

2600  8A 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD  F  0 

S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C    HARRI S 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MEL  I*    IRRIG  DIST 
P  G  ♦  E  COMPANY 

p  G  +  E  Company 
ESCONDIDO  MIL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  Co 
ABE    E  ZIMMERMAN 
MICHAEL    C   L  IBBE  Y 
P   G   +   E  COMPANY 
US  NAT   PARK  SERVICE 
EOwARO  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


L  A  CO  F IRE  OEPT 
MATTHEW    J  KEEGAN 
MERCED  CO  F IRE  DEPT 
IVAN   R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   KATHERINE   E  HINDS 
MRS   M    I  QUARTERMAN 

I       MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  wEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EOISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  M  TEED 

JUS  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEwE 

jus  weather  bureau 
jus  weather  bureau 

roger  c  rice 

apburua  ranch 

city  of  los  gatos 
isador  miller 

u  s  forest  service 
kern  co  fstry  ♦  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
san  diego  wtr  dept 
rollo  larsen 
mrs  france  pr i tchard 
state  div  of  hwys 
san  bernardino  fco 
so  calif  edison  co 
u  s  forest  service 

state  div  of  hwys 
state  div  of  fstry 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 

mrs  m  e  mahnke 
s  dept  water  resources 
jesse  fierro 
i     us  nat  park  service 
u  s  air  force 
u  s  naval  shipyard 

signal  oil  and  gas  co 
mrs  gabr1elle  wilson 
eloise  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
Charles  p  weaver 
c1tt  fire  department 
marysville  fire  de  pi 

CUT     ~n  FRANC  1  SCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I      ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 
D  B  w  ALEXANDER 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK   F   MOI TOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
I       N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CLOSED  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  nALKER 

i       US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 

l       CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO    IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  f 1  RE  OEPT 

S  CORPS  OF  I 


TOM  w  WILLIAMS 
ROBERT  w  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS    T HE  L MA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  0 1  ST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT    BALDY    SKI    LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK    1  SCHELL 
MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
JUS  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 


US  NAT   PARK  SERVICE 
,  DEPT   WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL   S  &  I P  SO  N 
JOHN   F  ALLEMANT 
MASON  I  IE  CORPORATION 


FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY   OF    NEVADA  CITY 


-  135  - 


STATION  INDEX 


STATION 


NEWARK  •■!«« 
NEWBURY  PARK  *   SW  61  49 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C  6162 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA  6164 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK 
NEWPORT  8 EACH  H 
NICOLAUS 
NILAND 
NIPOMO  2  NW 


NORTH  FORK  RANGER  STA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  3  WNW 
OAkDALE    WOODWARD  OAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  wB  AIRPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 


6  17- 
6193 
6197 
6207 

t>:5t> 

6290 
6305 
6328 
63?t 
6351 
635* 
6370 


#0CEANS1D£  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  1 OE   PUMPING  PLANT1 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS    JOAQUIN  R10GE. 
OJAI 
OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC  57 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 

OPICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORICK   10  SE 
I  ORLANO 
.  ORLEANS 

OROV ILLE 

OflOV I LLE  BRIDGE 

0R0V1LLE  RANGER  STATION 

0$T PANDER  LAKE 

0*NARD 

OZENA 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  OAM  FC  33  A-E 

PAICINES  OHflWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALE    2  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

!  PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

JUNCT ION 


COUNTY 


ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 


STANISLAUS 

MODOC 

ORANGE 


STANISLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEOA 


SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 


34  23 
3ft  22 
37  21 


35  ■ 


HUMBOLDT 
6499j  HUMBOLOT 
6506  GLENN 
HOi 

6621  BUT 
6525  BUT 


30 
27  37 

17     33  i 

12!  M  : 

17  38  . 
17  38  , 


117  53 
121  35 
115  31 


122  43 

120  52 

122  51 

122  12 

122  25 

122  28 

122  59 


120  24 
119  15 

I  117  51 
,  122  37 


122  12 

123  32 
121  33 
121  3* 


LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 


1  38  45 
13  3d  20 
20  36  44 


120  30 
118  24 

121  22 

11a  07 


PAR  AO  I j  E  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF1ELD 
PARkFIELD  7  NNH 
PASADENA 


6657 
666  1 
6675 
*6 

6685 
66  86' 
66  99 
6703 
6706 
6719 


LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 

SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FR£ SNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


33  33  21 
33  33  48 
27  36  36 
27  36  32 

23  39  46 
37   38  03 

S   34  17 

24  35  53 
24  36  00 
13  34  09 


PASKENTA  RANGER    STATION  6726  TEHAMA 


6730  : 


23 


53 


OQPO     24  35  36 
LUIS  OBPO     24  35  41 
6742   SN  LUIS  OBPO     24  35  40 
10  34  56 


PITTS  RANCH 
!  PL ACERV I LLE 
PLACERVILLE  1FG 

PLACERVILLE   1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  APGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PiEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
POP  TE  Rv I LLE 


SE 


PORTOLA 

PORTUGUESE  M£aOOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  Nl 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY 
POWAy  VALLEr 
PR ADO  OAM 
PRIEST  VALLEY 


OUAKlNG  ASPEN 
OUINCY   RANGER  STATION 
'  RAMON A  SPAULOING 
RANCHITA 


rattlesnake  creek 
raymond  whipple  ranch 
red  bluff  wb  airport 
reoding  1  se 
redding  f ire  sta  no  2 

redlands 
redwood  city 
redwood  valley 

REPRESA 

'richmond 
rio  vista 

riverside  fire  sta  no  3 
riverside  citrus 

Experiment 
robeptson  flat 


ROCK  CREEK 
ROC K L  IN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    1  NNS 
RUNNING  SPRINGS  1  £ 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEhEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT    HELENA    4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

5AINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SAL 1NAS   FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 


6950  LAKE 
6960  EL  DORADO 

6962  EL  DORADO 

6963  EL  DORADO 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNT  A  BARBARA 

7016  SN T A  BARBARA 

7024  SN  LU1 S  OBPO 
7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 

7085  PLUMAS 

7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENDOCINO 

7108  MENDOCINO 

7109  MENDOCINO 
7111  SAN  DIEGO 
7123  RIVERSIDE 
7150|  MONTEREY 

7179)  TULARE 

7195  PLUMAS 

7231,  SAN  DIEGO 

7244  SAN  DIEGO 

7253  KERN 

7259  FRESNO 

7272  MARIPOSA 

7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 

7306  SAN  BERDINO 

7339  SAN  MATEO 

7351  MENDOCINO 

7370  SACRAMENTO 

741*1  CONTRA  COSTA 

7446]  SOLANO 

7470  RIVERSIDE 


21  40  59 
23  38  56 
1  38  44 
1    38  44 

1    38  44 

16  38  29 

17  38  55 
33  34  40 


118  45 

120  38 

121  59 

122  52 


33  33  14 
IS  35  22 
11  36  59 
27  37  22 
2  3  40  09 
2  3  40  34 
23  40  35 


4  37  29 
22  39  16 
38  42 


56  122  21 
23,  38  09     121  41 


75  1  CI  INYO 
7S1(J  PLACER 
7560  FRESNO 

7579  TULARE 

7580  SHASTA 
7600    SAN  BERDINO 
7623(  TUOLUMNE 
7630  SACRAMENTO 
7633J  SACRAMENTO 
7637^  TEHAMA 


NEVADA 


GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNT A  BARBARA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


38  119  33  8600 
1  12  119  11  49 
1  42      119  19  3705 


2655  5P 


,  34  38     118  05  2517 


MIO  MID 
5P  5P 
8A  8A 


51      5560       IP  MIO 


116  23 

120  50 

120  27 

121  37 

119  40 
114  10 

120  26 
120  28 
118  09 

122  32 


PASO  ROBLES 
PASO 
PASO 

PATT  IWAY  6754  KERN 

PAYNES  CREEK  6761  TEHAMA 

PEAR  LAKE  (,767  TULARE                   9  36  36     118  40  9700 

PETALUMA  FIRE  STATION  2  6826  SONOMA                 17  38  14     122  38  16 

PETALUMA  1   N  6829  SONOMA                 17  38   15     122  38  27 

PIEDRA  6857  FRESNO                 11    36  48      119  23  580 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA  6862  VENTURA  29  34  34  119  10  3065 
R I NE  CANYON  PATROL 

STATION  FC   321   E  6891'  LOS  ANGELES       29   34  40     118  26  3286 

PINNACLES  NATIONAL  HON  6926'  SAN  BENITO         20  36  29  121 

P1RU  2  ESE  6940  VENTURA 

PISMO  BEACH  6943  SN  LUIS  OBPO 

RIVER  POWER   HOUSE  5  6946  SHASTA 


1458 
1550 
1890 
2755 


36  04  119  01 

39  48  120  28 

35  48  116  34 

35  50  118  37 

41    14  121  13 

39  22  123  08 

39   18  123  04 


116  51 

116  32 

117  39 

118  43 

119  54 
122  15 
122  23 
122  24 


7200 

3409  8A  8A, 

1480  6P  6P 

3570  6P  6P 
9900  ' 

1380  6A| 

341  MID  MIO 


117  11  1318 


119  51 

121  30 

121  29 

122  48 


239 
LODOO 
9000 
2117 
5965 
I  -  JQ 
17 
23 


26      120  14  ,  6337 


122  22 

122  00 

122  06 

121  37 


LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSEO  10/18/61 
NEWPORT   HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  D i ST 
ANDREW  MEHLSCHAU 

U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN  Ifl  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
u  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANS  I DE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

I  CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
ORLANO  UN  1 T  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVlLLE 
ROBERT  E  SK INNER 
STATE  OIV  OF  FSTRV 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OxNARO 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  OHflWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PALMDALE    IRRIG  OIST 
FED  AvIAT ION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 

I       PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROdLES 
FRANC li  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  AN  1 1  A  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F IRE  OEPT 
VICTOR  E  CHAJX 
MRS    IDA   M  AKERS 

COUNTY  FCO 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARIMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
AUBREY  w  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENET  ICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAtN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 
!  BUREAU 


u  s  coast  guard 

U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAmSON 
U   S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN   H  DAyBELL 

REUBEN  G  DAL  TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY   MUN  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  2/20/62 
JUS  WEAImER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 

1  FIRE  CHIEF 


reolands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 

Thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 


OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF    STATE  ENG 
MRS  MARIAN    L  BERTAGNA 
STATE   DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
u  s  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 

AGENCY 
SALINAS   DAM  OPERATORS 
JOE    CABRAL  JR 


OCKTON  DISPOSAL  PLANT  8554  SAN  JOAQUIN       27  37 
OCKTON   FAA  AIRPORT 
OCKTON   FIRE  STATION 

OCKTON  MOwRY  BRIDGE  8562  SAN 

ONyFORD  COOLEY  RANCH  :  8S78(  COLUSA 

ONYFORD  RANGER  STA  8580  COLUSA 

ONY  GORGE  RESERVOIR  8587*  GLENN 

OUTS  MEADOW  859U  SHASTA 

PAwBERRy  VALLEY  8604.  YUBA 


122  33 

122  32 

121  56 

121  06 


SUEY  ranch 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE  I 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTEP  HILL  RANGER 


I  86271  SN  LUIS  OBPO 

8660  LOS  ANGELES 
I  8680  SANTA  CRUZ 


EHACHAP1    RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

ERMO  BRIN  MARR  RANCH 

HE  CEDARS 

HE  GEYSERS 

HERMAL    FAA  AIRPORT 


SNT  A  BARBARA 


LASSEN 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
KERN 

PLACER 

KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 


32.  34  41 
33  34  16 
IB!  40  25 


ue  is 

121  50 
120  34 


10  35  08 
10  35  08 
lOj  35  02 
IB  40  52 


120  40 

120  48 

119  28 

120  09 
120  22 
118  27 
118  27 
1  IB  45 
120  27 


85 
105 

1085  8A 
4170  8A 
4148     M[D  MID 

4555 

1586  8A 

1026 


6000 
3975 
3976 


15     120  21  1 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:  TEMP. 

> 

SPECIAL 

76  8? 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

S 

P  G  +  E  COMPAN 

.'.,11    !  [  P     l-'AN1  'Mi     ^  I  A  I  1  "IN 

TRINITY 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

9A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CyN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELE5 

34 

10 

117 

40 

2  394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN   ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

36 

121 

15 

1060 

5P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

MONTEREY 

01 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

SAN  BEROINO 

6P 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTERE  Y 

CALIF  WTR  t  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

7734 

LOS  ANGELES 

15 

14 

*3 

lie 

43 

4025 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

773! 

29 

tie 

4517 

Hit 

Hit 

:  hj 

•SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

33 

32 

10 

U  S  WEATHER  aUfilAU 

SAN  D I MAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

BA 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS    TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

U  S  FORE  ST  SERv ICE 

SAN  EM  I  GO  10  RANCH 

775: 

10 

35 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

santa  Clara 

Zl 

STATE    DIV  OF  HWYS 

7759 

LOS  ANGELES 

1 : 

FARMERS    1 NSUR  GROUP 

LOS  ANGELES 

118 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMONO  SUNSET 

7767 

SAN  FRANC1SCC 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

: 

37 

37 

122 

23 

a 

MIC 

MID 

C  J 

u  s  weather  bureau 

federal  Building 

7772 

SAN   FRANC  1 SCC 

i 

37 

MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7771 

LOS  ANGELES 

> 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC426BE 

LOS  ANGELES 

26 

34 

5P 

E   K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  F I  RE  DEPT 

nai 

LOS  ANGELES 

1 

34 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

7807 

SAN  MATEO 

37 

5P 

II 

POMPON  I  0  RANCH 

SAN  JAC 1 NTO 

781C 

RIVERSIDE 

3 

3  3 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN   JACINTO  RANGER  STA 

l -A  1 

RIVERSIDE 

31 

33 

STATE   DIV  OF  F  SIRY 

SAN  JOAQUIN  EKP  RANGE 

7817 

MADE  R A 

27  37 

06 

119 

4* 

1100 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37 

21 

121 

C  J 

£  0  BILLWILLER 

SAN   JUAN   BAUTISTA   3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

21 

36 

31 

620 

MRS  GAyE  D  DAY 

SAN    JUAN  GUARD  STATION 

78  37  ORANGE 

33l  33 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

785i:  SN  LUIS  OBPO 

4>  35 

CAL  STATE  POLY  COL 

7864   SAN  MATEO 

SP  SP 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS   1 SLANO 

7870  VENTURA 

3 

33 

WEATHER  SERVICE  OFF 

•SAN  PEDRO 

7874 

LOS  ANGELES 

33  33 

marine  exchange 

•SAN  RAFAEL 

7hrt. 

17  37 

5P  5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

788E 

ORANGE 

28  33 

5F 

SP 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  R  IVER  Ph  3 

769] 

SAN  BERDINO 

28  34 

07 

117 

D7 

1980 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894  SAN  BERDINO 

2 

34 

■' 

117 

2765 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANI TA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

34 

5P 

LOUIS  LUEBkERT 

SANTA  BARBARA 

790; 

SN T A  BARBARA 

33  34 

SF 

5P 

S  BARBARA  F 1  RE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905    SNT  A  BARBARA 

33  34 

MIC 

MID 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

SNT A  BARBARA 

3 

34 

5P 

TV   STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

79i; 

santa  Clara 

4  37 

5P 

SANTA  CRUZ 

7916    SANTA  CRUZ 

36 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13  34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

7930  SN  LUIS  OBPO 

2 

35 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER;  793 

SN  LUIS  OBPO 

24  35 

22 

120 

..... 

I  100 

Sh 

RICHARD  S  P1LECK1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946    SNT A  BARBARA 

30  34 

54 

1 10 

27 

238 

MID  MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950  LOS  ANGELES 

33  34 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953  LOS  ANGELES 

34 

5P  SP 

S  M  LIFEGUARD  SER 

7957  VENTURA 

29  34 

SA 

VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

SANTA  ROSA 

796  5  SONOMA 

22  36 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976  SNT  A  BARBARA 

34 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

S AN T [AGO  OAM 

ORANGE 

33 

8A 

c 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO 

8014  LOS  ANGELES 

29  34 

SAWYER5   BAR  RANCER  STA 

8026  SISKIYOU 

12  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SCOT  I A 

8045  HUMBOLDT 

40 

29 

124 

06 

139 

8A  6a 

PAC1F IC   LUMBER  CO 

SE ARSV 1 LLE  LAKE 

8068    SAN  MATEO 

4  37 

2* 

122 

350 

AUST 1 N  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

SONOMA 

17  38 

49 

c 

GEO  A  NAHMENS 

SE  C  RE  I    VALLEY    MNTNC    SIA   8075  LASSEN 

18  40 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

SEPULVEDA  DAM 

80  9* 

LOS  ANGELES 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135  SHASTA 

23  40 

8  AC  H 

U   S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158  LOS  ANGELES 

26  33 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

816 

HUMBOLDT 

17  40 

MRS   MAR  I LYN   F   MACH I 

SHINGLE  SPRINGS 

8173  EL  OORADO 

THEODORE  B  HEUSNER 

SH1NGLET0WN  2  E 

8175  SHASTA 

MR S  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207  SIERRA 

39 

34 

120 

38 

4182 

HARRY   H  ROEBER 

S IERRAV 1 LLE  RANGER  STA 

8218  SIERRA 

39 

35 

22 

4975 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

B23Q  LOS  ANGELES 

13  33 

lie 

5P 

c 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

82  43  ORANGE 

28  33 

117 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC   SOUTH  FORK  C AMf 

8266   SNT A  BARBARA 

30  34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

82  72  SONOMA 

22  38 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

,  SLACK  CANYON 

8276  MONTEREY 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

PLUMAS 

39 

MRS  OPAL  M  HANEY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293  SACRAMENTO 

38 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317  RIVERSIDE 

6  33 

52 

116 

»1 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

MARIPOSA 

37 

50 

119 

JO 

8700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS 

B  3  i 

NEVADA 

39 

5P  SP 

C  H 

SODA   SPRINGS   1  E 

8332  NEVADA 

39 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEDAD 

9338  MONTEREY 

36 

JOHN   N  FRANCIONI 

SOMESBAR    1  W 

SI SK I  YOU 

8  A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMJS   3  NE 

8348  VENTURA 

33  34 

LAwTON    INVESTMENT  CO 

VENTURA 

33  34 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

8351  SONOMA 

17  38 

SP  5 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8353  TUOLUMNE 

37  37 

8A  8A 

P  G  +  E  COMPANY 

SONORA  JUNCT ION 

8355  MONO 

38  36 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DlV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376    SAN   FRANCISCO     4  37 

42 

123 

DO 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMlIE  N 

MARIPOSA 

.  37 

10 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390  SAN  BERDINO 

34 

04 

7120 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

8406  INYO 

118 

9580 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PAC IF 1C 

COLONY  FC   356  C 

8436  LOS  ANGELES 

26  34 

03 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

24  36 

36 

121 

60 

8A 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455  TULARE 

»  36 

1  LI 

42 

2470 

ELMER  A  SUTTON 

SPR 1 NGV I LLE  RANGER  STA 

8460  TULARE 

)  36 

ue 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

i  TULARE 

)  36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

8474.  PLACER 

36  39 

120 

6226 

8A 

SQUAW  VLY  OEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8476  SAN  BEROINO 

15  34 

117 

15 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

8479  SAN  BERDINO 

15  34 

117 

5680 

5P  5 

LEROY  KEMP 

STAND ISH  1  E 

r  LASSEN 

18  40 

22 

120 

24 

RAY  C  FRALEY 

STAND1SH  ♦  HICKEY  ST  PK  8490  MEN DOC  1  NO 

53 

123 

850 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

)  TUOLUMNE 

34  38 

OB 

120 

22 

P   G   ♦   E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510  FRESNO 

36 

56 

1 1 1 

35 

10300 

)  CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517  MERCED 

27  36 

55 

121 

2975 

CLOSEO  3/19/62 

STIRLING  CITY  RS 

8544  BUTTE 

3  39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 
FED  Av  I  AT  ION  AGENCY 
STOCKTON  f I  RE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-I 


SUEY  RANCH 

FRANK   T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARI 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 


MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIR£  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BR  I N  MARR 
>  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  F  AYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 


-    136  - 


STATION  INDEX 


HOUSAND  OAKS 
HREE  RIVERS  6  SE 
MR EE  RIVERS  EDISON 
HREE  R  I  VERS  EDISON 
IGER  CREEK  POWER  HOUSE 
OPANCA  PATROL  STA  FC  ( 
ORRANCE 
RASUCO  CANYON 
RACY  2  SSE 
RACY  CAR80NA 

RACY   PUMPING  PLANT 
RINITY  DAM  VISTA  POIN' 
RON  A 

RUCKEE  RANGER  STATION 
UJUNGA  MILL  CR  FC  470 
ULEFIELD 
ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCK 

URNT ABLE  CREEK 
USTIN    IRVINE  RANCH 
WENT YN 1 NE  PALMS 
WIN  LAKES 


VENTURA 
TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN       27  37  42 


i  UNION  OIL  STEARNS 
j       A6SORPT [ON  PLANT 
^UNIVERSITY  OF  CALIF 
AT  LOS  ANGELES 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGE  R  STA 
|  UPPER  MATTOLE 
|  UPPER  SAN  LEANDRO 
l  FILTERS 

UPPER  T  RES  PINOS 


i  NNE 


VALLEY  ' 


SAN  8ERDINO 
NEVADA 
LOS  ANGELES 
V   52  KERN 
9053  SISKIYOU 
I  9061  TULARE 
9065  TUOLUMNE 
9073  STANISLAUS 

9083  SHASTA 
9087  ORANGE 
9099]  SAN  6ERDIN0 
9105|  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
I  9126  MENDOC I  NO 

9138  ORANGE 

9152)  LOS  ANGELES 

9153  SAN  BEROINO 
I  9167.  LAKE 

91731  LAKE 
,  9177  HUMBOLDT 

91851  ALAMEDA 
,  9189  SAN  SENITO 
9200  SOLANO 
9221  MONTEREY 
922S  SAN  OlEGO 


39  20 

13|  34  23 

35  09 

12|  M  58 

10   36  22 

37  37  53 

14    M  £9 


118  53 
118  52 
120  27 


117  23 

120  11 

118  05 

119  01 

121  28 

118  17 

119  20 

120  51 

122  18 


VALrERMO  RANGER  STATION  9Z51  LOS  ANGELES 

VAN  NUYS  FC   15B  9260  LOS  ANGELES 

VENADO  9273  SONOMA 

VENTURA  9285  VENTURA 

VERMILION  VALLEY  9301  FRESNO 

VICT0RV1LLE  PUMP  PLANT     9325  SAN  8ERDI NO 

VINCENT  FIRE   STA  FC   120  9345  LOS  AnGElES 

VINTON  9351  PLUMAS 

VISAL1A  9367  TULARE 

VOLCANOVlLLE  J  9382  EL  DORADO 


VOLLMERS 

VOLTA  POWER  MOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
1  WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  C 

WARNER  SPRINGS 

!  WASCO 
WASIOJA  PHOENU  RANCH 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 
WEAvERVlLLE  RANGER  STA 

<  WEED  1  S 


9390 
i  9418 
1  9<*2C 
,  9423 
9426 
9427 
!  9428 

9431 


WSW 


WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WEST V  I LLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WH1SKEYT0WN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


williams 
will  its  1  ne 
willits  howard  forest 
ranger  station 


WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  meaoow 
W0ODFOR0S 
WOODLAND  1  WNw 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R3A  LINOA 
YORK v ILLE 
YOSEMITE  NATIONAL 


28  34  08 

2 3i  39  II 

23  39  10 

17i  40  15 


,  33  33  16 

15  34  27 

13  34  11 

22  38  37 

33  34  17 

27  37  22 


1  5 


32 


29  34  29 


SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 


36  20  119 


23,  40  57 

23  40  28 

2  38  11 

4  37  57 


4  37  54 
4  37  54 
23  38  14 


ANGELES       26  : 


9447  SAN  DIEGO 

9452  KERN 

9458  SNTA  BARBARA 

9473]  SANTA  CRUZ 

9482:  MARIPOSA 

949o|  TRINITY 

|  9499,  SISK  IYOU 

9512  KERN 

1  9526  LASSEN 

9532  SNTA  BARBARA 

9560  FRESNO 

9583  CALAVERAS 

95971  PLACER 

9602  TULARE 

9605  YU8A 

9615  VENTURA 

9618  VENTURA 

9621  SHASTA 

96  32  MONO 

.  9635  MONO 

9639  SACRAMENTO 

9660  LOS  ANGELES 

9677  COLUSA 

9684  MENDOCINO 

96  85  MENDOCINO 

9699  GLENN 

9722  RIVERSIDE 

9742  YOLO 

9754  KERN 

9773  FRESNO 

9775  ALPINE 

9781  YOLO 

9814  SANTA  CLARA 

9816  EL  DORADO 

9847  ORANGE 

9851  MENDOCINO 

9855  MARIPOSA 

98661  SISKIYOU 


29  34  36 

23  40  37 

6  37  30 

6  37  35 


2  3  40 

331  33  44  I  117  47 

6'  34  08  ,  116  02 

l{  33  42  120  03 

22]  39  09  1  123  12 

22   39  09  I  123  16 


26   33  56      117  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


117  39 

123  02 
122  55 

124  11  ] 

122  10 

121  02 

122  00 
120  42 
117  01 

117  51 

118  27 

123  01 

119  18 
118  59 

117  18  , 

118  08  , 

120  11 


122  02 

122  01 

121  59 

121  31 


116  38 
119  20 
119  54 


3965 
2050  ' 
3630  | 
2680  I 
4035 


2400 
5200 
9200 


119  20  4150 


09      122  09 


17  39  25      123  I 


23  39  32 
33  33  43 
23  38  32 

10  35  43 

11  37  02 

3  38  47 
23  38  41 

4  37  08 
1   38  51 

26  33  54 
17  38  55 
14  37  45 


123  19  1925 

122  12  140 

117  05  1475 

121  58  135 


1605  | 
1520 
1347 
255  j 


1615 

3705 
695 
1260 
45 
7520 
2858 
3135 
4945  1 


OBSERVER 


VENTURA  CO  F JRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  6  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  F  IRE  OEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE  R  TUGEL 
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PERRIS 
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BEALE  AFB 


HOLLISTER  10  ENE 
PLAT INA 
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TWITCHELL  DAM 
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R  I  VERS  (OE 
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0584  TUBA 
4224  IMPERIAL 
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9111,  SNTA  BARBARA     30  34  59 
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WALTER  ROACH 

U  S  AIR  FORCE 
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U  S  AIR  FORCE 

MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  PEGGY  GOOOAKEf? 
RICHARD  W  SCHALL 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 


REACTIVATED  STATION 
POSEY  3  E 


7096  TULARE 


10  35  48     118  38     4920       SS  7A 


PANORAMA  HEIGHT  LODGE 


1  AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL,      0  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN,      11   KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES , 
COAST,      18  N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARQ,      21   PIT,      22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GA8RIEL,      27  SAN  JOAQUIN,      28  SANTA  AN; 
34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE ,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 


32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST, 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late    to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gag 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Grou 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  tha 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfa! 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Tab: 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data. ) 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc . , of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  0ffic< 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  MAY  1962 


Temperature:  Average  temperatures  for  the  month  were  well  below  normal  in  all  parts  < 
the  State.  Departures  averaged  as  great  as  -4.4°  in  the  Southeast  Desert  Basins  and  we: 
greater  than  -6°  at  some  stations.  Only  during  the  first  week  of  the  month  were  temperatur 
above  normal.  Santa  Maria  reported  the  coldest  May  since  Weather  Bureau  records  were  star 
ed  in  1943.  Burbank  reported  the  coolest  May  since  1950  and  the  3d  lowest  of  record. 
Sandberg  the  temperature  averaged  nearly  12°  below  normal  during  the  16-day  period  from  tl 
12th  through  the  27th.  Departures  of  -10°  were  reported  from  Mt .  Shasta  City  for  the  la;' 
24  days  of  the  month  and  at  Bishop  for  the  14  days  from  the  14th  through  the  27th. 


Precipitation :  The  month  was  wetter  than  normal  south  of  the  Tehachapis  and  over  tl| 
Northeast  Interior  Basin.  Elsewhere  precipitation  averaged  below  normal.  San  Diego  repor  I 
ed  the  second  wettest  May  since  1930,-  while  San  Francisco  Airport  received  only  a  trace  <| 
moisture,   to  equal  the  record  for  the  driest  May, 

Storms :  A  widespread  storm  on  the  14th  and  15th  over  southern  California  resulted  : 
damage  to  crops,  utilities,  and  transportation.  Rain,  hail,  snow,  sleet,  lightning,  ai 
strong  winds  were  reported.  On  the  14th  what  appeared  to  be  a  small  tornado  at  Gardei 
caused  major  damage  to  two  commercial  buildings  and  partially  unroofed  an  industrial  plam 
Winds  on  the  20th  in  the  Coachella  Valley  resulted  in  major  damage  from  sand  blasting  ai 
overturned  house  trailers.  On  the  21st  wind  blew  a  tree  onto  a  house  trailer  at  Grass  Va 
ley,  killing  one  person  and  injuring  three  others.  A  waterspout  was  sighted  off  the  coai 
near  La  Jolla  on  the  27th,   but  no  damage  was  reported. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  107°  on  the  8th+  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  3°  on  the  21st  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  6.75  inches  at  White  Mountain  2. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  65  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.10  inches  on  the  14th  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Snowfall  78.5  inches  at  White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  97  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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27+ 

33 

20 

235 

0 

0 

0 

0 

.58 

1.92 

•  20 

9  + 

•  0 

0 

0 

fALUMA  FIRE   STA  2 

71.0 

43.5 

57.3 

-  2,2 

85 

7  + 

38 

25+ 

231 

0 

0 

0 

0 

.00 

: 

.6? 

•  00 

•  0 

0 

^ 

0 

K NT  ARENA 

61.4 

44.1 

52.8 

72 

8 

38 

1  3 

372 

0 

0 

0 

0 

.33 

•  19 

8 

.0 

0 

0 

0 

HER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

84 

6+ 

35 

24+ 

0 

J 

0 

0 

1.17 

•  50 

•  67 

27 

.0 

0 

0 

"HARDSON  GROVE   ST  PARK 

70,3 

44,7 

57.5 

85 

8 

37 

13 

227 

0 

0 

0 

0 

1.61 

•  99 

9 

•  o 

0 

3 

1 

0 

[NT  HELENA 

76.2 

44,2 

60.2 

-  1,6 

87 

31  + 

3  7 

19+ 

148 

0 

0 

0 

0 

.26 

_ 

.  7C 

•  26 

26 

•  0 

0 

1 

o 

o 

.YER  RS 

71  ,1M 

43, 7M 

57, 4M 

83 

17+ 

34 

13 

217 

0 

0 

0 

0 

.40 

•  1  6 

10 

!o 

0 

\ 

0 

o 

!'  RAFAEL 

71.3 

47,7 

59,5 

92 

7 

38 

12 

177 

1 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

9 

,  0 

0 

0 

o 

WTA  ROSA 

74.0 

43,6 

58,8 

-  i,l 

86 

7 

37 

19 

190 

0 

0 

0 

0 

.06 

_ 

•  92 

•  06 

9 

.0 

0 

0 

o 

o 

)TIA 

60.7 

46.7 

53,7 

-  2.3 

76 

8 

39 

1 

342 

0 

0 

0 

0 

•  86 

_ 

1.11 

•  29 

11 

!o 

o 

3 

o 

[LTER  COVE 

60.  7M 

47  .  9M 

54,  3M 

67 

31 

43 

24 

320 

0 

0 

0 

0 

1.09 

•  97 

9 

.0 

o 

2 

1 

o 

IOMA 

74.8 

42.6 

58,7 

37 

7+ 

35 

1 

1  92 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

,0 

r, 

0 

0 

o 

NITY  DAM  VISTA  POINT 

67. 8M 

41  ,  2M 

54,  5M 

78 

8  + 

32 

21 

314 

0 

0 

1 

: 

1  »02 

•  41 

10 

.  0 

o 

5 

o 

.ELAKE  //P 

63.2 

33.9 

48,6 

74 

7 

22 

8 

500 

c 

0 

9 

0 

1.73 

.5? 

•  88 

23 

.  0 

o 

1 

o 

£H 

72  .0 

45,4 

58.7 

-  3.3 

87 

7 

40 

25  + 

1  89 

0 

0 

0 

0 

,57 

.61 

•  2  5 

26 

.  0 

0 

0 

.VERVILLE  RS 

70  .6M 

37, 8M 

54,  2M 

-  3.7 

81 

28 

28 

20 

328 

0 

0 

c. 

0 

1,21 

•  40 

•  30 

11  + 

.  0 

0 

0 

0 

:d  1  S 

62.9 

34.7 

48.8 

75 

8+ 

29 

24+ 

496 

: 

0 

9 

0 

3,17 

•  80 

10 

2,0 

2  0 

2 

o 

.LITS  1  NE 

68.1 

39,2 

53.7 

82 

7 

32 

21  + 

344 

0 

0 

: 

0 

,68 

•  36 

27 

.0 

n 

3 

o 

o 

KA 

65.8 

38,7 

52,3 

-  4,3 

77 

6 

3 1 

2 1 

387 

c 

0 

2 

0 

1,14 

.11 

•  46 

1 1 

,  0 

n 

o 

o 

DIVISION 

54.9 

-2.9 

.  85 

_ 

.  83 

iCRAMENTO  DRAINAGE 

N  RS 

66.1M 

34. 7M 

50  .4M 

78 

7 

25 

20+ 

444 

: 

0 

10 

0 

2,82 

•  65 

19 

.0 

8 

2 

o 

URAS  RS 

65.3 

35,0 

50,2 

-  2,1 

7  8 

7 

29 

20  + 

455 

3 

0 

9 

0 

2,51 

1.20 

•  43 

19 

o 

11 

0 

o 

URN 

74.3 

46,9 

60,6 

_.  2.5 

87 

40 

20 

156 

0 

0 

0 

0 

,23 

1*24 

•  2  0 

16 

,  0 

1 

0 

0 

RYESSA  LAKE 

76.0 

49,9 

63.0 

88 

3  j 

44 

1 0 

98 

0 

0 

0 

0 

j 

T 

8 

■  0 

0 

0 

0 

E  CANYON  WB  AP  //R 

55.9 

40,2 

48.  1 

_  3  ,  £ 

6  9 

7 

32 

20+ 

516 

0 

0 

3 

0 

1,08 

2  .  0  2 

•  3  5 

26 

2,0 

16 

5 

0 

0 

|man  dam 

58,2 

3  5.1 

46.  7 

-  5.0 

69 

7 

2  7 

28 

558 

0 

0 

9 

0 

1,61 

2*00 

•  8  7 

16 

4.0 

o 

5 

1 

o 

IIOKS  FARNHAM  RCH 

77.8 

45,5 

61,7 

-  3,6 

89 

8 

39 

116 

0 

0 

0 

0 

•  35 

.25 

•  1  8 

27 

.0 

o 

2 

o 

o 

3  NEY 

65,1 

35.3 

50,2 

78 

8 

24 

20 

449 

0 

0 

1  2 

0 

1,55 

•  54 

25 

•  0 

o 

6 

1 

o 

t: YON  DAM 

6 1 ,  2M 

30. 4M 

45  •  8M 

-  6.1 

74 

7 

23 

20 

588 

0 

0 

!4 

0 

,95 

•  95 

•  59 

26 

.  0 

o 

2 

1 

o 

iTERVILLE  PH 

77,1 

44,2 

60,7 

-  3 

92 

(  t  + 

33 

20 

1  56 

3 

0 

0 

0 

,41 

_ 

1*35 

•  1  8 

16 

.  0 

0 

2 

o 

o 

[[STER 

65,2 

32.6 

48,9 

85 

- 

20 

20 

493 

0 

0 

17 

0 

•  79 

_ 

•  91 

•  45 

26 

T 

0 

2 

o 

o 

KCO  EXP  STATION 

78.5 

49.9 

64,  2 

-  1,6 

93 

3  1 

43 

21  + 

66 

? 

0 

0 

0 

,38 

•  78 

•  2  8 

16 

.  0 

o 

1 

o 

o 

liRKSBURG 

75.5 

48.0 

88 

41 

20 

0 

0 

0 

0 

,12 

•  1  2 

14 

,  0 

o 

1 

o 

o 

f  ARLAKE  HIGHLANDS 

71,9 

45,0 

5  8,5 

85 

37 

24  + 

195 

0 

0 

0 

0 

•  32 

•  29 

26 

•  0 

0 

1 

■-■ 

o 

iUSA  1  SSW 

78,8 

50,1 

64,5 

-  2.1 

90 

7 

44 

1  3 

f.  7 

1 

0 

0 

0 

•  32 

•  33 

•  2  1 

14 

,  0 

o 

1 

n 

o 

Ills  1  wsw 

75,5 

47,2 

61,4 

_  33 

88 

4  0 

1 1 

c 

o 

0 

o 

,04 

.53 

•  04 

1  4 

•  0 

o 

0 

r 

o 

[|r  CREEK  PH 

37, 3M 

76 

29 

20 

422 

0 

o 

. 

□ 

1,33 

1  ,Q  2 

•  3  3 

+ 

•  0 

5 

Q 

0 

[iSABLA 

68,7*' 

41. 3M 

55  ,  OM 

_  3,1 

80 

P  + 

30 

20 

302 

o 

o 

1 

o 

,  60 

2*15 

•  1  6 

13 

,  0 

2 

o 

[IBINS  COLGATE  FOREBAY 

47. OM 

87 

- 

3  7 

2 1 

12  0 

o 

0 

0 

0 

1,09 

•  90 

•  96 

1  6 

,0 

1 

1 

o 

INIEVILLE  RS 

65,5 

39,0 

52,3 

_ 

3  8  9 

c 

0 

1 

0 

1,78 

1  •  1  8 

16 

,0 

- 

4 

1 

1 

IRFIELD  POLICE  STA 

75.4 

48,3 

61,9 

86 

7+ 

47 

20 

112 

0 

o 

0 

.00 

•  00 

,0 

Q 

o 

0 

0 

[SOM  DAM 

75.9 

49,4 

62,7 

90 

45 

2  0  + 

101 

1 

0 

0 

0 

•  07 

•  0  7 

16 

,  0 

o 

0 

o 

0 

KSS  VALLEY 

68. 3M 

43,7M 

56. OM 

-  5.9 

80 

8 

3  3 

2 1 

272 

0 

0 

0 

0 

.43 

2*00 

.40 

16 

,0 

o 

1 

0 

0 

j   CREEK  PH  1 

67.0 

37,5 

52.3 

-  4.7 

8  2 

8 

2  7 

20 

387 

0 

0 

5 

c 

1.89 

•  63 

.38 

25 

,0 

o 

7 

0 

0 

Is  VALLEY 

59.3 

34,3 

46.8 

1Q 

7 

27 

2  0 

558 

0 

0 

12 

- 

3.92 

1.90 

•  86 

29 

2,0 

T 

20  + 

11 

? 

0 

IMPORT 

73.1 

40,8 

57.0 

84 

7 

35 

24 

242 

C 

0 

0 

:> 

.10 

.78 

•  06 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

l£SHOPE 

72.7 

44,8 

58.8 

84 

31  + 

33 

20 

191 

3 

0 

0 

3 

1.25 

.56 

8 

,0 

0 

4 

I 

0 

II:  SPAULDI NG 

58,8 

34.3 

46.6 

-  3.5 

72 

7 

2  8 

20  + 

565 

: 

0 

9 

0 

1.79 

1.81 

.57 

16 

3.0 

o 

5 

1 

0 

1:  SPAULDING  DAM 

M 

36, 8M 

M 

31 

11 

0 

5 

0 

1.21 

.58 

16 

2.0 

3 

: 

0 

1  PLUMAS 

76,2 

51.7 

64,0 

-  3.8 

89 

7 

42 

20 

87 

0 

0 

0 

0 

.94 

1  *08 

.45 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

IK  AN  I TA  LAKE  // 

55.1 

33.2 

44,  2 

68 

7  + 

24 

20 

641 

c 

0 

17 

0 

3.84 

.49 

23 

8.0 

<4 

13 

1  I 

0 

0 

IksviLLE 

79,5 

51.0 

65.3 

-  1.5 

94 

8 

46 

11 

50 

i 

0 

0 

0 

.16 

.64 

•  16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

I:loud 

64,8 

34,8 

49.8 

-  3.8 

77 

8 

24 

20 

466 

■ 

0 

1  i 

0 

2.23 

•  39 

.73 

9 

•  0 

0 

b 

1 

0 

'  rPAL 

58, 6M 

33,1 

45. 9M 

-  2,8 

71 

8 

23 

20 

585 

0 

0 

13 

0 

1.98 

.72 

.49 

9 

.5 

r 

13 

8 

0 

jl'ICELLO  DAM 

75,0 

48.3 

61.7 

87 

8  + 

43 

15 

128 

0 

0 

0 

0 

.05 

.04 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

■■IT  SHASTA  WB  CITY  //R 

62  .2 

38,9 

50.6 

-  3.2 

75 

7  + 

32 

20 

440 

0 

0 

! 

0 

2.55 

.56 

•  66 

17 

1.5 

i 

20  + 

6 

-1 

0 

|\DA  CITY 

67.2 

40.5 

53.9 

-  2.3 

80 

8 

30 

20 

336 

0 

0 

2 

0 

.66 

1.79 

.39 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

31  iND 

78.1 

49,2 

63.7 

-  3,7 

92 

8 

43 

23 

72 

1 

0 

3 

0 

.25 

.44 

.17 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

I'lLLE 

78.3 

52.3 

65.3 

91 

" 

42 

20 

56 

] 

0 

0 

0 

1.11 

.76 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

llDISE 

70,0 

44.7 

57,4 

83 

R 

33 

20 

24n 

0 

0 

0 

0 

.39 

.21 

16 

•  0 

0 

2 

n 

0 

I:erville 

70.9 

42.8 

56,9 

-  2,3 

8  5 

8 

37 

21  + 

248 

0 

0 

0 

3 

.11 

1.67 

.04 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

||:erville  ifg 

68.2 

45.4 

56,8 

82 

8 

36 

13 

250 

"i 

0 

0 

0 

.36 

,0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precip 

itation 

Stolion 

o  £ 

o  1 

<  S 

Average 
Minimum 

o 

0 

? 
< 

Departure 
From  Normal 

% 

X 

Date 

i 
° 

Dale 

No  of  Days 

Total 

i 
z 

E 

Greatest  Day 

Sno. 

v.  Sleet 

No.  of  Day 

Max. 

M 

n. 

V 
0 

Total 

Max.  Depth 

% 

6 
c 

° 

9 

B 
Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

; 
i 

Degree  t 

s  , 
*  * 

!  , 

r,  -T 

5  i 

I.  € 

°  1 
' " 

PLATINA 

71.4 

42.7 

57,1 

28 

34 

9 

238 

0 

- 

1.08 

.31 

.0 

3 

0 

PORTOLA 

63*6 

32.3 

48,0 

-  2.2 

7  5 

31  + 

20 

519 

: 

1  ^ 

n 

1.27 

.14 

•  82 

16 

•  0 

4 

1 

QUINCY  RS 

68*2 

36.5 

52,4 

-  2.0 

r" 

8 

74 

t 

20 

382 

•  69 

-  1.32 

•  51 

1 6 

.  0 

1 

1 

0 

RED   BLUFF   WB   AP  R 

77  .? 

52.0 

65.0 

-  3.3 

91 

7 

45 

20+ 

59 

- 

.98 

- 

.15 

.60 

12 

.0 

3 

1 

0 

REDDING  FIRE   STA  2 

70.7 

52.6 

66,  2 

-  1.1 

90 

2e 

46 

15 

38 

J: 

J: 

1.76 

.02 

1.07 

15 

•  0 

0 

4 

1 

1 

ROCKLIN 

75.6 

46.5 

61,1 

-  3.3 

92 

8 

38 

139 

° 

:! 

J: 

.08 

- 

.87 

.08 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   AP  R 

78  .C 

48,9 

63,5 

-  2.5 

91 

7 

44 

11 

82 

l 

.03 

.56 

.03 

•  0 

^ 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

76.^ 

50.6 

63,3 

-  2,4 

90 

7 

46 

24+ 

88 

l 

0 

0 

.06 

- 

.56 

.05 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

73.4 

51.2 

62.3 

85 

28 

42 

26+ 

114 

0 

0 

j: 

0 

.41 

.07 

29  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

63.  7M 

36, 7M 

51.  2M 

80 

8 

32 

20+ 

423 

0 

0 

3 

0 

1,91 

1.03 

•  0 

0 

It 

1 

1 

SIERRAVILLF  RS 

62.0 

33.8 

47,  9 

-  3.1 

75 

8 

22 

20 

524 

0 

0 

1 1 

0 

1  ,66 

.41 

1.10 

J 

8,0 

e 

16 

It 

1 

1 

'-■ODA   SPPINGS   1   E  //P 

48,2 

28,8 

38,5 

60 

6 

21 

20 

816 

0 

1 

28 

0 

1,95 

.97 

15,6 

62 

1 

6 

1 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

77.3 

46,4 

61.9 

-  2,8 

90 

7 

36 

20 

115 

1 

0 

0 

3 

,54 

.15 

.40 

1  4 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STRAW BERRY  VALLEY 

63, ^ 

38.4 

50.7 

76 

7 

30 

20 

436 

3 

2,88 

1.43 

16 

•  0 

0 

6 

2 

1 

TURNTABLE  CREEK 

71. 5M 

51  .0M 

61. 3M 

83 

8 

41 

1  3 

125 

0 

0 

•  53 

•  1  3 

13 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TW I N   LAKE  S 

48.5 

26,2 

37.4 

-  3,4 

59 

31  + 

12 

1  3 

849 

0 

3.02 

.72 

•  72 

16 

32«5 

1 

8 

2 

0 

UPPER  LAKE  RS 

74. ?M 

M 

M 

86 

7 

34 

24 

: 

1.01 

•  8  2 

26 

•  0 

1 

1 

0 

VACAVILLE 

78  %L 

48,6 

63.5 

-  1,1 

91 

7 

42 

1 1 

8  2 

- 

- 

.02 

.62 

•  02 

14 

•  0 

0 

0 

VOLTA  PH 

71.3 

45,0 

58.2 

81 

31  + 

38 

20+ 

209 

2  .04 

.38 

•  92 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

WHISKEYTOWN  PES 

74  »9M 

47,6V 

61.31 

85 

8 

42 

21  + 

128 

0 

2  ,04 

1«33 

•  0 

1 

WILLOWS 

76.4 

49,7 

63.1 

-  3.4 

89 

8 

43 

1  0 

89 

o 

o 

o 

.26 

- 

.40 

•  1 6 

1 6 

•  0 

1 

0 

1? 

WINTERS 

78.2 

50,7 

64,  5 

90 

8  + 

45 

25  + 

67 

!: 

,08 

•  08 

•  0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

78.9 

48,3 

6  3,6 

-  3.0 

91 

8  + 

42 

11 

79 

_ 

.03 

- 

.55 

.03 

1 4 

•  0 

0 

0 

0 

D I  VIS  ION 

56  . 4 

-  3.0 

1.05 

- 

.64 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

59.2 

30,5 

44,  9 

71 

8  + 

20 

20 

618 

0 

0 

24 

0 

1.60 

.62 

5«0 

2 

16+ 

3 

2 

e 

BRIDGEPORT 

62.1 

30.0 

46,  1 

77 

5 

1  7 

13 

583 

0 

0 

22 

0 

1  .07 

.  36 

26 

6a  8 

0 

4 

0 

0 

CEDARVILLE 

62.5 

39.5 

51.0 

-4.3 

75 

8 

29 

20 

427 

0 

0 

3 

0 

1.30 

.26 

.52 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

57.5 

31.4 

44.  5 

71 

8 

27 

22  + 

631 

0 

0 

22 

0 

1.59 

.95 

7.0 

5 

16 

5 

1 

c 

DOYLE   5  SSE 

64.  5M 

38,01 

51.  3M 

78 

7+ 

26 

20 

416 

J? 

^ 

0 

1.83 

.71 

16 

2.0 

2 

16 

6 

1 

c 

FLEMING   FISH  GAME 

67,0 

38, 9M 

53,  OM 

78 

31  + 

28 

20+ 

365 

J: 

5 

0 

.87 

.26 

28 

.0 

0 

5 

0 

c 

FOP  T   B I  DWELL 

63.4 

37,0 

50.2 

-  3,7 

74 

31 

29 

19+ 

451 

0 

J: 

0 

,96 

- 

.18 

.27 

15 

•  0 

0 

4 

0 

c 

MEYERS  4  SW 

56.1 

30,0 

43,1 

69 

31  + 

18 

19 

673 

0 

:? 

? 

2,02 

.67 

14 

13.0 

6 

14 

4 

2 

c 

MONO  LAKE 

62,7 

36,  1 

49,4 

79 

4 

29 

21  + 

47  5 

0 

° 

0 

1,02 

.55 

16 

3 

1 

50UAW  VALLEY  LODGE 

53,0 

33, 3M 

4 3  ,  2M 

68 

8 

26 

20 

665 

0 

J: 

12 

0 

1  .40 

•  65 

16 

9,0 

6 

16 

4 

1 

c 

SUSANVILLE  AP 

67  .  2M 

38  •  OM 

5  2  ,  6  M 

-  2.4 

78 

5  + 

29 

20 

379 

0 

J* 

0 

.73 

.10 

•  22 

.  0 

0 

3 

0 

c 

TAHOE  CITY 

56  ,0 

32,0 

44,  0 

-  1.7 

69 

6 

21 

14 

644 

0 

~: 

16 

0 

1  .07 

- 

.28 

•  52 

l  A 

4,0 

4 

1 6 

4 

1 

c 

TRUCKEE  RS 

56  »0M 

29.  1M 

42  ,  6M 

-  4,0 

70 

8 

21 

21 

686 

0 

26 

0 

1.42 

.04 

•  65 

16 

5 

1 

t 

WOODFOPDS 

61,9 

36.9 

49  ,  4 

77 

31 

24 

20 

476 

^ 

1 0 

0 

•  95 

•  53 

16 

8,0 

0 

3 

1 

( 

D  I  V I  S  I  ON 

47.5 

-  2.8 

1  .27 

.22 

CENTRAL   COAST   DRA I NAGE 

PEN  LOMOND 

J~  * 

43.0 

It' 

6 

34 

5 

244 

J: 

"J 

•  05 

•  05 

,0 

0 

0 

0 

t 

BERKELEY 

* 

49,3 

57,4 

-  0,9 

79 

6 

46 

19 

230 

0 

.00 

- 

.81 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

' 

BURL  I NGAME 

48,6 

57,3 

82 

5 

44 

1 

233 

•? 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

1 

CARMEL  VALLEY 

6P  *P 

44,  7 

56,8 

88 

6 

37 

21  + 

254 

0 

.33 

•  18 

4 

•  0 

0 

1 

0 

1 

1 

CROCKETT 

7 12 

5  0,0 

45 

26+ 

141 

J: 

•  00 

.55 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

GILROY 

74  5 

44,3 

89 

6 

20+ 

175 

0 

T 

T 

4 

•  0 

0 

0 

0 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

70  *5 

47,2 

67 

7 

40 

1 

344 

•  24 

•  10 

•  0 

0 

1 

0 

; 

HOLLI STER 

43,4^ 

57,0 

—  4,6 

90 

6 

36 

20 

246 

I 

•  00 

- 

.35 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

1 

KING  CITY 

7"5     1  M 

44, 41 

-  3,2 

88 

3 

36 

21 

192 

~! 

1 

0 

•  00 

- 

.23 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   2  SSW 

771 
\ 

44,2 

5  8,2 

-  3,7 

90 

8 

37 

1 

218 

1 

0 

0 

T 

- 

.49 

T 

1  5 

•  0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

70  ,  7M 

45,  2M 

58  ,  OM 

-  3,6 

83 

5 

39 

20 

208 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.71 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

MART  I NEZ   F IRE  STA 

72  •  p- 

49,3 

61.1 

85 

6 

43 

1 

128 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

< 

MONTEREY 

64  .  5 

46,2 

55.4 

80 

6 

42 

21  + 

293 

0 

0 

0 

0 

.15 

.09 

14 

.0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

62.1 

45,5 

53.8 

74 

1 

37 

20 

339 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

16 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIAPLO   NORTH  GATE 

68,1 

43,2 

55,7 

9  2 

6 

38 

20+ 

295 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

9 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNT   HAM  I LTON 

5  8,5 

41 ,  2M 

49  ,  QM 

-  4,0 

73 

6 

31 

13 

459 

0 

0 

2 

0 

T 

- 

.92 

T 

16  + 

•  0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

J7  "  ^ 

43.3 

60,4 

91 

6 

37 

20 

155 

2 

0 

r' 

0 

.13 

.13 

1  5 

•  0 

0 

1 

0 

OAKLAND  WR   AP  R 

50,5 

57,9 

-  1.8 

78 

7  + 

46 

21  + 

211 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.65 

T 

?y 

.0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6  .8 

47,1 

58.5 

82 

7 

40 

1 

200 

0 

,J 

0 

0 

T 

T 

1  4 

•  0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

76,4 

42,5 

59,5 

90 

6+ 

33 

20 

176 

2 

0 

1 1 

0 

.12 

.12 

1 4 

•  0 

0 

1 

0 

PASO  R08LES  FAA  AP 

AA  "a 

43,5 

60,1 

91 

6  + 

36 

21  + 

159 

2 

J? 

0 

0 

.02 

.02 

1  4 

•  0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

A?  X 

46,5 

56,1 

83 

3 

39 

13 

266 

0 

0 

:? 

0 

.04 

.04 

27 

•  0 

0 

0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

62.3 

46,4 

54,4 

68 

4 

4? 

20+ 

326 

^ 

0 

0 

.06 

.06 

1 6 

•  0 

0 

0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

73,4 

45,8 

59,6 

86 

35 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

7^  *? 

37,4 

5  5,4 

86 

5 

28 

20 

292 

0 

0 

0 

•  12 

.38 

•  05 

16  + 

•  0 

0 

0 

0 

REDWOOD  C I TY 

/  C  'a 

46,9 

6  0,0 

-  1.3 

84 

7+ 

41 

0 

0 

0 

0 

- 

.52 

0 

0 

R I CHKOND 

51.3 

58.6 

78 

7 

48 

21  + 

192 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

2  8 

•  0 

0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

AC  7 

44.  8 

56.  8 

85 

35 

20 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

SALINAS   2  E 

A7  n 
67.0 

46,5 

56,8 

-  1.7 

82 

6 

35 

23 

252 

0 

0 

0 

0 

.05 

.36 

.02 

26+ 

•  0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

66,4 

48.6 

57,5 

82 

6 

40 

1 

224 

0 

0 

o 

o 

.02 

.01 

26+ 

•  0 

o 

0 

0 

SAN   ANTONIO  MISSION 

78,4 

37.3 

57,9 

90 

6 

29 

12 

217 

1 

'J 

5 

0 

.25 

.25 

1 4 

.0 

0 

1 

0 

S   F   RICHMOND   SUNSET  R 

60  .3 

54.2 

68 

5 

43 

14 

326 

0 

0 

o 

o 

T 

T 

28 

.  0 

o 

0 

0 

SAN   FRANC  I  SCO  W8   AP  R 

64.7 

48.7 

56.  7 

-  1.6 

79 

7+ 

45 

22  + 

251 

0 

0 

0 

T 

.48 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

SAM  FRANCISCO  FOB  R 

60  .6 

49.7 

55.2 

-  2.2 

77 

6 

47 

20 

297 

0 

0 

0 

o 

T 

.63 

T 

28 

•  0 

0 

0 

SAN   GREGOR 1 0   3  SE 

61  .5 

43.7 

52.6 

77 

6 

35 

21  + 

378 

0 

0 

0 

0 

.18 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

70  .4 

50.0 

60.2 

-  1.6 

7 

19 

154 

0 

0 

T 

.43 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67.9 

47,0 

57.  5 

-  1.8 

82 

3 

40 

20 

229 

0 

^ 

0 

0 

.04 

.36 

.03 

17 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

68  » C 

49,8 

58.9 

83 

6 

45 

21 

188 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

72. 4M 

47,41 

59. 9M 

-  1,8 

90 

6 

41 

20 

160 

1 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

70,0 

42.8 

56.4 

-  1.9 

6 

22  + 

260 

0 

c 

0 

.02 

.99 

.02 

8 

•  0 

0 

0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

65.5 

46.5 

56.0 

80 

7 

40 

24 

274 

0 

0 

rl 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

7?  .0 

44,9 

59,0 

89 

8 

36 

20 

189 

0 

0 

0 

0 

T 

.67 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

66.5 

44,4 

56.5 

78 

31  + 

37 

20 

257 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

D I  V  I S I  ON 

57.3 

-  2.0 

.04 

.55 

SAN   JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT  I OCH   FIBREBOARD  MILLS 

74,7 

51.5 

63.  1 

-  1.8 

88 

8 

45 

2  6+ 

92 

0 

0 

0 

0 

.00 

.47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

76,5 

48.0 

62.3 

90 

8 

41 

1 

102 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  142  - 
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© 
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42,6 
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53.6 
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59.5 
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51,4 
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36.6 
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76.6 
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80.5 

48,0 
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35,6 
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94 

80 
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20 

20 
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21 
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21 
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21 
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19 

21  + 
20 
21 


17 
L9+ 
17+ 
15 
13 
17 
17 
17 
1 
24 
18 
21  + 
21  + 
17 
17+ 
20 
1  7  + 
17 
17 
13 
17 
19 
17 
13 
13 
13 
17 
17 
21 
17 


157 
207 
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696 
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Precipitation 
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12 

.0 

16 

.0 

14 

.0 

16 

•  0 

17 

•  0 

16 

.8 

27 

.0 

16 

.0 

.01 
.15 
.02 
.04 
.11 
.02 
.68 
.35 
.79 
.06 


.03 
.02 
.02 
.03 
.05 
.08 
.17 
.04 

•  00 
.04 

•  00 
.00 
.02 
.04 
T 

.32 
.02 
.26 
.03 
.23 

•  64 
.'.Ft 

•  06 

•  84 

.  1  4 

.  1  3 
.00 
.18 
,4ft 
.22 
.  1  5 


•  14 
.07 
.75 


.40 
.51 
.24 
.37 
.31 
.06 
.31 


15 

17 

17+ 

17 

15 

15 

15 

16+ 

15 

15 

14 

15 

15 

15 

27 


1.3 


•  0 
.0 

•  0 
10.0 

•  0 
12.2 

•  0 

•  0 
8,0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 
.0 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


<  S 


g>  E 
|| 

<  S 


No.  of  Days 


Precipitation 


LONG  REACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

LOS  ANGEL  ES  WS  CITY  R 

KILL  CREEK  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MT  WILSON  FC   338B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NORTH  HOLLYWOOD 

OCEANS  I DE  CAMP  PENDLETON 

OJAI 

OXNARD 

PALO.MAR  MTN  0?£Y  R 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  APGUELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
PEDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
PIVERSIDE  CITR'JS  E   S  R 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  0 1  EGO  WB  AP  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA  PIEP 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWI TCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

D I V I  S I  ON 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

P I  SHOP  WB  AP  P 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SP9GS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GLAMIS  6  ENE 

HAIWEE 

HAYF I  ELD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SQUIRREL   INN  2 

THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


71  .0 

68.5 

71.1 

73.7 

56.4 

SB. 9 

65.1 

71.0 

63.5 

76.0 

66.8 

64.5 

74.3 

77. OM 

60.5 

75.7 

75.7 

77.3 

77.4 

77.0 

71.3 

77.8 

51  .4 

68.6 

75.5 

75.4 

90.5 

66.9 

72.9 

71.2 

69.6 

63.9 

61.5 

71  .3M 

72.8 

71  .4 

73.2 

69.4 

66.5 

75.3 

73.7 

77. 4M 


78.5 

97.8 

83.4 

73.7 

75.3 

51.0 

90.9 

86. 1M 

90.1 

81.7 

83.9 

96.5 

97.8 

90  .6 

68.1 

M 

73.6 
86.0 
88,9 
91.5 
77. 9M 
90.7 
92.5 
89.6 
59.4 
76.5 
74.5 
79.2 
88.7 
74.8 
74. OM 
90.2 
76. 5M 
78, 
90. 7M 
89.5 
78.1 
57.4 
90.6 
94.2 
87.5 
75,4 
76.1 
44.9 
31.1 


54,5 

54.6 

48.0 

34,4 

41.2 

53,7 

52.5 

53.2 

44,9 

48.6 

41,2 

50,6 

46, 7M 

47,6 

47,7 

43,7 

49.5 

49.5 

47.3 

47.5 

47.4 

42.3 

56,5 

49.7 

49.9 

46.  1 

54.3 

52.3 

48.6 

49.2 

44,5 

53.5 

44, 7M 

46  ■  7 

49, 2M 

47,8 

43,8 

54,0 

46.6 

38.1 

48. 9M 


49.5 

5°.l 

50.9 

44.7 

41.5 

32.0 

60.7 

54. 4M 

55.3 

52.9 

54.1 

70.7 

64,0 

52.7 

46.3 

M 

48.  4M 
56. 8M 

se.o 

57.6 

45. 6M 

60,4 

48.7 

63.4 

38,7 


58,3 
53. 7M 
50. OM 
63.5 
47, 9M 
46,3 
55,6 


60,4 
54.7 
53.9 
37.7 
44,8 
23.4 
16.0 


62.0 

61.5 

62.9 

60.9 

45.4 

50.  1 

59.4 

61.8 

58.4 

60.5 

57.7 

52.9 

62,5 

61  .  9M 

54,1 

61.7 

59.7 

63.4 

63.5 

62.2 

59.4 

62.6 

51.9 

62.6 

62,6 

62.7 

63.  3 

60.6 

62.6 

59.9 

59.4 

54.  2 

57.5 

58. OM 

59.  e 

60. 3M 

60.5 

56.6 

60.3 

61.0 

55.9 

63.  2M 

59.1 


64.0 

73.5 

67.2 

59,2 

58.4 

41.5 

75.8 

70,  3M 

72.7 

67,  3 

69.  0 

83.6 

75.9 

71.7 

57.2 

M 

61. OM 

71. 4M 

73.5 

74.6 

61. 8M 

75.6 

65.  6 

76.5 

49,  1 

62.5 

59.8 

63.8 

73.5 

64.  3M 

62. OM 

76.  9 

62. 2M 

62.2 

73. 2M 

76.7 

63.7 

49.0 

75.5 

69.5 

70.7 

56.6 

60,5 

34,  2 

23.6 


1.4 
1.0 


2.1 
1.7 


1.3 
1.5 


0.8 
1.3 


4.7 
0.9 
1.5 


1.3 
3.1 


2.7 
0.8 


1.5 

6.3 
4.8 

4.5 

4.3 


DIVIS ION 


64.9 


105 
110 

97 
184 
602 
458 
164 
123 
196 
154 
219 
371 
112 
118 
330 
122 
165 
105 

82 
118 
206 
115 
401 

77 
120 
103 

95 
135 

90 
151 
1  6  5 
327 
225 
210 
184 
149 
143 
256 
157 
151 
227 

97 


127 
11 
5ft 
197 
21ft 
719 
3 
26 
11 

se 

41 
0 
2 
18 
267 

1  c 4 
22 
7 

0 


66 
0 

487 
133 
196 
114 

0 

117 
161 

0 

130 
128 
3 
1 

114 
489 
1 
31 
23 
256 
166 
948 
1275 


.12 
.06 
.02 

1.86 
.67 
.65 
.39 
.05 
.38 
.47 
.00 

1.35 
.73 
.40 
.12 
.34 

1.77 
.52 
.44 
.49 

1.49 
,67 
,42 
.62 
.27 
.44 
.62 
.20 
.44 
T 

.04 
.10 
.02 
■  08 
.25 
T 

.38 
.15 
.09 
.67 
1.18 
.41 

.61 


.00 
.08 
1.11 
1.30 
1.25 
.00 
.00 

•  00 
T 

.37 

T 

.00 

,oo 

.57 

•  2ft 
.00 
.00 

•  00 

•  28 
.00 

•  00 

•  00 
1.93 

.20 
.00 
T 

.00 
.64 
.11 

T 

•  05 
:03 
.00 
.02 
T 

2.79 
.00 
.01 
.07 
.00 
.04 
4.38 
6.75 

.51 


.01 
.07 
.14 
1.18 


.05 
.06 

.20 
.22 

1.06 
.24 
.11 


.07 
.02 

1.96 
.06 
.15 


.12 
.06 
.02 
.69 
.35 
.38 
.27 
.03 
.20 
.32 
.00 
.69 
.58 
,28 
,05 
,18 
.75 
.25 

•  22 

•  28 

•  96 

•  32 

•  28 
.35 
.17 
.22 
.27 
.20 


.04 
.04 
.02 
.08 
•  13 
f 

.32 
.05 
.03 
.33 
.63 
.21 


.00 
.06 
.38 
.38 

.00 
.00 
.00 


.00 

•  00 
.34 

.16 

•  00 

•  00 

•  00 
.19 
.00 
.00 
.00 
.87 
.15 
.00 
T 

•  00 

•  42 
.10 

T 

•  03 
.03 
.00 
.02 

T 

1 .06 
.00 
.01 
.07 
.00 

•  03 
1.52 
2.10 


.0 
.0 
.0 
3.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
2.0 

.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 


2.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
■  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

18.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
2.6 

.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

7.1 
.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 
53.0 
78.5 


0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

16 

52 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1 

2 

3 

4   |   5   |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  J 

17 

18 

19  i 

20  !  21 

22  1  23 

24 

25  1 

26  | 

27 

28  j 

29 

30 

31 

OTT  MINE 

ON  ESCONOIDO  FC2616E 
LANTO 
N  RS 
MO    1  N 

.55 
.29 
.05 
2.82 
T 

T 

T 

T 

.40 

.01 

T 

.04 

.13 

.15 
.05 

.17 

.65 

.02  T 

.44 

.19 

.20 
.23 

.35 

.02 

T 

.52 

ERPOINT 

SO  CN  OAT  MT  FC446 

INE 

ADENA 

URAS  RS 

.53 
.14 

1.39 
.38 

2.51 

.05 
.05 

T 

.06 

.22 

.06 

.12 

T 

T 

.14 

.13 

.42 

.59 
.10 

.05 
.28 
.12 

.10 
T 

.14 

.43 

.12  .11 

.29 

.19 

.24 

.24 

.20 
■  10 

.08 
.02 

.25 

.03 

I  OLA 

WIN  PAC  UNION  COL 
IOCH  FIBRFBOARD  MILLS 
10CH  PUMP  PL  T  3 
A 

.01 
.32 
.00 
.00 
.89 

.24 

.03 

.01 

.09 

.48 

T 

.13 

.05 

.19 

LE  VALLEY 
OYO  GRANDE 

OYO  SECO  RS  FC  508  C 
MT  N 

OC  OIL  ANAHEIM  1 

T 

.10 
.34 
.79 
.16 

.17 

.02 

.15 

.12 
.14 

T 
T 

.34 
.15 
.02 

.08 

.03 

.  10 
.07 

ERRY 
URN 

kLON  PLEASURE  PIER 
SA  CITY  PARK   FC  143 
KUS  RANCH 

.37 
.23 
.06 
.52 
T 

.08 

.02 

.09 

.04 

T 
T 

T 

T 

.34 

.13 
.20 

.  IR 

.02 

.07 

T 

.01 

ER  9  NNW 

ERSFIELD  WB  AP  R 
fH  PH 
MESON  PARK 
RETT  DAM 

.00 
.07 
1.48 
.33 
.95 

T 

T 

.45 

T 
T 

.06 
.23 
.26 
.21 

T 

.07 
.35 

.ni 
.50 

.03 

.21 

T 

.04 

.28 
.05 

.02 
•  Ofe 

KTOW 
LE  AFB 
lUMONT 

iUMONT   PUMPING  PLANT 
JMONT   1  E 

.08 
.39 
1.23 
1.25 
1.11 

.02 
T 

.15 
.23 
.38 

•  03 
.55 

.40 

.35 

.06 
.36 

T 

.33 

.37 
.05 

.39 

T 

T 

.10 

.05 

.14 
.10 

AIR  FC  10 
I  LOMOND 
CELEY 

iYESSA  LAKE 
BAR  RS 

.08 
.05 
.00 

T 

.71 

.06 

.02 

.05 
T 

.01 

.04 

.13 

.06 

.01 

.27 

.08 

.03 

.06 

'  BEAR  LAKE 

BEAR  LAKE   DAM  // 
t  BEND  RS 
[  CREEK  PH  1 

DAL  TON  DAM  FC  223  BE 

1.09 
2.03 
1.22 
1  .66 
.86 

.40 

.09 

.51 
.21 
.05 
.21 
.10 

.26 
.86 

.14 

.08 
.21 

.32 

.73 
.54 
.52 

.96 

• 

T 

.07 

T 
T 

.03 

.14 

.02 

PINES  PARK  FC  83B 

5UR  STATE  PARK 

TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
UOP  CREEK  INTAKE  2//R 
<0P  WB  AP  R 

.76 
.26 
.48 
.70 
1.30 

T 

.02 

.35 
.18 

.14 

.20 
.38 

.1  1 
.03 
.23 
.02 
.11 

.30 
.05 
.11 
.32 
.27 

.10 

.  18 

.02 
.  34 

HOP  UNION  CARBIDE 
!:K  MOUNTAIN  2  SW 

CANYON  WB  AP  //R 
i  LAKE    REDWOOD  CR 
THE  FAA  AP 

1.25 
.13 
1.08 
2.07 
.00 

.08 

.12      .09  .22 

.  14 

.01 

.52 

.18 

T 

.01 
.14 

T 

.04 
.21 

.20 
.12 

.23 
.16 

T 

.11 

.14 

.13 

T 

.12  .08 

.11 

.08 

.04 
.35 

.04 

.32 
.04 

\ 

ITA 

"IV I LLE  hwy  mntnc  STA 
IEGO  DESERT  PARK 
|*EG0  SPRGS   3  NNE 

1.60 
.72 
.53 
.00 
.00 

.15 

.11 

.  18 

.26 
.02 

.62 
.24 

.55 
.01 

.05 

.05 
.19 

.04 
.19 

.06 

•  Ot 

•  09 

DUET  CANYON 
■IAN  DAM 
)FORD  RANCH 
>LEY 

NSCOMB  2  NW 

.61 
1  .61 
.78 
.02 
.73 

.02 

T 

.16 

.53 

.02 

.05 

.  34 
.  16 

.14 
.07 
.02 

.87 
.38 

.02 

.01 
.12 

.02 

.08 

T 

.19 

.  10 

.21 

/LEY  2  SW 
\  CITY 
K3EP0RT 

)KS  FARNHAM  RCH 

;h  cpeek  RS 

.00 
.33 

1.07 
.35 

1.65 

T 

.16 
.17 

.20 

T 

.05 

.05 
.22 

.63 

.01 

T  T 

T 

.34 

.07 

.36 

T 

.  39 

.06 
.33 
.18 

.01 
.37 

HORN 

;S  CREEK  PH 
AROS  BAR  PH 
1ANK  F IRE  OEP  FC  226B 
!iANK  WB  AP  R 

1.65 
.90 

1  .40 
.19 
.38 

.37 
.16 

T 

.31 
.06 

.05 

.01 

T 

.37 

.03 
.06 
.05 
.18 
T 

.49 
1.16 
.01 
.01 

.20 

.15 

.10 

.10 

T 

T 

T 

.01 

.41 
.05 

.06 
.03 

T 

.02 
.02 

.16 
.02 

.05 

.  I NGAME 
IEY 

IT  RANCH  1  S 
"ON  RANCH 
■0NW1LL0W 

.00 
1.55 
.75 
.01 
.09 

.07 

.05 

T 

.05 

.  14 
.08 
.01 

T 

.08 

T 

.36 

.22 

.04 

T 

.04 

.01 

.09 

.26 

T 

T 

.03 
.04 

T 

.54 

.  10 

.17 

I 
T 

T 

T 

iZQJH 

f I LLO  NM  R 
lUJMA  DAM 

iVERAS  BIG  TREES 
iVERAS  RESERVOIR 

.56 
.74 
.09 

.00 

T 

.08 
.31 
T 

.11 

.32 
.03 

.14 

.10 
T 

.37 

.03 
.06 
T 

.14 

.OS 

.06 
.03 

.13 
.09 

.03 

.02 

:xico  2  NE 

ST0GA 
, AHAN  RS 

•o 

'  PARDEE 

.00 
.09 
1  .62 
.90 
.13 

T 

.02 

.04 

.03 

.  12 

.06 

T 

.03 
.60 

.45 

.08 

.14 

.04 

T 

T 

.31 

T 

T 

.19 
.01 

.10 

.01 

T 

.03 

T  .03 

T 
T 

.06 
.08 

T 

.01 
.13 
.12 

T 

•  05 

T 

SAN  LUIS  OBISPO 
T0NVILLE  RS 

Y  11  SW 

Y  RS 

•GA  PARK  PIERCE  COL 

.06 
1  .49 
2.29 
2.09 

.15 

.04 

.04 

.19 
.18 

.06 

T 

.06 

.05 
.98 

T 

.05 
.15 

.01 

.24 
.10 

.24 

.22  .02 

.54 
.30 

.19 

.03 
.  1 1 
.05 

.07 
.26 
.33 

.12 

.56 
.50 

.15 
.08 

IL 
!0N  DAM 

IBOU  POWER  HOUSE 

]  EL  VALLEY 

;  AY  BULL  RUN  RCH 

T 

.95 
.80 
.33 
■  02 

.01 

.01 

T 

.02 

T 

.18 

.25 
.20 

T 

.03 
.31 
.03 
.02 

T 

T 

.07 
.04 

.59 
.21 
.07 

.01 
T 

.03 
T 

.02 

DERO 

LVILLE  SAWYER 
R  GROVE 
R  POINT  RANCH 
[RVILLE 

.60 
2.01 
1.34 

.94 

1.30 

.10 

T 

•  50 

.10 
.22 

T 

.03 

.62 

.33 
.01 

.77 

.17 
.04 

.09 

.14 
.12 

.10 
.32 
.40 

.02 

.01 

T 

.52 

.04  .21 

.30 
.03 

T 

.02 

T 
T 

.18 
.42 
.12 

.01 

.09 

i ER V I LLE  PH 

LENGE  RS 
'SWORTH  FC  24  D 

RY  VALLEY  DAM 

TER 

.41 
1.96 

T 

1.70 
.79 

.01 
T 

.02 

T 

T 

.05 

.15 

T 

.14 

T 

.09 
T 

.10 
.07 

.16 
!l.49 

1.19 

!  .05 

.04 

.01 

.02 

.02 

.16 
.01 

T 

.12 

.02 

.45 

.08 
.19 

.04 

.14 

T 
T 

0  EXP  STATION 
TENDEN  PASS 
A  VISTA 
US  HEIGHTS 
!  EMONT   FC  2300 

.38 
.00 
.55 
.62 
.93 

.01 

.06 

T 

.17 

.07 
.40 

.28 

'  .05 
,  .17 
.36 

.05 

.03 

.29 
.45 

T 

•  09 

See  reference  noies  following  Sialion  lnde* 
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claremont  pomona  college 
clarksburg 
Clark  s  valley  mudo 
clear  creek 
clearlake  highlands 

c loveroale  3  sse 
coal  i nga 
coalinca  14  wnw 

C0B6  Z  NW 
COhASSET    1  NNE 

COL3YS  FC53D 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLGATE  PH 
COLUSA   1  S5W 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN    I RR1G  01  ST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CO"ONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COYOTE  CANYON 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT   CITY   7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNI NGHAM 

CUYAMA 

CuyamaCa 
daggett  faa  ap 

DANA  2  SF 
OAVFNPORT 

DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEY 
DEER  CREEK  PH 
DFLANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR 
DE  SA8LA 
DC  SCAN  50  RS 

0088INS  COLGATE   FORE  BAY 

DONNE  R  MEMORIAL    ST  PK 
DOS  9  IOS 

DOWNEY   FIRE   DEPT  FC107C 
DOwNIEviLLE  RS 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
OUDLEYS 

Dunn i g an 
dunn  siding 

dunsmuio  rs 
duttons  landing 
eagle  mtn 
el  cap  i t  an  dam 
el  centro  2  ssw 

elect3a  ph 

elizabeth  lake  fc128b 
elk  valley 
ellepy  lake 

ELL IOTT 

ELSINORE 
ESCONDIDO 
EURfKA  WB  CITY 

e  xcheque  r  reservoir 
fairfield  police  sta 

fairmont 
ferguson  ranch 
fepndale  8  ssw 
f i ddle town  lynch  rch 
fillmore  1  wnw 

finley  1  sse 
finley  s  sw 
f i ve  point  s  5  ssw 
fleming  f i sh  +  game 
folsom  ham 

f ont ana  s  n 
font  ana  kaiser 
forest  glfn 
fopesthill  rs 
forks  of  salmon 


FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  ER-iGC  AVN 

FORT  DICK 

FORT  JONES  PS 


fort  ross 
french  gulch 
fresno  wb  ap  i 
friant  govt  camp 
Fuller  ton  hillcrest  res 

garberville 
garden  valley  2  s 
gasouet  »s 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GE"B£R  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

gilroy  14  ene 
glamis  6  ene 
glendale  stapenhorst 
glendora  west  f  c  185 
glennville 

golo  Run 
goose  lake  west 
grant  grove 
grass  valley 

GRATON   1  W 
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Station 

"5 

Day  of  Month 

H 

1 

2 

3 

4   |   5   |  6 

7   |   8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  ! 

17  ; 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  I 

27 

28  ; 

29  1  30 

31 

EENVILLE  RS 
ERNEVILLE 

INES  CYN  LOWER  FC  36* 
INES  CYN  UPPER  FC  367 
IWEE 

.73 
.22 
.45 
.55 
.24 

.03 

.01 

.02 
.24 

.14 

.10 

.1? 

.05 
.06 
.08 

.07 

.05 
.08 

.06 

.16 

T 

LF  MOON  BAY  2  NNW 
MILTON  AFB 
NFORD 

PPY  CAMP  RS 
RRIS  GAGING  ST  A 

.it 

1.28 
•l" 

.08 

.04 

.18 

.12 

.08 
.09 

.18 

.06 
.01 
.05 

■  04 

.01 
.01 
.08 

.01 

.05 

..a 

.01 

.03 

.06 
.02 

RRY  L  ENGLE8R IGHT  DAM 
T  CREEK  PM  1 
YFIELD  PUMP  PLANT 
YFORK  RS 
ALDSBURG 

.85 
1.69 
.00 
.93 
.14 

.08 

.03 

.03 
.11 

.01 

.03 
.03 

.06 

T 

.49 

.23 

.10 

■  1  0 
T 

.25 
T 

.05 

.33 

.06 

T 

.03 

.01 
.22 

.38 

.11 

.10 

T 

.09 

.03 

ALDSBURG  2  E 
WET 

NSHAW  DAM 
1NANDE2   I  NW 
SPERIA 

.12 
.68 
1.81 
.03 
.05 

.10 

.05 
.21 

.03 

T 

.83 
.02 

.  3f 
.09 
.03 

.25 

.34 

.05 

.02 

.03 

.26 

TCH  HETCHY 

5DEN  VALLEY  RANCH 

.TS 

3ERGS 

3GES  DAM 

1.20 
.36 

1  .28 
.41 
.93 

.04 

T 

T 

.31 

.10 
.14 

.37 
.12 

.  19 

T 

.11 

.  1  3 

.22 

.14 

.27 

.49 
.36 

.08 

.10 
.19 

.02 

.18 

.03 

T 

T 

.10 

.15 
.  1 1 

.13 
.06 

T 

^GEES  FC  60A 
.LISTER 
NEYDEW  2  WSW 
3PA 

3PA  2  SE 

.87 
.00 
1.92 
.57 

.77 

.12 
.08 
.14 

.04 

.02 
.01 

.02 

T 

T 

.51 
.08 

T 

.95 
.12 
.12 

.21 
.22 

.05 
.03 
.48 

.27 

.24 

.34 

.04 

.02 

T 

T 
T 

T 

>LAND  LARGO  STA 

ITER  DIST  GRAVES  RCH 

ITER  S  DAM 

IT  I NGTON  LAKE 

.EWILD  HWY  MNTNC  STA 

.66 

.54 

.54 

1  .56 

.21 

.20 

.15 

.32 

.10 
.23 

.14 
.18 

.08 
.28 

.01 

.21 

.02 

.19 

.17 

.10 

.16 

.  18 
.  18 

T 

.07 
.  1  2 

T 

HA 

CLLW1L0  RS 
'ERIAL 

'ERIAL  FAA  AP 
JEPENOENCE 

.05 
1  .75 
.00 
•  00 
.28 

.53 

T 

.52 
.01 

.05 
.39 

.13 
.19 

.18 

•  07 

•  01 

)IO  US  DATE  GARDEN 
r-OKERN 

fOKERN  ARM | T AGE 
IE 

)N  MTN 

.00 
.00 

T 

.28 

.00 

T 
T 

T 

•  28 

>S  VALLEY 
<NSONDALE 
jHUA  TREE 
.IAN  WYNOLA 
KAL  DAM 

3.92 
.36 
.16 

2.57 
•  16 

.14 

.02 

.02 

.14 

.11 

T 

.08 
.14 

.4  1 

.16 

.03 
T 

.13 
.08 
.16 
.38 

T 

.06 

.50 

.  38 

.23 

.20 

.47 

.07 

.29 
.02 

.08 

T 

.31 
.  1 1 

.86 

■  RANCH  // 

.LOGG 

.SEYV1LLE 

JTFIELD 

LINGER 

.00 
.45 
.20 
.06 
T 

.02 

T 

.30 
.06 
.06 

T 
T 

I 

T 

.05 
T 

.09 

.10 

.02 

.01 

fN  RIVER   INTAKE  3 
IN  RIVER  PH  1 
IN  RIVER  PH  3 
'TLEMAN  CITY  1  ssw 
'TLEMAN  STA 

.13 
.21 
.03 
.03 
.03 

T 

.02 

.13 
.03 

.01 

.13 

.08 
T 

.01 

T 

.ARC  POWER  HOUSE 
4G  CITY 

\MATH  r 

iGHTS  FERRY  2  SE 
'BEL 

1.93 
.00 

2.27 
.05 

1.56 

.32 
.07 

.02 
.11 

.30 
.18 

.40 

.18 
.64 

.03 
.38 
.42 

.04 

.48 

.05 

.33 

.10 

.20 

.22 
T 

.06 

.  15 

.01 

.04 
.14 

.15 

.05 

.03 

CRESCENTA  FC  251 
:AYETTE   2  NNE 
jUNA  BEACH 

HONDA 

IE  ARROWHEAD 

.46 
T 

.73 
.28 
1.93 

.04 
.02 
.41 

.13 
.55 
.35 

.26 

.04 

.87 

.03 

.02 

.  12 
.05 
.27 

r 

.05 
.03 

.07 

.02 

:eport 

.ESHORE 

1eside  2  ene 
:e  spaulding 
:e  spaulding  oam 

.10 
1.25 

.87 
1.79 
1  .21 

.02 

.03 

.01 
.  56 

.02 
.16 

.13 

.04 

T 

.02 
.08 

.11 
.19 

.30 
.07 

.13 
.57 
.58 

.01 

.05 

T 

T 

.05 

T 
T 

.  3b 
.05 

.06 
T 

.09 
.26 

■  01 

.07 

T 

.28 
.19 

.  1  e 

mesa 

FASTER 
>  PLUMAS 
'A  BEDS  NM 
1EC 

.71 
.20 

.94 

1.83 
.20 

T 

.05 

T 

T 

.01 

.04 

.22 

.13 
.  1  5 
.02 
.13 
.06 

.30 
.12 

.05 
.45 

.02 

... 

.,0 

.07 
.30 

.  1 1 

.04 

.13 

.01 
.06 

.  15 
.08 

.02  .01 

IHUZA  PT   STA  FC    352  B 
GRAND 
(MAN  RANCH 
iON  COVE 
4DSAY 

.17 
.05 
.03 
.12 
.30 

.08 
.17 

T 

.10 

.17 
T 

.05 
.03 
.02 
.03 

I 

"TLE  VALLEY 
'ERMORE  2  SSW 
■NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
XWOOD  2  N 
KWOOD  MESA 

2.48 

T 

.00 
.07 
.86 

.32 

.  14 

.21 

.15 

T 

.32 

.07 
.08 

.27 
.14 

.38 

.u 

.21 

.26 

.  34 

.23 
.02 

.06 

.01 

.02 

>[ 

'POC  SEWAGE  PLANT 

IG  BEACH 

IG  BEACH  WB  AP 

IG  VALLEY   INSP  STA 

•  04 
.19 
.14 
.12 
1.68 

.06 

.14 
.11 

.02 

.03 

T 

T 

.86 

T 

.15 

T 

.15 

.19 

.10 
T 

.20 

1 

.  ANGELES  WB  AP  R 
■  ANGELES  WB  CITY  R 
.  BANOS 

.  BANOS  AR8URUA  RCH 
.  GAT05 

.06 
.02 
.00 
.00 
.00 

.06 
T 

T 

.02 

T 

T 

■  GATOS  4  SW 
•  PRIETOS  RS 
ALTON 

ERNE  VALLEY  1  SSW 
LE  CREEK  PH 

.00 
.07 
1  .49 
T 

1.69 

.05 

T 

.54 

.27 
.40 

.07 
.77 

.47 

.11 

.06 

.01 

.05 

.04 

.09 
.09 

.  19 

LE  CREEK  RS 
■ELINE  MNTNC  STA 
■ERA 

'  RIVER  RS 
IDEV1LLE  ISLAND 

1.26 
2.12 
.07 
.84 
.00 

.03 
.10 

.05 

.02 

T 

.09 

.25 

.11 

.02 
.15 

T 

.15 

.43 
.12 

.02 

.34 
T 

.05 
.03 
.03 

T 

.04 

.<t5 

.30 
.05 

.20 

.09 

.03 

.25 

IZANITA  LAKE  // 
CH  FIELD 
E  ISLAND 
ICOPA 
i  IPOSA 

3.84 
.31 
.00 
.00 
.15 

.06 

T 

.16 

.48 

.21 
.16 

.32 
.10 

.39 
.02 

.05 

•  23 

.29 

.23 

.07 

.47 

.35 
.13 

.05 

T 

.02 

See  inference  notes  following  Station  Inde» 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

ata 

H 

1 

.00 

MflPTINCZ   FIPF   ST  A 

.00 

MARYSV  t  LLE 

.16 

MrtTHER 

.97 

MC  CLOUD 

.02 

MfADOW  LAKE 

.70 

MECCA  3  SE 

.OU 

MFNPOTA  0AM 

.26 

MERCED  F IRE   ST  A  2 

.02 

MEPCEY  HOT  SPRINGS 

MCyfRS   4  SW 

2.02 

MEYERS   INSPECTION  ST  A 

1.33 

M  1  ODLE  TOWN 

.24 

MILL  CREEK  2 

1  .86 

MINERAL 

1.98 

.92 

MITCHELL  CAVERNS 

.6*. 

MODESTO 

.0* 

MOJAVE 

/02 

MONO  LAKE 

MONT  E  RE  Y 

.15 

MONTICELLO  DAM 

.05 

MOOPPARK   1  SSE 

.00 

MORGAN  HILL  2  E 

.00 

MOPONGO  VALLEY 

MORRO  BAY  FJPE  DEPT 

.01 

MORRO  BAY   3  N 

.00 

MOUNTAIN  PASS 

.  1 1 

MT   BALDY  FC  85G 

1  .2U 

MT  BALDY  NOTCH 

.88 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

.01 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBPON  RS 

1  .86 

.03 

MOUNT    SHASTA  S*. I  BOWL 

.05 

2.55 

MT  WILSON  FC   336B  f/ 

.65 

mujp  woons 

.05 

NACIMIENTO  DAM 

NAPA 

loo 

T 

NEEDLES  F A A  AP 

T 

NEFNACH 

.99 

NEVADA  CITY 

.66 

NEwBURY   PARK  4  SW 

.02 

NEWMAN  2  NW 

T 

NEWPORT   8FACH  HARBOR 

.39 

NICOLAUS 

.06 

N I  LAND 

.21 

NORTH  FORK  RS 

.78 

NORTH  HOLLYWOOD 

.05 

OAK  DAL  E  WOODWARD  DAM 

.02 

OAK  KNOLL  R S 

1  .84 

.05 

OAKLAND  WB   AP  R 

T 

OAKVILLE    1  WNW 

.07 

OCCIDENTAL 

.30 

OCEAN5IDE   CAMP  PENDLETON 

.36 

OCOTILLO  WELLS 

.OU 

OJA  I 

.47 

OLINDA 

.15 

ONO 

1  .62 

OP1DS  CAMP  FC  57  BE 

.74 

ORANGE  COVE 

.29 

Day  of  Month 


9      10  I  11  I  12  :  13  I  14  I  15      16  ,  17  !  18     19  I  20  j  21     22  |  23  |  24  ,  25 


27  \  28     29  30 


ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORLANO 

ORLFANS 

OROVlLLE 

0R0V1LLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AC 

PAICINES  OHRWALL  PCH 

PALMDALF 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

P ALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VFPDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PAPADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARK  F  I  ELD 
PASADENA 
PA^KENTA  R5 

PASO  POBLES 

PASO  RORLES  FAA  AP 

PATT 1WAY 

PAYNES  CREEK 

PERRI S 

PETALUMA  F [RE    S T A  2 
PIEOPA 

PlFDRA  BLANCA  GUARD   ST  A 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PI»U  2  ESF 

PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PLACERVI lle 
PLACERVILLE   I FG 
PLAT INA 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  ST  A 
PT  P I  FOR AS  BLANCAS 

POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 
PORTOL A 
POSEY  3  E 


i.n 


.35 
.19  .50 


.32  .03 
.07  T 


.18      .21  .57 


.85  j  .27 
.20  .04 


.04      .13      .22  .04 


.07      -20  T 


.19  .09  .01 
T  .21  .05 

.07      .16  .18 


.01  .28 
.13 

T  .26  .12 


.30     .03  .01 


.19     .09  .03 

.02  .03 

.13  .10 

.06      .07  .01 


.10      .11  T 


.56     T  T 


.66      .03      .15  .02 


wing  Station  in(jM 
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Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4   |   5   |  6 

7  8 

9 

10 

11  12 

13 

1    U  1 

15 

16 

17 

18     19  |  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  ! 

27 

28 

29 

30 

31 

OTTERS  SAWMILL 
OTTER  VALLEY  PH 
OWAY  VALLEY 
RIEST  VALLEY 
'UINCY  RS 

2.33 
1.17 
1  .29 
.12 
.69 

.  04 

|  1  ! 

.11 

.13 

.06 

T 

.28 

T 

.04 

.20 
.05 

.58 
.06 

.02 
.05 
.51 

.22 
.18 

.19 

.28 

.37 

T 

.28 
T 

.10 
.20 

.02 
.03 

.67 
.18 

.07 

.35 
.13 

.06 
.02 

.12 

AMONA  SPAULOING 
ANCMI TA 
ANDSBURG 
AYMOND  9  N 

ED  BLUFF  W6  AP  R 

1.77 
1.27 
T 

.12 
.96 

T 

T 

T 

T 

T 

.60 

T 

.34 
.01 

.75 
T 

.15 
1  .06 

.06 

T 

T 

.19 
.  19 

.25 
.05 

.04 

.21 

T 

.01 

, EDOING  F IRE   ST  A  2 
, EDLANDS 
EDWOOD  C I T Y 
i  EPRESA 

, 1CHARD50N  GROVE    ST  PARK 

1  .76 
.52 
T 

.10 
1  .61 

T 

.05 

T 

.08 
.16 

.14 

T 

.99 

.05 

.13 

.22 

.20 
.09 

1 

.01 

.07 
.25 

.06 
.08 

.10 

.04 
.05 

•  07 
.02 

.03 
.03 

T 

T 

.  ■ 

1CHMOND 

10  VISTA 
.  IVERSIDE   FIRE    ST  A  3 

IVERSIOE  CITRUS  E  S  R 
joCKLIN 

T 

.00 

.49 
.06 

.02 

.22 
.28 

.07 
.06 

.01 

.  1  1 
.  1  7 

.02 
.03 

T 

OUNO  MOUNTAIN   1  NNE 
lACRAMENTO  WB  AP  R 

ACRAMEN TO  WB  CITY  R 

AGEHEN  CREEK 
i  A I NT  HELENA 

1.48 

.03 
.06 
1.02 
.26 

T 

.22 

T 

.02 

.05  .32 

T 

.  1  1 

.25 
.17 

.04 

.01 
.58 

.22 

T 

.04 

.05 

.05 

■  03 
.05 
T 

.26 

.  1 1 
.08 

•0* 

.08 

.07 

!  A I  NT  MARYS  COLLEGE 
LalINAS  2  E 
ALlNAS  FAA  AP 
iALINAS  DAM 

ALSIPUEDES  GAGING  ST A 

.05 
.05 
.02 
.03 
.36 

T 

T 

.05 

T 

.07 

.02 
T 

.10 

.03 

T 

.02 
.01 

.19 

.01 

.alt  springs  ph 
Ialyer  r s 
;an  anoreas  2  5 
.  an  antonio  cn  mouth 
an  an  ton  1 0  mission 

1*59 
.40 

T 

1.49 
.25 

.03 

.02 

.16 

.02 

.07 

.01 

T 

.30 

T 

.25 
.25 

.10 
.27 

.48 
.96 

.01 

.05 

.  10 

.32 
T 

.22 

|  AN  ARDO 

i  AN  BERNARD  I  NO  CO  MOSP 

,  AN  CLEMENTE  DAM 
ANOBERG  PTL   ST  A  FC130B 
ANOBERG  WB  //R 

.00 
.67 
.34 
.47 
.42 

.08 
.22 
.38 
.26 

.15 
■  02 
.09 

1 06 
.13 

.01 

.32 

•  03 

■  04 

AN  DIEGO  WB  AP  R 
|  AN  DIMAS  FIRE   WDN  FC  95 

AN  EM1GD10  RANCH 

AN  FERNANDO 
1    F  RICHMOND  SUNSET  R 

.62 
.68 
.16 
.27 
T 

.35 
.02 
.07 
.03 

.0*t 
.51 

.07 

.01 
.15 
.11 
.  17 

.  1  1 

.10 

T 

1 

jAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  P 
1  AN  FRANCISCO  FOB  R 
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DAILY  PRECIPITATION 


SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVlLLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAhOE  CITY 

T  EHACMAP I 

T F JON  RANCHO 

THFRMAL    FAA  AP 

ThOUSANO  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

T  IGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL    ST  A  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

I  RACY    PUMPING  PLANT 

TRAVIS  AFB 

TRINITY  OAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCK.EE  RS 
TULEF I  ELD 

TULELAKE  //*> 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 


Day  of  Month 


10     11      12     13     14     15      16  I  17     18     19  |  20  [  21     22  |  23  |  24     25     26     27     28     29     30  31 


.0*  '22 
.03  .02  *0* 
.0'.     -10  .52 


.1*      .03  .10 


.16      .12      .41  .10 


.03     T  .OA  .11 

.10  !  »05  .03 


.10  T 

T 

.19      .13  «<>5 
.13 

.01  .02 
.02 

.32      .02  .04 


T       I   .19     T  T 


UNION  OIL    STEARNS  ABS 


UPLANO  3  N 
UPPER  LAKE   7  w 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VAC AV 1 LLE 

VALLEY  CENTER   3  NNE 
VALYFRMO  RS 
VAN  NUYS  FC  158 

VENTURA 

V1CTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE    ST  A  FC  120 
VINTON 
V  ISAL  I  A 

volcanoville 
vollme  r  s 
volta  PH 
WALLACE    1  SE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK   2  eSE 
WALNUT   PATROL  5 T A  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONV1LLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WFED  1  S 

WE NOEL  10  SE 

WE  STHAvE  N 

WEST   POINT    3  SW 

WHISKEYT3WN  RES 
WH|Tf    MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHI TT  IER  FC   1U6  0 

WILLITS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HE IGHTS 
WOODFORDS 


.0*      .03  ,u2 

.20     .63      .05  .17 

•01  .07 


1.33  .0 
.lfc    1.52  .8 

.36   2.10  1.0 
.01  T 


T  .36 
.02 
.07  .21 


YORBA  L INOA 
YOSEM1TE  NP 


S*e  toleienco  nole«  following  Slalion  lnd«* 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

70 

73 

76 

69 

73 

72 

78 

74 

61 

64 

65 

60 

57 

60 

63 

68 

70 

69 

6  9 

5  1 

69 

70 

58 

55 

66.1 

40 

38 

39 

33 

36 

40 

38 

44 

30 

29 

25 

28 

31 

37 

32 

33 

34 

38 

32 

25 

31 

35 

38 

28 

38 

40 

3  0 

38 

38 

38 

34.7 

73 

79 

75 

70 

73 

80 

9  0 

83 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

o  1 

73 

65 

63 

63 

65 

70 

65 

69 

68 

75 

78 

70.0 

47 

56 

48 

50 

48 

45 

47 

4  7 

48 

48 

42 

45 

37 

41 

47 

40 

49 

50 

41 

35 

46 

42 

47 

46 

49 

50 

52 

53 

53 

43 

4  0 

46.2 

82 

87 

86 

82 

82 

85 

82 

76 

76 

75 

70 

65 

64 

60 

56 

50 

68 

73 

73 

65 

68 

79 

77 

76 

62 

60 

0  3 

77 

71.3 

49 

53 

55 

53 

47 

52 

49 

47 

43 

48 

43 

43 

37 

44 

42 

39 

36 

44 

43 

45 

42 

47 

42 

43 

46 

45 

43 

45 

48 

49 

49 

45.5 

68 

69 

74 

76 

74 

75 

78 

75 

70 

65 

67 

65 

67 

63 

58 

60 

64 

70 

61 

3  g 

42 

6  3 

54 

57 

60 

64 

65.3 

38 

35 

34 

36 

34 

32 

3  3 

44 

31 

30 

31 

32 

33 

34 

30 

34 

34 

39 

29 

29 

33 

32 

3  6 

34 

38 

3b 

39 

40 

46 

36 

38 

35.0 

73 

74 

76 

78 

81 

81 

82 

73 

62 

61 

54 

63 

61 

62 

67 

72 

72 

70 

o  < 

66 

76 

7  c 

65 

67 

68 

65 

73 

70 

7? 

82 

70.6 

42 

47 

48 

46 

47 

51 

57 

47 

45 

40 

36 

37 

37 

40 

38 

36 

41 

43 

37 

36 

45 

4  6 

41 

J  7 

38 

42 

45 

45 

45 

38 

46 

42.5 

75 

75 

77 

81 

81 

83 

83 

88 

73 

61 

69 

68 

71 

67 

69 

74 

80 

73 

74 

71 

71 

80 

8  5 

7 1 

69 

71 

7  3 

76 

7  1 

78 

78 

74.7 

45 

59 

60 

61 

59 

60 

59 

49 

53 

51 

46 

49 

49 

50 

49 

51 

49 

52 

48 

49 

55 

51 

55 

51 

46 

45 

49 

5  0 

49 

48 

49 

51.5 

76 

78 

81 

81 

85 

89 

89 

90 

78 

72 

68 

7  0 

68 

68 

67 

74 

78 

72 

77 

71 

73 

82 

66 

70 

70 

69 

74 

78 

77 

80 

81 

76.5 

41 

54 

50 

51 

48 

52 

54 

4  8 

47 

47 

43 

50 

47 

45 

46 

48 

45 

51 

48 

45 

44 

46 

55 

43 

50 

42 

49 

51 

50 

51 

46 

48.0 

77 

80 

83 

85 

85 

88 

90 

90 

86 

78 

65 

7 

58 

52 

55 

60 

58 

75 

78 

75 

67 

75 

64 

76 

70 

5  B 

57 

79 

83 

84 

74.0 

50 

52 

56 

58 

58 

62 

61 

55 

49 

48 

44 

42 

42 

41 

43 

44 

42 

53 

51 

41 

44 

52 

55 

43 

46 

47 

49 

48 

55 

60 

57 

49.9 

80 

82 

85 

85 

87 

86 

89 

83 

79 

70 

70 

66 

58 

57 

62 

62 

74 

75 

73 

69 

74 

82 

78 

69 

71 

6  5 

6 1 

77 

83 

82 

85 

74.8 

37 

44 

47 

50 

52 

52 

55 

47 

42 

46 

37 

39 

36 

39 

37 

40 

38 

42 

41 

32 

37 

43 

49 

34 

35 

42 

46 

45 

49 

45 

42.6 

74 

78 

81 

82 

83 

86 

83 

67 

74 

70 

68 

68 

64 

62 

56 

70 

78 

75 

73 

68 

70 

79 

81 

70 

68 

70 

71 

7? 

76 

79 

81 

74.3 

42 

51 

52 

55 

54 

55 

57 

52 

48 

43 

44 

42 

41 

46 

45 

46 

45 

43 

40 

44 

47 

49 

45 

43 

43 

44 

48 

48 

48 

50 

46.9 

74 

75 

70 

67 

67 

65 

63 

64 

65 

67 

65 

63 

64 

63 

60 

63 

67 

63 

65 

63 

68 

67 

00 

64 

66 

65 

67 

68 

65 

64 

65.7 

53 

52 

51 

54 

54 

53 

55 

5  1 

52 

49 

53 

51 

47 

49 

47 

50 

51 

47 

49 

51 

53 

03 

52 

53 

54 

55 

54 

53 

54 

55 

51.8 

85 

89 

92 

89 

90 

92 

92 

88 

82 

77 

79 

79 

64 

63 

64 

6  1 

78 

79 

80 

62 

72 

85 

77 

73 

70 

67 

63 

82 

86 

82 

93 

78.5 

37 

61 

62 

63 

60 

64 

53 

54 

54 

47 

48 

43 

41 

40 

44 

47 

44 

42 

41 

4  a 

45 

50 

42 

44 

40 

42 

51 

60 

60 

64 

49.5 

e3 

92 

97 

100 

99 

100 

100 

98 

100 

98 

93 

86 

77 

79 

73 

75 

67 

83 

89 

91 

4  0 

8  1 

69 

4  0 

85 

65 

78 

77 

86 

93 

95 

87.8 

53 

57 

62 

71 

65 

64 

67 

63 

65 

64 

61 

56 

52 

55 

50 

55 

46 

55 

57 

58 

56 

57 

66 

62 

58 

55 

52 

52 

62 

68 

67 

59.1 

82 

83 

86 

86 

90 

91 

92 

89 

77 

72 

73 

68 

67 

66 

69 

63 

80 

79 

79 

72 

7  7 

87 

7  8 

72 

75 

70 

68 

81 

85 

84 

86 

78.3 

51 

53 

58 

59 

60 

60 

63 

58 

54 

54 

49 

51 

49 

48 

50 

51 

49 

52 

53 

46 

47 

53 

56 

48 

51 

54 

53 

56 

58 

59 

56 

53.6 

80 

85 

91 

92 

87 

88 

89 

86 

83 

82 

76 

74 

60 

67 

60 

4  0 

53 

71 

79 

73 

63 

71 

85 

77 

70 

65 

57 

5  5 

67 

76 

73 

73.9 

41 

44 

45 

45 

44 

46 

44 

42 

43 

47 

47 

48 

40 

43 

43 

40 

41 

42 

46 

45 

42 

41 

45 

50 

49 

46 

47 

47 

49 

49 

44.  7 

86 

92 

95 

95 

94 

95 

94 

95 

91 

86 

8  1 

79 

69 

67 

70 

79 

85 

84 

78 

7  7 

85 

82 

84 

7  5 

71 

70 

84 

89 

89 

95 

83.4 

49 

54 

58 

61 

58 

55 

58 

53 

54 

52 

49 

48 

48 

47 

47 

41 

51 

52 

49 

47 

47 

45 

50 

51 

48 

46 

47 

54 

58 

58 

50.9 

77 

82 

89 

89 

86 

85 

86 

64 

80 

80 

72 

72 

60 

60 

53 

44 

66 

76 

71 

57 

70 

8  1 

74 

65 

64 

54 

5  i 

62 

74 

69 

70.5 

47 

49 

51 

52 

52 

50 

52 

47 

43 

40 

43 

40 

41 

38 

42 

41 

43 

42 

44 

40 

42 

43 

45 

44 

44 

42 

42 

44 

44 

45 

44.4 

84 

90 

92 

88 

87 

90 

86 

82 

S3 

74 

75 

61 

64 

58 

59 

4  8 

68 

77 

76 

61 

73 

83 

77 

68 

65 

62 

55 

65 

77 

72 

84 

73.7 

40 

46 

50 

50 

47 

47 

46 

46 

40 

42 

48 

43 

41 

42 

40 

44 

42 

43 

41 

45 

41 

41 

43 

47 

46 

47 

43 

45 

50 

50 

50 

44.7 

70 

71 

75 

80 

83 

85 

76 

70 

71 

72 

73 

70 

68 

67 

66 

70 

68 

65 

62 

67 

74 

72 

70 

69 

66 

6  5 

66 

68 

66 

70 

74 

70.7 

36 

38 

38 

40 

34 

45 

46 

49 

48 

47 

48 

47 

46 

46 

45 

42 

39 

42 

43 

40 

36 

39 

40 

43 

45 

48 

45 

44 

40 

44 

49 

43.0 

67 

67 

72 

68 

71 

79 

72 

63 

66 

62 

64 

64 

59 

63 

63 

69 

62 

64 

64 

64 

69 

65 

64 

6  1 

60 

62 

62 

58 

66 

69 

73 

65.5 

47 

53 

50 

50 

49 

48 

55 

52 

53 

50 

48 

47 

48 

47 

49 

49 

50 

50 

46 

47 

47 

49 

50 

49 

50 

50 

51 

50 

48 

48 

49 

49.3 

80 

82 

85 

85 

85 

86 

87 

69 

72 

65 

70 

70 

67 

65 

72 

77 

74 

75 

72 

73 

82 

8  1 

70 

71 

7  1 

68 

78 

73 

79 

83 

86 

76.0 

53 

54 

53 

51 

54 

56 

56 

50 

49 

44 

46 

46 

47 

51 

45 

50 

48 

45 

47 

50 

50 

52 

48 

46 

47 

51 

51 

52 

48 

52 

56 

49.9 

76 

73 

81 

70 

78 

84 

83 

86 

71 

66 

65 

69 

65 

63 

73 

66 

80 

80 

70 

fi  4 

70 

81 

73 

6  o 

76 

79 

84 

84 

80 

78 

74.5 

48 

50 

42 

45 

39 

45 

45 

44 

44 

42 

33 

36 

38 

43 

36 

39 

53 

40 

32 

i  6 

39 

43 

43 

50 

44 

45 

46 

44 

37 

42.2 

67 

70 

71 

71 

70 

71 

68 

72 

70 

64 

63 

55 

51 

45 

45 

45 

59 

59 

60 

57 

56 

63 

62 

59 

52 

48 

43 

60 

65 

65 

74 

60.6 

23 

29 

33 

33 

31 

32 

42 

34 

34 

47 

40 

27 

20 

27 

2  4 

31 

30 

27 

32 

35 

30 

26 

32 

32 

31 

31 

29 

35 

29 

33 

34 

31.4 

65 

67 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

66 

58 

53 

50 

44 

41 

44 

58 

58 

59 

57 

57 

65 

65 

56 

52 

51 

44 

62 

68 

71 

71 

59.5 

44 

48 

50 

52 

50 

52 

52 

50 

44 

45 

38 

31 

31 

32 

34 

31 

35 

43 

44 

34 

34 

45 

46 

39 

36 

39 

39 

38 

47 

49 

49 

42.0 

8 1 

85 

88 

91 

69 

86 

88 

87 

86 

78 

77 

69 

6  6 

56 

73 

76 

77 

60 

68 

78 

71 

73 

73 

57 

0  1 

76 

81 

85 

86 

75.3 

37 

39 

46 

45 

45 

51 

41 

40 

42 

35 

43 

39 

35 

3v 

42 

38 

40 

4, 

38 

39 

36 

41 

42 

42 

42 

*4 

48 

48 

41.5 

55 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

59 

52 

54 

47 

53 

42 

1  7 

43 

4  5 

50 

45 

41 

49 

55 

40 

44 

44 

40 

48 

51 

55 

53 

51.0 

34 

38 

40 

42 

43 

42 

41 

41 

43 

38 

31 

24 

24 

21 

.9 

24 

25 

<: 

30 

26 

21 

28 

31 

30 

25 

27 

25 

28 

35 

40 

40 

32.0 

62 

65 

66 

65 

67 

66 

69 

57 

52 

48 

52 

43 

46 

36 

47 

55 

56 

56 

48 

49 

62 

63 

51 

49 

44 

50 

54 

60 

63 

65 

67 

55.9 

44 

46 

49 

48 

49 

48 

49 

41 

37 

35 

34 

34 

33 

32 

33 

32 

43 

42 

35 

32 

37 

45 

37 

36 

37 

37 

37 

44 

47 

46 

48 

40.2 

92 

98 

102 

101 

100 

103 

102 

104 

102 

99 

96 

H  0 

85 

77 

76 

72 

82 

90 

94 

85 

85 

96 

96 

0  0 

84 

80 

7  7 

84 

92 

95 

0  0 

90.9 

56 

57 

61 

66 

67 

66 

70 

67 

70 

74 

69 

•■0 

50 

56 

54 

54 

57 

64 

61 

60 

56 

6  2 

0  9 

61 

56 

50 

52 

62 

66 

6  5 

60.7 

61 

66 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

63 

60 

55 

59 

49 

5  i 

a  a 

5 1 

61 

58 

52 

50 

59 

66 

5  ■ 

53 

52 

5  2 

56 

65 

67 

68 

59.2 

27 

32 

31 

33 

30 

29 

32 

35 

43 

39 

23 

31 

24 

30 

30 

32 

29 

30 

27 

20 

29 

25 

32 

3  0 

27 

31 

3  5 

33 

34 

32 

29 

30.  5 

8  1 

83 

76 

77 

75 

78 

76 

73 

75 

7  i 

71 

66 

68 

68 

67 

65 

70 

69 

67 

71 

77 

71 

67 

70 

65 

65 

70 

72 

69 

7  3 

71.5 

44 

45 

47 

55 

56 

49 

54 

54 

52 

55 

50 

53 

44 

54 

47 

47 

43 

45 

54 

54 

45 

53 

55 

55 

54 

03 

54 

57 

57 

0  7 

51.2 

85 

92 

96 

99 

99 

99 

100 

97 

97 

98 

94 

92 

72 

78 

70 

73 

67 

85 

88 

89 

77 

82 

90 

4  9 

83 

76 

6  9 

72 

85 

91 

86.1 

48 

53 

60 

58 

53 

56 

63 

55 

55 

59 

58 

55 

56 

50 

54 

42 

51 

52 

57 

60 

50 

54 

56 

51 

59 

0  6 

57 

53 

58 

54.4 

62 

65 

65 

68 

68 

67 

69 

66 

5  3 

46 

47 

46 

59 

5  5 

55 

59 

60 

62 

56 

47 

44 

52 

6  2 

60 

63 

65 

68 

58.2 

35 

38 

38 

39 

39 

38 

40 

41 

36 

34 

28 

34 

30 

30 

29 

30 

34 

49 

30 

29 

36 

37 

39 

32 

33 

33 

16 

27 

39 

38 

3  6 

35.1 

88 

93 

100 

102 

103 

100 

85 

76 

7  4 

85 

93 

83 

85 

94 

96 

69 

85 

7  0 

76 

85 

91 

9  0 

90.1 

53 

55 

58 

57 

57 

60 

60 

58 

62 

57 

55 

46 

50 

49 

54 

47 

53 

55 

57 

53 

52 

59 

54 

59 

57 

5  2 

49 

56 

63 

0  9 

55.3 

?3 

72 

68 

54 

63 

58 

69 

59 

4  7 

59 

51 

94 

63 

67 

69 

72 

62.1 

29 

27 

30 

28 

27 

26 

33 

39 

43 

39 

28 

35 

17 

30 

i. 

31 

24 

3  3 

28 

26 

2  5 

23 

42 

19 

25 

34 

■4 

31 

31 

30 

26 

30.0 

85 

89 

84 

,Ci 

82 

6  4 

81 

80 

31 

84 

77.6 

40 

46 

50 

47 

45 

47 

48 

51 

51 

41 

40 

46 

44 

45 

41 

47 

43 

48 

42 

39 

46 

49 

51 

44 

41 

43 

4  3 

48 

49 

45 

47 

45.5 

83 

87 

86 

79 

81 

80 

7* 

72 

73 

68 

69 

64 

63 

60 

58 

68 

7  0 

69 

66 

7  0i 

83 

70 

0  6 

67 

62 

6  1 

67 

70 

70.7 

53 

57 

59 

56 

54 

54 

53 

52 

52 

54 

49 

50 

49 

46 

4  9 

48 

45 

0  0 

52 

53 

47 

51 

54 

53 

50 

52 

51 

49 

56 

52 

58 

51.9 

65 

66 

65 

65 

82 

76 

74 

66 

68 

64 

63 

62 

60 

64 

6  4 

66 

65 

6  0 

58 

60 

70 

63 

64 

62 

66 

70 

66 

66 

77 

60 

66 

65.9 

44 

53 

46 

49 

47 

51 

53 

52 

53 

51 

47 

46 

51 

49 

4  0 

46 

47 

47 

47 

46 

46 

45 

48 

50 

46 

47 

46 

58 

55 

49 

4  0 

48.6 

65 

69 

74 

71 

73 

76 

75 

78 

65 

61 

58 

60 

60 

51 

OH 

60 

65 

OS 

65 

53 

0  0 

70 

71 

0  7 

61 

55 

66 

73 

67 

70 

7  1 

65.1 

39 

40 

35 

32 

30 

35 

34 

38 

43 

30 

31 

30 

38 

32 

n 

37 

32 

44 

43 

24 

2  6 

27 

38 

3* 

41 

41 

3  3 

38 

43 

44 

3  3 

35.3 

81 

85 

86 

89 

90 

93 

93 

95 

91 

78 

72 

75 

72 

70 

69 

73 

65 

83 

83 

82 

so 

80 

90 

8. 

75 

78 

7  ) 

71 

86 

88 
58 

87 

81.1 

50 

54 

55 

58 

56 

60 

60 

50 

56 

54 

49 

51 

50 

49 

50 

51 

45 

50 

49 

41 

43 

46 

54 

4  6 

47 

53 

52 

51 

54 

52 

51.4 

ALP  1 NE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  F IBREBOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP   PL T  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
8AKERSF 1 E  LO  w6  AP 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  CREEK  PH  1 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLUE   CANYON   WB  AP 

BLYTHE   FAA  AP 

BOCA 

BON  1 T  A 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOWMAN  DAM 
BRAWLEY  2  SW 
BRIDGEPORT 
3ROOKS  FARNHAM  RCH 
BURBANK  WB  AP 
9UPL  I  NfiAMp 
3URNE  Y 

3UTTONW I LLOW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


See  Relerence  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Day  Of  Month 


17 


CABRILLO  NM 
CACMUMA  OAM 
CALAVERAS   QIC.  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANYON  OAM 
CAPMEL  VALLEY 
CATHAY   BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 
CENIERVILLE  PH 
CHERRY   VALLEY  DAM 


CHICO   EXP    ST  A 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 


MAX 
M 1  N  I 


67  67  68 
51     51  52 


81  83  87 
38  AO 


COLUSA    1  SSW 


COPCORAN    IRPIG  DIST 


CRESCENT   CITY   1  N 


CULVER  CITY 


DAGGFTT   FAA  AP 
DAVIS    1  WSW 
DEATH  VALLEY 
DEER  CREEK  PH 
DENA I P 


MAX 
M  I  N 


MAX 
I  MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67  68 
AO  40 


70  75 
4  A      AO  40 


76  80  82 
47      49  51 


89  93  92 
45     48  50 


87  92  91 
52  53 


69  69 
34  32 


42      45  50 


68      74  70 


66  64  70 
38      46  44 


82      85  86 


63  70  73 
33      37  39 


67  72  72 
32      36  32 


82      84  85 


51      53  56 


76  80  83 
45      50  51 


72      75  76 


82  85  88 
45      47  49 


68      69  69 


84      84  85 


75  79  73 
30      36  40 


87      87  87 


82      84  87 


MAX 
M  [  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87      80  76 


73  65 
40  44 


86  82  82 
37      37  36 


58     50  52 


47      47  45 


48      48  50 


72      77  79 


57      63  61 


46      54  52 


51      51  54 


76  76  79 
37      41  45 


67  76  80 
33     39  43 


85  90  94 
52      55  58 


45  49  50 
95    101  105 


43      51  50 


68      68  65 


73  67  69 
49      45  45 


57      50  53 


55      59  62 


81      71  71 


81     83  69 


82  84  87 
50     49  48 


73  75  74 
33      31  38 


78  76  76 
29      38  39 


40      43  48 


49     47  48 


33     30  31 


86  85  87 
52      51  56 


52      49  52 


55      51  42 


78  83  90 
53      53  58 


89  92  89 
50     53  54 


54      51  56 


54      50  53 


86  86  85 
49     48  49 


40     38  42 


57     61  63 


76  77  84 
52      50  56 


57      56  48 


80  81  85 
46     45  47 


96      96  97 


51      46  49 


105  106  107 
81     81  82 


40     40  39 


86      89  87 


48     44  48 


72  59 
36  27 


44  47  45 

87  89  83 

50  49  44 

76  67  61 

38  3e  34 


92      90  71 


68      68  66 

50      52  52 

65      65  62 

45  45 

48  40 


55  59 
37  41 


50      49  53 


36      36  46 


64      57  56 


44      45  47 


40     30  36 


46      48  46 


67      64  71 


76  71 
39  35 


91  86  72 
51      55  52 


67      65  65 


67      86  72 


95  88  82 
53     52  50 


92     94  90 


80  77  80 
50      51  47 


78      85  64 


78  66 
53  50 


68  70 
54  53 


51      38  40 


82  76  78 
52      46  48 


97  94 
58  57 


88  70 
52  49 


92  84  74 
55      49  50 


43      49  42 


57      59  52 


48      39  45 


79      69  69 


53      59  60 


62      62  59 


70  70  70 
42     38  42 


37     30  31 


54  58  56 
30      28  26 


70  68 

39  40 


60  56  53 
38  30 


69      56  73 
30  29 


72      65  73 


70  72 
43  44 


79  76 
44      45  48 


81  70 
59     58  44 


55  65  65 
30      28  36 


43      45  48 


67  66  60 
47      40  45 


59     52  57 


43      39  43 


34     35  32 


55  52  66 
33     30  33 


56  59  67 
32      37  39 


38      42  42 


26  26  27 

55  55  60 

36  35  28 

68  64  72 

51      45      49  '44  47  47 


58  60  59 
28      28  33 


45      44  48 


62  67  61 
36      28  42 


49      55  51 


74  71  66 
48      48  46 


72      68  70 


65  67  67 
46      45  47 


67  64  69 
43      44  47 


73  81  70 
47      46  42 


73     72  72 


54      47  51 


75  74  66 
50      48  50 


65  60  66 
46      37  40 


49     43  38 


49      49  48 


52      50  48 

72  66  66 
44      40  34 


48      46  32 


55      51  50 


60      63  65 


69      66  70 


69  65  73 
40      47  48 


49      42  44 


68      67  74 


40  44 
28  23 


61  63 
47      45  37 


76  72  68 
40  38 


58  62 
32      30  27 


68  65  55 
36      30  28 


60  44  54 
34  29 


71  72  79 
45      33  39 


63  61 
33      25  26 


61     62  63 


57      70  76 


72  78  70 
50      48  48 


67  75  78 
46      40  47 


73  80  76 
46      45  49 


51      53  51 


74  66  82 
50      51  47 


69      64  63 


46      40  45 


63  63  70 

37  37  40 

56  60  56 

39  38  45 

6  8  64  6  9 

51  50  45 


65  65 
49  46 


84  81 
61  61 


53     52  53 


70  67  67 
53     55  53 


73      82  71 


62  68  55 
38     42  31 


71     69  65 


82  86  72 

53  50  43 

88  86  74 

44  47  46 

87  80  72 


64  54 
32  28 


46     50  38 


57  62 
31  37 


72  64 
41  30 


39     40  38 


79      77  69 


69  60 
37  28 


66  53  67 
34     20  27 


71  73  84 
49  43 


41      38  42 


60  59  57 
42      48  48 


69  74  64 
50      49  50 


63      59  66 


46      48  45 


64  57  76 

37  36  37 

54      59      471  40  44  60 

30     37     32    33  30  33 

72  6 
50  4 


48  43  53 

72      77  70 

49  48  49 


82      91  96 


67  70 
41  46 


54  64 
31  30 


61  69 
40  43 


67  59 
45  46 


73  66 
44  51 


73  71  73 
45  41 


72  63  67 
45  42 


75  68  69 
44     45  46 


79  76 
42     43  45 


74  73 
47  47 


80  78  73 
48      43  43 


72  70 
45  42 


69  64  68 
38     31  33 


70     62  55 


49      48  53 


82     82  70 


71  73 
45  47 


69  78 
47  45 


76  69 
53  52 


51  51 
30  31 


69  70 
39  39 


60  70 
37  35 


60  61 
30  39 


56  53 
36  40 


68  66 
42  47 


57  55 
28  29 


55  56 
38  37 


75  73 
48  52 


64  65 

57  55 


67  66 
48  50 


70  70 
45  47 


56  58 
38  36 


73  67 
47  47 


70  66  68 
49      51  47 


75  75  65 
35      30  32 


86  74  78 
54  53 


73      71  73 


97  97 
75      68  64 


70      66  73 


72  80  78 
48      46  47 


63  62  62 
38      34  34 


63  61 
33  29 


75  73 
41      43  43 


67  62  72 
41  30 


78  70 
48  37 


79  69 
49  46 


5  5  48 
78  72 


80  88  79 

48  57  47 

87  88  70 

46  46  45 

79  75  64 

37  41  34 

59  58  60 

42  46  38 

78  75  65 

48  52  48 


48      52  50 


70      83  75 


39      39  36 


84  81 

62  55 


81  81  73 
45      47  43 


95  95 
72  73 


68  66 
40  38 


87  74  71 
47     50  43 


71  69 
38  45 


73  72 
42  46 


67  68  75  69 
52      51      60  55 


51      52      49  42 


48      64      68  68 


75  79  78  79 
39     40      33  35 


65  77  72  84 
44      45      41  39 


73  76  81  83 
48      48      48  49 


75      78  76 
42      42      48  57 


82  90  88  96 
55     56     54  60 


63      71      65  75 


66  77  82  80 
46      47      49  45 


75     75  72 
39     42      30  31 


31      32  41 


65  61  68  70 
48      46  46 


46      50  47 


70  70  71  75 
32     43     37  31 


76  81  84  93 
53     52     52  51 


69      74  71 
50     54     50  55 


70  79  79 
50     50     49  48 


77     79  78 

50     51  52 


78  72  81 
49     48  47 


76     73  68 


74  74 
47  50 


74  77 
45  51 


68  72 
40  43 


59  60 
40  45 


66  64 
49  52 


58  52 
36  38 


78  72 
53  49 


70  69 
44  46 


90  91 
69  66 


67  65 
36  34 


72  74 
42  41 


59  58 
40  42 


83      86  86 
52     52     52  49 


76     83     85  88 


68      83      86  87 


71  73  72  78 
51      53      43  54 


80  80  76 
43      45  40 


52     52     54  50 


68  67  66  69 

50  54  53  56 

66  79  80 

45  38  45  40 

46  59  70  65 
37  39  43  45 

85  90  91  95 

49  56  61  60 

80  69  81 

50  49  46  45 

99  100  103  106 

58  76  82  75 


79     83  84 


See  Reference  Notes  Following  Station  nxjax 
-   152  - 


Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Station 

DayOI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>0BBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

80 

80 

81 

82 

87 

85 

79 

70 

68 

75 

75 

B  5 

76.6 

M1N 

48 

52 

52 

53 

52 

55 

48 

41 

41 

44 

42 

45 

45 

37 

50 

50 

43 

46 

45 

50 

50 

47.0 

JONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

59 

64 

68 

69 

68 

70 

69 

7  1 

59 

56 

48 

56 

46 

48 

40 

50 

50 

59 

57 

48 

50 

64 

53 

57.5 

M  I  N 

29 

31 

29 

33 

30 

29 

31 

40 

41 

39 

28 

33 

27 

30 

30 

31 

29 

31 

29 

27 

30 

27 

38 

30 

29 

32 

33 

34 

34 

31 

28 

31  .4 

>OWNIEVILLE  RS 

MAX 

68 

78 

74 

72 

75 

77 

75 

80 

67 

63 

60 

62 

56 

55 

44 

60 

66 

67 

54 

70 

65.5 

M1N 

36 

40 

39 

38 

41 

41 

42 

41 

46 

41 

38 

39 

39 

39 

38 

35 

38 

42 

36 

30 

34 

38 

38 

40 

39 

38 

4  1 

38 

44 

42 

39 

39.0 

)OYLE   5  SSE 

MAX 

69 

69 

74 

75 

76 

78 

78 

77 

69 

65 

59 

6  3 

57 

54 

58 

61 

65 

58 

50 

58 

64.5 

M  I  N 

37 

42 

41 

40 

38 

40 

41 

42 

36 

30 

39 

35 

35 

32 

33 

41 

36 

26 

31 

35 

43 

37 

39 

41 

45 

42 

46 

41 

38.0 

WY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

82 

86 

84 

79 

77 

77 

72 

7  1 

66 

60 

57 

60 

60 

74 

76 

?2 

67 

7J 

63 

63 

71.0 

MIN 

47 

45 

47 

44 

45 

47 

44 

44 

42 

40 

47 

37 

46 

41 

46 

46 

44 

47 

46 

42 

45 

4  7 

41 

53 

46 

48 

44.9 

IUDLEYS 

MAX 

71 

74 

77 

77 

78 

77 

80 

74 

66 

60 

62 

57 

56 

50 

6  0 

65 

67 

69 

6  4 

60 

69 

69 

65 

67.7 

M  I  N 

32 

36 

41 

41 

41 

39 

40 

39 

38 

37 

30 

36 

30 

38 

37 

37 

29 

35 

30 

27 

27 

32 

41 

28 

2  6 

30 

41 

36 

36 

38 

li 

35.0 

IUTTONS  LANDING 

MAX 

72 

73 

73 

77 

79 

76 

64 

74 

67 

67 

66 

68 

76 

76 

70.9 

MIN 

42 

48 

48 

48 

46 

53 

51 

51 

44 

44 

47 

47 

50 

48 

40 

47 

47 

44 

46 

50 

50 

43 

47.0 

AGLE    MT  N 

MAX 

87 

92 

96 

101 

100 

99 

101 

101 

99 

99 

94 

94 

76 

78 

73 

73 

72 

82 

B  3 

83 

87 

90 

9  0 

86 

82 

72 

88 

87.8 

MIN 

59 

59 

70 

71 

69 

71 

74 

67 

72 

75 

69 

60 

59 

55 

53 

58 

57 

61 

62 

62 

62 

63 

66 

64 

62 

61 

59 

58 

64 

66 

75 

64.0 

L   CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

85 

90 

92 

92 

87 

84 

90 

88 

82 

82 

77 

77 

65 

65 

59 

56 

75 

J  \ 

7  3 

67 

85 

76 

70 

70 

75.7 

MIN 

51 

56 

57 

48 

46 

47 

49 

54 

48 

53 

51 

50 

44 

47 

49 

43 

45 

47 

53 

46 

51 

45 

51 

54 

52 

50 

50 

52 

55 

56 

49.8 

L  CENTRO   2  SSW 

MAX 

93 

97 

102 

101 

100 

102 

101 

100 

100 

98 

95 

86 

82 

78 

84 

91 

93 

90.6 

M  I  N 

48 

55 

59 

58 

58 

61 

63 

61 

57 

59 

55 

43 

43 

54 

50 

40 

45 

52 

55 

5  i 

*» 

52 

49 

52 

50 

47 

42 

52 

54 

60 

59 

52.7 

LECTRA  PH 

MAX 

79 

82 

82 

84 

86 

86 

69 

89 

74 

72 

69 

68 

66 

66 

70 

75 

77.2 

MIN 

43 

45 

48 

49 

44 

49 

50 

48 

54 

46 

43 

43 

39 

46 

42 

47 

48 

46 

42 

42 

39 

46 

49 

41 

40 

41 

47 

46 

41 

45 

42 

44.9 

LK  VALLEY 

MAX 

59 

70 

65 

67 

74 

68 

76 

70 

57 

5  3 

59 

56 

57 

58 

56 

70 

70 

63 

58 

76 

67 

65.0 

MIN 

41 

50 

40 

31 

38 

41 

42 

45 

43 

36 

35 

46 

38 

30 

36 

16 

47 

36 

33 

32 

38 

39 

40 

42 

40 

38 

43 

45 

36 

34 

39.2 

LSINOR; 

MAX 

90 

94 

95 

91 

91 

92 

90 

86 

87 

78 

69 

62 

63 

57 

76 

82 

78 

70 

78 

88 

60 

76 

73 

81 

76 

79.2 

MIN 

40 

44 

47 

45 

42 

43 

45 

47 

42 

44 

33 

46 

44 

45 

38 

41 

42 

40 

41 

42 

42 

44 

46 

49 

47 

50 

54 

50 

5  2 

44.  3 

SCONDIDO 

MAX 

83 

86 

88 

84 

85 

87 

85 

78 

76 

73 

73 

70 

69 

66 

62 

59 

72 

67 

76 

69 

68 

64 

72 

74.1 

MIN 

45 

47 

49 

53 

50 

48 

53 

56 

53 

56 

50 

45 

45 

48 

47 

46 

40 

45 

52 

52 

42 

45 

50 

54 

54 

52 

49 

53 

56 

55 

56 

49.9 

UREKA  WB  CITY 

MAX 

61 

55 

58 

56 

57 

61 

68 

63 

59 

56 

5  5 

55 

54 

56 

54 

54 

57 

55 

56.7 

MIN 

48 

50 

49 

46 

43 

46 

49 

52 

51 

49 

48 

48 

42 

45 

46 

45 

49 

49 

46 

4  l 

48 

49 

46 

49 

49 

50 

49 

48 

49 

47 

48 

47.8 

AIRFIELD   POLICE    ST  A 

MAX 

77 

78 

81 

78 

86 

86 

86 

72 

69 

70 

69 

68 

67 

7 1 

78 

78 

?2 

79 

72 

73 

73 

76 

64 

75.4 

MIN 

49 

53 

52 

53 

52 

54 

« 

52 

48 

48 

45 

46 

45 

47 

48 

48 

49 

49 

45 

42 

44 

52 

48 

47 

45 

48 

49 

46 

45 

44 

51 

46.3 

AIRMONT 

MAX 

72 

80 

8  3 

8  5 

80 

80 

77 

76 

?3 

68 

59 

55 

5  3 

57 

51 

67 

69 

66 

58 

68 

59 

g r, 

55 

5  5 

67 

76 

73 

66.1 

MIN 

42 

53 

61 

59 

59 

60 

56 

54 

49 

45 

45 

41 

37 

39 

38 

39 

38 

47 

49 

42 

33 

45 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

45 

48 

53 

46.3 

IVE   POINTS    5  SSW 

MAX 

84 

86 

90 

89 

91 

95 

94 

86 

7  5 

74 

74 

70 

83 

81 

80 

89 

86 

76 

76 

75 

76 

84 

88 

87 

89 

81.9 

MIN 

36 

48 

47 

49 

51 

55 

47 

49 

48 

53 

34 

35 

34 

39 

40 

33 

42 

40 

41 

52 

44 

44 

49 

51 

50 

53 

51 

47 

45.1 

-EM I NG  F ISH  +  GAME 

MAX 

70 

75 

75 

76 

76 

75 

78 

7  2 

65 

6  3 

62 

62 

58 

56 

59 

65 

69 

63 

62 

51 

67 

70 

67 

61 

61 

58 

70 

67 

72 

75 

78 

67.0 

MIN 

44 

40 

40 

38 

43 

42 

52 

38 

32 

28 

43 

28 

41 

38 

36 

34 

46 

34 

28 

32 

33 

41 

37 

41 

41 

43 

46 

43 

41 

38.9 

DLSOM  DAM 

MAX 

75 

80 

82 

82 

85 

86 

8  5 

90 

75 

72 

69 

71 

68 

69 

73 

79 

76 

74 

70 

69 

80 

83 

72 

70 

72 

72 

77 

74 

80 

82 

75.9 

MIN 

49 

51 

51 

55 

53 

55 

60 

52 

49 

48 

47 

48 

45 

45 

47 

48 

50 

49 

45 

45 

49 

51 

51 

47 

46 

48 

49 

47 

50 

51 

51 

49.4 

3NT  ANA  KAISER 

MAX 

86 

9  1 

9 1 

90 

89 

94 

92 

8  1 

80 

7  3 

69 

63 

62 

60 

72 

79 

78 

73 

75 

87 

g  g 

72 

68 

67 

62 

70 

75 

73 

81 

76.7 

MIN 

56 

51 

62 

69 

56 

58 

54 

56 

51 

51 

53 

48 

52 

50 

49 

45 

50 

43 

45 

46 

49 

52 

54 

52 

51 

48 

45 

55 

52 

49 

51.7 

3REST  GLFN 

MAX 

70 

70 

76 

7  5 

7  1 

79 

76 

80 

82 

64 

60 

65 

75 

72 

67 

63 

75 

70 

58 

65 

66 

6  B 

78 

79 

76 

72 

70.8 

MIN 

37 

44 

37 

40 

34 

39 

38 

39 

40 

38 

38 

29 

34 

40 

29 

27 

32 

33 

37 

41 

38 

43 

43 

39 

43 

33 

32 

36.9 

)RT  BIDWELL 

MAX 

65 

7  1 

6  5 

7u 

73 

72 

70 

6  7 

64 

60 

63 

64 

58 

56 

67 

60 

50 

48 

65 

68 

60 

57 

58 

53 

55 

67 

64 

70 

72 

74 

63.4 

MIN 

42 

38 

40 

40 

38 

37 

37 

38 

38 

32 

33 

34 

37 

29 

34 

38 

34 

36 

29 

36 

35 

33 

39 

36 

38 

35 

39 

43 

48 

44 

36 

37.0 

)RT  BRAGG 

MAX 

59 

57 

67 

65 

62 

62 

60 

58 

56 

60 

6  j 

62 

62 

64 

59 

60 

60 

58 

62.2 

MIN 

44 

51 

45 

45 

41 

45 

48 

49 

52 

47 

48 

48 

42 

42 

41 

46 

42 

47 

46 

44 

41 

41 

47 

43 

4  2 

43 

45 

4  7 

47 

47 

47 

45.3 

1RT   BRAGG  AVN 

MAX 

59 

58 

60 

60 

60 

60 

58 

60 

61 

62 

60.2 

MIN 

45 

48 

45 

41 

37 

39 

43 

45 

48 

45 

49 

47 

)8 

38 

40 

46 

40 

47 

45 

43 

41 

38 

47 

40 

37 

38 

43 

43 

47 

45 

45 

43.0 

jRT   JONES  RS 

MAX 

68 

74 

74 

68 

56 

70 

60 

63 

62 

76 

75 

75 

75 

75 

68.1 

MIN 

43 

37 

40 

31 

33 

42 

49 

45 

36 

39 

39 

37 

39 

35 

34 

21 

36 

45 

35 

41 

29 

31 

33 

36 

40 

40 

30 

41 

39 

37 

35 

37.0 

)RT  ROSS 

MAX 

63 

61 

59 

6  1 

61 

60.7 

MIN 

42 

48 

45 

43 

41 

44 

52 

50 

51 

45 

42 

44 

41 

41 

43 

45 

41 

42 

41 

43 

39 

41 

43 

41 

40 

43 

46 

43 

48 

40 

43 

43.6 

!£SNO  WB  AP 

MAX 

64 

70 

65 

82 

8  5 

89 

79.  1 

MIN 

47 

51 

54 

57 

54 

54 

58 

55 

53 

54 

4  6 

48 

4  7 

48 

50 

51 

49 

48 

47 

44 

4: 

52 

53 

48 

46 

51 

54 

53 

53 

52 

50 

50.8 

J IANT   GOVT  CAMP 

MAX 

81 

73 

64 

82 

86 

65 

79.2 

M  |  N 

38 

41 

45 

50 

49 

49 

53 

47 

46 

45 

41 

44 

41 

41 

42 

48 

45 

40 

43 

36 

38 

41 

49 

41 

39 

43 

49 

48 

46 

46 

45 

44.  1 

ANT  FOREST 

MAX 

62 

54 

52 

44 

50 

3  7 

51 

6  1 

56 

51.2 

MIN 

31 

37 

38 

4U 

40 

41 

42 

40 

36 

35 

28 

28 

30 

28 

26 

30 

29 

31 

31 

29 

25 

32 

38 

32 

29 

31 

32 

32 

33 

41 

40 

33.4 

LLTS°IE  FIELD 

MAX 

s 

67 

?7 

67 

68 

60 

68 

70 

7  1 

7  7 

73.6 

MIN 

45 

46 

49 

54 

55 

47 

56 

57 

53 

60 

52 

52 

43 

53 

49 

45 

42 

45 

54 

55 

44 

46 

54 

5  5 

53 

54 

52 

52 

57 

57 

57 

51.4 

LROY 

MAX 

72 

80 

83 

68 

68 

66 

7  1 

69 

81 

7R 

74.5 

MIN 

37 

56 

46 

46 

42 

48 

48 

47 

44 

44 

43 

40 

44 

44 

44 

44 

42 

51 

40 

37 

3  ! 

42 

42 

42 

41 

47 

48 

48 

53 

42 

4  1 

44.3 

lAMIS  6  ENE 

MAX 

93 

83 

86 

9  3 

66 

83 

81 

B  2 

89 

97 

98 

104 

MIN 

61 

64 

61 

63 

68 

67 

60 

64 

59 

55 

51 

56 

72 

73 

62 

59 

ENNVILLE 

MAX 

6  2 

67 

6  5 

75 

64 

6  5 

56 

5 1 

7  1 

75 

74 

7  7 

MIN 

33 

35 

39 

43 

H 

41 

44 

37 

35 

38 

36 

34 

30 

30 

39 

36 

29 

35 

35 

29 

27 

32 

37 

30 

30 

30 

30 

43 

39 

45 

38 

35.6 

ANT  GROVE 

MAX 

5  5 

60 

62 

63 

63 

64 

63 

63 

62 

59 

45 

47 

41 

39 

37 

40 

54 

53 

45 

35 

38 

54 

61 

58 

51.6 

MIN 

29 

36 

37 

38 

39 

39 

40 

39 

35 

36 

27 

26 

29 

27 

Jo 

29 

28 

31 

31 

28 

27 

33 

37 

29 

28 

31 

32 

30 

34 

39 

39 

32.5 

ASS  VALLEY 

MAX 

67 

73 

75 

77 

77 

79 

80 

69 

64 

62 

63 

59 

53 

64 

68 

69 

67 

61 

72 

75 

62 

62 

62 

70 

71 

75 

68.3 

MIN 

43 

46 

48 

50 

50 

50 

5  1 

44 

42 

36 

4  3 

37 

41 

42 

46 

4  1 

33 

46 

46 

41 

42 

40 

43 

48 

48 

43.7 

ATON  1  w 

MAX 

75 

78 

81 

81 

83 

82 

81 

63 

68 

64 

66 

68 

63 

67 

72 

78 

74 

72 

71 

70 

79 

74 

69 

66 

69 

68 

70 

65 

73 

77 

87 

72.7 

MIN 

41 

47 

45 

41 

47 

49 

53 

51 

41 

40 

40 

42 

41 

39 

45 

40 

45 

38 

42 

4 

41 

45 

40 

38 

41 

43 

48 

46 

38 

41 

43.0 

IWf  1 

MAX 

68 

75 

80 

84 

83 

84 

85 

82 

86 

82 

78 

72 

69 

65 

58 

64 

54 

72 

74 

77 

6: 

72 

76 

72 

76 

73 

58 

63 

75 

80 

8  2 

73.6 

MIN 

42 

47 

51 

54 

56 

57 

60 

58 

57 

51 

47 

48 

42 

42 

40 

40 

46 

50 

50 

45 

47 

51 

42 

37 

42 

49 

54 

5  4 

48.4 

LF   MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

59 

63 

59 

62 

60 

63 

67 

60 

62 

63 

63 

58 

60 

60 

60 

60 

64 

57 

59 

57 

59 

58 

57 

61 

60 

59 

59 

56 

61 

62 

59 

60.2 

MIN 

40 

51 

47 

45 

42 

45 

48 

49 

50 

47 

44 

48 

48 

47 

;  I 

48 

47 

49 

47 

45 

42 

42 

48 

49 

50 

48 

4  9 

50 

53 

51 

46 

47.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


DayOI  Month 


Stcilon 

Aver; 

1 

I 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  ! 

S 

26 

27 

 ! 

28 

29 

I 

30 

31 

HAMILTON  AFB 

MAX 

73 

73 

76 

78 

61 

61 

82 

65 

68 

64 

65 

64 

62 

66 

67 

74 

65 

68 

65 

67 

77  | 

71 

65 

65 

66 

68 

66  i 

66 

69 

71 

81 

43 

52 

47 

48 

45 

46 

52 

54 

53 

52 

47 

49 

48 

46 

53 

47 

45 

44 

47 

48.3 

HANFORO 

MAX 

87 

85 

87 

87 

90 

90 

92 

91 

84 

75 

74 

72 

70 

69 

ro 

72 

81 

80 

78 

77 

78 

86 

67 

79 

77 

74 

70 

82 

86 

85 

67 

80  •  7 

47 

48 

53 

54 

48 

54 

56 

5  1 

5  1 

53 

47 

49 

44 

45 

38 

56 

48 

44 

49 

47 

48.8 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

67 

61 

'9 

78 

8  i 

82 

67 

61 

57 

65 

65 

60 

0  6 

59 

72 

78 

69 

55 

66 

80 

61 

69 

69 

68 

75 

82 

76 

76 

69  4 

M I  N 

46 

51 

44 

52 

18 

43 

45 

45 

45 

42 

3  7 

3  3 

38 

35 

40 

39 

40 

40 

41 

44 

40 

40 

41.2 

HAT   CREEK    PH  1 

MAX 

67 

72 

75 

76 

76 

78 

77 

82 

61 

6  3 

62 

64 

54 

6  0 

62 

70 

70 

6  7 

54 

54 

71 

72 

58 

61 

52 

66 

75 

67 

74 

73 

43 

42 

37 

35 

33 

36 

36 

4 

30 

33 

32 

27 

39 

34 

41 

41 

35 

45 

49 

51 

17.5 

HA YF 1 ELO    PUMP  PLANT 

MAX 

89 

96 

99 

96 

96 

97 

98 

)7 

96 

91 

90 

74 

76 

70 

' ; 

66 

82 

87 

86 

80 

81 

89 

90 

85 

80 

74 

70 

81 

88 

91 

96 

86  0 

55 

58 

60 

59 

59 

62 

60 

57 

65 

59 

55 

* 

5  0 

49 

50 

55 

60 

52 

58 

58 

48 

63 

5  6.8 

HEALDSBURG 

MAX 

A  3 

83 

82 

86 

89 

16 

66 

64 

71 

69 

7  5 

71 

69 

72 

76 

84 

78 

77 

70 

74 

84 

79 

71 

74 

74 

72 

76 

73 

64 

80 

87 

7  7.4 

M  1 N 

45 

51 

4  7 

48 

44 

48 

53 

52 

52 

42 

41 

42 

47 

45 

4u 

46 

50 

43 

42 

45 

45 

46.4 

HENSHAW  0AM 

MAX 

76 

81 

85 

86 

82 

83 

83 

82 

:■) 

78 

75 

70 

66 

62 

53 

55 

46 

67 

74 

70 

59 

68 

78 

71 

63 

61 

51 

51 

60 

72 

69 

6V  5 

36 

39 

41 

41 

38 

4  1 

40 

36 

38 

40 

4  3 

42 

29 

3 

44 

36 

40 

45 

47 

45 

39.9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

67 

73 

76 

79 

78 

79 

76 

7  8 

72 

68 

56 

60 

48 

53 

41 

55 

55 

66 

6( 

62 

56 

67 

73 

61 

60 

60 

54 

52 

64 

76 

M 1  N 

37 

42 

44 

45 

44 

45 

45 

4  3 

4  1 

45 

36 

40 

33 

34 

36 

30 

46 

33 

35 

35 

41 

(8.8 

HILTS 

MAX 

65 

63 

68 

o  I 

54 

71 

74 

61 

57 

52 

53 

59 

50 

54 

51 

66 

66 

56 

48 

48 

65 

64 

54 

56 

55 

57 

67 

63 

67 

64 

MIN 

34 

42 

40 

32 

4  1 

43 

40 

37 

39 

38 

32 

42 

35 

31 

33 

37 

34 

36 

33 

41 

42 

40 

35 

17.7 

HOLL I  STEP 

MAX 

SO 

77 

79 

77 

86 

90 

BO 

77 

70 

64 

65 

62 

62 

64 

67 

70 

65 

64 

64 

67 

73 

70 

68 

64 

62 

63 

65 

64 

72 

74 

79 

M  I  N 

39 

41 

44 

46 

41 

4  7 

4  5 

45 

4  4 

45 

40 

41 

40 

43 

49 

39 

46 

36 

40 

44 

47 

46 

45 

50 

38 

4  3.4 

HOOPA 

MAX 

70 

70 

78 

67 

72 

81 

75 

80 

67 

68 

61 

64 

60 

62 

67 

60 

77 

70 

64 

65 

65 

75 

68 

66 

68 

69 

75 

78 

78 

69 

69 

69  6 

Ml  N 

44 

50 

46 

50 

45 

45 

48 

48 

50 

47 

4  3 

39 

36 

38 

40 

37 

50 

36 

40 

46 

45 

42 

43 

38 

43.8  ( 

HUNT 1NGTON  LAKE 

55 

57 

59 

60 

61 

60 

6  1 

62 

59 

59 

4  5 

46 

36 

35 

40 

49 

50 

50 

45 

46 

57 

56 

47 

46 

45 

39 

50 

58 

59 

61 

51  2 

MIN 

' 

32 

36 

■'6 

35 

36 

37 

3  5 

32 

25 

27 

26 

25 

26 

25 

35 

26 

25 

32 

31 

3 1 

33 

35 

35 

30.5 

[OR  I A 

MAX 

77 

78 

80 

82 

84 

83 

84 

83 

73 

66 

64 

61 

60 

58 

64 

62 

75 

73 

70 

66 

71 

80 

79 

66 

67 

63 

64 

72 

77 

80 

81 

7  2.4 

MIN 

44 

50 

52 

52 

5  5 

54 

56 

52 

42 

42 

35 

37 

35 

38 

37 

42 

40 

37 

39 

47 

51 

44.1 

I OYLL W 1 LD  RS 

MAX 

75 

80 

80 

78 

80 

8  0 

76 

75 

77 

74 

67 

54 

46 

42 

39 

59 

65 

63 

56 

62 

72 

67 

64 

55 

50 

48 

58 

68 

75 

78 

65  4 

MIN 

35 

4U 

44 

36 

40 

4 1 

40 

41 

* 

38 

25 

31 

30 

34 

35 

38 

39 

26 

36 

35.4 

IMPER I AL 

MAX 

91 

97 

100 

98 

98 

99 

101 

100 

98 

96 

•  4 

80 

81 

74 

75 

74 

83 

90 

92 

83 

82 

90 

95 

87 

83 

75 

75 

85 

69 

93 

98 

88  9 

MIN 

5  1 

5  8 

62 

6 1 

62 

6  3 

67 

63 

61 

62 

57 

56 

51 

56 

62 

64 

56 

59 

60 

62 

58.0 

[MPfR]AL    FAA  AP 

93 

99 

103 

100 

;  01 

103 

.  a  5 

102 

101 

100 

98 

79 

8' 

77 

78 

76 

85 

92 

95 

85 

85 

9  7 

98 

90 

85 

75 

79 

86 

92 

95 

101 

91  5 

MIN 

50 

64 

59 

60 

61 

67 

63 

59 

59 

56 

53 

61 

63 

60 

58 

59 

60 

57.6 

I NDEPENDFNCF 

73 

80 

84 

88 

89 

86 

90 

87 

78 

78 

61 

70 

55 

73 

81 

73 

78 

74 

74 

73 

80 

88 

7  7.9 

MIN 

45 

51 

40 

"' 

50 

43 

41 

52 

45.6 

1N01O   US   OA T E  GARDEN 

90 

97 

101 

102 

100 

100 

It  - 

103 

iC  1 

98 

96 

80 

82 

74 

79 

73 

89 

90 

93 

80 

86 

95 

96 

87 

64 

79 

77 

88 

90 

96 

MIN 

57 

66 

59 

54 

58 

61 

59 

58 

56 

66 

60 

60 

57 

56 

59 

56 

66 

67 

60.4 

I N YOKF°N 

85 

90 

93 

92 

93 

93 

91 

93 

88 

B5 

77 

75 

65 

71 

70 

•■1 

82 

82 

83 

72 

76 

84 

83 

79 

77 

74 

72 

83 

89 

88 

93 

MIN 

42 

50 

45 

58 

42 

38 

46 

42 

7  9 

43 

62 

60 

53 

48 

46 

50 

54 

47 

55 

40 

44 

50 

56 

54 

48.7 

IRON  MTN 

82 

93 

98 

101 

100 

101 

:  0  1 

101 

101 

100 

100 

95 

8  0 

80 

76 

75 

76 

82 

90 

91 

65 

81 

91 

93 

92 

85 

60 

77 

87 

91 

94 

89  6 

MIN 

59 

59 

62 

6 

69 

70 

69 

71 

6 

6 

59 

56 

54 

5  b 

53 

60 

65 

66 

62 

6 

65 

62 

60 

60 

6 

64 

70 

63.4 

JESS   V  AL  LEY 

62 

65 

65 

6  7 

69 

67 

70 

62 

56 

56 

58 

55 

45 

52 

52 

6  7 

62 

56 

56 

56 

56 

63 

56 

49 

48 

53 

62 

62 

65 

65 

67 

MIN 

3 

30 

32 

32 

33 

29 

27 

32 

30 

33 

32 

32 

37 

28 

42 

* 

34 

34.3 

80 

84 

85 

b; 

60 

83 

"■ : 

78 

72 

/  7 

63 

58 

OC 

49 

45 

4? 

63 

70 

65 

57 

66 

77 

68 

60 

57 

53 

44 

57 

70 

66 

77 

MIN 

i 8 

31 

41 

7H 

41 

38 

39 

38 

40 

41 

40 

38 

40 

40 

43 

39.6! 

kENTF  1ELD 

74 

75 

76 

76 

82 

8  1 

61 

63 

67 

6  6 

65 

68 

7 

71 

69 

7  7. 

66 

70 

80 

75 

65 

67 

70 

69 

71 

65 

74 

73 

MIN 

'" 

46 

46 

41 

4  i 

43 

46 

45 

43 

43 

49 

46 

4  1 

54 

48 

50 

50 

43 

46.2 

KERN   P  I VE R   PH  1 

a  3 

83 

BS 

90 

91 

92 

67 

75 

72 

71 

6  5 

65 

65 

6  6 

80 

79 

80 

75 

75 

90 

85 

77 

77 

74 

66 

81 

85 

85 

87 

MIN 

6  0 

50 

4  6 

49 

56 

56 

49 

5  3 

52 

60 

50 

53 

51 

5  3 

56 

66 

64 

62 

56.3 

kern  river  ph  3 

60 

82 

86 

B7 

89 

38 

87 

82 

-.  1 

74 

70 

61 

58 

63 

62 

74 

82 

77 

70 

72 

82 

79 

70 

70 

68 

61 

76 

84 

84 

86 

MIN 

59 

45 

44 

41 

45 

40 

42 

47 

46 

36 

50 

44 

48 

36 

45 

50 

46 

48 

46 

42 

41 

47 

54 

56 

47.0 

K.ETTLEMAN  city   1  SSW 

MAX 

85 

87 

?0 

90 

94 

7  : 

96 

89 

7  9 

73 

83 

6  V 

72 

66 

75 

68 

84 

8  1 

80 

74 

80 

90 

81 

76 

78 

71 

73 

86 

88 

89 

81.41 

Ml  N 

60 

66 

K, 

" 

" 

50 

44 

48 

5  C 

53 

44 

54 

4  7 

42 

4  3 

56 

58 

48 

47 

53 

5  2 

53 

59 

59 

56 

54.2 

KE  T  T  L  EMAN   ST  A 

B5 

86 

B9 

90 

92 

92 

90 

76 

»,4 

76 

71 

'.' 

71 

74 

6  7 

83 

83 

80 

74 

60 

R9 

85 

78 

77 

75 

73 

84 

88 

87 

86 

52.  ej 

MIN 

48 

48 

48 

54 

51 

47 

4  1 

48 

46 

50 

5  5 

56 

49 

47 

54 

56 

6  3 

58 

58 

53 

K  I  NG  CITY 

80 

82 

88 

82 

7  " 

81 

75 

74 

67 

65 

6( 

66 

71 

6  8 

68 

68 

6  6 

69 

77 

77 

72 

69 

68 

66 

72 

70 

75 

73 

81 

73.1; 

MIN 

42 

42 

38 

40 

41 

"'' 

42 

46 

38 

38 

36 

39 

49 

47 

37 

48 

52 

5  2 

50 

48 

40 

44.4] 

KL AM AT  H 

MAX 

60 

61 

57 

5  • 

61 

60 

7  4 

65 

62 

7.8 

59 

5  7 

55 

62 

59 

68 

56 

59 

56 

59 

61 

59 

60 

62 

62 

65 

61 

5  9 

61 

61 

62 

60.6. 

MIN 

50 

44 

37 

37 

39 

7  6. 

49 

49 

37 

39 

39 

40 

47 

45 

42 

44 

5  0 

48 

38 

39 

43.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

7' 

82 

82 

8  7 

87 

82 

87 

87 

67 

6-". 

70 

67 

6  8 

62 

73 

71 

80 

71 

69 

65 

76 

83 

8  1 

71 

72 

71 

68 

7.6 

62 

80 

85 

75  3 

MIN 

41 

5C 

46 

52 

44 

4  2 

44 

42 

48 

48 

46 

42 

44 

45 

46 

47 

46 

43 

47.0 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

78 

74 

an 

69 

70 

6  8 

68 

6  1 

67 

66 

65 

65 

63 

62 

65 

68 

6  5 

66 

67 

73 

71 

66 

66 

64 

63 

66 

67 

66 

68 

MIN 

4  6 

43 

45 

6  2 

54 

45 

47 

52 

54 

50 

54 

53 

53 

56 

54 

58 

50.7 

LAKE  ARROWHEAD 

69 

75 

75 

68 

71 

73 

7C 

72 

66 

8  ] 

60 

51 

4  8 

41 

43 

42 

56 

59 

5  7 

54 

58 

66 

63 

54 

48 

46 

40 

62 

63 

63 

73 

59.4 

MIN 

50 

45 

50 

40 

31 

33 

3i 

33 

31 

31 

4  . 

35 

34 

74 

45 

36 

37 

36 

33 

35 

39 

44 

42 

38.  T 

LAKEPORT 

MAX 

78 

77 

79 

82 

81 

64 

81 

66 

6  4 

65 

63 

65 

66 

69 

75 

75 

72 

71 

77 

76 

66 

79 

77 

76 

74 

73.1 

MIN 

42 

46 

4  i 

40 

42 

4  1 

40 

40 

36 

37 

40 

45 

35 

Id 

44 

42 

45 

45 

38 

40 

40.6 

1 

LAKE  SHORE 

MAX 

7  4 

79 

78 

79 

81 

78 

84 

65 

64 

6  4 

68 

66 

6  6 

69 

67 

79 

72 

72 

6  4 

65 

79 

74 

68 

70 

66 

74 

81 

70 

76 

79 

84 

72.7|l  1 

MIN 

45 

41 

42 

37 

3 ' 

4  4 

44 

44 

40 

33 

41 

4  5 

41 

44 

44 

46 

43 

48 

54 

52 

53 

44*6  J 

LAKE  SPAULDINO 

MAX 

64 

68 

68 

6H 

68 

69 

72 

69 

56 

57 

54 

50 

4  7 

44 

46 

5  2 

58 

57 

55 

56 

60 

6  4 

62 

50 

44 

51 

57 

60 

64 

65 

66 

58.8| 

MIN 

40 

28 

34 

80 

31 

31 

8  1 

32 

36 

8  8 

28 

31 

34 

40 

34 

34 

30 

35 

34 

38 

43 

34 

34.3  1 

LAKE    SPAULDING  OAM 

62 

MIN 

12 

40 

41 

41 

41 

»6 

44 

38 

37 

31 

37 

J4 

32 

33 

12 

36 

36 

32 

38 

39 

37 

34 

37 

3  3 

34 

34 

42 

39 

36. all  1 

LA  MESA 

MAX 

A  2 

86 

80 

7 

75 

83 

78 

75 

75 

71 

70 

65 

8  6 

63 

62 

6  1 

70 

73 

69 

71 

79 

59 

67 

69 

66 

75 

70.91 

MIN 

52 

52 

53 

52 

53 

52 

55 

57 

54 

5  7 

53 

51 

4  1 

51 

48 

48 

45 

49 

84 

53 

47 

50 

55 

53 

51 

52 

50 

52 

56 

55 

55 

52.  C 

LANCASTER 

MAX 

90 

92 

88 
5  7 

88 

90 

87 

87 

78 

74 

75 

65 

6  4 

58 

63 

58 

77 

76 

7  5 

64 

74 

84 

75 

78 

66 

64 

61 

77 

85 

81 

91 

76. 5) 

MIN 

■V 

51 

54 

53 

56 

58 

51 

49 

45 

44 

4  - 

42 

42 

4  4 

46 

42 

4  8 

46 

43 

4  7 

57 

46 

47 

45 

46 

46 

52 

56 

53 

48.5: 

LAS  PLUMAS 

MAX 

78 

82 

82 

ft., 

85 

86 

89 

84 

71 

70 

70 

69 

6  6 

63 

70 

77 

76 

74 

72 

70 

80 

82 

76 

66 

69 

71 

74 

75 

61 

81 

87 

76.211 

MIN 

6  2 

56 

57 

5  8 

58 

59 

60 

56 

50 

46 

45 

49 

4m 

47 

51 

48 

52 

52 

50 

42 

48 

56 

53 

48 

50 

50 

51 

52 

54 

53 

55 

51.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  ^^bx 
-  154  - 


DAILY  TEMPERATURES  California 

Continued   1962 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAv«    DtUi  Pin 

62 

63 

65 

68 

69 

71 

68 

72 

58 

53 

53 

53 

54 

46 

53 

49 

61 

63 

56 

55 

45 

62 

61 

50 

53 

50 

57 

66 

59 

59 

65 

5  b 

■  7 

MIN 

30 

31 

36 

35 

33 

33 

38 

44 

40 

35 

36 

36 

.4 

l£  GRAND 

MAX 

eo 

83 

84 

85 

88 

87 

91 

88 

79 

79 

71 

69 

69 

68 

75 

74 

78 

79 

74 

74 

78 

85 

82 

83 

73 

74 

72 

78 

82 

82 

86 

•  0 

MIN 

42 

54 

45 

52 

47 

45 

48 

45 

49 

48 

48 

.9 

85 

87 

90 

93 

93 

92 

93 

90 

80 

70 

78 

69 

66 

65 

7  3 

70 

82 

81 

79 

74 

80 

88 

80 

75 

75 

71 

65 

83 

87 

87 

89 

80 

•  3 

M  1  N 

54 

43 

32 

31 

37 

53 

59 

51 

5  0 

.6 

L I  NO  SAY 

MAX 

84 

86 

88 

88 

91 

90 

94 

90 

81 

74 

74 

67 

66 

65 

70 

68 

81 

81 

79 

75 

78 

88 

82 

75 

77 

70 

68 

82 

86 

86 

88 

MIN 

50 

33 

56 

31 

59 

49 

4  9 

.1 

LlVERMORE    2  SSW 

MAX 

75 

78 

78 

75 

78 

88 

87 

90 

77 

71 

67 

67 

63 

63 

62 

71 

74 

66 

70 

64 

70 

79 

82 

64 

67 

62 

52 

74 

72 

77 

71 

MIN 

3  7 

43 

53 

45 

4  7 

48 

40 

41 

41 

48 

45 

1 

44 

.2 

llano  Shawnee  hills  rch 

MAX 

80 

85 

86 

87 

85 

86 

86 

88 

83 

75 

72 

64 

63 

56 

62 

57 

74 

76 

77 

66 

70 

79 

75 

67 

70 

61 

60 

75 

81 

77 

87 

7  4 

•  5 

MIN 

48 

5  3 

5  3 

55 

56 

49 

47 

4  3 

36 

:  a 

37 

38 

43 

40 

48 

* 

33 

41 

46 

48 

38 

41 

36 

40 

46 

52 

31 

53 

45 

.1 

LODI 

80 

82 

83 

84 

88 

87 

91 

80 

73 

72 

71 

68 

69 

63 

75 

78 

76 

75 

72 

74 

82 

86 

74 

71 

71 

72 

79 

77 

80 

81 

87 

7  7 

•  5 

MIN 

5  3 

52 

54 

5  i 

48 

43 

48 

42 

50 

52 

43 

42 

42 

48 

48 

48 

46 

46 

47 

.3 

OMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

66 

76 

65 

67 

68 

74 

74 

72 

65 

62 

63 

61 

60 

61 

62 

60 

62 

62 

60 

60 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

•  0 

MIN 

42 

45 

45 

45 

41 

36 

45 

48 

45 

39 

47 

1 

31 

31 

49 

* 

45 

.2 

ONG  BEACH 

MAX 

86 

87 

68 

67 

69 

78 

68 

69 

71 

71 

66 

67 

65 

66 

62 

64 

66 

73 

65 

66 

74 

84 

66 

67 

66 

64 

65 

66 

69 

66 

74 

6  9 

•  5 

MIN 

58 

5  7 

58 

58 

5  7 

56 

52 

53 

53 

48 

53 

55 

50 

33 

56 

53 

* 

3 

32 

58 

37 

59 

54 

.5 

ONG   BEACH   WB  AP 

84 

82 

80 

72 

74 

79 

71 

73 

75 

73 

68 

66 

66 

64 

65 

61 

69 

73 

67 

69 

73 

82 

69 

69 

70 

66 

66 

63 

70 

67 

74 

MIN 

56 

59 

5  9 

56 

57 

56 

56 

5  7 

50 

52 

49 

47 

52 

.9 

OS   ANGELAS   WB  AP 

78 

76 

83 

70 

70 

69 

68 

68 

69 

65 

69 

64 

66 

63 

64 

64 

67 

66 

68 

66 

68 

76 

70 

68 

69 

65 

65 

68 

66 

67 

70 

MIN 

5  7 

53 

50 

53 

53 

54 

50 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

37 

56 

58 

54 

.5 

OS  ANGELES  W8  city 

MAX 

84 

85 

88 

78 

80 

78 

73 

72 

73 

69 

71 

65 

65 

62 

64 

61 

70 

72 

70 

67 

71 

82 

71 

66 

67 

64 

64 

66 

68 

65 

73 

MIN 

60 

60 

6  0 

58 

59 

5  5 

56 

56 

56 

56 

54 

52 

52 

52 

50 

54 

.6 

OS  BANOS 

MAX 

84 

87 

89 

90 

92 

91 

94 

83 

78 

75 

75 

70 

71 

69 

76 

71 

79 

76 

74 

76 

84 

88 

73 

75 

72 

75 

78 

80 

86 

83 

89 

80 

•  1 

MIN 

42 

5  1 

5  1 

55 

48 

5  1 

54 

5  1 

49 

50 

43 

47 

48 

48 

49 

50 

50 

49 

.0 

OS  GATOS 

MAX 

73 

73 

83 

70 

69 

69 

64 

62 

63 

60 

73 

70 

70 

70 

68 

75 

77 

79 

72 

65 

69 

71 

72 

73 

78 

70 

MIN 

50 

48 

45 

45 

.2 

UCERNE   VALLEY    1  SSW 

84 

89 

91 

91 

90 

91 

89 

92 

89 

89 

81 

67 

65 

59 

65 

65 

75 

83 

82 

68 

72 

83 

81 

71 

72 

66 

64 

79 

85 

85 

92 

MIN 

53 

54 

5  5 

5  3 

5  3 

5  3 

54 

5  2 

49 

50 

48 

.3 

4ADER  A 

82 

86 

88 

91 

91 

93 

95 

96 

89 

79 

77 

77 

71 

72 

70 

76 

71 

84 

82 

79 

77 

79 

90 

79 

76 

76 

73 

72 

84 

89 

88 

MIN 

51 

2 

° 

1 

46 

* 

46 

40 

0 

47 

.5 

4ANDEVILLE  ISLAND 

73 

75 

76 

76 

81 

82 

86 

76 

68 

68 

65 

65 

63 

63 

69 

75 

75 

71 

70 

69 

76 

83 

71 

65 

66 

69 

68 

67 

74 

75 

73 

MIN 

* 

50 

48 

.7 

4ANZANITA  LAKE 

55 

58 

64 

63 

66 

68 

68 

65 

64 

53 

50 

54 

50 

39 

43 

49 

52 

59 

43 

43 

58 

64 

51 

45 

40 

48 

59 

59 

62 

60 

MIN 

30 

30 

27 

29 

30 

33 

.2 

1  C  OP  A 

84 

85 

88 

88 

93 

95 

91 

85 

73 

75 

72 

70 

69 

69 

72 

74 

75 

79 

74 

79 

75 

89 

86 

75 

78 

72 

73 

86 

88 

87 

88 

p  0 

MIN 

5 

61 

50 

51 

60 

50 

55 

.0 

MARTINEZ    FIRE  STA 

74 

76 

74 

78 

78 

85 

83 

83 

68 

72 

67 

68 

69 

65 

68 

71 

76 

62 

72 

69 

71 

BO 

80 

68 

66 

67 

72 

75 

66 

76 

77 

MIN 

50 

50 

49 

.3 

■  "1AR Y S V  I  L L  E 

79 

83 

86 

87 

an 

89 

88 

94 

76 

76 

74 

72 

73 

70 

67 

77 

80 

80 

78 

73 

74 

83 

85 

77 

74 

77 

76 

82 

79 

82 

86 

MIN 

49 

53 

5  1 

47 

48 

52 

52 

52 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

.0 

*  CLOUD 

64 

66 

73 

72 

74 

76 

72 

77 

54 

54 

57 

60 

60 

50 

58 

57 

70 

66 

65 

51 

56 

70 

70 

60 

59 

58 

65 

75 

75 

70 

74 

MIN 

32 

2 

31 

35 

42 

34 

24 

28 

30 

36 

30 

40 

3  4 

.8 

1ECCA  3  SE 

90 

91 

96 

97 

97 

96 

98 

101 

97 

99 

93 

91 

80 

80 

79 

77 

76 

82 

87 

92 

83 

88 

90 

95 

90 

86 

79 

78 

83 

86 

92 

bb 

.  7 

MIN 

57 

° 

° 

56 

53 

65 

58 

.3 

K  l.  t  U    r  IKt     ilA  ti 

80 

85 

85 

87 

90 

89 

92 

93 

82 

74 

74 

70 

71 

71 

75 

74 

80 

80 

77 

76 

80 

87 

87 

74 

70 

73 

74 

81 

83 

85 

Kb 

MIN 

52 

48 

42 

36 

50 

47 

47 

.3 

BEYERS  l*  SW 

63 

65 

67 

67 

69 

67 

68 

62 

58 

55 

50 

41 

4  9 

38 

51 

43 

57 

55 

50 

47 

55 

63 

51 

50 

47 

46 

49 

60 

63 

65 

69 

MiN 

28 

30 

9 

30 

30 

31 

42 

42 

39 

36 

29 

23 

7 

° 

30 

27 

31 

1 

2 

26 

27 

30 

•  0 

*ILL  CREEK  2 

MAX 

82 

92 

89 

88 

87 

87 

87 

85 

80 

80 

72 

71 

6  2 

60 

52 

53 

64 

74 

75 

70 

73 

81 

82 

75 

66 

64 

52 

57 

73 

74 

79 

73 

MIN 

55 

59 

6  3 

59 

3 

5  7 

60 

5  1 

5  0 

48 

42 

42 

*" 

42 

36 

43 

39 

48 

45 

39 

1 

48 

.0 

1 1 NE  R  Al 

58 

63 

68 

67 

67 

68 

67 

71 

55 

54 

53 

53 

5? 

58 

49 

56 

61 

60 

57 

49 

54 

67 

51 

49 

47 

50 

65 

63 

61 

65 

MIN 

34 

3  5 

33 

33 

3 1 

34 

3  3 

44 

35 

32 

2  8 

29 

32 

9 

34 

31 

36 

38 

34 

23 

28 

30 

34 

29 

33 

.1 

MTChELL  caverns 

78 

82 

86 

83 

83 

85 

84 

86 

84 

81 

77 

74 

b  3 

58 

61 

59 

76 

72 

74 

74 

64 

74 

78 

76 

68 

67 

62 

69 

77 

78 

85 

74 

•  8 

MIN 

56 

6 1 

6  5 

63 

62 

6  3 

65 

66 

62 

63 

56 

50 

42 

* 

43 

40 

33 

59 

48 

54 

57 

50 

53 

.7 

^L-t  b  1  U 

MAX 

81 

85 

83 

87 

90 

88 

93 

85 

75 

72 

70 

72 

68 

64 

75 

72 

80 

76 

72 

73 

81 

88 

73 

72 

75 

74 

78 

80 

83 

83 

87 

78 

MIN 

43 

53 

52 

54 

50 

5  1 

57 

5  1 

52 

49 

46 

43 

4  1 

48 

49 

49 

49 

47 

40 

47 

45 

48 

50 

45 

47 

.8 

lONO  lake 

MAX 

69 

73 

75 

79 

78 

74 

73 

71 

65 

59 

63 

59 

54 

50 

53 

49 

61 

63 

62 

55 

56 

58 

57 

58 

54 

51 

48 

65 

66 

70 

75 

62 

M  1  N 

37 

39 

42 

43 

44 

4  1 

45 

42 

44 

4  1 

35 

36 

2  9 

29 

3 

30 

3  3 

37 

39 

32 

29 

33 

36 

37 

38 

36 

.1 

10NTF  Rf  y 

MAX 

63 

63 

67 

65 

72 

80 

73 

66 

70 

65 

63 

63 

65 

61 

62 

65 

60 

62 

62 

61 

66 

58 

64 

65 

63 

62 

58 

61 

65 

63 

65 

64 

,5 

MIN 

43 

42 

47 

47 

44 

49 

47 

49 

47 

47 

43 

* 

45 

44 

* 

49 

47 

48 

49 

49 

47 

46 

46 

.2 

I0NT  1  CELLO  DAM 

MAX 

75 

80 

82 

83 

84 

87 

86 

87 

65 

69 

66 

71 

70 

66 

64 

70 

72 

75 

74 

71 

74 

82 

82 

71 

69 

69 

69 

79 

73 

79 

81 

75 

■  0 

MIN 

47 

53 

54 

53 

49 

54 

54 

5  3 

5  1 

48 

44 

45 

44 

43 

50 

48 

46 

50 

5  i 

49 

46 

52 

48 

.3 

IORRO   BAY   F  I  RC   OE  P  T 

MAX 

74 

66 

63 

63 

63 

59 

62 

62 

64 

64 

61 

62 

63 

61 
44 

62 

60 

61 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

60 

62 

61 

61 

63 

62 

63 

62 

f  i 

M  I  N 

39 

40 

48 

48 

45 

4  7 

50 

53 

50 

48 

43 

45 

4  0 

46 

49 

43 

49 

41 

48 

52 

52 

52 

45 

44 

45 

45 

.5 

iountain  pass 

MAX 

78 

82 

85 

84 

35 

83 

81 

82 

83 

79 

78 

72 

6  9 

59 

59 

50 

67 

73 

72 

67 

66 

64 

65 

70 

79 

80 

86 

MIN 

39 

55 

52 

58 

57 

59 

56 

58 

63 

61 

65 

39 

45 

40 

44 

42 

3  7 

45 

53 

55 

57 

50 

0 

IT  BALDY  NOTCH 

MAX 

62 

67 

70 

69 

67 

68 

65 

68 

68 

60 

55 

53 

4. 

34 

60 

50 

47 

53 

55 

53 

60 

58 

59 

53 

50 

39 

33 

54 

58 

58 

60 

56 

4 

■ 

MIN 

35 

41 

48 

51 

47 

45 

38 

45 

45 

40 

38 

21 

2  i 

22 

2  ^ 

26 

26 

3  5 

37 

38 

34 

IT  DIABLO  NORTK  GATE 

MAX 

70 

72 

73 

73 

75 

92 

83 

83 

67 

65 

60 

62 

6; 

58 

59 

65 

70 

57 

64 

63 

65 

74 

75 

61 

60 

59 

67 

70 

66 

72 

70 

68 

1 

MIN 

45 

47 

53 

50 

52 

51 

61 

45 

44 

40 

40 

40 

38 

39 

39 

39 

39 

41 

38 

38 

42 

42 

43 

39 

41 

40 

43 

43 

40 

43 

43 

2 

(    OUNT  HAMILTON 

MAX 

65 

54 

52 

49 

47 

45 

45 

55 

54 

52 

62 

65 

65 

47 

53 

55 

58 

62 

63 

60 

71 

58 

5 

II 

MiN 

47 

49 

51 

50 

55 

55 

48 

37 

35 

33 

32 

31 

47 

33 

45 

39 

35 

34 

40 

40 

37 

34 

34 

33 

41 

46 

45 

45 

45 

41 

2 

i'OUNT   HFBPON  RS 

MAX 

61 

61 

62 

66 

66 

67 

72 

55 

56 

50 

50 

55 

51 

44 

63 

65 

57 

60 

49 

53 

49 

57 

67 

55 

67 

6  7 

58 

7 

"I 

MIN 

36 

37 

32 

32 

27 

41 

41 

32 

34 

32 

28 

31 

33 

29 

34 

40 

2  1 

35 

28 

37 

39 

30 

35 

34 

29 

29 

32 

9, 

I   OUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

68 

71 

71 

71 

75 

71 

75 

52 

55 

56 

58 

58 

51 

55 

52 

64 

65 

61 

50 

49 

63 

64 

55 

58 

55 

61 

69 

65 

69 

69 

71 

62 

2 

MIN 

43 

41 

39 

34 

40 

43 

43 

43 

40 

36 

36 

36 

35 

37 

37 

35 

42 

43 

34 

32 

35 

35 

40 

35 

40 

40 

45 

42 

47 

40 

39 

38 

9 

Seo  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued  ,  .  —  ~  j 

Day  Of  Month  0) 


St  alien 

1 

2 

3 ;  4 

5 

6 

7    j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  ( 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  | 

Aver 

MT    WILSON   FC  33BB 

MAX 

69 

75 

75 

73 

72 

7  3 

71 

71 

6  7 

58 

53  1 

65 

47 

53 

55 

5  1 

51 

50 

50 

43 

42 

27 

29 

29 

25 

30 

31 

43 

41 

31 

33 

43 

44 

39  j 

34 

32 

29 

43 

44 

45 

50  1 

41.2 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

84 

86 

86 

85 

91 

90 

82 

7  7 

75 

69 

69 

72 

78 

74 

69 

80 

85  1 

5  1 

4  7 

5 1 

49 

47 

46 

40 

38 

40 

39 

33 

43 

40 

41  j 

39 

37 

41 

42 

42 

43 

39 

40 

49 

50 

48 

40 

39 

43.3 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

76 

76 

79 

79 

32 

82 

60 

66 

70 

68 

69 

78 

67 

£,  ] 

si 

45 

48 

51 

52 

47 

45 

40 

41 

45 

45 

46 

41 

50 

46 

42 

42 

42 

45 

47 

41 

44 

50 

50 

51 

49 

47 

45 

46.0 

NEEDLFS  FAA  AP 

MAX 

90 

98 

101 

101 

1  00 

101 

100 

102 

102 

81 

90 

85 

8  2 

7  7 

85 

94 

10 

90.2 

M  1  N 

;.<. 

55 

6  3 

72 

71 

69 

72 

69 

69 

72 

65 

57 

55 

56 

3, 

61 

65 

65 

60 

57 

67 

f  3 

62 

63 

55 

58 

64 

70 

71 

63.5 

NEVADA  CITY 

MAX 

67 

71 

75 

75 

76 

78 

77 

60 

69 

64 

62 

6  3 

5  9 

60 

68 

67.2 

M  I  N 

39 

40 

42 

49 

46 

39 

33 

42 

34 

40 

42 

42 

46 

30 

32 

38 

47 

4  l 

40 

36 

42 

42 

44 

43 

40 

40.5 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

81 

85 

85 

87 

9  0 

88 

94 

92 

79 

74 

71 

70 

73 

83 

89 

M  1  N 

43 

a 

49 

52 

47 

50 

54 

50 

50 

47 

42 

4  i 

43 

47 

49 

50 

45 

48 

40 

45 

45 

48 

55 

45 

43 

44 

50 

48 

47 

46 

43 

46.? 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

70 

7C 

72 

66 

66 

6  6 

66 

65 

65 

64 

62 

62 

M  I  N 

52 

50 

5  5 

57 

7 

53 

57 

56 

54 

5  7 

53 

54 

50 

52 

43 

53 

46 

51 

53 

57 

52 

51 

56 

56 

53 

55 

52 

55 

57 

57 

57 

53.7 

NORTH   FORK  RS 

y  AX 

7  1 

76 

78 

80 

81 

83 

56 

71 

69.6 

M  J  N 

40 

46 

49 

54 

50 

5  1 

41 

4  1 

39 

40 

35 

41 

4  0 

39 

37 

43 

32 

42 

50 

15 

35 

36 

42 

42 

41 

47 

42.3 

NORTH  HOLLYWOOD 

MmX 

83 

86 

36 

79 

80 

74 

72 

68 

69 

63 

64 

63 

58 

68 

72 

67 

67 

67 

71. C 

M  1  N 

59 

57 

53 

55 

53 

52 

54 

51 

50 

51 

46 

52 

45 

52 

53 

52 

49 

47 

54 

53 

53 

50 

52 

50 

54 

52 

58 

55 

52.! 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

77 

80 

82 

83 

85 

8  8 

37 

92 

7  0 

75 

78 

7  1 

80 

3  2 

78.; 

MIN 

45 

50 

51 

52 

51 

51 

54 

50 

48 

45 

43 

42 

43 

48 

49 

49 

50 

46 

41 

44 

42 

50 

49 

45 

45 

45 

49 

48 

49 

45 

47 

47.; 

OAKLAND  W8  AP 

max 

67 

6  3 

70 

65 

78 

65 

62 

68 

62 

70 

66 

65 

65.; 

M  i  N 

46 

51 

5  1 

51 

48 

51 

54 

52 

55 

53 

49 

51 

51 

50 

49 

51 

51 

51 

49 

47 

46 

48 

52 

51 

52 

49 

51 

52 

52 

51 

51 

50.! 

OCEANSIDE   CAMP  PENDLETON 

MAX 

67 

67 

66 

64 

6  5 

66 

64 

64 

65 

65 

65 

60 

62 

60 

6 1 

59 

6  3 

62 

62 

62 

64 

6  7 

65 

62 

62 

62 

6  3 

66 

63.! 

MIN 

50 

5  3 

52 

58 

53 

55 

56 

53 

52 

S3 

55 

49 

55 

46 

5  0 

44 

55 

54 

50 

49 

56 

55 

55 

57 

54 

54 

58 

57 

56 

53.; 

OJAI 

MAX 

87 

92 

91 

86 

84 

82 

78 

76 

7  7 

74 

75 

7  1 

69 

66 

64 

78 

79 

87 

82 

73 

66 

65 

7  3 

72 

80 

76.1 

MIN 

47 

48 

5  1 

52 

53 

46 

48 

45 

45 

44 

43 

40 

40 

3  3 

44 

3  I 

45 

43 

46 

40 

44 

45 

46 

42 

46 

44 

46 

45 

49 

47 

44.! 

ORANGE  COVE 

MAX 

79 

83 

85 

88 

88 

)  0 

90 

9  - 

89 

78 

72 

75 

66 

67 

64 

69 

66 

78 

80 

78 

73 

7  7 

8  7 

78 

72 

75 

69 

70 

81 

85 

8  5 

78.' 

M  I  N 

43 

48 

52 

54 

55 

52 

56 

52 

50 

53 

44 

44 

45 

45 

46 

51 

47 

47 

48 

42 

42 

50 

60 

47 

44 

52 

54 

59 

53 

54 

50 

49.1 

OR  1 C  K  prairie  cr  PARK 

63 

6  1 

59 

6  4 

75 

7  b 

59 

59 

62 

6 1 

61  .' 

MIN 

46 

52 

48 

36 

42 

43 

46 

49 

47 

43 

38 

34 

34 

34 

34 

46 

46 

36 

'6 

35 

42 

46 

42 

45 

41 

44 

45 

48 

36 

36 

41.' 

OR  LAND 

85 

86 

85 

92 

7  1 

72 

Ml  N 

:  C 

5  2 

52 

49 

49 

52 

57 

54 

49 

47 

44 

44 

47 

46 

45 

53 

49 

51 

47 

48 

50 

46 

43 

47 

50 

53 

47 

51 

52 

50 

51 

49.. 

OPL  e A  n  s 

70 

81 

75 

72. 

MIN 

49 

53 

45 

38 

37 

38 

42 

46 

48 

46 

54 

40 

35 

42 

40 

37 

40 

39 

38 

33 

39 

39 

43 

40 

42 

42 

50 

45 

51 

37 

37 

42. 

8  5 

88. 

75 

84 

73. 

M  [  N 

51 

54 

57 

59 

56 

58 

56 

56 

53 

52 

47 

53 

45 

47 

52 

49 

55 

52 

51 

42 

48 

53 

56 

49 

50 

53 

51 

53 

54 

53 

54 

52. 

OX  NA  P  D 

71 

66  . 

MIN 

44 

48 

50 

56 

54 

48 

50 

51 

48 

52 

46 

51 

44 

50 

43 

50 

44 

43 

45 

49 

50 

43 

47 

49 

49 

52 

49 

50 

52 

48. 

PA  LMDALE 

92 

87 

90 

85 

76  • 

MiN 

46 

50 

52 

53 

55 

54 

53 

46 

46 

43 

43 

44 

43 

46 

40 

48 

49 

46 

44 

44 

55 

44 

47 

45 

45 

47 

52 

57 

52 

47. 

PALMDALE      AA  AP 

90 

93 

89 

91 

"0 

69 

79 

78 

76 

66 

66 

62 

64 

62 

78 

8 1 

67 

75 

69 

65 

78. 

MIN 

41 

45 

47 

47 

49 

51 

54 

v  0 

49 

46 

45 

45 

43 

43 

39 

40 

38 

47 

50 

46 

45 

41 

53 

45 

45 

45 

44 

47 

50 

54 

50 

46. 

PALM  SPRINGS 

103 

1  ■"■  1 

100 

100 

I  3 

99 

1  00 

88 

7  9 

78 

84 

91 

83 

81 

7  5 

83 

90 

92 

100 

90. 

MIN 

53 

61 

63 

58 

6  B 

59 

58 

6  1 

9 

56 

4  ! 

52 

45 

54 

46 

43 

53 

59 

53 

56 

57 

54 

58 

54 

52 

50 

55 

61 

60 

55. 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

70 

74 

75 

B2 

81 

7  5 

5  ■ 

67 

65 

3.4 

60 

65 

69 

72 

66 

66 

65 

68 

7  7 

65 

60 

72 

67 

70 

72 

71 

69. 

MIN 

40 

50 

.-. 

45 

48 

53 

47 

50 

45 

47 

48 

43 

47 

45 

50 

45 

41 

46 

49 

47 

47 

50 

50 

48 

51 

47 

47 

47. 

PALOMAR  MTN  OBSY 

78 

7  5 

/ : 

75 

7 .' 

54 

42 

64 

60 

69 

7  1 

59 

54 

42 

67 

66 

64 . 

M  I  N 

l*  1 

50 

56 

5  . 

50 

52 

5  3 

50 

51 

4  9 

42 

29 

30 

29 

30 

32 

30 

42 

42 

37 

35 

42 

44 

40 

33 

34 

30 

35 

42 

49 

41  . 

PANOCHE  JUNCTION 

66 

92 

7  3 

65 

70 

75 

71 

76 

86 

77 

72 

73 

70 

76 

82 

54 

76. 

MIN 

51 

51 

5  ! 

51 

':  7 

64 

51 

48 

. 

45 

46 

4  I 

46 

50 

4  9 

51 

42 

40 

45 

49 

51 

59 

49 

41 

46 

51 

45 

51 

51 

50 

49. 

PAR AD  I SE 

8  2 

8  3 

63 

67 

60 

70 

67 

7  7 

77 

67 

62 

65 

70 

75 

70. 

MIN 

49 

50 

50 

53 

53 

52 

46 

43 

37 

41 

36 

40 

4  0 

43 

44 

43 

41 

33 

39 

50 

45 

40 

4  0 

46 

42 

44 

48 

47 

48 

44. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

99 

i  1 1 

102 

101 

3  1 

75 

82 

91 

93 

93 

84 

79 

77 

89. 

MIN 

64 

64 

6  4 

72 

72 

7  5 

72 

71 

76 

75 

6  1 

3  / 

55 

54 

54 

55 

58 

67 

66 

63 

61 

67 

64 

6  2 

62 

54 

52 

61 

69 

68 

63  . 

PASADE  NA 

MAX 

72 

70 

3  5 

64 

63 

59 

72 

76 

74 

71 

73 

84 

82 

71 

8  3 

68 

6  1 

66 

73 

71 

77 

74 . 

MIN 

55 

58 

54 

4 

54 

5  3 

, 

50 

54 

43 

43 

4  7 

48 

45 

49 

49 

49 

52 

45 

50 

52 

52 

47 

51 

49 

4  7 

55 

50 

56 

50. 

PASO  ROBLES 

87 

8  - 

73 

69 

71 

84 

8  2 

6  5 

80 

83 

76. 

MIN 

47 

47 

52 

43 

45 

49 

43 

47 

4  3 

39 

38 

"j 

37 

45 

43 

38 

42 

36 

33 

35 

38 

41 

42 

35 

49 

51 

51 

47 

46 

40 

42  . 

PASO   R08LES   FAA  AP 

MAX 

75 

7  3 

7  3 

6  9 

62 

69 

76 

74 

72 

72 

79 

88 

73 

71 

8,  7 

66 

70 

73 

83 

8 1 

87 

76 1 

MIN 

44 

47 

51 

44 

48 

47 

49 

42 

JO 

44 

43 

40 

45 

40 

36 

36 

40 

46 

44 

3  9 

47 

50 

47 

46 

45 

39 

43. 

PERP  I  S 

MAX 

6  9 

67 

58 

75 

81 

76 

71 

73 

87 

81 

73 

70 

68 

59 

71 

77 

75 

77  , 

MIN 

5 

45 

43 

43 

44 

4  4 

48 

44 

48 

52 

43 

J7 

51 

54 

47 

34 

39 

42 

56 

45 

43 

41 

5  1 

46 

48 

57 

51 

54 

49 

51 

46 . 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

70 

72 

8 1 

68 

74 

69 

69 

3 

67 

7  7 

77 

65 

64 

6  i 

7  1 

69 

71 

70 

71 

80 

71. 

MIN 

40 

51 

44 

45 

42 

41 

53 

50 

k  <• 

42 

40 

43 

44 

39 

45 

40 

45 

38 

40 

43 

40 

45 

42 

3  8 

42 

45 

50 

49 

40 

42 

43 

PISMO  BEACH 

MAX 

81 

83 

58 

6 1 

60 

63 

62 

61 

62 

63 

68 

68 

68 

64 

61 

60 

60 

60 

65 

66 

66 

65 

MIN 

u  1 

48 

48 

4  9 

47 

43 

49 

52 

48 

42 

41 

45 

39 

45 

45 

45 

44 

44 

45 

48 

56 

56 

47 

41 

49 

43 

51 

51 

50 

50 

41 

46 

PLACER V  I L  L  E 

MAX 

J  l 

75 

78 

81 

83 

65 

73 

74 

70 

62 

64 

75 

79 

66 

66 

65 

66 

67 

75 

76 

79 

70 

MIN 

4  i 

44 

46 

48 

47 

47 

48 

47 

48 

... 

38 

44 

i  7 

42 

44 

43 

40 

46 

38 

37 

37 

43 

4  7 

39 

36 

39 

38 

44 

45 

46 

43 

PLACFRVILLE    I FG 

MAX 

6  1 

72 

75 

77 

79 

62 

66 

69 

68 

60 

62 

72 

76 

63 

65 

63 

63 

6  5 

70 

75 

76 

68 

MIN 

51 

54 

52 

55 

54 

5  3 

51 

43 

40 

38 

41 

16 

40 

41 

39 

45 

5C 

50 

45 

PLAT  I NA 

MAX 

6  7 

78 

75 

79 

79 

79 

7  9 

71 

64 

65 

72 

73 

70 

70 

67 

78 

77 

68 

66 

64 

69 

79 

88 

74 

78 

78 

71  j 

MIN 

49 

51 

41 

50 

50 

42 

34 

42 

39 

41 

40 

39 

36 

40 

41 

43 

38 

37 

39 

50 

43 

41 

43 

42 

44 

43 

48 

41 

48 

42 

PO INT    ARE  NA 

MAX 

5V 

67 

58 

67 

59 

63 

«« 

72 

61 

66 

63 

61 

61 

60 

59 

59 

61 

59 

58 

58 

59 

60 

59 

61 

62 

61 

61 

58 

61 

62 

59 

61 

MIN 

41 

50 

46 

42 

41 

45 

50 

50 

43 

43 

.'3 

39 

41 

45 

46 

45 

44 

43 

42 

4  5 

44 

45 

42 

40 

46 

47 

47 

45 

46 

44 

POINT    ARGUE LLO  WB 

MAX 

59 

60 

59 

63 

68 

72 

62 

62 

6  0 

60 

60 

6  0 

60 

61 

59 

61 

60 

59 

56 

59 

58 

60 

60 

60 

58 

60 

59 

59 

59 

60 

MIN 

43 

48 

49 

47 

45 

45 

51 

52 

49 

48 

45 

47 

46 

49 

46 

47 

49 

46 

47 

47 

45 

48 

47 

47 

49 

:» 

50 

48 

48 

48 

47 

PT    PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

63 

61 

61 

68 

48 

63 

60 

58 

60 

65 

64 

63 

62 

63 

63 

64 

61 

64 

61 

60 

59 

62 

59 

60 

64 

63 

63 

64 

65 

65 

61 

61 

62 

MIN 

46 

48 

46 

46 

48 

50 

49 

50 

44 

47 

43 

43 

49 

44 

46 

42 

42 

46 

46 

47 

43 

47 

50 

51 

51 

49 

47 

46 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

Continued  MAY 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POMONA 

MAX 

88 

92 

91 

88 

86 

82 

78 

80 

77 

68 

58 

71 

76 

67 

80 

75 

7 

MIN 

45 

48 

50 

48 

51 

48 

48 

49 

48 

50 

49 

45 

43 

45 

42 

44 

40 

43 

46 

51 

40 

44 

48 

52 

45 

50 

48 

49 

55 

58 

56 

47 

7 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

73 

77 

77 

70 

80 

84 

86 

86 

75 

70 

68 

70 

7  ]_ 

73 

73 

69 

7 1 

73 

MIN 

35 

41 

49 

51 

48 

48 

48 

49 

48 

45 

44 

46 

45 

47 

44 

47 

49 

45 

46 

40 

43 

48 

44 

42 

45 

43 

44 

51 

50 

47 

47 

4  5 

.8 

PORTERVl  LLE 

MAX 

81 

85 

87 

88 

89 

92 

93 

94 

91 

8 1 

75 

65 

76 

82 

87 

79 

,5 

MIN 

47 

51 

53 

57 

57 

58 

61 

54 

52 

50 

46 

47 

43 

48 

50 

50 

48 

49 

49 

41 

42 

4  1 

52 

44 

44 

52 

52 

56 

52 

58 

51 

50 

4 

PORTOLA 

MAX 

68 

71 

71 

72 

73 

71 

75 

72 

61 

58 

62 

56 

52 

54 

7  0 

63 

6 

MIN 

23 

34 

33 

33 

30 

30 

34 

40 

35 

33 

27 

33 

26 

34 

35 

32 

28 

40 

27 

22 

35 

29 

39 

3  5 

32 

37 

37 

33 

31 

33 

31 

32 

3 

POSEY   3  E 

MAX 

64 

67 

68 

68 

72 

73 

74 

70 

5  5 

57 

5  I 

43 

43 

43 

56 

70 

3  9 

.5 

M  1  N 

36 

4U 

43 

45 

41 

46 

48 

4u 

38 

38 

34 

30 

30 

30 

33 

32 

2  9 

32 

29 

28 

35 

3  2 

31 

33 

35 

35 

36 

36 

45 

42 

35 

.8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

78 

77 

80 

84 

84 

78 

6  5 

66 

66 

64 

MIN 

42 

44 

42 

42 

44 

45 

43 

40 

38 

38 

35 

40 

43 

36 

35 

44 

35 

38 

48 

44 

40 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

79 

8  1 

81 

83 

86 

85 

84 

78 

73 

68 

68 

62 

62 

58 

6  " 

73 

68 

79 

73 

.3 

MIN 

31 

37 

38 

41 

40 

41 

43 

34 

42 

44 

32 

39 

34 

38 

40 

40 

31 

36 

33 

28 

.  ! 

35 

47 

40 

31 

41 

41 

42 

38 

40 

34 

37 

4 

OUINCY  RS 

MAX 

69 

73 

77 

77 

70 

79 

84 

68 

66 

63 

66 

60 

60 

56 

68 

69 

57 

63 

?5 

74 

68 

.2 

MIN 

35 

38 

36 

38 

33 

35 

37 

41 

43 

38 

32 

38 

36 

39 

35 

35 

34 

42 

32 

24 

32 

32 

42 

34 

34 

41 

39 

37 

50 

36 

35 

36 

.5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

8  8 

9  3 

88 

89 

91 

82 

82 

78 

68 

86 

65 

56 

75 

.7 

MIN 

37 

42 

42 

41 

36 

40 

40 

48 

44 

46 

41 

44 

32 

47 

45 

42 

34 

40 

44 

49 

42 

40 

39 

49 

49 

50 

46 

48 

54 

50 

53 

43 

.7 

RANOSBURG 

MAX 

90 

89 

86 

86 

84 

76 

61 

73 

68 

78 

.1 

MIN 

51 

53 

50 

57 

61 

61 

60 

57 

54 

51 

49 

41 

43 

40 

4  1 

44 

42 

49 

38 

44 

49 

56 

47 

43 

4  2 

41 

41 

47 

52 

56 

58 

4  9 

.2 

RED  BLUFF    WB  AP 

MAX 

81 

85 

87 

73 

73 

7  g 

77 

.9 

MIN 

55 

54 

56 

52 

52 

54 

55 

56 

51 

49 

50 

45 

49 

46 

47 

53 

54 

53 

50 

45 

53 

50 

55 

48 

52 

55 

5  1 

55 

55 

57 

55 

52 

.0 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

79 

84 

85 

88 

86 

84 

74 

76 

84 

79 

7 

MIN 

55 

55 

53 

53 

53 

51 

58 

56 

52 

51 

49 

51 

50 

47 

46 

48 

52 

54 

50 

52 

50 

56 

54 

48 

53 

54 

4  9 

57 

55 

58 

60 

52 

.6 

REDLANDS 

MAX 

8  9 

94 

94 

90 

92 

92 

89 

85 

84 

7? 

68 

62 

65 

73 

68 

77 

3 

MIN 

48 

52 

55 

53 

50 

52 

53 

51 

48 

47 

49 

47 

48 

48 

45 

49 

45 

46 

47 

52 

42 

47 

47 

54 

51 

50 

48 

49 

54 

51 

55 

49 

5 

REDWOOD  CITY 

MAX 

76 

76 

79 

84 

84 

84 

82 

70 

67 

68 

7? 

74 

73 

1 

M  1  N 

41 

53 

47 

46 

44 

50 

54 

47 

51 

46 

45 

47 

48 

46 

42 

49 

44 

51 

46 

46 

4  2 

45 

44 

50 

48 

51 

4;. 

52 

49 

43 

43 

46 

9 

RICHARDSON   GROVE    ST  PARK 

MAX 

79 

81 

85 

60 

70 

3 

MIN 

41 

46 

47 

49 

45 

44 

45 

47 

49 

46 

43 

45 

37 

39 

43 

42 

45 

49 

44 

40 

40 

44 

42 

42 

45 

49 

50 

48 

50 

44 

45 

44 

7 

RICHMOND 

MAX 

69 

73 

64 

05 

9 

MIN 

50 

54 

52 

54 

52 

56 

55 

54 

54 

52 

49 

51 

50 

48 

52 

50 

51 

50 

48 

48 

48 

52 

51 

50 

51 

52 

51 

51 

52 

51 

52 

51 

3 

RIVERSIDE    FIRE    STA  3 

MAX 

81 

81 

73 

7? 

81 

7  1 

4 

MIN 

46 

50 

52 

53 

49 

50 

52 

52 

48 

51 

50 

47 

46 

50 

46 

49 

42 

46 

46 

53 

43 

46 

51 

53 

51 

51 

50 

52 

51 

53 

55 

49 

5 

RIVERSIDE   CITRUS  EXP  STA 

MAX 

85 

82 

77 

77 

0 

MIN 

43 

50 

50 

48 

46 

48 

48 

48 

45 

48 

48 

43 

45 

47 

45 

45 

41 

45 

44 

50 

42 

45 

47 

53 

50 

49 

47 

48 

53 

51 

53 

4  7 

3 

ROCKL IN 

MAX 

86 

92 

78 

86 

75 

6 

MIN 

38 

46 

50 

51 

48 

49 

52 

51 

48 

46 

45 

48 

44 

44 

45 

46 

47 

47 

49 

46 

38 

43 

49 

46 

42 

46 

47 

47 

48 

47 

47 

46 

5 

SACRAMENTO   WB  AP 

MAX 

85 

75 

74 

7 

83 

78 

0 

MIN 

48 

51 

51 

53 

51 

53 

55 

51 

48 

45 

44 

46 

45 

48 

48 

49 

49 

49 

46 

50 

49 

51 

49 

45 

47 

48 

49 

50 

51 

49 

48 

48 

9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

6  1 

84 

87 

70 

72 

62 

83 

70 

79 

81 

88 

76 

0 

MIN 

49 

53 

54 

55 

54 

56 

56 

53 

51 

48 

46 

48 

46 

49 

50 

49 

51 

51 

47 

50 

51 

5  4 

50 

46 

48 

49 

50 

51 

52 

51 

51 

50 

6 

SAINT  HELENA 

MAX 

82 

84 

85 

8  7 

87 

69 

70 

68 

73 

70 

70 

76 

2 

MIN 

41 

49 

44 

46 

41 

46 

49 

52 

51 

40 

39 

37 

44 

45 

39 

45 

44 

48 

37 

40 

45 

41 

49 

39 

40 

46 

52 

50 

50 

38 

42 

44 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

72 

74 

72 

70 

66 

65 

67 

82 

68 

7 

MiN 

44 

52 

47 

46 

45 

44 

4  7 

43 

48 

40 

40 

39 

45 

48 

40 

45 

47 

47 

44 

35 

37 

45 

48 

48 

47 

45 

45 

4B 

48 

46 

45 

44 

8 

SALINAS  2  E 

MAX 

70 

70 

65 

6  3 

6  3 

63 

66 

67 

69 

67 

0 

MiN 

42 

49 

49 

50 

41 

45 

48 

52 

49 

48 

43 

44 

45 

46 

49 

50 

49 

49 

41 

45 

42 

41 

35 

48 

51 

47 

46 

51 

50 

47 

49 

46 

5 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

71 

69 

63 

63 

62 

62 

66 

63 

6  9 

66 

4 

M  I  N 

40 

51 

50 

51 

42 

45 

49 

52 

49 

50 

45 

49 

42 

47 

51 

51 

51 

51 

49 

47 

44 

43 

51 

51 

51 

48 

52 

52 

51 

51 

52 

48 

6 

SALT  SPRINGS  Ph 

MAX 

74 

74 

69 

56 

70 

58 

56 

5? 

52 

67 

72 

75 

65 

0 

MIN 

43 

50 

51 

52 

50 

50 

46 

44 

43 

39 

37 

40 

35 

34 

35 

36 

38 

44 

40 

34 

34 

43 

41 

34 

38 

36 

39 

41 

47 

46 

50 

41 

6 

SALVER  RS 

MAX 

83 

65 

63 

65 

64 

ai 

79 

70 

71 

1 

MiN 

48 

51 

44 

50 

39 

48 

48 

47 

45 

34 

40 

38 

41 

46 

42 

38 

40 

45 

44 

43 

45 

49 

39 

43 

7 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

77 

75 

70 

52 

74 

73 

72 

71. 

3 

M  I  N 

54 

53 

61 

60 

57 

57 

54 

46 

48 

43 

46 

42 

40 

44 

40 

42 

40 

40 

49 

47 

40 

50 

49 

47 

45 

46 

44 

45 

47 

47 

48 

47 

5 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

82 

76 

7 1 

78 

78. 

4 

MIN 

36 

42 

41 

43 

42 

42 

47 

37 

44 

40 

30 

29 

32 

30 

35 

36 

37 

35 

36 

35 

34 

30 

36 

36 

33 

42 

40 

42 

40 

40 

35 

37. 

3 

SAN   BERNARD  I  NO  CO  H05P 

MAX 

90 

85 

85 

5  7 

7  5 

7  3 

67 

81 

75 

86 

77. 

8 

MIN 

43 

47 

51 

50 

47 

48 

49 

49 

45 

46 

47 

46 

47 

48 

44 

48 

40 

43 

51 

40 

43 

45 

53 

51 

49 

48 

49 

54 

50 

55 

47. 

* 

SANnpFDG  WP 

MAX 

70 

66 

41 

47 

64 

70 

74 

61. 

4 

MIN 

47 

50 

51 

52 

55 

55 

55 

49 

45 

39 

35 

34 

31 

31 

32 

35 

38 

45 

41 

34 

37 

49 

41 

34 

35 

36 

36 

41 

48 

49 

50 

42. 

3 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

7  8 

68 

70 

7  5 

72 

71 

71 

70 

69 

67 

67 

65 

64 

68 

68 

65 

70 

68. 

6 

MIN 

54 

55 

57 

58 

60 

58 

60 

60 

60 

60 

57 

56 

52 

52 

54 

53 

50 

56 

58 

55 

53 

54 

59 

57 

57 

57 

55 

57 

59 

58 

59 

56. 

5 

SAN  FERNANDO 

MAX 

88 

92 

90 

84 

85 

8  5 

82 

78 

78 

72 

68 

71 

69 

63 

6 1 

68 

63 

7  0 

74 

72 

80 

75. 

5 

MIN 

59 

63 

67 

53 

54 

52 

49 

50 

47 

52 

46 

47 

42 

47 

47 

47 

41 

47 

46 

52 

45 

47 

47 

47 

45 

48 

50 

55 

49 

56 

49. 

7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

5  9 

61 

68 

66 

64 

63 

63 

63 

60 

60 

63 

59 

61 

58 

60. 

3 

MIN 

47 

45 

47 

46 

48 

47 

45 

46 

46 

46 

46 

44 

49 

43 

52 

59 

51 

51 

53 

47 

44 

48 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

49 

48 

50 

48. 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

65 

62 

67 

63 

75 

79 

79 

64 

67 

63 

60 

60 

60 

65 

64 

67 

58 

61 

61 

62 

71 

66 

6 1 

60 

64. 

7 

M  I  N 

46 

50 

49 

49 

47 

49 

52 

51 

52 

50 

49 

50 

49 

48 

47 

49 

49 

49 

49 

46 

45 

45 

49 

50 

50 

46 

4  9 

51 

50 

49 

46 

48. 

7 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

59 

63 

59 

68 

77 

64 

63 

63 

59 

57 

56 

56 

60 

58 

65 

56 

60 

56 

61 

64 

60 

56 

58 

59 

61 

56 

58 

61 

58 

66 

60. 

6 

49 

49 

48 

49 

49 

53 

54 

53 

52 

50 

50 

50 

49 

5  0 

50 

49 

49 

48 

47 

50 

50 

49. 

7 

SAN  GABRIEL    F I RF  DFPT 

MAX 

86 

90 

90 

84 

85 

84 

79 

80 

79 

76 

73 

70 

67 

64 

64 

62 

73 

77 

75 

72 

74 

86 

83 

73 

70 

68 

0  4 

67 

73 

72 

77 

75. 

4 

MIN 

49 

51 

55 

57 

57 

53 

52 

51 

50 

53 

47 

48 

38 

49 

45 

47 

42 

46 

49 

53 

43 

48 

50 

52 

47 

53 

5  2 

47 

56 

49 

58 

49. 

9 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

63 

62 

65 

62 

70 

77 

72 

64 

65 

62 

59 

60 

59 

60 

59 

63 

56 

55 

56 

57 

63 

59 

58 

61 

58 

60 

58 

59 

62 

58 

64 

61. 

5 

MIN 

37 

50 

47 

42 

37 

42 

40 

43 

45 

39 

49 

44 

45 

47 

41 

48 

44 

35 

35 

36 

46 

49 

49 

47 

48 

49 

49 

42 

4  3 

43. 

7 

SAN  JACINTO 

MAX 

92 

98 

97 

92 

93 

95 

94 

89 

ri 

80 

80 

68 

68 

63 

66 

58 

76 

84 

79 

70 

81 

94 

82 

7  4 

73 

67 

66 

76 

83 

79 

91 

80. 

5 

M  1  N 

43 

45 

48 

44 

42 

43 

46 

46 

41 

47 

48 

43 

40 

45 

42 

49 

45 

42 

42 

48 

44 

41 

43 

50 

51 

52 

4  9 

50 

54 

52 

53 

46. 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinuecl 

Day  01  Month 

I 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18  j 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28 

29  ! 

30 

31 

1 

> 
< 

SAN  JOSE 

MAX 

72 

71 

73 

83 

85 

89 

72 

70 

66 

64 

62 

63 

65 

70 

71 

65 

68 

64 

67 

74  1 

74 

63 

6  5 

63 

69 

70 

70 

73 

71 

77 

70.4 

MIN 

45 

57 

50 

53 

47 

51 

59 

53 

52 

50 

48 

46 

46 

48 

47 

50 

48 

50 

44 

45 

4  7 

48 

50 

47 

49 

49 

53 

54 

53 

58 

52 

50.0 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

73 

80 

82 

78 

5  0 

7  4, 

73 

72 

69 

69 

66 

65 

63 

62 

62 

64 

62 

64 

65 

64 

63 

69 

74 

65 

63 

63 

63 

63 

65 

67 

62 

67.9 

MIN 

45 

52 

50 

52 

48 

49 

51 

51 

51 

51 

46 

46 

42 

42 

48 

49 

43 

45 

44 

40 

43 

44 

47 

44 

44 

45 

51 

51 

52 

48 

47.0 

SAN  MATEO 

MAX 

70 

70 

68 

7 1 

80 

83 

79 

66 

67 

66 

66 

61 

62 

66 

64 

71 

66 

65 

60 

65 

76 

70 

62 

64 

60 

68 

65 

64 

71 

66 

75 

68.0 

MIN 

46 

54 

49 

49 

46 

51 

56 

52 

53 

6  0 

49 

50 

49 

49 

48 

49 

50 

49 

46 

46 

45 

48 

50 

50 

51 

49 

50 

55 

56 

50 

46 

49.8 

SAN  PEDRO 

MAX 

74 

7  5 

79 

72 

66 

65 

68 

66 

6  6 

68 

66 

63 

63 

61 

60 

65 

64 

66 

67 

67 

70 

72 

68 

68 

64 

62 

68 

63 

66 

65 

66.9 

MIN 

57 

55 

3  7 

56 

56 

55 

56 

5  I 

56 

56 

53 

50 

52 

50 

53 

49 

52 

54 

54 

50 

54 

55 

54 

54 

54 

6  4 

54 

54 

57 

56 

54.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

72 

75 

74 

72 

82 

83 

92 

8  1 

63 

69 

63 

64 

70 

61 

67 

69 

75 

65 

69 

66 

80 

79 

75 

63 

65 

67 

69 

70 

65 

71 

71 

71.3 

MIN 

46 

54 

48 

53 

48 

52 

55 

52 

51 

47 

48 

38 

48 

47 

48 

45 

49 

46 

46 

47 

45 

50 

46 

45 

45 

46 

45 

50 

47 

46 

47.7 

SANTA    ANA    FIPT    ST A 

83 

85 

85 

76 

78 

78 

76 

72 

75 

72 

71 

66 

67 

65 

65 

64 

70 

7  2 

71 

69 

75 

81 

80 

69 

72 

70 

66 

71 

72 

69 

75 

72.9 

MIN 

51 

52 

54 

55 

58 

53 

55 

56 

57 

55 

49 

51 

48 

51 

43 

49 

45 

49 

49 

55 

49 

50 

52 

54 

52 

55 

52 

53 

54 

55 

59 

52.3 

SANTA  BARBARA 

80 

B  . 

7  H 

71 

71 

71 

67 

6  6 

71 

72 

71 

72 

73 

66 

66 

68 

69 

72 

69 

71 

73 

78 

73 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

72 

71.2 

MIN 

48 

48 

» 

52 

56 

54 

54 

54 

48 

52 

47 

50 

45 

46 

43 

45 

45 

44 

46 

45 

45 

45 

51 

47 

47 

52 

47 

50 

46 

50 

46 

48.6 

SANTA    BARBARA   FAA  AP 

74 

74 

74 

66 

68 

65 

64 

67 

71 

74 

70 

73 

10 

64 

67 

68 

66 

71 

70 

73 

73 

75 

75 

69 

68 

69 

6  9 

68 

67 

66 

70 

69.6 

MIN 

49 

48 

51 

58 

57 

56 

56 

51 

47 

48 

45 

50 

47 

47 

45 

49 

44 

47 

47 

47 

46 

47 

49 

49 

53 

49 

4  6 

50 

48 

49 

50 

49.2 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

75 

74 

72 

74 

84 

90 

36 

80 

72 

70 

67 

67 

66 

65 

71 

72 

69 

70 

67 

70 

77 

76 

68 

66 

65 

72 

72 

72.4 

MIN 

43 

56 

49 

52 

46 

51 

50 

50 

50 

46 

44 

45 

43 

45 

45 

48 

48 

48 

43 

41 

4  ) 

43 

51 

47 

48 

49 

51 

47.4 

SAN T A   C R" Z 

74 

7  5 

77 

73 

77 

80 

6  3 

62 

72 

74 

64 

68 

72 

64 

72 

72 

68 

6  9 

68 

73 

70 

69 

67 

67 

64 

65 

6  ; 

66 

70 

7* 

72 

70.0 

MIN 

36 

45 

45 

50 

41 

44 

46 

51 

46 

46 

38 

39 

38 

38 

42 

41 

43 

45 

38 

36 

36 

36 

43 

43 

42 

49 

50 

52 

51 

39 

39 

42.8 

■■ 

72 

75 

6fi 

69 

69 

68 

70 

68 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

61 

60 

61 

61 

60 

60 

62 

70 

62 

60 

61 

61 

61 

61 

64 

61 

65 

63.9 

MIN 

38 

48 

48 

48 

45 

46 

50 

47 

48 

45 

39 

45 

37 

45 

46 

44 

40 

49 

42 

36 

37 

41 

47 

39 

43 

49 

51 

52 

49 

45 

41 

44.5 

SANTA   MON I C  A  PIER 

MAX 

67 

65 

65 

66 

64 

64 

62 

62 

62 

62 

63 

60 

58 

57 

57 

57 

64 

60 

61 

60 

60 

63 

62 

62 

60 

60 

59 

62 

61 

61 

61 

61.5 

MIN 

55 

54 

50 

5  - 

59 

55 

56 

56 

56 

57 

53 

52 

50 

51 

49 

51 

49 

51 

53 

53 

54 

52 

55 

52 

52 

54 

53 

53 

55 

54 

57 

53.5 

81 

16 

82 

80 

7  5 

74 

71 

71 

75 

74 

70 

66 

66 

63 

64 

64 

68 

70 

67 

67 

78 

74 

76 

69 

66 

66 

66 

69 

68 

68 

71.3 

MIN 

40 

46 

4B 

51 

54 

47 

50 

45 

45 

47 

43 

43 

41 

41 

40 

40 

43 

44 

42 

46 

40 

44 

47 

44 

43 

41 

49 

46 

46 

46 

44.7 

SANTA  °OSA 

73 

76 

77 

83 

77 

84 

3  6 

84 

68 

7  0 

66 

70 

'  3 

62 

69 

72 

79 

72 

72 

71 

73 

79 

77 

73 

70 

70 

72 

69 

71 

78 

81 

74.0 

MIN 

41 

45 

44 

46 

42 

47 

51 

53 

51 

40 

39 

40 

41 

43 

40 

45 

42 

45 

37 

42 

42 

42 

45 

41 

40 

42 

47 

49 

49 

39 

43 

43.6 

SCOT  I  A 

MAX 

62 

67 

64 

60 

61 

68 

71 

76 

63 

60 

6  7 

58 

57 

59 

58 

54 

61 

55 

56 

56 

57 

61 

60 

61 

60 

56 

61 

58 

63 

61 

59 

60.7 

MIN 

39 

52 

49 

42 

40 

43 

46 

6  i 

50 

48 

47 

46 

41 

44 

48 

44 

48 

48 

46 

46 

47 

47 

47 

46 

49 

49 

49 

49 

50 

45 

47 

46.7 

SHASTA  DAM 

MAX 

71 

70 

81 

80 

81 

83 

78 

83 

68 

67 

65 

69 

68 

62 

70 

70 

74 

74 

74 

65 

68 

77 

76 

72 

71 

68 

72 

85 

73 

79 

82 

73.4 

MIN 

49 

56 

56 

54 

54 

57 

57 

56 

49 

49 

47 

44 

47 

46 

48 

53 

53 

53 

48 

44 

48 

53 

52 

50 

42 

42 

52 

56 

55 

57 

59 

51.2 

SHELTER  COVE 

MAX 

59 

57 

59 

6'. 

61 

62 

65 

57 

60 

50 

58 

58 

55 

60 

62 

64 

65 

61 

57 

61 

65 

63 

57 

60 

65 

65 

60 

59 

62 

67 

60.7 

MIN 

47 

48 

46 

47 

48 

47 

50 

48 

50 

50 

48 

48 

45 

47 

49 

47 

48 

50 

47 

46 

46 

50 

45 

43 

50 

48 

*7 

48 

47 

57 

47.9 

SIERRA  C 1 TY 

MAX 

66 

70 

75 

74 

75 

77 

74 

80 

66 

64 

6  3 

62 

49 

55 

41 

55 

60 

65 

65 

56 

58 

70 

71 

57 

52 

51 

57 

67 

69 

71 

63.7 

MIN 

36 

41 

43 

41 

42 

42 

45 

44 

44 

39 

32 

36 

33 

37 

33 

34 

36 

41 

32 

32 

40 

40 

46 

37 

36 

34 

40 

40 

43 

41 

36.7 

SIFRPAVILLE  PS 

MAX 

64 

68 

72 

70 

72 

74 

73 

75 

62 

60 

56 

62 

52 

55 

48 

54 

57 

62 

61 

53 

56 

63 

67 

54 

55 

52 

57 

60 

67 

70 

70 

62.0 

MIN 

30 

36 

34 

36 

35 

34 

40 

43 

37 

34 

50 

32 

26 

32 

34 

30 

28 

38 

33 

22 

33 

32 

39 

32 

33 

31 

36 

38 

41 

37 

33 

33.8 

SOnA    SPRINGS   1  E 

MAX 

5U 

54 

58 

58 

58 

60 

59 

59 

50 

47 

42 

46 

36 

38 

32 

39 

42 

51 

49 

41 

41 

51 

55 

43 

39 

38 

44 

49 

52 

54 

58 

48.2 

MIN 

23 

30 

30 

30 

31 

28 

3  1 

35 

34 

32 

28 

29 

0  6 

26 

24 

26 

26 

30 

30 

21 

23 

28 

33 

30 

28 

27 

31 

31 

32 

30 

29 

28.8 

SONOMA 

MAX 

76 

78 

78 

80 

87 

87 

78 

72 

6  7 

69 

68 

6  4 

69 

73 

77 

75 

73 

70 

71 

61 

76 

69 

66 

72 

74 

75 

70 

74 

75 

86 

74.8 

M  |  N 

35 

48 

44 

41 

48 

51 

45 

41 

38 

38 

4. 

45 

43 

46 

41 

48 

36 

44 

38 

40 

43 

39 

39 

38 

45 

50 

49 

37 

41 

42.6 

SONORA 

MAX 

75 

78 

81 

83 

86 

84 

88 

79 

'. 

66 

66 

6  0 

62 

58 

65 

67 

74 

74 

68 

68 

76 

82 

78 

66 

70 

68 

76 

80 

80 

73.8 

MIN 

46 

47 

45 

52 

52 

51 

5i 

50 

50 

4  4 

40 

44 

3  3 

44 

46 

44 

42 

46 

44 

40 

40 

4  6 

50 

40 

40 

41 

44 

48 

49 

48 

45.4 

SO   ENTRANCE    YOSE M I T E  NP 

MAX 

75 

72 

76 

7  4 

73 

72 

72 

69 

65 

'  : 

57 

55 

47 

42 

45 

47 

60 

62 

57 

53 

63 

71 

6  5 

55 

54 

47 

48 

64 

71 

72 

7  5 

61.9 

MIN 

38 

4  1 

4, 

43 

42 

42 

41 

40 

4  0 

30 

34 

29 

31 

33 

31 

31 

34 

34 

28 

27 

27 

27 

30 

28 

34 

35 

3  2 

32 

40 

38 

34.3 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

5  4 

59 

62 

63 

64 

63 

68 

55 

53 

47 

51 

42 

42 

37 

47 

44 

55 

5  0 

45 

45 

54 

60 

45 

4  3 

47 

51 

31 

57 

60 

63 

53.0 

M  1  N 

29 

33 

32 

34 

34 

32 

3  > 

45 

45 

4„ 

34 

34 

0  9 

31 

31 

32 

28 

33 

26 

34 

30 

38 

34 

30 

34 

33 

35 

33 

31 

33.3 

SOUIRREL    INN  2 

MAX 

72 

72 

5  3 

68 

69 

6  6 

68 

65 

6 

59 

48 

42 

38 

39 

35 

52 

57 

54 

48 

60 

63 

51 

56 

45 

39 

6  6 

61 

62 

7  0 

57.4 

MIN 

42 

47 

55 

55 

52 

55 

'4 

53 

50 

46 

42 

28 

31 

30 

28 

30 

32 

42 

41 

33 

35 

38 

40 

38 

35 

33 

32 

34 

35 

43 

46 

40.5 

STOCK  TON   FAA  AP 

MAX 

m 

85 

85 

3  7 

91 

89 

92 

81 

75 

73 

71 

72 

64 

77 

79 

76 

78 

72 

75 

64 

8  9 

70 

72 

73 

75 

80 

78 

83 

84 

89 

79.0 

MIN 

46 

52 

53 

55 

5  0 

52 

5  5 

50 

50 

49 

47 

46 

43 

49 

52 

51 

49 

50 

46 

46 

50 

51 

52 

47 

44 

47 

51 

52 

53 

50 

50 

49.9 

STOCKTON   FIRE    S T A  U 

MAX 

75 

79 

82 

3  1 

83 

87 

86 

9C 

80 

73 

71 

70 

71 

69 

64 

75 

78 

76 

77 

71 

73 

81 

88 

71 

73 

73 

72 

10 

78 

81 

81 

77.0 

M  1  N 

51 

51 

5  J 

48 

49 

5  3 

50 

48 

45 

45 

48 

4  6 

48 

50 

48 

53 

50 

46 

55 

48 

48 

60 

47 

44 

44 

46 

51 

49 

49 

46 

46.9 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

87 

86 

3  6 

92 

84 

77 

76 

72 

69 

64 

64 

75 

79 

79 

75 

6  9 

75 

84 

86 

70 

70 

74 

80 

79 

61 

80 

90 

78.1 

MIN 

4  0 

52 

51 

5  J 

47 

46 

49 

46 

44 

46 

4  I 

42 

49 

48 

45 

50 

4  4 

43 

48 

47 

51 

45 

43 

45 

48 

5  0 

52 

48 

47 

47.2 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

MAX 

78 

81 

85 

83 

86 

84 

9  0 

86 

72 

69 

70 

70 

6  6 

68 

72 

77 

75 

75 

74 

72 

81 

79 

74 

70 

67 

75 

83 

8  0 

81 

82 

88 

77.3 

MIN 

4'- 

50 

52 

44 

47 

50 

46 

53 

43 

41 

47 

40 

46 

45 

42 

50 

45 

49 

41 

36 

43 

46 

50 

41 

44 

53 

45 

50 

50 

46 

49 

46.4 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

6  1 

71 

72 

73 

73 

74 

76 

67 

59 

5  1 

58 

52 

64 

50 

55 

63 

63 

63 

63 

59 

68 

70 

51 

50 

55 

56 

64 

69 

72 

72 

63.0 

MIN 

3  5 

48 

42 

44 

41 

44 

44 

45 

38 

38 

35 

34 

32 

35 

36 

32 

36 

38 

37 

30 

33 

4U 

40 

34 

36 

35 

37 

38 

45 

43 

44 

38.4 

SUNL AND 

MAX 

87 

90 

90 

3  4 

83 

85 

81 

78 

78 

ia 

70 

64 

65 

60 

62 

56 

71 

75 

71 

65 

75 

85 

74 

63 

6  6 

61 

58 

68 

73 

70 

60 

72.8 

MIN 

5, 

51 

58 

54 

49 

52 

48 

43 

45 

50 

45 

45 

4  0 

41 

45 

38 

44 

43 

48 

41 

48 

44 

49 

45 

48 

47 

42 

51 

46 

52 

46.7 

SUSANVILLF  AP 

MAX 

71 

75 

75 

78 

78 

76 

77 

68 

65 

6  • 

65 

6  1 

5  9 

57 

63 

63 

71 

70 

5  6 

51 

66 

75 

63 

61 

5  6 

58 

69 

73 

77 

76 

67.2 

MIN 

in 

42 

38 

40 

40 

40 

37 

42 

42 

3  1 

30 

33 

35 

40 

33 

33 

33 

45 

56 

29 

35 

31 

40 

33 

42 

40 

45 

45 

46 

40 

38.0 

TAHOE  CITY 

MAX 

62 

65 

6  5 

68 

69 

6  7 

67 

60 

57 

48 

51 

45 

47 

42 

48 

47 

57 

56 

55 

48 

50 

53 

48 

49 

48 

51 

60 

65 

65 

56.0 

MIN 

'•5 

33 

32 

3  3 

33 

32 

34 

39 

41 

30 

34 

25 

21 

30 

30 

30 

36 

38 

25 

29 

30 

38 

29 

25 

32 

32 

33 

34 

33 

30 

32.0 

TEHACHAP I 

MAX 

n 

70 

71 

7  0 

76 

78 

79 

82 

69 

6  i 

60 

52 

49 

48 

49 

47 

64 

71 

64 

60 

59 

75 

57 

62 

56 

55 

66 

69 

67 

64.5 

MIN 

::  9 

43 

46 

4 

47 

49 

46 

47 

40 

4.: 

38 

35 

3  5 

32 

38 

37 

31 

39 

42 

34 

35 

32 

45 

35 

38 

30 

39 

44 

46 

46 

48 

39.6 

TE  JON  RANCHO 

MAX 

8  0 

81 

83 

8^ 

88 

89 

0. 

90 

86 

75 

71 

69 

6  7 

66 

66 

64 

78 

78 

78 

76 

74 

85 

83 

75 

7  5 

74 

67 

80 

82 

82 

85 

78.2 

MIN 

51 

53 

56 

57 

58 

60 

'6 

53 

53 

50 

48 

44 

45 

48 

48 

46 

49 

48 

40 

43 

58 

53 

43 

48 

50 

51 

51 

56 

55 

56 

51.4 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

9  5 

101 

101 

9  3 

97 

103 

1  0  4 

101 

99 

35 

94 

80 

3  5 

76 

77 

76 

87 

90 

9  0 

82 

68 

95 

96 

89 

35 

76 

77 

86 

89 

97 

90.6 

MIN 

58 

61 

61 

5  0 

58 

63 

6  6 

65 

69 

6  6 

64 

61 

3  3 

53 

51 

58 

53 

55 

57 

61 

59 

60 

59 

62 

62 

59 

58 

60 

60 

69 

67 

60.4 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

7  ' 

81 

83 

5  6 

86 

89 

4  4 

91 

87 

77 

67 

67 

6, 

53 

61 

65 

75 

76 

7  5 

75 

73 

84 

84 

76 

72 

72 

65 

75 

60 

84 

83 

76.5 

MIN 

45 

*2 

50 

53 

55 

59 

6  5 

50 

48 

1. 

43 

45 

4; 

45 

50 

50 

39 

46 

47 

40 

38 

44 

50 

44 

41 

50 

52 

47 

51 

S7 

52 

47.9 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

74 

77 

77 

79 

81 

82 

SO 

82 

74 

67 

63 

62 

5  8 

68 

60 

62 

70 

70 

6  9 

62 

72 

77 

77 

63 

62 

62 

59 

72 

75 

76 

60 

70.7 

MIN 

44 

46 

48 

47 

48 

47 

5  0 

47 

48 

4  0 

38 

43 

35 

42 

44 

42 

40 

46 

4  0 

38 

37 

43 

45 

37 

38 

39 

42 

43 

46 

47 

46 

43.2 

TORRANCE 

MAX 

5  3 

83 

85 

77 

75 

73 

71 

70 

75 

71 

71 

68 

6  3 

63 

66 

63 

69 

70 

71 

69 

72 

78 

74 

68 

70 

69 

66 

69 

73 

67 

70 

71.4 

MIN 

50 

51 

51 

57 

57 

53 

53 

53 

51 

54 

48 

46 

39 

47 

47 

43 

41 

47 

50 

44 

48 

50 

46 

44 

46 

45 

49 

56 

53 

56 

49.2 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Day  01  Monlh 


1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

78 

81 

83 

81 

85 

90 

88 

91 

81 

75 

72 

69 

71 

66 

71 

72 

75 

77 

75 

70 

76 

61 

86 

74 

70 

72 

74 

78 

75 

80 

81 

77.4 

M1N 

51 

50 

45 

47 

49 

5  1 

44 

49 

40 

48 

53 

49 

54 

4  7 

45 

41 

47 

5  0 

47 

44 

43 

48.2 

MAX 

81 

82 

79 

82 

89 

89 

90 

80 

72 

67 

69 

60 

64 

63 

7; 

78 

78 

72 

67 

71 

62 

84 

76 

67 

66 

73 

79 

7  3 

78 

77 

89 

75.9 

MIN 

44 

55 

49 

1 

51 

46 

55 

43 

52 

47 

4  5 

MAX 

68 

65 

75 

72 

78 

78 

58 

56 

53 

63 

62 

70 

70 

68 

72 

72 

63 

64 

77 

73 

75 

67.8 

M  N 

42 

43 

44 

* 

41 

43 

40 

37 

4  0 

36 

41 

41 

32 

4  1 

39 

37 

4 1 

43 

48 

40 

41.2 

MAX 

80 

87 

92 

96 

96 

96 

96 

95 

96 

91 

85 

83 

76 

75 

68 

74 

65 

81 

86 

87 

79 

76 

85 

80 

82 

62 

74 

76 

85 

92 

91 

84.2 

MIN 

49 

57 

59 

65 

61 

62 

0 

50 

52 

5  1 

* 

54 

52 

50 

5  6 

58 

51 

54 

48 

4  8 

59 

61 

63 

54.7 

MAX 

52 

60 

68 

67 

70 

60 

56 

49 

55 

40 

48 

42 

57 

55 

57 

63 

50 

46 

50 

61 

62 

65 

56.0 

28 

2 

26 

2 

2  5 

2  7 

2  6 

29 

34 

29 

2  7 

29.1 

MAX 

64 

67 

67 

68 

72 

71 

74 

71 

57 

57 

57 

66 

54 

57 

54 

64 

67 

66 

59 

46 

65 

65 

56 

55 

54 

59 

69 

69 

70 

68 

69 

63.2 

38 

38 

34 

27 

29 

28 

34 

33 

37 

39 

40 

40 

38 

37 

32 

33.9 

MAX 

70 

74 

78 

78 

76 

81 

75 

83 

66 

63 

64 

67 

68 

60 

68 

68 

75 

71 

73 

65 

65 

77 

75 

67 

68 

66 

72 

80 

75 

78 

71.5 

MIN 

50 

41 

50 

52 

54 

49 

45 

49 

5 

49 

49 

53 

50 

54 

56 

57 

51.0 

MAX 

85 

86 

88 

77 

80 

78 

78 

75 

77 

!' 

73 

67 

66 

65 

65 

62 

71 

73 

70 

70 

73 

83 

70 

70 

70 

67 

65 

70 

74 

70 

76 

73.2 

50 

51 

47.6 

MAX 

87 

93 

98 

98 

98 

97 

96 

98 

97 

94 

90 

87 

76 

75 

71 

71 

BO 

86 

99 

84 

78 

87 

90 

84 

81 

79 

75 

85 

89 

91 

97 

87.5 

MIN 

55 

58 

58 

60 

57 

49 

47 

52 

53 

49 

57 

52 

53 

48 

48 

2 

55 

59 

62 

53.9 

MAX 

55 

57 

58 

59 

58 

58 

59 

55 

46 

44 

47 

42 

38 

32 

44 

40 

52 

46 

44 

36 

50 

53 

47 

39 

40 

42 

46 

50 

54 

55 

59 

46.5 

MIN 

28 

2 

40 

20 

2  5 

2  1 

29 

30 

20 

23 

26 

7  1 

2  1 

1  7 

2  5 

2  8 

28 

2  7 

30 

26 

26.2 

MAX 

82 

88 

86 

79 

75 

73 

72 

73 

71 

6  9 

67 

66 

62 

61 

62 

66 

65 

64 

64 

71 

77 

69 

66 

63 

61 

63 

64 

66 

67 

68 

70 

69.4 

MIN 

40 

44 

47 

47 

49 

49 

* 

46 

44 

42 

41 

41 

42 

41 

41 

43 

47 

42 

40 

42 

45 

42 

42 

46 

45 

4 1 

43 

47 

45 

43 

43.6 

MAX 

80 

76 

75 

77 

84 

81 

87 

62 

68 

64 

65 

63 

63 

67 

68 

77 

72 

71 

63 

67 

71 

74 

65 

69 

71 

72 

77 

80 

73 

72 

79 

72.0 

MIN 

47 

53 

46 

50 

45 

43 

48 

43 

41 

40 

43 

48 

49 

43 

45.4 

MAX 

76 

77 

82 

71 

72 

70 

67 

67 

68 

64 

67 

60 

60 

60 

61 

59 

63 

64 

66 

62 

68 

78 

72 

64 

63 

61 

61 

64 

64 

63 

67 

66.5 

61 

50 

5 

53 

53 

50 

56 

56 

52 

5 

53 

53 

53 

54.0 

MAX 

88 

93 

92 

87 

88 

88 

84 

80 

81 

76 

76 

68 

64 

62 

6  C 

57 

70 

79 

72 

70 

74 

86 

77 

69 

69 

65 

58 

69 

78 

72 

81 

75.3 

MIN 

48 

51 

54 

1 

46 

44 

38 

49 

43 

50 

39 

45 

45 

51 

47 

48 

47 

48 

50 

47 

52 

46.6 

MAX 

79 

78 

66 

83 

65 

64 

65 

67 

68 

75 

77 

77 

78 

77 

69 

72 

70 

66 

78 

80 

78 

81 

74.2 

MIN 

42 

45 

43 

36 

39 

3  9 

40 

3 

38 

45 

34 

36 

41 

44 

46 

38 

MAX 

68 

69 

65 

71 

67 

78 

80 

79 

66 

65 

63 

63 

62 

58 

64 

63 

68 

58 

62 

64 

65 

70 

66 

61 

61 

58 

66 

61 

60 

65 

66 

65.5 

M  I  N 

44 

44 

49 

46 

48 

49 

55 

4  9 

49 

45 

45 

4  5 

46 

46 

46 

46 

46 

48 

45 

42 

44 

45 

45 

40 

48 

46 

46 

*8 

49 

48 

46.5 

MAX 

82 

84 

86 

79 

90 

89 

91 

72 

73 

70 

72 

73 

70 

67 

75 

79 

74 

76 

76 

76 

65 

85 

75 

74 

73 

74 

80 

73 

82 

86 

89 

76.4 

M  I  M 

46 

53 

52 

5  Z 

48 

54 

54 

54 

52 

47 

42 

4  3 

47 

46 

44 

49 

51 

50 

46 

46 

57 

48 

5  1 

45 

45 

44 

46 

5  1 

5  1 

46 

48 

46.6 

MAX 

78 

82 

85 

87 

86 

85 

64 

87 

83 

78 

75 

73 

63 

60 

60 

57 

72 

76 

76 

75 

68 

78 

78 

73 

70 

7C 

58 

74 

79 

79 

86 

MIN 

2 

* 

41 

* 

40 

* 

40 

39 

36 

30 

32 

40 

41 

33 

36 

35 

34 

34 

40 

° 

40 

37.7 

MAX 

77 

83 

90 

91 

88 

88 

89 

85 

89 

»0 

77 

76 

63 

63 

56 

65 

56 

76 

77 

77 

67 

74 

84 

76 

70 

68 

64 

63 

80 

85 

63 

76.1 

MIN 

* 

45 

48 

50 

50 

43 

* 

* 

40 

44 

33 

43 

47 

45 

45 

41 

44.8 

MAX 

82 

85 

82 

89 

89 

92 

92 

93 

89 

79 

73 

75 

69 

68 

68 

58 

65 

81 

81 

79 

75 

79 

86 

79 

74 

76 

70 

68 

82 

87 

87 

79.2 

MIN 

50 

50 

50 

51 

51.9 

MAX 

73 

77 

77 

77 

79 

77 

81 

80 

65 

65 

65 

65 

63 

62 

65 

73 

74 

73 

68 

64 

68 

76 

69 

64 

65 

64 

73 

77 

75 

75 

81 

MIN 

* 

46 

* 

51 

43 

38 

39 

43 

38 

40 

38 

45 

47 

43 

38 

42 

4  6 

43 

45.0 

MAX 

76 

78 

78 

80 

84 

87 

86 

89 

70 

70 

66 

67 

66 

67 

65 

70 

77 

63 

66 

69 

70 

6  0 

80 

65 

66 

65 

70 

73 

68 

74 

75 

73.0 

MIN 

40 

47 

48 

5 

48 

46 

49 

47 

40 

40 

46 

44 

42 

44 

44 

50 

41 

36 

39 

4  1 

46 

43 

* 

1 

50 

44.9 

MAX 

83 

88 

88 

85 

85 

87 

64 

82 

82 

7 9 

72 

69 

6* 

59 

51 

55 

68 

74 

75 

66 

72 

74 

73 

80 

63 

61 

62 

68 

77 

74 

84 

73.7 

MIN 

38 

42 

43 

* 

39 

40 

40 

36 

36 

4  IJ 

38 

36 

1 

36 

34 

38 

32 

38 

3  b 

41 

36 

40 

36 

35 

* 

42 

40 

° 

31 

38.1 

MAX 

81 

84 

86 

88 

89 

91 

91 

94 

90 

7  8 

72 

75 

7  0 

70 

70 

72 

64 

76 

81 

80 

74 

79 

89 

79 

74 

77 

73 

73 

61 

86 

86 

M  1  N 

50 

5  1 

5  7 

57 

56 

56 

62 

55 

5  3 

5  5 

48 

50 

50 

51 

52 

47 

49 

5  3i 

44 

45 

5  1 

57 

48 

46 

53 

52.1 

MAX 

70 

71 

71 

73 

70 

74 

67 

67 

63 

78 

72 

65 

6  7 

60 

61 

63 

66 

67 

66 

68 

65 

69 

65 

69 

62 

77 

69 

70 

74 

78 

68.5 

MIN 

40 

47 

48 

51 

43 

46 

48 

47 

47 

44 

39 

41 

39 

40 

39 

39 

49 

46 

4  0 

37 

42 

4  1 

46 

44 

45 

49 

50 

44.4 

MAX 

74 

68 

78 

71 

76 

80 

78 

80 

69 

63 

58 

64 

58 

65 

61 

75 

75 

6  '3 

57 

68 

77 

72 

62 

6  7 

67 

70 

81 

60 

78 

76 

MIN 

44 

46 

40 

J  5 

36 

42 

40 

41 

40 

44 

39 

33 

37 

35 

30 

)  6 

39 

2  6 

30 

3 

43 

31 

37.8 

MAX 

65 

67 

71 

' ; 

71 

75 

71 

75 

55 

55 

55 

56 

60 

51 

55 

55 

65 

67 

64 

53 

47 

65 

67 

56 

60 

56 

63 

72 

67 

69 

70 

MIN 

29 

40 

36 

^  > 

33 

3  7 

42 

4  1 

39 

33 

3  5 

34 

3  5 

32 

37 

34 

33 

38 

3 : 

31 

3  1 

29 

3  5 

29 

35 

39 

34.7 

MAX 

71 

74 

83 

81 

54 

85 

66 

6  6 

64 

69 

71 

68 

78 

74 

74 

79 

77 

72 

72 

82 

75 

83 

M 1  N 

44 

52 

5  5 

5  l 

J' 

50 

45 

47 

44 

44 

45 

45 

50 

42 

5  0 

4 

44 

50 

50 

47.6 

MAX 

45 

50 

55 

58 

59 

61 

58 

56 

55 

54 

48 

48 

3  4 

33 

33 

38 

31 

47 

4  • 

40 

28 

4. 

47 

37 

40 

30 

35 

in 

45 

51 

54 

MIN 

23 

2  4 

2  7 

29 

3  3 

3  2 

2  9 

34 

33 

'  ' 

26 

19 

"  ' 

17 

18 

21 

10 

23 

2  1 

16 

1  2 

1  5 

2  9 

18 

16 

22 

21 

23.4 

MAX 

30 

35 

39 

42 

43 

43 

4. 

40 

38 

37 

32 

33 

2  0 

28 

18 

21 

19 

37 

)0 

27 

15 

28 

34 

23 

25 

24 

iO 

26 

31 

37 

38 

31.1 

MIN 

2 

22 

22 

25 

28 

31 

2  << 

25 

23 

.  * 

16 

10 

9 

7 

8 

10 

6 

17 

I  ' 

8 

3 

1  1 

1  8 

10 

5 

9 

15 

10 

16.0 

MAX 

71 

70 

72 

78 

78 

78 

82 

75 

60 

60 

60 

57 

3  6 

60 

63 

71 

70 

63 

64 

62 

72 

7  3 

64 

64 

63 

68 

71 

76 

74 

67 

73 

M  I  N 

42 

50 

41 

4> 

37 

40 

42 

43 

48 

43 

38 

35 

■  4 

36 

35 

38 

35 

40 

35 

32 

32 

35 

4 1 

3  5 

36 

40 

45 

* 

39.2 

MAX 

7  5 

80 

83 

84 

84 

86 

85 

89 

72 

72 

71 

74 

71 

67 

65 

6  2 

81 

77 

71 

72 

76 

86 

81 

71 

71 

72 

71 

61 

75 

82 

82 

M  I  N 

49 

52 

53 

50 

51 

54 

56 

56 

51 

43 

44 

45 

. 

46 

45 

52 

54 

50 

48 

45 

52 

47 

5 1 

6  1 

49.7 

MAX 

77 

82 

85 

87 

88 

90 

86 

90 

70 

73 

69 

72 

74 

69 

67 

74 

79 

77 

79 

72 

75 

85 

85 

74 

72 

73 

72 

78 

83 

85 

MIN 

48 

53 

56 

59 

52 

54 

57 

52 

5  3 

50 

48 

4  8 

45 

48 

47 

50 

49 

48 

49 

4  8 

58 

51 

48 

45 

50.7 

MAX 

6  8 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

66 

63 

58 

59 

54 

>• 

41 

53 

48 

64 

60 

54 

54 

56 

63 

60 

57 

55 

52 

56 

64 

69 

72 

77 

61.9 

MIN 

4 

42 

41 

44 

44 

42 

42 

49 

45 

42 

32 

32 

io 

29 

30 

29 

32 

38 

36 

24 

32 

36 

42 

33 

36.9 

MAX 

79 

84 

86 

89 

88 

91 

90 

91 

72 

75 

71 

75 

.'i 

68 

68 

7  5 

80 

76 

78 

72 

74 

83 

87 

72 

75 

73 

75 

82 

75 

85 

87 

78.9 

MIN 

46 

51 

51 

52 

48 

50 

57 

51 

47 

44 

42 

48 

4  3 

49 

46 

5  0 

50 

49 

45 

50 

55 

4  1 

51 

43 

47 

46 

47 

50 

48 

46 

47 

48.3 

MAX 

89 

92 

92 

83 

90 

89 

87 

81 

81 

81 

76 

70 

6d 

69 

67 

6  2 

73 

88 

74 

72 

77 

e ; 

78 

73 

73 

69 

62 

73 

75 

70 

77.4 

Ml  N 

54 

49 

50 

56 

56 

48 

49 

52 

47 

54 

46 

Hi 

46 

41 

45 

49 

53 

46 

50 

52 

48 

51 

51 

48 

55 

49 

48.9 

MAX 

75 

77 

78 

79 

80 

75 

79 

77 

71 

63 

66 

62 

57 

51 

55 

56 

68 

65 

69 

62 

69 

76 

64 

64 

65 

57 

54 

66 

79 

79 

80 

68.3 

MIN 

40 

41 

41 

48 

46 

48 

47 

44 

41 

44 

36 

39 

34 

36 

37 

)B 

34 

39 

37 

33 

31 

42 

47 

34 

36 

39 

43 

36 

44 

45 

46 

40.2 

MAX 

69 

69 

70 

66 

74 

77 

76 

75 

67 

61 

50 

60 

61 

57 

6  0 

56 

70 

72 

66 

55 

55 

70 

70 

60 

62 

59 

60 

76 

68 

76 

7  4 

65.8 

MIN 

35 

41 

42 

34 

38 

44 

45 

40 

36 

41 

40 

37 

42 

33 

36 

32 

38 

46 

41 

33 

31 

36 

36 

37 

43 

38 

40 

45 

41 

37 

43 

38.7 

TRACY  CARBONA 
TRACY   PUMPING  PLANT 
TRINITY   DAM   VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE 

TURNTABLE  CREEK. 

TUST IN    IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

TW 1 TCHELL  0AM 

UK  I  AH 

UCLA 

UPLAND   3  N 

UPPER  LAKE  RS 

UPR    SAN   LEANDRO  FILTERS 

VACAV  I  LLE 

VALYERMO  RS 

VICTDRVILLE    PUMP  PLANT 


WALNUT   CREEK   2   E  SE 
WARNER  SPRINGS 
MASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WE  AVE  RV I LLE  RS 

WEED   1  S 

WHISKFYTOWN  "FS 

WHITF   MOUNTAIN  1 

WHITE    MOUNTAIN  2 

WILLITS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODFORDS 

WOODLAND    1  WNW 

YORBA  LINDA 

YOSEM1TE  NP 

YREK4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  159  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Static 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BACKUS  RANCH  (a) 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT  ( 
BERRYESSA  LAKE 

BOCA 

BURLI NGAME 

CACHUMA  DAM  (b) 

CAMP  PARDEE  (c) 
CHICO  EXP  STA  (a) 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  4  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY  (a) 


Day  of  month 

Tot. 

or 

Avg. 

1  2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVAP 
WIND 



.25 

.25 

.  28 



.  34 

.  13 

.  36 

.  26 

.  33 

.  30 

23 

30 

27 

13 

30 

21 

29 

.  30 

.  34 

.  33 

.  33 

.  38 

.  33 

.  29 

.  28 

.  21 

.  27 

.  27 

.  30 

.  40 

9. 14 

EVAP 

.  49 

-  51 

.56 

.  50 

.58 

.  40 

.  43 

.  53 

.  47 

.  35 

.  37 

.  2b 

39 

26 

46 

44 

34 

45 

31 

.  43 

38 

31 

34 

36 

12.86 

WIND 

127 

150 

151 

127 

94 

52 

71 

8  a 

95 

70 

104 

112 

169 

94 

35 

158 

70 

12 

17 

108 

89 

38 

40 

41 

86 

88 

97 

110 

100 

154 

138 

2916 

EVAP 

.28 

.16 

.30 

.32 

.32 

.30 

.  26 

.30 

.26 

.  30 

.  16 

.  25 

.  19 

.  13 

.  10 

• 

•  ^ 

"  22 

"  *g 

•  22 

V 

■  ^ 

'  ^2, 

"  ^ 

'  *2 

?o 

•  22 

.  06 

•  22 

■  22 

6.04 

WIND 

30 

14 

13 

23 

25 

42 

24 

18 

10 

47 

10 

30 

32 

39 

14 

36 

18 

10 

847 

EVAP 

30 

.30 

.26 

.37 

.30 

.26 

.34 

.06 

.28 

.23 

.22 

.34 

.18 

.23 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.27 

.32 

.33 

.31 

.  26 

.25 

.  17 

.29 

.20 

.35 

.36 

.40 

8 . 73 

WIND 

2 

53 

50 

53 

57 

40 

10 

132 

94 

106 

64 

104 

60 

49 

92 

66 

39 

123 

8(1 

53 

56 

74 

87 

63 

57 

42 

77 

86 

81 

77 

65 

2092 

85 

90 

89 

90 

80 

77 

65 

90 

79 

72 

82 

79 

7  4 

52 

81 

83 

83 

!ia 

2? 

si 

In 

W 

\r 

%r 

|2 

2? 

22 

81.2 

MIN 

54 

58 

59 

55 

50 

63 

55 

53 

50 

48 

49 

49 

50 

52 

50 

50 

53 

50 

48 

48 

51 

50 

01 

55 

57 

52.7 

EVAP 

.32 

.23 

.  27 

.  22 

.29 

.  22 

.  24 

.27 

.39 

.32 

.21 

.  1  7 

.12 

, 

» 

.18 

.05 

.21 

.20 

.  21 

.16 

.  18 

.25 

.21 

.12 

.07 

.04 

.05 

.20 

.27 

.30 

5.97 

WIND 

53 

4  1 

45 

58 

60 

47 

30 

59 

174 

140 

103 

37 

61 

50 

15 

43 

47 

38 

56 

100 

60 

39 

54 

73 

33 

40 

36 

43 

52 

43 

48 

1781 

EVAP 

.21 

.24 

.26 

.21 

.25 

.30 

.24 

.21 

.15 

.20 

.22 

.17 

.16 

.21 

.30 

.  18 

.22 

.18 

.30 

.30 

.22 

.17 

.43 

.  22 

.19 

.21 

.15 

.15 

.22 

.30 

.30 

7.07 

WIND 

139 

149 

16] 

200 

91 

60 

70 

70 

53 

57 

200 

200 

150 

150 

80 

190 

150 

10H 

200 

200 

100 

80 

220 

200 

90 

70 

60 

40 

100 

100 

180 

3910 

MAX 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

83 

82 

86 

74 

76 

71 

77.4 

MIN 

46 

55 

48 

49 

56 

56 

56 

52 

54 

51 

56 

59 

47 

48 

48 

47 

49 

45 

50 

44 

46 

48 

49 

48 

53 

49 

52 

54 

55 

48 

47 

50.5 

EVAP 

.24 

.24 

.  24 

.  24 

.  26 

.  26 

.  28 

.  26 

.  26 

.  24 

.  21 

■ 

•  ^ 

•  2? 

•  *2 

•  22 

■  ~~ 

•  2^ 

"  2i 

•  22 

•  22 

■  22 

■  29 

"2? 

'  22 

'  22 

•  22 

•  22 

7.37 

WIND 

30 

35 

38 

28 

28 

31 

30 

35 

37 

69 

72 

'  do 

1625 

MAX 

81 

83 

85 

88 

89 

88 

89 

85 

'^8 

74 

68 

73 

71 

8U 

70 

77 

75 

79 

84 

79 

78 

81 

74 

77 

81 

84 

81 

80 . 0 

MIN 

48 

52 

51 

57 

57 

59 

bo 

,8 

56 

54 

49 

48 

49 

50 

48 

50 

50 

5  5 

.5 

49 

48 

50 

56 

51 

49 

52 

52 

54 

57 

58 

55 

52 . 7 

EVAP 

.  20 

.21 

.  21 

.  19 

.  25 

.  25 

.  21 

.  29 

•  ^ 

*  21 

•  22 

•  ^ 

"  *2 

•  92 

in 

•  *2 

'  22 

*  22 

•  22 

*  22 

'  22 

'  22 

■ 

'  *2 

■  22 

■  "¥L 

6.65 

WIND 

19 

2  l 

1 8 

23 

22 

20 

1  ' 

26 

36 

28 

32 

29 

28 

33 

15 

' 

'  ?7 

*97 

'  97 

776 

EVAP 

.22 

.24 

.26 

.25 

.82 

.29 

.  19 

.33 

.67 

.  18 

.23 

.29 

.28 

. 

» 

.91 

.  32 

.27 

.  22 

.25 

• 

.67 

.28 

.  59 

7 . 98 

WIND 

35 

30 

23 

* 

* 

95 

109 

36 

118 

47 

* 

* 

18  1 

33 

35 

61 

60 

* 

* 

167 

48 

41 

42 

52 

* 

* 

130 

59 

* 

70 

1504 

EVAP 

.  24 

.  24 

.  25 

.  23 

~  - 

.26 

.27 

OA 

„ 

94 

_ 

1fi 

97 

7.27 

WIND 

107 

90 

86 

100 

* 

* 

115 

140 

1 0 

:  .^j 

i^o 

103 

365 

1  0  8 

102 

112 

171 

146 

173 

101 

102 

231 

3695 

MAX 

79 

82 

83 

82 

83 

8(1 

82 

80 

87 

_ 

_ 

79 

78 

75 

66 

77 

_ 

_ 

78 

78 

81 

79 

75 

77 

70 

70 

77 

_ 

77 

78 . 1 

MIN 

51 

52 

53 

56 

- 

- 

57 

59 

59 

59 

54 

- 

- 

49 

53 

52 

48 

49 

- 

49 

51 

52 

56 

55 

56 

54 

54 

56 

- 

57 

53 . 8 

EVAP 

.  25 

.  22 

■  - ' 

■  26 

.  30 

.  27 

•  22 

.24 

.25 

• 

97 

97 

8.53 

WIND 

46 

40 

59 

45 

40 

32 

08 

119 

67 

•  ^ 

■  || 

8 

1 21 

• 

i  5 3 

1 0  4 

113 

■  ^ 

88 

75 

■ 

124 

■  ^ 

118 

105 

•  g^ 

•  ^ 

2535 

MAX 

84 

86 

89 

91 

89 

90 

85 

91 

78 

81 

77 

80 

75 

73 

69 

81 

80 

77 

81 

77 

73 

81 

82 

81 

77 

77 

81 

87 

80 

89 

89 

81.6 

MIN 

48 

54 

55 

57 

55 

57 

59 

52 

52 

47 

46 

48 

45 

51 

50 

50 

52 

50 

46 

46 

50 

54 

53 

48 

47 

48 

50 

51 

51 

49 

50 

50.  7 

EVAP 

.45 

.45 

.48 

.68 

.72 

.87 

.75 

.76 

1.02  1.16 

.90 

.  60 

.75 

.46 

.34 

.  40 

.38 

.61 

.90 

.85 

.60 

.48 

.83 

.75 

.60 

.60 

.55 

.29 

.55 

.66 

.60 

20.04 

WIND 

45 

42 

49 

73 

114 

L26 

130 

94 

272 

257 

'Jul 

111 

214 

137 

102 

71 

121 

107 

189 

203 

127 

40 

153 

140 

125 

162 

146 

57 

67 

80 

67 

3855 

MAX 

90 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

85 

82 

89.5 

MIN 

57 

60 

63 

67 

68 

67 

66 

64 

63 

61 

5'< 

56 

54 

53 

54 

58 

55 

61 

62 

57 

59 

62 

63 

68 

58 

53 

57 

57 

65 

68 

72 

60.9 

EVAP 

.23 

.23 

•  22 

■  2* 

* 

.  90 

*  -  \ 

.13 

.21 

•2? 

■  22 

•  2* 

•  22 

•  21 

■  2? 

•  2.2 

8.06 

WIND 

123 

136 

i  9Q 

1 

1  \  ] 

99r 

3915 

WAX 

79 

78 

78 

77 

78 

65 

70 

68 

75 

69 

75 

80 

1  76 

75 

BO 

75 

72 

76 

70 

73 

75.1 

MIN 

45 

49 

51 

52 

_ 

_ 

50 

53 

52 

49 

46 

_ 

_ 

45 

46 

46 

48 

48 

_ 

_ 

44 

49 

49 

45 

47 

_ 

_ 

51 

51 

_ 

46 

48 . 3 

EVAP 

.29 

.  22 

.40 

.27 

* 

■  ^ 

■  ^ 

■  2J 

6.80 

WIND 

50 

*40 

60 

*57 

38 

105 

125 

70 

•  ^ 

106 

43 

60 

1  LO 

•  *q 

70 

*79 

•  ^ 

*  ^ 

50 

40 

•  ^ 

70 

• 

•  *2 

B  1839 

.23 

.25 

.  24 

.23 

.26 

.27 

.27 

.32 

.30 

.27 

.25 

.25 

.25 

.22 

.  15 

.29 

.30 

.30 

.27 

.27 

.27 

.30 

.33 

.30 

.26 

.  25 

.23 

.25 

.26 

.26 

.28 

8.18 

WIND 

32 

36 

34 

14 

32 

37 

62 

70 

74 

60 

83 

70 

124 

93 

56 

84 

55 

86 

75 

61 

51 

48 

84 

125 

70 

58 

56 

54 

70 

75 

58 

2017 

EVAP 

.30 

.  12 

.34 

.42 

.44 

.41 

.39 

.45 

.46 

.40 

.35 

.37 

.21 

.32 

.16 

.27 

.  19 

.32 

.36 

.48 

.39 

.32 

.49 

.48 

.31 

.37 

.21 

.08 

.33 

.46 

.47 

10.97 

WIND 

34 

57 

49 

64 

54 

41 

44 

47 

80 

101 

98 

1 1  1 

58 

92 

40 

70 

53 

48 

49 

93 

85 

11 

81 

128 

58 

89 

49 

38 

45 

74 

76 

2047 

MAX 

84 

82 

85 

86 

85 

90 

86 

92 

88 

84 

74 

80 

74 

76 

70 

76 

73 

86 

84 

79 

75 

84 

86 

82 

82 

82 

72 

64 

86 

64 

83 

80.5 

MIN 

46 

52 

54 

58 

58 

56 

58 

58 

54 

52 

48 

18 

47 

49 

48 

51 

50 

49 

44 

36 

46 

44 

50 

47 

46 

49 

50 

54 

54 

55 

52 

50.4 

EVAP 

.  16 

.19 

.  L8 

.  19 

.21 

.22 

.15 

.25 

.27 

.20 

.08 

.12 

.05 

.03 

.02 

.09 

.09 

.18 

.  13 

.  24 

.12 

.16 

.23 

.  25 

.18 

.  10 

.01 

.03 

.07 

.20 

.25 

4.65 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
19 

0  2 
57 

.30 
21 
94 
59 

.38 
18 

96 
62 

.38 
15 
97 
65 

.35 
11 
100 

63 

.37 
21 

63 

.45 

28 
98 
64 

.45 
51 
95 
59 

.45 
36 
99 
51 

.45 
104 
1O0 

60 

.44 

5 
95 
58 

.43 
51 
94 
53 

.40 
78 
86 
51 

.38 
54 
83 
53 

.30 
49 
77 
51 

.30 
53 
72 
54 

.30 
72 
76 
51 

.30 
30 
92 
54 

.35 
24 
94 
60 

.41 

59 
96 
55 

.45 
84 
83 
52 

.36 
35 
90 
57 

.39 
21 
97 
57 

.45 
64 
94 
56 

.41 
84 

89 
56 

.40 
68 
88 

56 

.  30 
54 
87 
52 

.30 
79 
79 
54 

.33 
37 
93 
58 

.30 
27 
95 
64 

.47 
65 
97 

62 

11.74 
1417 
90.9 
57.0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (d) 

EVAP 
WIND 

.30 
63 

.45 
73 

.36 
74 

.45 
85 

.46 
72 

.45 
63 

.30 
63 

.60 
95 

.  55 
104 

.29 

75 

.30 
71 

.30 
98 

.30 
52 

.45 

65 

.14 
88 

.33 
113 

.21 
101 

.41 
84 

.38 
64 

.30 
86 

.30 
106 

.42 
90 

.39 

53 

.41 
70 

.34 
60 

.37 
79 

.30 
107 

.30 
73 

.36 
63 

.42 

66 

.46 
60 

M.40 
2416 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

.25 
19 

.  20 
34 

.28 
35 

56 

.58 

.32 
30 

* 

22 

.64 
26 

.34 
47 

.51 

45 

.28 
37 

.29 
41 

.20 
46 

.22 
38 

.20 
28 

.26 
37 

.22 
43 

73 

.58 
15 

.29 
42 

40 

.28 

36 

.43 
28 

.31 

36 

.  27 
40 

.  26 
37 

.21 

29 

.20 
23 

.25 
29 

.32 
36 

.36 
43 

B  8.72 
1099 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.32 
43 

.21 
23 

.22 
32 

.28 
32 

.24 
26 

.  15 
19 

.17 
15 

.  11 
48 

.09 
37 

.16 

25 

.  18 
16 

.  18 
40 

.15 

27 

.15 
21 

.14 
18 

.  21 
20 

.  18 

26 

.25 
33 

.20 
33 

.16 
29 

.21 
23 

.16 
12 

.13 
29 

.19 
20 

.  14 
15 

.  17 
14 

.25 
22 

.  11 
17 

.23 
23 

.27 
26 

.26 
31 

5.87 
795 

LAKE  SPAULDING  DAM  ( b) 

EVAP 
WIND 

.19 

.  15 

.34 

.30 

* 

.  58 

.33 

.33 
" 

.20 

.23 

.19 

.  1  5 

.12 

.23 

.  17 

.  19 

.25 

.43 

.33 

.30 

.23 

.21 

.21 

.02 

.  13 

.  15 

.72 

B  7.40 

LODI  (e) 

EVAP 
WIND 

.31 
71 

.34 

73 

.25 
83 

.27 
82 

.34 
57 

.27 
45 

.30 

32 

.35 
92 

.21 

50 

.32 
100 

.23 

67 

.31 

120 

.29 
85 

.20 

79 

.20 
57 

.30 
140 

.37 
111 

.25 
48 

.32 
103 

.36 
114 

.35 
96 

.30 

65 

.49 
171 

.26 
94 

.30 
86 

.21 
60 

.16 

45 

.28 

62 

.33 

63 

.34 
78 

.33 
70 

9. 14 
2514 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
140 
82 
50 

.25 
190 
87 
57 

.25 
240 
83 
56 

.  40 
300 
84 
57 

.30 
110 
89 
54 

.30 
140 

88 
57 

.  3b 
15(1 
94 
61 

.36 
280 
86 
54 

.25 
120 
85 
53 

.36 
250 
82 
52 

.  20 
170 

82 
50 

.36 
160 
82 
50 

.30 
170 
77 
49 

.21 
140 
78 
51 

.21 

90 
84 
52 

.30 
240 
82 
51 

.30 
130 
86 
52 

.30 
mo 
86 
54 

.38 
180 
83 
50 

.  35 
230 
80 
47 

.35 
200 
87 
54 

.30 
120 
91 

55 

.40 
210 
81 
51 

.25 
140 
80 
50 

.30 
100 
85 
50 

.23 
80 
62 
51 

.23 
70 
87 
54 

.24 

84 
51 

.30 
160 
86 
55 

.30 
120 
86 
54 

.22 
90 
83 
53 

9. 16 
4800 
84.3 
52.7 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
11 
85 
49 

.21 
7 
89 
53 

.25 
7 
93 
59 

.27 
12 
90 
54 

.28 
6 
93 
57 

.30 
8 

92 
56 

.20 
3 
89 
60 

.30 
25 
93 
57 

.24 

37 
73 
54 

.19 

25 
79 
51 

.23 
37 
78 
48 

.21 

10 

85 
50 

.27 
37 
83 
49 

.  17 

23 
75 
50 

.14 
19 
71 
49 

.26 
46 
82 
50 

.28 
29 
85 
51 

.27 
32 
87 
54 

.25 

29 
85 
50 

.30 
34 
84 
49 

.26 
23 
85 
50 

.29 
1  1 

91 

55 

.30 
36 
91 
53 

.29 
29 
84 
51 

.  17 
14 
78 
50 

.24 

22 
82 
52 

.16 

12 
84 
56 

.28 
18 
90 
57 

.22 
18 
86 
55 

.30 
15 
90 
42 

.29 

11; 

91 
63 

7.66 
658 
85.3 
52.7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 

.26 

.27 

.27 

.31 

.36 

.35 

.31 

.27 

.28 

.25 

.25 

.18 

.  18 

.20 

.  17 

.28 

.21 

.28 

.26 

.34 

.24 

.28 

.27 

.  29 

.  26 

.  23 

.24 

.26 

.28 

.34 

8.22 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (b) 

EVAP 
WIND 

.  15 
19 

.33 
49 

.24 
44 

.43 

45 

.41 

55 

.38 
41 

.33 
38 

.39 

40 

.34 
78 

.32 
57 

.  17 
71 

.43 
83 

.24 
96 

.13 
94 

.20 
24 

.23 
39 

.28 
88 

.26 
105 

.28 
64 

.32 
88 

.39 
24 

.40 
106 

.55 
46 

.36 
113 

.  19 

68 

.  27 
33 

.27 
23 

.08 
25 

.29 
31 

.45 
72 

.40 
65 

9.51 
1824 

PLACERVI LLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.15 
20 

.21 

23 

.22 
37 

.18 

26 

* 

* 

* 

.67 
81 

.22 
23 

.22 
17 

.15 
1 1 

.  14 
19 

* 

* 
* 

.37 
72 

.00 
3 

.08 

22 

.09 
10 

.  17 
15 

* 

* 

.37 

75 

.24 
34 

.23 
23 

.19 

35 

.  15 
16 

.25 
39 

.04 
21 

.32 
49 

4.66 
671 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (b) 

EVAP 
WIND 

.34 
47 

.34 
38 

.35 
34 

.34 
32 

.31 

36 

.32 
38 

.34 
35 

.30 
39 

.29 
36 

.22 
41 

.26 
37 

.  lb 

50 

.27 
60 

.  19 

51 

51 

.27 
37 

.06 
37 

.19 

33 

.26 
46 

.37 

66 

.11 
44 

.30 

52 

.34 
42 

.33 
60 

.24 
48 

.24 
48 

.13 
43 

.09 
27 

.20 

34 

.24 

39 

.  17 

36 

B  7.82 
1317 

SALT  SPRINGS  PH  (f) 

EVAP 
WIND 

.21 

.22 

.24 

.18 

.27 

.27 

.28 

.25 

.  20 

.14 

.07 

.09 

.02 

.04 

.03 

.12 

.  16 

.24 

.10 

.20 

.12 

.24 

.20 

.20 

.08 

.07 

.07 

.07 

.  19 

.21 

.31 

5.09 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
54 

.20 
50 

.25. 
35 

.29 
79 

.29 
56 

.29 
50 

.19 
4 

.20 

95 

.12 
68 

.11 
45 

.  16 
46 

.20 
46 

.23 
49 

.13 
47 

.14 
41 

.22 
60 

.  25 
55 

.  18 
35 

.  23 
55 

.17 

63 

.28 
77 

.30 
60 

.20 
45 

.20 
30 

.20 
40 

.05 
30 

.36 
38 

.24 
42 

.  15 
40 

.28 

36 

.31 
51 

6.59 
1522 

See  reference  notes  following  Station  Inde 
-  160  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Station 

Day  of  month 

Tot  . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

T 

,0 

11 

12 

,3 

14 

IS 

16 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 
Avg. 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
30 
88 
53 

.30 
60 
92 
59 

.40 
90 
91 

55 

.35 
80 
89 
57 

.35 
30 
93 
56 

* 
_ 

.60 
50 

.30 
10 
89 
60 

.  25 

30 
88 
58 

.37 
80 
88 
53 

.30 
60 
76 
51 

.30 
105 
78 
50 

.30 
115 
77 
49 

.15 
60 
75 
51 

.30 
60 
82 
54 

.20 
85 
83 
51 

|  

.35 

85 
56 

.30 
95 
85 
53 

.35 
1  30 
HO 
49 

.30 
70 
83 
48 

.30 
110 
90 
52 

.45 
90 
90 
55 

.45 
60 
84 
54 

.30 
90 
80 
51 

.30 
90 
81 
53 

.  15 

55 
79 
51 

.30 
55 
85 
55 

.30 

80 

88 
55 

.40 
90 
87 
56 

.40 
1  20 
85 
51 

.30 

92 
52 

9.72 

84.9 

53.3 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

105 

52 

.15 
27 

.  16 
8 

.17 
53 

.24 
31 

.15 
35 

.  L8 
16 

.26 
35 

.20 
73 

.18 
26 

.03 

36 

.05 
24 

25 

22 

18 

.28 
25 

.07 
21 

.06 
74 

.23 
12 

.  13 

24 

.  16 
31 

.  10 
18 

.  19 

25 

.07 
24 

.10 
18 

.05 
17 

.05 
40 

.14 

20 

.17 
28 

.  20 
28 

B  4.03 
991 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 
WIND 

.36 
150 

.43 

238 

.45 
268 

.47 
241 

.53 
181 

.45 

122 

.49 

92 

.45 
195 

.35 
108 

.39 
188 

.34 
191 

.50 
354 

.39 
277 

.15 
168 

.45 
206 

.25 
258 

.45 
226 

.45 
320 

.52 
382 

.39 
216 

.42 
184 

.60 
167 

.50 

366 

.30 

259 

.  42 
303 

.30 
212 

.36 
220 

.39 

26  3 

.45 
281 

.59 
325 

.  40 

233 

12.99 
7192 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.  16 

.10 

.21 

.21 

.69 

.12 

.06 

.05 

.07 

.42 

.  13 

.  16 

.22 

.  10 

.68 

.24 

.  19 

.16 

.19 

.54 

.16 

.51 

5.37 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.  17 

.  18 

.24 

.25 

.30 

.30 

.27 

.28 

.21 

.24 

.  19 

.26 

.14 

.  16 

.  17 

.20 

.27 

.  19 

.25 

.08 

.  16 

.  2K 

.  18 

.15 

.07 

.  14 

.  17 

.23 

.24 

.23 

.27 

6.47 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.  19 

26 

.16 
14 

.20 
21 

.21 
44 

.25 
45 

.24 
30 

.15 
34 

.19 

36 

.12 

63 

.09 
37 

.  16 
38 

.23 
58 

.23 
33 

.  10 
23 

.15 

28 

.  19 

53 

.22 
27 

.18 
19 

.28 
24 

.  12 
94 

.38 
83 

.30 
74 

.  18 
■16 

.  23 
34 

.  18 
18 

.10 

21 

.29 
46 

.  17 
19 

.19 

27 

; 

.  49 

96 

6.17 
1211 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
54 
85 
40 

.39 
71 
86 
53 

.26 
76 
83 
52 

.33 
72 
86 
55 

.26 
58 
85 
54 

.24 
60 
83 
55 

.25 
64 
81 
54 

.27 
78 
82 
53 

.  24 

57 
81 
52 

.22 
56 
80 
52 

.24 
56 
79 
50 

.20 
56 
78 
49 

.17 
127 
79 
48 

.  18 

40 
72 
50 

.  18 

52 
75 
50 

.  25 

76 
79 
45 

.22 
87 
78 
46 

.20 
49 
78 

53 

.21 
51 
79 
50 

.30 
165 
79 
43 

.25 
58 
81 
49 

.26 
79 
80 
50 

.26 
79 
78 
47 

.26 
68 
77 
48 

.  11 

58 
75 
53 

.13 
61 
74 

52 

.18 

65 
79 
53 

.20 
68 
78 
52 

.20 
10 
78 
54 

.  18 

36 
80 
55 

.30 
64 
81 
50 

7.22 
2051 
79.6 
50.5 

WHI SKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 
WIND 

.  21 

8 

.20 
10 

.22 
16 

.31 

29 

.68 

23 

.16 

2 

.09 
14 

.  10 
14 

.  11 
13 

.  51 
33 

.  16 
10 

.  15 
28 

.24 
18 

.  15 
7 

* 

.73 
102 

.  26 
10 

.15 
30 

.28 
30 

.22 
7 

.  49 

20 

.15 
12 

* 

.  64 
46 

6.21 
482 

MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  IS  OF  COPPER,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(e)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(f)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
P-  h 

Relat 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
lastest  mile 

4:00A  PST 

10:00A  PST 

4 .OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

01-09 

10-  49 

.50-  99 

1 00-1 99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 

NNW 

19 

8.5 

4-4-23 

WNW 

14+ 

61 

43 

28 

41 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

3.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

30 

21 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

7 

_ 

4.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.0 

27 

SSW 

8 

59 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

9 

7.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

30 

7.8 

4-+21 

NW 

14 

79 

56 

47 

74 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

5.0 

EUREKA  WB  CITY 

IN 

8.2 

28 

N 

3 

6 

6 

2 

0 

0 

0 

14 

61 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

38 

8.3 

26 

NW 

19+ 

70 

44 

26 

48 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

86 

3.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

W 

17 

7.6 

4-4-21 

W 

12 

82 

57 

53 

78 

2 

° 

1 

0 

0 

0 

3 

4.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

37 

8.8 

+4-23 

w 

12+ 

81 

61 

64 

80 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

til 

6.2 

23 

w 

16 

82 

55 

54 

77 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

68 

4.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

62 

53 

7 

6 

3 

3 

0 

0 

19 

5.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

11.5 

4- 4-33 

WNW 

12 

77 

58 

53 

72 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4.9 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.9 

4-4-23 

NW 

23+ 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

5.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

18 

10.0 

34 

SE 

8 

63 

42 

29 

49 

8 

0 

2 

1 

0 

0 

85 

4.7 

SACRAMENTO   WB  AIRPORT 

sw 

25 

8.9 

29 

W 

8 

83 

53 

36 

71 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

88 

4.2 

SANDBERG  WB 

NNW 

13.0 

4- 4-31 

N 

1 

49 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

2.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

7.7 

19 

NW 

1 

78 

63 

62 

76 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

57 

5.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

40 

13.8 

44 

WNW 

19 

85 

62 

60 

80 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

5.0 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

JW 

66 

11.  5 

36 

W 

23 

f79 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

79 

SAN  JOSE 

JNW 

43 

6.6 

20 

NW 

19+ 

54«< 

2 

0 

0 

0 

0 

o 

2 

65 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

43 

10.2 

■n-35 

WNW 

23 

92 

61 

63 

87 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

4.0 

t  8:00  A.M.       ei  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  161  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

16 

17 

18 

» 

20 


21  ! 

1 

22  | 

23  : 

24 

25  j 

26 

! 

27  | 
 1 

28 

29 

1 
30  j 

31 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BOCA 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.9 

T 

2.0 

2 

1.3 

5.0 

3 

T 
1.0 
T 

0.7 

2.0 
2 

4.0 

4.0 
4 

1 

0.5 

0.5 

T 
0.4 

0.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

30 

28 

26 

24 

21 

18 

l  l 

10 

6 

2 

7.0 
8 

T 

4 

1.5 
4 

1.0 
4 

2.5 
6 

T 

5 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

7 

4 

2.0 

T 

1.0 

1.0 

4.0 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 
T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
1 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

T 

6.0 

T 

T 

T 

1.0 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1.5 

2 

1 

1 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 .  :> 

97 

93 

88 

85 

84 

83 

82 

83 

4.5 
87 

3.5 
90 

2.0 
90 

T 
88 

86 

84 

82 

80 

78 

3.5 
80 

78 

3.8 
81 

80 

78 

75 

73 

0.1 

72 

0.2 
71 

70 

68 

0.6 
68 

66 

64 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

0.2 
T 

P ALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t 

8.0 
8 

T 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

62 

59 

57 

54 

50 

19 

46 

45 

43 

39 

40 

39 

H.7 
40 

1  .  3 
4U 

2.2  10.  7 
43  51 

43 

40 

38 

T 
35 

T 
33 

30 

26 

26 

23 

22 

0.7 
22 

20 

15 

12 

7 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

6.0 
6 

2 .  0 
2 

T 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  1 
2 

3.0 
1 

2.0 
3 

T 
T 

T 

TAHOE  C I TY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

3.5 
4 

T 
T 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

56 

54 

51 

49 

46 

45 

43 

11 

39 

T 
38 

r 

37 

6  .  5 
42 

r 

38 

7.5 
44 

2.0 
11 

9.5 
44 

40 

39 

38 

T 
37 

35 

33 

T 
31 

T 
30 

3.5 
31 

1.5 
31 

2.0 

30 

2  7 

25 

23 

20 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

r 

1 

T 

T 

T 

T 

I 

I 

T 

T 

1 

T 

2.0 
T 

18.0 
16 

9.0 
14 

7.0 
12 

8.0 
15 

10 

T 

8 

6 

3.0 
9 

5 

2 

T 

T 
T 

1  .  0 

1 

2.0 
1 

3.0 
2 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

14 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

1.0 
7 

4.0 
10 

21,.'! 
30 

10.0 
46 

6.0 
52 

1.0 
48 

43 

T 

3* 

33 

3.0 

30 

27 

25 

1.0 
21 

2.0 
20 

1.0 

20 

17.0 
37 

6.0 
43 

37 

0  5 

32 

30 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5.0 

2.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1962 


Day  of  moDth 


Depth  ii 

Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

BRAWLEY 

2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

M. 

76 

77 

81 

80 

81 

84 

83 

82 

82 

83 

81 

76 

73 

73 

73 

74 

71 

79 

79 

76 

75 

77 

84 

79 

77 

76 

72 

73 

77 

83 

83 

78.  1 

MAX 

96 

100 

103 

105 

104 

106 

108 

105 

109 

107 

105 

105 

90 

95 

89 

92 

82 

97 

102 

103 

90 

98 

103 

101 

94 

95 

87 

85 

98 

102 

103 

98.7 

MIN 

71 

73 

75 

76 

76 

78 

78 

91 

91 

91 

91 

90 

85 

85 

83 

82 

79 

83 

86 

87 

84 

72 

75 

74 

73 

73 

68 

67 

73 

78 

76 

79.5 

78 

76 

76 

74 

82 

79 . 7 

MAX 

85 

86 

87 

89 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

85 

85 

83 

82 

79 

83 

86 

87 

84 

86 

86 

K7 

87 

85 

85 

82 

80 

84 

87 

88 

86.2 

MIN 

75 

77 

80 

81 

80 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

78 

78 

76 

76 

74 

77 

78 

79 

78 

78 

78 

79 

80 

79 

78 

76 

75 

78 

80 

81 

78.9 

12 

I nches 

9:00 

A 

M. 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

84 

81 

80 

79 

79 

77 

80 

81 

81 

80 

80 

82 

82 

81 

81 

79 

78 

79 

82 

83 

81.3 

20 

Inches 

9:00 

A 

M. 

79 

79 

79 

80 

80 

81 

82 

82 

82 

83 

83 

82 

81 

81 

80 

79 

79 

80 

79 

80 

80 

80 

80 

81 

80 

80 

79 

79 

79 

80 

81 

80.3 

39 

Inches 

9:00 

A 

M. 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77.  5 

79 

I nches 

9:00 

A 

M. 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

75.8 

DAVIS 

1  WSW 

4 

I nches  (b) 

MAX 

73 

75 

82 

84 

86 

87 

84 

88 

81 

82 

80 

79 

77 

74 

71 

79 

79 

78 

80 

79 

77 

80 

81 

80 

76 

76 

75 

80 

78 

81 

80 

79  4 

MIN 

60 

64 

65 

67 

67 

68 

69 

67 

66 

64 

62 

63 

61 

62 

62 

63 

64 

63 

62 

64 

64 

65 

66 

64 

64 

64 

64 

66 

66 

67 

68 

64^5 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

72 

74 

76 

76 

76 

77 

75 

74 

74 

72 

72 

72 

70 

68 

66 

65 

66 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

66 

66 

69 

69 

71 

70.9 

MIN 

68 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

66 

64 

62 

60 

63 

65 

66 

65 

66 

68 

69 

69 

66 

64 

63 

65 

66 

67 

67.4 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

66 

66 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

61.2 

MIN 

60 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

60 

60.6 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY.    BARE  GROUND ,    EXPOSED  TO  SUN,    LEVEL  SURFACE .     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM .     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.   JUNE  4  TO  7:00  A.M.   JUNE  6   (48  HOURS).      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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MAY  1962 


MAY  1962 
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MAY  1962 
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-  167  - 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 


ABBOTT  MINE 
ACTON  EsCONDIOO  FC2613E 
ADELANTO 

AOIN  RANGER  STAT  ION 
ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT    MT    FC  446 

ALPINE 

ALTACENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AHBOY 
ANG I OLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANttOCH  F I8REB0ARD  M]LL 
ANT 10CH   PUMPING  PLANT 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  I 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL    ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 

AVALON  PLEASURE  PIER 
■  A ZUSA  CITY  PARK    FC  143 
BACKUS  RANCH 

BADGER 

8ADGER  PASS 
,  BAKER 

BAKER  9  NNW 
!  BAKERSF I  ELD  wB  AIRPORT 

8ALCH  POWER  MOUSE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

8ARNES0N  PARK 

BARRETT  DAM 
'  BARSTOW 

BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MfAOOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 
8EEH1VE  MEADOW 
8EL  AIR  FC  10 
BEN  LOMONO 
BERKELEY 


COUNTY 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 


032T  LOS  ANGELES 
0343]  TULARE 
ORANGE 
03T2|  NAPA 
037«  TULARE 
0379  FRESNO 
0383  PLACER 
0395j  LOS  ANGELES 
0«ld  LOS  ANGELES 
OA  18|  KERN 

0422  TULARE 
Ot.23  MARIPOSA 
.  -  16   SAN  BERDINO 
0*37  SAN  BERDINO 
0442]  KERN 

0468  TEHAMA 
U509  ORANGE 
051*.  SAN  DIEGO 
0519  SAN  BERDINO 

05  3".  FRESNO 
0543   SNTA  BARBARA 
0596.   TULARE  , 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 
0609  RIVERSIDE 
061T  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 

.  0674  SANTA  CRUZ 
0691  ALAMEDA 


17 


0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

0731.  LASSEN 

1  073ft  TRINITY 

0741  SAN  BERDINO 

0742  SAN  BERDINO 
'  PLACER 

0755  FRESNO 


BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

i  8AR  RANGER    STAT  1 
>  BEAR  LAKE 
UG  BEAR  LAKE  DAM 

.  BEND  RANGER  STATION  < 
I  CREEK  PH  NO 

i  DAL  TON  0AM  FC223B-E  0758  LOS  ANGELES 
UG  PINE  CREEK  0767  INYO 


NES  PARK  FC  838       0779  LOS  i 
IG  SUR  STATE  PARK  0790  MONTEREY 

i  TUJUNGA  DAM  FC46D-E  0798  LOS  ANGELES 
I RM | NGHAM  GEN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 
ISHOP   CREEK    INTAKE    2        0819  INYO 

'  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 
BISHOP  WB  AIRPORT  0822  INYO 

BISHOP  UNION  CARBIDE         0824  INYO 
6L ACK  MOUNTAIN  2  SW  0850  SANTA  CLARA 

BLACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 


BLYTHE 

BOCA 
BON  I TA 

BOONVILLE  HWT  Ml 
BORON 

I  DESERT  I 


BORREGO  SPRINGS 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANC1 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
B RADFORD  RANCH 


BRANSCOMB  2  i 


0927  RIVERSIDE 

0931  NEVADA 

0968'  SAN  DIEGO 

STA  0973;  MENDOCINO 

0979  KERN 

.  098*  SAN  DIEGO 

NE     ;  0986  SAN  DIEGO 


005  SANTA  CRUZ 
009  SAN  DIEGO 
013  LOS  ANGELES 
018  NEVADA 
031  RIVERSIDE 
u34  MONTEREY 
046  MENDOCINO 


BR  I  DGEV  I  LLE  4  NNW 
BROCKWAy  SUMMIT 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
8RUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BflYSON 

BUCKHOPN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BUENA  V  ISTA 

8ULLARDS  BAR  PWR  HOUSE  ' 
B'JBBANK   FIRE  DEP  FC226B1 
BUR  BANK   WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 

BURTON  RANCH 
j  BUITONWILLOW 

CABAZON 
1  CABRILLO  NAT  MONUMENT  1 
;  CACHUMA  DAM 

CAJON  WEST  SUMMIT 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEKICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT   SPRGS  I 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMP  ANGELUS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTI 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV I LLE  RANGER  STA 

CAN6Y    11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 


□50  SISKIYOU 

056  ORANGE 

057  ORANGE 

060  CONTRA  COST  A 

072  MONO 

0  76  MONO 

080  HUMBOLDI 

096  PLACER 

112  YOLO 

130  BUTTE 

133'  PLACER 
11.2  MONTEREY 
149  SHASTA 
159  PLUMAS 
161  PLUMAS 
170  SAN  BENITO 
180  YUBA 
192  LOS  ANGELES 
194<  LOS  ANGELES 
206  SAN  MATEO 


SHASTA 
UNIT 


34 


17 


215  1 

216  CONTRA  COSTA 
24*.  KERN 

250  RIVERSIDE 
252!  SAN  DIEGO 
253   SNTA  BARBARA 
272  SAN  BERDINO 
277  CALAVERAS 
28Cj  CALAVERAS 

2Bl'  ALAMEDA 

289  IMPERIAL 

300.  TULARE 

3121  NAPA 

316j  SISK  IYOU 

369  SAN  BERDINO 

424  SAN  DIEGO 

428:  CALAVERAS  | 

4331  SIERRA 

44<J  SN  LUIS  OBPO  | 

46Z  YUBA 
475j  MODOC 
i.  7s  MODOC 

ANGELES 

48a]  KERN 

PLUMAS 
518  ORANGE 
52C    SAN  BERDINO 
522  PLUMAS 
53*1  MONTEREY 


35  53 

38  35 

12j  41  18 

28!  34  09 

33i  32  37 

38  15 

39  38 
35  20 


32  ' 


27  38  01 

2T  37  59 

33  33 

34  52 
15  34  31 

35  07 
24i  36  14 

34  13 


I   38  54 

33  33  21 

26:  34  08 

6|  34  57 

9  36  38 

14  37  40 
6.  35  16 
61  35  23 

10,  35  25 

11   36  55 

23  39  56 

26   33  56 

33  32  41 

15  34  54 

11   36  49 


5  33  37 

5  33  37 
36  39  23 
3  3  32  40 
17  39  01 

6  35  00 
6  33  16 

6  33  17 

4  37  09 


26  33  53 

27  37  53 
38  38  IS 
38  38  16 


24  35  48 
21  40  52 
8  39  54 


i  54 

36  46 

39  25 
34  11 
34  12 

37  35 

40  53 


34  23 

38  17 

38  12 

37  29 


1965 

2845 
bl  4193 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


26(,S       5P  SP 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZ  ILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEOEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUB10  CANON   L*W  A  SN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWY5 
ANG  I  OLA   ELEV  *  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 

I  FiBREBD  PROOUCTS  CORP 
U  S  OUR  RECLAMAT ION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i  KERN  CO  ROAD  CAMP 

apple  valley  ranchos 

countt  road  oept 

mrs  pita  ann  8  ill  ings 

■  s  forest  service 
i     us  nat  park  service 
herscmel  p  Clausen 
Gladys  a  dutra 
S  corps  of  engineers 

PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L   TURCOT T 


8  S3 

9  55 
8  52 


3045 
2600 
6500 


22  14 

22  14 
21  08 

23  15 
16  55 

16  58 
20  31 
19  15 

17  49 

18  28 


8P  MID  C 
10A  10A  10A 


S  CORPS  OF  i 

80Y   SCOUTS  OF  , 
SAN  OlfGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    I RR IG  01  SI 
BEAUMONT    1RRJG  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HE ICHY  WTR  SUP 
T  J  LE  BLANC 
MRS  NELSON    T  SHAW 


6140 
4  1  10 
1272 
6745 
6815 
5739 
4928 


IB  11  2317 

18  30  722 

18  35  8154 

18  34  11040 

18  22  4108 


5280     MID  M10 


390     MIO  MID 


22  12  2175 


20  48 
23  40 
15  33 


22  08 
17  54 
17  56 


6470 
6550 
2050 
7200 


21   09  1BO0 


23  28 
22  05  1 
19  26 


4790 
46  96 

,  3343 


20  34  5565 


21  02 
21  03 

20  52 
IB  34 
L7  58 

21  05 
L7  47 

17  t  a 


i  S  FORES 

S  f  WATER 
IMPERIAL 
U  S  FORES 
JOSEPH 
U  S  FORES' 
STATE 

E  BAY  MUN 


SERVICE 
DEPT 

RR IG  OIST 
SERVICE 
SCHQLL  JR 
SERVICE 
OF  HWYS 
EACH  - 


UTl  i 


P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


HARvEY  0  FRyER 

s  u  s  weather  bureau 
mark  p  micks 
u  s  forest  service 
big  bear  lk  fire  oist 
mrs  margie  a  simpson 
u  s  forest  service 
so  calif  edison  co 
gerald  m  thrasher 

s  oept  water  resources 

u  5  forest  service 
state  park  service 
los  angeles  co  fco 
Corp 5  of  lngineers 
calif  elec  power  co 
s  corps  of  engineers 

ij     U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MAS Y  INCERP1 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 


STA1E  01 V  OF  FSTRY 
STATE  DIV  UF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PA8ST 
R  M  ALLEN 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL    DIV   BEACH  ♦  PKS 

DI  GIORGIO  FRUIT 


NEVADA  I RR IG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKE6RE AD 
BRUCE  L  BGELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT   R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  wEFERL ING 
MR  S  ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  ♦  E  COMPANY 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  ouRLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
BUENA   VISTA  W   S  DIST 
JAMES  A  wAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  ' 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR   POINT  RANCH 
CEDARVILLE 

CENTERV I LLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE   RANGER  ST 
FC  24  D 


CHAT  SWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  experiment  sta 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremont  fc  230d 

claremont  pomona  col 
Clarksburg 
clear  creek 
clearlake  highlands 
clovepoale  3  sse 
clove  rdale  11  w 
clover  meadows  gs 
coal inga 
coal inga  1  s£ 
coal  1 ng a  14  wnw 

COBB  2  NW 

COFFEE  CREEK  RS 
,  COHASSET 
!  COLBYS  FC  53  D 

COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COL  FA  X 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 

CONCORD  3  E 
:  COOL 
COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN   IRRIG  01STRK 
CORNING  HOUGHTON  RANCF 
CORONA 
CORRAL  1 T  OS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
.  COYOTE  WELLS 
CPAS'  REE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT 


1602 


1SBB  MARIPOSA 


L-ONOMA 


1606  SISKIYOU 
16  09|  FRESNO 
1611  MARIPOSA 

16  14  MODOC 
16241  BUT  IE 

1680  LOS  ANGELES 

16821  LOS  ANGELES 
1697]  TUOLUMNE 
1700  PLUMAS 
1715]  8UTTE 
1739  SAN  BENITO 
1743   SN  LUIS  06PO 
1754!  VENTURA 
1759  SAN  DIEGO 
1773  SACRAMENTO 
177T  LOS  ANGELES 

1779,  LOS  ANGELES 

17  841  YOLO 
1799  SISKIYOU 
1806  LAKE 

1840  SONOMA 
1344  MADERA 
1864  FRESNO 
186T  FRESNO 
1869  FRESNO 


CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
ArCULVER  CITY 
CUMM1NGS 


CUYAMA 
CUYAMACA 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA   RANGER  STATION 
DAGGETT   1  ENE 
OAGGETT    FA A  AIRPORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
OEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
OEL  MONTE 

OEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR 
OE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE   FOREBA Y 
CONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOUBLE BUNK  MEADOW 
DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 


DOWN  1 EV I LLE  RANGER  STA     250Q  SIERRA 


,  DOYLE 
DOYLE   5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 


2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  4NGELES 
2539  MARIPOSA 
OUNNIGAN  2566  YOLO 

DUNN  SIDING  2570  SAN  BERDINO 

DUNSMU1R  RANGER   STATION  2572  SISKIYOU 
OUT  TONS  LANDING  2580  NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  2598  RIVERSIDE 


EAST   PARK  RESERVOIR 
EAST  VIOETTE  MEADOW 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 
FC   128  B 

elk  valley 
ellery  lake 
Elliott 

el  modena 
elsinore 
elsinore  4  sse 
esconoido 

escondido  park  hill 
etiwanoa 

ETNA 

■eureka  we  city 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
ExETER   FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FA  1 RMONT 

fallbrook 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
:doletown  lynch  ranch 

GUEROA 
LLMORE 


NLEY    1  NNE 
NLEY  1  SSE 
f  5  SW 
iVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  *  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 


1882  LAKE 

1886  TRINIT . 

1B90  BUT  IE 

1896.  LOS  ANGELES 

I90S  MONTEREY 

19071  SHASTA 

1912  PLACER 

1916  YUBA 

1948  COLUSA 

1953  TEHAMA 

1962  CONTRA  COSTA 

1985  EL  DORADO 

1990  SISKIYOU 

r   2012  KINGS 

2027  TEHAMA 

2031  RIVERSIDE 

2048  SANTA  CRUZ 

2069  INYO 

2081  MENDOCINO 

2084  MENDOCINO 


2w90  LOS  ANGELES 
2103  RIVERSIDE 
2111  IMPERIAL 
2114  TULARE 
21 39  SAN  DIEGO 
2147  DEL  NORTE 
214ft  DEL  NORTE 


CRESCENT  CITY  MNTNC  STA  2150  OEL  NORTE 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY     2163  SAN  BERDINO 
CROCKETT  2177  CONTRA  COSTA 


2198  LOS  ANGELES 
2214  LOS  ANGELES 
2218  MENDOCINO 
2224.  LAKE 
2236  SNTA  BARBARA 
2239  SAN  DIEGO 

2248  SN  LUIS  OBPO 

2249  SNTA  BARBARA 
2255  SAN  BERDINO 
2257  SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
2294.  YOLO 

230(  MODOC 
2319  INYO 
2331  INYO 
2334  NEVADA 
2346  KERN 
2362  MONTEREY 

2369  STANISLAUS 
2389  STANISLAUS 
2402  BUTTE 
2406   SAN  DIEGO 
2432   LOS  ANGELES 
2458  YUBA 
2467  NEVADA 
2490  MENDOCINO 
2492  TULARE 
2494  LOS  ANGELES 


2640  COLUSA 
2653  I UL ARE 
2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

2735t  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
2  7  56  MONO 
2760  SAN  JOAQUIN 

2775j  ORANGE 
2805  RIVERSIDE 
2812  RIVERSIDE 
2862:  SAN  DIEGO 
2869  SAN  DIEGO 
28951  SAN  BEROINO 
2899  SISKIYOU 
2910  HUMBOLDT 
2920  MARIPOSA 
2922  TULARE 

2935  SOLANO 
2934  SOLANO 
2941   LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 
2994|  8UTTE 
TEHAMA 
HUMBOLDT 
AMADOR 

NT  ft 
VENTURA 

I  LAKE 
LAKE 
LAKE 
FRESNO 
]  LASSEN 
j  FRESNO 
j  SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 
I  SAN  BERDINO 
I  TRINITY 


26  34  07 

]  26  34  06 

23  38  25 

12  41  43 

23  38  SB 

22,  38  46 

I  22  38  46 

27  37  32 
27  36  09 
27  36  08 
27.  36  14 


1  38  53 
12  41  59 

9  36  06 
23  39  54 
28  33  52 
20  36  59 
19  36  29 

7  39  50 


23  39  52 
33  32  51 
26  33  59 
8  39  21 
36   39  19 

7  39  43 
10  35  57 
33  33  56 

8  39  34 
16  40  02 
18  39  57 
29  34  29 


15  35  03 

23  41  13 

17  38  12 

6  33  48 


29  34  36 
17  42  00 
38  3  7  56 
16   38  14 


15  34  42 
33|  33  21 
a  39  36 


231  39  58 
23  38  58 
ll]  36  21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4P1     4P1     4  PC 


23  13 

19  17 

20  21 
20  21 
20  34 


22  46  2400 

22  42  2500 

21  44  2520 

18  07  3675 

21  41  3280 

22  09  420 


22  41  3295 

21   59  195 

21  01  1525 

22  20  2703 
19  34  200 

22  22  487 

17  34  710 
21  48  264 

18  11  10600 

23  15  1385 
23  05  1514 

17  52  575 


22  12 
21  45 

20  2, 

21  2 


1265 
1421 
2240 
4650 
2170 
2749 
1975 
1922 


21  2: 

20  48 

21  3 

16  3 

17  50 
21  12 
20  1 
23  2 


20  50 
20  06 
20  05 
18  32 


18  34 
23  43 

19  14 
21  11 


17  20 
1  '  19 
1  7  05 


22  52 
22  52 

22  57 
20  09 

20  19 
18  58 

21  09 
17  27 
17  30 

23  20 


8A  8A 

9p 


124       SP  5P 


2895 
4240 
4385 
1515 
3000 


1390  !  I 
!  2912 

43     MID  MID 


MISS  HAZEL  L  SOROTRA 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINI  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 

SERVICE 


MRS  C  8  KROEKER 

)  GRDN 
:  VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOD R IDG E 
C  F  ELDER 

F   P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 
C    1  VAN  GLENDINN 1 NG 
JOHN  R  8YRD 
FRANK  S  0RN8AUN 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
COALlNGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 


CLOSED  9/1/6] 
ROBERT  L  CHANDLER 
■  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
IVAN  J  SIEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  ft  LEE 

W  8  THRELKEL 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GRANT  W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 


U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS 
OONALD  E  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  HOWELL 
A  M  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  5  FORESI  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 


INE 


MARLEY  NEUER3UR6 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UN  1  VERS  I TY  OF  CAL IF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANI SLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P   G   +   E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
STUART  T   PR  1  CHE  T  T 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  OEPT 

U  S  FORESI  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 

FRANK  H  ROWLAND 

L  A  WTR  f  PWR  DEPT 

W  D  MC  LEAN 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

OR LAND  UNIT  WU  ASSN 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  60 T  TEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C    NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARhIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BuCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
j  CHARLES  0  COULTER 

,  SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
t  OEPT 


US 


CON 


JOE  WHEELER  JR 

MPS  LISA  FERGUSON 

MRS  H  S   HIE  RON YMU S 

wENTWORTH  LYNCH 

U  S  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

JAMES  T  MELVlN 
ALBERT  E  MOORHE AO 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
R A rMOND    THOMAS  RANCH 
CAL  OEPI   F I SH  *  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
ROLANO  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


STATION  INDEX 


jess  vallet 
jomnsonoale 
joshua  tree 

jul  i  an  wvnola 
juncal  dam 
kaiser  meadows 
kee  ranch 

KELLOGG 
KELSEYVILLE 

KELSEYVILLE  4  sw 

KENTFIELD 

KERL INGER 

KERN  RIVER  I  NT  AkE  NO 
'KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEELAND   10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
K0R9EL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENT*  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 


*zea  KERN 

42B3  AMADOR 

4289  PLACER 

4297  SAN  BERDINO 

4174  MODOC 
nj89  Tulare 

,  4405j  SAN  BERD1N0 
I  4412  SAN  DIEGO 
I  4*18  SAN  DIEGO 

4422   SNTA  BARBARA 
j  4442  FRESNO 
1  4467]  SAN  BE  RD  I  NO 

:  **eq  sonoma 

44BK  LAKE 


449ij  LAKE 

4508]  SAN  J0A0U1N 
■  4518]  TULARE 
!  4520  KERN 
I  4523  KERN 

453<J  KINGS 

<>5  36j  KINGS 

4544  SHASTA 

4555;  MONTEREY 


4577 


DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 


21  36  56 

I  /  17  5  7 
27  37  41 
id  35  57 
10]  35  28 

:  10<  35  47 

II  36  00 
11  36  04 
23  40  41 
24.  36  12 

41  31 


40  52 

38  48 

13    34  14 

4  37  55 

33,  33  33 

33i  33  33 

4   37  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


F0RES1HILL  RANGER  ST A 

313* 

J 

01 

I  20 

3200 

3151 

s'iskIyou 

3151 

M000C 

51 

120 

FORT  BRAGG 

9 ;  S 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164  MENOOCINO 

FORT  DICK    1  NNE 

31731  OEL  NORTE 

FORT   JONES  6  ESE 

31 76  SISK I  YOU 

FORT  JONE  S  RANGER  ST A 

SI SK I  YOU 

FORT  ROSS 

M 

SONOMA 

11 

38 

31 

123 

15 

116 

6( 

bt> 

FREEOOM  8  NNW 

3232  SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

>!A 

FRESNO  W8  AIRPORT 

3251 

FRESNO 

HID 

"  1  [ 

3261 

FRESNO 

8A 

OA 

FULLEPTON  ARROUE S  RANCh 

32  791  ORANGE 

BA 

FULLERTON  DAM 

ORANGE 

3^fll 

ORANGE 

117 

330 

5P 

332C 

HUMBOLOT 

340 

7A 

333S 

EL  DORADO 

3*8 

1940 

7A 

GA50UET    RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

n 

52 

123 

384 

OA 

GEM  LAKE 

336S 

MONO 

38 

» 

45 

119 

OS 

8970 

GEORGE  TOWN 

3381 

EL  DORADO 

2701 

BA 

GEORGE  T  DWN  RANGER  ST A 

3384 

EL  DORADO 

3001 

BA 

GER8ER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

2140 

BA 

GERLE  CREEK  CAMP 

I3B8 

EL  DORADO 

GIANT  FOREST 

33*- 

TULARE 

6412 

8A 

8A 

GIBRALTAR  OAM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

6P 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

3  3 

367 

5P 

5P 

3*1 

Santa  Clara 

00 

121 

9  A 

GILROY  6  NE 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

26 

1050 

GILROY   14  ENE 

3422 

santa  Clara 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

BA 

GLENDALc    STAPEN  FC  295C 

3450 

LOS  ANGELES 

530 

!  5P 

GLENOQRA  WEST   FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

822 

GLENNV ILLE 

KERN 

3140 

5P 

GLENNVlLLE   FULTON  RS 

3465 

KERN 

lo 

40 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

1 

3240 

GONZALE  S  '  ENE 

>50; 

SAN  BENITO 

2350 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

21 

4  8B6 

7P 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

8900  . 

GRANITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

1  1 

36 

52 

118 

36 

10000 

GRANT  GROVE 

355] 

TULARE 

1  1 

36 

118 

58 

6580  8A 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC   ST A 

SISK I YOU 

12 

41 

38 

122 

12 

5075 

15  ;; 

NEVADA 

2693 

}/ 

GRASS  VALLEY  NIO 

3574,  NEVADA 

8 

13 

04 

2422 

3578 

SONOMA 

22 

26 

122 

53 

210  6P 

GPEENV I FW 

3614 

SISKIYOU 

33 

122 

54 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

3560 

GR i 22LY  flats 

3649 

EL  DORADO 

3930 

GROVELANO  2 

TUOLUMNE 

2825 

GROVELAND  ranger  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3135 

8A 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

115 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

2450 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

16 

15 

nu 

08 

3810 

7A 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

37 

29 

122 

27 

60  7A 

3725 

PLUMAS 

S 

40 

16 

OS 

4560 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MAR  I  N 

38 

04 

122 

31 

-2 

MID 

MID 

HANFORD 

3747 

KINGS 

\] 

36 

20 

242 

SP 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

25 

1110 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

23 

1090 

8A 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA   6 ABB AB A 

34 

120 

25 

320 

6P 

HARRISON  GULCH  PS 

3791 

SHASTA 

23 

22 

2710 

HARRY    L    EnGlEBP IGHT  DAN 

NEVADA 

580 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

21 

48 

121 

30 

3348 

3824 

SHASTA 

2  1 

121 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

18i  ! 

fl 1  VERS  IDE 

42 

1370  8A 

HAYFORK  RANGEP  STATION 

TRINITY 

35 

33 

123 

2340 

HAYWABO   6  ESE 

ALAMEDA 

37 

39 

121 

935 

HE  ALDS8URG 

387! 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

hEAlDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

102 

RIVERSIDE 

•  i 

MEN5HAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

2700  8A 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

25 

120 

55 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

)6 

120 

2765 

HESRER I A 

3935 

SAN  BE  RD 1  NO 

3195 

HETCH  HETCHY 

!'<'■ 

TUOLUMNE 

3870 

BA 

H IDOEN   VALLEY  RANCH 

3946 

NEVADA 

02 

06 

BA 

HILTS 

3981 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900  8A 

HOBERGS 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

2960 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

36 

22 

118 

39 

8500 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

03 

390 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

□  2 

5P 

HOLL 1  STEP 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

285 

SP 

4025 

SAN  BENITO 

284 

HONEYDEW  2  WSW 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

09 

375 

HOOPA 

'4092 

HUMBOLOT 

35 

41 

03 

123 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLOT 

35 

41 

02 

123 

39 

315 

HOPLAND  8  NE 

409"; 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOC 1N0 

22 

01 

123 

0  7 

550 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

36 

1 1 

118 

37 

SN  LUIS  OBPO 

)C 

35 

0  7 

i-- ; 

24 

780 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4141 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

45 

7800 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

TEHAMA 

I  .i 

40 

122 

770 

SP 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

3220 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

i  ■ 

7020  5P 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

HYAMPOM 

4191 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1260 

10LEW1LD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

OEL  NORTE 

41 

54 

123 

1250 

5P 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

2650  4P 

IDYLLWlLD  BANGEB  STA 

4211 

33 

33 

45 

43 

5397  5F 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL^ 

32 

51 

!  IS 

34 

INDEPENDENCE 

4232 

IS 

36 

48 

,  1  B 

12 

3950 

7A 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

Inyo 

36 

20 

9175 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

42S9 

RIVERSIDE 

33 

15 

8A 

INYOKERN 

4278 

KERN 

35 

39 

117 

2440 

bt> 

20  56 
20  51 
15  08 


b  300 
4680 
2  f55 
4215 
3650 


16  3V 

19  31 

19  06 

16  32 


22  S3  1480 


18  26 

19  58 

20  05 

21  52 


24  02 
23  54 
20  39 
23  57 


22  06 
17  47 
IT  48 
22  16 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  ft  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM   R   PA  TON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

WILLIAM  BREEOLOVE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  HILOA  DRAGHl 
S'  U  S  HEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA   BARBARA   WTR   OE P 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
!  WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WE  i  T 
I       KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  60GUE 

I   C  EVEftLY 
S  HETCH  HETChy  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOOOE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA  IRRIG  DIST 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PERE IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  ti  CEUERLOF 
OUANE    J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTT NEB 


JAMES   P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
i       L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDS8URG  F IRE  DEPT 

WALDO  F  1VERS0N 
LAKE  HEME!  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 
MRS  C LOR ENE  AKERS 

ROY   £  WALTERS 
I        HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE    E  GASSOWAY 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  H06ERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERI 
CITY  OF  HOLL ISTER 
CITY  OF  HOLL ISTER 
MRS  ANNE    M  AQAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHR1 ST  1 NE  M  HUFF 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
MBS   IBENE  GRAVES 


RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   I  OR  I  A  MINE   ♦  CHEM 


METRO  WATER  DIST 

WALTER  C  AN I  BALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  MULL 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUB1N0W 
CO  FARM    ♦   HOME  ADV 


MRS  KAREN  V  BACCI 
HENRY   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LQFBERG 
SO  CALIF  ED  I  SON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  £  COMPANY 
j  P  G  +  E  COMPANY 
j  STATE   DIV  OF  FSTRY 

HAROLO  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
BAY  MONO  WlLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CAE  SCENT  A  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  OISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 
LAKE  arbowhe AO 

LAKE  ELEANOB 
LAKE  MOUNTAIN 
L AKEPQRT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 


LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 
■  LEHMAN  RANCH 
'  LEMON  COVE 
.  LINDSAY 

I  LITTLE   TUJUNGA  GOLO  CR 
i  LITTLE  VALLEY 
;  LIVERMORE  2  SSW 


4812 


SHASTA 
SAN  DIEGO 
13  NEVAOA 

14.  NEVADA 

DIEGO 
35]  SAN  OIEGO 
'41   LOS  ANGELES 
'67   SN  LUIS  OBPO 
731  PLUMAS 
BUTTE 
4838  SISKIYOU 
MENOOCINO 
KERN 


LOCKWOOO  2 

LOCKWOOD  MESA 

LOO  I 
1  LOGAN  MEADOW 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

LONE   TREE  CANYON 

LONG  BARN  ExP  ST  AT  ION 
•LONG  BEACH 

LONG  BEACH  W6  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  W6  AIRPORT 
LOS  ANGELES  W8  CITY 
LOS  GANOS 

LOS  BANOS  ABBUBUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 


4867  LOS  ANGELES 
48B0  COLUSA 
4B84i  MERCED 
4886  EL  OORADO 
4890  TULARE 
49571  TULARE 
4986  LOS  ANGELES 
49881  LASSEN 
ALAMEDA 


34  38  2B 
34  15 
371  37  58 


19  37  13 

23i  40  53 

32  52 

39  19 

81  39  20 

33,  33  10 

3  3  32  46 

15:  34  42 

24  35  23 

39  41 

39  41 

39  42 


9  36  23 
9  36  11 
13  34  19 


LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH  5002   LOS  ANGELES       IS   34  28 


NC  STA 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGEP  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE V 1 LLE  ISLAND 
MANZANI TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE    1  SLAND 


MAR  IPOSA 
MARKLEEV1LLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ    FIRE    STAT  ION 
MAR  Y  5 V ILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 


DOLETOwN 
DOLEWATER 
LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 


LO 
NERAL 


NE 


MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MOOESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE    3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAm 

MOORPARK   1  SSE 

MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MOBONGO  VALLEY 
MOBRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
'  MT  BALOY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 


m-,,jM 

MO  .'NT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 


DANAMER 

DIABLO  NORTH  GAT 

HAMILTON 

HEBRON  RANGER  ST 

MADONNA 

Shasta  ski  bowl 
shasta  slope 
shasta  w8  city 
tamalpais  2  sw 
wilson  fc  338  b 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC IM1ENT0  DAM 
NAPA 

•NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO    1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FA A  AIBPOBT 

NEENACH 

NEVAOA  C I TY 


5017  MONTEBEY 
5023  SAN 
5032  SAN 

MADERA 
50641   SNTA   B  ARB  AB  4 
5067  INYO 
5074  SAN  JOAQUIN 
5078  TUOLUMNE 
5082   LOS  ANGELES 

5085  L05  ANGELES 
5088  SIERRA 
5098  KERN 

07   SNTA  BARBARA 

14  LOS  ANGELES 

15  LOS  ANGELES 

18  MERCED 

19  MERCED 

23   SANTA  CLARA 
CLARA 


16  : 


LOS  PR1ET0S  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWER  K  IBBEy  RIDGE 
LOWER  OTAY  REiERVOIR 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   1  ■>$« 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA  5218 


47    SNTA  BARBARA 
51  KERN 
60  TUOLUMNE 
62  SAN  DIEGO 


71 

82  SAN  BER01N0 
84  MONTEREY 
12    SAN  BER01N0 
IS   SAN  BER01N0 
SAN  BEROINO 


231  LASSEN 
2  33  MAOEBA 
TRINITY 
5256  LOS  ANGELES 
5258  LAKE 
5284  MONO 
5296   SAN  JOAQUIN 
11  SHASTA 
26  RIVERSIDE 
33  S  A  L  A  NO 


.  COSTA 
i  COST  A 
I  COSTA 


S  I  SK  I  YOU 

FRESNO 
RIVERSIDE 
5505  SISKIYOU 
5528  FRESNO 
532  MERCED 
>35  MERCED 
5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5SB6  PLACER 


5596  LAKE 
5602  KERN 
5623  LASSEN 
5629  SAN  BERDINO 
5632   SAN  BERDINO 
5669  TULARE 

5679  TEHAMA 

5680  TULARE 
5713  HUMBOLDT 
5721    SAN  I 


5723  FRESNO 

5738  STANISLAUS 

5741  STANISLAUS 

5756  KERN 

5777  TULARE 

577?  MONO 

5785  SISKIYOU 

5795  MONTEREY 

5823  VENTURA 

5840)  san  diego 

5844  santa  Clara 

1  5846.  santa  Clara 

1  5853  santa  clara 

'  5863;  san  berdino  ' 

!  58661  sn  luis  obpo 

5869  sn  luis  obpo 

s890  san  berdino 

5900  san  berdino 

5901  san  berdino 


IT 


i  EL  DORADO 

i  CONTRA  COSTA 

j  SANTA  CLARA 

!  SISKIYOU 

I   SANTA  CRUZ 

I  SISKIYOU 

)  SISK I  YOU 

.      "■  I  '"■ '    I  YOU 
.  -APIN 

j  LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPC 

NAPA 

NAPA 

.  MJ  HD  ■ .  ■  Nt 
i  SAN  BERDINO 


33  32  59 


07 


2T'  37  20 

32  34  40 
19  36  27 
27  37  37 
37  38  11 
13  33  46 

13  33  49 

18  39  41 

10  35  18 

33  34  45 
13  33  56 


37  38  01 
33  32  37 
8    39  41 


29  34  24 
23  38  51 
19  37  37 

27  38  02 
23  40  32 

28  33  52 


I  06 


10  35  OS 

27  37  29 

3  38  42 

4  37  58 


4  36  36 
23  38  30 
33  34  17 


20'  37  08 
61  34  03 
41  35  22 


20  01 
17  11 
19  53 
23  24 
22  55 
22  55 
IB  37 


2350 
1550 
4975 
I  '506 
j  4770 
1640 
3585 


B  03 
21  23 


2  28 
21  54 

2  07 


IB  53 

22  26 

20  15  I 


3400  1 

68 
3790 

5200 


8  09 
0  01 
8  26 
0  17 
8  23 
8  14 


9  53  6500 


1160 
2250 
2760 


2775 
4450 
2380 
9500 


20  29 
0  29 

20  52 
0  01 
0  01 


1165 
6470 
6342 
3500 


2940 
4945 
3400 


2735 
8000 
6520 
2640 


18  04 

22  34 
22  32 
20  53 
22  17 

22  16 

23  34 
14  36 
14  37 
IB  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7A  TA 


5P  5P 
5P  SP 


S.  DEPT  WATER  I 

LAKE   ARROWHE AO  F  0 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 

S  SOIL  CON  SERVICE 
S,  CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  BUR  RECLAMATION 
HELlx    IRRIG  DIST 
P   G   *   E  COMPANY 

P   G   *  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  F I BE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL   C  L18HEY 
P  G  ♦   E  COMPANY 
US  NAT   PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


l  a  co  f ire  dept 
matthew  j  keegan 
merced  co  fire  oept 
ivan  r  lehman 
kaheah  lemon  Co 
frank  de  cha i ne 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 
mrs  m  i  ouarterman 

mrs  e  a  eberle 
archie  m  weferling 
san  diego  water  co 
l0d1  sewage  treat  pl 


I  [F 


I  '10 


SEW   TREAT  I 
,  WIP  ♦  PWR  DEPT 
lARD  C  GERLACH 
.  FOREST  SERVICE 
IN  W  TEEO 


:  BUREAU 
CHARLES   H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
AR8UBIJA  BANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  CO  FSTRY  *  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUI 

I  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MB^  FRANCE  PR  I TCHARI 
STATE    DIV  OF  HWYS 
I  BERNARDINO  FCO 
i  CALIF  EDISON  CO 
S  FOREST  SERVICE 


'  OF  I 


STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 
i  DEPT   WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
Ui,  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 


signal  oil  and  gas  co 
mrs  gabrlelle  wilson 
eloise  b  fairbanks 
margaret  s  plummer 
Charles  p  weaver 
city  fire  department 
mar y5v ille  fire  dept 
city  san  francisco 
s  u  s  weather  bureau 
royce  c  wheeler 

radio  station  krfm 

D  B  w  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE   C  SWAT2EL 
N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSEO  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  +  PK S 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 


TQM  W   WILL  1 AMS 


US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  TMELMA  F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
jTANOARD  OIL  OF  CALIF 
STATE    DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MI   BALDY  SKI  LIFT  INC 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL   OIV   BEACH   ♦  PARK 

i       U  S  WB  OBSERVER 

U  5  FOREST  SERVICE 
JACK    1  SCHELL 

i  MOUNT  SHASTA  SKI  BOWl 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 

JUS  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH 
U  S  WB  OBSERVER 


PICS 


US  NAT   PARK  SERVICE 
DEPT  WATE1  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MA  SON  I TE  CORPORA! ION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
CITY   OF    NEVADA  CITY 
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STATION  INDEX 


STATION 


NEWARK 

NEWflUPY   PARK   *  SW 
NEWMALL  SOLEDAO  FC  32  C 
NEWHALL  U   S  BANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT  BEACH  HAP60R 
N  1COLAUS 
NILANO 

nipomo  2  nw 

north  fork  ranger  sta 
■north  hollywood 
novato  8  wnw 
oakdale  woodward  dam 
oak  knoll  ranger  sta 

OAKLAND  wB  AIRPORT 
OAKV1LLE   1  WNW 
OAK V I LLE  *  SW 
OCCIDENTAL 

•OCEANS1DE  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  I OE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 
OJAI 
OL INDA 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 


ORICK  PRAIRIE  CREEK 
ORICK   10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER 
OSTRANDER  LAKE 
OXNARO 
OZENA 


PACMECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALE  2  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

PAL  OM  A 


COUNTY 


6144  ALAMEDA 
61*9  VENTURA 
6162  LOS  ANGELES 


6168  STANISLAUS 
6173  MODOC 
617S  ORANGE 
'  SUTTER 
IMPERIAL 
SN  LUIS  OBPO 

=     made  Pa 

LOS  ANGELES 
62901  MAP  I  N 


6329  SISKIYOU 


635l!  NAP  A 
NAPA 
SONOMA 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
6383  SAN  DIEGO 
639%  FRESNO 
6399  VENTURA 
6432!  ORANGE 
64551  SHASTA 
6465|  LOS  ANGELES 
64731  ORANGE 
6476  FRESNO 

649b!  HUMBOLDT 

64991  HUMBOLDT 

6506  GLENN 

650&  HUMBOLDT 

6521;  BUTTE 

6525-  BUTT! 

6528  BUTTI 

6552  MARK 

6569  VENTI 

6576  VENTI 


PC  5* 


6583  MERCED 
6597  EL  OORAOO 
6602  LOS  ANGELES 
6610  SAN  BENITO 

6624  LOS  ANGELES 

6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDE 
6646    SANTA  CLARA 
6650  MONTEREY 


i  OBSERVATORY.  6657  SAN  DIEGO 

PALOS  VERDE  S  EST  FC  43D  6663  LOS  ANGELES 

PANOCHE  6675  SAN  BENITO 

PANOCHE    JUNCTION  6678  FRESNO 

PARADISE  6685  BUTTE 

PARADISE  MEADOW  6686  TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  6699  SAN  BERDINO 

PAAkFIELD  6703  MONTEREY 

PARKFIELO   7   NNW  6706  MONTEREY 

PASADENA  6719  LOS  ANGELES 


PASKENTA  RANGER 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  N* 
PASO  ROBLES  FAA 
PAIT |WAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 


PETALUMA  FIRE  STATION  2  6826  SONOMA 
PET  ALUMA    1    U  6829  SONOMA 

PIEDRA  6857  FRESNO 

PIEDRa  8LANCA  GUARD  STA  6862  VENTURA 
P  INE   CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
NATIONAL 


PIRU  , 


ESE 


PISMO  I 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PITTS  RANCH 
I  PLACEPV I LLE 
PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE   1  W 
MOUTH 
NT  ARENA 
NT  ARGUELLO  WB 
NT  ARGUELLO 
IGHT  STATION 
NT    PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERV  I  LLE 

POP  TOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
I  VALLEY  3  SE 


POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE  7109  MENDOCINO 

POWAY   VALLEY  7111    SAN  01EGO 

PR ADO  DAM  7123  RIVERSIDE 

PRIEST  VALLEY  715Q  MONTEREY 


OUAK 1NG  ASPEN 
OUINCY  RANGER  STAT  ION 
RAMON A  SPAULDING 
RANCH  I  T  A 
RAN0S6URG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMONO  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  i 
REDDING  1  SE 

FIRE  STA  I 


REDLANDS 
REDWOOD  CITv 
RFDWOOO  VALLEY 
REPRESA 


71791  TULARE 
719*  PLUMAS 
7231   SAN  DIEGO 
7244   SAN  01EGO 
7253  KERN 
7259  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 


RIO  VISTA 
RIVERSIDE  FIRE  S 
R  I  VERS  I OE  CITRUS 
EXPERIMENT  STA 
ROBERT  SON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  ME  ADO' 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  wB 
•SACRAMENTO  WB 
SADDLE   CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAIN'  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SAL  I NAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 

GAGING  STA 


7492]  PLACER 

INYO 
PLACER 
FRESNO 
TULARE 

 ,  SHASTA 

760d  SAN  BE  RD I  NO 
762>  Tuolumne 
7630  sacramento 
7633|  sacramento 

7637^  TEHAMA 

76411  NEVADA 
7645  NAPA 
7646|  NAPA 
7649,  NAPA 
765(J  GLENN 
766lj  CONTRA  COSTA 

MONTEREY 
7669(  MONTERY 

OBPO 

768l|  SNTA 


-  -  31 

•  3  14  J9 

29  34  23 

29  34  22 

2  7    3  7  21 

41  59 

33]  33  36 

8|  38  54 

33  17 

35  04 

27|  37  14 

13    34  10 

36  08 

34]  3  7  52 


17  38  27 
17  38  23 
11  38  25 


6  33  09 

7  )6  18 
J  34  27 

33  55 


22 


12'  41  11 

23  39  45 

12  41  18 

ft  39  30 

8  39  31 

8    39  32 

14.  37  38 

33  34  12 


30  : 


42 


6726  TEHAMA 

6730  SN  LUIS  OBPO 

6736  SN   LUIS  OBPO 

6742  SN  LUIS  OBPO 

6754  KERN 

6761  TEHAMA 

6767  TULARE 


6691   LOS  ANGELES 
6926  SAN  BENITO 
6940  VENTURA 
6943  SN  LUIS  08P0 
5  69*6  SHASTA 
6950  LAKE 
6960  EL  OORAOO 
6962j  EL  OORAOO 

6963  EL  DORADO 
7Q0O  AMADOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
7024  SN  LUIS  OBPO 
7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 

7005  PLUMAS 
7093  TULARE 
7095  TULARE 

7106  MOOOC 

7107  MENDOCINO 

7108  MENDOC [NO 


36  29 

35  08 
40  59 
38  56 


10  35  48 
10  35  50 
21   41  14 


SAN  BERDINO 
SAN  MAIEO 
MENDOC I  NO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA  . 
SOLANO 
RIVERSIDE 


371  36  06 
231  38  31 
2  3  38  35 


38  3* 

!  39  43 
1  37  50 


16  32 
18  31 
21  03 

20  16 

17  S3 

21  35 
15  31 
20  30 


19  30 
16  23 
22  43 

20  52 
22  51 
22  12 
22  25 
22  28 
22  59 


20  24 
19  15 
17  51 
22  37 


24  01 
23  55  1 

22  12  I 

23  32 
21  33  I 
21  34  1 
21  34 
19  33 
19  1  1 

19  19 

21  11 

20  30 
18  2* 

21  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


«A        Hi  HA 


I  i  I 


20  26 
20  28 
18  09 


22  38 
22  39 
19  23 


18  26 
21  11 
18  *5 

20  38 

21  59 

22  52 
20  48 


3668 
1640 
9700 


20  ' 


20  28 
18  3* 
18  37 

21  13 


17  04 
17  38 
20  42 


1458 
1550 
1890 
2755 


fOOO 
9*90 
4208 
1055 


2300 

7200 

1480 
4110 
3570 
9900 
1360 


1316     MID  29> 


21  1* 

IS  21 
21  56 
17  05 
19  91 
21  30 

21  29 

22  48 


20  14 
22  28 
22  32 
22  22 
22  00 
.■J 

21  37 
21  36 
20  30 
20  24 


SP  5P 
«  A     8  A 


LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSEO  10/18/61 
NEWPORT    HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANOREw  MEHLSCHAU 

U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  J0AQIJ1N   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLE1NER 
ANDREW  J  BLANEy 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANS 10E  WATER  OEPT 
MRS  A ILEEN  M  LEWIS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  f IRE  DEPT 
MERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  01  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

j  CAL  OIV  BEACH  +  PARK 

1  AUST IN  E  LYONS 

'  ORLAND  UNI T   WU  ASSN 

I  E   J  ANDERSON 

1  CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  D1V  OF  FSTRY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 

CITY  OF  OKNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMAT [ON 
FLOYD  fl  POOLE 
E    K  6ARR 
JOHN   P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PALMDALE    IRRIG  01  ST 
FED  Av I AT  ION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 


:  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 

S  hETCh  HETCHY  wtr  sup 
METRO  WATER  OISTRICT 
HERBERT    H  DURHAM 
RAUL  S  TON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F IRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS    IDA   H  AKERS 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 


AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 


U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAM SON 
U    S   NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 

REUBEN  G  OAlTON 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  4/17/62 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  £  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY   MUN  WATER   Dl ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  forest  service 

LOUIS  9  SPAULD1NG 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REODlNG  FIRE  CHIEF 

reolanos  daily  facts 
city  fire  oept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 
i  city  of  richmond 
'  u  s  army  depot 
1  riverside  f|re  oept 


DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN   L   BERT  AGNA 
STATE    DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHT  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  Bureau 

UNIVERSI Ty  OF   CAL IF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED   AVIAT ION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STAT  ION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  B 
SANDBERG  WB 
•SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 


I  DIMAS  FIRE  WRD  FC95)  7749  LOS  ANGELES 


D1MAS    TANBARK  FLAT 
SAN  EM1GDI0 
SAN  FELIPE 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP 
•  SAN  FRANC  I  SCO 

FEDERAL  BUlLOING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH    ,  * 
SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE)  ' 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT     |  ' 
SAN  GREGOR 10  3  SE 
SAN  JACINTO 

>  RANGER  STA 


SAN  JOAOUIN  E*P  RANGE 

•SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SS 

'  SAN  JUAN  GUARD   STAT  I  Oh 

1  SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLANP 

■SAN  PEDRO 

•SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   FIRE    STAT lOh 

SANTA  ANA   RIVER    PH  3 
SANTA   ANA    RIVER    PH  NO 
SANTA  AN I T A  FERN 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA    TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA   FE  OAM 
SANTA  MARGARITA  2  5W 


76B9>  AMADOR 

76  Vtj 

77.1: 

7711 
7714 


CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BE  RD 1  NO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  OIEGO 


34  10 
2*  36  01 
24  36  01 

36  31 


7750  LOS  ANGELES 
7753  KERN 
77551  SANTA  CLARA 
7759j  LOS  ANGELES 
7762  LOS  ANGELES 


SAN   FRANCISCO^  * 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 


MADERA  27   37  06 

SANTA  CLARA    |  4.  37  21 

SAN  BENITO       1  201  36  49 

ORANGE  33'  33  36 

SN  LUIS  OBPO  M  35  18 

MATEO        1  *l  37  3* 


432 


SANTA 

SANTA  MARIA   w9  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
•SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

■  SCOT  1 A 
SEARSVILLE  LAKE 

1  SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET   VALLEY  MNTNC  ST' 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  OAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

■  SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHlNGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  *15 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMl 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS   LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  £ 
■  1 1  E DAO 
SOMf  SB AR   1  w 
SOMIS  3  NE 


SONORA   JUNCT I  ON 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  Nl 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  Hwy  bridge 
SPR  INGV I LLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 


SPRINGVILLE  TULE 

HE  AOWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STANOISH  1  E 
STANDISH  ♦  MICKEY  ST 
STANISLAUS  POWER  HOUS 
STATE  LAKES 


I  PL  I NG  I 


RS 


OCKTON  FAA  AIRPORT 
F 1  RE   STAT  ION 
MOWRY  BRIDGE 
ONYFORD  COOLEY  RANCH  : 
ONYFORD  RANGER  STA 

RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 

VALLEY 


SUEY  RANCH 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANV1LLE 
SUSANVlLLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGE0   STA  I 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

TE  JON  RANCHO 

TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 
THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 

k  AIRPORT 


33 

33 

14 

119 

28 

502 

re  1 6 

LOS  ANGELES 

33 

33 

43 

118 

'MH 

MARIN 

17 

11 

58 

122 

32 

5P 

5P 

ORANGE 

21 

115 

7891 

SAN  BERDINO 

28 

34 

07 

117 

0  ! 

19B0 

7094 

SAN  BEROINO 

34 

117 

2765 

IP 

LOS  ANGELES 

1  • 

34 

12 

118 

01 

2035 

SN  T  A  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

42 

100 

5P 

5P 

TAo\ 

SNTA  BARBARA 

3  3 

MID 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

791; 

SANTA  CLARA 

37 

21 

121 

56 

9P 

5P 

7916 

SANTA  CRUZ 

36 

59 

122 

125 

T92t 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

07 

117 

58 

427 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

22 

120 

38 

UOO 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

54 

120 

27 

236 

Ml  D 

7990 

LOS  ANGELES 

3; 

34 

01 

118 

f9! 

LOS  ANGELES 

15 

5P 

SP 

VENTURA 

34 

21 

119 

0^ 

263 

4P 

B/ 

SONOMA 

24 

122 

42 

SNTA  BARBARA 

1  2  0 

■  '■■ 

ORANGE 

28 

33 

117 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

lie 

27 

2105 

8025 

12 

41 

123 

2169 

HUMBOLDT 

40 

SAN  MATEO 

37 

SONOMA 

n 

21 

807! 

LASSEN 

40 

120 

15 

466  2 

SP 

B  192 

LOS  ANGELES 

34 

10 

118 

2B 

740 

8135 

SHASTA 

*0 

43 

1076 

LOS  ANGELES 

)  I 

8162 

HUMBOLDT 

n 

*0 

8173 

EL  DORADO 

38 

*0 

*U' 

SHASTA 

2: 

40 

30 

820- 

8 

8218 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

l: 

33 

5P 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

19 

1095 

BZ6( 

SNTA  BARBARA 

3  0 

3* 

*6 

119 

2500 

SONOMA 

38 

*1 

8271 

MONTEREY 

2' 

)6 

1730 

PLUMAS 

f 

52 

4115 

829: 

SACRAMENTO 

8317 

RIVERSIDE 

8318 

MARIPOSA 

37 

50 

30 

8700 

8331 

NEVADA 

( 

39 

23 

6750 

5P 

5P 

H  *  l(" 

NEVADA 

8 

39 

19 

120 

22 

68H5 

MON I  ERE  Y 

2* 

26 

20 

195 

SI  SKI  YOU 

12 

*1 

550 

83*1 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

58 

it 

VENTURA 

33 

34 

17 

03 

510 

SONOMA 

17 

38 

17 

122 

20 

5f 

a  is 

TUOLUMNE 

37 

120 

23 

1830 

6t 

38 

21 

119 

27 

6886 

837( 

SAN  FRANCISCO  * 

37 

123 

00 

27 

MARIPOSA 

14 

37 

h 

38 

5120 

4P 

4 

SAN  BERDINO 

7120 

8*06 

19 

37 

ue 

34 

9580 

8436 

LOS  ANGELES 

34 

.  1 

MONTEREY 

2' 

36 

36 

121 

60 

8* 

845! 

TULARE 

36 

10 

ue 

42 

2470 

846C 

TULARE 

OS 

1050 

8*63 

TULARE 

36 

39 

4Q70 

8*74 

PLACER 

39 

12 

120 

6226 

6/ 

SAN  BERDINO 

:  5 

3* 

14 

15 

5239 

8479 

SAN  BERDINO 

15 

14 

6680 

5P 

LASSEN 

18 

22 

120 

MENDOC I  NO 

39 

53 

850 

8*99 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

1 2  0 

22 

1  130 

5f 

85] 

FRESNO 

1J 

i', 

56 

ue 

35 

10300 

MERCED 

36 

bb 

13 

2975 

8544 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

3518 

8554 

SAN  JOAQUIN 

27  37 

56 

121 

8558 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

121 

15 

22 

MIC 

MID 

BSfi 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

58 

121 

13 

11 

8A 

8A 

SAN  JOAOUIN 

,'7 

51 

121 

23 

15 

9P 

5P 

8571 

COLUSA 

23 

39 

15 

3015 

6A 

8581 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

1166 

8A 

8567 

23 

39 

35 

122 

600 

5P 

SP 

B59 

SHASTA 

2  1 

41 

10 

5300 

8 

39 

34 

121 

06 

3784 

SP 

SP 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

if 

866C 

LOS  ANGELES 

34 

16 

ue 

18 

1460 

7* 

7f 

SANTA  CRUZ 

It 

36 

54 

121 

50 

85 

B69 

870( 

SNTA  BARBARA 

34 

.20 

34 

105 

VENTURA 

a 

ue 

1065 

8A 

m  ■ 

LASSEN 

18 

25 

120 

■  ' 

*17Q 

8A 

LASSEN 

40 

23 

120 

33 

*1*8 

MIO 

"1 

B70 

LASSEN 

11 

40 

26 

120 

*555 

8713 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

8752 

KERN 

10 

119 

28 

1025 

PLACER 

39 

10 

120 

6228 

SA 

6771 

PLACER 

39 

12 

120 

22 

6000 

8826 

KERN 

10 

35 

27 

3975 

6P 

8832 

KERN 

10 

lie 

27 

3975 

aa  J! 

KERN 

02 

118 

49 

1*25 

6P 

LASSEN 

52 

120 

27 

5  300 

LASSEN 

40 

55 

120 

16 

5360 

888! 

PLACER 

39 

21 

5900 

HHH5 

SONOMA 

23 

38 

122 

49 

1600 

B89i 

RIVERSIDE 

33 

38 

116 

-120 

MID 

MIO 

21  20 
18  28 
18  30 


22  25 

17  54 
17  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


30       5P  5P; 


P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  8  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 


L  A  CO  F IRE  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  F I  RE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
RASAOENA  WATER  DEPT 

1  E  K  OE  VORE 

,  CITY  FIRE  DEPARTMENT 


u  s  forest  service 
e  0  billw1ller 
mrs  gate  0  day 
corps  of  engineers 
:  cal  state  poly  col 
city  fire  department 
weather  service  off 
marine  exchange 
city  engineer 
santa  ana  f i  re  dept 

corps  of  engineers 
so  calif  edison  co 
louis  luebkert 
s  barbara  f ire  dept 
fed  av  iat ion  agency 
tv  station  keyt 
un1v  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kusick 

richard  s  pilecki 
u  s  weather  bureau 
city  santa  monica 
s  m  lifeguard  ser 
ventura  co  fire  dept 
Clarence  S  newBERRy 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PACIF IC  LUMBER  CO 
AUST IN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
RUSSELL  R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN   F    MACH I 
THEODORE  6  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY  H  ROEBER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN   K  LE  I  THOLD 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEV 
MRS  MABEL    VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANC  ION  I 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


p  G  *  e  Company 
SQUAW  VLY  OEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLO  CO 
LEROV  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL    DIV   BEACH  +  PKS 
P  G   +   E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  3/19/62 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCK  TON  FIRE  OEPT 
MART  I N  P  MUMS 
FRED  H  COOLEY 
1  U  5  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 


SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK    T  STEVENS 

CAL  OIV  BEACH  .  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN   F IRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

OAR YL  K  OE  WALT 
OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TE  JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BRIN  MARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAyE  OEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

□ 
| 

£ 

|  SPECIAL 

Thousand  oaks 

8905 

3; 

34  11 

118  51 

BIO 

SP 

VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

lie  5i 

2200 

GLENN  8AKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  28 

118  53 

950 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EOISON  PHI 

8917 

TULARE 

9 

36  28 

118  52 

1  140 

SO  CALIF  EDISON  Co 

TIGER  CREEK.  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

P  G  +   E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  ST A  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

s; 

33  48 

118  20 

100 

4P 

TORRANCE   MUN  AIRPORT 

8992 

33  39 

970 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

121  25 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  C AR80NA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

2" 

37  42 

121  25 

140 

12M 

12M 

BANT  A  CARBONA    IR  CO 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

6P 

6P 

.  6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

9024 

TRINITY 

35 

122  46 

2500 

8A 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

SAN   BE  RO 1  NO 

* 

35  47 

117  23 

8A 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

LOS  ANGELES 

13 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEF IELD 

9052 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

TA 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

S I SK 1 rou 

12 

41  58 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  M 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

9061 

1C 

36  2Z 

US  17 

8950 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

SHA5TA 

23 

tilt 

122  18 

1080 

8A 

SA 

BA 

u  s  bur  reclamat ion 

TUST IN   IRVINE  RANCH 

908" 

ORANGE 

33 

117  47 

118 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYN1NE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  02 

1975 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

] 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

•UK  I AH 

9122 

MENOOC1NO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UK  I  AH  4W 

9126 

ME NO OC  I  NO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MRS  MAR JOR 1 E   S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

6. 

UNION  OIL  CO 

•UNIVERSITY   OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  BE  RO I  NO 

26 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

SP 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPEP  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

39  11 

J23  02 

1520 

4P 

PETER  V  PE0RONCIN1 

UPPER  LAKE   RANGER  ST A 

9173 

LAKE 

39  10 

122  55 

1347 

•  4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

r 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

394 

TA 

7A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  RINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20'  36  38 

121  02 

2050 

: 

ELOON  fancmer 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

VALLE  TON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3P 

3P 

I 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUTS  FC  156 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

8fl 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

32 

34  17 

119  18 

45 

IA 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

VlCTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  8ERDINO 

IS 

34  32 

117  18 

2858 

8A  8A 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29  34  29 

118  08 

3135 

SP 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  IN TON 

935 

PLUMAS 

t 

39  49 

120  11 

FRANK  OOTTA 

VISAL1A 

9367 

TULARE 

9  36  20 

119  18 

354 

8A  8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VOLCANOVlLLE 

9382 

EL  DORADO 

38  59 

120  47 

3036 

0A| 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23  40  57 

122  26 

1359 

: 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

231  40  28 

121  52 

2200 

4P 

fc 

P  G  +  E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

9418 

CALAVERAS 

; 

38  11 

120  58 

214 

SA 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

WALMAR  SCHOOL 

942C 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5  Pi 

MRS  MARY  V  DENNIS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

04?}   CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

BA 

RAY    1   WM1 TTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

4  37  54 

122  01 

220 

c 

TOMAS   S  VANASEn 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

4  37  54 

121  59 

320 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

22 

38  14 

23 

5P 

5P 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  C 

9431 

LOS  ANGELES 

2t 

34  00 

117  52 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

warner  springs 
:  wasco 

wasioja  phoenix  ranch 

watsonville 

wawona  ranger 
!  weaverv  i lle  ranger  sta 

|  WEED  1  S 

!  WELDON  1  WSW 

]  wENOEL  10  SE 

I  WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

1  WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WESTV I LLE 
WET  MEADOW 
WHEAT  LAND  2  HE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 

I  WH1SKEYTOWN  RES 

j  WHITE   MOUNTAIN  1 

■  WHITE  MOUNTAIN  2 


williams 
willits  1  ne 
willits  howard  forest 
Ranger  station 

'  WILLOWS 
WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORD  h£ IGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOOOFOROS 
WOODLANO  1  WNW 
WRIGHTS 

wrighis  lake 
yorba  linda 
yorkville 

yosemite  national  park 

,  YREKA 


9447  SAN  DIEGO 

9452  KERN 

9458!  SNTA  BARBARA 

9473  SANTA  CRUZ 

9482>  MARIPOSA 

9490,  TRINITY 

9499)  SISKIYOU 

9512  KERN 

95261  LASSEN 

9532  SNTA  BARBARA 

9560  FRESNO 
9583  CALAVERAS 
9597]  PLACER 
9602  TULARE 
9605  YUBA 
9615  VENTURA 
9618  VENTURA 
9621  SHASTA 
96  32  MONO 
96  33  MONO 


33  33  17 
10  35  36 
30  34  59 
20  36  56 


10  35  40  1 

ie  40  16 

32  34  42 

11  36  13 
16  3e  22 

1    39  11 


10 


22 


33  34  29 

29  34  36 

23  40  37 

6  37  30 

6  37  35 


3965 
'  2050  ! 
3630 
2680 
4035  , 
6230 


2400 
5200 
9200 


20  4J50 
32  1310 
11  10150 
14  12470 


9639  SACRAMENTO         16   36   34     121  05 


9660  LOS  ANGELES 
96  77  COLUSA 
.  9684 


9665  MENDOCINO 
9699  GLENN 
9722  RIVERSIDE 
9742  YOLO 

9754  KERN 
97  7  3  FRESNO 
9775  ALPINE 
9781  YOLO 
9814    SANTA  CLARA 
9816  EL  DORAOO 
984  7  ORANGE 
9851  MENDOCINO 
9855  MARIPOSA 
9866'  SISKIYOU 


26  33  58 
23  39  09 
17  39  25 

7  39  21 
23  39  32 
33  33  43 
23  38  32 


123  19  1925 


8A  8A 
8A  8A 


35  43    lie  ; 

37  02     118  ! 


3  38  47 
23  38  41 

4  37  08 
1   38  51 

26  33  54 
17  38  55 


12  ' 


43      122  38 


2  700 
9200 
5671 


1100 
3985 
2625 


WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  F 1 LIPELL I 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WlLdER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALL ARD 
JIM  M  BLACKMORE 
J  NEWTON  WALLACE 

JAMES  H  JORGENSEN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i        MRS  WlLMA  C  8ARR 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

MARVIN   E  WARE 

s  corps  of  engineers 

YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HUL8ERT 
I        U   S  NAT    PARK  SERVICE 
t       U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 

6 

5 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP. 

> 

SPECLAL 

NEW  STATIONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

0900 

DEL  NORTE 

12 

123  46 

4808 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MIDOLETOWN  8  WSW 

LAKE 

23 

36  46 

122  41 

2312 

tOA 

FRED  DUNK  IN 

PERRIS 

681f 

RIVERSIDE 

2B 

33  47 

117  14 

1470 

5F 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

500 

BA 

CALIF  DIV  BEACH  +  RtS 

COHASSET    1  NNE 

1891 

BUTTE 

39  57 

121  43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

SEALE  AF8 

0584 

YUBA 

8 

39  07 

121  26 

113 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

IMPERIAL  FAA  AP 

i'.>  Of. 

IMPERIAL 

e 

32  50 

115  34 

-  58 

MID 

Ml 

FEO  AVIATION  AGENCY 

TRAVIS  AFB 

SOLANO 

U  S  AIR  FORCE 

HOLLISTER   10  ENE 

4 

36  55 

121  14 

2578 

MRS  EOA  C  HUBBELL 

PLAT INA 

69  7  5 

SHASTA 

40  22 

122  53 

2260 

5P 

MRS  PEGGY  GOOOAKER 

RAYMOND  9  N 

7273 

MARIPOSA 

37  21 

119  53 

1210 

6P 

RICHARD  W  SCHALL 

TWITCHELL  DAM 

911) 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

582 

4P 

SANTA  MARIA   VLY  WCD 

C LARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1  78<> 

GLENN 

23 

39  33 

122  24 

410 

7A 

DICK  MUOD 

GLAMIS  6  ENE 

3434 

IMPERIAL 

6 

33  03 

114  59 

700 

6F 

6P 

OESERT  METALS  CO 

REACTIVATED  STATION 
POSEY  3  E  7096  TULARE 


10  35  48     118  38     4920       SS  7A' 


PANORAMA  HEIGHT  LODGE 


1  AMERICAN, 
COAST,  18  N. 
MARGARITA, 


2  CALAVERAS, 
.  INTERIOR, 
SANTA  YNE2 , 


33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS, 


21   PIT,      22  RUSSIAN, 


TRUCKEE,  37 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
1962 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California     may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late     to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.       For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4 ; 00  a.m.   PST,     except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon     WB  AP,     and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  | 
PST,   and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"; 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  1 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation   SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

87.6 

53.7 

70.7 

100 

20  + 

44 

4 

1  7 

1  1 

0 

J? 

1? 
u 

.12 

.08 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

75.2 

42.0 

58.6 

1.7 

83 

21  + 

31 

5 

187 

0 

0 

1 

0 

.02 

1 

.15 

.02 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE   SPAULD I NG  DAM 

76. 0M 

46. 4M 

61. 2M 

84 

20 

16  + 

121 

u 

0 

0 

0 

.03 

•  03 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

90.8 

60.7 

75.8 

0.6 

102 

20 

5  2 

4  + 

o 

20 

0 

0 

0 

1  .01 

.32 

•  97 

14 

•  0 

0 

1 

1 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

72.7 

41.2 

57.0 

84 

21 

4 

236 

0 

0 

3 

0 

.08 

•  05 

14 

T 

0 

1 

1 

1 

MARYSV I L  L£ 

91.9 

57.8 

74.9 

1.2 

105 

22  + 

50 

12 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.22 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

80.9 

40.6 

60.8 

1.1 

90 

23  + 

26 

4 

139 

3 

0 

3 

0 

.  34 

1 

.30 

•  34 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MINERAL 

74.1 

38.3 

56.2 

0.5 

84 

23  + 

2  7 

4 

256 

0 

0 

3 

0 

1  .44 

.05 

.81 

14 

•  0 

0 

2 

2 

0 

MONT ICELLO  DAM 

89.0 

54.4 

71.7 

104 

20 

47 

4 

12 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

76.8 

45.4 

61.1 

0.8 

88 

22 

29 

4 

135 

0 

0 

1 

0 

.03 

1 

.22 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

81.4 

44.6 

63.0 

0.1 

93 

22  + 

33 

4 

94 

4 

0 

0 

0 

.00 

.57 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLAND 

91. 0M 

58.2 

74. 6M 

-  0.2 

105 

21 

51 

12 

2 

17 

0 

0 

0 

.24 

.13 

.22 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OROVILLE 

92.5 

59.3 

75.9 

107 

21 

49 

4 

0 

,1  V 

0 

0 

0 

.24 

•  24 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARADISE 

84.7 

54.1 

69.4 

98 

21 

44 

3 

29 

5 

0 

0 

0 

.43 

.43 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 

5 
o 

No.  of  Days 

Total 

« 

| 
o 

Q 

From  Normal 

Greatest  Day 

Sno% 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

n. 

e 

-5 

0 

• 

-a 

6 

0 

.10  or  More 

s 

I 

Q 

o 

1 

o 

Degree [ 

i  s 

3  J 

5  t 

"  i 

LACERVl LLE 

85  •  5 

50.3 

67.9 

1.6 

97 

22  + 

3  9 

40 

i 

. 

T 

•  5  5 

T 

14 

•  0 

0 

0 

0 

LACERV I LLE    1 FG 

84*6 

5  7.1 

70.9 

9  y 

14 

32 

T 

T 

0 

0 

0 

LAT I NA 

86  •  4 

51.0 

68.7 

96 

2  0 

40 

29 

24 

R 

o 

Q 

.17 

.15 

1  5 

*n 

1 

0 

ORTOL A 

79.1 

35.7 

57.4 

0.6 

88 

223 

.04 

.53 

.04 

. 

0 

0 

0 

UINCY  RS 

84*8 

38.4 

61.6 

0.6 

96 

2  1 

3  0 

5  + 

111 

.22 

.52 

.17 

1  5 

n 

1 

0 

ED  BLUFF   WB   AP  R 

91.4 

62.1 

76.8 

0.6 

105 

2  0 

5  2 

1 

1.10 

.65 

.97 

i  3 

"n 
* 

2 

EDDING  FIRE   ST  A  2 

94.1 

61.7 

77.9 

2.8 

105 

21  + 

5  1 

0 

2  5 

^ 

.23 

•  90 

.21 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OCKLIN 

91  .4 

51.0 

71.2 

-  0.4 

105 

7o* 

£p 

13 

19 

n 

z. 

.00 

•  22 

•  00 

0 

0 

0 

0 

ACRAMENTO  WB   AP  R 

89.  1 

54.0 

71.6 

-  0.9 

105 

20 

48 

4 

Lfi 

0 

.01 

•  09 

•  01 

15 

*  n 
.0 

0 

0 

0 

0 

ACRAMENTO  WB   CITY  R 

86.  8 

56.1 

71,5 

0.0 

l  na 

2  0 

50 

1  2 

6 

13 

0 

0 

0 

•  01 

•  1 1 

.01 

1  5 

.  0 

o 

0 

0 

0 

HASTA  DAM 

8  8.8 

6  3.2 

It"p 

101 

6 

16 

0 

0 

0 

"ol 

•  07 

0 

0 

0 

0 

IERRAV I LLE  RS 

?7  "n 

\  J*  5 

*  _ 

0.3 

21 

28 

5  + 

0 

0 

7 

0 

- 

* 

*?<; 

18  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ODA  SPRINGS  1   E  //R 

67.0 

36.4 

51.7 

77 

2  3  * 

27 

5  + 

391 

0 

u 

3 

0 

*  1  CL 

15 

.0 

6 

1 

0 

0 

TONY  GORGE  RESERVOIR 

91.5 

54. 9M 

73.  2M 

0.7 

103 

2  \  + 

43 

4 

0 

0 

* rZ 

_ 

•  35 

•  04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRAW8ERRY  VALLEY 

79.2 

47.9 

6  3.6 

91 

20 

38 

5  + 

91 

■ 

0 

0 

.05 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

URNT ABLE  CREEK. 

86.8 

6  2.1 

74  •  5 

97 

20 

50 

4 

9 

0 

.05 

•  04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WIN  LAKES 

6  A  •  2 

34,3 

49.3 

1.1 

72 

26  + 

20 

* 

464 

12 

0 

•  54 

•  57 

.  32 

15 

2.5 

1  7 

1 

2 

0 

0 

PPER  LAKE  RS 

89.  7M 

46.  3M 

68.0M 

'  t 

! 8 

15 

o 

Lj 

*'?° 

•  00 

^ 

0 

3LTA  PH 

87.2 

71,0 

Q  8 

21  + 

4^ 

1  4 

12 

•  zz 

.94 

.12 

1  u 

"o 

1 

H I SKE Y TOWN  RES 

9  1  .OM 

57.2 

74.1V1 

1  0  5 

9 

Q 

o 

Q 

\a 

*,\ 

1  4 

.  0 

*" 

Q 

Q 

I  LLOWS 

8  9.6 

5  7.3 

7  3.5 

—  0.1 

103 

3 

.  _ 

0 

*n 

.38 

.67 

1  4 

1 

INTERS 

91.7 

56*1 

73.9 

1 06 

7  1 

5*0 

3 

2  0 

Q 

•  00 

.  00 

*n 
* 

z. 

0 

OODLAND   1  WNW 

91.2 

53.1 

72.2 

-  0.5 

106 

30 

4 

1  8 

Q 

o 

0 

.00 

.12 

.00 

* 

0 

_ 

_ 

D  I V  I S I  ON 

67.1 

0.8 

.18 

.50 

NORTHEAST   I NTE R I  OR  BAS INS 

XA 

7  5.4 

33.1 

54.  3 

\  y*3 

0 

0 

17 

0 

1  5 

0 

1 

0 

0 

R  IDGEPORT 

75.6 

3  5.6 

5  5.6 

85 

26  + 

25 

2  fb 

0 

0 

7 

0 

*7S 

•  34 

0 

0 

0 

0 

EDARV I LLE 

78.  3 

47.8 

63.1 

0.6 

8  8 

25  + 

31 

4 

115 

0 

0 

1 

0 

•  02 

_ 

.92 

•  02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ONNER   MEMORIAL   ST  PK 

74.8 

3  5.5 

55.2 

84 

20 

27 

5  + 

2  87 

0 

0 

9 

0 

.15 

•  10 

19 

•  0 

0 

0 

0 

3YLE  5  SSE 

80.8 

45.5 

63.2 

90 

29  + 

31 

4 

96 

I? 

u 

1 

Q 

•  20 

•  10 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LEMING   FISH   +  GAME 

82.7 

45*8 

64.  3 

93 

20 

32 

4 

69 

6 

1 

0 

•  08 

•  08 

1  3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORT  BIDWELl 

78.7 

41.8 

60.3 

0,1 

86 

28  + 

26 

4 

1  i*h 

' 

*: 

(^ 

■  0 1 

♦  9  5 

.01 

15 

.0 

J? 

9 

° 

EYERS  4  SW 

72.2 

36.3 

54.3 

82 

20 

26 

5 

317 

u 

.74 

•  46 

15 

.0 

2 

_ 

ONO  LAKE 

77.3 

44.5 

60.9 

88 

V* 

£ 

138 

u 

J: 

u 

•  39 

•  37 

. 

OUAW  VALLEY  LODGE 

69.  7M 

3  8.  9M 

54.  3M 

80 

22 

2  9 

314 

0 

0 

•  07 

14 

*o 

o 

o 

USANVILLE  AP 

82.7 

43.6 

63.2 

1.0 

93 

2 1 

28 

5  + 

99 

2 

0 

.01 

■  66 

.01 

* 

AHOE  CITY 

71.4 

39.1 

55.3 

2.3 

80 

2  7  + 

29 

2  8  5 

3 

•  04 

.52 

•  04 

15 

RUCKEE  RS 

74  .  1  M 

32  »9M 

53  •  5M 

-  0.6 

83 

w 

3  37 

•  43 

•  1 0 

1  5 

o 

o 

OODFORDS 

7  7.  9M 

46  .8M 

62.4M 

88 

19 

115 

o 

o 

„ 

* 

•  16 

1 5 

•  0 

o 

o 

o 

DI VIS  I  ON 

58  . 6 

1  .2 

.22 

• 

CENTRAL  COAST  DRA I NAGE 

EN  LOMOND 

70.6 

42.7 

56,7 

85 

6 

34 

\ 

242 

1* 

*: 

J: 

♦  0  5 

•  05 

_ 

0 

o 

o 

ERKELEY 

68.5 

51.6 

60.  1 

-  0.9 

89 

19 

48 

3 

159 

?v 

J* 

•  00 

.  18 

•  00 

*0 

0 

Q 

o 

URL INGAME 

71.0 

51.5 

61.3 

91 

2  0 

X\ 

1 30 

J: 

•  00 

•  00 

•  0 

o 

o 

o 

armEl  valle y 

74.3 

46.4 

60.4 

95 

19 

164 

3 

"n5 

.04 

14 

•  0 

o 

o 

o 

rockett 

79.4 

52.6 

66  .0 

100 

2  0 

4  2 

. 

* 

•  00 

•  0 

o 

o 

o 

ILROY 

83.1 

48.2 

65.7 

104 

2  0 

n 

0 

*02 

16 

.  0 

o 

o 

o 

ALF  MOON  BAY   2  NNW 

61*6 

4  8.0 

54.8 

7  3 

40 

299 

Q 

o 

o 

Q 

.00 

"on 

,0 

o 

o 

0 

o 

DLL  ISTER 

76.4 

46.3 

61.4 

-  3.6 

97 

no 

1  32 

l^ 

•  00 

.08 

.  00 

•  0 

o 

o 

o 

ING  CITY 

82.4 

48.2 

65.3 

-  0.1 

1 02 

1  R 

7ft 

3? 

5 

o 

"no 

.  0 

o 

o 

o 

o 

IVERMORE  2  SSW 

84.6 

49.0 

66.  8 

-  0.2 

103 

21  + 

39 

42 

3 

o 

"on 

*  n 

•  0 

o 

o 

o 

o 

OS  GATOS 

82.  1M 

50.0M 

66.  1M 

0.1 

100 

19 

46 

•  00 

,11 

"nn 

•  0 

o 

o 

o 

ART  I NEZ   FIRE  STA 

82.4 

5  2.9 

67.7 

101- 

2  0 

45 

2  5 

0 

*  pi 

*  ?-k 

.  0 

o 

o 

o 

o 

3NTERE  Y 

66.  5 

4  8.4 

57.5 

95 

*  9 

**r\ 

23  5 

J: 

■ 

.23 

* 

1  4 

•  0 

o 

] 

o 

o 

ORRO   BAY  F IRE  DEPT 

62*0 

49.0 

55.5 

67 

1  9 

2  78 

z. 

L 

29  + 

.  0 

Q 

o 

o 

OUNT  HAM  I L  TON 

72  •  3M 

55  .OM 

63. 7M 

2.7 

85 

21  + 

% 

118 

1? 

•  0  3 

.20 

"nn 

1  4 

.  0 

o 

o 

o 

ACIMIENTO  DAM 

88.0 

48.6 

68.3 

103 

1 9 

37 

5 

3  3 

J: 

"nn 

o 

o 

o 

lWARK 

73.9 

5  1.2 

62.6 

96 

2  0 

1 04 

_ 
L 

.00 

•  00 

•  0 

o 

Q 

o 

o 

AKLAND  WB   AP  R 

71.6 

53.1 

62.4 

-  0,4 

95 

1  0  8 

f 

.12 

2  3  + 

•  0 

o 

o 

o 

ALO  ALTO  CITY  HALL 

75.7 

51.6 

63,7 

9  5 

20 

n 
10+ 

on 

00 

•  0 

o 

Q 

Q 

o 

ASO  ROBLES 

86.7 

46.4 

66.6 

101 

lt  + 

vt 

58 

1 

u 

T 

1  3 

•  0 

o 

0 

o 

ASO  ROBLES   FAA  AP 

86.6 

48.8 

67.  7 

102 

19  + 

3  8 

' ; 

J 

1  5 

•  0 

o 

o 

o 

o 

INNACLES  NM 

90  •  1 

46.1 

68.1 

102 

\  1  + 

3n 

in 

? 

o 

,00 

•  00 

.0 

o 

o 

0 

0 

ISMO  BEACH 

64.3 

48.7 

56.5 

80 

2  6 

40 

2  4  7 

n 

•  02 

•  0 

o 

o 

0 

0 

T  PIEDRAS  SLANCAS 

62.9 

49.1 

56-0 

68 

2  3 

44 

263 

0 

T 

T 

30+ 

.  0 

o 

0 

o 

o 

DRT  CH I CAGO   NAVAL  DEPOT 

93.7 

48.4 

66.1 

104 

1  9 

4  3 

16 

39 

.00 

.00 

.0 

o 

0 

0 

o 

3IEST  VALLEY 

87.3 

43,2 

65.3 

101 

19 

30 

4 

64 

_ 

1 

0 

.00 

.09 

.00 

•  0 

0 

o 

o 

;DWOOD  CITY 

81.7 

50.1 

65.9 

0.6 

101 

1  9 

41 

33 

o 

o 

o 

.00 

•  11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ICHMOND 

68.2 

53.2 

60.7 

87 

2  0 

50 

11  + 

139 

0 

0 

o 

o 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AINT  MARYS  COLLEGE 

82.2 

47.2 

64,7 

100 

W 

?7  + 

60 

5 

0 

Lj 

.00 

.00 

•  0 

o 

0 

0 

0 

MINAS  2  E 

68.8 

50.1 

59,5 

-  1.2 

86 

1 9 

170 

0 

0 

0 

0 

14 

.0 

0 

o 

0 

0 

AL I NAS  FAA  AP 

68.4 

50.8 

59*6 

87 

45 

27  + 

167 

0 

0 

0 

0 

•  08 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  ANTONIO  MISSION 

91.7 

43.4 

67.6 

103 

20 

31 

4 

36 

0 

1 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

F  RICHMOND  SUNSET  R 

62.  1 

48.2 

55.2 

71 

19 

38 

12 

292 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  11 

.00 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

*N  FRANCISCO   WB   AP  R 

69.5 

50.0 

59.8 

-  1.5 

92 

19 

45 

4 

167 

0 

0 

T 

_ 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

^N  FRANCISCO  FOB  R 

64.0 

51.0 

57.5 

-  1.6 

88 

19 

48 

5 

231 

0 

0 

0 

0 

T 

.14 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

*N  GREGOR 1 0   3  SE 

65.5 

45.2 

55.4 

88 

19 

37 

6+ 

287 

0 

0 

.14 

.06 

.05 

14 

.0 

o 

0 

0 

0 

*N  JOSE  R 

78.0 

53.5 

65.8 

0.2 

99 

19 

47 

4 

37 

4 

J 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*N  LUIS  OBISPO  POLY 

72.4 

49.5 

61.0 

-  1,1 

88 

1  9 

41 

130 

0 

0 

0 

0 

.06 

.10 

.03 

15  + 

.0 

o 

0 

o 

o 

AN  MATEO 

73.8 

52.7 

63-3 

97 

19 

46 

4 

91 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTA  CRUZ 

71.6 

46.9 

59.3 

-  2.0 

90 

18 

38 

171 

1 

0 

0 

0 

.04 

.17 

.01 

•  0 

0 

0 

0 

0 

3R  SAN  LEANDRO  FILTERS 

71.3 

50.1 

60.7 

93 

20 

44 

4 

149 

1 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

\LNUT  CREEK   2  ESE 

83.4 

48.6 

66.0 

102 

20 

40 

4 

46 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

USONVILLE  WATERWORKS 

72.5 

48.4 

60*5 

100 

21 

41 

6 

154 

1 

0 

0 

0 

.06 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62  .2 

-  0.7 

.02 

.11 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

UIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

83.6 

57. OM 

70.  3M 

-  0.4 

100 

20 

50 

12  + 

4 

6 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UIOCH  PUMP   PL  T  3 

87.5 

52.5 

70.0 

104 

20 

43 

5 

13 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORN 
JUNE  19i 


Terr 

perature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

o 
0 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

r 

S" 
a 

E 
Z 
o 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

o 
° 

o 

° 

|    .10  or  More 

.50  or  More 

|     1.00  or  More  j 

°  ° 
».< 

°  1 

*  1 

5 1 

o  B 

ASH  MTN 

89.4 

60.8 

75.1 

0.5 

101 

20 

45 

5 

19 

18 

0 

u 

0 

.06 

- 

.18 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

91.0 

54.0 

72.5 

2.5 

103 

19 

40 

5 

16 

19 

0 

0 

0 

.04 

- 

.10 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKFRSF I  ELD  WB  AP  R 

92.0 

63.3 

77.7 

0.6 

105 

19 

53 

4 

2 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

75.3 

53.7 

64.5 

1.4 

86 

30 

38 

14 

89 

0 

0 

0 

0 

.57 

.14 

.52 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

BUTTONWI LLOW 

94.4 

58.8 

76.6 

106 

20 

48 

1 5 

6 

23 

0 

0 

u 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

74.  8 

44.9 

59.9 

-  0.9 

86 

22  + 

32 

* 

167 

0 

0 

1 

0 

.04 

- 

.56 

.04 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

90.4 

55.5 

73.0 

1.1 

105 

21  + 

46 

4 

11 

18 

0 

0 

0 

.02 

- 

.18 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

88.4 

53.5 

71.0 

102 

20 

40 

4 

28 

14 

0 

0 

•  0 

.02 

.01 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDAR  GROVE 

79. 5M 

42. 6M 

61. 1M 

91 

20 

35 

5  + 

134 

3 

0 

0 

0 

.12 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

78.3 

42.7 

60.5 

89 

21 

31 

4 

149 

0 

0 

1 

0 

.08 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

93.3 

57.3 

75.3 

0.6 

105 

20 

47 

4 

2 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

93.0 

57.6 

75.3 

106 

20 

47 

4 

6 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR 

90.3 

53.1 

71.7 

-  0.2 

103 

21  + 

44 

5  + 

7 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

32. 3M 

40. 5M 

61. 4M 

0.0 

94 

21  + 

29 

4 

125 

5 

0 

2 

0 

.11 

- 

.25 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  PH 

91.8 

51.3 

71.6 

0.2 

103 

22  + 

41 

5 

9 

19 

0 

0 

0 

.03 

- 

.29 

.03 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

95. 4M 

57. 4M 

76. 4M 

106 

21  + 

44 

12 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

92.9 

58.8 

75.9 

2.0 

106 

19 

48 

4 

6 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVT  CAMP 

93.4 

53.5 

73.5 

106 

22  + 

40 

4 

16 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

68.0 

44.7 

56.4 

0.9 

80 

20 

33 

15 

258 

0 

0 

0 

0 

.19 

- 

.23 

.18 

15 

0 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

84.4 

41.6 

63.0 

94 

19 

29 

4 

92 

9 

0 

1 

0 

.07 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

65.5 

42.5 

54.0 

77 

20 

26 

16 

321 

0 

0 

1 

0 

.10 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

93.0 

57.1 

75.1 

0.9 

104 

19 

45 

4 

4 

23 

0 

0 

0 

.00 

— 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

79. 8M 

47. 7M 

63. 8M 

0.7 

90 

21 

36 

4 

84 

1 

0 

0 

0 

.24 

- 

.51 

.19 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

66.4 

39.7 

53.1 

0.4 

76 

27  + 

29 

4 

351 

0 

0 

4 

0 

.54 

.02 

.50 

14 

T 

1  5  + 

1 

1 

0 

1DR1A 

87.0 

57.3 

72.2 

0.4 

97 

20+ 

42 

14 

24 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  1 

94.7 

67.6 

81.2 

2.4 

106 

19 

55 

1  5 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

90.5 

57.7 

74.1 

99 

19 

45 

4 

7 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

95.0 

63.7 

79.4 

109 

20 

51 

4 

5 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

95.5 

62.9 

79.2 

108 

21  + 

51 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

87.  4M 

54.8 

71. 1M 

102 

21  + 

42 

4 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92.1 

54.2 

73.2 

-  0.4 

102 

20 

43 

4 

5 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

93.7 

58.7 

76.2 

0.4 

105 

20+ 

45 

4 

3 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L  INDSAY 

93.7 

56.3 

75.0 

1.0 

104 

21  + 

45 

4 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

88.0 

52.2 

70.1 

1.3 

104 

20 

45 

10+ 

11 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

91.4 

54.9 

73.2 

0.4 

105 

20+ 

47 

5  + 

6 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

94.7 

54.4 

74.6 

0.7 

109 

20 

43 

4 

7 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEV 1 LLE  ISLAND 

83.1 

54.4 

68.8 

101 

18 

43 

11 

35 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

95.2 

64.4 

79.8 

1.3 

106 

22  + 

52 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

92.9 

53.5 

73.2 

0.3 

104 

20+ 

42 

4 

8 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

90.4 

53.8 

72.1 

0.9 

105 

20 

47 

5 

3 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

91.9 

54.4 

73.2 

-  0.5 

103 

21  + 

45 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

85.4 

51.4 

68.4 

98 

21  + 

41 

4 

46 

12 

0 

0 

0 

.09 

- 

.11 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

90. 8M 

54. 6M 

72. 7M 

0.9 

104 

22  + 

45 

4 

3 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

91.5 

58.0 

74.8 

1.1 

104 

20 

47 

4 

8 

22 

0 

0 

0 

.01 

- 

.09 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

4 

16 

0 

u 

0 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PORTER  V I LLE 

93.0 

58.3 

75.7 

1.3 

105 

21  + 

46 

4 

6 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY   3  E 

1 9 

34 

4 

154 

0 

0 

0 

0 

•  1 8 

•  1 8 

14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

79.0 

52.2 

65.6 

90 

20 

44 

16+ 

64 

1 

0 

0 

0 

.  16 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SONORA 

8  7.9 

54.2 

71.1 

1.2 

100 

2  0 

42 

4 

26 

o 

T 

- 

.27 

T 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

78.8 

44.7 

61.8 

88 

21  + 

35 

5 

114 

0 

0 

0 

0 

.52 

.  38 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  FAA  AP 

91.2 

57.1 

74.2 

106 

20 

50 

5  + 

1 

18 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

88.6 

52.9 

70.8 

0.8 

103 

21 

45 

5 

10 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

90. 5M 

53. 1M 

71. 8M 

105 

20 

46 

4 

4 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

78.3 

50.6 

64.5 

90 

19 

41 

15  + 

71 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TE JON  RANCHO 

92.4 

62.8 

77.6 

2.2 

102 

19 

50 

4 

3 

22 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

91.1 

56.6 

73.9 

0.9 

102 

20 

45 

4 

10 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.21 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

35.8 

51.0 

68.4 

2.3 

97 

21  + 

40 

4 

36 

9 

0 

0 

0 

T 

.63 

T 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

89.0 

53.5 

71.3 

104 

21 

45 

5  + 

8 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

88.1 

55. 1M 

71. 6M 

1  06 

20 

48 

1 3 

12 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VI  SAL  I  A 

92.6 

59.0 

75.8 

0.0 

105 

20 

48 

4 

4 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

93.1 

60.6 

76.9 

0.7 

105 

21  + 

50 

4 

4 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

80.7 

50.3 

65.5 

1.3 

87 

19 

41 

4 

48 

0 

0 

0 

0 

.31 

- 

.20 

.26 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

D I VI S I  ON 

70.8 

0.6 

.05 

.15 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

78.8 

51.6 

65.2 

94 

24 

44 

13 

79 

6 

0 

0 

0 

.15 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65.9 

55.8 

60.9 

-  1.7 

71 

29 

51 

16 

115 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

83.9 

49.3 

66.6 

-  1.8 

102 

25 

41 

5 

61 

10 

0 

0 

0 

.12 

.07 

•  10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

82.9 

51.0 

67.0 

98 

27 

41 

6 

90 

12 

0 

0 

0 

.31 

.17 

.28 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

73. 9M 

36. 2M 

55. 1M 

83 

25 

29 

4 

295 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

BON  I TA 

72.9 

56.6 

64.8 

-  0.4 

82 

21 

49 

17 

26 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

.04 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AP  R 

76.8 

55.8 

66.3 

-  1.7 

90 

26+ 

51 

16 

54 

3 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NM  R 

66. 7M 

54. 7M 

60. 7M 

78 

30 

49 

17 

123 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

14  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

82.1 

48.6 

65.4 

99 

19 

40 

4 

61 

7 

0 

0 

0 

.03 

.03 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

85.8 

43.0 

64.4 

99 

26+ 

30 

5 

93 

14 

0 

2 

0 

.11 

•  10 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

33.8 

50.4 

67.1 

99 

18 

42 

13 

48 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

65. 9M 

57. 5M 

61. 7M 

-  1.4 

70 

27 

53 

16 

0 

0 

0 

0 

.06 

.02 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

81.6 

52.5 

67.1 

-  1.6 

95 

26+ 

46 

17 

31 

9 

0 

0 

0 

.03 

.00 

.03 

1  5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

69.9 

54.1 

62. U 

79 

26 

50 

16 

88 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

87.1 

47.0 

67.1 

99 

22  + 

36 

4 

55 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

76.6 

44.9 

60.8 

-  2.1 

90 

27 

34 

5 

150 

1 

0 

0 

0 

.41 

.23 

.34 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

85.3 

50.9 

68.1 

100 

18 

44 

10 

48 

15 

0 

0 

0 

T 

_ 

.05 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

82.7 

53.5 

68.1 

99 

25 

48 

17 

28 

8 

0 

IJ 

0 

.11 

.08 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELS  I NORE 

89.7 

49. 2M 

69.  5M 

-  1.6 

103 

26  + 

43 

29+ 

26 

16 

0 

0 

0 

.07 

.04 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

E  SCOND I  DO 

78.5 

54.2 

66.4 

-  0.9 

93 

26 

48 

25  + 

39 

3 

0 

0 

0 

.20 

.  11 

.13 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

83. 7M 

53. 9M 

68. 8M 

99 

26 

42 

15 

33 

10 

0 

0 

0 

.01 

.01 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

UILLCjK It    r 1LLU 

78.5 

56.0 

67.3 

93 

25 

49 

25 

22 

3 

0 

u 

0 

.03 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

81.1 

45.0 

63.1 

97 

20 

35 

13 

108 

11 

0 

u 

0 

.24 

.19 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDYLLWILD  RS 

79. 1M 

42. 2M 

60. 7M 

92 

26 

29 

4 

153 

2 

0 

2 

0 

.21 

.21 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

79.6 

46.6 

63.1 

94 

26 

35 

14 

123 

6 

0 

0 

0 

.55 

.32 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

68. OM 

55. 3M 

61. 7M 

-  2.8 

72 

27  + 

48 

17 

93 

0 

0 

0 

0 

.10 

.02 

.09 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

73.8 

55.6 

64.7 

85 

25+ 

50 

25 

46 

0 

0 

0 

0 

.09 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

66.0 

47.7 

56.9 

80 

28 

38 

4 

238 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

71.6 

57.0 

64.3 

-  2.0 

84 

24 

54 

17+ 

44 

0 

0 

0 

0 

.09 

.04 

.09 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

73.0 

55.6 

64.3 

-  2.8 

82 

25  + 

50 

17 

43 

0 

0 

0 

0 

.01 

.02 

.01 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 
0 
Q 

S 
i 

0 
0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

a 
Q 

Sno 

tt,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

£ 
0 

Q 
0 

T 

% 
2 
c 
0 

Date 

J    .10  or  More  J 

.50  or  More  j 

1.00  or  More 

0  < 
. .  ; 

L  t 

...  'i 

-  1 

S  ANGELES  W8  AP  P 

68.8 

57.5 

63.2 

-  0.1 

78 

26 

55 

24  + 

61 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .05 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  ANGELES  WB  CITY  R 

74.5 

58.0 

66.3 

-  1.7 

91 

2  6 

5  5 

17  + 

38 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

1  5  + 

.0 

0 

Ll 

0 

0 

LL  CREEK  2 

84.2 

55.3 

69.8 

101 

2  7 

44 

15  + 

65 

1  3 

0 

0 

0 

.  1  3 

-  .01 

.10 

1  5 

.0 

0 

i 

0 

0 

BALOY  NOTCH 

72. 8M 

44. 1M 

58. 5M 

88 

27 

28 

1  5 

202 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILSON  FC338B  // 

74.5 

53.8 

64.2 

87 

2  5 

31 

1  5 

111 

0 

0 

1 

0 

.05 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WPORT  BEACH  HARBOR 

65.7 

55.9 

60.8 

-  3.6 

70 

2  7 

5 1 

1 

119 

D 

0 

0 

0 

.06 

-  .02 

.06 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

EANSIDE  CAMP  PENDLETON 

64. 2M 

57. 7M 

61. OM 

67 

29+ 

53 

1  7 

1  14 

0 

0 

0 

0 

.13 

.08 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

AI 

83.0 

50.6 

66.1 

0.1 

103 

25 

41 

15 

54 

1  1 

0 

0 

0 

.04 

.00 

.02 

13  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NARD 

67.9 

54.0 

6  1.0 

-  0.5 

73 

27  + 

4  9 

16 

115 

0 

1 1 

0 

0 

T 

.05 

T 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMAR  MTN  OBSY  R 

76.8 

52.3 

64.6 

85 

25  + 

32 

14 

96 

0 

0 

1 

0 

.10 

.05 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SADENA 

79.6 

54.6 

67.1 

-  0.4 

93 

26 

4  9 

5 

41 

5 

0 

0 

0 

.03 

.07 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

RRIS 

87,4 

52.6 

70.0 

103 

2  7 

46 

1  7+ 

28 

15 

0 

0 

0 

.06 

.06 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  NT  ARGUElLO  WB  P 

61.9 

49.4 

55.7 

-  1.2 

78 

1  9 

45 

2  7 

274 

0 

0 

0 

0 

.08 

.03 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONA 

82.  5 

52.1 

67.3 

-  0.5 

97 

1  8 

45 

17 

34 

9 

0 

0 

0 

.02 

.05 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONA  SPAUlDING 

84.6 

49.5 

67.1 

99 

26  + 

41 

2  9 

30 

12 

0 

0 

0 

.25 

.23 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

dlands 

86.7 

54.7 

70.7 

1.0 

103 

26 

48 

1  7 

25 

15 

0 

0 

0 

.03 

-  .07 

.03 

15 

.0 

0 

□ 

0 

0 

VERS  I DE  FIRE   STA  3 

84.4 

53.8 

69.1 

-  0.5 

98 

26  + 

48 

i  7  + 

21 

1 1 

0 

L 

0 

.04 

.00 

.04 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

VERSIDE  CITRUS  E   j  R 

84.2 

51.9 

68.1 

101 

27 

46 

1  7  + 

40 

1  3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  ANTONIO  CN  MOUTH 

80.7 

54.1 

67.4 

96 

27  + 

44 

6 

88 

1  0 

0 

0 

0 

.06 

.02 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

88.9 

52.8 

7  0.9 

0.4 

105 

26 

46 

1  7 

17 

16 

0 

0 

0 

T 

.09 

T 

1  5  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NDBERG  WB  //R 

75.9 

55.2 

65.6 

0.8 

91 

2  6 

38 

15  + 

100 

1 

0 

'j 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  DIEGO  WB  AP  R 

69.2 

5  8.6 

63.9 

-  1.8 

7  5 

2  5 

56 

25  + 

3  3 

0 

n 

0 

0 

.09 

•  04 

•  06 

1  5 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

N  FERNANDO 

83.4 

52.9 

68.2 

0.0 

97 

26  + 

48 

16  + 

41 

1  1 

0 

0 

.06 

.02 

.04 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  GABRIEL  FIRE  DEPT 

79.5 

54.7 

6  7.1 

9  3 

26 

47 

1  7 

32 

0 

0 

0 

T 

T 

10+ 

.  0 

0 

0 

0 

N  JACINTO 

91.7 

49.8 

70.8 

0.4 

107 

22 

43 

17  + 

24 

1 

0 

0 

0 

.13 

.07 

.13 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

N  PEDRO 

67.5 

55.1 

61.3 

-  3.3 

75 

2  5 

46 

2  5  + 

102 

0 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  ANA  FIRE  STA 

74.7 

56.1 

65.4 

-  1.8 

83 

2  6 

50 

1  7 

22 

0 

0 

0 

0 

.08 

.05 

.08 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  BARBARA 

71.0 

52.8 

61.9 

-  1.4 

81 

2  5 

45 

1  6 

92 

0 

0 

u 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  BARBARA   FAA  AP 

69.0 

53.4 

61.2 

98 

2  5 

45 

1 6 

1 1  7 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  MARIA  WB  AP  R 

66.  9 

48.9 

57.9 

-  1.7 

79 

18 

36 

4 

209 

0 

0 

LI 

0 

.03 

.11 

.03 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  MONICA  PIER 

62.1 

55.7 

58.9 

69 

27 

50 

25 

177 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  PAULA 

73. 8M 

50. 4M 

62.  1M 

85 

26 

40 

27 

92 

0 

1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iNLAND 

80.9 

51.0 

66.0 

98 

18 

41 

6 

82 

9 

3 

Ll 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

RRANCE 

71.4 

55.2 

63.3 

-  1.1 

85 

26 

48 

24 

62 

Ci 

0 

0 

0 

.05 

-  .01 

.05 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

STIN   IRVINE  RANCH 

75.8 

54.3 

65.1 

-  1.9 

86 

26 

47 

17 

38 

c 

0 

0 

0 

.02 

-  .03 

.02 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

ITCHELL  DAM 

73.9 

49.4 

61.7 

88 

1 

39 

4 

121 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

:  L  A 

67.9 

56.8 

62.4 

81 

26 

53 

16 

84 

u 

0 

0 

0 

T 

T 

1  5  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

■LAND  3  N 

84.0 

51.3 

67.7 

100 

19  + 

45 

1  7 

51 

1  3 

0 

0 

0 

.06 

.06 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

1STA  2  NNE 

72.4 

54.5 

63.5 

82 

26  + 

47 

25 

56 

0 

0 

0 

0 

.30 

.25 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

Rner  SPRINGS 

85.9 

44.3 

65.1 

0.0 

98 

26  + 

36 

7 

80 

16 

0 

LI 

0 

.20 

.  14 

.  14 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

^BA  LINDA 

81. 1M 

5  1.5M 

66. 3M 

-  1.4 

93 

26 

42 

18  + 

29 

6 

0 

u 

0 

.01 

-  .03 

.01 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

D I V I S I  ON 

64.6 

-  1.3 

D7 

.07 

.01 

JUTHEAST  DESERT  BASINS 

|:KUS  RANCH 

92.7 

63.3 

78.0 

103 

26 

45 

1  5 

16 

2  3 

0 

LI 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KER  9  NNW 

101.6 

69.8 

85.7 

112 

26 

55 

1  5 

0 

2  7 

0 

j 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RSTOW 

97.1 

61.5 

79.3 

106 

26 

50 

15  + 

5 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VUMONT   1  E 

85.8 

51.1 

68.5 

100 

26+ 

37 

1  5 

65 

15 

0 

0 

0 

.32 

.18 

1  5 

.0 

0 

2 

0 

0 

I5HOP  WB  AP  R 

89.3 

49.6 

69.5 

-0.3 

100 

2  5 

45 

30+ 

20 

1  B 

0 

0 

0 

.  1  7 

.08 

.13 

1 4 

.0 

0 

1 

0 

0 

bHOP  UNION  CARBIDE 

64.3 

43.4 

53.9 

76 

24 

29 

15+ 

330 

0 

0 

3 

0 

.51 

.49 

1  5 

5.0 

5 

15 

1 

0 

0 

iVthe 

103.5 

65.5 

84.5 

-  0.6 

113 

26  + 

51 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

jfTHE  FAA  AP 

103.0 

70.6 

86.8 

114 

25  + 

54 

1  5 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

jiREGO  SPRGS  3  NNE 

98.6 

61.9 

80.3 

110 

25 

52 

5 

2 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UwLEY  2  SW 

101.2 

64.2 

82.7 

-  3.3 

113 

26  + 

54 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'  U  IL 

96.8 

63.4 

80.1 

107 

26 

54 

1  5  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

liGETT  FAA  AP 

96.9 

64.0 

80.5 

107 

19 

52 

15 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^TH  VALLEY 

109.6 

81.8 

95.7 

1.8 

117 

27+ 

66 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

jljLE  MTN 

99.7 

76.1 

87.9 

111 

26  + 

59 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

[  CENTRO  2  SSW 

103.0 

63.0 

83.0 

-  2.4 

114 

25  + 

52 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KRMONT 

82.0 

58.5 

70.3 

0.1 

95 

27  + 

42 

16 

66 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IVMIS  6  ENE 

102.8 

68.0 

85.4 

112 

24 

53 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  WEE 

88.0 

57. 8M 

72. 9M 

-  1.0 

97 

26 

43 

15 

17 

14 

0 

0 

0 

.10 

.03 

.07 

1  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

I'FIELD  PUMP  PLANT 

98.9 

65. 2M 

82. 1M 

112 

2  5 

51 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'ERIAL 

101.0 

67.9 

84.5 

-  0.6 

1 1  1 

2  5  + 

57 

15  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I'ERIAL  FAA  AP 

103.1 

66.6 

84.9 

115 

24 

56 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IMPENDENCE 

91. 5M 

56. 1M 

73. 8M 

101 

26 

45 

15 

9 

0 

0 

0 

.22 

.16 

.22 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

|>IO  US  DATE  GARDEN 

102.0 

70.1 

86.  1 

-  0.3 

117 

26 

58 

1  5 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S'OKERN 

95.9 

58.0 

77.0 

105 

27  + 

45 

15 

4 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

t  >N  MTN 

102.1 

74.0 

88.1 

112 

26  + 

57 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IE  ARROWHEAD 

74.5 

48.2 

61.4 

86 

25 

36 

15  + 

133 

0 

0 

0 

0 

.09 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 ICASTER 

26 

46 

1  5 

21 

0 

0 

0 

•  00 

■  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

.NO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

87.9 

57.5 

72.7 

98 

26 

33 

1  5 

26 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

: 

0 

0 

ERNE  VALLEY   1  SSW 

92  .8 

58.3 

75.6 

103 

26 

47 

4 

5 

2  I 

0 

Ll 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

• 

0 

0 

CA  3  SE 

97.2 

65.7 

81.5 

110 

26 

57 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHELL  CAVERNS 

87.1 

66.5 

76.8 

98 

25 

43 

1  5 

13 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

2  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

'NTA  I  N  PASS 

88.  1M 

62. 3M 

75. 2M 

97 

25 

52 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

.03 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

DLES  FAA  AP 

102.7 

73.9 

88.3 

115 

22 

59 

15 

0 

28 

0 

Ll 

0 

.01 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MDALE 

90.5 

58.4 

74.5 

1.6 

]  31 

26 

46 

1  5 

18 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MDALE  FAA  AP 

91.5 

55.5 

73.5 

104 

26 

46 

1  5 

18 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M  SPRINGS 

103.0 

64.6 

83.8 

0.9 

116 

25 

53 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KER  RESERVOIR 

101.8 

74.5 

88.2 

114 

26 

58 

15 

0 

27 

0 

0 

J 

.12 

.12 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DSBUR6 

92.4 

61.6 

77.0 

102 

27  + 

41 

15 

11 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRREL   INN  2 

71.4 

52.0 

61.7 

0.5 

84 

26  + 

33 

15 

131 

0 

0 

0 

0 

.20 

.06 

.16 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

j  '  RMAL  FAA  AP 

101  .6 

69.2 

85.4 

114 

25  + 

58 

1  5 

0 

27 

0 

0 

U 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NA 

98.0 

64.  OM 

81. OM 

-  0.6 

108 

26 

50 

1  5 

2 

2  6 

0 

Ll 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1   NTYNINE  PALMS 

99.2 

64.9 

82.1 

1 

26  + 

49 

15 

2 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:   YERMO  RS 

88.2 

45.9 

67.1 

97 

26 

31 

4 

51 

1  B 

0 

1 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  [TORVILLE  PUMP  PLANT 

90.3 

53.2 

72.0 

101 

27 

44 

15 

25 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:   TE  MOUNTAIN  1 

59.0 

32.5 

45.8 

71 

27 

22 

4 

570 

0 

0 

I'' 

0 

.76 

.50 

1  5 

10.5 

T 

15  + 

3 

1 

0 

i   TE  MOUNTAIN  2 

I 

45.5 

28.3 

36.9 

57 

27+ 

11 

15 

835 

0 

? 

20 

0 

1.19 

.90 

1  5 

13.0 

27 

1 

3 

1 

0 

1  D I V I S I  ON 

:  

76.9 

-  0.2 

.08 

.01 

: 

; 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 
AOELANTO 
AOJN  RS 
ALAMO  1  N 

ALDERPOl NT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 
ALP  INS 
ALTADENA 
ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 
ANT IOCH  PUMP  PL  T  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASH  MT N 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  l 

AUBERRY 
AURU°N 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BACKUS  RANCH 

BAKER  9  NNW 
BAKE  °SF  I FL  D  WB  AP 
8ALCH  PH 
BARNE  SON  PARK 
BARRETT  OAM 

BAR  STOW 
BE ALE  AFB 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 

BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
8ERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  OAM  // 

BIG  BEND  RS 

BIG  CREEK   PH  1 

BIG  OALTON  DAM  FC  223  BE 

BIG  PINES  PARK  FC  63B 
BIG  SUR   STATE  PARK 
BIG  TU  JUNG  A  DAM  FC  46  DE 
8 1  SHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
SLACK  MOUNTAIN  2  SW 
8LUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE   REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BOCA 
BON  I  TA 
BOONV I LLE  HWY  MNTNC   ST  A 
BORREGO  OESERT  PARK 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 

BREA  CITY 
BR  IDGEPORT 
BR  I DGEV I LLE  4  NNW 
BROOKS  FAPNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

8UCKH0RN 
BUCKS  CREEK  PH 
8ULLARDS  8 AR  PH 
BUR8ANK  FIRE  DEP  FC  226B 
BURBANK  WB  AP 

8URL1NGAME 
BURNE  Y 

BURNT   RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 

CABAZON 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CALEXICO  2  NE 
CAL ISTOGA 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
C AMpTONV I LLE  RS 
CANBY  11  SW 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
C ARMEL  valley 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
C£OAR V  I LLE 
CENTERVILLE  PH 

CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC   24  D 
CHERRY  VALLEY  OAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CHI TTENDEN  PASS 
CHUL A  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
C L ARE MONT   FC  230D 
CLARKSBURG 


.63  .09 
.24  .34 


See  leletence  notes  following  Station  ln(ji 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ARKS  VALLEY  MUDD  RANCH 

EAR  CREEK 

E  ARLAK.E  HIGHLANDS 

OVERDALE  3  SSE 

ALINGA 

ALIN6A  li*  WNW 
BB  2  NW 
HASSET   1  NNE 

|LBVS  FC5  3D 

LEMAN  F I SH  HATCHERY 

LFAX 

LGATE  PH 
LUSA  1  SSW 
NCORD  3  E 
OL 

PCO  NO  1  DAM 
RCORAN    IRRIG  DI ST 
RNIN6  HOUGHTON  RANCH 
RONA 
VELO 

VINA  TEMPLE  FC  193 

rOTE  WELLS 

E SCENT  CITY   1  n 

E SCENT  CITY  7  ENE 

XKETT 

rSTAL  LAKE  FC  283C 

.VER  CITY 

«MINGS 

•ININGHAM 

fAMA 

7AMACA 

5GETT  FAA  AP 

1A  2  SE 
l/ENPORT 

VIS  1  W5W* 

/IS  CREEK 
HTH  VALLEY 
|:r  CREEK  PH 

Law 

.  PUERTO  ROAD  CAMP 

(AIR 
I  SABLA 
iCANSO  RS 

llBINS  COLGATE  FORE  BAY 
JNER  MEMORIAL    ST  PK 

l>  RIOS 
INE Y  FIRE  DEPT  FC107C 
INIEVILLE  RS 

I'LE 

i'LE  5  SSE 

,:    CANYON  RESERVOIR 

"LEYS 
i  INIGAN 

[in  siding 
iismuir  rs 

,  tons  landing 

;  .LE  NTN 

|  .T  PARK  RESERVOIR 
I  CAP  I  TAN  DAM 
)|  CENTRO  2  5SW 

CTRA  PH 
f  ZABETH  LAKE  FC128B 
VALLEY 

ERY  LAKE  // 
1  IOTT 

'  INORE 
1 ONDIDO 

I  En  a  HB  CITY  R 
1HEOUER  RESERVOIR 
I  RF I  ELD  POL  ICE   ST A 

I  RMONT 

il  GUSON  RANCH 

I NDALE  8  SSW 

G  DLETOWN  LYNCH  RCH 

I LMORE   1  WNM 

I  LEY  1  SSE 

I  LEY  5  SW 

I  E  POINT5  5  SSW 

|  MING  F I SH  +  GAME 

i  SOM  DAM 

I  TANA  5  N 
I  TANA  K  A  I  SE  R 
[EST  GLEN 
)ESTHILL  RS 
I  KS  OF  SALMON 

I T  8IDWELL 
I T  BRAGG 
[ T  BRAGG  AVN 
I T  JONES  RS 
I T  ROSS 

Inch  gulch 

i sno  wb  ap  r 
i *nt  govt  camp 
i  .erton  arroues  rch 
i  .erton  hillcrest  res 

I  3ERVRLE 
)EN  VALLEY  2  S 
1UET  RS 
LAKE 
iGE  TOWN 

1 JER  RANCH 
M  FOREST 

(ALTAR  DAM  NO  2 

-ESPIE  FIELD 

tOY 

j  tOY  1*  ENE 
6  ENE 
'DALE  STAPENHORST 
IDORA  WEST   F  C  185 
INVILLE 

RUN 
■E  LAKE  WEST 
IT  GROVE 
'  'S  VALLEY 
ON  1  W 


.2* 
T 

.00 


13     14  15 


.58  .12 

.59  T 


.02      .07  .02 


.12  .09 
.08  -02 


25     26     27     28     29  30 


is  tallowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14  15 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


GREENV  JEW 

GREENVILLE  RS 

GRQ VE  L AND  RS 

HAINES  CVN  LOWER  FC  364 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY   i  NNW 
HAMILTON  AF8 
HANFORD 
HAPPY  CAMP  RS 

HARRIS  GAGING  ST  A 
HARRISON  GULCH  PS 
HARRY  L  ENGLEBP IGHT  DAM 
HAT  CREEK   PH  1 
HA YE  I  EL  P  PUMP  PLANT 

HAYFORK  PS 
HEALDS8URG 
HEALOSBURG  2  E 
HEMET 

HEN  SHAW  DAM 

HE PNANDE Z    2  NW 

HESPERIA 

HETCH  HETCHY 

H I  DOE N  VALLEY  RANCH 

HILTS 

HOBERGS 

WOE GEES  FC  60A 
HOLL I  STEP 
HONEYDEW  2  WSW 
HOOD  a 

HOOPA  2  SE 
HOPL AND  LARGO  STA 
HUNTER  DI5T  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
I  OR  I A 

I DYLLW [ LD  RS 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FA A  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INyOKERN 

INYOKERN  APMITAGE 
1  ONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JUL [ AN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

K  EE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

K  E  NTF I  ELD 

KEPLI NGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

KERN  RIVEP  PH  1 

K E°N  RIVER  PH  3 

K E T T LE MAN  CITY   1  SSW 


KNIGHTS  FERRY   2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE    2  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 

LAKE  ARPOWHE AO 
LAKEPORT 
LAKE  SHORE 
LAKESIDE   2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 

LEBEC 

LFCHUZA  PT   STA  FC  352  B 
LEESV1LLF.   KEEGAN  RANCH 
L£  GRAND 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

L  INDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMOPE   2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE   TREE  CANYON 

LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  J 

LOS  ANGELES  WB  CITY  I 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  t*  SW 

LOS  PRIETOS  RS 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY    1  SSW 
LYTLE   CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  PIVER  RS 

MANDE  V  I LLE  ISLAND 

M ANZ  AN  I T  A  LAKE  // 


.60  .17 

.50  .04 


olea  following  Slal 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


ontinued  JUNE  1962 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1    |    2    |  3 

4  |  5   |  6 

7   |   8   |  9 

10  |  11  |  12 

13     14  15 

16  |  17 

18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

IARCH  FIELD 
IARE  ISLAND 
IARICOPA 
IARIPOSA 
IARTINEZ   3  SSE 

.01 

loo 

.03 
.00 

T 

T  T 

T 

T         T  T 

T          T    *  .01 
.03 

IARTINEZ  FIRE  ST  A 

IARYSV1LLE 

lATHER 

IC  CLOUD 

IEADOW  LAKE 

.00 

.09 
.34 
.13 

.09 
.  34 
.02  .11 

tECCA  3  SE 
IENDOTA  DAM 
IERCED  FIRE  STA  2 
lERCEY  HOT  SPRINGS 
EYERS  4  SW 

.00 

.00 
.00 
.74 

.28  .46 

T 

EYERS   INSPECTION  STA 

IDDLETOWN 

ILL  CREEK  2 

INERAL 

I RANDA  SPENGLER  RCH 

.55 

.13 
1.44 
.00 

.20  .3S 
.03 

.10 
.81  .63 

T 

.03 

ITCHELL  CAVERNS 

ODESTO 

OJAVE 

ONO  LAKE 

ONTEREY 

T 

.00 
.39 
.23 

.37  .02 
.23 

T 

ONTICELLO  DAM 
OORPARK   1  SSE 
ORONGO  VALLEY 
ORRO  BAY  FIRE  DEPT 
ORRO  BAY  3  N 

.00 
.02 

T 
T 

.00 

.02 

T 

T  T 

T 

T 

OUNTAIN  PASS 
T  BALDY  FC  85G 
T  BALDY  NOTCH 
OUNT  DANA HER 
OUNT  HAMILTON 

.03 
.10 
T 
T 

.03 

.10 
T  T 
T  T 
.03 

.03 

OUNT  HEBRON  RS 
OUNT  SHA5TA  SKI  BOWL 
OUNT  SHASTA  W6  CITY  //R 
T  WILSON  FC  338B  // 
UIR  WOODS 

.45 

.03 
.05 

T 

.08 

.03 

.05 

T 

T 

.36  .01 
.15 

T 

.04  .01 

T 

ACIMIENTO  DAM 

APA  STATE  HOSPITAL 

EEDLES  FAA  AP 

EENACH 

EVADA  CITY 

.00 

.01 
.00 
.00 

.01  T 

EWARK 

EWBURY  PARK  A  SW 
EWHALL   SOLEDAD  FC  32  C 
EWMAN  2  NW 
EWPORT  8 EACH  HARBOR 

.00 

.00 
.00 
.06 

T  T 
T 

T 

T  T 

.06 

ICOLAUS 
ILAND 

IPOMO  2  NW 

3RTH  FORK  RS 

4KDALE  WOODWARD  DAM 

T 

loi 

.09 
.00 

T 

.01 

.05  .04 

UK  KNOLL  RS 

HUCLAND  WB  AP  R 
INCIDENTAL 

CEANSIDE  CAMP  PENDLETON 
COTILLO  WELLS 

.00 

.00 
.13 
.04 

T  T 

.02  .01 

T 

T 

T 

.04 

JA  1 

Linda 

1  ^ ids  camp  fc  57  be 

KANGE  cove 

.04 

.63 
.08 
.01 

.02 

.02 

.03 
.47  .16 
.06  .02 
T  .01 

t*ICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MICK  10  SE 

INLAND 

j  Cleans 

ROVILLE 

.27 

.24 
.00 
.24 

.27 

.15 

.22  .02 
.24 

T 

HO VI LLE  BRIDGE 
<NARD 
KENA 

jiCIFIC  HOUSE 
*COIMA  DAM  FC  33  AE 

.28 

.00 
.00 

T 

.28 

T 
T 

iMCINES  OHRW ALL  RCH 
M.MDALE 

VLMDALE  FAA  AP 
(M.M  SPRINGS 
|*LO  ALTO  CITY  HALL 

.00 

.00 
.00 
.00 

|:VLOMA 

i  \LOMAR  MTN  OBSY  R 
,*L0S  VERDES  EST   FC  43D 
UNOCHE 

UNOCHE  JUNCT I  ON 

.04 

.08 
.00 
T 

.03  .01 
.05  .05 
.08 

T 

T 

IvPADISE 

|:iRKER  RESERVOIR 
■  VRKF1ELD 

*SADE  NA 

iSKENTA  PS 

.43 

1 00 
.03 
.34 

T 

T 

.03 

.43  T 

T  T 

.18  .16 

.12 

\\SO  ROBLES 

■  *SO  ROBLES  FAA  AP 

;  iTTIWAY 

Uynes  CREEK 

j:'RRIS 

T 

.00 
.38 
.06 

T 

T 

.38 

.06 

T 

Hi  TALUMA  FIRE  STA  Z 
EDRA 

EDRA  BLANCA  GUARD  ST  A 
!  NE  CANYON  PS  FC321E 
NNACLES  NM 

.00 

.00 
.00 
.00 

.07 

If!  RU  2  ESE 
SMO  BEACH 
T  RIVER  PH  5 
1  TTS  RANCH 
J  ACERVI LLE 

.00 
.02 
.02 
.00 

T 

.02 

.02 
T 

i  ACERV 1 LLE   I  FG 
1  AT  I  NA 
■  'INT  ARENA 

'  'INT  ARGUELLO  WB  R 
,;  INT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

T 

.17 
.00 
.08 
.04 

T 

T  .01 

.01  I 

T  T 
.01  .15 

T          .04  -02 

.04 

.01  T 

T 

T 

'1    PIEDRAS  BLANCAS 
.  MONA 

1  ;  RT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

RTERVILLE 
1 1 RTOLA 

T 

.02 
.00 
.00 
.04 

T 

S«e  releienc 

T  T 

.02 

5  noies  tollowinq  Slalion 

T 
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POSEY  3  E 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  PH 
POwAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I TA 
RANOSBURG 
RAYMOND  9  N 

RED  8LUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE   ST A  2 
REDLANDS 
REDWOOD  C I TY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PARK. 
R ICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

ROCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  W8  CITY 
SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SAL INAS   FA A  AP 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALTER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SAND8ERG  PTL  STA  FC130B 

SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  W8  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCI SCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC*.25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GREGOR 1 0  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEORO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  <t3Z 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOT  I A 

SEARSVILLE  LAKE' 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 

S  I  ERRA V | LLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  <*15 
SNOW  CREEK.  UPPER 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAD 

SOME  SBAR    1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS   3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  hwy  bridge 
SPRINGVILLE  7  ENE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STAND  I SH  1  E 
STAND  I SH  +  HICKEY  ST  PK 

STANISLAUS  PH 
STOCK  TON  FAA  AP 
STOCKTON  F IRE   STA  h 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 

STONYFORO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 

SUNL AND 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANV1LLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 


Day  of  Month 


13     14  15 


.10  .06 
.05  .01 


.03  .20 
.02  .19 


19     20  21 


22     23  24 


28     29     30  31 


oioe  following  Station  Index. 
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CALIFORNIA 


Continued   June  1962 


Station 

*S 

Day  of  Month 

O 
E- 

1    1   2  3 

4   |   5  6 

7  f 

i   |  9 

10      11  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

TEHACHAP I 

T E JON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 

THOUSANfl  OAKS 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

.00 
.00 
.00 
.00 
T 

T 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

T 

.02 
.05 
.00 
.00 

.02 

T 

T  .05 

TRAVIS  AFO 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 

.40 

.00 
.10 
.00 

T 

.<»0 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TwENTYNINE  PALMS 

.50 

T 

.05 
.02 
.00 

.02 

.48 

T 
T 

•04  .01 

TWIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UK  I  AH 
UKtAH  4  W 
UCLA 

.54 

.01 
.00 
T 
T 

T 

T 

.22  .32 
.01  T 

T         T  T 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MAT TOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

.06 
.00 
.00 
.00 
.39 

T 

.10  .03 

T  .06 

.04  .15 

.07 

VALYERMO  ° 5 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

.00 

T 

.00 
.00 

T 

V  I NTON 

VI  SAL  I  A 
VISTA  2  NNE 
VOLCANOV1LLE 
VOLLMERS 

.61 
.00 
.30 
T 

.04 

T 

.14 

.01 

.33  .01 

.04  .25 
T 

T  .04 

.13 

T 

VOL  T  A  Ph 
WALLACF   1  SF 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 

T 

.00 
.00 
.00 

.12  .01 

T 

WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

WA»NE°  SP°INGS 

WASCO 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 
WEAVE Rv I LLE  RS 

.20 
.00 
.06 
.29 

T 

T 

.06  .14 

.02      .03  .01 
.03  .26 

] WFFD  1  S 
WENDEL   10  SE 
WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WH [ SKE YTOWN  RES 

.15 
.00 
.00 
.00 
.36 

.12 

.03 

.23  .15 

.  WHITE  MOUNT  A  I N  1 
, WHITE  MOUNTAIN  2 
| WHITT IER  FC  106  D 
1 WILL1TS  1  NE 
1 W I LLOWS 

.76 
1.19 

.00 

.oc 

T 

.13  .50 
.10  -90 

.67  .02 

.13  T 
.19  T 

1  WINTERS 

WOFFORD  HE IGHTS 
!  WOODFORDS 

WOODLAND  1  WNW 

WRIGHTS 

.00 
.00 
.30 
.00 
•  10 

.14  .16 
.03  .07 

Y0&6A  LINPA 
i YOSEMITE  NP 
i  YRfKA 

.01 
.31 
.15 

.01 

.01 

.26  .05 

.14 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
MANZANITA  LAKE 
«T  SHASTA  SKI  BOWL 
SODA  SPRINGS  1  E 
CWIN  LAKES 
nilTE  MOUNTAIN  1 
fHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL I FORN  IA 
JUNE  1962 


Day  Of  Month 


AO  I N  RS 
ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGW1N  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PL T  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BACKUS  RANCH 
BAKER    9  NNW 
BAKERSFIELD  W8  AP 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  CREEK  PH  1 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLUE   CANYON  WB  AP 

BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AP 

80CA 

BON  I  T  A 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

BOWMAN  DAM 

BRAWLEY  2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

BURBANK  WB  AP 

BURL INGAME 

BURNEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79  75 
43  A3 


45      52  48 


75  77 
38  36 


81  72 
53  40 


92  91 
62  54 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

M  [  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


50  52  44 

85  92  89 

52  57  49 

65  65  67 
56  57  52 

96  99  84 

66  69  61 

00  103  105 

69  72  75 

89  93  82 

62  65  59 


46      52  52 


100 
64  65 


69  73 
49  45 


26      30  33 


75      80  85 


56  50  59 

79  81  86 

50  43  52 

79  78  83 

48  45 

84  8  3 

45  40  47 

83  78  84 

47  48  51 

68  66  67 


90  92 
56     5  3 


94  75 
54  51 


71  75 
38  38 


76  68 
52  48 


82      86  79 


57      59  63 


95  91 
60  65 


51      41  45 


87  89  92 
54      54  57 


72     69  70 


92  89 
48  53 


75  70 
50  53 


78  85 
35  40 


55  49 

84  81 

59      55  57 

90  89 

52  48 


92  92 
58  59 


65  62 
56  57 


94  96 
64  70 


96  100 
70  67 


76  79 
48  49 


96  99 
59  61 


74  85 
46  52 


76  71 
36  38 


78  74 
51  48 


90  81 
49  52 


67  59 
43  39 


70  56 
46  41 


105  105 
69  71 


107  102 
71  73 


78  73 
32  39 


72  71  75 
49     48  49 


40     34  45 


68      70  71 


79  85  93 
52      50  57 


36      36  41 


68  69  69 
29      32  30 


43     46  50 


78  82  85 
48      45  45 


30     35  38 


57  65 
40  45 


100  92 
67  58 


93  93 
63  63 


61  62  69 
29      24  28 


70  67 
55  56 


99  105 
65  72 


70  67 
43  39 


102  107 
63  65 


73  65 
35  35 


81  67 
56  57 


72  66 
63  58 


80  78 
37  39 


85  84 
46  50 


64  62 
51  51 


90  85 
57  52 


97  98 
47  49 


74  74 
3  5  36 


76  78 
55  57 


88  93 
45  49 


61  66 
40  47 


11     12  13 


48      43  44 


17 


68  72  70 
56      58  59 


95      89  90 


101  92  92 
58      55  56 


64     68  69 


79  81 
46  45 


69  70  69 
56      54  53 


58     45  41 


25      29  30 


51      56  54 


102  105 
63  60 


103  104 
69  67 


71  79 
28  30 


72  67 
60  60 


95  99 
60  62 


76  73 
51  46 


96  103 
67  66 


77  76 
30  36 


94  95 
51  51 


87  87 
46  47 


27     28    29  30 


82  80  82 
48     38  37 


85  85 
48  48 


75 

8  3 

76 

75 

79 

80 

80 

79 

87 

91 

94 

92 

100 

88 

90 

87 

79 

80 

96 

61 

82.7 

43 

51 

49 

51 

52 

53 

46 

47 

47 

49 

50 

51 

51 

48 

49 

56 

50 

47 

49 

55 

48.1 

76 

76 

70 

66 

5  3 

67 

82 

89 

83 

89 

9  1 

91 

90 

94 

91 

90 

67 

79 

82 

87 

78.8 

53 

45 

44 

47 

46 

47 

45 

49 

59 

56 

58 

59 

57 

60 

56 

62 

54 

50 

53 

52 

51.6 

74 

82 

82 

74 

75 

77 

82 

85 

89 

90 

89 

93 

89 

89 

84 

82 

82 

91 

86 

SO. 4 

48 

42 

34 

43 

41 

45 

39 

41 

41 

43 

46 

45 

47 

40 

41 

40 

37 

38 

43 

38 

39.5 

76 

78 

76 

69 

7  5 

77 

87 

95 

97 

98 

5  4 

85 

79 

84 

82 

64 

89 

83 

76 

80 

82.4 

40 

41 

44 

43 

44 

47 

59 

67 

65 

64 

54 

46 

4H 

48 

45 

54 

54 

47 

41 

49.4 

78 

79 

79 

79 

6  9 

78 

78 

81 

98 

100 

9  5 

91 

85 

80 

83 

85 

H5 

91 

81 

79 

83.6 

51 

50 

54 

54 

52 

51 

56 

6  2 

68 

68 

64 

58 

55 

55 

61 

60 

56 

60 

56 

52 

57.0 

80 

82 

81 

76 

70 

82 

83 

92 

100 

104 

103 

97 

99 

82 

89 

86 

86 

94 

85 

80 

B7.5 

50 

44 

51 

52 

6  0 

52 

51 

55 

62 

61 

58 

56 

51 

51 

54 

57 

50 

49 

53 

45 

52.5 

92 

88 

90 

82 

5  9 

65 

81 

)3 

99 

101 

100 

100 

9ft 

96 

96 

94 

90 

95 

99 

92 

89.4 

54 

59 

58 

49 

48 

57 

61 

6  7 

75 

70 

72 

72 

69 

6  6 

67 

60 

64 

67 

62 

67 

60.8 

90 

89 

84 

76 

b  3 

80 

92 

9  9 

103 

101 

101 

97 

95 

95 

97 

95 

96 

99 

96 

93 

91  .0 

51 

50 

51 

47 

46 

53 

53 

58 

62 

71 

6« 

65 

53 

58 

60 

51 

54 

60 

54 

54 

54.0 

83 

84 

86 

74 

69 

76 

86 

91 

97 

100 

101 

100 

97 

95 

93 

90 

89 

92 

92 

89 

88.6 

48 

50 

50 

49 

48 

47 

49 

52 

64 

69 

69 

68 

58 

56 

57 

55 

57 

59 

53 

52 

54.5 

67 

65 

66 

64 

65 

61 

67 

65 

66 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

66 

67 

70 

71 

70 

65.9 

55 

54 

56 

55 

5  3 

51 

57 

56 

57 

58 

57 

57 

57 

53 

53 

55 

58 

59 

59 

56 

55.6 

94 

94 

75 

64 

72 

85 

93 

99 

101 

102 

loo 

100 

97 

1  00 

100 

103 

100 

97 

95 

98 

92.7 

67 

5  9 

52 

47 

45 

56 

62 

73 

77 

78 

7  6 

67 

58 

57 

73 

70 

68 

60 

58 

61 

63.3 

103 

103 

103 

98 

79 

82 

89 

98 

108 

1 10 

109 

109 

109 

109 

110 

112 

110 

109 

106 

106 

101.61 

69 

74 

70 

60 

55 

61 

65 

71 

73 

76 

76 

76 

75 

72 

72 

75 

77 

73 

74 

72 

69.8 

90 

91 

82 

70 

75 

83 

94 

102 

105 

104 

103 

102 

98 

97 

94 

89 

96 

102 

93 

95 

92. C 

63 

60 

57 

55 

56 

62 

63 

70 

72 

73 

72 

71 

67 

63 

65 

61 

65 

68 

64 

64 

63.3 

73 

83 

83 

77 

59 

56 

71 

89 

97 

91 

96 

96 

98 

97 

102 

97 

99 

92 

86 

88 

83.9 

49 

44 

47 

48 

48 

46 

51 

52 

52 

51 

52 

54 

53 

46 

52 

52 

54 

50 

49 

49.3 

98 

98 

94 

78 

72 

87 

98 

101 

105 

105 

104 

102 

102 

102 

104 

106 

102 

102 

100 

101 

97.1 

62 

64 

57 

50 

50 

53 

59 

65 

65 

68 

71 

72 

65 

62 

65 

65 

64 

64 

63 

65 

61.5 

77 

82 

80 

72 

51 

53 

65 

86 

96 

96 

94 

94 

94 

97 

97 

95 

98 

93 

86 

69 

62.9 

42 

49 

42 

45 

43 

44 

46 

54 

61 

58 

59 

58 

56 

58 

58 

59 

56 

52 

54 

51 

51.0 

83 

81 

74 

52 

55 

68 

89 

luc 

98 

97 

98 

97 

98 

100 

100 

100 

99 

94 

94 

95 

85.8 

50 

46 

46 

45 

37 

46 

46 

55 

60 

57 

59 

58 

54 

54 

53 

56 

56 

55 

49 

50 

51.1 

73 

70 

68 

67 

66 

70 

68 

65 

62 

67 

74 

72 

70 

69 

66 

65 

66 

68 

68 

70 

70.6 

48 

47 

46 

46 

45 

40 

39 

42 

43 

40 

36 

39 

40 

43 

45 

48 

45 

44 

40 

44 

42.7 

59 

62 

65 

62 

63 

63 

70 

84 

8  9 

84 

72 

64 

60 

63 

69 

75 

76 

65 

65 

63 

68.5 

49 

50 

5  1 

51 

50 

50 

49 

53 

6  0 

57 

54 

52 

52 

51 

51 

55 

53 

52 

54 

52 

51.6 

82 

84 

70 

71 

80 

84 

93 

99 

103 

104 

100 

92 

86 

91 

88 

90 

95 

88 

82 

86 

87. 9 

50 

52 

48 

51 

51 

54 

61 

64 

65 

65 

63 

54 

56 

58 

57 

58 

60 

54 

52 

56 

55.: 

89 

96 

94 

84 

84 

»« 

92 

94 

96 

101 

102 

101 

103 

100 

98 

89 

84 

92 

100 

97 

91.4 

46 

48 

45 

44 

4H 

47 

44 

45 

48 

51 

52 

52 

53 

48 

46 

52 

43 

50 

51 

48 

46. C 

74 

74 

71 

59 

48 

67 

73 

81 

79 

80 

82 

79 

79 

83 

81 

79 

81 

77 

76 

73.5 

35 

38 

43 

35 

30 

31 

36 

38 

37 

39 

40 

42 

36 

37 

44 

45 

34 

32 

36. 2 

73 

71 

71 

63 

46 

58 

74 

81 

84 

83 

83 

82 

80 

78 

79 

79 

85 

83 

82 

86 

75.: 

53 

53 

52 

38 

39 

44 

51 

60 

61 

62 

63 

61 

59 

58 

58 

55 

57 

58 

59 

56 

53.7 

91 

91 

86 

62 

70 

79 

88 

93 

96 

95 

98 

97 

95 

97 

100 

99 

98 

95 

95 

95 

89.; 

46 

49 

45 

45 

48 

52 

49 

51 

55 

57 

56 

56 

53 

48 

52 

51 

47 

48 

51 

45 

49.  e 

64 

67 

64 

57 

41 

47 

57 

63 

69 

73 

71 

73 

7* 

76 

72 

75 

68 

71 

71 

68 

64.: 

44 

45 

42 

29 

29 

36 

41 

45 

49 

49 

51 

49 

49 

50 

52 

51 

50 

50 

50 

50 

43.' 

70 

70 

65 

47 

54 

68 

75 

75 

81 

82 

81 

77 

74 

75 

72 

73 

74 

76 

72 

71 

7o.  e 

50 

50 

4  7 

40 

40 

45 

53 

6C 

61 

61 

62 

62 

56 

55 

53 

54 

53 

56 

54 

54 

51. S 

103 

103 

101 

97 

81 

98 

98 

107 

110 

108 

109 

113 

110 

112 

113 

113 

107 

102 

105 

106 

io3.: 

62 

62 

67 

62 

52 

60 

60 

62 

67 

65 

66 

67 

75 

72 

70 

69 

77 

76 

77 

66 

65.: 

102 

105 

100 

80 

82 

89 

100 

107 

111 

109 

113 

114 

113 

113 

114 

110 

106 

103 

109 

110 

103. ( 

68 

68 

66 

61 

54 

58 

65 

71 

73 

73 

73 

76 

81 

78 

82 

74 

82 

83 

81 

72 

70. C 

73 

77 

75 

67 

56 

66 

74 

8C 

82 

82 

85 

85 

86 

79 

83 

78 

82 

80 

83 

77 

75.' 

27 

30 

28 

39 

40 

39 

39 

38 

47 

34 

39 

37 

38 

31 

32 

28 

29 

30 

33 

30 

33.1 

72 

71 

70 

64 

68 

71 

77 

76 

72 

74 

82 

80 

77 

80 

79 

77 

75 

74 

75 

75 

72.5 

60 

59 

57 

57 

54 

51 

49 

57 

58 

59 

54 

53 

60 

54 

54 

53 

58 

60 

58 

55 

56. t 

100 

100 

98 

91 

73 

75 

ftft 

IOC 

104 

105 

106 

109 

107 

10H 

110 

109 

104 

102 

100 

105 

98. ( 

65 

65 

59 

56 

55 

53 

56 

65 

66 

65 

66 

67 

66 

65 

59 

64 

72 

70 

61 

60 

61.! 

72 

70 

66 

60 

60 

69 

76 

76 

80 

82 

81 

79 

79 

77 

73 

75 

76 

76 

83 

71 

72.! 

44 

43 

43 

39 

40 

43 

39 

49 

53 

52 

42 

51 

51 

48 

48 

46 

48 

52 

50 

49 

45.: 

100 

104 

104 

98 

78 

83 

89 

IOC 

106 

108 

109 

110 

109 

108 

113 

113 

106 

102 

102 

105 

ioi.; 

60 

61 

69 

60 

54 

55 

64 

57 

65 

66 

65 

76 

69 

70 

70 

69 

77 

77 

69 

62 

64.; 

77 

78 

73 

62 

62 

64 

77 

81 

80 

82 

82 

83 

11 

ft5 

82 

85 

83 

82 

79 

77 

75. t 

33 

35 

33 

37 

37 

44 

35 

41 

42 

44 

42 

42 

41 

38 

36 

32 

34 

36 

38 

31 

35. ( 

88 

90 

90 

86 

82 

94 

99 

100 

104 

101 

98 

91 

84 

93 

91 

91.1 

48 

46 

51 

54 

50 

57 

60 

63 

61 

58 

52 

53 

53 

54 

52 

52. C 

73 

70 

66 

6  2 

61 

67 

81 

9C 

88 

88 

84 

86 

87 

90 

88 

90 

61 

76 

81 

83 

76.  f 

57 

52 

53 

53 

53 

51 

52 

5E 

60 

59 

58 

57 

56 

56 

58 

62 

59 

59 

58 

56 

55. f 

66 

67 

65 

65 

70 

69 

6R 

83 

86 

91 

83 

70 

71 

65 

67 

67 

75  73 

69 

69 

71. C 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

49 

52 

58 

57 

54 

49 

5  1 

53 

49 

54 

47 

48 

55 

53 

51.' 

80 

81 

81 

75 

71 

76 

fl2 

8' 

88 

89 

91 

90 

90 

86 

86 

82 

80 

84 

86 

83 

80. f 

40 

37 

36 

44 

37 

45 

41 

3S 

41 

41 

42 

44 

41 

39 

39 

38 

36 

1  38 

37 

36 

37. < 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


Station 

DayOI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUTTONWI LLOW 

MAX 

89 

94 

97 

84 

84 

87 

92 

96 

99 

102 

96 

93 

93 

87 

69 

76 

90 

97 

103 

106 

105 

105 

105 

99 

98 

97 

93 

99 

102 

96 

94.4 

58 

59 

58 

49 

52 

54 

58 

60 

62 

60 

58 

57 

53 

53 

48 

53 

58 

62 

70 

68 

64 

62 

58 

63 

62 

57 

60 

63 

62 

62 

58.8 

A8RILL0  MM 

MAX 

67 

65 

60 

67 

69 

69 

63 

60 

65 

68 

67 

65 

67 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

63 

66 

67 

6  6 

66 

74 

78 

66.7 

MIN 

56 

54 

54 

54 

54 

56 

57 

56 

56 

56 

57 

54 

54 

53 

54 

49 

57 

55 

50 

55 

54 

53 

57 

55 

55 

57 

54 

56 

55 

54.7 

ACHUMA  DAM 

MAX 

88 

90 

88 

70 

79 

75 

78 

76 

83 

80 

75 

74 

76 

62 

64 

66 

72 

87 

99 

97 

94 

95 

92 

85 

90 

89 

85 

88 

80 

85 

82.  1 

42 

45 

46 

40 

45 

44 

45 

47 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

52 

50 

52 

58 

56 

54 

50 

51 

48 

48 

50 

45 

49 

52 

47 

48.6 

ALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

71 

78 

68 

64 

63 

70 

74 

78 

80 

79 

74 

75 

76 

68 

45 

50 

68 

79 

84 

86 

85 

86 

82 

BO 

81 

78 

80 

81 

84 

78 

74.8 

42 

44 

44 

32 

37 

38 

48 

44 

48 

45 

44 

42 

43 

41 

41 

40 

46 

54 

52 

50 

52 

52 

42 

49 

47 

44 

43 

49 

47 

46 

44.9 

ALL AH AN  RS 

MAX 

81 

80 

66 

70 

77 

81 

85 

93 

88 

85 

89 

86 

62 

77 

82 

87 

90 

91 

93 

94 

92 

94 

93 

92 

6  5 

82 

87 

89 

88 

89 

85.6 

37 

39 

37 

29 

32 

35 

36 

40 

42 

39 

41 

44 

35 

40 

38 

40 

40 

44 

44 

44 

46 

47 

50 

47 

45 

42 

40 

46 

42 

45 

40.9 

AMPO 

MAX 

91 

95 

82 

72 

75 

75 

75 

83 

79 

81 

84 

83 

78 

68 

54 

72 

87 

94 

97 

95 

96 

97 

97 

99 

99 

99 

94 

89 

90 

95 

85.8 

40 

46 

46 

48 

30 

34 

48 

39 

40 

40 

39 

34 

32 

46 

43 

47 

41 

47 

47 

47 

42 

4  6 

50 

50 

40 

45 

47 

51 

42 

42 

43.0 

AMP  PARDEE 

MAX 

87 

93 

91 

78 

82 

87 

91 

95 

95 

93 

87 

86 

87 

80 

70 

74 

82 

92 

102 

105 

105 

104 

98 

93 

94 

92 

92 

97 

95 

84 

90.4 

54 

57 

52 

46 

48 

53 

58 

57 

61 

52 

51 

49 

49 

50 

49 

49 

54 

64 

68 

70 

•>» 

67 

52 

55 

57 

55 

56 

60 

52 

51 

55.5 

ANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

90 

90 

81 

72 

75 

75 

75 

79 

77 

75 

76 

74 

75 

72 

65 

72 

85 

99 

97 

97 

93 

9  2 

96 

97 

96 

95 

85 

82 

88 

90 

83.6 

MIN 

47 

50 

50 

50 

45 

47 

45 

51 

53 

55 

54 

50 

42 

50 

45 

43 

50 

50 

56 

54 

54 

52 

52 

49 

52 

54 

54 

56 

54 

49 

50.4 

ANT  I  L 

MAX 

99 

100 

87 

84 

91 

94 

95 

98 

101 

100 

96 

96 

88 

75 

76 

89 

98 

100 

105 

105 

104 

103 

102 

104 

98 

107 

1  04 

103 

101 

102 

96.8 

M I  N 

60 

67 

60 

62 

61 

55 

56 

60 

72 

66 

70 

69 

57 

54 

54 

62 

57 

67 

64 

78 

72 

78 

59 

60 

73 

69 

59 

61 

60 

60 

63.4 

ANYON  DAM 

MAX 

73 

74 

73 

62 

62 

68 

71 

82 

81 

78 

74 

72 

63 

56 

68 

68 

75 

80 

81 

81 

82 

83 

8  1 

78 

74 

76 

79 

7  9 

75 

67 

73.9 

MIN 

33 

42 

35 

29 

30 

34 

35 

34 

38 

36 

38 

36 

37 

38 

35 

37 

41 

40 

42 

42 

42 

39 

41 

37 

36 

36 

37 

38 

39 

35 

37.1 

ARMEL  VALLEY 

MAX 

76 

79 

73 

67 

68 

73 

70 

75 

71 

65 

68 

63 

73 

66 

70 

67 

74 

94 

95 

93 

75 

78 

73 

77 

79 

75 

78 

72 

71 

72 

74.3 

M I  N 

42 

44 

48 

39 

35 

41 

46 

45 

44 

46 

48 

45 

49 

48 

49 

50 

47 

54 

62 

54 

47 

46 

52 

46 

42 

43 

40 

46 

51 

44 

46.4 

ATHAY  BULL    RUN  RCH 

MAX 

85 

89 

90 

74 

79 

83 

87 

89 

93 

95 

87 

86 

86 

79 

63 

71 

80 

90 

98 

102 

101 

100 

98 

95 

94 

91 

88 

93 

98 

89 

88.4 

M  1  N 

52 

52 

49 

40 

43 

47 

52 

54 

57 

54 

50 

49 

49 

47 

47 

50 

54 

59 

63 

66 

64 

61 

62 

55 

57 

51 

54 

56 

55 

55 

53.5 

ECILVILLE  SAWYER 

MAX 

79 

77 

64 

68 

72 

84 

87 

90 

85 

84 

88 

85 

77 

80 

81 

84 

87 

89 

92 

91 

93 

92 

90 

88 

81 

78 

85 

88 

88 

85 

83.7 

35 

39 

36 

28 

30 

36 

39 

44 

45 

40 

42 

42 

36 

36 

37 

41 

41 

42 

46 

46 

48 

50 

48 

44 

42 

46 

37 

46 

41 

42 

40.8 

EDAR  GROVE 

MAX 

82 

82 

68 

69 

71 

83 

85 

82 

79 

80 

72 

46 

56 

69 

82 

88 

91 

90 

87 

86 

85 

84 

82 

84 

88 

90 

86 

79.5 

39 

40 

35 

35 

38 

40 

44 

41 

40 

40 

42 

41 

44 

41 

45 

49 

48 

49 

48 

46 

44 

45 

44 

42 

46 

45 

39 

42.6 

EDAR V  I LLE 

MAX 

73 

73 

75 

55 

58 

66 

70 

73 

83 

81 

80 

78 

80 

67 

71 

74 

77 

83 

87 

87 

86 

86 

87 

8  8 

88 

85 

61 

83 

87 

86 

78.3 

46 

48 

36 

31 

38 

39 

39 

40 

52 

52 

48 

48 

41 

43 

45 

51 

49 

50 

53 

54 

54 

54 

61 

54 

51 

51 

49 

49 

57 

52 

47.8 

ENTERVILLE  PH 

MAX 

97 

96 

93 

82 

89 

95 

95 

97 

97 

95 

90 

92 

91 

83 

79 

86 

95 

102 

104 

107 

106 

105 

104 

95 

95 

95 

97 

97 

97 

92 

94.9 

47 

50 

45 

40 

43 

48 

53 

51 

53 

48 

45 

47 

50 

50 

51 

49 

54 

57 

59 

59 

59 

59 

54 

51 

52 

50 

52 

55 

49 

47 

50.9 

HERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

77 

80 

79 

66 

67 

73 

77 

79 

83 

82 

78 

77 

79 

71 

53 

58 

69 

81 

88 

88 

89 

87 

86 

83 

83 

83 

82 

83 

86 

82 

78.3 

40 

44 

37 

31 

34 

38 

42 

43 

45 

44 

42 

41 

41 

37 

35 

36 

41 

48 

48 

50 

50 

50 

47 

45 

47 

44 

45 

45 

47 

44 

42.7 

HESTER 

MAX 

78 

76 

68 

64 

70 

76 

78 

84 

80 

77 

80 

80 

73 

70 

72 

78 

82 

86 

86 

87 

87 

88 

84 

85 

80 

83 

83 

84 

88 

80 

79.6 

MIN 

34 

36 

39 

25 

28 

30 

41 

33 

38 

35 

35 

36 

44 

42 

36 

40 

42 

40 

42 

43 

41 

41 

40 

36 

34 

36 

36 

37 

38 

34 

37.1 

HICO  EXP    ST  A 

MAX 

94 

95 

77 

81 

87 

93 

95 

94 

93 

83 

88 

88 

88 

81 

78 

85 

94 

100 

103 

106 

104 

103 

98 

93 

92 

92 

96 

94 

92 

88 

91.8 

MIN 

56 

56 

55 

43 

47 

50 

51 

54 

59 

53 

50 

50 

55 

53 

52 

53 

61 

65 

63 

62 

67 

63 

59 

56 

59 

59 

58 

60 

55 

50 

55.8 

HULA  VISTA 

MAX 

68 

64 

65 

65 

64 

65 

65 

64 

65 

65 

62 

66 

65 

66 

65 

68 

67 

69 

70 

68 

68 

65.9 

MIN 

58 

56 

58 

59 

58 

59 

58 

60 

58 

58 

55 

53 

57 

58 

58 

57 

54 

54 

59 

60 

61 

57.5 

LARKSBURG 

MAX 

88 

92 

90 

80 

79 

87 

92 

91 

89 

82 

77 

79 

80 

70 

70 

77 

82 

92 

100 

102 

103 

99 

87 

78 

88 

86 

88 

93 

83 

78 

86.1 

49 

52 

48 

42 

47 

48 

50 

52 

51 

50 

49 

48 

51 

49 

48 

50 

52 

60 

59 

59 

60 

56 

50 

49 

50 

51 

51 

53 

51 

-EARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

79 

80 

80 

68 

73 

80 

86 

90 

92 

86 

82 

87 

88 

81 

74 

82 

89 

85 

96 

95 

97 

95 

96 

89 

90 

84 

66 

91 

91 

88 

86.0 

58 

60 

48 

47 

42 

44 

48 

46 

56 

58 

45 

48 

51 

51 

46 

49 

50 

49 

55 

56 

5  5 

55 

50 

52 

52 

47 

50 

47 

50 

50.4 

-OVERDALE   3  SSE 

MAX 

84 

87 

86 

73 

77 

86 

89 

89 

86 

86 

84 

77 

79 

69 

76 

79 

82 

93 

100 

102 

102 

98 

82 

83 

85 

87 

85 

95 

80 

78 

85.3 

55 

57 

50 

47 

48 

51 

49 

47 

46 

46 

45 

48 

49 

50 

48 

50 

50 

58 

66 

70 

55 

51 

52 

51 

47 

50 

55 

50 

53 

51 

51.5 

DALINGA 

MAX 

93 

95 

87 

82 

85 

91 

93 

98 

99 

93 

91 

92 

90 

72 

79 

85 

89 

102 

104 

105 

104 

100 

96 

96 

97 

94 

95 

101 

97 

95 

93.3 

M I  N 

57 

51 

56 

47 

50 

53 

56 

59 

50 

56 

55 

54 

58 

53 

52 

54 

56 

60 

67 

68 

69 

63 

57 

59 

59 

49 

56 

62 

60 

60 

57.3 

OLFAX 

MAX 

84 

85 

81 

74 

82 

84 

87 

90 

38 

83 

84 

84 

80 

67 

68 

79 

88 

93 

95 

97 

96 

94 

89 

90 

88 

85 

89 

91 

84 

85 

85.5 

MIN 

51 

54 

52 

47 

56 

51 

59 

60 

62 

58 

56 

57 

56 

48 

50 

50 

58 

62 

67 

69 

69 

68 

64 

64 

62 

57 

59 

63 

63 

58 

58.3 

lUUSA  1  SSW 

MAX 

93 

94 

88 

ei 

86 

91 

94 

95 

93 

90 

87 

88 

85 

75 

81 

85 

92 

99 

104 

105 

104 

100 

95 

9  4 

92 

91 

95 

93 

90 

88 

91.6 

M I  N 

55 

57 

54 

54 

49 

58 

66 

56 

56 

52 

49 

49 

51 

52 

50 

51 

57 

63 

65 

67 

65 

63 

54 

54 

56 

55 

57 

61 

53 

50 

56.0 

ORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

88 

92 

95 

82 

83 

86 

92 

94 

98 

101 

94 

91 

92 

84 

68 

76 

85 

94 

101 

106 

105 

105 

104 

97 

98 

95 

91 

97 

102 

94 

93.0 

MI  N 

55 

57 

56 

47 

49 

52 

55 

57 

60 

58 

54 

54 

55 

55 

49 

57 

61 

65 

66 

67 

65 

65 

60 

58 

57 

60 

56 

61 

60 

58 

57.6 

iORONA 

MAX 

85 

87 

77 

73 

78 

72 

73 

77 

74 

71 

77 

75 

72 

67 

65 

68 

85 

95 

90 

91 

88 

91 

91 

92 

93 

95 

90 

82 

85 

88 

81.6 

MIN 

50 

54 

56 

55 

48 

53 

55 

52 

52 

55 

52 

51 

53 

54 

49 

52 

46 

52 

54 

55 

54 

52 

53 

51 

49 

54 

53 

56 

54 

5 1 

52.5 

PVELO 

MAX 

80 

85 

79 

70 

74 

82 

89 

92 

92 

87 

85 

89 

88 

81 

81 

85 

88 

91 

95 

99 

98 

99 

96 

91 

93 

84 

82 

90 

92 

88 

87.5 

MIN 

40 

41 

41 

34 

37 

40 

42 

46 

40 

47 

45 

44 

43 

46 

45 

47 

50 

50 

49 

51 

51 

47 

45 

46 

40 

47 

45 

DESCENT   CITY    1  N 

MAX 

64 

63 

57 

60 

63 

62 

68 

66 

63 

60 

60 

60 

60 

63 

67 

65 

66 

63 

64 

64 

64 

62 

60 

64 

62.8 

MIN 

40 

51 

41 

38 

38 

41 

42 

41 

40 

46 

48 

39 

48 

48 

41 

43 

..5 

42 

49 

50 

41 

50 

51 

i<OCKETT 

MAX 

81 

85 

81 

73 

73 

84 

86 

81 

81 

75 

70 

69 

72 

65 

70 

74 

75 

87 

93 

100 

97 

91 

72 

78 

77 

79 

82 

91 

72 

72 

79.4 

M  I  N 

57 

58 

52 

50 

48 

49 

49 

50 

52 

50 

50 

52 

52 

53 

53 

52 

51 

54 

58 

59 

56 

53 

52 

51 

52 

53 

54 

49 

55 

iJLVER  CITY 

MAX 

69 

69 

68 

69 

69 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

73 

68 

67 

66 

65 

70 

69 

72 

73 

69 

69 

69 

70 

72 

79 

78 

75 

73 

72 

69.9 

M  I  N 

52 

56 

57 

54 

52 

51 

56 

53 

55 

55 

55 

51 

54 

53 

52 

50 

51 

56 

55 

59 

56 

55 

54 

51 

53 

54 

52 

59 

59 

jJYAMA 

MAX 

81 

85 

88 

79 

76 

79 

84 

88 

91 

93 

88 

87 

87 

74 

63 

70 

78 

90 

96 

99 

98 

99 

98 

94 

92 

90 

87 

93 

96 

90 

87.1 

MIN 

44 

49 

45 

36 

38 

40 

43 

46 

50 

45 

44 

45 

43 

42 

40 

39 

47 

56 

57 

56 

54 

53 

54 

48 

51 

50 

50 

49 

48 

'  YAMACA 

MAX 

78 

80 

83 

70 

62 

66 

70 

76 

81 

80 

77 

75 

72 

70 

45 

45 

65 

77 

85 

87 

84 

83 

85 

87 

89 

85 

90 

85 

83 

82 

76.6 

M  I  N 

39 

47 

56 

39 

34 

35 

46 

40 

45 

49 

50 

51 

48 

37 

36 

39 

39 

43 

42 

44 

56 

49 

53 

48 

45 

43 

45 

48 

47 

><GGETT  FAA  AP 

MAX 

96 

102 

89 

88 

91 

93 

92 

96 

99 

98 

100 

98 

92 

73 

75 

87 

95 

100 

107 

104 

105 

104 

106 

104 

103 

104 

103 

102 

101 

101 

96.9 

MIN 

63 

67 

63 

56 

58 

58 

59 

64 

65 

65 

64 

65 

61 

54 

52 

57 

62 

69 

71 

71 

72 

74 

66 

64 

66 

69 

67 

66 

65 

67 

64.0 

"VIS   1  WSW 

MAX 

88 

93 

91 

79 

79 

86 

91 

91 

90 

85 

80 

81 

82 

72 

69 

78 

82 

92 

98 

101 

103 

101 

91 

80 

90 

91 

88 

94 

85 

81 

87.1 

MIN 

59 

54 

50 

54 

44 

49 

55 

51 

52 

50 

48 

46 

49 

51 

49 

51 

52 

57 

62 

62 

59 

57 

52 

48 

51 

50 

51 

51 

52 

47 

52.1 

' ATH  VALLEY 

MAX 

109 

111 

111 

101 

110 

103 

103 

106 

112 

112 

111 

109 

107 

101 

87 

95 

105 

1 17 

115 

115 

116 

115 

113 

1  1  3 

117 

117 

117 

115 

114 

112 

109.6 

MIN 

82 

80 

81 

73 

75 

78 

83 

78 

74 

83 

87 

84 

81 

68 

66 

71 

79 

83 

84 

84 

92 

88 

85 

84 

81 

92 

92 

88 

90 

88 

81.8 

' ER   CREEK  PH 

MAX 

79 

77 

74 

64 

70 

73 

81 

80 

81 

80 

77 

75 

71 

66 

60 

71 

79 

83 

84 

87 

85 

84 

83 

81 

79 

78 

80 

82 

77.3 

MIN 

40 

42 

43 

32 

35 

38 

42 

40 

43 

43 

38 

40 

41 

45 

46 

41 

45 

46 

49 

47 

48 

47 

46 

41 

43 

40 

42 

44 

42.4 

'  NAIR 

MAX 

92 

91 

86 

81 

85 

91 

93 

95 

96 

85 

85 

87 

81 

70 

77 

83 

91 

100 

103 

103 

103 

100 

91 

93 

91 

88 

93 

96 

88 

91 

90.3 

MIN 

54 

55 

52 

44 

44 

49 

52 

54 

55 

49 

47 

48 

49 

52 

51 

51 

55 

60 

64 

62 

62 

60 

53 

53 

53 

55 

53 

57 

51 

49 

53.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA, 
JUNE  19621 


Station 


DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RES 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

EL  S I NORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FIVE   POINTS   5  SSW 
FLEMING  FISH  *  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT    BRAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT   GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GLAMIS  6  ENE 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON    1  w 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

83 

73 

74 

83 

68 

92 

93 

94 

93 

91 

87 

87 

84 

84 

87 

88 

82 

83.1 

48 

5  0 

43 

39 

39 

46 

56 

52 

54 

49 

45 

45 

48 

43 

46 

48 

50 

53 

56 

61 

58 

59 

57 

51 

55 

49 

48 

55 

54 

48 

50. 

90 

88 

86 

90 

9  3 

90 

87 

85 

75 

74 

90 

96 

99 

100 

99 

99 

97 

95 

92 

90 

95 

89 

90.1 

53 

43 

46 

51 

63 

56 

55 

52 

49 

51 

50 

61 

65 

63 

63 

64 

64 

59 

61 

54 

61 

53 

56. 

60 

69 

74 

74 

78 

76 

72 

75 

74 

67 

52 

66 

74 

78 

81 

81 

84 

83 

82 

83 

81 

80 

80 

75 

78 

74.1! 

32 

34 

39 

27 

27 

30 

29 

30 

34 

38 

32 

33 

32 

41 

38 

36 

37 

41 

48 

39 

43 

39 

40 

40 

35 

32 

35 

35 

34 

34 

35. 

80 

67 

67 

?5 

83 

85 

84 

86 

80 

80 

80 

73 

55 

62 

77 

35 

89 

90 

91 

91 

89 

86 

86 

63 

83 

82 

83 

80." 

42 

45 

44 

35 

36 

40 

42 

41 

44 

43 

40 

41 

42 

48 

48 

49 

47 

48 

48 

49 

50 

50 

56 

44 

48 

42 

45 

45 

46 

45 

44. 

71 

72 

85 

8  3 

80 

83 

82 

71 

66 

72 

79 

87 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

85 

88 

87 

90 

84 

80.f 

42 

46 

42 

31 

35 

42 

39 

39 

46 

47 

41 

43 

48 

44 

46 

51 

52 

51 

57 

47 

51 

51 

53 

44 

47 

44 

44 

45 

51 

45 

45.  | 

75 

75 

83 

8  3 

80 

79 

78 

72 

62 

58 

7  1 

9 1 

1  00 

95 

96 

95 

92 

93 

97 

99 

98 

95 

85 

85 

91 

85.1 

48 

53 

51 

50 

45 

47 

51 

47 

48 

44 

50 

49 

50 

50 

49 

48 

47 

46 

60 

53 

56 

56 

52 

51 

58 

57 

55 

54 

51 

51 

50.  1 

76 

84 

8  7 

87 

81 

80 

80 

75 

66 

60 

74 

84 

91 

94 

94 

90 

87 

87 

9C 

85 

85 

82  J 

38 

41 

37 

29 

32 

34 

39 

42 

42 

41 

36 

37 

37 

41 

45 

38 

42 

49 

51 

48 

47 

44 

41 

42 

39 

41 

41 

41 

40 

40.1 

85 

83 

73 

65 

66 

64 

OH 

80 

96 

95 

90 

8  1 

72 

78 

81 

85 

74 

7eJ 

51 

43 

45 

50 

54 

48 

46 

49 

50 

47 

51 

51 

52 

59 

56 

53 

47 

51 

50 

52 

54 

50, 

98 

103 

92 

92 

95 

100 

103 

97 

101 

100 

94 

80 

80 

86 

96 

104 

109 

110 

110 

HI 

109 

111 

111 

1 06 

101 

100 

104 

99, 

75 

80 

77 

69 

67 

71 

73 

75 

79 

74 

75 

79 

74 

64 

59 

63 

69 

76 

78 

78 

82 

82 

84 

83 

85 

83 

83 

83 

81 

83 

76, 

91 

8  3 

9  o 

90 

92 

90 

86 

80 

72 

81 

85 

91 

96 

99 

100 

1  00 

96 

92 

90 

88 

84 

38 

49 

56 

44 

47 

46 

48 

60 

51 

52 

53 

51 

52 

54 

53 

50 

53 

56 

58 

60 

59 

61 

60 

55 

57 

55 

50 

55 

55 

50 

52 

53, 

82 

85 

85 

73 

79 

76 

75 

79 

75 

73 

81 

81 

74 

62 

60 

72 

87 

94 

87 

94 

97 

95 

94 

99 

97 

9  5 

88 

85 

87 

82, 

56 

52 

56 

55 

53 

55 

57 

57 

58 

56 

57 

55 

53 

54 

50 

51 

48 

53 

53 

52 

53 

52 

52 

52 

49 

53 

53 

57 

53 

49 

53, 

101 

107 

10  5 

96 

98 

96 

98 

103 

104 

1  0  1 

101 

100 

99 

9  1 

79 

89 

99 

106 

1  08 

112 

112 

110 

109 

114 

114 

112 

106 

102 

1  06 

112 

103 

58 

63 

62 

59 

55 

59 

55 

61 

60 

58 

63 

63 

66 

64 

53 

52 

60 

66 

60 

64 

65 

70 

69 

67 

64 

70 

73 

76 

70 

65 

63, 

92 

92 

8  8 

80 

8  5 

89 

92 

94 

94 

93 

87 

87 

88 

80 

72 

82 

9  1 

101 

103 

103 

103 

103 

99 

95 

95 

91 

95 

96 

95 

89 

91, 

43 

50 

50 

42 

41 

49 

47 

51 

52 

49 

47 

46 

48 

52 

51 

48 

54 

57 

60 

66 

60 

59 

54 

52 

51 

48 

50 

53 

50 

58 

51, 

76 

74 

6  1 

64 

73 

79 

87 

87 

62 

77 

77 

79 

76 

76 

80 

84 

84 

86 

69 

89 

96 

93 

88 

84 

79 

73 

84 

88 

85 

79 

81," 

35 

42 

32 

3] 

33 

36 

41 

45 

40 

40 

41 

39 

40 

41 

42 

42 

41 

42 

45 

49 

45 

43 

43 

37 

43 

47 

41 

40,! 

95 

98 

87 

76 

77 

79 

80 

81 

85 

82 

86 

84 

78 

68 

64 

72 

99 

101 

103 

100 

101 

1  00 

100 

103 

103 

103 

98 

9e 

94 

97 

89 

47 

52 

49 

53 

4  5 

50 

53 

50 

52 

55 

53 

50 

49 

49 

43 

51 

44 

52 

50 

45 

46 

47 

49 

47 

53 

55 

50 

43 

45 

49, 

80 

82 

68 

72 

75 

72 

72 

7  5 

69 

64 

77 

77 

7  1 

63 

59 

66 

79 

87 

83 

90 

89 

88 

89 

89 

90 

93 

80 

82 

85 

78.J 

56 

55 

55 

54 

57 

55 

55 

57 

58 

57 

57 

56 

55 

55 

50 

48 

49 

55 

53 

57 

53 

50 

50 

50 

48 

55 

55 

58 

57 

55 

54. 

59 

68 

5  5 

57 

57 

5  7 

5  9 

57 

55 

5  g 

56 

56 

55 

56 

54 

55 

56 

56 

60 

57 

58 

59 

56 

57 

6C 

59 

59 

58 

59 

57 

46 

5  0 

47 

46 

48 

47 

46 

50 

48 

49 

48 

49 

45 

49 

49 

49 

48 

49 

47 

48 

49 

48 

49 

49 

4E 

50 

50 

53 

52 

51 

48 

88 

e  7 

76 

78 

85 

88 

86 

84 

83 

74 

76 

74 

73 

71 

77 

78 

89 

1 0  1 

102 

101 

96 

93 

79 

81 

82 

83 

77 

84 

58 

58 

51 

48 

51 

52 

55 

52 

52 

50 

50 

50 

5t' 

50 

51 

53 

53 

57 

62 

61 

63 

57 

53 

51 

47 

54 

55 

56 

49 

52 

53, 

83 

88 

91 

70 

73 

73 

80 

86 

91 

89 

80 

78 

77 

62 

54 

54 

71 

89 

95 

95 

95 

90 

87 

92 

83 

95 

83 

83 

82 

57 

59 

59 

47 

46 

52 

52 

61 

67 

59 

58 

57 

48 

44 

43 

42 

46 

62 

71 

74 

72 

67 

63 

65 

66 

68 

63 

bi 

62 

63 

56 

92 

96 

84 

87 

93 

94 

98 

103 

99 

91 

92 

76 

77 

87 

95 

103 

1  > 

1  06 

106 

105 

98 

92 

98 

103 

101 

95 

56 

57 

46 

48 

54 

53 

57 

61 

56 

57 

44 

51 

53 

50 

60 

65 

67 

72 

66 

62 

59 

58 

58 

60 

58 

63 

58 

57 

3  1 

81 

75 

67 

73 

72 

76 

84 

84 

81 

82 

8  3 

B  0 

66 

76 

81 

8  7 

89 

92 

93 

91 

9 1 

87 

90 

84 

86 

86 

90 

88 

84 

82 

46 

46 

44 

32 

36 

39 

41 

41 

47 

45 

43 

46 

48 

41 

49 

» 

53 

49 

53 

54 

52 

53 

54 

39 

43 

43 

46 

46 

48 

43 

45 

87 

93 

92 

78 

80 

85 

90 

94 

93 

89 

8  1 

83 

85 

74 

72 

75 

82 

92 

100 

103 

104 

103 

91 

86 

94 

91 

89 

94 

92 

83 

88 

54 

57 

54 

49 

49 

55 

59 

56 

58 

53 

50 

49 

50 

51 

50 

51 

54 

62 

72 

74 

69 

64 

53 

53 

57 

56 

56 

60 

52 

52 

56 

88 

88 

87 

72 

73 

73 

74 

77 

76 

77 

79 

79 

74 

71 

60 

68 

9G 

95 

93 

94 

96 

96 

96 

99 

94 

89 

89 

88 

83 

60 

58 

56 

57 

54 

55 

57 

53 

55 

55 

55 

51 

52 

48 

42 

45 

58 

53 

60 

51 

56 

49 

48 

58 

58 

57 

53 

53 

53 

80 

74 

70 

65 

69 

78 

87 

90 

92 

86 

63 

86 

86 

78 

80 

82 

88 

86 

92 

95 

95 

96 

92 

89 

85 

78 

88 

90 

93 

85 

36 

31 

31 

30 

30 

35 

39 

41 

42 

35 

41 

42 

39 

39 

38 

40 

40 

42 

43 

44 

45 

47 

4E 

43 

42 

41 

34 

45 

43 

42 

39 

7  5 

75 

67 

62 

69 

68 

75 

80 

81 

81 

78 

78 

74 

60 

82 

80 

83 

85 

86 

83 

84 

85 

82 

8  1 

83 

86 

85 

86 

82 

84 

78 

40 

39 

33 

26 

31 

34 

39 

39 

46 

46 

40 

41 

33 

44 

51 

45 

47 

45 

45 

50 

46 

45 

42 

44 

42 

42 

44 

50 

43 

41 

41 

62 

62 

62 

58 

60 

62 

64 

64 

63 

63 

58 

60 

62 

62 

62 

62 

66 

61 

66 

63 

61 

61 

56 

67 

69 

73 

63 

61 

62 

44 

46 

47 

45 

40 

44 

45 

46 

47 

47 

43 

43 

46 

45 

47 

44 

43 

41 

48 

46 

46 

49 

48 

47 

50 

44 

45 

51 

49 

4  5 

61 

65 

60 

61 

62 

63 

61 

60 

60 

60 

58 

58 

61 

57 

58 

59 

61 

63 

64 

61 

61 

60 

56 

5  7 

65 

65 

64 

6  0 

59 

61 

60 

41 

46 

46 

43 

3  3 

39 

40 

4  6 

43 

47 

45 

41 

38 

45 

40 

47 

43 

39 

43 

43 

42 

42 

49 

47 

46 

50 

42 

41 

51 

50 

43 

78 

80 

73 

66 

72 

79 

83 

90 

90 

85 

85 

86 

82 

74 

78 

85 

87 

90 

90 

92 

92 

95 

95 

91 

91 

84 

85 

91 

92 

90 

85 

63 

68 

63 

61 

59 

63 

56 

60 

61 

60 

56 

59 

58 

62 

61 

58 

64 

70 

75 

7C 

63 

6 1 

6C 

60 

66 

66 

67 

60 

61 

60 

6.' 

48 

49 

41 

42 

41 

42 

43 

47 

47 

42 

39 

47 

44 

44 

44 

49 

43 

42 

48 

51 

46 

47 

50 

45 

42 

48 

44 

41 

51 

50 

45 

93 

96 

80 

84 

86 

91 

93 

98 

99 

92 

91 

93 

85 

65 

74 

8  3 

94 

102 

106 

105 

105 

101 

99 

96 

93 

97 

102 

93 

94 

92 

59 

59 

59 

48 

50 

55 

57 

60 

61 

57 

54 

55 

54 

55 

53 

59 

60 

65 

67 

68 

67 

66 

6] 

60 

6C 

59 

59 

6] 

60 

57 

58 

89 

94 

96 

80 

84 

86 

92 

94 

98 

101 

93 

91 

92 

85 

64 

73 

86 

96 

103 

106 

106 

103 

100 

98 

96 

94 

99 

103 

94 

9  3 

48 

54 

55 

40 

45 

48 

53 

54 

58 

53 

47 

49 

49 

52 

5  0 

50 

56 

60 

63 

65 

163 

63 

55 

55 

55 

50 

53 

57 

53 

52 

53 

66 

70 

71 

54 

58 

61 

65 

69 

66 

72 

74 

68 

67 

59 

37 

42 

53 

71 

80 

78 

78 

75 

75 

73 

78 

76 

78 

74 

68 

42 

44 

4  1 

34 

36 

39 

43 

45 

48 

48 

45 

43 

36 

33 

35 

39 

47 

51 

53 

53 

52 

45 

48 

49 

49 

49 

51 

50 

46 

44 

81 

78 

73 

69 

75 

71 

72 

74 

66 

69 

77 

78 

70 

67 

61 

70 

8  1 

88 

79 

86 

88 

91 

93 

87 

80 

79 

83 

86 

78 

58 

55 

57 

55 

58 

58 

57 

58 

60 

57 

59 

57 

55 

57 

54 

54 

50 

55 

56 

58 

52 

52 

57 

53 

49 

56 

58 

60 

56 

56 

56 

82 

88 
48 

88 
49 

75 

80 

85 

87 

80 

84 

79 

75 

78 

75 

62 

62 

75 

91 

102 

104 

91 

81 

81 

87 

86 

84 

95 

78 

81 

63 

41 

40 

40 

44 

46 

46 

46 

48 

44 

44 

43 

51 

51 

51 

50 

53 

59 

56 

51 

47 

53 

52 

50 

51 

47 

47 

47 

50 

48 

1  0  4 

105 

104 

102 

96 

95 

95 

102 

102 

101 

101 

102 

101 

88 

103 

105 

109 

108 

110 

109 

112 

111 

108 

102 

100 

107 

106 

102 

62 

70 

59 

63 

61 

62 

61 

65 

68 

69 

68 

66 

67 

58 

53 

56 

70 

64 

62 

71 

71 

70 

71 

76 

77 

78 

80 

82 

77 

83 

66 

82 

84 

82 

71 

75 

79 

82 

88 

88 

87 

82 

82 

82 

72 

59 

74 

8  7 

89 

86 

85 

91 

93 

92 

88 

84 

40 

44 

39 

29 

34 

37 

39 

42 

44 

42 

39 

39 

39 

38 

42 

39 

41 

4  6 

5C 

48 

48 

46 

4E 

41 

44 

41 

4  1 

42 

44 

42 

41 

6  5 

70 

71 

67 

66 

67 

58 

37 

44 

56 

70 

74 

77 

75 

75 

73 

72 

72 

71 

69 

70 

69 

65 

65 

41 

44 

39 

33 

34 

38 

4] 

46 

46 

43 

42 

41 

35 

33 

26 

41 

45 

46 

52 

52 

51 

47 

46 

45 

44 

40 

48 

48 

44 

42 

79 

86 

83 

41 

70 

72 

82 

85 

86 

85 

80 

82 

73 

60 

67 

85 

92 

94 

94 

94 

92 

89 

85 

84 

87 

89 

83 

50 

55 

47 

57 

53 

52 

53 

49 

51 

46 

47 

47 

53 

61 

62 

61 

61 

59 

56 

53 

53 

59 

58 

53 

91 

80 

75 

75 

80 

84 

75 

76 

75 

80 

70 

69 

63 

71 

69 

72 

85 

96 

99 

95 

87 

75 

72 

74 

81 

86 

90 

85 

72 

74 

79 

50 

47 

48 

39 

40 

43 

43 

45 

45 

40 

40 

47 

48 

44 

48 

48 

43 

45 

54 

54 

48 

46 

50 

47 

45 

46 

45 

42 

54 

48 

46 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

jntinued  


Day  Of  Month 

0 

Station 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  J 

29 

30 

31 

1 

I  WEE 

MAX 

86 

90 

79 

85 

90 

86 

69 

72 

81 

93 

94 

96 

95 

94 

92 

94 

97 

96 

95 

92 

87 

68.0 

MIN 

54 

59 

63 

54 

49 

54 

54 

55 

57 

50 

60 

55 

43 

46 

53 

59 

62 

64 

64 

64 

63 

60 

60 

62 

67 

65 

64 

57 

57.8 

LF  MOON   BAY   2  NNW 

61 

58 

61 

60 

59 

5  9 

56 

58 

59 

59 

57 

61 

70 

73 

62 

62 

60 

60 

64 

66 

62 

65 

58 

64 

61  .6 

Ml  N 

45 

44 

48 

40 

47 

47 

44 

47 

49 

49 

50 

50 

'■0 

50 

50 

50 

49 

46 

49 

49 

49 

50 

50 

49 

46 

46 

54 

52 

46 

44 

46.0 

MILT  ON     AF  B 

MAX 

76 

71 

66 

68 

75 

73 

78 

83 

78 

7  1 

78 

80 

79 

84 

72 

68 

69 

77.1 

MIN 

56 

53 

51 

48 

46 

47 

48 

48 

49 

47 

45 

48 

51 

55 

52 

5  1 

51 

57 

58 

53 

51 

52 

50 

46 

52 

50 

46 

53 

50 

50.7 

NFORD 

MAX 

91 

94 

90 

93 

75 

83 

91 

102 

101 

95 

89 

94 

99 

94 

93 

93.0 

MIN 

59 

57 

59 

45 

51 

52 

53 

56 

60 

55 

52 

53 

53 

55 

49 

58 

59 

62 

75 

67 

63 

62 

57 

57 

60 

57 

58 

58 

56 

55 

57.1 

PPY    CAMP  RS 

MAX 

80 

85 

68 

68 

93 

80 

88 

92 

92 

96 

,7 

102 

95 

83 

84 

91 

97 

94 

87.9 

MIN 

40 

44 

35 

35 

37 

41 

44 

46 

51 

46 

45 

47 

4  1 

43 

43 

4  7 

47 

50 

47 

48 

50 

69 

68 

64 

60 

46 

43 

47 

54 

47 

47.5 

T  CREEK   PH  1 

MAX 

78 

80 

75 

79 

85 

92 

93  92 

92 

89 

91 

83 

83 

85 

89 

86 

63.0 

MIN 

39 

39 

26 

28 

32 

34 

34 

37 

43 

43 

42 

40 

36 

46 

49 

44 

42 

41 

47 

45  44 

46 

42 

42 

41 

36 

40 

40 

40 

40.  2 

YF I E  LD   PUMP  PLANT 

MAX 

99 

103 

103 

88 

76 

85 

96 

105 

107 

109 

107 

1 1  1 

112 

105 

101 

99 

102 

103 

98.9 

MIN 

68 

69 

60 

59 

59 

61 

66 

60 

66 

65 

64 

62 

58 

51 

61 

67 

67 

67 

70 

70 

7  3 

78 

73 

74 

67 

71 

65.2 

ALDS8URG 

MAX 

90 

88 

76 

82 

86 

92 

85 

85 

83 

82 

75 

76 

80 

93 

97 

8  3 

90 

95 

88 

78 

80 

85.7 

MIN 

50 

53 

49 

51 

45 

49 

48 

49 

48 

43 

44 

49 

50 

48 

5 1 

48 

49 

58 

59 

54 

50 

51 

52 

49 

51 

50 

48 

54 

53 

50.2 

NSHAW  DAM 

MAX 

79 

86 

90 

74 

68 

72 

72 

79 

7  7 

52 

54 

65 

91 

90 

9  1 

92 

94 

95 

90 

85 

86 

81.1 

M  I  N 

46 

49 

47 

47 

41 

43 

42 

46 

45 

49 

42 

44 

35 

43 

45 

47 

49 

45 

45 

47 

46 

46 

42 

49 

47 

49 

44 

41 

45.0 

TCH  HETCHY 

MAX 

78 

82 

81 

74 

76 

84 

81 

79 

79 

72 

54 

59 

71 

8  1 

90 

68 

84 

85 

84 

84 

85 

86 

82 

79.8 

MIN 

44 

48 

43 

36 

39 

47 

53 

52 

50 

45 

45 

45 

45 

42 

44 

46 

51 

56 

56 

54 

53 

51 

50 

51 

46 

48 

48 

49 

46 

47.7 

_TS 

MAX 

69 

73 

68 

55 

56 

11 

66 

64 

72 

83 

82 

8  3 

91 

92 

86 

79 

70 

78 

90 

87 

75.1 

MIN 

37 

40 

36 

28 

34 

37 

38 

44 

38 

47 

37 

41 

46 

44 

47 

46 

46 

5  1 

49 

53 

54 

61 

50 

45 

50 

50 

44.  1 

.L ISTER 

MAX 

82 

83 

77 

74 

73 

77 

6  7 

68 

65 

71 

70 

80 

85 

71 

81 

73 

74 

76.4 

MIN 

46 

45 

47 

38 

39 

41 

44 

46 

46 

43 

40 

40 

47 

48 

48 

48 

49 

60 

53 

46 

48 

50 

46 

45 

52 

43 

48 

50 

43 

46.3 

DP  A 

MAX 

76 

9 1 

74 

66 

78 

87 

95 

79 

83 

84 

95 

96 

90 

81 

96 

90 

MIN 

42 

41 

43 

38 

43 

43 

43 

43 

48 

43 

46 

48 

44 

44 

45 

45 

47 

51 

53 

54 

54 

49 

52 

56 

57 

50 

55 

56 

47.8 

>)TINGTON  LAKE 

MAX 

66 

65 

65 

54 

57 

62 

63 

70 

69 

48 

48 

65 

74 

74 

68 

MIN 

37 

40 

35 

29 

31 

35 

37 

40 

42 

41 

34 

38 

38 

31 

32 

36 

40 

45 

48 

42 

47 

46 

45 

43 

43 

43 

45 

44 

44 

41 

39.7 

)IA 

MAX 

8  8 

71 

69 

80 

88 

95 

95 

87 

MIN 

57 

59 

51 

44 

47 

54 

58 

61 

61 

59 

55 

56 

53 

42 

43 

49 

56 

63 

68 

71 

69 

66 

61 

62 

59 

55 

58 

59 

65 

57 

57.3 

CLLWILD  RS 

MAX 

82 

78 

46 

61 

80 

86 

85 

89 

88 

86 

MIN 

44 

47 

30 

29 

36 

40 

40 

42 

44 

46 

45 

42 

40 

33 

34 

34 

42 

47 

48 

48 

47 

46 

47 

49 

44 

52 

43 

42 

42.2 

:>ERI  AL 

MAX 

100 

86 

80 

88 

99 

109 

109 

109 

101.0 

MIN 

66 

65 

66 

61 

57 

58 

62 

66 

69 

65 

65 

65 

72 

60 

57 

59 

65 

74 

73 

70 

75 

78 

71 

74 

74 

71 

78 

79 

72 

70 

67.9 

'ER  I  AL   FAA  AP 

MAX 

104 

108 

104 

98 

9  7 

83 

90 

100 

111 

111 

112 

MIN 

64 

65 

67 

63 

56 

59 

61 

64 

70 

65 

64 

63 

64 

58 

59 

61 

7C 

69 

66 

74 

75 

72 

7  1 

71 

73 

76 

78 

73 

66 

66.6 

DEPENDENCE 

MAX 

87 

96 

79 

8  7 

85 

93 

91 

72 

97 

98 

MIN 

60 

49 

53 

55 

55 

57 

55 

58 

53 

56 

45 

47 

60 

62 

63 

62 

56 

59 

57 

57 

60 

56.1 

HO  US   DATE  GARDEN 

MAX 

98 

80 

81 

90 

105 

111 

116 

117 

108 

MIN 

73 

73 

68 

63 

65 

65 

65 

66 

72 

67 

68 

72 

66 

61 

58 

62 

66 

74 

75 

69 

78 

78 

75 

74 

83 

69 

74 

77 

67 

77 

70.1 

'OKERN 

93 

92 

91 

96 

95 

92 

90 

8  1 

77 

87 

96 

105 

103 

101 

102 

10  5 

1 04 

105 

101 

1  00 

99 

MIN 

55 

59 

60 

55 

50 

53 

57 

55 

58 

56 

56 

53 

66 

55 

45 

52 

5  7 

61 

63 

67 

64 

6  5 

57 

56 

61 

59 

69 

59 

61 

56 

58.0 

IN  MTN 

92 

101 

10  5 

103 

1  0  3 

85 

82 

90 

106 

109 

111 

112 

112 

109 

107 

105 

107 

1  02  .  1 

MIN 

75 

76 

84 

67 

65 

66 

69 

7  7 

70 

70 

72 

76 

70 

65 

57 

62 

66 

76 

75 

77 

80 

80 

81 

78 

62 

82 

84 

63 

78 

78 

74.0 

;,S  VALLEY 

69 

62 

73 

78 

79 

82 

85 

78 

75.4 

MIN 

37 

39 

33 

2  5 

29 

32 

35 

42 

48 

42 

40 

41 

34 

37 

4 

4  1 

42 

43 

44 

44 

45 

46 

49 

43 

42 

39 

38 

45 

46 

43 

40.2 

IAN  WYNOLA 

65 

66 

74 

68 

56 

46 

63 

82 

88 

90 

93 

84 

88 

MIN 

46 

53 

48 

44 

36 

39 

40 

45 

46 

45 

46 

43 

42 

35 

40 

43 

46 

49 

53 

52 

50 

50 

51 

54 

47 

55 

53 

54 

46 

46 

46.6 

ITF I  ELD 

63 

82 

88 

76 

75 

73 

7  1 

67 

61 

68 

71 

73 

96 

92 

90 

73 

M  |  N 

54 

49 

50 

44 

43 

46 

47 

46 

48 

42 

44 

45 

47 

51 

51 

5 1 

45 

49 

55 

56 

54 

49 

51 

46 

41 

52 

47 

46 

55 

5  1 

48.6 

n  river  ph  i 

88 

92 

82 

87 

90 

93 

98 

100 

99 

93 

94 

90 

81 

73 

83 

97 

102 

1 06 

104 

103 

101 

94 

98 

MIN 

67 

68 

64 

59 

59 

63 

65 

70 

70 

69 

66 

65 

66 

57 

55 

62 

67 

73 

74 

76 

75 

75 

71 

69 

70 

67 

70 

74 

72 

70 

67.6 

N  RIVER   PH  3 

9 1 

90 

69 

77 

71 

82 

92 

97 

96 

92 

9  5 

MIN 

53 

54 

52 

45 

48 

51 

56 

62 

65 

62 

56 

54 

53 

52 

51 

49 

52 

65 

69 

70 

67 

69 

65 

67 

58 

53 

52 

65 

55 

62 

57.7 

|TLEMAN  CITY    1  SSW 

82 

85 

101 

96 

95 

82 

66 

78 

86 

108 

108 

97 

95  0 

MIN 

61 

65 

60 

51 

59 

58 

63 

67 

65 

63 

64 

61 

54 

54 

54 

57 

59 

64 

76 

76 

78 

73 

66 

66 

66 

65 

65 

71 

68 

63 

63.7 

TLEMAN  sta 

90 

84 

86 

92 

95 

99 

102 

99 

90 

74 

78 

86 

96 

108 

103 

96 

95  5 

MIN 

58 

58 

56 

51 

57 

59 

63 

64 

67 

62 

59 

60 

58 

56 

54 

58 

64 

72 

76 

63 

78 

72 

64 

65 

62 

60 

68 

72 

67 

62 

62.9 

[G  CITY 

77 

78 

6  3 

82 

81 

74 

72 

75 

76 

76 

76 

87 

90 

82 

79 

MIN 

43 

42 

48 

46 

38 

41 

50 

50 

50 

50 

44 

50 

51 

51 

49 

50 

50 

56 

52 

47 

50 

52 

50 

49 

52 

42 

41 

52 

49 

48.2 

MATH 

60 

71 

60 

65 

61 

61 

61 

67 

70 

63 

63 

64  8 

MIN 

41 

46 

40 

39 

40 

41 

43 

45 

42 

43 

41 

49 

41 

40 

41 

50 

50 

44 

46 

46 

46 

51 

52 

49 

53 

43 

48 

52 

" 

45.4 

J GHTS  FERRY  2  SE 

70 

75 

81 

93 

83 

86 

69 

77 

84 

102 

99 

93 

86 

77 

87.4 

MIN 

49 

53 

50 

42 

45 

50 

46 

54 

60 

50 

47 

48 

56 

56 

5  3 

52 

60 

63 

66 

70 

70 

64 

54 

55 

53 

57 

55 

60 

54 

50 

54.8 

L  UNA  BE  AC  H 

64 

69 

68 

67 

68 

65 

68 

68 

66 

65 

66 

71 

67 

67 

?2 

69 

70 

70 

68  0 

MIN 

55 

57 

58 

49 

59 

57 

58 

57 

58 

58 

57 

58 

54 

51 

54 

57 

59 

57 

56 

50 

49 

49 

50 

59 

60 

59 

56 

55.3 

L  r  ARROWHEAD 

78 

80 

73 

68 

72 

71 

75 

76 

77 

75 

72 

69 

65 

54 

45 

68 

75 

80 

76 

80 

78 

74.5 

MIN 

46 

50 

50 

36 

41 

41 

42 

47 

48 

50 

44 

51 

44 

38 

36 

37 

46 

49 

53 

54 

53 

53 

56 

60 

50 

50 

60 

60 

54 

47 

48.2 

IMPORT 

74 

73 

81 

88 

86 

9 1 

90 

85 

66 

85 

83 

73 

80 

83 

90 

98 

96 

86 

86  6 

MIN 

43 

44 

43 

36 

39 

45 

49 

48 

50 

43 

45 

49 

49 

48 

46 

49 

50 

51 

57 

58 

54 

57 

51 

50 

49 

46 

45 

48 

47 

47 

47.9 

Ieshor 

87 

85 

70 

75 

83 

89 

92 

90 

86 

84 

88 

87 

84 

68 

80 

86 

92 

95 

99 

97 

85 

86 

MIN 

53 

51 

46 

44 

50 

48 

51 

52 

S3 

57 

51 

50 

54 

50 

49 

52 

54 

57 

64 

63 

67 

63 

56 

54 

54 

53 

57 

55 

50 

51 

53.7 

4"  SPAULOING 

MAX 

78 

74 

75 

65 

66 

73 

76 

78 

77 

74 

74 

73 

72 

63 

56 

70 

76 

80 

82 

83 

83 

82 

80 

80 

78 

77 

77 

77 

78 

78 

75.2 

40 

40 

43 

47 

46 

42 

42 

47 

46 

46 

46 

41 

42  .0 

MI   SPAULDIN&  DAM 

MAX 

60 

75 

72 

72 
44 

72 

63 

57 

70 

76 

81 

83 

84 

83 

63 

80 

79 

77 

79 

79 

77 

73 

76.0 

MIN 

44 

44 

38 

38 

44 

51 

48 

42 

41 

45 

43 

39 

40 

38 

48 

56 

55 

51 

53 

52 

48 

49 

45 

50 

52 

51 

51 

46.4 

L1ESA 

MAX 

77 

72 

67 

65 

71 

69 

69 

71 

65 

67 

73 

72 

68 

65 

61 

68 

76 

82 

75 

80 

85 

83 

80 

85 

65 

83 

71 

74 

77 

79 

73.8 

MIN 

57 

55 

55 

53 

57 

57 

55 

57 

58 

56 

57 

57 

54 

55 

53 

53 

52 

55 

57 

57 

55 

54 

57 

54 

50 

59 

58 

59 

57 

56 

55.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indue 
-  187  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962! 


Continued 


LANCASTER 


LAS  PLUMAS 


LAVA  BEOS  NM 


LEMON  COVE 


LIVERMORE   2  SSW 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG   BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES   WB  AP 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  GATOS 

LUCERNE   VALLEY    1  SSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ   FIRE  STA 
MARY  SV I LLE 
MC  CLOUD 
MECCA   3  SE 
MERCED  FIRE   STA  2 
MEYERS  4  SW 
MILL   CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 


MONT  I  CELLO  DAM 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT    HEBRON  RS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

98 

79 

83 

84 

87 

92 

94 

95 

92 

91 

88 

72 

61 

66 

81 

94 

100 

101 

101 

97 

95 

94 

98 

95 

102 

96 

94 

94 

94 

9o.: 

60 

61 

60 

50 

53 

53 

56 

57 

65 

62 

56 

59 

50 

47 

46 

51 

52 

62 

64 

70 

69 

69 

63 

55 

67 

62 

57 

59 

54 

59 

58.3 

92 

92 

88 

78 

85 

91 

94 

94 

93 

88 

86 

88 

87 

78 

76 

82 

91 

98 

100 

102 

100 

98 

93 

94 

92 

90 

93 

96 

96 

90 

90.8 

59 

61 

52 

52 

54 

57 

62 

63 

65 

54 

53 

60 

56 

54 

56 

56 

62 

66 

69 

70 

70 

71 

63 

64 

66 

60 

62 

65 

57 

61 

60.7 

66 

69 

70 

51 

57 

63 

65 

73 

81 

74 

71 

77 

73 

64 

65 

70 

62 

79 

82 

94 

81 

86 

83 

85 

76 

71 

75 

82 

80 

74. C 

39 

43 

30 

28 

31 

37 

39 

49 

47 

47 

42 

39 

39 

36 

46 

45 

45 

49 

47 

50 

50 

50 

54 

37 

43 

41 

49 

46 

50 

43. C 

89 

91 

91 

79 

83 

88 

88 

94 

94 

95 

96 

97 

86 

89 

77 

77 

81 

90 

96 

102 

101 

101 

99 

99 

93 

99 

91 

99 

98 

97 

92.1 

57 

59 

55 

43 

45 

b  1 

52 

52 

53 

55 

54 

53 

50 

52 

52 

52 

51 

52 

63 

62 

66 

62 

60 

57 

55 

55 

47 

52 

53 

56 

54.2 

93 

97 

81 

81 

87 

91 

95 

99 

100 

94 

92 

93 

86 

73 

75 

85 

96 

102 

105 

105 

103 

i  :o 

98 

98 

96 

94 

99 

102 

95 

95 

93." 

56 

63 

56 

45 

50 

58 

57 

59 

61 

57 

53 

55 

53 

55 

54 

57 

62 

67 

71 

68 

65 

63 

60 

58 

60 

55 

62 

64 

60 

58 

58." 

92 

95 

90 

82 

86 

90 

93 

97 

99 

95 

90 

92 

89 

77 

75 

84 

94 

101 

104 

104 

104 

102 

99 

98 

96 

94 

97 

101 

97 

94 

93." 

53 

57 

52 

45 

47 

51 

53 

55 

58 

57 

53 

53 

55 

54 

55 

60 

57 

62 

65 

64 

64 

62 

58 

55 

57 

54 

58 

59 

59 

57 

56.2 

85 

86 

75 

77 

84 

91 

86 

89 

81 

75 

71 

81 

72 

67 

80 

81 

92 

101 

103 

103 

100 

90 

60 

83 

61 

82 

95 

84 

78 

84. { 

45 

55 

47 

39 

41 

44 

49 

48 

48 

46 

44 

48 

47 

49 

49 

49 

47 

52 

61 

57 

58 

53 

51 

49 

47 

50 

46 

50 

52 

48 

49. C 

89 

92 

83 

78 

80 

3  3 

85 

88 

89 

88 

91 

90 

81 

68 

67 

79 

88 

93 

96 

94 

92 

95 

94 

94 

93 

98 

94 

89 

94 

92 

87.  S 

57 

60 

55 

48 

49 

53 

57 

59 

63 

64 

58 

55 

56 

42 

38 

47 

55 

62 

66 

68 

69 

67 

56 

60 

63 

61 

57 

62 

56 

61 

57. f 

92 

89 

78 

80 

86 

92 

94 

93 

89 

83 

82 

83 

76 

70 

78 

82 

91 

100 

103 

104 

102 

94 

86 

90 

86 

88 

94 

88 

81 

86 

88.  C 

55 

55 

53 

45 

47 

49 

51 

53 

53 

45 

46 

47 

48 

52 

51 

50 

52 

60 

62 

61 

60 

55 

5  1 

50 

52 

55 

54 

54 

52 

48 

52.: 

70 

65 

65 

61 

60 

60 

63 

63 

63 

61 

61 

63 

62 

62 

63 

63 

63 

71 

77 

74 

69 

66 

65 

67 

65 

66 

66 

80 

79 

66 

66. C 

40 

43 

49 

38 

41 

50 

51 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

44 

44 

52 

47 

49 

48 

47 

52 

53 

51 

49 

51 

42 

45 

45 

50 

47.' 

76 

69 

66 

67 

71 

68 

69 

70 

65 

68 

70 

67 

66 

66 

65 

68 

77 

80 

67 

73 

75 

80 

79 

84 

63 

74 

68 

63 

75 

80 

71  mt 

57 

sc. 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

bb 

56 

57 

57 

54 

56 

54 

57 

57 

58 

59 

58 

56 

56 

55 

56 

59 

60 

59 

57 

57. ( 

77 

72 

69 

69 

72 

68 

70 

69 

64 

66 

71 

68 

68 

66 

66 

69 

78 

81 

71 

80 

78 

80 

77 

82 

82 

81 

72 

70 

77 

77 

73. ( 

53 

58 

57 

52 

55 

56 

55 

56 

57 

57 

54 

54 

58 

54 

53 

55 

50 

55 

58 

59 

59 

58 

56 

52 

52 

56 

60 

60 

57 

53 

55.  ( 

68 

65 

67 

70 

68 

68 

68 

65 

64 

67 

67 

68 

68 

66 

65 

67 

71 

68 

71 

72 

68 

68 

68 

67 

72 

78 

77 

73 

72 

69 

68.1 

56 

60 

59 

58 

58 

57 

57 

57 

58 

59 

55 

55 

88 

56 

55 

56 

55 

58 

58 

59 

58 

57 

57 

55 

57 

59 

62 

61 

58 

57 

57.! 

76 

74 

66 

68 

70 

70 

66 

69 

68 

67 

72 

70 

67 

65 

62 

67 

76 

82 

84 

83 

80 

81 

78 

85 

84 

91 

82 

77 

79 

76 

74.1 

56 

58 

57 

57 

56 

56 

57 

57 

58 

57 

58 

56 

57 

56 

55 

55 

55 

58 

60 

61 

60 

58 

58 

59 

60 

63 

61 

61 

61 

59 

58.  ( 

93 

95 

80 

85 

88 

93 

94 

98 

93 

85 

88 

86 

75 

70 

79 

86 

94 

102 

105 

105 

104 

100 

93 

95 

94 

91 

95 

92 

90 

93 

91.< 

57 

54 

55 

47 

47 

52 

58 

55 

54 

51 

52 

50 

50 

51 

50 

51 

67 

60 

63 

63 

64 

62 

55 

53 

57 

55 

53 

56 

51 

51 

54.  < 

81 

82 

81 

76 

74 

60 

75 

76 

84 

95 

100 

98 

93 

90 

81 

77 

77 

77 

86 

86 

76 

82.1 

44 

45 

43 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

55 

54 

59 

55 

45 

49 

53 

51 

51 

47 

58 

54 

50. ( 

93 

96 

85 

83 

86 

89 

88 

92 

95 

95 

95 

95 

85 

72 

68 

84 

91 

96 

IOC 

100 

102 

100 

100 

101 

100 

103 

100 

99 

96 

96 

92.  t 

57 

64 

59 

47 

50 

51 

52 

58 

58 

61 

56 

59 

62 

54 

55 

55 

55 

60 

63 

66 

64 

67 

57 

60 

63 

62 

58 

60 

56 

60 

58.: 

92 

96 

99 

83 

88 

90 

95 

96 

100 

102 

94 

82 

93 

04 

70 

78 

86 

95 

1  0  6 

109 

108 

106 

104 

97 

100 

99 

95 

98 

103 

94 

94. - 

53 

54 

43 

46 

52 

54 

57 

58 

53 

50 

51 

50 

50 

50 

51 

58 

62 

66 

61 

66 

63 

55 

55 

56 

52 

53 

54 

55 

54 

54.' 

86 

84 

80 

74 

80 

85 

83 

83 

83 

78 

75 

75 

73 

68 

76 

78 

85 

101 

98 

96 

94 

94 

81 

79 

81 

81 

89 

88 

88 

76 

83.. 

63 

64 

56 

50 

44 

54 

59 

55 

55 

45 

43 

49 

46 

48 

46 

48 

53 

60 

65 

70 

60 

54 

56 

52 

56 

60 

50 

63 

50 

53 

54.  i 

68 

73 

71 

51 

58 

66 

66 

71 

78 

76 

72 

73 

74 

67 

57 

61 

71 

77 

80 

82 

84 

61 

83 

78 

79 

75 

75 

76 

81 

77 

72.' 

37 

42 

30 

29 

32 

37 

42 

44 

45 

41 

40 

39 

40 

40 

38 

41 

44 

44 

48 

50 

48 

49 

45 

45 

42 

40 

39 

42 

44 

38 

41.2 

92 

96 

88 

83 

86 

91 

95 

98 

101 

95 

92 

93 

91 

90 

77 

86 

96 

103 

106 

106 

105 

106 

100 

98 

97 

91 

99 

10. 

97 

97 

95.; 

62 

67 

62 

54 

57 

62 

67 

67 

70 

64 

62 

63 

63 

60 

52 

56 

64 

70 

68 

78 

77 

71 

64 

64 

68 

68 

64 

66 

61 

60 

64.  i 

84 

89 

84 

76 

77 

83 

89 

85 

84 

90 

74 

73 

75 

70 

to 

76 

78 

87 

98 

101 

100 

95 

79 

77 

81 

82 

85 

90 

77 

74 

82.' 

57 

60 

52 

47 

45 

50 

50 

52 

52 

51 

50 

51 

52 

52 

52 

53 

51 

54 

60 

59 

58 

55 

53 

50 

52 

56 

55 

51 

56 

52 

52.' 

80 

94 

95 

79 

83 

88 

93 

95 

98 

95 

89 

89 

91 

82 

76 

82 

82 

94 

100 

103 

105 

105 

102 

91 

97 

96 

91 

96 

97 

90 

91.! 

63 

57 

63 

53 

51 

56 

65 

57 

62 

52 

52 

50 

52 

53 

52 

51 

59 

66 

6" 

69 

67 

66 

55 

54 

57 

58 

58 

63 

54 

52 

57.1 

76 

79 

79 

61 

66 

74 

77 

83 

86 

82 

80 

83 

82 

74 

73 

78 

82 

86 

88 

90 

90 

89 

90 

85 

66 

80 

79 

83 

85 

81 

80.' 

38 

39 

38 

26 

32 

34 

38 

39 

45 

47 

40 

42 

3  2 

39 

41 

41 

40 

43 

46 

46 

48 

48 

46 

43 

45 

39 

39 

43 

41 

40 

40.  < 

94 

96 

101 

100 

88 

87 

90 

93 

98 

96 

94 

96 

103 

100 

81 

83 

84 

95 

103 

102 

103 

108 

106 

104 

107 

110 

98 

98 

96 

100 

97.; 

70 

67 

70 

64 

59 

64 

65 

64 

70 

67 

59 

61 

88 

61 

57 

61 

62 

69 

73 

64 

66 

66 

66 

72 

67 

69 

71 

77 

69 

63 

65.' 

91 

91 

89 

82 

85 

90 

93 

96 

97 

96 

89 

89 

8  9 

79 

76 

84 

92 

101 

104 

104 

103 

103 

101 

96 

95 

90 

94 

99 

99 

91 

92.' 

57 

56 

55 

42 

47 

48 

52 

50 

58 

55 

52 

50 

4  1 

46 

50 

44 

58 

57 

62 

67 

65 

56 

56 

56 

bb 

57 

54 

60 

45 

48 

53. 

74 

70 

56 

59 

66 

70 

69 

75 

74 

73 

73 

73 

64 

51 

60 

68 

76 

77 

79 

82 

80 

81 

76 

78 

76 

80 

78 

60 

75 

74 

72.; 

31 

34 

39 

2  7 

26 

30 

34 

33 

35 

36 

32 

34 

33 

35 

35 

40 

38 

41 

46 

54 

43 

41 

42 

35 

i' 

34 

35 

39 

38 

34 

36.: 

86 

91 

88 

t.0 

69 

72 

72 

81 

80 

81 

80 

80 

8  0 

74 

52 

57 

81 

95 

96 

95 

94 

93 

94 

96 

97 

98 

101 

95 

88 

91 

84. < 

53 

62 

52 

4  9 

46 

44 

45 

49 

55 

50 

45 

52 

46 

46 

44 

47 

48 

66 

71 

61 

63 

63 

63 

67 

62 

64 

66 

61 

61 

57 

55.: 

70 

74 

72 

60 

60 

68 

74 

74 

79 

76 

73 

74 

68 

57 

62 

70 

77 

80 

82 

84 

84 

84 

79 

81 

76 

76 

78 

80 

77 

74,. 

35 

38 

36 

I  1 

28 

32 

37 

38 

42 

39 

37 

34 

39 

35 

40 

43 

40 

40 

43 

44 

45 

45 

43 

40 

39 

38 

37 

39 

41 

35 

38.: 

87 

92 

82 

78 

77 

82 

84 

86 

89 

86 

87 

88 

82 

79 

65 

73 

86 

91 

95 

94 

95 

94 

94 

96 

98 

95 

91 

88 

89 

91 

87.. 

70 

71 

65 

58 

56 

61 

63 

65 

70 

70 

68 

66 

65 

53 

43 

53 

59 

68 

75 

76 

65 

74 

73 

76 

77 

76 

71 

6' 

66 

72 

66. 

92 

90 

79 

82 

86 

92 

93 

96 

94 

85 

87 

88 

81 

70 

78 

85 

94 

102 

103 

105 

103 

100 

90 

93 

89 

88 

95 

95 

86 

90 

90. ' 

59 

56 

54 

48 

47 

49 

53 

54 

56 

49 

49 

49 

4  9 

54 

51 

51 

54 

59 

63 

62 

60 

59 

52 

53 

56 

54 

54 

56 

53 

50 

53.1 

76 

73 

70 

67 

69 

73 

74 

76 

80 

79 

78 

80 

73 

57 

63 

66 

76 

80 

83 

82 

84 

83 

85 

86 

87 

88 

85 

83 

82 

80 

77.: 

43 

43 

41 

34 

36 

41 

41 

42 

43 

45 

46 

43 

41 

37 

38 

45 

44 

46 

48 

51 

50 

51 

52 

51 

48 

47 

48 

47 

47 

45 

44.1 

65 

67 

62 

62 

64 

68 

64 

67 

59 

62 

64 

59 

63 

56 

63 

64 

69 

84 

95 

92 

66 

63 

65 

63 

66 

67 

71 

58 

67 

61 

66. 

46 

46 

46 

42 

46 

46 

49 

48 

47 

50 

49 

48 

48 

48 

46 

49 

49 

48 

53 

52 

49 

46 

49 

50 

49 

49 

47 

49 

52 

50 

48.' 

88 

93 

90 

78 

78 

85 

92 

93 

94 

89 

84 

85 

66 

71 

73 

78 

85 

94 

99 

104 

103 

101 

96 

89 

92 

88 

90 

95 

91 

85 

89.1 

55 

59 

52 

47 

49 

53 

57 

55 

56 

50 

49 

48 

50 

51 

48 

49 

54 

60 

62 

63 

64 

6C 

52 

55 

59 

56 

58 

57 

53 

50 

54.' 

66 

63 

64 

61 

60 

58 

60 

59 

58 

61 

61 

61 

62 

60 

62 

6f 

61 

66 

67 

63 

62 

6. 

63 

63 

62 

63 

63 

64 

62 

61 

62.  i 

48 

48 

49 

40 

42 

49 

50 

51 

49 

51 

46 

50 

5  0 

51 

6  2 

48 

47 

49 

46 

52 

50 

51 

53 

51 

49 

45 

46 

46 

52 

51 

49.1 

84 

90 

88 

80 

79 

82 

8  0 

82 

89 

85 

87 

86 

84 

80 

82 

89 

95 

94 

95 

93 

94 

96 

97 

93 

92 

93 

88 

89 

88. 

66 

67 

56 

59 

59 

65 

55 

57 

59 

63 

60 

62 

66 

52 

63 

60 

61 

67 

68 

66 

58 

63 

65 

68 

69 

66 

67 

66 

70 

74 

71 

68 

65 

65 

66 

73 

73 

71 

78 

6  8 

53 

46 

58 

69 

73 

78 

87 

85 

85 

79 

79 

78 

82 

88 

60 

80 

72 

72.1 

46 

46 

46 

40 

37 

37 

37 

37 

42 

52 

52 

4  8 

29 

28 

30 

47 

47 

54 

44 

42 

42 

52 

52 

52 

42 

47 

57 

48 

50 

44.: 

74 

75 

58 

62 

67 

75 

84 

74 

67 

70 

66 

66 

47 

61 

69 

76 

82 

85 

85 

85 

79 

73 

78 

73 

77 

75 

70 

71 

72.: 

55 

53 

41 

44 

44 

53 

61 

60 

52 

53 

55 

39 

36 

37 

48 

58 

67 

69 

69 

70 

66 

62 

61 

55 

50 

62 

59 

60 

55.1 

69 

69 

65 

50 

56 

64 

66 

74 

82 

76 

73 

77 

7: 

65 

65 

71 

75 

78 

81 

82 

83 

83 

88 

85 

86 

70 

77 

86 

84 

74.. 

33 

33 

30 

22 

26 

29 

28 

36 

40 

38 

41 

36 

2  7 

33 

41 

37 

33 

37 

39 

38 

41 

41 

43 

44 

41 

32 

39 

42 

42 

35.' 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  188  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

•j 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

73 

75 

54 

62 

67 

71 

77 

84 

81 

75 

80 

75 

67 

69 

73 

77 

81 

83 

83 

85 

84 

88 

83 

85 

79 

73 

78 

83 

78 

80 

76.8 

M  1  N 

44 

43 

34 

29 

36 

43 

37 

43 

53 

47 

42 

43 

44 

45 

45 

50 

47 

51 

52 

52 

56 

50 

51 

48 

48 

48 

45 

48 

45 

44 

45.4 

MAX 

79 

83 

76 

65 

67 

69 

73 

80 

78 

75 

72 

71 

68 

53 

41 

61 

75 

80 

82 

83 

82 

79 

78 

79 

87 

85 

80 

76 

77 

80 

74.5 

M I  N 

56 

61 

52 

38 

43 

46 

49 

56 

59 

58 

56 

56 

48 

33 

31 

37 

55 

59 

56 

65 

63 

59 

54 

60 

62 

66 

61 

59 

58 

59 

53.8 

MAX 

38 

80 

79 

80 

81 

85 

90 

91 

88 

91 

92 

90 

85 

65 

64 

76 

83 

92 

103 

99 

102 

90 

89 

93 

97 

93 

94 

93 

92 

94 

88.0 

MI  N 

47 

48 

42 

41 

37 

45 

46 

47 

47 

48 

48 

42 

47 

51 

50 

48 

51 

53 

55 

57 

55 

50 

49 

50 

54 

51 

50 

51 

49 

50 

46.6 

MAX 

86 

86 

84 

75 

83 

88 

84 

76 

72 

70 

68 

72 

68 

70 

72 

73 

85 

100 

104 

99 

88 

81 

75 

75 

81 

84 

91 

84 

76 

73 

80.8 

MIN 

51 

50 

49 

42 

43 

44 

49 

48 

51 

44 

50 

49 

49 

48 

52 

50 

51 

52 

59 

59 

55 

54 

51 

50 

47 

40 

49 

50 

53 

5 1 

49.7 

MAX 

103 

106 

101 

93 

93 

96 

96 

98 

105 

101 

102 

104 

100 

87 

81 

90 

96 

106 

111 

110 

110 

115 

112 

113 

113 

112 

108 

105 

106 

107 

102.7 

MIN 

73 

72 

77 

67 

69 

68 

71 

75 

68 

74 

71 

74 

75 

64 

59 

67 

67 

73 

75 

77 

78 

81 

87 

81 

80 

79 

86 

77 

75 

77 

73.9 

MAX 

76 

83 

82 

68 

70 

75 

79 

84 

86 

86 

80 

80 

82 

73 

60 

65 

75 

83 

89 

92 

93 

93 

90 

87 

88 

84 

82 

85 

88 

83 

81.4 

M  1  N 

42 

44 

44 

33 

36 

40 

47 

42 

41 

46 

40 

40 

43 

47 

48 

43 

47 

50 

52 

50 

51 

50 

49 

43 

45 

43 

44 

46 

47 

44 

44.6 

MAX 

74 

73 

75 

66 

67 

75 

80 

73 

73 

64 

63 

66 

68 

69 

69 

70 

71 

79 

92 

96 

92 

83 

75 

67 

75 

70 

72 

83 

68 

70 

73.9 

MIN 

51 

48 

48 

42 

45 

47 

47 

51 

49 

48 

46 

52 

51 

52 

53 

54 

52 

54 

61 

57 

54 

51 

55 

55 

50 

55 

48 

49 

56 

54 

51.2 

MAX 

92 

91 

90 

82 

85 

91 

92 

95 

95 

91 

87 

89 

88 

79 

78 

85 

91 

101 

103 

103 

103 

102 

99 

93 

92 

89 

94 

95 

91 

90 

91.9 

MIN 

57 

54 

53 

47 

45 

50 

56 

55 

57 

50 

49 

50 

51 

50 

52 

52 

57 

62 

65 

64 

63 

62 

54 

53 

55 

53 

53 

60 

52 

51 

54.4 

MAX 

65 

65 

65 

67 

67 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

67 

64 

64 

65 

65 

67 

69 

70 

68 

68 

67 

65.7 

MIN 

57 

51 

57 

55 

53 

58 

58 

57 

56 

57 

57 

57 

57 

56 

54 

54 

52 

57 

56 

58 

56 

56 

57 

52 

52 

53 

59 

59 

59 

58 

55.9 

MAX 

82 

85 

88 

73 

75 

79 

84 

88 

90 

92 

86 

86 

85 

78 

52 

61 

73 

88 

95 

98 

98 

96 

94 

91 

91 

92 

87 

92 

95 

89 

85.4 

MIN 

49 

52 

45 

41 

43 

47 

49 

51 

53 

55 

49 

50 

49 

46 

47 

53 

49 

58 

59 

59 

58 

55 

54 

52 

54 

52 

52 

55 

52 

54 

51.4 

MAX 

86 

92 

90 

85 

82 

85 

90 

93 

95 

94 

87 

85 

88 

80 

75 

85 

92 

102 

103 

104 

104 

99 

91 

93 

90 

88 

96 

94 

86 

90.8 

M  I  N 

54 

58 

50 

45 

46 

52 

57 

56 

55 

50 

49 

48 

50 

51 

51 

55 

59 

69 

67 

64 

bO 

52 

54 

54 

53 

56 

63 

54 

MAX 

71 

73 

67 

66 

75 

77 

69 

70 

65 

62 

63 

67 

64 

66 

68 

67 

74 

93 

95 

89 

78 

71 

63 

67 

71 

73 

80 

68 

67 

68 

71.6 

MIN 

52 

52 

48 

47 

49 

50 

51 

53 

53 

52 

51 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

54 

61 

60 

56 

5  4 

55 

53 

53 

55 

51 

52 

55 

53.1 

MAX 

64 

61 

62 

63 

65 

64 

64 

65 

63 

63 

64 

63 

62 

60 

63 

64 

66 

67 

63 

65 

65 

66 

65 

67 

66 

66 

67 

64.2 

MIN 

59 

57 

59 

57 

59 

59 

58 

57 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

54 

55 

53 

58 

58 

61 

57 

58 

55 

55 

59 

60 

60 

MAX 

91 

91 

84 

75 

75 

75 

72 

77 

74 

71 

72 

75 

71 

63 

60 

72 

88 

99 

94 

92 

91 

89 

93 

96 

103 

100 

91 

81 

87 

89 

83.0 

MIN 

47 

50 

54 

47 

45 

45 

54 

53 

54 

55 

55 

46 

51 

52 

41 

48 

45 

52 

52 

56 

52 

54 

51 

47 

51 

55 

49 

54 

53 

MAX 

88 

91 

95 

81 

81 

85 

90 

93 

96 

98 

92 

90 

91 

84 

63 

72 

82 

93 

100 

104 

103 

103 

100 

96 

97 

96 

92 

96 

101 

93 

91  .5 

MIN 

56 

59 

59 

47 

49 

53 

56 

56 

59 

56 

54 

55 

57 

53 

53 

61 

59 

64 

66 

67 

66 

65 

60 

58 

59 

55 

58 

61 

61 

MAX 

60 

56 

57 

64 

60 

66 

70 

66 

60 

61 

62 

63 

62 

62 

62 

61 

62 

65 

70 

70 

70 

68 

60 

66 

72 

64 

65 

69 

64 

62 

64.0 

MIN 

38 

37 

41 

37 

36 

39 

39 

43 

49 

48 

39 

44 

37 

48 

49 

47 

46 

47 

40 

42 

42 

43 

50 

51 

47 

51 

40 

51 

51 

MAX 

91 

94 

95 

78 

81 

88 

92 

94 

88 

84 

72 

79 

86 

93 

99 

102 

105 

103 

100 

90 

95 

92 

91 

94 

95 

85 

91.0 

MIN 

59 

61 

57 

53 

52 

62 

69 

55 

58 

55 

54 

51 

56 

53 

53 

54 

59 

65 

68 

70 

67 

64 

56 

57 

57 

56 

58 

62 

53 

MAX 

84 

75 

71 

72 

80 

90 

95 

93 

85 

80 

90 

91 

85 

87 

90 

94 

92 

93 

99 

99 

100 

101 

102 

95 

84 

80 

87 

103 

83 

88 

88.9 

MIN 

39 

42 

38 

37 

38 

41 

43 

47 

49 

43 

47 

43 

42 

43 

44 

43 

43 

42 

48 

48 

51 

52 

52 

46 

45 

50 

45 

50 

50 

MAX 

90 

95 

96 

80 

82 

87 

94 

96 

96 

94 

87 

89 

90 

82 

74 

80 

86 

95 

102 

105 

107 

105 

102 

93 

97 

94 

93 

97 

97 

89 

92.5 

MIN 

57 

60 

56 

49 

52 

56 

58 

62 

62 

56 

53 

55 

56 

54 

55 

55 

61 

61 

66 

75 

69 

68 

60 

59 

59 

60 

62 

69 

57 

MAX 

68 

69 

68 

68 

68 

66 

65 

64 

64 

64 

66 

66 

65 

65 

64 

67 

70 

70 

70 

69 

68 

66 

68 

68 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

67.9 

MIN 

50 

54 

56 

50 

50 

51 

56 

55 

56 

56 

56 

50 

54 

54 

53 

49 

50 

55 

57 

58 

56 

56 

57 

52 

52 

52 

56 

59 

59 

MAX 

94 

97 

91 

80 

82 

86 

91 

95 

94 

90 

89 

85 

81 

68 

64 

78 

92 

100 

100 

100 

97 

95 

93 

97 

97 

101 

97 

95 

93 

93 

90.5 

MIN 

51 

58 

62 

49 

54 

52 

57 

58 

61 

59 

62 

62 

53 

47 

46 

49 

55 

62 

67 

67 

66 

b'l 

72 

61 

62 

60 

51 

58 

60 

MAX 

95 

98 

80 

84 

85 

88 

91 

92 

95 

93 

92 

90 

75 

64 

67 

81 

91 

98 

102 

102 

99 

97 

97 

100 

97 

104 

100 

97 

97 

95 

91.5 

MIN 

54 

55 

54 

48 

49 

51 

55 

54 

60 

59 

57 

5H 

52 

47 

46 

50 

53 

59 

60 

63 

63 

65 

67 

57 

55 

53 

55 

56 

56 

MAX 

102 

108 

105 

92 

90 

95 

97 

107 

103 

102 

102 

100 

97 

88 

79 

85 

104 

110 

111 

108 

112 

112 

1  1  1 

115 

116 

112 

106 

103 

108 

111 

103.0 

MIN 

65 

68 

72 

57 

58 

59 

59 

62 

63 

62 

63 

61 

61 

56 

53 

56 

60 

64 

72 

68 

70 

71 

68 

68 

69 

74 

76 

73 

66 

MAX 

78 

82 

80 

73 

73 

78 

83 

70 

73 

73 

70 

67 

73 

69 

66 

73 

70 

76 

91 

95 

90 

80 

75 

69 

68 

75 

76 

82 

73 

70 

75.7 

MIN 

48 

54 

52 

45 

49 

46 

49 

53 

53 

45 

49 

51 

49 

52 

53 

55 

57 

57 

58 

54 

53 

54 

52 

54 

48 

51 

48 

50 

56 

MAX 

75 

83 

S3 

71 

67 

71 

72 

78 

77 

78 

74 

75 

72 

66 

48 

64 

76 

81 

83 

83 

82 

84 

85 

85 

85 

84 

83 

80 

79 

80 

76.8 

MIN 

55 

59 

53 

37 

40 

44 

46 

53 

53 

58 

55 

55 

48 

32 

34 

37 

51 

57 

60 

62 

60 

56 

55 

61 

60 

65 

59 

60 

49 

MAX 

89 

91 

76 

79 

84 

Rfl 

91 

95 

97 

88 

88 

88 

82 

64 

74 

82 

91 

100 

102 

106 

103 

101 

93 

92 

92 

89 

95 

100 

88 

90 

89.9 

MIN 

60 

59 

58 

46 

48 

52 

55 

58 

63 

52 

51 

52 

48 

48 

49 

51 

58 

64 

76 

71 

64 

67 

56 

57 

58 

56 

56 

59 

54 

MAX 

84 

88 

88 

73 

73 

80 

87 

89 

89 

87 

79 

81 

83 

75 

65 

72 

79 

88 

92 

96 

98 

97 

93 

86 

89 

85 

85 

89 

89 

82 

IV.l 

MIN 

52 

54 

44 

49 

45 

52 

61 

57 

56 

49 

47 

51 

51 

47 

48 

47 

54 

59 

63 

67 

63 

65 

58 

59 

58 

51 

54 

61 

50 

MAX 

100 

104 

106 

98 

91 

94 

94 

99 

100 

103 

102 

103 

102 

99 

82 

81 

88 

97 

108 

110 

108 

110 

111 

111 

113 

114 

110 

108 

103 

104 

101.8 

MIN 

73 

76 

79 

68 

71 

68 

70 

73 

72 

76 

73 

75 

75 

68 

58 

60 

67 

69 

79 

79 

79 

80 

82 

83 

84 

80 

83 

83 

74 

79 

74.5 

MAX 

83 

82 

80 

66 

72 

71 

70 

74 

73 

71 

76 

75 

71 

68 

62 

66 

83 

92 

89 

90 

86 

88 

88 

91 

89 

93 

91 

82 

83 

S3 

79.6 

MIN 

50 

55 

57 

54 

49 

50 

56 

53 

53 

54 

54 

51 

54 

53 

51 

53 

50 

56 

59 

57 

57 

56 

55 

56 

56 

60 

58 

58 

58 

54 

54.6 

MAX 

92 

94 

92 

80 

82 

85 

82 

93 

92 

76 

79 

77 

70 

63 

69 

75 

94 

101 

101 

100 

99 

98 

81 

96 

94 

94 

92 

85 

81 

83 

86.7 

MIN 

48 

45 

50 

38 

39 

40 

43 

43 

51 

43 

41 

44 

48 

51 

44 

44 

45 

50 

55 

53 

53 

46 

46 

43 

46 

53 

51 

47 

49 

42 

46.4 

MAX 

93 

94 

78 

79 

83 

87 

86 

95 

86 

78 

83 

77 

66 

62 

72 

77 

95 

102 

102 

101 

101 

90 

86 

95 

93 

92 

94 

80 

84 

88 

86.6 

MIN 

48 

48 

48 

38 

43 

45 

45 

46 

48 

49 

46 

48 

48 

49 

47 

44 

48 

55 

60 

59 

55 

51 

49 

46 

50 

54 

49 

51 

50 

47 

48.8 

MAX 

92 

95 

84 

76 

72 

74 

77 

81 

83 

78 

84 

84 

77 

73 

59 

71 

92 

98 

102 

98 

99 

100 

96 

98 

98 

102 

103 

90 

89 

96 

87.4 

MIN 

50 

55 

51 

52 

49 

49 

55 

51 

51 

56 

54 

49 

51 

51 

46 

51 

46 

56 

58 

54 

55 

55 

54 

55 

53 

58 

54 

53 

51 

56 

52.6 

MAX 

81 

82 

72 

73 

82 

83 

83 

76 

79 

72 

71 

72 

71 

73 

74 

75 

84 

99 

101 

96 

90 

84 

77 

72 

75 

79 

89 

81 

71 

74 

79.7 

MIN 

51 

50 

46 

42 

41 

44 

44 

49 

49 

42 

41 

48 

47 

49 

52 

51 

46 

45 

52 

53 

50 

48 

51 

50 

49 

50 

46 

43 

54 

51 

47.8 

MAX 

92 

92 

90 

82 

84 

90 

90 

93 

91 

90 

82 

82 

78 

73 

75 

82 

92 

101 

102 

101 

102 

100 

93 

93 

93 

92 

96 

96 

88 

87 

90.  1 

MIN 

50 

49 

46 

36 

39 

43 

43 

43 

43 

42 

40 

43 

46 

46 

43 

46 

45 

55 

60 

52 

54 

47 

44 

45 

49 

51 

44 

50 

46 

44 

46.  1 

MAX 

66 

76 

73 

64 

65 

6  1 

58 

58 

59 

59 

64 

63 

61 

60 

60 

60 

62 

64 

65 

62 

59 

60 

64 

66 

72 

80 

71 

66 

66 

63 

64.3 

MIN 

48 

47 

47 

40 

40 

48 

48 

48 

49 

50 

46 

50 

51 

51 

51 

52 

51 

49 

44 

52 

50 

51 

54 

51 

47 

50 

46 

47 

52 

50 

48.7 

MAX 

82 

88 

85 

71 

74 

80 

85 

89 

90 

90 

82 

82 

85 

75 

63 

72 

80 

87 

94 

97 

97 

97 

95 

90 

93 

89 

86 

91 

90 

85 

85.5 

MIN 

49 

50 

50 

39 

41 

44 

53 

49 

57 

49 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

52 

56 

57 

56 

61 

60 

53 

51 

53 

48 

50 

53 

51 

47 

50.3 

MAX 

78 

87 

84 

85 

72 

77 

83 

86 

92 

89 

82 

82 

86 

73 

57 

63 

77 

85 

94 

97 

98 

98 

96 

9  0 

91 

88 

85 

89 

90 

85 

84.6 

MIN 

51 

62 

51 

47 

48 

53 

60 

59 

57 

57 

55 

56 

54 

44 

45 

52 

54 

51 

67 

70 

71 

68 

64 

61 

63 

53 

58 

62 

62 

58 

57.1 

MAX 

82 

82 

70 

74 

79 

84 

86 

90 

89 

85 

85 

85 

85 

78 

80 

85 

89 

92 

94 

96 

95 

95 

94 

93 

89 

84 

88 

89 

89 

86 

86.4 

MIN 

59 

58 

41 

42 

45 

52 

51 

50 

56 

54 

47 

45 

49 

48 

43 

45 

51 

49 

48 

59 

65 

59 

58 

51 

58 

52 

" 

52 

40 

50 

51.0 

MAX 

62 

62 

65 

59 

60 

62 

65 

60 

60 

59 

61 

62 

61 

63 

61 

61 

60 

61 

65 

66 

63 

62 

60 

60 

59 

68 

62 

64 

66 

63 

62.1 

MIN 

48 

49 

44 

43 

43 

45 

42 

45 

47 

46 

45 

45 

43 

46 

44 

47 

47 

45 

47 

49 

46 

43 

48 

46 

45 

50 

48 

44 

50 

4, 

46.0 

MOUNT    SHA  ST  A  W8  CITY 
|mT  WILSON  FC  338B 

NACIMIENTO  DAM 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN   2  NW 

InEWPORT  BEACH  HARBOR 

NORTH  FORK.  RS 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 

OCEANS  I DE  CAMP  PENDLETON 

3JAI 

3RANGE  COVE 

3R1CK   PRAIRIF    CR  PARK 

)RLAND 

3RLEANS 

)ROVILLE 

JXNARD 

'ALMDALE 

i'ALMDALE    FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

»AL0  ALTO   CITY  HALL 

ALOMAR  MTN  OBSY 

ANOCHE  JUNCTION 

ARADISE 

'ARKER  RESERVOIR 
ASAOENA 
ASO  ROBLES 
ASO  ROBLES   FAA  AP 
ERR  IS 

ETALUMA  FIRE   STA  2 
INNACLES  NM 
ISMO  BEACH 
LACERVILLE 
LACERV I LLE    I FG 
LAT I NA 
■OINT  ARENA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   189  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


J   ■  

Station 

Day  Of  Month 

j  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 5 

16  J 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POINT   ARGUE  LLO  WB 

MAX 

62 

61 

59 

58 

58 

57 

60 

58 

60 

57 

59 

61 

62 

61 

63 

60 

59 

70 

78 

71 

62 

62 

63 

61 

63 

60 

62 

65 

65 

61 

61.9 

MI  N 

46 

46 

47 

46 

46 

48 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

52 

5  1 

50 

51 

48 

53 

52 

48 

51 

53 

52 

50 

47 

45 

49 

51 

51 

49.4 

PT   P I EDRAS  BLANCAS 

MAX 

61 

62 

59 

62 

61 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

57 

57 

6  5 

66 

62 

66 

67 

62 

64 

65 

68 

64 

61 

62 

62 

64 

65 

65 

62.9 

MIN 

49 

48 

48 

44 

44 

48 

48 

50 

48 

50 

46 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

48 

50 

51 

49 

51 

53 

51 

50 

50 

48 

49 

49 

51 

49.1 

POMONA 

MAX 

87 

86 

81 

75 

74 

74 

73 

77 

74 

72 

77 

76 

74 

69 

62 

70 

86 

97 

95 

96 

90 

92 

91 

95 

93 

96 

69 

82 

86 

87 

82.5 

M  I  N 

51 

53 

55 

51 

49 

50 

55 

54 

52 

55 

52 

47 

54 

52 

47 

52 

45 

52 

54 

55 

55 

51 

52 

49 

49 

54 

55 

56 

56 

50 

52.1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

84 

9  - 

86 

76 

78 

85 

88 

85 

84 

83 

74 

77 

76 

73 

72 

74 

88 

100 

104 

99 

94 

64 

83 

82 

84 

85 

92 

83 

75 

74 

83.7 

M  1  N 

51 

54 

50 

44 

46 

46 

46 

46 

45 

50 

52 

49 

47 

48 

46 

43 

47 

58 

54 

51 

50 

46 

45 

47 

48 

51 

48 

45 

49 

47 

PORTER V 1 LLE 

MAX 

87 

93 

96 

82 

83 

87 

92 

94 

9  8 

100 

94 

91 

91 

85 

67 

76 

85 

95 

101 

105 

105 

103 

103 

97 

96 

101 

91 

97 

101 

94 

93.0 

M  I  N 

52 

59 

5  4 

46 

50 

53 

55 

59 

62 

60 

57 

57 

56 

53 

53 

54 

58 

65 

66 

69 

67 

65 

60 

62 

61 

57 

60 

61 

60 

PORTOLA 

MAX 

79 

79 

74 

63 

71 

73 

75 

82 

80 

77 

78 

77 

7* 

67 

70 

78 

83 

84 

87 

88 

88 

87 

84 

84 

83 

82 

82 

84 

82 

79 

79.1 

MIN 

33 

37 

3  5 

26 

27 

32 

32 

32 

36 

37 

29 

30 

33 

43 

39 

41 

39 

4  1 

48 

41 

40 

41 

41 

33 

35 

32 

34 

36 

33 

POSEY    3  E 

MAX 

74 

76 

72 

63 

66 

70 

74 

7  6 

79 

7! 

73 

73 

65 

60 

49 

65 

72 

82 

85 

83 

82 

82 

80 

79 

77 

78 

82 

83 

75 

74.6 

M  I  N 

45 

48 

41 

34 

38 

42 

45 

46 

50 

47 

45 

45 

45 

37 

39 

41 

41 

50 

54 

55 

49 

52 

46 

49 

50 

48 

45 

48 

47 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

86 

84 

77 

90 

93 

95 

94 

87 

88 

80 

82 

87 

92 

101 

101 

98 

95 

93 

92 

92 

87 

90.2 

MIN 

44 

45 

42 

38 

49 

48 

50 

44 

48 

48 

45 

49 

49 

53 

51 

56 

53 

50 

43 

43 

4G 

47 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

89 

90 

75 

78 

81 

86 

86 

91 

8  9 

92 

82 

83 

75 

58 

15 

80 

92 

98 

101 

98 

98 

94 

90 

94 

92 

90 

95 

87 

87.3 

MIN 

41 

41 

47 

30 

36 

38 

41 

44 

44 

40 

38 

40 

41 

45 

45 

40 

45 

5  1 

56 

54 

51 

48 

38 

42 

40 

40 

43 

47 

44 

QUINCY  RS 

MAX 

83 

89 

81 

72 

71 

80 

83 

85 

90 

84 

82 

85 

84 

78 

76 

76 

85 

88 

90 

92 

96 

94 

92 

87 

89 

85 

87 

87 

89 

85 

84.8 

MIN 

36 

40 

37 

30 

30 

34 

35 

34 

36 

37 

33 

35 

37 

44 

4t 

44 

44 

43 

44 

43 

42 

45 

43 

34 

39 

36 

38 

38 

39 

38 

38.4 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

87 

90 

76 

73 

7B 

75 

75 

80 

76 

73 

82 

82 

75 

68 

59 

70 

87 

96 

93 

97 

97 

97 

97 

99 

98 

99 

92 

87 

8S 

93 

84.6 

MIN 

50 

49 

51 

47 

51 

53 

54 

52 

56 

56 

57 

50 

48 

51 

48 

51 

46 

50 

50 

48 

49 

48 

46 

47 

46 

52 

46 

51 

42 

RANOSBURG 

MAX 

94 

97 

92 

84 

85 

SB 

89 

92 

96 

94 

95 

93 

87 

71 

74 

83 

90 

96 

102 

101 

97 

94 

96 

98 

97 

95 

102 

9< 

96 

95 

92.4 

M  N 

60 

62 

60 

52 

55 

52 

58 

61 

65 

62 

64 

63 

61 

50 

41 

52 

58 

64 

70 

72 

69 

72 

62 

67 

70 

67 

70 

66 

62 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 

93 

92 

77 

82 

86 

90 

95 

95 

92 

85 

91 

91 

88 

72 

79 

87 

95 

100 

103 

105 

104 

101 

91 

96 

92 

93 

96 

8" 

90 

91.4 

MIN 

61 

63 

55 

52 

53 

6  4 

67 

60 

63 

61 

58 

57 

59 

56 

56 

59 

63 

67 

70 

73 

72 

70 

64 

63 

65 

65 

64 

65 

59 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

93 

93 

78 

30 

87 

9  0 

96 

98 

96 

92 

94 

94 

94 

82 

85 

91 

95 

101 

103 

105 

105 

102 

101 

97 

96 

95 

96 

98 

96 

91 

94.1 

60 

58 

54 

51 

56 

60 

66 

64 

65 

62 

61 

59 

59 

56 

53 

51 

55 

65 

73 

73 

74 

70 

65 

65 

64 

64 

65 

66 

60 

REDLANDS 

MAX 

90 

93 

72 

75 

73 

76 

76 

82 

81 

78 

83 

81 

76 

61 

60 

70 

91 

102 

102 

100 

100 

99 

99 

102 

99 

103 

69 

9: 

96 

86.7 

53 

55 

55 

55 

52 

53 

55 

55 

53 

56 

55 

51 

54 

52 

50 

52 

48 

56 

60 

56 

60 

59 

56 

57 

56 

60 

56 

55 

54 

REDWOOD  CITY 

MAX 

85 

83 

79 

76 

82 

86 

83 

76 

77 

74 

75 

75 

74 

69 

77 

76 

83 

95 

101 

98 

95 

83 

79 

78 

80 

80 

90 

89 

77 

76 

81.7 

49 

50 

49 

41 

44 

42 

51 

52 

52 

45 

45 

50 

47 

52 

52 

53 

55 

52 

58 

55 

53 

54 

50 

53 

47 

49 

48 

50 

51 

0. 

RICHARDSON  GROVE    ST  PARK 

MAX 

80 

B4 

77 

68 

73 

77 

84 

97 

91 

6  0 

77 

88 

80 

79 

81 

84 

82 

81 

98 

92 

89 

93 

79 

8" 

78 

83.0 

42 

46 

46 

45 

42 

45 

45 

48 

48 

48 

45 

45 

45 

45 

45 

51 

48 

46 

50 

50 

52 

50 

51 

50 

53 

RICHMOND 

MAX 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

66 

62 

60 

60 

60 

59 

60 

65 

65 

65 

69 

84 

87 

82 

71 

63 

63 

64 

64 

76 

64 

65 

68.2 

56 

56 

51 

51 

50 

53 

53 

51 

51 

51 

50 

51 

52 

54 

53 

52 

53 

55 

59 

59 

56 

52 

52 

52 

52 

55 

56 

53 

53 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

MAX 

88 

88 

83 

73 

74 

75 

76 

78 

79 

74 

79 

79 

75 

70 

63 

70 

88 

98 

96 

95 

93 

94 

94 

97 

95 

98 

9  3 

86 

89 

91 

84.4 

51 

53 

56 

55 

51 

48 

55 

55 

53 

56 

55 

52 

54 

54 

49 

53 

48 

55 

57 

56 

57 

55 

54 

54 

50 

57 

56 

56 

53 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

82 

89 

90 

66 

75 

74 

75 

76 

79 

79 

75 

80 

79 

74 

65 

59 

71 

91 

100 

98 

96 

96 

95 

96 

99 

96 

95 

85 

90 

84.2 

49 

52 

54 

54 

49 

5  0 

54 

53 

5  0 

54 

52 

49 

53 

52 

46 

49 

46 

52 

55 

53 

55 

53 

51 

52 

5C 

54 

54 

55 

52 

ROCKLIN 

MAX 

88 

94 

94 

78 

83 

87 

92 

95 

97 

92 

85 

87 

90 

76 

76 

80 

86 

94 

101 

105 

105 

105 

101 

90 

98 

95 

93 

97 

85 

91.4 

49 

51 

51 

40 

42 

46 

48 

50 

50 

51 

49 

50 

48 

48 

49 

49 

50 

52 

60 

63 

60 

62 

52 

50 

5C 

55 

51 

52 

50 

51.0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

94 

93 

80 

81 

86 

92 

95 

95 

87 

81 

83 

83 

74 

73 

80 

84 

93 

100 

104 

105 

104 

95 

83 

93 

91 

9C 

90 

81 

87 

89.1 

54 

64 

51 

49 

48 

51 

54 

54 

54 

51 

50 

49 

51 

53 

51 

52 

55 

62 

65 

66 

62 

56 

53 

51 

53 

54 

55 

56 

51 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

92 

92 

77 

30 

84 

90 

92 

91 

84 

78 

81 

81 

1  1 

71 

78 

81 

92 

97 

102 

104 

102 

92 

82 

91 

88 

88 

87 

75 

85 

86.8 

63 

58 

57 

52 

51 

55 

58 

55 

56 

52 

51 

50 

52 

53 

51 

52 

55 

64 

68 

67 

66 

61 

53 

53 

55 

56 

57 

57 

52 

SAINT  HELENA 

MAX 

94 

88 

79 

80 

85 

88 

85 

86 

78 

77 

76 

78 

70 

74 

79 

83 

92 

100 

102 

102 

98 

85 

79 

83 

87 

9C 

86 

8] 

82 

85.4 

MIN 

53 

52 

49 

40 

41 

45 

48 

46 

50 

43 

45 

49 

50 

49 

50 

51 

52 

51 

55 

55 

53 

51 

52 

46 

44 

53 

46 

46 

54 

48 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

80 

81 

78 

81 

81 

84 

87 

85 

82 

81 

83 

80 

7  6 

76 

73 

72 

87 

98 

100 

98 

94 

87 

69 

76 

76 

76 

87 

65 

78 

82.2 

M  I  N 

45 

45 

43 

47 

40 

46 

46 

43 

43 

41 

40 

47 

4  ) 

40 

48 

48 

49 

51 

54 

50 

57 

57 

46 

49 

5C 

53 

45 

45 

54 

50 

SALINAS  2  E 

MAX 

71 

72 

70 

6  6 

65 

67 

64 

62 

64 

64 

65 

63 

65 

63 

68 

64 

70 

65 

86 

85 

69 

66 

67 

70 

65 

68 

68 

67 

67 

68.8 

MIN 

48 

53 

46 

52 

44 

48 

51 

50 

49 

51 

49 

50 

49 

50 

50 

49 

47 

49 

53 

51 

53 

60 

52 

52 

51 

56 

44 

48 

53 

53 

50.1 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

72 

71 

62 

55 

65 

68 

.64 

68 

62 

62 

63 

61 

67 

62 

67 

65 

69 

87 

87 

83 

70 

68 

67 

70 

6  5 

68 

62 

68 

68 

68.4 

M  I  N 

50 

50 

51 

4  9 

45 

47 

52 

50 

49 

52 

52 

51 

52 

50 

50 

51 

50 

50 

54 

51 

52 

51 

54 

52 

4' 

55 

45 

51 

54  54 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

80 

80 

73 

65 

72 

75 

80 

82 

82 

78 

76 

76 

7  6 

67 

53 

70 

80 

84 

88 

90 

86 

86 

86 

84 

84 

82 

84 

85 

85 

81 

79.0 

M I  N 

49 

52 

46 

44 

48 

46 

48 

52 

56 

48 

51 

53 

52 

45 

44 

44 

50 

59 

62 

59 

58 

61 

6  1 

56 

5« 

55 

53 

60 

it 

45 

52.2  lj 

SALTER  RS 

MAX 

78 

83 

66 

70 

80 

89 

94 

93 

85 

80 

89 

6  7 

80 

81 

86 

67 

86 

9' 

97 

97 

97 

95 

92 

92 

83 

97 

87 

87.1  | 

M I  N 

41 

43 

37 

46 

42 

45 

47 

50 

43 

45 

48 

51 

53 

56 

55 

55 

48 

50 

60 

63 

62 

58 

5S 

57 

55 

60 

56 

SAN   AN  TON  I  0  CN  MOUTH 

MAX 

80 

87 

85 

55 

66 

69 

69 

75 

75 

75 

74 

74 

72 

67 

51 

59 

85 

95 

9  6 

96 

90 

9C 

9C 

92 

92 

96 

96 

87 

85 

87 

80.7 

52 

62 

52 

50 

46 

44 

47 

47 

48 

50 

47 

53 

46 

45 

46 

47 

47 

60 

64 

60 

61 

62 

55 

66 

65 

62 

62 

57 

57  58 

** 

SAN  AN  TON  1 0  MISSION 

MAX 

96 

92 

90 

81 

85 

90 

88 

94 

96 

90 

93 

88 

84 

69 

74 

82 

95 

101 

102 

103 

100 

9  6 

98 

98 

93 

93 

97 

97 

93 

92 

91.7 

M I  N 

44 

45 

44 

31 

37 

41 

42 

43 

43 

44 

43 

38 

44 

45 

40 

40 

45 

44 

5  6 

58 

52 

45 

4C 

40 

45 

44  44 

41 

43 

41 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

92 

95 

77 

75 

75 

78 

78 

84 

84 

80 

85 

83 

83 

72 

60 

71 

93 

104 

104 

100 

100 

IOC 

101 

103 

IOC 

10S 

101 

91 

95 

97 

88.9 

MIN 

51 

54 

55 

54 

52 

52 

54 

53 

52 

56 

53 

50 

53 

51 

49 

52 

46 

53 

56 

55 

57 

55 

53 

52 

52 

55 

54 

54 

51 

51 

52.8  |l 

SAND8ERG  WB 

MAX 

75 

79 

63 

bb 

5  8 

71 

78 

84 

82 

76 

77 

73 

5  6 

44 

51 

66 

83 

88 

87 

88 

84 

82 

8C 

85 

71 

91 

81 

78 

77  83 

75.9  \\ 

MIN 

54 

58 

49 

43 

45 

52 

56 

60 

62 

60 

57 

49 

4  1 

38 

3  6 

47 

55 

63 

67 

67 

64 

62 

6C 

60 

6C 

57 

59 

59 

56  57 

55.2 

SAN   DIEGO   WB  AP 

MAX 

71 

68 

63 

67 

69 

70 

69 

67 

63 

65 

69 

68 

6  6 

64 

67 

69 

70 

72 

67 

71 

73 

72 

71 

73 

75 

71 

69 

72 

72 

72 

69.2 

MIN 

59 

58 

57 

58 

60 

60 

59 

60 

59 

59 

59 

59 

5  9 

57 

56 

57 

5S 

58 

58 

59 

58 

55 

6C 

56 

56 

59  60 

60 

61 

61 

58.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

88 

89 

83 

7: 

75 

73 

71 

79 

76 

85 

79 

74 

71 

64 

62 

72 

9C 

97 

95 

95 

91 

92 

93 

96 

95 

97 

90 

82 

se 

85 

83.4  j 

MIN 

50 

53 

58 

5  4 

48 

49 

51 

49 

48 

55 

56 

54 

5  1 

53 

49 

48 

4S 

55 

58 

56 

56 

55 

52 

50 

56     57  55 

55 

55 

50 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 

63 

58 

5  5 

67 

65 

62 

63 

60 

59 

59 

56 

62 

64 

62 

58 

61 

69 

71 

69 

64 

61 

se 

58 

64     63  64 

63 

61 

56 

62.1  i 

M  I  N 

48 

49 

49 

43 

47 

45 

41 

45 

45 

41 

38 

5  0 

51 

50 

50 

53 

49 

49 

5C 

52 

51 

51 

49 

50  51 

48 

51 

54  51 

48.2 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

67 

70 

64 

62 

72 

76 

69 

68 

65 

60 

64 

66 

65 

66 

66 

65 

70 

86 

92 

84 

73 

74 

62 

63 

6J 

67 

79 

67 

67  69 

69.5 

MIN 

50 

50 

46 

45 

46 

48 

49 

49 

47 

50 

50 

49 

49 

51 

51 

52 

4S 

51 

56 

55 

51 

5C 

52 

50 

49  51 

48 

49 

54  52 

50.0 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB 

MAX 

70 

71 

60 

6  1 

66 

67 

59 

59 

57 

56 

56 

58 

60 

63 

61 

59 

62 

79 

88 

85 

65 

61 

56 

58 

64  66 

72 

60 

63  59 

64.0 

M  1  N 

5  3 

50 

49 

50 

48 

51 

50 

49 

49 

50 

49 

49 

50 

50 

51 

50 

52 

53 

6C 

55 

52 

52 

52 

49 

51 

51 

51 

50 

52  52 

51  .0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

32 

81 

80 

bR 

74 

72 

70 

74 

73 

71 

75 

75 

7  9 

70 

65 

65 

82 

90 

88 

89 

86 

81 

87 

90 

90      93  91 

81 

84  83 

79.5  1 

M  i  H 

53 

57 

57 

56 

49 

50 

57 

53 

55 

56 

59 

50 

56 

54 

52 

54 

47 

54 

56 

58 

58 

57 

56 

51 

56  55 

57 

58 

58  52 

54.7 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


Day  Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

62 

66 

61 

59 

65 

73 

65 

65 

62 

59 

62 

55 

58 

56 

6  0 

59 

70 

81 

88 

86 

74 

63 

62 

64 

67 

63 

69 

63 

66 

62 

65.5 

MIN 

39 

39 

39 

37 

47 

37 

42 

47 

47 

48 

48 

47 

48 

48 

46 

49 

48 

42 

47 

44 

41 

47 

49 

49 

48 

51 

39 

39 

52 

50 

45.2 

MAX 

97 

100 

77 

74 

79 

81 

83 

90 

90 

86 

90 

88 

88 

66 

5  9 

74 

96 

105 

106 

102 

103 

107 

105 

106 

104 

104 

99 

95 

96 

102 

91.7 

MIN 

48 

50 

52 

53 

43 

50 

52 

45 

51 

54 

52 

45 

48 

51 

49 

51 

43 

51 

53 

51 

53 

55 

49 

50 

49 

53 

48 

52 

45 

48 

49.8 

MAX 

78 

80 

70 

72 

77 

84 

78 

79 

75 

72 

70 

75 

67 

65 

75 

78 

82 

94 

99 

95 

90 

81 

73 

73 

74 

75 

86 

73 

72 

77 

78.0 

MIN 

51 

50 

51 

47 

48 

53 

52 

52 

50 

51 

50 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

57 

65 

64 

59 

52 

56 

56 

54 

56 

52 

53 

57 

55 

53.5 

MAX 

7* 

85 

78 

64 

68 

72 

72 

68 

70 

69 

67 

66 

67 

67 

60 

64 

68 

72 

88 

86 

83 

79 

72 

71 

76 

77 

76 

77 

69 

68 

72.4 

MIN 

45 

54 

49 

41 

44 

46 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

5  0 

48 

51 

51 

53 

54 

49 

50 

52 

50 

49 

5  0 

46 

51 

53 

50 

49.5 

MAX 

7* 

79 

66 

70 

73 

83 

76 

72 

70 

64 

66 

63 

61 

65 

70 

68 

76 

91 

97 

92 

83 

73 

69 

71 

72 

7  3 

82 

74 

69 

72 

73.8 

MIN 

52 

63 

54 

46 

48 

50 

51 

52 

50 

48 

50 

50 

50 

51 

51 

53 

53 

53 

60 

58 

54 

52 

51 

52 

57 

54 

54 

56 

55 

53 

52.7 

MAX 

66 

65 

68 

69 

70 

65 

65 

64 

65 

66 

66 

67 

66 

63 

65 

66 

66 

66 

72 

67 

67 

67 

66 

70 

75 

74 

70 

71 

70 

68 

67.5 

MIN 

56 

57 

56 

56 

58 

58 

56 

55 

57 

55 

54 

57 

57 

56 

54 

57 

56 

50 

57 

58 

48 

46 

56 

47 

46 

56 

60 

58 

57 

55.1 

MAX 

78 

78 

78 

80 

72 

82 

87 

76 

75 

76 

89 

70 

66 

62 

67 

73 

76 

98 

96 

99 

98 

90 

75 

77 

76 

79 

79 

89 

76 

72 

79.6 

MIN 

57 

59 

50 

46 

46 

46 

50 

49 

50 

46 

47 

47 

49 

51 

52 

51 

48 

52 

59 

63 

56 

51 

52 

49 

50 

54 

50 

50 

55 

MAX 

76 

75 

71 

72 

74 

71 

71 

72 

69 

69 

74 

73 

70 

68 

68 

68 

78 

79 

77 

81 

76 

78 

78 

82 

81 

83 

78 

76 

76 

78 

74.7 

MIN 

55 

58 

57 

55 

53 

58 

58 

57 

57 

57 

58 

54 

57 

56 

52 

54 

50 

56 

58 

59 

58 

56 

57 

51 

53 

55 

59 

60 

57 

56.1 

MAX 

73 

70 

71 

71 

77 

67 

63 

66 

63 

66 

66 

68 

66 

66 

65 

68 

74 

75 

74 

75 

74 

71 

72 

77 

81 

78 

73 

72 

73 

75 

71.0 

MIN 

56 

56 

49 

48 

48 

49 

53 

55 

54 

55 

52 

48 

53 

53 

46 

45 

48 

54 

57 

57 

57 

55 

55 

52 

53 

55 

54 

58 

55 

52.8 

MAX 

68 

66 

72 

68 

68 

65 

63 

64 

63 

68 

67 

66 

62 

67 

65 

66 

71 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

72 

98 

76 

70 

69 

71 

73 

69.0 

MIN 

49 

59 

53 

49 

50 

50 

55 

56 

56 

56 

52 

48 

49 

54 

46 

45 

48 

57 

58 

58 

58 

56 

55 

54 

53 

55 

56 

57 

57 

53.4 

MAX 

78 

79 

83 

75 

71 

68 

63 

67 

67 

70 

68 

63 

56 

56 

65 

65 

68 

90 

83 

78 

68 

65 

72 

74 

78 

77 

80 

8  0 

75 

67 

71  .6 

MIN 

39 

41 

44 

38 

43 

45 

50 

51 

50 

44 

50 

49 

48 

49 

49 

51 

50 

46 

5  2 

48 

52 

50 

53 

49 

46 

46 

42 

44 

44 

46.9 

MAX 

7X 

67 

60 

62 

64 

67 

64 

64 

64 

66 

62 

64 

64 

60 

63 

63 

66 

79 

78 

73 

74 

70 

68 

71 

65 

64 

74 

69 

66 

64 

66.9 

MIN 

46 

47 

42 

36 

42 

48 

50 

50 

50 

49 

50 

51 

51 

51 

52 

52 

51 

49 

53 

53 

50 

52 

52 

51 

49 

49 

46 

49 

48 

48.9 

MAX 

62 

62 

63 

63 

62 

61 

62 

61 

60 

61 

61 

62 

60 

60 

60 

62 

62 

62 

60 

62 

61 

63 

61 

60 

63 

65 

69 

65 

65 

63 

62.1 

MIN 

54 

52 

57 

56 

53 

55 

56 

53 

56 

56 

57 

54 

56 

54 

56 

53 

54 

57 

57 

57 

57 

58 

56 

53 

50 

57 

62 

60 

60 

MAX 

76 

75 

67 

70 

71 

72 

70 

68 

69 

70 

69 

67 

68 

67 

70 

79 

80 

80 

76 

73 

76 

80 

85 

82 

82 

76 

75 

73.8 

MIN 

46 

51 

55 

46 

47 

46 

45 

56 

55 

51 

46 

53 

57 

48 

48 

47 

54 

54 

56 

55 

55 

54 

44 

40 

49 

54 

MAX 

«7 

91 

88 

78 

78 

83 

85 

79 

78 

77 

78 

69 

71 

67 

74 

73 

75 

85 

99 

101 

96 

91 

79 

75 

74 

80 

87 

90 

73 

73 

81.1 

MIN 

51 

50 

49 

42 

42 

43 

45 

47 

47 

41 

42 

48 

49 

49 

50 

50 

46 

47 

55 

56 

51 

48 

50 

49 

47 

47 

48 

45 

52 

50 

MAX 

65 

65 

71 

59 

60 

63 

66 

74 

65 

58 

60 

65 

61 

59 

62 

62 

59 

57 

68 

72 

69 

69 

68 

64 

70 

74 

65 

60 

72 

62 

64.8 

MIN 

42 

50 

46 

47 

46 

46 

44 

47 

48 

48 

47 

47 

48 

48 

50 

48 

47 

48 

43 

46 

47 

46 

49 

50 

47 

49 

50 

52 

53 

50 

47  .  6 

MAX 

87 

89 

87 

72 

78 

82 

86 

89 

94 

91 

86 

90 

90 

82 

69 

81 

88 

95 

98 

95 

101 

97 

99 

91 

95 

90 

90 

92 

93 

87 

88.8 

MIN 

61 

64 

53 

51 

54 

58 

64 

63 

66 

64 

61 

62 

62 

54 

54 

60 

64 

68 

72 

73 

74 

75 

67 

65 

66 

67 

66 

65 

62 

62 

63.2 

MAX 

62 

67 

60 

67 

74 

66 

59 

62 

71 

62 

60 

70 

83 

88 

87 

61 

65 

69 

60 

59 

67.6 

MIN 

46 

48 

48 

52 

49 

45 

46 

48 

54 

48 

48 

51 

52 

53 

51 

51 

47 

47 

56 

50 

51 

49  •  6 

MAX 

75 

80 

76 

63 

63 

72 

74 

73 

82 

79 

76 

80 

77 

68 

62 

70 

83 

85 

85 

85 

87 

86 

85 

81 

85 

80 

84 

83 

84 

78 

78.0 

MIN 

35 

41 

34 

28 

28 

32 

32 

33 

39 

38 

31 

33 

31 

40 

38 

43 

46 

52 

43 

43 

44 

44 

45 

36 

32 

34 

33 

39 

39 

38 

37.5 

MAX 

61 

68 

61 

50 

52 

60 

66 

68 

70 

69 

66 

68 

67 

57 

45 

57 

66 

72 

74 

75 

71 

7T 

77 

72 

75 

71 

75 

74 

74 

71 

67.0 

MIN 

32 

34 

36 

27 

27 

33 

35 

34 

35 

37 

33 

34 

33 

38 

34 

36 

39 

41 

44 

39 

43 

41 

41 

37 

41 

36 

37 

39 

39 

37 

MA 

92 

88 

84 

77 

85 

89 

88 

87 

83 

78 

78 

80 

74 

72 

78 

82 

90 

102 

103 

99 

98 

94 

80 

83 

81 

85 

94 

89 

75 

81 

85.6 

MIN 

48 

48 

51 

39 

40 

49 

45 

46 

47 

40 

41 

45 

45 

47 

51 

51 

47 

47 

52 

52 

51 

48 

51 

47 

45 

48 

44 

44 

52 

MAX 

84 

89 

88 

74 

78 

82 

87 

90 

93 

92 

87 

86 

86 

76 

64 

68 

80 

90 

98 

100 

99 

99 

98 

94 

94 

91 

90 

93 

96 

90 

87.9 

MIN 

50 

54 

50 

42 

45 

48 

46 

56 

57 

54 

52 

52 

32 

49 

50 

50 

49 

62 

64 

62 

64 

62 

62 

58 

58 

52 

55 

58 

57 

56 

54.2 

MAX 

78 

79 

77 

78 

70 

76 

76 

79 

82 

80 

80 

78 

76 

66 

59 

61 

78 

85 

88 

86 

88 

86 

83 

83 

83 

82 

83 

83 

82 

79 

78.8 

MIN 

42 

44 

49 

39 

35 

39 

41 

44 

45 

46 

43 

42 

42 

38 

38 

44 

42 

50 

56 

54 

52 

51 

47 

46 

47 

44 

43 

46 

47 

MAX 

65 

72 

67 

63 

68 

68 

73 

71 

67 

70 

70 

64 

46 

60 

67 

72 

78 

80 

79 

76 

72 

76 

73 

75 

71 

69.7 

MIN 

35 

38 

45 

29 

35 

34 

36 

43 

35 

36 

3  4 

42 

41 

40 

40 

45 

42 

44 

44 

38 

35 

39 

40 

42 

38 

38.9 

MAX 

75 

77 

69 

63 

67 

67 

71 

74 

75 

73 

70 

67 

60 

49 

43 

67 

73 

79 

79 

79 

75 

75 

75 

79 

84 

8  4 

75 

7  2 

71 

75 

71.4 

MIN 

49 

53 

48 

39 

44 

46 

46 

54 

55 

56 

57 

54 

44 

35 

33 

39 

50 

55 

59 

51 

60 

bO 

58 

61 

56 

58 

63 

6  2 

57 

MAX 

95 

94 

80 

83 

88 

94 

95 

96 

95 

85 

87 

87 

80 

72 

80 

85 

95 

103 

105 

106 

104 

99 

89 

93 

92 

90 

96 

93 

86 

90 

91.2 

MIN 

59 

60 

54 

50 

50 

56 

58 

57 

56 

55 

53 

51 

51 

55 

53 

53 

57 

64 

69 

72 

66 

61 

55 

56 

59 

57 

56 

61 

56 

52 

57.1 

MAX 

86 

92 

90 

78 

81 

86 

91 

91 

93 

92 

85 

83 

84 

78 

70 

80 

85 

92 

99 

102 

103 

101 

94 

88 

90 

89 

88 

94 

90 

83 

88.6 

MIN 

58 

56 

52 

46 

45 

50 

54 

53 

53 

52 

49 

48 

48 

53 

50 

50 

53 

59 

62 

63 

60 

58 

52 

51 

52 

53 

51 

55 

52 

49 

52.9 

MAX 

94 

95 

87 

83 

87 

93 

93 

95 

90 

80 

80 

71 

80 

86 

1  0  3 

105 

103 

100 

92 

90 

95 

94 

86 

89 

90.5 

MIN 

54 

57 

52 

46 

47 

49 

5  .1 

53 

52 

5  2 

49 

53 

50 

52 

6c 

63 

60 

55 

54 

55 

51 

53 

55 

48 

53.1 

MAX 

90 

92 

87 

79 

85 

90 

91 

95 

95 

92 

89 

89 

87 

76 

82 

86 

93 

98 

10C 

103 

103 

l  OC 

98 

93 

94 

91 

92 

95 

92 

88 

91.5 

MIN 

52 

54 

51 

43 

47 

49 

52 

55 

5  5 

53 

54 

55 

54 

50 

54 

57 

61 

65 

62 

63 

57 

59 

58 

54 

56 

59 

53 

55 

54.9 

MAX 

76 

80 

73 

65 

72 

77 

81 

84 

81 

75 

78 

79 

71 

65 

61 

75 

82 

86 

ae 

91 

88 

48 

84 

82 

81 

82 

84 

85 

80 

81 

79.2 

MIN 

45 

45 

40 

38 

38 

41 

42 

46 

51 

5  0 

46 

45 

46 

41 

43 

43 

48 

51 

5  7 

58 

58 

57 

53 

51 

53 

49 

48 

53 

51 

51 

47.9 

MAX 

86 

89 

70 

68 

71 

71 

70 

78 

75 

70 

76 

74 

68 

59 

58 

66 

89 

98 

9  4 

92 

92 

9  0 

92 

95 

95 

96 

87 

84 

85 

89 

80.9 

MIN 

48 

52 

55 

51 

45 

41 

52 

47 

50 

5  - 

50 

46 

49 

45 

46 

45 

47 

54 

54 

54 

55 

54 

56 

54 

58 

58 

55 

53 

52 

50 

51.0 

MAX 

81 

80 

63 

63 

73 

74 

77 

89 

86 

84 

85 

86 

69 

67 

73 

81 

88 

90 

91 

91 

93 

9  2 

88 

91 

91 

87 

87 

91 

85 

86 

82.7 

MIN 

39 

46 

42 

2  8 

28 

36 

37 

37 

46 

42 

36 

45 

48 

42 

50 

52 

48 

47 

50 

47 

48 

49 

59 

50 

43 

40 

42 

42 

49 

41 

43.6 

MAX 

69 

67 

70 

58 

58 

64 

65 

65 

75 

75 

73 

73 

73 

66 

50 

62 

68 

73 

TP 

79 

79 

79 

80 

77 

79 

76 

80 

78 

79 

75 

71.4 

MIN 

34 

37 

43 

2  ^ 

30 

34 

3! 

35 

37 

39 

36 

37 

35 

40 

39 

42 

41 

44 

4  9 

43 

45 

44 

45 

40 

41 

37 

40 

40 

44 

40 

39.  1 

75 

77 

73 

65 

68 

72 

80 

84 

83 

77 

75 

76 

73 

66 

59 

67 

83 

88 

90 

85 

85 

85 

84 

81 

78 

84 

88 

85 

82 

80 

78.3 

MIN 

50 

53 

50 

42 

45 

49 

5  l 

48 

57 

55 

50 

52 

46 

41 

41 

48 

45 

55 

58 

64 

62 

62 

44 

53 

60 

45 

47 

44 

50 

51 

50.6 

MAX 

88 

91 

90 

78 

83 

88 

92 

96 

98 

9  8 

92 

90 

88 

82 

74 

81 

91 

99 

102 

101 

101 

101 

100 

97 

94 

91 

95 

LOO 

98 

95 

92.4 

MIN 

62 

67 

56 

50 

51 

59 

62 

66 

69 

64 

60 

58 

57 

52 

51 

54 

62 

71 

7i 

75 

74 

73 

65 

65 

67 

60 

64 

68 

65 

63 

62.8 

101 

106 

99 

91 

91 

94 

97 

104 

104 

97 

101 

103 

101 

81 

82 

88 

102 

109 

109 

106 

110 

111 

108 

114 

114 

105 

103 

101 

105 

111 

101.6 

MIN 

73 

66 

67 

64 

63 

65 

65 

66 

71 

67 

65 

70 

63 

60 

58 

61 

63 

72 

71 

66 

80 

78 

76 

76 

82 

71 

70 

76 

72 

78 

69.2 

MAX 

86 

91 

93 

76 

80 

85 

87 

93 

95 

90 

90 

88 

88 

82 

67 

91 

91 

97 

10C 

102 

101 

101 

98 

98 

92 

94 

92 

96 

95 

94 

91.1 

MIN 

52 

56 

51 

45 

47 

51 

53 

55 

63 

56 

54 

54 

54 

52 

52 

60 

60 

60 

65 

63 

63 

5  2 

62 

62 

57 

55 

57 

59 

59 

58 

56.6 

MAX 

86 

86 

79 

72 

78 

83 

85 

89 

89 

88 

82 

83 

82 

73 

62 

76 

86 

94 

97 

96 

97 

96 

92 

89 

90 

88 

89 

91 

90 

85 

85.8 

MIN 

48 

51 

45 

4  J 

42 

45 

49 

49 

52 

50 

49 

50 

49 

47 

50 

46 

52 

57 

58 

58 

56 

58 

56 

55 

54 

47 

53 

55 

55 

53 

51.0 

MAX 

72 

74 

71 

71 

72 

68 

68 

68 

63 

67 

70 

70 

70 

66 

60 

68 

73 

73 

76 

76 

74 

71 

71 

72 

77 

85 

77 

73 

73 

72 

71.4 

MIN 

53 

56 

57 

5  3 

52 

54 

57 

56 

54 

57 

57 

58 

56 

55 

53 

52 

51 

54 

56 

58 

58 

56 

55 

48 

54 

54 

60 

59 

59 

53 

55.2 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA    ANA   FIRE    ST  A 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   F AA  AP 

SANTA  CRUZ 

SANTA   MARIA   WB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  OAM 

SHELTER  COVE 

SI  ERR AVI LLE  RS 

SODA  SPRINGS  1  E 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE   YOSEM I TE  NP 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

SOUIRREL    INN  2 

STOCKTON   FAA  AP 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

STOCK  TON   MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE   R1V   EDISON   PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


L-ontmued 

Day  Of  Month 

rage 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TRACY  CARBONA 

MAX 
M  IN 

88 
54 

91 
58 

91 
57 

78 
45 

80 
45 

B4 

52 

90 
57 

91 
54 

93 
53 

92 
48 

86 
46 

83 
46 

84 
47 

80 
57 

72 
51 

80 
50 

84 
53 

92 
60 

101 
65 

103 
63 

104 
60 

102 
57 

97 
53 

88 

51 

91 
55 

87 

57 

88 
57 

93 
56 

92 
51 

84 
48 

89.0 
53.5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

92 

91 

81 
56 

80 
50 

87 
51 

92 
54 

92 
63 

92 
58 

88 

60 

75 
49 

79 
53 

82 
53 

75 
48 

69 
52 

81 
53 

80 
55 

94 
55 

101 
58 

105 
64 

106 
65 

103 
59 

96 
51 

85 

50 

89 
54 

86 
57 

86 

57 

96 
53 

94 

79 

88 

88.1 
55.1 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 
MIN 

77 
44 

81 
36 

70 
40 

76 

85 
55 

85 
50 

91 

50 

84 
52 

86 
48 

77 
48 

76 
49 

87 
50 

91 
44 

93 
55 

93 
55 

93 
57 

94 

52 

84 

49 

81 
46 

85 
53 

88 
55 

84.6 
49.  1 

TRONA 

MAX 
MIN 

97 
62 

100 
65 

102 
73 

91 

89 
56 

90 
60 

94 

59 

93 
62 

97 
64 

101 
67 

101 
62 

99 
61 

99 
62 

'i- 
54 

75 
50 

78 
55 

88 
62 

96 
68 

102 
69 

105 
71 

106 
71 

105 
73 

105 
66 

103 
62 

104 
68 

108 
68 

107 
68 

105 
68 

105 
67 

103 
64 

98.0 
64.0 

TRUCKEE  PS 

MAX 
MIN 

69 
29 

73 
33 

71 
24 

67 
19 

73 
28 

73 
28 

75 
39 

71 
29 

74 
30 

73 
28 

65 
38 

5  0 
34 

65 
35 

77 
34 

80 
45 

80 
36 

83 
40 

82 
37 

82 
39 

77 
32 

80 
34 

75 
30 

79 
33 

78 
32 

80 
35 

75 
34 

74.1 
32.9 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

71 
34 

71 

35 

63 
28 

59 
23 

66 
29 

68 
29 

75 
37 

84 
37 

82 
43 

75 
41 

78 
49 

77 
40 

72 
35 

69 
39 

74 
38 

77 
41 

80 
38 

84 
41 

84 
41 

84 
41 

83 
44 

87 
44 

84 
48 

86 
45 

86 
42 

78 
42 

77 
37 

85 
40 

82 
41 

82 
44 

77.4 
38.9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

83 
61 

85 
66 

86 

51 

69 
50 

72 
55 

79 

57 

83 
64 

87 
64 

90 
62 

90 
63 

86 
60 

89 
59 

88 

62 

82 
55 

70 
53 

82 
56 

85 
62 

90 
67 

93 
72 

97 

73 

96 
75 

96 

74 

96 
64 

90 

63 

94 
62 

89 

63 

86 
65 

90 
66 

94 
59 

86 
60 

86.8 
62.1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
55 

68 
55 

70 
54 

75 
48 

70 
57 

72 
55 

72 
56 

70 
55 

70 
55 

75 
54 

75 
50 

72 
55 

68 
55 

62 
50 

66 
52 

80 
47 

83 
51 

78 
53 

82 
57 

78 
57 

81 

56 

80 
56 

85 
57 

83 
50 

86 

50 

81 
58 

80 
60 

78 
59 

77 
59 

75.8 
54.  3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

99 
66 

102 
70 

101 
68 

89 
57 

90 
57 

94 
59 

93 
62 

96 
69 

100 
66 

98 

65 

101 
65 

99 
67 

97 
59 

90 
58 

77 
49 

87 
54 

94 
63 

101 
65 

104 
69 

105 
69 

106 
71 

107 
66 

108 
65 

108 
65 

108 
69 

108 
69 

105 
73 

103 
75 

104 
70 

103 
66 

99.2 
64.9 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

66 
28 

64 
31 

52 
35 

47 

20 

57 
24 

61 
26 

61 
34 

67 
30 

65 
32 

64 

37 

65 
33 

63 
31 

55 
31 

41 

30 

54 
30 

63 
36 

68 

35 

69 
39 

72 
42 

71 
44 

70 
39 

72 
40 

69 
39 

72 
32 

70 
37 

72 
38 

70 
39 

71 
37 

69 

65 
36 

64.2 
34.3 

TW I TCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

88 
52 

84 
46 

79 
46 

67 
39 

68 
42 

69 
47 

68 

50 

69 
49 

69 
48 

68 
49 

67 
46 

67 
49 

64 
50 

60 
49 

66 
51 

64 
52 

72 
49 

86 

52 

87 
59 

84 

55 

84 
54 

76 
51 

77 

52 

78 
50 

82 
48 

79 
49 

78 
47 

75 
49 

72 
53 

70 
48 

73.9 
49.4 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

82 
49 

77 
53 

67 
47 

71 

40 

83 
41 

93 
48 

94 

51 

95 
51 

87 
54 

89 
49 

87 
41 

90 
48 

83 
48 

79 
49 

83 
46 

86 
49 

93 
53 

100 
53 

104 
60 

102 
62 

102 
57 

97 
58 

89 
51 

91 
51 

83 
55 

79 
56 

88 

47 

89 
50 

85 
52 

87 
48 

87.8 
50.6 

UCLA 

MAX 
MIN 

67 
55 

66 
57 

66 
59 

64 
57 

66 
56 

66 
55 

64 
57 

64 
54 

64 
57 

65 
58 

67 
58 

67 
55 

64 
55 

bl 
54 

62 
54 

63 
53 

67 
54 

72 
55 

73 
57 

71 
61 

66 
59 

70 
58 

hft 
57 

73 
56 

75 
57 

81 
61 

76 
60 

71 
61 

70 
57 

68 
56 

67.9 
56.8 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

88 
49 

90 
53 

B  3 

53 

71 

52 

73 
48 

78 
48 

77 
48 

75 
54 

78 
48 

75 
47 

79 
52 

70 
50 

72 
51 

67 
48 

57 

46 

67 

50 

89 
45 

100 
55 

100 
58 

98 
54 

94 
56 

94 
51 

95 
52 

98 
53 

96 
55 

99 
58 

93 
53 

85 
51 

90 
50 

90 
50 

84.0 
51.3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 
MIN 

84 
43 

81 
43 

85 
36 

82 
38 

B  ft 
43 

92 
45 

94 
46 

93 
46 

88 
43 

88 
48 

86 
47 

78 
48 

82 
45 

85 
46 

91 
48 

96 
50 

99 
54 

99 

55 

99 
51 

97 
54 

94 
49 

89 
46 

91 
43 

92 
46 

90 
46 

89 
46 

89.7 
46.3 

UPR    SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

73 
47 

74 
51 

75 
47 

69 
44 

67 
46 

74 
47 

77 
49 

68 
49 

70 
49 

63 
49 

60 
49 

62 
48 

65 
50 

64 
49 

66 
49 

67 
50 

67 
51 

77 
53 

81 
61 

93 
64 

88 

55 

80 
51 

66 
51 

63 
50 

68 

50 

70 
51 

74 
48 

82 
47 

67 
49 

68 
48 

71.3 
50.1 

VALYERMO  RS 

MAX 
MIN 

88 
41 

91 
50 

90 
48 

76 

31 

78 
38 

82 
39 

85 
43 

89 
48 

90 
48 

90 
49 

90 
45 

88 
46 

86 
55 

76 

37 

65 
36 

77 
40 

87 
45 

93 
51 

94 

55 

94 
54 

95 
59 

92 
58 

95 
45 

95 
44 

93 
46 

97 
45 

95 
48 

92 
45 

94 
44 

90 
45 

88.2 
45.9 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
52 

94 
55 

96 
60 

81 
48 

82 
46 

87 
46 

89 
48 

90 
52 

92 
55 

95 
53 

93 
50 

92 
51 

90 
55 

78 
46 

62 

44 

66 
45 

85 
49 

91 
57 

99 
60 

99 
62 

100 
59 

98 
63 

96 
60 

96 

55 

99 
55 

99 
54 

101 

56 

93 
55 

94 

52 

94 
53 

90.8 
53.2 

VISALIA 

MAX 
MIN 

89 
56 

92 
58 

96 
59 

82 
48 

83 
54 

87 
55 

92 
57 

94 
59 

98 
60 

100 
60 

94 

57 

90 
55 

92 
55 

85 
56 

67 
54 

75 
55 

84 
61 

93 
64 

101 
69 

105 
67 

104 
61 

104 
65 

102 
61 

98 
61 

98 
64 

88 

57 

93 
62 

97 
61 

100 
61 

94 
59 

92.6 
59.0 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
56 

66 
56 

68 
52 

70 
56 

69 
56 

68 
55 

70 
57 

66 

57 

65 
56 

71 

57 

70 
57 

68 
55 

64 

53 

65 
51 

66 

50 

74 
49 

77 
55 

73 
54 

82 
57 

78 

53 

80 
53 

77 
55 

78 
54 

79 
47 

82 
53 

76 
57 

75 
58 

74 
56 

76 
54 

72.4 
54.5 

VOLT  A  PH 

MAX 
MIN 

84 

50 

84 
55 

79 
48 

72 
43 

78 
49 

84 
58 

85 
59 

89 
56 

90 
56 

88 

53 

82 
52 

86 
52 

85 
50 

80 
49 

75 
44 

81 

52 

88 
54 

93 
59 

97 
64 

98 
68 

98 
67 

96 
62 

94 
57 

91 
58 

92 
56 

89 
50 

90 
52 

92 
60 

92 
54 

84 
56 

87.2 
54.8 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

85 
48 

ea 

49 

84 
45 

74 
40 

75 
43 

84 
44 

90 
46 

86 
47 

88 

49 

80 
49 

68 

M 

75 
45 

75 
50 

68 
50 

69 
50 

78 
52 

88 

50 

91 
50 

99 
56 

102 
53 

100 
52 

99 
50 

88 

53 

78 
51 

82 
46 

81 
51 

83 
45 

93 
46 

77 
55 

75 
46 

83.4 
48.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
44 

9C 
52 

87 

43 

70 
46 

75 
38 

75 
38 

76 
36 

90 
48 

88 
44 

85 
41 

84 

42 

82 
38 

77 
39 

70 
43 

53 
42 

71 
45 

88 
43 

95 
50 

97 
51 

96 
47 

93 
48 

94 
47 

95 
47 

98 
48 

95 
46 

98 
42 

94 
48 

90 
51 

90 
43 

92 
40 

85.9 
44.3 

WASCO 

MAX 
MIN 

88 
58 

92 
61 

95 
60 

83 

50 

83 

55 

86 
56 

91 
58 

94 
61 

98 
64 

100 
61 

95 
5ft 

91 
59 

91 
55 

81 
55 

69 
53 

75 
60 

85 
60 

95 
67 

IOC 
69 

105 
69 

105 
67 

103 
65 

103 
6? 

99 
63 

98 
64 

96 
59 

92 
64 

96 
64 

101 
61 

101 
61 

93.1 
60.6 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

84 
45 

76 
46 

79 
49 

68 

43 

74 

42 

65 

»] 

68 
47 

75 
50 

75 
49 

70 
50 

69 
48 

76 
49 

59 
49 

59 
50 

59 
50 

64 

50 

62 
49 

66 
48 

84 
53 

84 

50 

100 

52 

72 
49 

63 
50 

65 
51 

64 
49 

71 
47 

82 
44 

85 
49 

88 
51 

68 

52 

72.5 
48.4 

WE AVERV I LLE  RS 

MAX 
MIN 

77 
38 

77 
40 

83 
34 

7  0 
30 

69 
33 

72 
37 

79 
37 

87 
41 

89 
44 

83 
41 

89 
43 

87 
45 

89 
40 

89 
42 

81 
46 

80 
45 

82 
42 

83 
44 

102 
45 

93 
47 

96 
47 

96 
49 

97 

50 

98 
45 

93 
43 

93 
44 

84 
40 

80 
46 

89 

91 
43 

85.9 
42.2 

WEED   1  S 

MAX 
MIN 

73 
33 

75 
35 

74 
34 

57 

25 

62 
28 

70 
28 

74 

34 

79 
38 

85 
42 

79 
37 

76 
35 

80 
37 

77 

30 

70 
38 

72 
36 

75 
38 

80 
35 

82 
38 

85 
38 

84 

38 

87 
41 

86 
43 

87 

50 

83 
48 

84 
46 

77 

39 

75 
34 

80 
41 

83 
47 

79 
43 

77.7 
37.6 

WH I SKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

87 
58 

91 
44 

77 
49 

83 
55 

85 
56 

91 
62 

94 
56 

92 
54 

89 
55 

85 
50 

73 
48 

94 
53 

97 
65 

100 
66 

101 
67 

105 
70 

99 
58 

90 
60 

91 
59 

93 
62 

94 
54 

91.0 
57.2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

52 
28 

58 
31 

60 
35 

50 
22 

49 

23 

54 
28 

56 
25 

55 
26 

60 
32 

63 
37 

62 
31 

61 

32 

62 
30 

58 
29 

36 
24 

42 

32 

47 

33 

55 
32 

62 
36 

65 
38 

66 
39 

67 
38 

65 
38 

65 
33 

68 
37 

69 
39 

71 
35 

67 
34 

62 
44 

64 
33 

59.0 
32.5 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

41 

24 

47 

30 

40 
22 

35 
15 

32 
17 

37 
21 

40 
24 

42 
22 

45 

29 

44 

31 

44 

29 

46 
28 

49 
28 

42 
22 

28 
11 

29 

20 

37 
27 

46 

30 

5L 
3. 

50 
33 

51 
34 

52 
35 

56 
36 

54 

35 

57 
35 

56 

39 

57 
38 

53 
34 

54 

35 

51 

32 

45.5 
28.3 

WILLITS  1  NE 

MAX 
M  i  N 

7b 
40 

74 
38 

70 
40 

66 

32 

78 
34 

84 

39 

87 

42 

88 
42 

8  6 
43 

76 
38 

81 

39 

80 
44 

80 
44 

74 
41 

77 
40 

82 
41 

84 
43 

92 
44 

94 

50 

94 

50 

92 
47 

92 
50 

82 
46 

83 
41 

8C 
40 

72 
42 

80 
37 

83 
41 

78 
43 

80 

81.5 
41.8 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

88 
57 

95 
5  S 

95 
53 

81 
52 

80 
50 

88 

58 

94 
70 

96 
56 

92 
59 

91 
54 

84 

52 

85 
54 

86 

56 

80 
53 

71 
53 

78 
54 

84 

59 

91 
51 

rn 
65 

101 
68 

103 
65 

101 
65 

9b 

57 

88 
58 

92 
58 

92 
56 

90 
59 

92 
62 

93 
54 

84 
52 

89.6 
57.3 

WINTERS 

MAX 
MIN 

90 
58 

96 
61 

91 
55 

81 

57 

82 
49 

88 
52 

94 
68 

95 
52 

97 
54 

93 
53 

87 

52 

87 
50 

88 
53 

78 
52 

73 
51 

80 
53 

86 

54 

95 
63 

1C  1 
67 

105 
68 

106 
69 

104 
60 

101 
58 

90 
53 

94 
52 

92 
57 

92 
56 

96 
58 

95 
51 

95 
47 

91.7 
56.1 

WOODFORDS 

MAX 
MIN 

78 
41 

75 
46 

64 

39 

71 
33 

72 
40 

70 
39 

79 
39 

79 
49 

77 
51 

80 
47 

79 
48 

70 
44 

59 
39 

64 

39 

71 
44 

79 
47 

81 

52 

88 
54 

85 

53 

85 
53 

84 
52 

83 
55 

86 
48 

83 
53 

87 
50 

84 
54 

86 

51 

81 
50 

79 
48 

77.9 
46.8 

WOODLAND   I  WNW 

MAX 
MIN 

90 
55 

95 
54 

95 
51 

79 
54 

83 
46 

86 
50 

90 
58 

92 
53 

96 

53 

91 
49 

84 
48 

89 
47 

88 
47 

81 

53 

72 
50 

84 
49 

88 
54 

96 
60 

101 
66 

105 
63 

106 
60 

104 
59 

99 
53 

87 
51 

95 
52 

95 
55 

92 
54 

95 
55 

92 
50 

85 
45 

91.2 
53.1 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

83 
51 

84 
54 

83 
52 

74 
54 

79 
52 

74 

52 

74 
55 

75 
56 

72 
55 

72 
57 

77 
57 

75 
49 

73 
56 

69 
53 

69 
43 

74 
42 

84 

45 

89 
42 

85 
52 

90 
57 

84 

56 

88 

55 

90 
46 

92 
49 

89 
49 

93 
54 

91 
51 

90 
49 

81.1 
51.5 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

83 
44 

82 

52 

71 
44 

74 
41 

78 
44 

81 
46 

82 
49 

86 
51 

85 
55 

84 
51 

82 
48 

80 
49 

79 
50 

71 
45 

61 
43 

66 
47 

80 
49 

86 
55 

87 

59 

86 

57 

85 
58 

83 

57 

83 

56 

82 

53 

84 

53 

82 
52 

84 

50 

85 

50 

85 

52 

85 
50 

80.7 
50.3 

YREKA 

MAX 
MIN 

74 
40 

79 
42 

79 
33 

60 
32 

60 
35 

73 
38 

78 
45 

84 
46 

90 
5  3 

84 

44 

80 
45 

85 
47 

81 
38 

82 
38 

8  5 

39 

79 
46 

84 
45 

87 
49 

79 
45 

89 
48 

90 
52 

90 
52 

93 
54 

91 
53 

91 
50 

85 
45 

80 
43 

85 

50 

90 
53 

90 
51 

82  .6 
45.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

JUNE  1962 


Day  ot  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

Tot . 

1 

7 

8 

I 

9 

1  

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

1  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
W  I  ND 

.  40 

.  44 

.  43 

.  38 

.  36 

.32 

.  36 

.  42 

.33 

.37 

.33 

.32 

.33 

.30 

.  14 

.30 

.30 

.30 

.38 

.45 

.44 

.39 

.43 

.30 

.30 

.49 

.  38 

.34 

.36 

.35 

10.74 

BACKUS  RANCH  (a) 

EVAP 

.86 

.  79 

.82 

.48 

.56 

.86 

.68 

.58 

.78 

.60 

.68 

.61 

.43 

.29 

.34 

.25 

.  46 

.  55 

.63 

.  63 

.  75 

.  77 

.  37 

.  60 

.84 

.  84 

59 

63 

43 

.78 

18.48 

WIND 

162 

167 

210 

121 

109 

119 

89 

95 

154 

120 

119 

129 

123 

164 

93 

115 

95 

92 

100 

88 

190 

65 

60 

73 

170 

229 

ii5 

52 

89 

99 

3606 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a 

EVAP 

.24 

.30 

.31 

.25 

.17 

.23 

.13 

.21 

.25 

.24 

.24 

.27 

.27 

.  13 

.  11 

.  06 

.07 

.30 

.26 

.49 

.31 

.  34 

.  38 

.  37 

.  40 

.  35 

30 

34 

.  36 

.45 

8. 13 

WIND 

14 

28 

36 

25 

35 

22 

31 

16 

27 

35 

28 

18 

28 

26 

50 

13 

12 

42 

18 

19 

46 

16 

29 

2  5 

26 

36 

12 

23 

34 

37 

807 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.  35 

.  40 

.  37 

.  30 

.  30 

.  37 

.  42 

.  42 

.  45 

.  40 

.  45 

.  20 

.  28 

.  23 

.  30 

.34 

.  37 

.40 

.38 

.45 

.53 

.51 

.  37 

.41 

.  53 

.40 

.  45 

.45 

.39 

.34 

11 . 56 

WI ND 

44 

84 

63 

74 

■10 

55 

59 

70 

98 

71 

73 

HO 

129 

75 

81 

62 

47 

32 

34 

50 

58 

H3 

72 

77 

10H 

72 

51 

105 

97 

69 

2113 

MAX 

93 

84 

87 

85 

00 

92 

93 

89 

88 

86 

87 

87 

80 

80 

85 

88 

95 

98 

98 

101 

96 

92 

89 

92 

88 

93 

95 

90 

86 

89 

89.9 

MIN 

61 

56 

53 

56 

54 

60 

61 

61 

57 

58 

58 

57 

55 

54 

55 

56 

6  2 

66 

68 

66 

65 

59 

61 

61 

59 

59 

61 

57 

57 

58 

59.0 

BOCA 

EVAP 

■  ~~ 

■  28 

.  32 

.  29 

.  26 

.  27 

.  36 

.  31 

.  33 

.  34 

.  28 

.  31 

.  36 

.  29 

.  10 

.  19 

.  23 

.  29 

.  31 

.  30 

.33 

.33 

.32 

.36 

.  35 

.39 

.36 

.37 

.36 

.41 

9.29 

WIND 

° 

24 

70 

6 1 

■1 B 

40 

62 

44 

41 

56 

67 

41 

48 

64 

37 

43 

32 

34 

33 

37 

1  4 

42 

40 

35 

37 

59 

47 

45 

51 

70 

1362 

BURLINGAME 

EVAP 

.30 

.31 

.32 

.34 

.17 

.40 

.30 

.22 

.28 

.25 

.22 

.  30 

.24 

.20 

.24 

.23 

.  25 

.25 

.22 

.40 

.37 

.28 

.25 

.  29 

.25 

.27 

.  28 

.  31 

.28 

.  19 

8.21 

WI  ND 

210 

160 

250 

170 

00 

96 

89 

104 

110 

57 

93 

70 

101 

128 

61 

67 

92 

91 

65 

85 

114 

103 

72 

1  10 

141 

137 

153 

142 

77 

84 

3322 

MAX 

76 

75 

74 

72 

HO 

80 

81 

81 

81 

79 

79 

80 

80 

74 

80 

81 

HO 

88 

91 

91 

88 

84 

85 

78 

78 

78 

83 

83 

80 

82 

80.  7 

MIN 

57 

50 

48 

49 

48 

49 

52 

54 

50 

51 

49 

52 

51 

52 

55 

55 

53 

54 

6  0 

60 

55 

52 

55 

56 

51 

55 

51 

51 

57 

55 

52.9 

CACHUMA  DAM  (b) 

EVAP 

.25 

.30 

.26 

.30 

.23 

.27 

.25 

.22 

.26 

.24 

.24 

.26 

.22 

.  10 

.  12 

.  14 

.22 

.  27 

.  37 

.39 

.43 

.  36 

.  28 

.  30 

30 

.  33 

30 

30 

.  26 

.30 

8.07 

WIND 

30 

33 

28 

63 

37 

33 

31 

27 

27 

29 

33 

39 

35 

28 

55 

36 

37 

26 

37 

36 

49 

36 

30 

29 

32 

50 

32 

30 

31 

30 

1049 

MAX 

85 

89 

91 

79 

82 

83 

86 

85 

88 

87 

85 

83 

85 

67 

70 

71 

B3 

90 

95 

94 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

87 

90 

91 

86 . 1 

MIN 

54 

56 

56 

49 

52 

56 

52 

57 

59 

56 

57 

57 

57 

55 

52 

54 

57 

61 

65 

64 

60 

60 

61 

51 

56 

56 

57 

54 

60 

59 

56.7 

CAMP  PARDEE  (c) 

EVAP 

.28 

.33 

.32 

.31 

.28 

.30 

.33 

.37 

.34 

.38 

.30 

.29 

.32 

.28 

.  15 

.  17 

.26 

.31 

.  36 

.  45 

.50 

.  41 

.40 

.31 

.  35 

.  38 

.  26 

.  33 

.  40 

.28 

9.75 

WIND 

22 

23 

26 

27 

19 

22 

23 

24 

21 

26 

24 

23 

29 

34 

27 

23 

25 

23 

22 

22 

25 

24 

26 

25 

29 

30 

24 

19 

33 

26 

746 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 

.  36 

- 

.  35 

.  33 

.  39 

.41 

# 

* 

1.22 

.32 

.  20 

.  45 

.24 

* 

* 

.87 

.42 

.37 

.42 

.  40 

* 

* 

1.23 

.35 

.  45 

.45 

.37 

.35 

B11.06 

WIND 

37 

* 

* 

162 

32 

38 

34 

34 

* 

* 

266 

34 

8 

8 

48 

* 

* 

113 

29 

34 

19 

39 

* 

* 

160 

31 

43 

44 

73 

29 

1315 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.26 

* 

• 

.56 

.  20 

.26 

.21 

.24 

* 

* 

.42 

.24 

.21 

.28 

.19 

» 

* 

.59 

.  22 

.20 

.21 

.  24 

* 

• 

.77 

.24 

.28 

.29 

.21 

a  24 

6.65 

WIND 

130 

* 

* 

337 

121 

103 

125 

101 

* 

* 

314 

110 

112 

127 

176 

* 

* 

323 

96 

106 

89 

107 

* 

* 

384 

98 

140 

139 

82 

4  98 

3424 

MAX 

80 

81 

79 

80 

76 

79 

- 

- 

74 

HO 

78 

79 

67 

- 

- 

80 

83 

79 

80 

82 

- 

- 

HI 

83 

85 

81 

82 

79.  5 

M  I  N 

58 

57 

57 

58 

58 

57 

~ 

59 

60 

58 

57 

55 

" 

~ 

55 

61 

60 

61 

60 

- 

- 

59 

58 

60 

60 

61 

58.5 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.32 

.44 

.44 

.41 

.36 

.30 

.45 

.41 

.37 

.37 

.31 

.29 

.31 

.31 

.20 

.29 

.27 

.31 

.31 

.42 

.45 

.  42 

.  40 

.32 

.32 

.37 

.39 

.30 

.41 

.30 

10.67 

WIND 

51 

70 

84 

91 

75 

44 

75 

68 

70 

116 

81 

76 

74 

140 

93 

91 

54 

37 

25 

50 

55 

54 

102 

75 

59 

81 

56 

29 

114 

88 

2178 

MAX 

89 

87 

90 

83 

84 

88 

90 

- 

- 

" 

- 

89 

90 

80 

77 

86 

90 

96 

100 

98 

- 

100 

- 

94 

89 

94 

96 

88 

88 

89.8 

MIN 

55 

61 

56 

52 

51 

55 

65 

~ 

50 

51 

51 

51 

52 

57 

62 

67 

67 

" 

59 

" 

53 

55 

58 

62 

53 

52 

56.3 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.60 

.75 

.99 

.76 

.64 

.65 

.85 

.66 

.69 

.83 

.91 

.92 

.99 

.99 

.48 

.35 

.58 

.65 

.65 

.70 

.75 

.90 

.88 

.85 

.65 

.81 

.  88 

.95 

1.01 

.94 

23.26 

WIND 

30 

55 

179 

142 

77 

63 

116 

55 

59 

98 

161 

87 

181 

249 

137 

60 

60 

35 

95 

18 

43 

95 

64 

137 

44 

76 

128 

119 

96 

236 

2995 

MAX 

101 

100 

96 

95 

95 

97 

95 

98 

98 

97 

98 

97 

99 

82 

87 

90 

98 

101 

103 

103 

102 

101 

99 

99 

99 

101 

99 

98 

98 

99 

97.5 

MIN 

70 

70 

69 

60 

58 

65 

65 

65 

65 

69 

68 

07 

65 

60 

58 

65 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

69 

67 

68 

71 

70 

68 

70 

67 

67.3 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.29 

* 

1.08 

.29 

.28 

.37 

.27 

+ 

* 

.74 

.23 

.  18 

.19 

.29 

# 

.74 

.  24 

.38 

.35 

.35 

m 

.  74 

.32 

.  35 

.32 

.29 

4.24 

8.53 

WIND 

99 

* 

* 

394 

87 

79 

105 

98 

* 

* 

331 

107 

123 

133 

100 

* 

* 

274 

51 

56 

81 

84 

• 

• 

3  79 

163 

103 

72 

190 

013  5 

3244 

MAX 

83 

83 

78 

83 

83 

78 

80 

75 

76 

67 

73 

84 

93 

93 

88 

86 

- 

- 

HO 

80 

82 

86 

80 

81.5 

MIN 

50 

~ 

- 

47 

48 

52 

53 

52 

- 

- 

50 

51 

51 

49 

52 

- 

- 

52 

58 

61 

58 

55 

- 

- 

49 

52 

52 

54 

54 

52.4 

FLEMING  FISH  &  GAME 

EVAP 

.27 

.35 

.33 

.24 

.23 

.29 

.30 

.24 

.32 

.32 

.23 

.  30 

.25 

.10 

.14 

.29 

.  33 

.35 

.30 

.  41 

.38 

.35 

.44 

.35 

.  37 

.30 

.  42 

.  34 

.43 

.34 

9.31 

WIND 

30 

56 

71 

43 

37 

33 

50 

20 

40 

39 

31 

30 

50 

30 

70 

73 

43 

34 

40 

30 

30 

40 

50 

30 

50 

40 

50 

40 

50 

44 

1274 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.28 

.36 

.36 

.32 

.34 

.31 

.35 

.38 

.38 

.  40 

.39 

.34 

.30 

.30 

.  26 

.  23 

.  30 

.34 

.  39 

.  50 

.45 

.43 

.  45 

.30 

.  36 

.  42 

.32 

.34 

.41 

.32 

10.63 

WIND 

46 

35 

54 

44 

•14 

44 

46 

35 

51 

85 

77 

61 

75 

100 

69 

63 

50 

41 

58 

58 

39 

36 

73 

61 

52 

67 

35 

25 

81 

75 

1680 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.  49 

.  46 

.  51 

.64 

.  44 

.  46 

.51 

.  49 

.52 

.  55 

.54 

.45 

.  48 

.51 

.  12 

.  19 

.35 

.48 

.  50 

.68 

.67 

.  60 

.60 

.  50 

.  54 

.77 

.  50 

.  56 

.  59 

.53 

15.23 

WIND 

72 

51 

115 

125 

54 

54 

60 

47 

50 

58 

59 

51 

54 

106 

41 

32 

38 

75 

11 

65 

70 

55 

42 

45 

56 

120 

54 

43 

61 

58 

1822 

MAX 

85 

87 

85 

77 

82 

86 

86 

92 

95 

91 

87 

89 

90 

93 

63 

74 

H8 

95 

99 

102 

99 

96 

94 

94 

93 

95 

92 

95 

99 

90 

89.8 

MIN 

50 

50 

56 

48 

53 

52 

58 

58 

57 

61 

56 

57 

57 

53 

53 

54 

6  0 

62 

66 

67 

66 

64 

66 

64 

62 

56 

56 

63 

60 

60 

58.2 

HETCH  HETCHY  (a) 

EVAP 

.24 

.26 

.26 

.24 

.  27 

.  28 

.  28 

.  29 

.  27 

.  28 

.  27 

.  26 

.  05 

.  09 

.  1  2 

.  25 

.  21 

.  29 

.  32 

.  29 

.  30 

.  30 

.  30 

.  26 

.  28 

.  28 

.  29 

.28 

B  7.62 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.42 

.33 

.45 

.49 

.42 

.44 

.43 

.33 

.45 

.  45 

.45 

.44 

.48 

.49 

.  39 

.  37 

.33 

.  41 

.  49 

.  42 

.46 

.  53 

.  55 

.  54 

.  60 

.  57 

33 

.45 

.45 

.51 

13.47 

WIND 

36 

19 

68 

8 

48 

49 

52 

35 

37 

50 

58 

7 

20 

54 

69 

70 

40 

27 

9 

17 

22 

43 

27 

25 

44 

25 

12 

20 

23 

30 

1044 

MAX 

98 

101 

103 

97 

96 

96 

98 

98 

101 

99 

100 

103 

101 

96 

84 

87 

94 

102 

105 

103 

104 

106 

106 

104 

107 

107 

104 

105 

105 

106 

100.5 

MIN 

65 

69 

69 

62 

60 

61 

61 

64 

65 

65 

65 

65 

62 

56 

54 

56 

58 

67 

70 

70 

71 

68 

68 

67 

67 

70 

74 

73 

68 

66 

65.2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (d) 

EVAP 

.  49 

.  55 

.62 

.45 

.45 

.42 

.  55 

.49 

.42 

.60 

.  75 

.  45 

.  44 

.60 

.  15 

.30 

.30 

.60 

.  60 

.64 

.71 

.60 

.73 

.  45 

.  60 

.66 

.  53 

.45 

.  57 

.54 

15.71 

WIND 

77 

101 

101 

93 

74 

62 

75 

53 

57 

69 

65 

61 

58 

173 

89 

64 

63 

64 

66 

61 

83 

60 

92 

74 

60 

95 

60 

48 

66 

66 

2230 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.37 

.42 

.36 

.40 

.35 

.35 

.39 

.39 

.40 

.43 

.38 

.35 

.33 

.35 

.  21 

.26 

.  33 

* 

.75 

.44 

.48 

.  51 

.  40 

.37 

.  37 

.44 

.  36 

.35 

.44 

.36 

11.34 

WIND 

40 

43 

42 

42 

36 

38 

37 

31 

31 

33 

39 

34 

34 

57 

39 

25 

26 

18 

33 

34 

38 

40 

27 

36 

31 

54 

35 

25 

43 

46 

1087 

LAKESHORE 

EVAP 

.  24 

.28 

.  26 

.  21 

.27 

.27 

.31 

.32 

.30 

.  27 

.  28 

.32 

.32 

.  18 

.27 

.25 

.32 

.31 

.36 

.35 

.32 

.37 

.34 

.34 

.  32 

.  31 

.  33 

.31 

.  30 

.36 

8.99 

WIND 

19 

27 

45 

23 

25 

20 

26 

28 

21 

23 

24 

23 

27 

31 

31 

20 

32 

14 

26 

25 

22 

28 

28 

28 

36 

21 

25 

27 

31 

30 

786 

LAKE  SPAULDING  DAM  (b) 

EVAP 

.35 

* 

.  75 

.35 

.30 

.36 

.48 

.45 

.  40 

.45 

.  39 

.  39 

.40 

.15 

.06 

.15 

.  30 

.36 

.45 

.42 

.43 

.49 

* 

.85 

.  48 

.42 

.  39 

.49 

.37 

.38 

11.26 

WIND 

LODI   ( e ) 

EVAP 

.47 

.47 

.44 

.36 

.30 

.42 

.43 

.43 

.41 

.37 

.31 

.33 

.31 

.30 

.31 

.37 

.32 

.37 

.45 

.45 

■il 

.42 

.  40 

.  35 

.  46 

.  40 

.  38 

.  46 

.  37 

.31 

11.63 

WIND 

121 

86 

162 

81 

61 

69 

72 

77 

65 

57 

55 

69 

77 

120 

57 

54 

48 

33 

42 

45 

55 

61 

78 

62 

82 

109 

49 

63 

104 

77 

2191 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.55 

.38 

.40 

.45 

.30 

.45 

.30 

.38 

.40 

.30 

.30 

.38 

.30 

.22 

.20 

.25 

.25 

.35 

.  40 

.48 

.45 

.60 

.30 

.30 

.41 

.38 

.25 

.30 

.45 

.30 

10.78 

WIND 

310 

230 

280 

220 

90 

170 

190 

190 

170 

70 

80 

200 

150 

120 

60 

110 

120 

80 

90 

90 

110 

190 

210 

120 

190 

190 

160 

120 

130 

180 

4620 

MAX 

91 

89 

89 

89 

99 

94 

92 

92 

91 

89 

88 

89 

85 

79 

92 

93 

96 

102 

1 00 

101 

98 

88 

90 

94 

91 

92 

98 

97 

87 

911 

92.2 

MIN 

59 

61 

57 

54 

52 

57 

60 

59 

59 

57 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

60 

64 

65 

72 

65 

56 

58 

59 

60 

61 

61 

58 

52 

57  | 

58.7 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  34 

.  34 

.  35 

.  33 

.30 

.  30 

.  37 

.  37 

.  37 

.  35 

.31 

.30 

.  32 

.  25 

.  19 

.  27 

.29 

.32 

.  39 

.41 

.43 

.43 

.38 

.30 

.39 

.  41 

.35 

.38 

.39 

.30 

10.23 

WIND 

14 

11 

27 

13 

14 

7 

11 

11 

8 

18 

15 

11 

22 

36 

27 

20 

11 

7 

8 

7 

9 

18 

17 

8 

4 

28 

11 

13 

20 

23 

449 

MAX 

95 

95 

92 

90 

88 

94 

95 

97 

97 

96 

93 

9  4 

92 

84 

79 

86 

92 

98 

101 

101 

101 

101 

98 

96 

97 

92 

92 

98 

95 

93 

94.1 

MIN 

62 

62 

56 

54 

55 

57 

59 

6  1 

61 

56 

57 

57 

57 

54 

54 

56 

57 

65 

62 

64 

67 

65 

59 

62 

61 

60 

62 

62 

58 

58 

59.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.36 

.31 

.27 

.32 

.32 

.38 

.37 

.34 

.30 

.22 

.37 

.22 

.31 

.23 

.21 

.22 

.  34 

.34 

.36 

.30 

.  46 

.  26 

.28 

.24 

.  29 

.  29 

.  29 

.31 

.  28 

.34 

9. 13 

NEWARK  (f) 

EVAP 

.29 

* 

* 

.94 

.27 

.  28 

.33 

.28 

* 

* 

.71 

.25 

.29 

.30 

.18 

* 

1.11 

.43 

.  24 

.30 

.27 

* 

.  83 

.30 

.  29 

.30 

.30 

4.25 

8.74 

WI  ND 

73 

79 

49 

68 

60 

* 

245 

89 

97 

136 

63 

* 

* 

246 

52 

29 

38 

70 

* 

* 

219 

93 

98 

69 

124 

4  80 

2393 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (b) 

EVAP 

.37 

.69 

.38 

.57 

.39 

.47 

.65 

.  37 

.57 

.48 

.37 

.  50 

.60 

.  20 

.31 

.  31 

.41 

.  49 

.  59 

.  59 

.  58 

.  45 

.  4 1 

.  55 

.  43 

.56 

.43 

13.52 

WIND 

53 

71 

80 

89 

59 

36 

38 

30 

29 

52 

80 

51 

+ 

146 

59 

27 

27 

* 

56 

42 

54 

54 

8 

111 

48 

83 

68 

16 

57 

57 

1581 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.30 

* 

* 

.66 

.25 

.30 

.34 

.  30 

* 

* 

.88 

.23 

.30 

.23 

.05 

* 

* 

.62 

.31 

.32 

.  34 

.35 

.  72 

.  39 

.  30 

.  31 

.  40 

6.  24 

8.14 

16 

49 

26 

41 

44 

39 

* 

* 

47 

21 

15 

13 

25 

4  27 

774 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (b) 

EVAP 

.25 

.29 

.30 

.13 

.24 

.  17 

.18 

.22 

.21 

.22 

.19 

.24 

.22 

.29 

.09 

.15 

.04 

.31 

.  35 

.40 

.35 

.37 

.37 

.37 

.42 

.27 

40 

.36 

.29 

.33 

8.02 

WIND 

35 

34 

42 

40 

45 

26 

40 

38 

37 

46 

34 

36 

41 

53 

56 

20 

26 

34 

39 

43 

38 

37 

35 

34 

35 

30 

38 

42 

41 

37 

1132 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 

.  22 

.27 

.20 

.24 

.23 

.  22 

.34 

.37 

.30 

.  28 

.26 

.23 

.27 

.14 

.06 

.05 

.16 

.19 

.  30 

.30 

.32 

.32 

.32 

.  37 

.29 

.32 

.  19 

.26 

.30 

.30 

7.62 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.35 

.30 

.39 

.34 

.27 

.35 

.42 

.37 

.40 

.33 

.36 

.35 

.46 

.28 

.16 

.  17 

.45 

.35 

.42 

.48 

.49 

.45 

.43 

.  41 

.38 

.41 

.35 

.35 

.40 

.30 

10.97 

WIND 

68 

40 

75 

92 

78 

70 

86 

60 

54 

29 

49 

53 

79 

55 

46 

22 

77 

50 

7  2 

84 

81 

80 

48 

52 

44 

69 

50 

65 

35 

50 

1813 

See  inference  notes  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.45 

.40 

.40 

.40 

.40 

.35 

.37 

.40 

.45 

.45 

* 

.75 

.40 

.20 

.22 

.30 

• 

.70 

.30 

.45 

.40 

.40 

.40 

* 

.90 

.35 

.40 

.38 

.45 

.30 

WIND 

60 

65 

115 

85 

65 

40 

45 

45 

50 

130 

* 

150 

90 

80 

40 

55 

* 

55 

15 

25 

30 

30 

70 

* 

160 

95 

45 

40 

110 

35 

MAX 

98 

97 

94 

87 

89 

81 

91 

94 

98 

104 

103 

101 

101 

96 

95 

96 

96 

92 

95 

MIN 

59 

60 

55 

r>2 

53 

60 

60 

61 

64 

55 

_ 

_ 

55 

56 

57 

58 

- 

60 

70 

68 

68 

61 

- 

- 

58 

60 

66 

59 

59 

TAHOE  CITY 

■  ,H 

19 

29 

2  2 

.  23 

.  21 

.  00 

.  17 

.  20 

.  20 

.  20 

.  19 

.  33 

.  22 

.  27 

.  26 

.  25 

.  24 

.  12 

.  36 

.  46 

.28 

WIND 

31 

21 

37 

23 

31 

25 

35 

31 

22 

21 

34 

23 

30 

27 

35 

45 

33 

22 

23 

27 

22 

10 

6 

19 

21 

32 

24 

24 

25 

27 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

.  65 

.71 

.  18 

53 

.  42 

.  60 

.  74 

.  63 

.  68 

.59 

73 

59 

53 

66 

54 

48 

69 

WIND 

200 

231 

271', 

228 

182 

128 

186 

189 

227 

36  4 

327 

248 

306 

249 

163 

239 

131 

87 

69 

119 

134 

169 

298 

247 

282 

294 

152 

182 

300 

223 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.  27 

* 

.82 

.  22 

.  24 

.  34 

.  38 

* 

.  98 

.  35 

.39 

.  27 

.  22 

.  89 

• 

.  J  J 

.39 

.38 

1.11 

.34 

31 

.  37 

WIND 

TULELAKE 

EVAP 

-  30 

.34 

.21 

.  26 

.21 

.30 

.31 

.37 

.37 

.35 

.28 

.39 

.34 

.33 

.28 

.30 

.  38 

.32 

.41 

.35 

.41 

.29 

.42 

.39 

.36 

.34 

.35 

.36 

.38 

_ 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

28 

.37 

32 

.  38 

.  24 

.  30 

41 

34 

.  32 

.  25 

.  28 

.  28 

.  38 

.28 

.  21 

.  23 

.28 

.  29 

.40 

.43 

.  49 

.42 

.  38 

.  31 

.29 

.34 

.38 

.34 

.33 

.25 

WIND 

71 

74 

72 

110 

75 

74 

100 

69 

31 

18 

20 

38 

68 

64 

33 

34 

28 

43 

67 

75 

93 

68 

50 

36 

33 

56 

65 

48 

38 

45 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.45 

.35 

.28 

.  25 

.28 

.22 

.25 

.28 

.23 

.22 

.20 

.23 

.  15 

.09 

.  10 

.15 

.30 

.35 

.36 

.35 

.35 

.27 

.28 

.29 

.32 

.40 

.30 

.25 

.21 

.26 

WIND 

88 

75 

61 

53 

66 

58 

62 

77 

58 

6  3 

51 

56 

48 

58 

47 

60 

68 

69 

51 

63 

60 

55 

56 

110 

59 

95 

52 

56 

59 

67 

MAX 

89 

87 

83 

80 

80 

81 

80 

80 

80 

79 

79 

80 

75 

64 

88 

89 

89 

89 

88 

87 

86 

84 

87 

86 

85 

85 

82 

81 

MIN 

56 

53 

54 

47 

49 

53 

54 

54 

53 

54 

53 

54 

54 

53 

61 

57 

62 

60 

57 

54 

53 

55 

56 

57 

55 

56 

58 

54 

WHISKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

.  33 

* 

.94 

.  26 

.24 

.  33 

.36 

* 

.93 

.31 

.29 

.23 

.12 

* 

.78 

.34 

.33 

.37 

.33 

* 

.97 

.44 

.38 

.28 

.32 

433 

WIND 

44 

147 

72 

19 

47 

32 

* 

11 

15 

20 

20 

18 

* 

53 

18 

20 

19 

19 

45 

56 

47 

17 

15 

t*  23 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  IS  OF  COPPER,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(e)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 
i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relat 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

a, 

< 
o 
o 

o 

i : OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1  00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NNW 

18 

7.9 

++24 

NNE 

13 

48 

35 

22 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

13 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.0 

++23 

NNW 

7 

38 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

2.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

28 

7.6 

++17 

S 

20+ 

86 

63 

51 

79 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

4.2 

EUREKA  WB  CITY 

tN 

7.5 

29 

N 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

60 

6.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

7.6 

28 

NW 

2 

61 

36 

19 

37 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

93 

1.0 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

S 

19 

7.6 

++21 

W 

14 

89 

70 

63 

86 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

11 

5.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

33 

7.2 

++21 

WSW 

14 

86 

72 

71 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6.3 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.4 

21 

w 

14 

84 

63 

58 

80 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

60 

4.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

45 

32 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

29 

9.4 

++26 

wsw 

13 

80 

59 

50 

74 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.8 

++23 

NW 

25+ 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

11 

7.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

9.9 

29 

NW 

3 

49 

31 

18 

38 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

97 

1.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

25 

8.6 

25 

W 

13 

78 

45 

27 

65 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

97 

1.1 

SANDBERG  WB 

NNW 

12.9 

++38 

NNE 

25 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.8 

SAN     DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

17 

7.7 

20 

NW 

17 

84 

70 

69 

81 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

44 

6.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

13.0 

46 

WNW 

2 

88 

64 

57 

83 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

3.0 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

1W 

48 

10.6 

30 

W 

13 

t78 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

66 

SAN  JOSE 

{NW 

40 

6.2 

20 

NW 

4 

«I51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

1.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

8.0 

++30 

NW 

3 

91 

69 

63 

89 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.8 

t  8:00  A.M.       0  5:00  P.M. 

OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS 

FVAxQ    DnTHTQ    nNT  V 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  117*  on  the  26th  at  India  U.S.  Date  Garden  and  on  the  27th+  at  Death 
Valley. 

Lowest  Temperature  11°  on  the  15th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  1.44  Inches  at  Mineral. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  268  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  0.97  inch  on  the  13th  at  Red  Bluff  Weather  Bureau  Airport 
Station  and  on  the  14th  at  Corning  Houghton  Ranch  and  Las  Plumas. 

Greatest  Total  Snowfall  13.0  inches  at  White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  60  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  194  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1962 


Day  of  month 


Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

BRAtfLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00  A.M. 

84 

85 

86 

82 

81 

83 

84 

87 

87 

86 

86 

88 

87 

80 

77 

79 

84 

88 

89 

88 

89 

92 

92 

93 

92 

92 

95 

94 

92 

90 

87.1 

MAX 

107 

109 

111 

104 

105 

106 

107 

107 

111 

112 

111 

113 

112 

104 

96 

95 

10  5 

110 

115 

115 

117 

117 

117 

117 

120 

120 

120 

1  1H 

117 

119 

111.2 

MIN 

79 

81 

82 

78 

76 

78 

78 

82 

82 

82 

81 

81 

80 

77 

72 

74 

79 

84 

85 

85 

85 

88 

89 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

90 

83.  0 

I nches 

9 : 00  A.M. 

87 

87 

85 

81 

81 

89 

90 

91 

9  1 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

87.  4 

MAX 

90 

92 

94 

92 

91 

91 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

93 

87 

86 

90 

93 

96 

97 

97 

98 

99 

100 

101 

103 

100 

99 

99 

100 

94.9 

MIN 

82 

83 

84 

83 

83 

83 

84 

84 

86 

87 

86 

87 

85 

81 

80 

80 

H  1 

84 

86 

88 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

86.  4 

12 

Inches 

9:00  A.M. 

84 

85 

87 

85 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

84 

83 

85 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

88.3 

20 

Inches 

9:00  A.M. 

81 

82 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

87 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

85.8 

39 

Inches 

9:00  A.M. 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

83 

81.0 

79 

Inches 

9 : 00  A.M. 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

78.3 

DAVIS 

1  WSW 

4 

I nches  ( b ) 

MAX 

87 

87 

88 

84 

85 

87 

87 

89 

91 

90 

88 

88 

88 

84 

80 

84 

86 

90 

93 

93 

94 

94 

92 

88 

89 

88 

87 

88 

86 

90 

88.  2 

MIN 

72 

72 

72 

70 

69 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

70 

71 

70 

68 

70 

73 

76 

80 

80 

80 

80 

76 

75 

75 

75 

74 

76 

74 

72 

73.5 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

74 

75 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

70 

68 

67 

71 

76 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

82 

82 

81 

82 

80 

81 

75.1 

MIN 

68 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

68 

65 

64 

65 

70 

72 

74 

74 

76 

76 

76 

78 

77 

78 

77 

77 

76 

71.3 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

61 

62 

63 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

69 

69 

67 

67 

67 

67 

64.2 

MIN 

60 

61 

62 

63 

65 

64 

64 

63 

6  3 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

6  3  5 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM .      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.   JUNE  4  TO  7:00  A.M.   JUNE  6  AND  FROM  7:00  A.M.   JUNE  25  TO  7:00  A.M.   JUNE  27   (96  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  195  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Terr 

perat 

ure 

Preci; 

itation 

Station 

o  E 
0  1 

<  1 

«  E 
°  1 

<  S 

< 

s 

Q 

E 

S 

E 

1 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

| 

a. 
o 

f 
£ 

S 
E 

a 

o 

Snot 

v,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

M 

» 

a 

Max.  Depth 

1 

1 

I 

1.00  or  More 

a 

□> 
o 

Sg 

S  | 
Si 

S  i 
Si 

si 

NOVEMBER  1961 
GLENNVILLE 
NEWARK 

62. 
64 

1M 

5 

26. 
43 

8M 

44. 

5M 

73 
77 

28+ 

6 

16 
30 

18+ 
17 

614 

327 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

2 
2 

19 

95 

1. 
1. 

25 
4t', 

21 
20 

.  0 
.0 

0 
0 

1 
1 

DECEMBER  1961 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
NEWARK 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

53 
56 

1 

6 

28 
39 

•1 

6 

40 
48 

8 
1 

65 
64 

7 
20 

18 

32 

11 
31 

744 
517 

0 
0 

0 
0 

25 
1 

0 
0 

2 

30 
91 

1 

53 

1 

•  jj 

0 

0 

4 

1 

1 

0 

49 

4 

25 

9 

37 

7 

64 

24+ 

13 

11 

841 

0 

1 

30 

0 

4 

20 

2 

91 

2 

11 

2 

3 

2 

JANUARY  1962 
BOWMAN  DAM 
INDEPENDENCE 

48 

5 

27 

0 

37 

8 

2. 

4 

64 

29 

3 

22 

837 

0 

5 

19 

0 

4 

29 

8 

19 

2 

00 

*i  0 

40 

20 

5 

2 

2 

57 

1M 

23 

1M 

40 

3M 

74 

8 

12 

23+ 

761 

0 

0 

0 

1 

18 

1 

15 

22 

0 

1 

NEWARK 

TORRANCE 

WILLIAMS 

57 

7 

36 

1 

46 

9 

74 

10 

24 

22 

553 

0 

0 

9 

0 

1 

20 

18 

20 

0 

42 

3M 

55 

gM 

2 

6 

88 

7 

34 

20 

291 

0 

0 

0 

0 

2 

58 

10 

1 

.0 

0 

1 

59 

8 

34 

2 

47 

0 

83 

29 

25 

15 

550 

0 

0 

1 1 

0 

56 

33 

12 

.  0 

0 

0 

FEBRUARY  1962 
BOWMAN  DAM 
WHITE  MOUNTAIN  2 

41 

2 

23 

5 

32 

4 

- 

3 

5 

65 

1 

2 

26 

906 

0 

5 

26 

0 

22 

25 

10 

80 

5 

05 

10 

127 . 0 

76 

25 

18 

1 1 

6 

21 

5 

4 

5 

13 

0 

43 

2 

-21 

27 

1453 

0 

23 

28 

1 0 

4 

05 

1 

55 

52 

1 4 

1 

WILLIAMS 

56 

0 

36 

7 

46 

4 

70 

1 

27 

27 

518 

0 

0 

5 

0 

4 

35 

1 

71 

15 

T 

0 

8 

3 

1 

MARCH  1962 

AVALON  PLEASURE  PIER 

59 

7 

46 

1 

52 

9 

3 

0 

65 

15 

42 

14 

369 

0 

0 

,;: 

0 

02 

19 

.  0 

0 

MECCA  3  SE 

72 

9M 

43 

7M 

58 

3M 

90 

27 

31 

1 

209 

1 

0 

2 

0 

03 

.0 

0 

n 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

58 

6 

44 

5 

51 

6 

67 

20+ 

38 

13 

411 

1 

0 

0 

0 

2 

36 

35 

1 

06 

5 

.0 

0 

7 

1 

TORRANCE 

63 

SM 

42 

8M 

53 

2M 

- 

3 

0 

74 

26 

36 

10+ 

362 

o 

o 

0 

0 

1 

46 

94 

g 

o 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

58 

OH 

35 

9M 

47 

OM 

77 

31 

28 

2+ 

565 

0 

0 

0 

8 

.98 

2 

84 

6 

.0 

10 

4 

APRIL  1962 

08 

19 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

74 

4M 

46 

3M 

60 

-m 

2 

8 

89 

12 

40 

16 

151 

0 

0 

0 

(I 

.08 

1 

_ 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

79 

3 

45 

7 

62 

5 

4 

2 

91 

13 

37 

20 

103 

1 

0 

0 

0 

.  12 

1 

6  7 

12 

27 

0 

0 

1 

0 

0 

MAY  1962 

BLYTHE 

92 

5 

56 

8 

74 

7 

2 

9 

105 

6 

44 

1 

1 

21 

0 

0 

0 

.  00 

02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

70 

8 

47 

3 

59 

1 

2 

.5 

86 

7 

39 

20+ 

1P3 

0 

0 

0 

0 

.32 

1 

88 

.21 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

70 

IB 

40 

3D 

55 

211 

85 

5 

32 

14 

305 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

73 

4 

44 

4 

58 

.9 

4 

2 

87 

8 

33 

20 

193 

0 

0 

0 

0 

.  28 

.38 

.22 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES  NM 

77 

.4 

42 

.4 

59 

.9 

93 

11 

33 

20 

165 

4 

0 

0 

0 

.08 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

M 

M 

M 

77 

22 

38 

17 

0 

0 

0 

0 

.38 

.  29 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

NOVEMBER  1961 

NEWARK  (A) 

EVAP 

.12 

.06 

.07 

.29 

.14 

.0'-' 

.09 

.08 

.35 

.15 

.09 

.08 

.09 

.28 

.06 

.07 

.  14 

.14 

.09 

.03 

.04 

2.55 

WIND 

49 

20 

33 

47 

11 

23 

10 

29 

143 

25 

14 

25 

33 

105 

52 

56 

42 

102 

20 

34 

67 

940 

DECEMBER  1961 

NEWARK  (A) 

EVAP 

.40 

.03 

.06 

.14 

.03 

.05 

.04 

.05 

.12 

.01 

.05 

.09 

.09 

♦ 

.08 

.01 

.02 

.03 

16.O6 

1.36 

WIND 

19b 

24 

32 

28 

31 

65 

31 

33 

37 

40 

155 

04 

05 

17 

16 

♦ 

84 

20 

64 

94 

» 

eh26 

1102 

JANUARY  1962 

NEWARK  (A) 

EVAP 

* 

.03 

.03 

.08 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.04 

.09 

.06 

.05 

.18 

.05 

.07 

B1.02 

WIND 

043 

06 

35 

32 

109 

55 

54 

48 

63 

205 

15 

17 

28 

25 

339 

153 

29 

22 

22 

43 

13 

12 

1368 

MARCH  1962 

WHISKEYTOWN  RES  (B) 

EVAP 

.04 

.03 

.  10 

.28 

.07 

.15 

.03 

.01 

.27 

.24 

.35 

.02 

.11 

.26 

.  1 1 

.18 

.  14 

.11 

i  a5 

B3.29 

W I  NO 

0 

28 

71 

48 

1 1 

14 

46 

90 

34 

15 

07 

16 

5  7 

2  6 

06 

15 

26 

* 

24 

13 

1  1 

61 

10 

B  650 

(A)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL . 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
B     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.08 

1.25 

.43 

.27 

.16 

1.46 

.03 

* 

.51 

.27 

.68 

.  31 

.  13 

.21 

.29 

.74 

.36 

.97 

.46 

1.03 

.78 

1.41 

2.41 

2.17 

.17 

.75 

.63 

.09 

.07 

.10 

.02 

.  12 

T 

.02 

T 

.02 

.03 

.02 

.11 

.25 

T 

.08 

1.30 

T 

.09 

.48 

.21 

2.00 

1.32 

.28 

.07 

.02 

.25 

.53 

.01 

T 

T 

.22 

T 

1.98 

.  10 

.13 

T 

.27 

.65 

1.39 

.25 

- 

.12 

* 

.27 

.85 

* 

.96 

1.15 

.03 

.12 

* 

* 

.  19 

.09 

.03 

* 

* 

* 

.77 

.04 

.80 

.35 

.30 

1.63 

.  17 

.82 

.03 

.  15 

.07 

.  10 

1.18 

.35 

.81 

.  14 

* 

1.30 

* 

3.90 

.30 

.02 

.  23 

T 

.  26 

1 .04 

.30 

.06 

.  33 

.13 

.10 

T 

.32 

.51 

.24 

3.  48 

.81 

.07 

.93 

.71 

1.84 

.43 

.10 

.50 

.03 

.14 

T 

.  56 

.07 

.15 

.59 

1.  42 

1.09 

3.81 

5.05 

.  48 

.42 

2.77 

.98 

2.33 

.87 

.41 

.09 

.24 

.  51 

.  16 

.33 

.14 

.  20 

.83 

1.35 

.69 

.  11 

.  16 

.20 

1.71 

.  18 

1.  40 

.06 

* 

.43 

.13 

T 

T 

.17 

.  53 

.  74 

2.20 

1.  23 

.90 

.28 

.15 

.85 

.73 

.46 

.45 

1.02 

* 

.12 

* 

.  18 

.30 

.45 

.20 

1 .  50 

2.  25 

2.00 

2.75 

.15 

1 . 00 

2.55 

.60 

1.26 

1.42 

.10 

.18 

.07 

T 

T 

.25 

.05 

.25 

.42 

1.  55 

.85 

3.  30 

1.  50 

.05 

.40 

4.90 

.58 

3.44 

.25 

1.04 

.04 

.20 

.20 

.04 

.04 

.10 

.30 

1.  55 

.46 

.17 

.20 

.07 

.20 

.10 

.08 

.17 

.25 

.10 

.  10 

.10 

.10 

.  26 

.  27 

.33 

.73 

.08 

.12 

1.71 

.05 

.  15 

.65 

T 

T 

.02 

.20 

.06 

T 

.01 

T 

T 

.11 

.03 

.  19 

.55 

.63 

.82 

.  2b 

.46 

1.24 

.42 

T 

.34 

T 

.27 

.44 

.  22 

T 

.04 

T 

.04 

.03 

.17 

T 

.03 

.  17 

T 

.  13 

T 

.24 

.09 

T 

.73 

1.21 

.24 

* 

.74 

.  13 

.32 

.  11 

.03 

.85 

.76 

1.34 

.07 

.94 

3.58 

.39 

.05 

.10 

.16 

.06 

.02 

.82 

.12 

.02 

.95 

.48 

T 

.21 

.03 

T 

.01 

.02 

.85 

1.85 

.53 

T 

.35 

T 

.73 

.  44 

.30 

.18 

.02 

T 

T 

.  15 

.06 

.  57 

.  10 

1.30 

.33 

.02 

.04 

.22 

.  35 

.40 

1 . 06 

.  15 

.02 

.  18 

.05 

.  10 

.39 

.13 

1.02 

.30 

.02 

.24 

.  10 

.13 

.12 

1.23 

.18 

.  70 

.08 

.  01 

.03 

.  06 

.03 

.  11 

.03 

.  03 

.32 

.94 

.01 

.  18 

.20 

.04 

.09 

1.08 

2.84 

.62 

.01 

.69 

.30 

1.06 

.01 

.94 

.05 

.08 

T 

.99 

.  21 

T 

T 

.  19 

.  15 

.83 

1.30 

* 

* 

* 

.47 

1.22 

1.29 

* 

* 

.20 

.04 

.  46 

.  11 

T 

.01 

.02 

.01 

.08 

T 

.06 

.02 

.15 

.04 

1.22 

.09 

.  12 

.16 

.46 

.64 

.24 

T 

.03 

.04 

.05 

.02 

.21 

T 

T 

.01 

.60 

.37 

.65 

!l2 

!o4 

.  11 

.05 

.07 

.30 

.50 

.40 

.07 

T 

.04 

.  14 

.06 

.03 

.03 

.09 

.53 

.10 

.  15 

06 

.  28 

.11 

.09 

.01 

.08 

.01 

.06 

.02 

.05 

T 

.02 

.74 

.26 

.04 

.02 

.40 

.05 

.  29 

.01 

T 

.03 

T 

NOVEMBER  1961 
GLENNVILLE 
NEWARK 

DECEMBER  1961 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  1  NNE 
FORT  DICK  1  NNE 
NEWARK 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

JANUARY  1962 
BE ALE  AFB 
BOWMAN  DAM 
CANBY  RS 
GILROY  14  ENE 
HARRY  L  ENGLE BRIGHT  DAM 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
INDEPENDENCE 
NEWARK 
SAINT  JOHN 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ARDO 
TORRANCE 
UPPER  MATTOLE 
WHITE  ROCK 
WILLIAMS 

FEBRUARY  1962 
BE ALE  AFB 
BOWMAN  DAM 
COL YEAR  SPRINGS 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILLIAMS 

MARCH  1962 
ANGIOLA 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
BRADFORD  RANCH 
COPCO  NO  1  DAM 
FORT  DICK  1  NNE 
HOBERGS 

LOS  PRIETOS  RS 
MECCA  3  SE 
ONO 

PATT I WAY 
PLYMOUTH 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SHINGLE TOWN  2  E 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
TORRANCE 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  ROCK 

APRIL  1962 
ABBOTT  MINE 
A»ZA 

FIDDLE TOWN  LYNCH  RCH 
FORT  DICK  1  NNE 
HOBERGS 

LOS  PRIETOS  RS 
MORGAN  HILL  2  E 
NEWBURY  PARK  4  SW 
ONO 

SAN  GABRIEL  DAM  FC435BE 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFORD  RS 
VACAVILLE 

HAY  1962 
BLYTHE 

BRIDGEVILLE  4  WNW 
COLFAX 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE- 
EAST  PARK  RESERVOIR 
GEORGETOWN  RS 
GREENVIEW 
GROVELAND  RS 
HARRISON  GULCH  RS 
LONG  TREE  CANYON 
LOS  ALAMOS 
PINNACLES  NM 
PITTS  RANCH 
SAINT  JOHN 
STIRLING  CITY  RS 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  CREEK  4  E 


11.75 
.91 
4.38 
4,  20 


2.45 
1.07 
2.58 
5.50 


10.33 
22.25 
7.64 
10.59 
16.58 
19.45 
4.05 
4.35 


1.06     .86  1.04 


11  .  44 
8.71 
1.67 
.03 
5.46  .71 
1.43 

4.22  .40 
2.36  .14 
5. 25  1 . 49 
1.66  .02 
1.46 

8.98  1 . 30 
2.29  .12 


.28 
.39 

1.28 
.27 

1.41 
.09 
.10 


stes  following  Station  ln(j< 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

NOVEMBER  1961 
GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

54 

25 

63 
24 

6  5 
26 

65 
29 

73 
29 

72 
29 

27 

28 

30 

28 

27 

27 

61 
24 

69 
24 

66 

2  6 

49 
20 

58 
16 

59 
16 

62 
18 

48 
38 

50 
32 

59 
25 

59 
30 

53 
42 

52 
30 

NEWARK 

MIN 

69 
50 

59 

4? 

64 
48 

64 
49 

67 
39 

77 
44 

76 
40 

41 

39 

44 

47 

39 

53 

39 

72 
39 

34 

30 

61 

35 

62 
38 

58 
43 

54 
36 

57 
36 

61 
48 

66 
53 

61 
55 

59 
47 

59 
41 

DECEMBER  1961 
C LEAR LAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

58 
43 

52 
42 

48 
37 

55 
30 

59 
31 

58 
32 

65 
23 

55 
25 

56 
24 

49 
23 

48 
18 

47 
21 

50 

25 

42 
30 

50 
2  5 

45 
22 

53 
31 

50 

30 

45 
38 

51 
37 

58 
39 

59 

25 

55 
27 

56 
25 

55 
29 

57 
24 

52 
2i 

NEWARK 

MAX 
MIN 

57 
49 

55 
41 

56 

62 
41 

49 
47 

57 
41 

49 

35 

40 

36 

34 

37 

36 

61 
34 

57 
40 

59 
37 

58 
35 

59 
33 

63 
50 

64 

51 

55 
39 

54 
40 

61 
38 

62 
38 

57 
40 

62 
37 

54 
36 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

39 
33 

35 
31 

46 
30 

48 

23 

51 
27 

5  7 
29 

25 

26 

16 

16 

13 

20 

18 

36 
25 

39 
20 

42 
19 

40 
28 

40 
25 

52 
30 

59 
31 

58 
27 

62 
30 

64 
31 

64 
31 

59 
28 

58 
28 

60 
28 

JANUARY  1962 
BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

54 
35 

57 
34 

51 
30 

53 
3  6 

61 

36 

61 
38 

62 
45 

57 
41 

55 
42 

49 
32 

48 

27 

44 
24 

28 
12 

38 
12 

42 
17 

45 
IP 

43 
21 

47 
25 

32 
27 

31 
14 

18 
8 

23 
3 

38 
14 

47 
21 

53 
26 

54 
30 

59 
30 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

6B 
22 

65 
28 

62 
29 

61 
28 

74 
27 

69 
43 

68 

41 

53 
18 

48 
15 

42 
14 

45 
15 

48 
16 

48 
18 

57 
23 

68 
12 

40 

12 

38 
16 

46 
21 

59 
29 

NEWARK 

MA/ 
MIN 

34 

5; 
42 

51 
31 

48 
42 

55 
34 

61 
39 

61 

35 

63 
37 

69 
46 

74 
46 

73 
50 

63 
42 

60 

43 

52 
39 

59 
30 

58 
28 

53 
27 

55 
33 

54 
34 

54 
39 

49 
31 

33 
24 

44 
29 

55 
29 

55 
32 

63 
36 

60 
35 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

55 

42 

43 

4  6 

40 

•  1 

47 

81 
44 

61 
36 

59 
35 

62 
41 

61 
38 

60 
41 

60 
34 

56 
39 

5  1 

37 

61 
42 

63 
40 

61 
37 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

4  5 
34 

35 

37 

36 

35 

3  7 

4  0 

48 

54 

51 

65 
33 

65 
37 

50 
33 

50 
28 

52 
25 

51 
27 

53 
28 

54 

30 

55 
37 

52 
33 

50 
26 

34 
27 

52 
28 

56 
26 

65 
28 

70 
31 

73 
34 

FEBRUARY  1962 
BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

65 
39 

61 
34 

60 
30 

62 
31 

60 
29 

51 
30 

38 
31 

48 
30 

41 
31 

38 
30 

35 
30 

34 

29 

36 
29 

37 
31 

35 
28 

32 
25 

34 
20 

35 
20 

39 
20 

36 
25 

43 

11 

45 
11 

41 
24 

32 
17 

27 
10 

24 
2 

35 
4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

40 

20 

4  3 
23 

20 

1  7 

20 

17 

15 

7 

5 

H 

10 

2 

2  ^ 
10 

26 
15 

24 
8 

1  6 
-  6 

17 
-10 

20 
-  7 

18 
4 

21 
9 

25 
-12 

15 
-  2 

19 
5 

1 1 
-  2 

3 

-14 

-  2 
-12 

-  2 
-21 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

70 
33 

62 
30 

66 
31 

60 
34 

54 
34 

46 
40 

52 
44 

55 
39 

52 
40 

55 
39 

56 
40 

61 
40 

51 

41 

50 
40 

55 

4  1 

60 
47 

57 
37 

60 
37 

54 
39 

58 
39 

57 
36 

58 
34 

58 
35 

57 
34 

54 
34 

58 
30 

45 
27 

MARCH  1962 
AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

55 
4  5 

56 
44 

60 
43 

58 
46 

51 

46 

43 

46 

47 

45 

47 

43 

43 

42 

46 

44 

45 

49 

56 
51 

61 
47 

60 
48 

58 
50 

61 
43 

63 
45 

60 

46 

63 
47 

62 
46 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

59 
31 

65 
36 

41 

i9 

47 

49 

47 

72 
48 

33 

39 

44 

4  5 

40 

32 

38 

45 

72 
42 

73 
49 

66 
44 

71 
42 

72 
46 

7 1 

52 

72 
44 

81 
42 

83 
45 

90 
50 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

57 
46 

54 
46 

54 
46 

63 
39 

56 
40 

54 
52 

54 
41 

58 
42 

53 
45 

60 
45 

56 
47 

61 
53 

61 
38 

61 
40 

61 
47 

60 
43 

60 

45 

64 

42 

67 
49 

67 
46 

54 
42 

59 
42 

56 
42 

58 
44 

61 
41 

59 
41 

58 
41 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

36 

41 

41 

41 

46 

45 

I- 

41 

45 

3  6 

40 

4  2 

40 

38 

45 

43 

62 
42 

62 
42 

59 
49 

63 
44 

6  1 

45 

60 
39 

69 
41 

12 
43 

74 
45 

65 
47 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

2  a 

2  8 

33 

40 

39 

39 

36 

31 

31 

30 

34 

3£ 

gc 
37 

4] 

54 
35 

52 
38 

52 
32 

65 
34 

70 
45 

APRIL  1962 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

49 

41 

43 

46 

47 

48 

47 

46 

-2 

41 

53 

56 

76 
52 

70 

50 

74 

40 

7j 
46 

73 
49 

74 

48 

6E 
48 

77 
44 

83 
50 

75 
47 

68 
49 

6( 
43 

69 
42 

70 
47 

VACAV 1 LLE 

MIN 

44 

43 

44 

44 

47 

48 

5  2 

50 

44 

4R 

45 

49 

54 

55 

43 

4C 

85 
41 

47 

65 
50 

75 
37 

85 
48 

88 
47 

8£ 

50 

75 
47 

74 
38 

77 
45 

63 
49 

MAY  1962 
BLYTHE 

MAX 
MIN 

95 

44 

100 

49 

104 
54 

102 
60 

101 
61 

105 
59 

102 

62 

102 
60 

100 
60 

99 
69 

96 
64 

91 
58 

84 
48 

82 
52 

76 
52 

75 
54 

82 
48 

94 
53 

95 
55 

94 
61 

82 
61 

94 
50 

95 
45 

92 
57 

88 
61 

83 
64 

78 
55 

COLFAX 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 
51 

79 

53 

79 
54 

81 
55 

82 
56 

8  6 

55 

77 
52 

66 
46 

64 
44 

64 

39 

60 
47 

5  9 
4  6 

54 
42 

65 
42 

73 
4  2 

72 
46 

69 
45 

68 
43 

64 
39 

74 
46 

78 
52 

69 
49 

63 
43 

61 
45 

64 
41 

71 

47 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
38 

62 
44 

84 
44 

85 
49 

82 
46 

81 

4  9 

83 
44 

81 
56 

lb 

46 

73 
34 

70 
38 

62 
42 

53 
32 

59 

33 

5 

35 

66 
34 

69 
39 

72 
39 

66 
35 

63 
33 

70 
35 

70 
44 

65 
41 

64 
38 

59 
42 

51 
40 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

71 
47 

77 
47 

80 
50 

81 
4  4 

82 
46 

84 
46 

82, 

4  6 

87 
56 

65 
47 

69 
37 

67 
39 

68 

39 

6  7 
47 

60 
42 

63 

40 

70 
50 

74 
44 

73 
47 

72 
39 

65 
33 

70 
40 

80 
42 

80  70 
46  40 

6" 
42 

65 
51 

70 
41 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

83 
37 

8  3 
47 

83 
44 

86 
45 

90 
43 

90 
46 

90 
48 

88 

46 

80 
47 

84 
45 

93 
40 

61 
45 

62 
40 

63 
44 

67 
43 

68 
44 

73 
43 

72 
37 

6f 
36 

68  78 
33  37 

82 
41 

8C 
42 

68 
45 

69  67 
43  39 

72 
46 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

7  2 
44 

6e 

38 

73 
43 

72     66  69 
48    49  42 

77     75  65 
42     4  7  54 

69  66 
57  57 

63 
51 

61  61 
52  55 


52  55 
25  24 


55  49  50  47 
36    39     42  32 


63  63  55 
28     29  31 


62  64  63  63 
36     37     33  35 


65  65  67 
29     30  29 


67  70 
38  40 


84  84  83  76 
42      48     48  48 


83  80 
36  39 


59 

60 

59 

59.7 

47 

47 

46 

46.1 

83 

79 

72.9 

51 

57 

43.7 

61 

58 

57 

58.6 

49 

48 

49 

44.5 

60 

63 

69 

63.5 

49 

43 

45 

42.8 

71 

72 

77 

58.0 

40 

42 

35.9 

69 

74 

74.4 

41 

41 

46.3 

73 

79 

79.3 

39 

3B 

45.7 

95 

98 

100 

92.5 

58 

65 

68 

56.8 

76 

77 

76 

70.8 

54 

51 

52 

47.3 

70.1 

40.3 

75 

80 

80 

73.4 

47 

44 

47 

44.4 

83 

82 

87 

77.4 

42 

42 

37 

42.4 

69 

68 

74 

60 

59 

60 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


DECEMBER  1961 
SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 


JANUARY  1962 
INDEPENDENCE 


FEBRUARY  1962 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 


WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


23.0  21.5 
110 


1.5)11.027.0 
150 


13.5  18.0 
164  178 

2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Judex 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California    may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late    to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation   SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCONOIDO  FC261BE 
ADELANTO 


ALAMO  1  N 
ALDERPOINT 

AL1SO  CN  OAT   MT    FC  4 

ALPINE 

AL  T ADEN A 

ALTURAS  RANGER    STAT  |i 


0161 


[  7t, 


AM80Y 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UN10 
ANTIOCH  FI8REBOARD  MILL]  0227 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT    3)  0232 
AN2A  |  0235 

AP ACME  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COST  A 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BERDINO 


ARROYO  SECO  RS  PC  508  C 
ASH  MOUNTAIN 
I  ASSOC  OIL  ANAHE I M  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 
AUBURN 

avalon  pleasure  pier 
a2usa  city  park  fc  143 
backus  rancm 

BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFTElD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  MOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNE  SON  PARK 
BARPETT  DAM 
8ARST0W 

BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BE  AR  T  P AP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  lu 


0212  NAPA 

CONTRA  COST  A 
CONTRA  COST  A 

  RIVERSIDE 

02391  VENTURA 
I  024<J  SAN  BERDINO 
1  03201  SN  LUIS  OBPO 
032Z  MONTEREY 

|  0327  LOS  ANGELES 

0345  TULARE 
'  03S5I  ORANGE 

0372  NAPA 

0374  TULARE 
j  0379j  FRESNO 

03B31  PLACER 

0395.  LOS  ANGELES 

0410!  LOS  ANGELES 

0A18I  KERN 

0422  TULARE 

0425-  MARIPOSA 

1  0436  SAN  BERDINO 

I  04371  SAN  BERDINO 

1  0442|  KERN 

0449  FRESNO 

0468  TEHAMA 

0509  ORANGE 

0514  SAN  OIEGO 

0S19  SAN  BEROINO 

05  34  FRESNO 

0543  SN T A  PaRBARA 

0596  TULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 
0609  RIVERSIDE 
0617  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
0674  SANTA  CRU2 
0693  ALAMEDA 


23  39  02 
2?   36  3" 
34  35 


38  ( 


37  59 
33  33 
30  36  52 
IS   34  31 
4l  35  07 
j  24  36   14  | 

I  13.  34  13 
9  36  29 
26  33  55 
17!  38  25 
9  36  28 
:  271  37  05 

i  3a  54 

33  33  21 


0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

0731  LASSEN 

0738  IfllNUT 

0741  SAN  BERDINO 

U742  SAN  BERDINO 

I  0747  PLACER 

07S5  FRESNO 


BERRYESSA  LAKE 
BESWlCK    7  S 
BIEBER 

.  BAR   RANGER    STAI ION 
.  BEAR  LAKE 
HG  BEAR   LAKE  OAM 
UG  BEND  RANGER  STATU 
i  CREEK   PH  NO  1 
OALTON  DAM  FC223S-E  0758  LOS  ANGELES 
UG  PINE  CREEK  0767  INYO 


G  PINES  PARK   FC  83B       0779  LOS  ANGELES 

G  SU»  STATE  PARK  0790  MONTEREY 

G  TUJUNGA  DAM  FC46D-E  0798  LOS  ANGELES 

RMINGHAM  GEN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 

SHOP  CREEK    INTAKE  2       0819  INYO 

SHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 

SHOP  WB  AIRPORT  0822  INYO 

SHOP  UNION  CARBIDE         0824  INYO 

ACK   MOUNTAIN   2    SW  0850  SANTA  CLARA 

ACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 


BL  Y I HE 

BLYTHE   7  W 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

BOCA 


BODNV I L  Lt  MwY  MNTNC 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 


0924.  RIVERSIDE 

0925  RIVERSIDE 

0927  RIVERSIDE 

0931  NEVAOA 

0968  SAN  OIEGO 

.  0973  MENDOCINO 

0979  KERN 

0983  SAN  D I  EGO 


BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

21 

625 

BOULDER  CREEK 

LOCATELL 1  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

122 

12 

2175 

BOULEVARD 

1005 

SAN  OIEGO 

32 

3350 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

2! 

)5 

118 

22 

BOWMAN  DAM 

1011 

NEVADA 

8 

120 

5347 

BRADFORD  RANCH 

10  31 

RIVERSIDE 

;■■  I 

48 

3  345 

BRADLEY 

MONTEREY 

24 

35 

120 

48 

8 D ANSCOM0    2  NW 

1046 

MENDOCINO 

123 

40 

1480 

BRAwlEy  2  Sw 

1048 

IMPER 1 AL 

32 

33 

BRAY    1J  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

5759 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

33 

345 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

2t 

33 

53 

56 

275 

BRENTWOOD  6  SW 

1  if>i 

CONTRA  COSTA 

37 

'■  < 

121 

BRIDGEPORT 

107; 

MONO 

II 

]  5 

14 

6470 

BRIDGEPORT  RANGER  ST A 

MONO 

38 

16 

17 

6550 

BRIOGEVlLLE    4  NNW 

HUMBOLDT 

40 

32 

123 

2050 

BROCKWAY  SUMMIT 

PLACER 

39 

16 

i  ;  0 

04 

7200 

BROOKS  FARNMAM  RANCH 

11  12 

YOLO 

.■ : 

38 

122 

,  i 

350 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

brushy  sprgs  guard  sta 

1  1  3 

PLACER 

00 

120 

35 

4800 

BR Y SON 

1142 

MONTEREY 

35 

48 

121 

05 

925 

BUCKHORN 

1149 

SHASTA 

2] 

40 

52 

12  i 

3771 

Bucks  creek  ph 

1151 

PLUMAS 

54 

121 

20 

1760 

BUCKS  LAKE 

PLUMAS 

54 

l  21 

12 

5200 

BUENA  VISTA 

SAN  BENITO 

2C 

1  1 

1640 

8 UL LARDS  BAR  PWP  HOUSE 

YUBA 

121 

J9 

1800 

BUR8ANK   F|RE  OEP  FC2260 

1192 

LOS  ANGELES 

11 

14 

11 

1  1  B 

i  e 

BURBANK    WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

12 

lie 

22 

699 

8URLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37 

35 

122 

21 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

53 

121 

Burnt  ranch  i  s 

L  2 1 5 

TRINITY 

35 

48 

123 

26 

21S0 

burton  Ranch 

1216 

CONTRA  COSTA 

122 

05 

560 

BUTT0NWILL0W 

L24< 

KERN 

10 

35 

24 

119 

268 

C  A  B  A  2  ON 

RIVERSIDE 

116 

47 

1815 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1 25; 

SAN  OIEGO 

i 

117 

14 

410 

CACHUMA  DAM 

1253 

SN  T  A  BARBARA 

J  5 

59 

781 

CAJON  WEST  SUMMIT 

SAN  BE "0  1  NO 

\H 

23 

117 

34 

4790 

CALAVERAS  BIG  TREES 

IZ7: 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

1  Z  0 

19 

4696 

CALAVERAS  RANGER  STA 

[  Z  B  ■ 

CALAVERAS 

39 

12 

120 

3343 

CALAVERAS  RESERVOIR 

ALAMEOA 

37 

29 

121 

80S 

CALEK ICO  2  NE 

1281 

IMPERIAL 

32 

-l 

115 

28 

12 

CALIFORNIA  MOT   SPRGS  R5 

13O0 

IULARE 

! 

3) 

53 

118 

2950 

CALISTOGA 

17 

38 

35 

35 

365 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1311 

S I SK I  YOU 

12 

18 

122 

31  36 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

34 

09 

5770 

CAMPO 

SAN  DIEGO 

;! 

32 

37 

116 

28 

2630 

CAMP  PARDEE 

1421 

CALAVERAS 

38 

15 

120 

51 

658 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTER 

143! 

SIERRA 

39 

38 

LZG 

34 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  08P0 

35 

20 

41 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

YUBA 

: 

19 

27 

121 

2760 

CANBY  11  SW 

MODOC 

03 

4500 

CAN6Y  RANGER  STATION 

1471 

MODOC 

41 

27 

,  .■  0 

52 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

\ 

34 

11 

118 

34 

CANT  1 L 

KERN 

18 

■  H 

2010 

CANYON  OAM 

PLUMAS 

10 

05 

4555 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1J1I 

ORANGE 

26 

55 

1  1  7 

1625 

CARBON   CANYON  WORKMAN 

SAN  BEROINO 

2( 

57 

48 

1220 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152i 

PLUMAS 

121 

09 

2986 

CARMEL  VALLEY 

MONTEREY 

36 

29 

121 

425 

0  32 


S  i  0 

8  50 

7  53 

22  15 


01  3030 

40  7300 

04  9-Q 

07  1045 


3760 
5165 
6800 
2613 
3045 
2600 
6500 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


0  42     5280     M|0  I 


504  5P  SP 
29*       8P  MID 


1272 
6745 
6815 
5739 


4  106  MID  MID 

9390  12M  12M 

2330  VA 
7200 


a  allen  fecmt 
j  c  fassold 
frank  ebert 
u  s  forest  service 
frank  j  cuz2ill0 
mrs  cora  c  olsen 
tedewater  oil  co 
alp  i  ne  f ire  oept 
rubio  canon  l*w  asn 
u  s  forest  service 

state  div  of  mwys 
angiola  elev  *  whse 
pacific  union  col 
fibrebo  products  corp 

1  u  s  8ur  reclamat ion 
corps  of  engineers 
kern  co  road  camp 
apple  valley  ranchos 

1  county  road  oept 
mrs  rita  ann  billings 

u  s  forest  serv ice 
i     us  nat  park  service 
herschel  p  clausen 
Gladys  a  dutra 
s  corps  of  engineers 

PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZU5A  CITY  PARK 
GEORGE  L   TURCOT  T 

MRS  LUCILLE  £  WEDOLE 
S>  US  NAT  PARK  SERVICE 
;  L  E  METMENY 
L   A  wTR  *  PwR  OEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 
P   G  +   E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  01E"G0  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRR1G  D1ST 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
U  S  wB  OBSERVER 
S  HETCH  ME  TCHY  WTR  SUP 
T   J  LE  BLANC 
M»S  NELSON  T  SHAw 
UN  1  VERS  I lY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 
S  U  5  WEATHER  BUREAU 
MARK    P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  F IRE  DISt 
MRS  MARGIE    A  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  E01S0N  CO 
GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

u  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  tNGINEERS 
CALIF  £LEC  POWER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U     U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  1NCERPI 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

Ij     US  WEATHER  BUREAU 
W   FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 

i       HAROLO  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE    OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  f IRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

Dl  GIORGIO  FRUIT 


VINCENT 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
NEVADA  [RfllG  DIST 
6RADF0R0  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  C  JOHNSTON 
RESEARCH  SERVICE 


.  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CA( EBRE AO 
BRUCE  L  BOELK 
U  S'FORESI  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNl 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  . 

U  S  FOREST  SERVICE 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  wEFERLING 
MRS  ANNA  M  OAV I DSON 


MRS  FAYE  0  MC  MUGh 
MRS   LOLA   F    GALL  I 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF    W    J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY   OF  BURL1NGAME 


MRS  MAR    ST  IP  TON 
SUE  N A  VI STA  w  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BE ACM  ♦  PkS 
1  U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE    DIV  OF  HWYS 
ARCH  I  £    C  LEACH 
E  BAY  MUN  UIL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  0  ♦  E  COMPANY 
CQRPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


EAST  PARK  RESERVOIR 
!  EAST  VlDETTE  MEADOW 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

EL   CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 
FC   128  B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 
j  ELLIOTT 

!  EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONOIDO 

ESCONOIDO  PARK  HILL 
ET I  WANDA 

•EUREKA  WB  CITY 
ExChEOUER  RESERVOIR 
EKETER   FAUVEft  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD   POLICE  STA 
FAIRMONT 
FALL  BROOK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCM 
F  IGuERQA  MOUNTA IN 
FILLMORE    1  WNw 

FINLEY  1  NNE 
fInlEy  l  SSE 

finley  5  sw 
f  ive  points  5  ssw 
fleming  f ish  .  game 
florence  lake 
folsom  oam 
f  on i  an a  5  n 
f on t ana  kaiser 
forest  glen 


2640  COLUSA 
2651  TULARE 
2709  SAN  OIEGO 
2713  IMPERIAL 
272B  AMADOR 

2735J  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
2  7  56  MONO 
2760  SAN  JOAOUIN 

27  75  ORANGE 
2805  RIVERSIOE 
2912  RIVERSIDE 
2862  SAN  OIEGO 
2869  SAN  DIEGO 
2895-  SAN  BEROINO 
2899  SISKIYOU 
2910  MUMBOLOT 
2920  MARIPOSA 
29221  TULARE 


28  33  48 
28  33  40 
28  33  37 
33;  33  07 
33  33  07 
28  34  08 
12  61  28 
17  60  68 


SOLANO 
SOLANO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


LAKE 

j  LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LAS  SEN 
i  FRESNO 

SACRAMENTO 
|  SAN  BERDINO 
i   SAN  BERDINO 

TRINITY 


23  38  15 

15,  34  42 

33i  33  21 

8  39  36 

23  40  21 

171  40  30 

16  38  31 

32l  34  44 

29  34  24 

23  39  01 

23  38  58 

231  38  58 

36  21 


2BI  34  11 
28]  34  05 
35  40  23 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 

p 
> 

d 

CATHAY    BULL    RUN  RANCH 

MAR  1 POSA 

27 

37 

CAZ ADERO 

22 

38 

12 

41 

11 

36 

27 

37 

16 

4)1 

120 

23 

39 

CHALLENGE  RANGER  STA 

YUBA 

1 

2575 

CHATSWORTH   FC    24  0 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

957 

1682 

13 

34 

TUOLUMNE 

37 

31 

23  39 

173< 

SN  '■if'O 

24 

33 

C  ITRUS  HE IGHTS 

SACRAMENTO 

23l  3. 

138 

CLAREMONT  FC  2300 

LOS  ANGELES 

26  34 

07 

117 

44 

1250 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

26  34 

23  38 

23  38 

22 

38 

38 

r 

37 

27  36 

COALINGA  1  SE 

FRESNO 

21 

36 

663 

COALINGA  14  WNW 

1869 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

23  38 

3! 

41 

39 

1  3  34 

COLD  SPRINGS  CAMP 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

23  39 

60 

COLYEAR  SPRINGS 

195 

TEHAMA 

2 

40 

03 

122 

41 

3295 

CONCORD   3  E 

1962 

4  37 

38 

12  41 

CORCORAN    IRRIG  DISTR1C 

36 

23  39 

2( 

33 

ZC 

36 

19  36 

COVELO 

MENOOC INO 

1385 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

20B< 

MENOOC I  NO 

39 

so 

123 

1514 

26  34 

COYOTE  CANYON 

e 

1  1 

32 

32 

CRE  SCENT   CITY  1  N 

17  41 

1 

41 

17  41 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BEROINO 

15 

14 

4525 

CROCKETT 

2171 

CONTRA  COSTA 

4  38 

02 

122 

13 

9 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

26  34 

•culver  city 

LOS  ANGELES 

33  34 

CUMM I NGS 

MENDOC 1  NO 

C  UNN INGHAM 

23  38 

SNTA  BARBARA 

30  34 

CUY AMAC A 

25  32 

SN  LUIS  OBPO 

30  34 

3C 

34 

DAGGETT  1  ENE 

SAN  BERDINO 

1 

34 

1975 

OAGGETT   FAA  AIRPORT 

2  2  S  7 

SAN  BEROINO 

t 

52 

116 

47 

1922 

2 

SANTA  CRUZ 

23  38 

DAVIS  CREEK 

2 

2306 

DEATH  VALLEY 

2319 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

Z  3  3 1 

37 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

i 

DELANO 

23*4 

KERN 

323 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36 

36 

121 

52 

46 

OEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

. 

ST  AN  I SL AUS 

27  37 

25 

;.  . 

23 

Z  181 

STAN  I SL AUS 

3 

37 

48 

OE  SABLA 

■■■>.  . 

2 

39 

52 

37 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

3 

32 

51 

37 

DIAMOND  BAR  MORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

59 

117 

DOBBINS  COLGATE   f OR  EBAY 

2458 

39 

21 

121 

12 

DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

NEVADA 

36  39 

120 

14 

MENOOC I  NO 

43 

123 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

1C 

35 

57 

118 

36 

6200 

OOWNEy  FIRE   DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

56 

118 

08 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

I 

39 

3* 

120 

50 

2895 

DOYLE 

LASSEN 

120 

OOYLE   5  SSE 

LASSEN 

., 

05 

4385 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

25  ie 

LOS  ANGELES 

29  34 

29 

32 

1515 

DUDLEYS 

29 39  "ARIPOSA 

37 

i. 

3000 

DUNNIGAN 

.  566 

2: 

38 

53 

121 

58 

63 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

is 

35 

03 

116 

26 

1610 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

23  41 

122 

16 

2420 

OUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

17 

18 

12 

122 

18 

20 

EAGLE  MOUNTAIN 

.  '  ■  '  i 

RIVERSIDE 

31 

115 

27 

973 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8A  8A 
5P 

8Aj  SA 


8A     8A  8A 


2075 
1711 
9600 


17  20 
17  19 
17  05 
17  04 

17  31 
22  54 
24  10 

20  16  1 

19  04  : 

22  03 
22  03 

18  26 

17  15  ! 

21  15 

22  27 
24  20 

20  42 
20  00 

18  56 

22  52  < 
22  52 
22  57  , 
20  09 

20  19 
18  58 

21  09 
17  27 
17  30  I 
.'  3  2  U 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
I  P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  8ATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  METCM  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
■  us  plant  Intro  gron 


U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIOGE 
C  F  ELDER 

F  P  BRACKET!  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JAROINE 
C    IVAN  GLEND INN  I NG 
JOHN  R  BYRD 

i  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 


CLOSED  61 
ROBERT  L  CHANDLER 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PAC IF 1C  CO 
P  G  »  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 
W  d  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WH1 TEHEAO 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F IRE  OEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  w  HANCOCK 
U  S  FOREST   SERV ICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  ' 


CAL  I 


■  (3EACI 


43     MID  MID 


STATE 
CLUB  SAN  MORITZ 
C  +  H  SUGAR  REF INING  I 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  C  I  Ty  BUS  LINI 
DONALD  E  INGRAM 

mrs  m  v  Cunningham 


corps  OF  I 
u  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  MUGMES 
HERMAN  L  L0REN2EN 
US   NAT   PARK  SERVICE 
I       DEEP   SPR  INGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  OEP  t 
USN  POSTORAD  SCHOOL 

STANI SLAUS  COUNTY 
W  F  MOORE 
I       P  G  *  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STUART  T  PRICMETT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
OOWNE  t  F IRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

I        FRANK   M  ROWLAND 

L  A  WTR   +  PWR  DEPT 
W  D  MC  LEAN 
MRS  ALETMA  G  HUNT 
EARL    r  WOSSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BOT  TEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAkER 
STATE  OIV  OF  FSTR> 
JOHN  L  EWING 
OARwIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONOIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
JUS  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 


JOE  WHEELER 


8A  8A  8A, 
SA!  8A 


MRS  H   S   H I £  RON  YMU S 
wENTWORIH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

JAMES  T  MELV IN 
ALBERT  E  MOORHEAO 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT   FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
ROLAND  W  GETCmElL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  6  E  E SLICK 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Si 
£ 

SPECIAL 

F0RE5TH I LL  BANGER  STA 

n  3* 

PLACER 

U  S  FOREST  SERVICE 

3151 

i 

41  15 

123  19 

1270 

9! 

MRS  MAR  JOB  1 E   MC  BROOM 

FORT  B I  DWELL 

51S 

5F 

-  H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

310 

MENDOC I  NO 

i 

39  27 

123  »8 

80 

3' 

at 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVI  AT  ION 

3164 

MENDOC I  NO 

l 

39  24 

123  49 

1  1  P 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

i 

41  52 

124  09 

46 

8* 

WILLIAM  R  PA TON 

FORT  JONES  6  ESE 

5  I  SKI  YOU 

l 

41  35 

122  43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  ST A 

3182 

SISKIYOU 

41  36 

122  51 

2720 

■.^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

1 

36  31 

123  15 

116 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

37  03 

121  49 

1495 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

321.2!  SHASTA 

2 

4  0  42 

122  38 

i  100 

8i 

MR  S  CLARA  JONES 

329)7 

FRESNO 

I 

.1',  46 

119  43 

326 

Mil 

:  J 

U  S  WE AT  HER  BUREAU 

FR 1 ANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

36  59 

6/ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCt- 

327?  ORANGE 

Zt 

33  54 

117  55 

315 

B; 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  DAM 

3286 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HlLLCREST  RES 

3286 

ORANGE 

2( 

33  S3 

117  55 

330 

5F 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

6ARBERV [ LLE 

332C 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

7_ 

MRS  N  E  PANCOAST 

GAROEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

1 

41  52 

123  58 

384 

SI 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

3 

37  45 

119  08 

8970 

Mlt 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

dC 

: 

WILLIAM  BREEOLOVE 

3384 

EL  DORADO 

1 

38  bb 

120  48 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

4  37  22 

SA 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9  36  34 

118  46 

6412 

BA 

a* 

: 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

3! 

34  31 

119  41 

1  550 

6E 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

33  32  49 

116  58 

367 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROy 

><.  1  7 

Santa  Clara 

201  37  00 

121  34 

194 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

20 

37  02 

121  26 

WILLIAM    J  K1CKHAM 

GILROy  14  ENE 

2C 

121  20 

1350 

OA 

SE  TH  E  AUSER 

GLENDALE   STAPEN  FC  295G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  5TAPENHORST 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV 1 LLE 

10i  35  43 

116  42 

3140 

5P 

BA 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

glennville  fulton  rs 

346! 

KERN 

35  44 

118  40 

3500 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

gold  run 

3491 

PLACER 

1 

39  10 

120  52 

3240 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BEN  1 10 

24  36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALTA  M  BOGuE 

GOOSE  LAKE  WEST 

21 

41  52 

120  30 

4886 

7P 

I   C  EVERLY 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

FRESNO 

1 

36  52 

118  36 

corps  of  engineers 

GRANT  GROVE 

3551 

118  58 

6560 

8A 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

3564 

SI SK I  YOU 

41  38 

122  12 

5075 

mrs  albert a  goooe 

NEVADA 

1 

39  12 

121  02 

2693 

BA 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  NID 

3574 

NEVADA 

a 

39  13 

2422 

'j 

c 

NEVADA  1RRIG  DIST 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6Pi 

HOMER  L  PARNELL 

GREENVIFW 

3614 

SI SK I  YOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

MRS  EMMA    R   P£RE IRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

8 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

364! 

EL  DORADO 

16 

38  38 

120  32 

3930 

c 

MRS   LAURA   B  CEOERLOF 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

37 

37  SO 

120  14 

2825 

c 

DUANE   J  COX 

GROVELANO  RANGER  SIA 

TUOLUMNE 

3: 

120  06 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNE V 1 LLE 

SONOMA 

38  30 

123  00 

7A 

JOSEPH  E  8UTTNER 

HAINES  CANYON 

LOS  ANGELES 

118  16 

2450 

5P 

JAME 5  P  11 NDflED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

370* 

LOS  ANGELES 

118  15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

INYO 

1! 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

L  A  WTR  +  PwR  DEPT 

HALF  MOON  SAY   2  NNW 

37  29 

122  27 

7a 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

1 

40  16 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  Alfl  FORCE  BASE 

3734. 

MARIN 

11 

38  04 

MID 

U  S  A|R  FORCE 

HANFORO 

3747 

KINGS 

15 

36  20 

5P' 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

34  16 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  *8 

123  23 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

3787 

SNTA  BARBARA 

31 

34  46 

120  25 

320 

6P 

OL  IN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

40  22 

122  58 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  EnGlEBRIGHT  OAM 

NEVADA 

121  16 

580 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

182  : 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

R  I  VERS  IDE 

33  42 

115  38 

1370 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK   RANGER  STATION 

3859 

TR  IN ITY 

35  40  33 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

AL AMEOA 

37  39 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDSBURG 

3875 

22 

38  37 

122  52 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2  E 

SONOMA 

38  37 

122  52 

WALDO  F  1VERSON 

RIVERSIDE 

V 

33  45 

116  57 

1630 

LAKE    HEME!   MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

39141 

SAN  01EG0 

8A 

c 

VISTA    1RR1G  DIST 

HERNANDEZ  ;  NW 

SAN  BENITO 

36  25 

120  55 

2160 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

c 

MRS  CLORENE  AkERS 

HESPER1A 

SAN  BERDINO 

15 

34  25 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

8AC  H 

HE1CH  hEICHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

39  02 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HILTS 

SISK 1  YOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

GEORGE  G  H06ERG 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

36  22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

32 

33  03 

117  08 

390 

PUBLICATION  nr.     .ir.r  ini  jen  fe/i/fi? 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

LOUIS  LUE8KERT 

HOLLISTER 

20 

36  51 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTEP  2 

*  '2b 

SAN  BENITO 

2( 

36  51 

CITY  OF  HOLLISTER 

HONEYDEw  2  WSW 

HUMBOLDT 

17 

MRS  ANNE    M  ADAMS 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOP A  2  SE 

HUMBOLDT 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

LAKE 

22 

39  01 

c 

MRS  CHR 1  ST 1NE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOC 1  NO 

22 

39  01 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORO 

MOSSACK 

412C 

TULARE 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4146 

5N  LUIS  08P0 

3C 

35  07 

120  24 

760 

c 

KENNETH  RODRIGUES 

HUCKLEBERRY  LAKE 

Tuolumne 

37 

38  06 

119  45 

7800 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

TEHAMA 

23 

MRS   IRENE  GRAVES 

CALAVERAS 

34 

38  12 

P  G  +. E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEr  CREEK  Park 

4181 

RIVERSIDE 

33 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  SIA 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

4202 

DEL  NORTE 

-.1  54 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDR1A 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

NEW   IORIA  MINE  ♦  CMEM 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  *5 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

-64 

6P 

IMPERIAL    [RR1G  DIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

1* 

36  48 

lie  12 

3950 

7A 

7A, 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

36  46 

: 

L  A  WTR  +  PWR  DEPI 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

33  44 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4276 

KERN 

35  39 

117  49 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARM  I  I  AGE 

428C 

KERN 

35  41 

117  41 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

38  20 

260 

ft  A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOW A  HILL 

4286 

PLACER 

39  05 

84 

CLOSED  6/1/61 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BE  RO 1  NO 

922 

7A 

7A 
5P 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

2 1 

5P1 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONOALE 

438? 

TULARE 

1C 

35  58 

118  32 

4680 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  I  REE 

4*05 

SAN  BERDINO 

116  19 

*.p 

GEORGE  W  MULL 

JULIAN  WYNOLA 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

4215 

c 

2ENOS  Y  COLEMAN 

4416 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

7P 

CHARLES  V1L1NEK 

JUNCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

3! 

34  29 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEAOOWS 

FRESNO 

27 

37  18 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BE  RO I  NO 

34  10 

6A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

SONOMA 

22 

3  8  40 

8A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEYV1LLE 

**8B 

LAKE 

23 

38  5, 

9A 

CO  FARM  +  HOME  AOV 

KELSE  YV  1  LLE  4  SW 

4493 

LAKE 

22 

38  56 

c 

MRS   KAREN  V  BACCI 

KENTF IE  LD 

450C 

MARIN 

17   b  < 

122  33 

90 

9,1 

HENRY   H  MULLER 

KERL  INGER 

4506 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  C0A5T  AGGREGATES 

KERN  RWER   INTAKE  NO  3 

4516 

TULARE 

la 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

MRS  L  1LA  LOFBERG 

•KERN  RIVER  PH  NO  1 

452C 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  E01SON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KERN 

Id  35  07 

118  26 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

*5  )4 

KINGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

BA 

STANDARD  OIL  CO  C AL 

KETTLEMAN  STATION 

KINGS 

36  04 

120  05 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

22 

40  41 

121  52 

P  G  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

Vp 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4571 

DEL  NORTE 

IS 

41  31 

124  02 

25 

5P 

: 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

1,0  38 

123  5* 

2  356 

c 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

459C 

STAN  1 SLAUS 

34 

37  w 

120  39 

315 

BA 

8A 

RAYMOND  WlLLMS 

K0R8EL 

4602 

HUMBOLDT 

17 

*o  b: 

123  57 

145 

dennis  l  Emmons 

KY8URZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  dorado 

38  <•<: 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4626 

LOS  ANGELES 

13 

3*  u 

118  15 

156S 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

57  bb 

122  06 

535 

SA 

ROSS  R  SANBORN 

■LAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

46  5C 

ORANGE 

32 

3  3    3  3 

117  48 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

JAMES  C  ALLEN 

STATION 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 
■  LANCASTER 
'■  LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 
;  LAS  PLUMAS 

I  LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
I  LAYTONVILLE 
LESEC 

'  LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC  352  B 
LEESVJLLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GPAND 
LEHMAN  RANCH 
;  !■  m  j;j  -jr 


COUNTY 


ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

NEVADA 


4714  NEVADA 

472&|  SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
4767]  SN  LUI5  OBPO 

PLUMAS 
4812)  BUTTE 
4838  SISKIYOU 
4851'  MENDOCINO 
4863!  KERN 


LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
L1VERM0RE  2  SSW 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCh| 
LOCKW00D  2  N 
LOCKWOOD  MESA 

'  LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  i 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 

j»L0NG  BEACH 

LONG  BEACH  wB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOR A  I  NE 
I  LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  W8  CITY 
LOS  BANOS 

LOS   BANOS    ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PR1ETOS  RANGER  STA  ! 
LOST  HILLS 
LOWER  K  I  B8EY  R I0GE 
,  LOWER  OTAY  RESERVOIR  ' 


1  5067 
507*. 
5078 
5082 


47  SNTA 
51;  KERN 
60'  TUOLUMNE 
62  SAN  0IEGO 
71  SIERRA 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW         5182:  SAN  BERDINO 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS         5184  MONTEREY 
LyTLE  CR  FOOTHILL  BLVD     5212   SAN  BERDINO 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE  5215   SAN  BERDINO 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA     5218  SAN  BERDINO 


MADEL INE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER   RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE v I LLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MAR  1COPA 
MARIPOSA 
MARKLEE V 1 LLE 
MAR  I  1 NEZ  3  S 
MART  INEZ   3  SSE 
MAR  I  INEZ    F IRE    ST  AT  ION 
MAR YSV I LLE 
.  MATHER 

,  MC  CARTHY  POINT  PS 
MC  CLOUO 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOT  A  DAM 

MERCED  F IRE    STAT  ION  2 

MERCEO  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

DDLETOWN 

DDLEWATER 

LFORD  LAUFMAN  RS 

LL  CREEK  NO  2 

LL  CREEK  INTAKE 

LO  5  NE 

NERAL 

NEPAL  KING 


5231  LASSEN 
5233  MADERA 
5244  TRINITY 
5256  LOS  / 
5258  LAKE 
5284  I 
52  96 
5311  SHASTA 
5326  RIVERSIDE 
5333   SAL  ANO 

5338  KERN 


POSA 


COST  A 
COSTA 
COSTA 


UMNE 


TCHELL 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  OAM 

MOORP  AR  K    1  SSE 


MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  8ALDY  FC  B5G 
MT  BALDY  NOTCH 


5346 

5356  ALP 
5371.  CON 
5372  CON 
5377  CON 
5385 

5400  TUOI 
5444-  T£Hi 
5449  SISKIYOU 


5496  FRESNO 
5502  RIVERSIDE 
5505  SISKIYOU 
5526  FRESNO 
5532  MERCED 
55  35  MERCED 
5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5586  PLACER 

5598  LAKE 
5602  KERN 
5623  LASSEN 
5629  SAN  BERDINO 
5632  SAN  BERDINO 
5669  TULARE 

5679  TEHAMA 

5680  TULARE 
5713  HUMBOLDT 
572l|  SAN  BERDINO 

5723  FRESNO 
5738  STANISLAUS 
5741  STANISLAUS 
5756  KERN 
5777  TULARE 
5779  MONO 
5785  SISKIYOU 
5795  MONTEREY 
5818  NAPA 

5b23  ventura 

58*0  san  diego 
58*4,  santa  clara 
56*6  santa  clara 
5853  santa  Clara 
s863i  san  6er0ino 
5866]  sn  luis  obpo 

58691  SN  LUIS  OBPO 
589d  SAN  BERDINO 
I  BERDINO 
5901.  SAN  BERDINO 


MOUNT  DANAHER 


MOUNT  HAMILTON 


mount  hebron  ranger  sta  5941 

mount  madonna 

mount  shasta  ski  bowl 

mount  shasta  slope 

mount  Shasta  wb  city 

mount  tamalpais  2  sw 

mount  wilson  fc  338  6 


DIABLO  NORTH  GATE  5915  CONIRA  COSTA 


5909  EL  DORADO 


5933j  SANTA  I 


5982  SISKIYOU 
5983]  SISKIYOU 
5996  MAP  1 N 
6006  LOS 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC  IMlENTO  DAM 
NAPA 

'NAPA   STATE  HOSPITAL 
1  NW 


NEVADA  C1T 


-  206 


6027  MARIN 
6032  TRINITY 
6056   SAN  LUIS  OBP 

165|  NAPA 
607*  NAPA 

05  MENDOCINO 
IS   SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 


38  28 
3*  15 
37  58 
40  01 

39  02 

39  02 
37  13 

40  53 
32  52 
39  19 


123  2* 

122  55 

122  55 

lie  37 

122  23 

116  54 

120  36 


34  42  118  09 

35  23  I  120  10 
39  41  1  120  58 
39  41  I  121  29 
414*  121  3 1 
39  42  123  29 
34  50  118  52 


*86?'  LOS  ANGELES     1  33  34  ( 


j  MERCED 
EL  DORADO 
TULARE 
TULARE 

I  LOS  ANGELES 

I  LASSEN 

1  ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOA0U1N 

MADERA 

SNTA  BARBARA 

5AN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 


27  37  14 
6  38  35 
9  36  23 
9  36  11 
13  34  19 
21  40  54 
V  37  39 

15  34  28 
2*  35  56 
33  32  59 

16  36  07 
27  37  20 
32  34  40 
19  36  27 


118  S3 
122  26  j 

120  15 

121  01 

119  02  I 
119  0* 

lie  18 


117  45 

121  05 

117  15 

121  17 


5085  LOS  ANGELES 
50881  SIERRA 
5098  KERN 

07    SNTA  BARBARA 

14  LOS  ANGELES 

15  LOS  ANGELES 

18  MERCED 

19  MEPCED 

23  sania  clara 
25  santa  clara 


37     121  23 


118  09 
120  01 
118  26 


10  35  37 
37  38  01 
33  32  37 


119  53 
116  56 

120  15 

116  57 

121  27 

117  20 


26  34  1*     117  29 


21  41  04 
27  36  56 
17  40  27 


19  37  37 
27  38  02 
23  40  32 


10  35  05 
27  37  29 
36  *2 


27  37  05 
6  33  33 
12  41  35 
27  36  *T 


27  36  42 
36  38  49 
36  38  51 
1   39  03 


10  35  30 
IB  40  08 
26  34  05 
28  34  05 

9  36  17 
23  *0  21 

9  36  26 


121  37 

120  22 

120  29 

120  29 

120  52 


120  ( 
120  01 


37  3  7  39 

37  37  38 

6   35  03 

10   36  13 

.  38  01 


121  00 
121  00 
118  10 


12 


45     122  28 


20  37  09  121 


25     120  5) 


28l  34  17  1  117  37 


1,  38  45 
4  37  52 
*i  37  20 


120  *0 

121  56 

121  39 

122  00 


I  37  54     122  36 


122  34 

122  32 

120  53 

122  17 


5  34  50 

W  34  46 

IS  34  46 

S  39  16 


11*  36 
114  37 
118  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MID  5P 
SP  bP 


it 


5P     5Pl  5P 


3P  10P 
MID  MID 


.  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD   F  D 

.  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U   S    BUR  RECLAMATION 
HE  L  I  X    I RR1G  DIST 
P  G  *  E  COMPANY 

j  P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MT L  WTR  CO 

;  LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE   E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBtJEY 
P  G  +  E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
MAT  THE  M    J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK   DE   CHA INE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 
MRS  M   I  QUARTERMAN 

MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERL I NG 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
L001    SEWAGE    TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EOISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L    A   WTR    *   PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 


120  28  5300 

120  0*  268 
123  32  2775 

118  17  *450 
122  47  2380 

119  02  9500 

121  3*  10 


122  16 

119  23 

119  58 

119  47 

122  08 

122  06 


*515 
3800 
3300 


1165 
6470 
6342 
3500 


2940 
4945 
3400 


BUREAU 

10P  CHARLES   H  GRAY 

C  CHARLES  W  POOLE 

6A  HENRY  R  GEWE 

MID         C  JUS  WEATHER  BUREAU 

MID  C  JUS  WEATHER  BUREAU 
7A  ROGER  C  RICE 

SS  ARBURUA  RANCH 

5P  CITY  OF  LOS  GATOS 

9A  1SAD0R  MILLER 

5P  US  FOREST  SERVICE 

C  KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

C  SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

8A  ROLLO  LARSEN 

SS  MR S  FRANCE  PR  I TCHARD 

C  STATE    DIV  OF  HWYS 

C  SAN  BERNARDINO  FCO 

2P  SO  CALIF  EDISON  CO 

6A         C  US  FOREST  SERVICE 

4P  STATE    DIV  OF  HWYS 

8A  STATE  OIV  OF  FSTRY 

8A  US  FOREST  SERVICE 

PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

C  MRS  M  E  MAHNKE 

5  DEPT   WATER  RESOURCES 

VAR   VAR  JESSE    F [ ERRO 

8A  H  US   NAT    PARK  SERVICE 

MID  U  S  AIR  FORCE 

MID  U  S  NAVAL 


SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS   GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
MARYSV ILLE  F IRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
1  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  I 


56     115  32  4310 


91     M|0  MID 


335       SS  SS 


41      116  31  3075 


2100  I  7A| 
4206  j  1  IP1  I 
4250  8* 


RADIO  STAT  ION  KRFM 
D  B  W  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  M01T0ZA 
CITY  OF  MERCEO 
MERCEO    IRR1G  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSED  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  ..ALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
C  AL   DIV    BEACH   ♦  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 


ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE   DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT  BALDY  SKI  LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK    1  SChELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
j    US  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F   A  L  LE  MAN  T 
MA  SON  HE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


STATION  INDEX 


STATION 

6 
z 

Q 

LCJU  IN  1  T 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NEWARK 

ALAMEDA 

4 

122  02 

NEWBURY   PARK    A  SW 

VENTURA 

33 

34  09 

ue  se 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  c 

29 

34  23 

118  32 

NEWHALL   U   S  SANGER  STA 

34  22 

ue  3i 

NEWMAN  2  NW 

37  21 

121  03 

NEW  RINE  CREEK   2  E 

21 

120  16 

NEWPORT  6EACH  HARBOR 

33 

3  3  36 

117  53 

NICOLAUS 

SUTTER 

38  54 

121  35 

NILAND 

6191 

IMPf PI AL 

33  17 

115  31 

NIPOMO  2  NW 

30 

120  30 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

27 

37  14 

119  30 

•NORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

13 

118  23 

I  7 

38  08 

122  43 

OAKDALE  WOOOWARO  OAM 

ST  AN  I SL  AUS 

34 

37  52 

120  52 

oak  knoll  ranger  sta 

S I SK 1  YOU 

12 

41  50 

122  51 

OAKLAND  wB  AIRPORT 

ALAMEDA 

A 

QAKVJLLE    1  WNW 

17 

38  27 

122  25 

OAKVILLE    4  SW 

» 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

38  25 

122  59 

•  OCEANS  I OE  CAMP 

PENDLETON 

31| 

33  13 

117  24 

OCEANS  1 DE   PUMPING  PLANT 

SAN  OlEGO 

33 

33  13 

117  21 

6 

33  09 

116  08 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

27 

36  IB 

120  24 

33 

3*  27 

119  15 

OL INDA 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

ttl\ 

" 

40  29 

122  37 

OPIDS  CAMP  FC  57  8E 

26 

11 

118  06 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

64  V: 

ORANGE 

33  56 

117  53 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

119  18 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

41  22 

124  01 

HUMBOLOT 

12 

41  11 

123  55 

23 

122  12 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

OROVILLE 

( 

39  30 

121  33 

OROVILLE  BRIDGE 

39  31 

121  34 

OROV 1 LLE  RANGER  STAT  tO^ 

39  32 

121  34 

OSTRANDER  LAKE 

119  33 

OKNARO 

6S69 

VENTURA 

32 

34  12 

119  11 

OZENA 

6576 

VENTURA 

PACHECO  PASS 

27 

37  04 

121  11 

P AC  I  F  IC  HOUSE 

El  oorado 

38  45 

120  30 

PACOIMA  OAM  FC    33  A-E 

LOS  ANGELES 

34  20 

118  24 

PAJCINES  OHRWALL  RANCH 

SAN  B6N[T0 

20 

121  22 

PALMDALE 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  07 

PALMDALE  2  NE 

34  36 

118  06 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

34  38 

lie  05 

PALM   SPR ] NGS 

R  1  VE  RS 1 OE 

116  32 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

66  46 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

2* 

P ALOMAR  MTN  OBSERVAIORY 

SAN  OlEGO 

33 

33  21 

116  51 

PALOS  VEROES  EST  FC  43D 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  23 

PANOCHE 

SAN  BEN  I  TO 

27 

3b  36 

120  50 

PANOCHE    JUNCT ION 

36  32 

120  27 

PARAD 1 SE 

121  37 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  8ER0IN0 

34  17 

114  10 

PARKF IE  ld 

2" 

35  S3 

120  26 

PARKFIELO  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

it 

36  00 

120  28 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

118  09 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

23 

39  53 

122  32 

PASO  ROBLES 

SN   LUIS  OBPO 

35  3B 

120  41 

SN  LUIS  OBPO 

35  41 

120  45 

35  40 

120  38 

PAI T [WAY 

10 

34  56 

119  23 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

40  20 

121  54 

9 

36  36 

118  40 

PET ALUM A  FIRE  STATION  2 

1  7 

38  14 

PETALUMA    I  n 

682' 

SONOMA 

38  IS 

122  38 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

;; 

pifdra  blanc a  guard  sta 

VENTURA 

29 

119  10 

PINE  CANYON  PATROL 

ST AT  1  ON  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

118  26 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

VENTURA 

34  24 

118  45 

P 1 SMO  BEACH 

120  38 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE  5 

40  59 

121  59 

111.. 

38  56 

122  52 

PLACERV ILLE 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  48 

PLACE  RV 1 LLE  IFG 

EL  OORADO 

PLACERV  |  LLE   I  w 

38  44 

120  49 

Plymouth 

AMADOR 

U 

38  29 

120  51 

POINT  ARENA 

MENOOC 1  NO 

38  55 

123  42 

POINT  ARGUELLO  wB 

SN  T  A  BARBARA 

120  35 

POINT  ARGUELLO 

L 1 GHT   ST At  1  ON 

SN  T  A  BARBARA 

33 

120  39 

SN  LUIS  OBPO 

121  17 

LOS  ANGELES 

117  46 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7071 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

PORTERvlLLE 

707: 

TULARE 

8 

39  48 

120  28 

PORTUGUESE  MEAOOW 

It 

35  46 

118  34 

POSEY  4  ENE 

35  50 

118  37 

POTTERS  SAWMILL 

21 

121  13 

MENOOC INO 

22 

39  22 

123  08 

MENDOC I  NO 

2; 

39  18 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

MENDOC 1  NO 

23 

39  22 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

PRADO  OAM 

712! 

RIVERSIDE 

.  M 

33  53 

PRIEST  VALLEY 

715C 

MONTEREY 

120  42 

14 

36  07 

118  32 

39  56 

120  57 

3; 

33  04 

33 

33  14 

116  32 

35  22 

117  39 

FRE  SNO 

36  59 

113  43 

2: 

119  54 

2 

40  09 

122  15 

REDDING  1  SE 

SHASTA 

.' 

40  34 

122  23 

REDOING  F IRE   STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

40  35 

122  24 

SAN  BERDINO 

26 

34  03 

RE  Ow  ><H>  CITY 

37  29 

122  14 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOC 1  NO 

2! 

39  16 

123  12 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

*fi (CHMONO 

CONTRA  COSTA 

37  S6 

122  21 

SOLANO 

23 

38  09 

121  41 

R1VERSIOE  FIRE   STA  NO  3 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  station 

7471 

R I  VE  R  S 1  DE 

21 

33  58 

117  20 

ROBERT  SON  FLAT 

PLACER 

39  10 

120  30 

ROCK  CREEK 

75  1  i 

1' 

37  27 

118  44 

2; 

38  48 

121  14 

37  19 

118  52 

35  58 

118  21 

2: 

121  56 

\\  j] 

SAN  BERDINO 

34  12 

117  05 

lUOLUMNE 

38  06 

119  51 

SACRAMENTO 

38  31 

121  3u 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

76  1 

SACRAMENTO 

i 

38  35 

121  29 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

76  31 

TEHAMA 

: 

40  10 

122  48 

SAGEHEN  CREEK 

76A 

NEVADA 

39  26 

120  14 

SAINT  HELENA 

76*3 

i 

38  30 

122  28 

n 

38  30 

122  32 

SAINT  HELENA  7  NE 

23 

38  34 

122  22 

SAINT  JOHN 

GLENN 

21 

39  43 

122  00 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

766: 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

SAL  INAS  2  E 

7666 

MONTEREY 

121  37 

SALINAS  FAA  AP 

766? 

HON  TERY 

2* 

36  40 

121  36 

SAL INAS  DAM 

7t  >. 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  20 

120  30 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

T6«| 

SN 1  A  BARBARA 

3J 

3*  35 

120  24 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SA     8A  6* 


5P  SP 

"1 


803     MID  I 
3868 
1B40 


1458 
1550 
1890 


4838 
7000 
5490 


7200 
3409 
14S0 
4110 
3570 
9900 
1380 


8A     8A,     8  ACG 


9000 
2117 
5965 
7900 


LESLIE  SALT  .. 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  F IRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  5MITH 

CLOSED  10/16/61 
NEWPORT   HARBOR  DEPT 
RECLAMAT ION  OlST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DISt 
ANDREW  MEHLSCHAU 


U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD 
S  SN  JOAQUIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLAflD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  RLE INER 
I  ANDREW  J  BLANEY 


ST 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANS  I DE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
s!  U  S  WEATHER  BUREAU 

ventura  co  fire  dept 
merschel  p  clausen 
mrs  Beatrice  Ryan 
long  beach  sch  di5t 
corps  of  engineers 
orange  cove  cit  assn 

cal  div  beach  +  park 
austin  e  lyons 
orland  unit  wu  assn 
e  j  anderson 

CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  BUTLER 


JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE  IRRIG  DIST 
PALMDALE  IRRIG  DIST 
FEO  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  0EP1 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 

P ALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
Ml SS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARAOISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 

HERBERT  m  Durham 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  RObLES 
FRANC  I s  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
MUOSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F IRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS    IDA  H  AKERS 

VENTURA   COUNTY  FCD 

L  A  CO  F IRE  OEPT 
US  NA  T   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
I        P   G   *   E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 


U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E    A OAM SON 
U  S  NAVAL  MAGA2 I NE 
JOHN  H  OAYBELL 

REUBEN  G  DAL  TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  4/17/62 
R  E  POTTER 
OTTO  fl  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 
POWAY   MUN  WATER   Dl ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
JUS  WEATHER  bureau 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 

REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
U    S   ARMY  DEPOT 
!  RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

Si  SO  CALIF  EDISON  CO 

S  CALIF   STATE  ENG 

MR S  MARIAN  L  BEPTAGNA 
STATE   DIV  OF  HWYS 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
u  s  weather  Bureau 

U    S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  bureau 

UNI  VERS  I TY  OF  CAL IF 
EOwIN  L  PAUL  SON 
EDWIN  H  LEARNED 
MR 5  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FEP   AVIATION  AGENCY 
SALINAS  OAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO 


SAN  BENITO 

SAN  BE  RNARO I  NO  CO  HO 
SAN  CLEMENTE  OAM 

SAND8ERG  PATROL 

STAT  ION  FC   130  B 
SANDBERG  WB 
•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OlMAS   FIRE   WRO  FC95 
SAN  OlMAS   TAN8ARK  FLAT 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN   FELIPE    HIGHWAY  STA 

AN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 


SAN 

•  SAN  FRANC  I  SCO 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL    OAM  FC42SBE 

SAN  GABRIEL  F |R£  DEPT 

'  SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

<  SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 


SAN  JOAQUIN   FKP   RANGE        7817  MAOERA 

•  SAN  JOSE  782l!  SANTA  CLARA 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE1  7834  SAN  BENITO 

!  SAN  JUAN  GUARD  STATION     7B3T  ORANGE 

!  SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

■SAN  PEDRO 

•SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA    F IRE  STATJi 


COUNTY 


AMAOOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

MONTEREY 

SAN  BENITO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


I   FRANC  1  SCO 

77761  LOS  ANGELES  ; 

7779>  LOS  ANGELES 

77851  LOS  ANGELES  1 

7807^  SAN  MATEO 

7810  RIVERSIDE         [  ! 

78131  RIVERSIDE 


7851    SN  LUIS  OBPO 
7864    SAN  MATEO 
7870  VENTURA 
7876  LOS  ANGELES 


SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
.   SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  CLAR 
SANTA  C«UZ 
SANTA  FE  DAM 
SANTA   MARGAO I T A    2  SW 


■  PEAK 


7888  ORANGE 

7891  san  berdino 
7894  san  berdino 
7897  los  angeles 
7902  5nta  barbara 
7905  sn t a  barbara 
7909  snta  barbara 
7912  santa  Clara 
7916  santa  cruz 
7926  los  angeles 
7930  sn  luis  obpo 


i  santa  maria  mb  airport 

santa  monica 
■santa  monica  pier 

santa  paula 

santa  rosa 

santa  ynez 

san t 1ag0  dam 

saugus  power  plant  no 

Sawyers  bar  ranger  sta 


BOOSTER  7933  SN  LUIS  OBPO 
7946    SNTA  BARBARA 
7950  LOS  ANGELES 
7953  LOS  ANGELES 
7957  VENTURA 
796S  SONOMA 
7976    SNTA  BARBARA 
7987  ORANGE 
8014  LOS  ANGELES 
802% 


•SCOTIA  6045  HUMBOLDT 

SEARSVlLLE  LAKE  8U68  SAN  MATEO 

5EBAST0R0L  4  SSE  8072  SONOHA 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA  8U7S  LASSEN 


SEPULVEDA  I 
SHASTA  OAM 
SHELL  ABSORPT ION  PL  i 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLE  TOWN  2  E 

SIERRA  CITY 
SIERRAV1LLE  RANGER  ! 
SIGNAL   MILL   FC  415 
SILVERADO  RANGER  STl 
S1S0UOC  SOUTH  FORK  I 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA   SPRINGS  1  E 
SOLEOAD 
SOMFSBAR   1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 


92  LOS  ANGELES 
35  SHASTA 
58  LOS  ANGELES 
62  HUMBOLDT 
73  EL  oorado 
7  5  SHASTA 

8207  SIERRA 
8218  SIERRA 
8230  LOS  ANGELES 
8243  ORANGE 
8266    SNTA  I 


8272 

8276  * 

8292  PLUMAS 

8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
8331  NEVADA 

8  3  32  NEVADA 

8338  MONTEREY 

8346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
8353  TUOLUMNE 


.OS  ANGELES 
8446  MONTEREY 
8455  ' 

■ULARE 


SONORA  JUNCTION  8355  MONO 

S  E  FARALLON  6376  SAN  FRANC  I  SCO 

SO  ENTRANCE    YOSEMITE  NP  6380  MAPIPOSA  1 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPAORA  PAC1F  IC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  Hwt  BRIOGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SPR1NGVILLE  RANGER  STA 


SPRINGVILLE  TULE 

HEADwORKS 
SQUAW  V  ALL  £  Y  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STANOISH   1  E 
STANDI SH  *   HICKEY   ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STAY  TON  MINE 


ULARE 
'LACER 

SAN  BE  RO 1  NO 
SAN  BERDINO 

ASSEN 
MENDOC 1  NO 

UOLUMNE 

RE  SNO 


6517  MERCED 


IflLlNG  CITY  RS  6544  BUTTE 

OCKTON  DISPOSAL  PLANT  8554  SAN  JOAQUIN 
OCKTON   FAA  AIRPORT 
OCKTON   F IRE    STAT  ION  > 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE 
ONYFORD  COOLEY  RANCH 
ONYFORD  RANGEP  STA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAwBERflr  VALLEY 


1  esse!  san  joaquin 

<  6560  SAN  JOAOUlN 
8562    SAN  JOAQUIN 

I  65  781  COLUSA 

>  8580  COLUSA 

'  8587  GLENN 

I  8591  SHASTA 
8606  YUBA 


SUEY  RANCH  8627l|  SN  LUIS  OBPO 

SUNLANO  8660  LOS  ANGELES 

SUNSET  BEACH  STATE  Par*  8680  SANTA  CRUZ 
SURF  2  ENE  8697  SNTA  BARBARA 

SUSANA  KNOLLS  8700  VENTURA 

SUSANVlLLE  870I1  LASSEN 

SUSANV1LLE  AIRPORT  I  87021  LASSEN 

703)  LASSEN 
AMAOOR 
KERN 


SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAP |   RANGER  STA 
TE  JON  RANCHO 
TERMO 

TERMO  BR  1 N  M 
THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL    FAA  AIRPORT 


I  RANCH 


98  32  i 
6639  l 
8B73 
887S 
8681 

86851  L  

6892  RIVERSIDE 


!     4  37  21 

20  36  49 

33  3  3  36 

4  35  16 

4  37  34 

33  33  14 

33  33  43 

17  37  58 

28  33  45 

28  34  07 

28  34  09 
13  34  12 
33  34  26 
33  34  26 

32  34  32 

4  36  59 

13  34  07 

24  35  22 

24  35  22 

30  34  54 

33  34  01 
33  34  00 

29  34  21 
22  36  27 
32  34  37 

28  33  47 

29  34  35 
12  41  18 


22  38  41 
24  36  05 
8  39  52 
16   38  28 


3  39  35 

1  41  10 

<J  35  00 

34  16 

36  54 


20  40 
17  40 

21  15 

20  54 

21  05 
17  16 
21  42 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8     MID  MID 


22  25 
i  t  S4 
17  52 


16  58  1560 


21  54 
21  31 
17  31 


1980 
2765 
2035 


21  56 

22  01 

17  58 
20  38 

20  38 
20  27 

18  29 

18  30 

19  05 
22  42 

20  06 


20  IS  4662 


15       5P  5P 


24  04 

20  55 

21  51 


9  30 
20  23 
0  22 


1940 
8700 
6750 
6885 


23  29  550 


18  39  4070 

20  14  6226 

17  15  5239 

17  14  5680 

20  24  4030 

23  44  650 

20  22  1130 


21   32  3518 


22     MID  Mli 


22  32 
21  06 

20  23 
16  16 

21  50  ; 

20  34 


20  09 
20  22 
18  2 


20  2 
22  49 
16  10 


1085  I 
4170  I 
4148 
4555 
1586 
1025 

1  6226 
6000 

]  3975 
3975 
1425 

|  5300 

I  5360 


P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  6  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  0  I MA S  F IRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U    S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E   K  OE  VORE 
CITY    F IRE  DEPARTMENT 
POMPON  10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE    OIV  OF  FSTRY 


U  S  FOREST  ! 
E  0  BILLW1LLER 
MRS  GAyE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
WEATHER   SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA   ANA  F IRE  OEPT 


so  calif  eoison  co 
louis  luebkert 
s  barbara  f ire  dept 
fed  aviation  agency 
tv  stat  1  on  key! 
univ  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 

JOSEPH  C  MC  KUSlCK 


I  P1LECK1 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LlFEGuARO  SER 
ventura  co  f | re  dept 
clarence  s  nEwberry 
snta  yn£z  high  schl 
william  d  sappington 

L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PAC1F IC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
RUSSELL  R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U    S   BU»  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN   F    MACH I 
THEODORE   B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY  H  ROE BE R 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEV 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   N  FRANC  ION  1 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  w  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  CALIF  ELEC  POWER  CO 


MR S  BERTMA  HENNES 

ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  ♦  E  COMPANY 
SQUAW   VLY  OEVEL  CO 
SQUIRREL    INN  HOLD  ' 
LEROY  KEMP 
RAY   C  FRALEY 
CAL   OIV   BEACH  + 
P  G   +   E  COMPANY 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  3/19/62 


PKS 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIAT  ION  AGENC.Y 
STOCK  TON  FIRE  DEPT 
MART  IN  P  MUHS 
FREO  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  wu  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WMEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK    T  STEVENS 

CAL  DJV  BEACH  *  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVlLLE 

DAVID  BARR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

OARYL   K   OE  WALT 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 

MRS  ANITA  COWAN 
,  KERN  CO  f 1  RE  OEPT 

TE  JON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAIC  SO 

BR  IN  MAR R 
■>  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  DEWEY 
,  FED  AVIATION  AGENCY 


-  306  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  I 

COUNTY 

U 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

g 

s 

SPECIAL 

\  THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

3- 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE   »1VERS  6  SE 

89ll 

36  22 

lie  5i 

2200 

: 

GLENN  BAKER 

THREE   RIVERS  EDISON  PH2 

Tulare 

36  28 

118  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDI  SOU  CO 

THREE   R 1  VERS  FT  1  SON  PHI 

TULARE 

36  28 

118  52 

1 140 

SO  CALIF  EOISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

*Vn 

AMADOR 

U 

38  28 

120  27 

2355 

*P 

P  G  +  E  COMPANY 

TOPANGA   PATROL    S T  A   FC  6 

896" 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  36 

745 

5F 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

I1  TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

3  3  48 

118  20 

100 

TORRANCE    MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANVON 

8992 

ORANGE 

33 

3  3  39 

117  36 

970 

: 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

TRACY  I  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *3 

121  25 

105 

: 

A AGE  R  TUGEL 

\  TRACT   C AR  BONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *2 

121  25 

140 

12M 

12M 

BANT  A  CARBON A    1R  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

21 

37  48 

121  35 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY    DAM    VISTA  POINT 

TRINITY 

35 

40  48 

122  46 

2500 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

903! 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

•A 

BA 

-  TRUCKEE    RANGES    iTAT ION 

NEVADA 

36 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ItTUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

90*4 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

116  05 

4645 

: 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

Itulef  ield 

9052 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

90*3 

S 1 SK 1  YOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

5P 

:  h 

TULELAKE    IRR1G  DIST 

1  TUNNEL  RANGER  STATION 

9041 

TULARE 

10 

36  22 

110  17 

8950 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9U63 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

T  URLOC  K 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

122  18 

1080 

U   S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  4* 

117  47 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

(TWENTYNINE  PALMS 

)  9i 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  02 

1975 

SP 

5P 

THIN  LAKES 

ALPINE 

3P 

H 

P  G  ♦   E  COMPANY 

JKIAH 

9  1  2 

MENDOCINO 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 

JKlAH  OH 

9126 

MENDOC ino 

22 

39  09 

123  16 

1550 

BA 

MRS   MARJQP1E    S  OORY 

JKION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

9]  *A 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

JNIVERSITY  of  calif 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

3*  0* 

118  27 

*P 

UCLA 

JPLANO  3  N 

SAN  BERDINO 

26 

117  39 

SP 

SP 

LIBERTY  GROVES  CORP 

|  JPPER  LAKE  7  W 

n  si 

LAKE 

2 

39  U 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEORONCINI 

1 JPPER  LAKE  RANGER  ST A 

9173 

1  7 

39  10 

122  55 

1347 

*P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

\  JPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

*0  IS 

12*  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

1. JPPER  SAN  LEANDRO 

1  FILTERS 

9195 

ALAMEDA 

122  10 

39* 

7A 

7A 

c 

E    BAT    MUN  UTL  DIST 

IIjpper  TRES  pinos 

9191 

SAN  BENITO 

36  38 

121  02 

2050 

EL DON  FANCHER 

IfMCAVILLE 

•  j  .1. 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

E  H  UHL 

li/ALLE  TON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

: 

MRS  AMY  CURTIS 

/ALLE Y  CENTER  3  NNE 

92  2t 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

|  /ALYERMO  RANGER  STATION 

J2S] 

LOS  ANGELES 

15 

3*  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

l/AN  NUYS  FC  158 

926C 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

8A 

VAN  NUYS   PUBLISH  CO 

9273 

SONOMA 

38  37 

123  01 

1260 

1  /ENTURA 

VENTURA 

i: 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

I/ERMIL10N  VALLEY 

9301 

FRESNO 

37  22 

118  59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

1/1CT0RVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

1  s 

34  32 

117  18 

2858 

8A 

BA 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

I/INCEnT  FJRE   STA  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

9351 

a 

120  11 

4945 

FRANK  OOTTA 

9367 

Tulare 

1 

36  20 

119  IB 

354 

8A 

BA 

Tulare  Co  C  of  C 

l/OLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

ll/OLLMERS 

SHASTA 

23 

*0  57 

122  26 

1359 

7A 

c 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

l/OLTA  POWER  MOUSE 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

P  G  ♦  E  COMPANY 

9*2* 

38  11 

120  56 

214 

8A 

||  (ALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

5R 

MRS  MARY   V  DENNIS 

Imlnut  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

BA 

RAY    I  WHITIEMORE 

1  (ALNUT  CREEK  2  ENE 

94  26 

CONTRA  COST  A 

37  54 

122  01 

220 

c 

TOMAS    S  VANASEK 

l.(ALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CON IRA  COST  A 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

1 (ALNUT  GROVE 

9429 

SACRAMENTO 

2\ 

121  31 

23 

5P 

SP 

I  (ALNUT  PAT90L 

i    STATION  FC  102  C 

9*31 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

IARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33  33  17 

116  38 

*P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

9*5. 

35  36 

119  20 

333 

4a 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

IASIOJA  PhOENII  ranch 

SNTA  BARBARA 

119  54 

2370 

: 

(ATSONVILLE  WATEPWORKS 

9*7" 

SANTA  CRUZ 

36  56 

» 

LOUIS  8ECH1S 

(AWONA  RANGER  STATION 

9**2 

119  40 

3965 

US  NAT   PARK  SERVICE 

j(EAVERVILLE  RANGER  STA 

9*9( 

35 

122  56 

2050 

8A 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

|(EED  1  S 

SISKIYOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

BA 

'« 

CHESTER    1  KIMREY 

(ELDON  1  WSW 

95 1; 

KERN 

10 

35  40 

2680 

VERNON  J  8LQUN1 

(ENDEL  10  SE 

9526 

LASSEN 

18 

40  16 

120  04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

(EST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

lESTHAvEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

285 

2 

BOSTON  RANCH  CO 

(EST  POINT   3  SW 

9583 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W  B  MANKER 

.ESTVILLE 

9597 

39  11 

120  39 

5200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(ET  MEADOW 

TULARE 

36  22 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(HE  A  T  L  A  ND  2  NE 

9605 

121  24 

113 

c 

E  Clemens  horst  CO 

(HEELER  SPRINGS  2  SSW 

M  l  ! 

VENTURA 

a: 

34  29 

119  18 

675 

c 

VENTURA  CO  FC  OJST 

(HEELER  SPRINGS  7  N 

VENTURA 

3*  36 

4150 

ROSCOE  G  MILdER 

!(HlSKErIOWN  RES 

9621 

SHASTA 

2: 

*0  37 

122  32 

1310 

U  S  8UR  RECLAMATION 

(hue  mountain  i 

■M  t; 

MONO 

3  7  30 

lie  n 

8A  8* 

UNI VERSI TY  OF  CAL IF 

MITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

I 

37  35 

118  14 

1  2470 

8A 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

IHITE  ROCK 

96  39 

SACRAMENTO 

16 

38  M 

121  OS 

353 

7A 

MR S  JESSIE    A  PAYEN 

IHJTTIER  CITY  HALL 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

111  02 

320 

WH1TT1ER  WATER  DEPT 

1  ILL  JAMS 

96  77 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

'ILLITS  1  NE 

9684 

MENDOC INO 

17 

39  25 

123  21 

LOUIS  L  6ERTAIN 

IILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

96  8  5 

MENOOC INO 

39  21 

123  19 

1925 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ULLOWS 

96  99 

23 

122  12 

8A 

BA 

HOWARD  R  ALLARD 

'  I NCHE  S  T  E  R 

9722 

R  1  VERS  IDE 

33 

33  43 

117  05 

1475 

c 

J  I M  M  OLACKMORE 

i  INTERS 

97*2 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

SA 

8A 

J   NEWTON  WALLACE 

rOFFORD  HEIGHTS 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

iOODCHUCk  MEADOW 

FRESNO 

i: 

37  02 

118  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

iOODFORDS 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

Sf 

MRS  WILHA  C  6ARR 

'OODLAND  1  WNW 

9781 

23 

38  41 

121  48 

69 

U  C  AGR  EX  TEN  SERV 

•RIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

If 

MARVIN  E  WARE 

IRIGHTS  LAKE 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ORB A  LINDA 

98*1 

2( 

33  5* 

117  49 

6P 

Y ORB A  LINDA  WATER  CO 

!  ORKVILLE 

9851 

MENDOC I  NO 

38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

OSEMITE   NAT  I  ON A  L  PARK 

|S5! 

MARIPOSA 

1' 

3  7  45 

119  35 

3985 

SP 

C  H 

RE  KA 

12 

122  38 

8/ 

U  S  F0RE5T  SERVICE 

STATION 


NEW  STATIONS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8  WSW 
PERR1S 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
COHASSET   1  NNE 


i  DEL  NORTE 
LAKE 

RIVERSIDE 
HUMBOLDT 


BEALE  AFB 
IMPERIAL  FAA  AT- 
TRAVIS  AFB 

HOLLISTER  10  El 
PLAT INA 

RAYMOND  9  N 

TWITCMELL  DAM 


05B4 
4224 


YUBA 

IMPERIAL 
SOLANO 


4035  SAN  BENITO 
6975  SHASTA 
72  73,  MARIPOSA 
9111.  SNTA  BARBARA 


38  45 
33  47 
40  02 


36  55 
40  22 

37  21 
30  34  59 


122  41 
117  14 

123  47 


121  14  2578 

122  53  1  2260 

119  53  1210 

120  19  582  4P 


1  S  WEATHER  BUREAU 

FRED  DUNK  I N 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CALIF  OIV  BEACH  4  PK' 

WALTER  ROACH 

U  S  AIR  FORCE 
FED  AVIATION  AGENCY 
' U  5  AIR  FORCE 

MRS  EDA  C  HUB8ELL 
MRS  PEGGY  GOO DAK ER 
RICHARD  W  SCHALL 
SANTA  MARIA   VLY  WCD 


REACTIVATED  STATION 
POSEY  3  E 
VISTA  2  NNE 


7096|  TULARE 
9376  SAN  DIEGO 


10  35  48  118  38  4920  SS  7A 
33  33  14     117  14      510      SP  5P 


PANORAMA  HEIGHT  LODGE 
VISTA  F  IRE  DEPT 


1  AMERICAN 
COAST,      18  ^ 

MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ 


2  CALAVERAS,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL,      8  FEATHER,      9  KAWEAH ,      10  KERN,      tl   KINGS,      1?  KLAMATH,  13 
INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARO,     21  PIT,      22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN, 
33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE ,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 


OCTOBER  1961 

DECEMBER  1961 
JANUARY  1962 


NORTH  FORK  RANGER  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

BIG  BEAR  LAO 
BBAUKONT  1  E 
LOS  BAN OS 

SPADRA  PACIFIC  PC  356  C 

miTTlER  FC  106  D 
MODESTO 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 


APRIL  1962 


SACRAMENTO  MB  CITY 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 


SUSANVILLE  AP 


■    'HRh  TED  I 


Max 


below  shouli 


:  should  be  78.5,  Bean  £4.8,  departure  +1.9  and  highest  max  118  on  15th. 
■onth  9bould  be  no  record. 
Delete  aln  temperature  record  for  entire  ■onth. 
Precipitation  on  4tb  o«l t  ted  ,   should  be   . 01 . 

i  20tb  should  be  1.62;  21st,   .26:  22a,   .39;  23d,   .15;  and 


.  Be. 


Precipitation  ■ 
Precipitation  i 


.19 


23d  should 
5th  should  be  .35, 
ratures  for  Station  1 

on  30th  should  be  70  i 


nd  Monthly  total  2.98. 
monthly  total  1.32,   and  depar' 
1,  should  be  Indicated  as  12  : 


Evaporation  readings  should 
13tb,  .23;  16th,  .60;  17th 
25th,    .21;   26th,  .22 


total  degree 
7;   19th,  .08 
Delete  footnote  »lth  regards 


days  374. 
11th,  .20 


Max  and  «ln  temperature  on  31st  should  be  78  and 
should  be  67.5,  Mean  Bin  38.0,  Mean  52.8,  departi 
on  31+,  and  total  degree  days  374. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


JULY  1962 
Volume  66      No.  7 


ASHEVILLE:  1962 


CALIFORNIA  -  JULY  1962 


Temperature:  During  the  month  of  July  there  were  only  a  few  reporting  stations  that  ex- 
perienced above  normal  temperature  readings  for  the  month.  Averages  for  all  divisions  were 
below  normal,  ranging  from  -0.4°  in  the  Sacramento  Drainage  to  -2.4°  in  the  South  Coast 
Drainage.  The  office  in  downtown  San  Francisco  experienced  the  coldest  July  since  1901  anc 
the  third  coldest  in  records  that  go  back  to  1871.  Sacramento  reported  only  4  days  during 
the  two  months  of  June  and  July  with  temperatures  of  100°  or  higher,  compared  with  12  days, 
15  days,  and  17  days  for  the  same  period  in  the  last  three  years.  At  Santa  Maria  there  was 
only  one  day  during  the  month  with  above  normal  temperatures,  and  Burbank  set  new  low  rec- 
ords for  maximum  temperature  readings  on  the  13th,    14th,   and  15th. 

Precipitation:  Precipitation  for  the  month  was  lighter  than  normal  over  most  of  the  Stat< 
Only  in  the  Northeast  Interior  Basins  and  in  the  San  Joaquin  Drainage  did  precipitation  to 
tals  average  greater  than  normal.  Large  areas  within  the  State  received  no  precipitatio: 
during  the  period.  Sunshine  was  abundant,  Red  Bluff  reporting  98  percent  of  possible  fo: 
the  month,    Sacramento  100  percent  of  possible,   and  Fresno  99  percent  of  possible. 

Storms :  Lightning  on  the  11th  and  12th  was  responsible  for  more  than  150  forest  and  brus 
fires  and  the  loss  of  at  least  one  home  in  the  northern  and  central  California  area.  Th 
same  storm  brought  snow  at  higher  elevations, and  closed  some  summer  camps  for  periods  of  u 
to  one  week. 

C.   Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  117°   on  the  27th+  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  23°  on  the  13th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  1.97  inches  at  White  Mountain  1. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  433  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.32  inches  on  the  12th  at  Clear  Creek. 
Greatest  Total  Snowfall   14.0  inches  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  8  inches  on  the  13th  at  White  Mountain  2. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

£ 
i 

~* 

Date 

® 
a 

» 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

E 
o 
E 

Greatest  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 

% 
6 

c 

° 

« 

0 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

?  ■ 
"  * 

a  J 

S  i 

r.  "I 

( 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

i  ALDERPOINT 

90.9 

50.6 

70.8 

106 

27+ 

42 

2 

9 

1  S 

0 

0 

• 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

87.5 

53.3 

70.4 

97 

21 

46 

18  + 

3 

8 

0 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

7 

7 

0 

BIG  BAR  RS 

99.6 

50.4 

75.0 

112 

28 

44 

13  + 

3 

30 

7 

7 

7 

.03 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RS 

92.8 

45.8 

69.3 

101 

27+ 

38 

2 

I  0 

20 

0 

0 

0 

.10 

.10 

24 

.0 

p 

1 

0 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

90.8 

46.1 

68.  5 

100 

27  + 

38 

1 

20 

1 

0 

0 

0 

.19 

.10 

11 

.0 

0 

1 

7 

0 

■  CLOVERDAL E  3  SSE 

89.1 

50.5 

69.8 

-  3.1 

103 

22 

47 

23+ 

3 

1  5 

7 

0 

7 

T 

- 

.03 

T 

24 

.0 

n 

0 

0 

0 

>  COVELO 

96.3 

48.6 

72.5 

106 

28 

43 

2 

0 

28 

0 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY   1  N 

63. OM 

47. 7M 

55. 4M 

70 

3 

40 

19  + 

291 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DUT TONS  LANDING 

74. 5M 

52. 5M 

63. 5M 

83 

22 

48 

20 

0 

0 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

, ELK  VALLEY 

88.2 

45.9 

67.  1 

101 

27+ 

35 

3 

37 

12 

c 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

7 

0 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

57.9 

49.6 

53.8 

-  2.5 

61 

4 

47 

22  + 

339 

0 

& 

0 

7' 

T 

- 

.11 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

94.3 

44.5 

69.4 

1.0 

103 

27  + 

38 

13  + 

7 

26 

7 

0 

0 

.48 

.22 

.26 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BRAGG 

62.6 

47.9 

55.3 

72 

14 

44 

21  + 

296 

0 

0 

0 

c 

.09 

.03 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVN 

60.5 

45.9 

53.2 

67 

15 

40 

15  + 

358 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RS 

91  .A 

44.4 

67.9 

101 

27 

34 

2 

25 

17 

7 

0 

0 

.05 

.05 

12 

.0 

0 

0 

n 

0 

FORT  ROSS 

61.5 

46.9 

54.2 

67 

1 

42 

1  3  + 

328 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.04 

.02 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRATON  1  W 

80.9 

46.2 

63.6 

-  2.2 

95 

21 

40 

1 

55 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

(HAMILTON  AFB 

74.0 

48.8 

61.4 

90 

21 

45 

6  + 

107 

1 

0 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RS 

97. 2M 

54.  3M 

75. 8M 

2.4 

108 

28 

42 

2 

2 

27 

0 

0 

0 

.40 

.02 

.4(7 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEALDSBURG 

87.6 

50.2 

68.9 

-  0.5 

101 

21 

46 

1 

0 

1  1 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

85. 5M 

48.  3M 

66. 9M 

97 

28 

37 

2 

59 

1  3 

0 

0 

7 

.40 

.23 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOOPA 

93.2 

50.5 

71.9 

107 

27 

44 

3  + 

9 

21 

0 

J 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KENTF I  ELD 

79.'* 

48.5 

64.0 

-  1.9 

89 

15 

45 

13+ 

49 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

66.6 

48.6 

57.6 

78 

16  + 

43 

18  + 

221 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

'LAVA  BEDS  NM 

82.6 

50.4 

66.5 

94 

26 

39 

2 

55 

t. 

0 

0 

7 

.04 

.04 

24 

.0 

7 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

81  ,7M 

39. OM 

60  .  4M 

92 

28 

29 

2 

159 

6 

0 

5 

0 

.03 

.03 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

78.5 

50.7 

64.6 

-  2.7 

91 

21 

48 

20 

33 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)1"0RICK  PRAIRIE  CR  PARK 

68. A 

46.3 

57.4 

77 

20 

38 

4 

229 

0 

0 

0 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I1  ORLEANS 

97.9 

49.8 

73.9 

111 

27 

43 

13  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|  PETALUMA  FIRE   STA  2 

82.1 

49.0 

65.6 

-  0.9 

90 

21  + 

43 

1 

13 

2 

0 

0 

7 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  POINT  ARENA 

62  .8 

47.8 

55.  3 

68 

17+ 

44 

4 

295 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

1  POTTER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

105 

26 

42 

2 

^0 

7 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  RICHARDSON  GROVE   ST  PARK 

89.5 

^  n ,  h 

70.2 

27 

41 

10 

1  6 

0 

0 

7 

.0 

0 

o 

o 

1  SAINT  HELENA 

88.9 

49.2 

69.  1 

-  1.6 

101 

21 

46 

23+ 

0 

1  ! 

0 

71 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

ISALYER  RS 

96.0 

57.3 

76.7 

108 

28  + 

45 

0 

.00 

.0 

0 

o 

q 

o 

SffSAN  RAFAEL 

79. A 

50.6 

65.0 

88 

22 

45 

8 

28 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

81.2 

48.1 

64.7 

-  2.1 

94 

22 

43 

1 

29 

3 

0 

0 

o 

.00 

- 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

I  SCOTIA 

67.9 

48.8 

58.4 

-  2.6 

75 

24 

41 

20 

199 

0 

0 

0 

0 

.01 

.04 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

17SHELTER  COVE 

65. 1M 

49. 4M 

57. 3M 

86 

2 

o 

o 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

SONOMA 

88.5 

47.6 

68.  1 

100 

21 

43 

1 

4 

11 

(7 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TDTMITV     ri/l  U     i(  T  CT  A     DAI  kiT 

M 

M 

M 

1  no 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

o 

0 

0 

0 

UjjTULELAKE  //R 

83.9 

42.6 

63.3 

93 

27 

32 

2 

88 

7 

7 

1 

0 

.00 

- 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

95.1 

53.7 

74.  4 

0.7 

104 

26  + 

49 

13  + 

0 

25 

0 

0 

7 

.00 

•  05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ilWEAVERVILLE  RS 

94.  1 

47.1 

70.6 

-  0.8 

105 

29 

41 

2  + 

2 

2  3 

7 

0 

0 

.00 

- 

.  18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEED  1  S 

84.2 

42.  1 

63.2 

95 

28 

32 

2 

101 

7 

0 

1 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

IwiLLITS  1  NE 

87.7 

44.9 

66.  3 

98 

26 

38 

2 

39 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

90.6 

51.0 

70.8 

-  1.4 

101 

28 

42 

2 

6 

16 

0 

0 

0 

.20 

- 

.07 

.10 

12 

.0 

0 

1 

7 

0 

DIVISION 

65.5 

-1.5 

.04 

.  1 1 

'    SACRAMENTO  DRAINAGE 

AOIN  RS 

87. 4M 

46.  6M 

67. OM 

95 

28  + 

37 

14 

34 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

ALTURAS  RS 

90.5 

40.6 

65.6 

-  0.7 

101 

28  + 

34 

2 

50 

1  7 

0 

0 

0 

.03 

- 

.28 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

94,5 

57.5 

76.0 

-  1.8 

101 

24 

42 

13 

2 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

93.8 

59.6 

76.  7 

101 

21 

53 

5 

0 

7  fl 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

■  BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

77.7 

59.5 

68.6 

0.1 

84 

26  + 

48 

12 

17 

0 

0 

0 

0 

.13 

.04 

.09 

12 

.0 

0 

'7 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

78.9 

54.2 

66.6 

-  0.7 

86 

27 

48 

13  + 

21 

0 

0 

0 

0 

.12 

- 

.04 

.12 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

96. 7M 

55. 7M 

76.  2M 

-  2.2 

103 

17 

48 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

7 

0 

0 

BURNEY 

88.3 

41.9 

65.  1 

98 

28 

34 

2 

47 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.  o 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

83  .OM 

41.  2M 

62.  1M 

-  4.3 

91 

26 

34 

2 

97 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERV I LLE  PH 

100.4 

55.7 

78.1 

-  1.1 

106 

24+ 

50 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

86.  5M 

40. 7M 

63. 6M 

93 

23 

34 

2 

53 

7 

0 

0 

0 

.04 

- 

.19 

.04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHICO  EXP  STATION 

96.9 

59.9 

78.4 

-  0.3 

105 

16 

52 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

7 

0 

0 

CLARKSBURG 

90.3 

52.7 

71.5 

102 

22 

48 

19 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

7 

0 

0 

CLEA RLAKE  HIGHLANDS 

93. 3M 

53.8V 

73.  6M 

99 

29  + 

47 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

7 

0 

0 

0 

COLFAX 

92. 1M 

64. 9M 

78.  5M 

1  .  2 

99 

23 

59 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

12 

.0 

0 

0 

'7 

0 

COLUSA  1  SSW 

96.0 

58.6 

77.3 

-  1.0 

103 

21 

53 

19 

o 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

7 

0 

DAVIS  1  WSW 

90.6 

53.7 

72.  2 

-  3.0 

99 

23+ 

49 

19+ 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

7 

0 

0 

DEER  CREEK  PH 

83.5 

45.9 

64.  7 

-  2.1 

88 

28  + 

4] 

2  + 

37 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

89. 9M 

54. 4M 

72. 2M 

-  0.5 

95 

25 

48 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

7 

' 

0 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

96  .9M 

61 .  7M 

79.  3M 

101 

28+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOWN  I EVI  LLE  RS 

87.8 

49.1 

68.5 

98 

28 

43 

2 

7 

1  1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

94.7 

58.1 

76.4 

-  1.0 

104 

27 

53 

2 

0 

2b 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

86.9 

53.8 

70.4 

100 

21 

50 

10 

0 

1  7 

c 

(7 

0 

.00 

.00 

12 

.0 

0 

7 

7 

0 

FOLSOM  DAM 

94.5 

58.1 

76.3 

103 

22 

52 

13+ 

0 

7  7 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.0 

0 

0 

7 

0 

GRASS  VALLEY 

90.8 

60.2 

75.  5 

-  1.9 

98 

22 

50 

12 

0 

1  B 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

1  2 

.0 

0 

7 

n 

n 

HAT  CREEK  PH  1 

90  .8M 

43.  3M 

67.  1M 

-  2.8 

100 

28 

38 

4 

18 

18 

0 

0 

0 

- 

.28 

24 

.0 

0 

7 

0 

o 

JESS  VALLEY 

83.3 

45.0 

64.2 

91 

27+ 

36 

13  + 

71 

0 

0 

0 

T 

- 

.41 

T 

.0 

0 

7 

0 

0 

LAKEPORT 

94.0 

52.7 

73.4 

100 

27 

47 

13  + 

0 

28 

0 

0 

7 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

j  LAKESHORE 

96.6 

58.8 

77.7 

106 

26 

49 

1 

0 

7  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

12 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

79.4 

45.4 

62.4 

-  0.8 

84 

28  + 

38 

1 

92 

o 

o 

0 

o 

.15 

- 

.02 

.15 

•  0 

0 

1 

7 

0 

LAKE  SPAULDING  DAM 

81  .4M 

52. 9M 

67. 2M 

87 

29+ 

48 

13  + 

16 

0 

0 

0 

0 

.  19 

.19 

12 

.  0 

0 

: 

7 

0 

LAS  PLUMAS 

97.3 

66.7 

82.0 

-  0.7 

102 

21 

60 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

MANZAN I TA  LAKE  // 

80.3 

46.5 

63.4 

88 

25 

39 

2 

67 

0 

0 

0 

0 

.16 

.12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MaDvCuii  i  r~ 
HAK  T  i V  1  LL  E 

97.5 

59.7 

78.6 

-  0.4 

105 

1 

3' 

0 

7 

0 

.00 

.01 

.00 

2  7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

87.8 

44.6 

66.  2 

-  0.3 

99 

28 

37 

2 

38 

1  i 

0 

0 

0 

T 

.29 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

82.0 

42.2 

62.  1 

-  0.9 

91 

28  + 

36 

2 

95 

2 

0 

7 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONT  I  CELLO  DAM 

95.5 

58.3 

76.9 

102 

2  4+ 

53 

13 

0 

7 

7 

n 

.00 

.00 

30  + 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

85.5 

50.1 

67.8 

-  0.2 

96 

27 

43 

2 

18 

1  7 

0 

a 

3 

T 

.  30 

T 

.0 

0 

7 

0 

0 

NEVADA  CITY 

89.0 

48.7 

68.9 

-  1.0 

94 

28  + 

4? 

2  + 

3 

1  5 

7 

J 

0 

T 

.04 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 
- 

0 

ORLAND 

95.8 

61.1 

78.5 

-  1.8 

104 

27+ 

56 

13  + 

0 

7  7 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

7 

0 

OROVILLE 

98.4 

64.2 

81  .  3 

106 

22 

56 

1 

0 

7  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

n 

0 

PARADISE 

91.8 

58.8 

75.3 

99 

17 

52 

13 

0 

2  1 

7 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Temperature 


Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

-5 
E 

Z 
E 

£ 

Greatest  Day 

2 
o 

Snow,  Sieet 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 
o 

s  . 

,-.  i 
&  < 

S  * 

5  i 

-.  -» 

s  t 

92.3 

55.3 

73.8 

0.1 

99 

22 

47 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

12 

.0 

0 

91.0 

64.3 

77.7 

97 

21 

53 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

.17 

.17 

12 

.  0 

0 

93.9 

55.3 

74.6 

102 

26 

49 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

65.7 

39.4 

62.6 

-  0.3 

93 

26  + 

34 

15  + 

82 

7 

0 

0 

o 

.04 

- 

.33 

.04 

12 

.0 

0 

91.1 

41.5 

66.  3 

0.2 

!  00 

26 

35 

1 

28 

18 

0 

0 

0 

.00 

.  12 

.00 

.  0 

0 

98.6 

67.4 

83.0 

-  0.8 

1 09 

26 

61 

19  + 

31 

0 

0 

0 

- 

.04 

0 

100.8 

68.8 

84.8 

2.1 

112 

27+ 

60 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

97.6 

54.7 

76.2 

-  1.8 

105 

24+ 

50 

13  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

12 

.0 

0 

94.1 

56.0 

75.1 

-  2.3 

104 

21 

52 

19  + 

0 

28 

0 

0 

: 

•  00 

.01 

•  00 

.  0 

0 

91  .9 

57.2 

74.6 

-  1.4 

102 

21 

53 

13  + 

0 

o 

o 

.00 

•  01 

.00 

.0 

0 

96.6 

68.7 

82.7 

106 

28 

58 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

84.1 

42.3 

63.2 

-  0.7 

92 

29 

34 

3 

70 

3 

0 

0 

0 

.38 

.09 

.28 

18 

.0 

0 

74.0 

41  .9 

58.0 

80 

2  4+ 

35 

2 

212 

.69 

.35 

12 

.0 

0 

97.3 

60.  8M 

79.  1M 

-  0.3 

106 

26 

55 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

87.0 

56.2 

71.6 

93 

27  + 

50 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

95  ,9M 

66. 9M 

81. 4M 

110 

28 

53 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

70. 0M 

39. 7M 

54. 9M 

-  1.1 

75 

27 

34 

12 

306 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  39 

.13 

27 

T 

T 

7+ 

96. 8M 

50.  5M 

73.  7*1 

103 

27  + 

45 

13  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0- 

0 

95.9 

55.4 

75.  7 

0.0 

105 

23 

51 

19  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

94.1 

60.9 

77.  5 

102 

27 

54 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

99. 0M 

63. 8M 

81.  4M 

109 

28 

55 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

94.3 

61.9 

78.1 

-  0.6 

104 

17 

56 

19  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

— 

.01 

.00 

.0 

0 

97.2 

56.8 

77.0 

103 

27  + 

49 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

9  5.5 

5  4.5 

75.0 

—  2.1 

23  + 

1 

2  8 

0 

0 

0 

•  00 

72  .6 

-0.4 

.04 

.06 

81.8 

35.7 

58.8 

89 

23 

29 

7  + 

186 

0 

0 

8 

0 

.66 

.35 

12 

.0 

0 

81  .6 

38.4 

60.0 

86 

26+ 

32 

1 

150 

o 

o 

.81 

.25 

1  5 

.0 

0 

87.3 

53.3 

70.  3 

-  2.7 

96 

23  + 

45 

7 

14 

0 

0 

0 

T 

.33 

T 

30+ 

.0 

0 

80.6 

39.5 

60.  1 

86 

26+ 

34 

1 

145 

0 

0 

0 

0 

.76 

.36 

26 

.0 

0 

88.1 

50.0 

69.  1 

94 

24 

45 

2  + 

2 

13 

0 

0 

0 

.27 

.26 

12 

.0 

0 

89.1 

47.2 

68.2 

95 

27+ 

39 

1 

7 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

86.2 

46.  1 

66.  2 

-  2.2 

94 

23 

37 

13 

36 

9 

0 

0 

0 

.02 

- 

.33 

.02 

29 

.0 

0 

78.5 

39.9 

59.2 

85 

27 

34 

1 

174 

0 

0 

0 

0 

.60 

.42 

12 

.0 

0 

80.7 

49.8 

65.3 

88 

6 

42 

12 

41 

0 

0 

0 

0 

.34 

.19 

14 

.0 

0 

90. OM 

48.0 

69. OM 

-  1.0 

96 

23 

39 

6 

19 

0 

0 

0 

.15 

- 

.03 

.15 

29 

.0 

0 

77.4 

43.8 

60.6 

-  0.3 

84 

24 

37 

1 

130 

0 

0 

0 

0 

.21 

- 

.05 

.18 

12 

0 

79.6 

37.  6M 

58.  6M 

-  3.3 

87 

27 

31 

1 

190 

0 

0 

4 

0 

.86 

.51 

.31 

12 

.0 

0 

83.1 

51.2 

67.2 

88 

20  + 

42 

15  + 

20 

0 

0 

0 

0 

.93 

.34 

17 

.0 

0 

64.0 

-   1  .6 

.43 

.06 

78.1 

47.3 

62.7 

88 

22+ 

43 

14+ 

72 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0* 

66.2 

52.0 

59.1 

-  2.4 

72 

15+ 

50 

26 

172 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

72. 6M 

52.6 

62. 6M 

85 

19  + 

47 

2 

106 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

75.0 

46.0 

60.5 

87 

10 

39 

6 

133 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

81  .9 

53.1 

67.5 

91 

16 

49 

13 

9 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

84.8 

49.7 

67.  3 

98 

23 

46 

15 

6 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

61.2 

49.8 

55.5 

64 

19+ 

43 

2 

288 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

77.6 

45.9 

61.8 

-  5.8 

89 

10 

42 

12  + 

100 

J 

0 

0 

0 

.00 

— 

.01 

.00 

.0 

0 

81  .0 

49.9 

65.5 

-  2.5 

88 

10 

41 

7 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

89.3 

50.5 

69.9 

-1.8 

101 

22 

45 

1 

3 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

83. OM 

50.  9M 

67. OM 

-  2.6 

91 

22  + 

48 

12  + 

5 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

84,8 

53.4 

69.  1 

94 

23 

49 

1 

3 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

64.5 

49.6 

57.1 

75 

22 

47 

1 

239 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

62.0 

51.3 

56.7 

66 

16 

45 

2 

253 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

88.7 

62.4 

75.6 

96 

22 

43 

13 

7 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

M 

M 

M 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

96.5 

49.4 

73.0 

105 

22 

42 

13 

3 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

74.5 

52.3 

63.4 

82 

22+ 

49 

6+ 

46 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

69.5 

53.8 

61.7 

-  2.6 

79 

14 

50 

6 

94 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

31  + 

.0 

0 

73.8 

53.8 

63.8 

81 

7 

47 

6  + 

41 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

91.1 

46.2 

68.7 

102 

22 

42 

1 

3 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

93.6 

50.2 

71.9 

105 

21 

46 

1 

2 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

96.4 

47.8 

72.  1 

103 

22 

40 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

63.4 

50.1 

56.8 

71 

18 

46 

21  + 

249 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

63.6 

51.1 

57.4 

68 

30 

46 

2 

229 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

82.7 

50.0 

66.4 

94 

23 

44 

20 

22 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

1  00 

23  + 

40 

1 

1 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

80.7 

52.8 

66.8 

-  1.1 

89 

21 

46 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

65.3 

53.4 

59.4 

71 

15 

52 

12  + 

166 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

98 

21 

48 

1 2 

1  8 

5 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

66.5 

51.6 

59.1 

-  2.9 

74 

10 

49 

2 

177 

o 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

67.5 

51.9 

59.7 

75 

10 

47 

23 

154 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

72.4 

105 

25  + 

40 

13+ 

1 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

60.2 

50.9 

55.6 

70 

22 

47 

16+ 

287 

T 

T 

12 

.0 

0 

69.1 

51.2 

60.2 

-  2.5 

78 

15 

49 

15  + 

143 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

.0 

0 

60.5 

51.4 

56.0 

-  2.8 

67 

2 

49 

21  + 

270 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

12  + 

.0 

0 

65.9 

46.3 

56.1 

72 

22  + 

38 

6+ 

268 

0 

0 

0 

o 

.06 

.06 

12 

.0 

0 

79.0 

54.2 

66.6 

-  1.6 

88 

21 

51 

1 

5 

0 

0 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

73  .3 

50.6 

62.0 

-  2.9 

81 

1  1 

46 

2 

85 

0 

0 

0 

o 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

74.8 

53.1 

64.0 

85 

1  c 

50 

2 

41 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

80.5 

52.8 

66.7 

-  1.2 

88 

21 

49 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.00 

.0 

0 

69.6 

49.9 

59.8 

-  3.2 

76 

10 

44 

2 

154 

0 

0 

0 

o 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

71.1 

50.1 

60.6 

80 

15 

47 

7+ 

129 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

88.2 

50.9 

69.6 

100 

22 

46 

19 

1 

12 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

67.7 

50.3 

59.0 

87 

4 

46 

2 

184 

0 

0 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

63.7 

-  1  .9 

T 

.02 

85. 5M 

56. 8M 

71. 2M 

-  2.8 

95 

22 

51 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

Precipitation 


No.  of  Days 


PLACERVILLE 
PLACERV I LLE    I FG 
PLAT INA 
P0RT0LA 
0UINCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE   STA  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 

S I ERRAV I LLE  RS 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAV I LLE 

VOLT A  PH 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 

DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  GAME 

FORT  BIDWELL 

MEYERS  4  SW 

MONO  LAKE 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TRUCKEE  RS 

WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL  I NGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF   MOON   SAY   2  NNW 

HOLLISTER 

KING  CITY 

L I VERMORE   2  SSW 

LOS  GATOS 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

oakland  wb  ap  r 

palo  alto  city  hall 

paso  robles 

paso  robles  faa  ap 

pinnacles  nm 

pismo  beach 

pt  piedras  blancas 

port  chicago  naval  depot 

priest  valley 

redwood  city 

richmond 

saint  marys  college 

salinas  2  e 

salinas  faa  ap 

san  antonio  mission 

s  f  richmond  sunset  r 

san  francisco  wb  ap  r 

san  francisco  fob  r 

san  gregor 1 0  3  se 

san  jose  r 

san  luis  obispo  poly 

san  mateo 

santa  clara  university 
Santa  cruz 

upr  san  leandro  filters 
walnut  creek  2  ese 
watsonville  waterworks 

division 

san  joaquin  drainage 

antioch  fibreboard  mills 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CAL I FORN I A 


:ONTINUED  JULY  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

e  E 

5  .% 

<  s 

Average 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

Date 

S 
J 

o 
5 

o 
rf 

No.  of  Days 

Total 

From  Normal 

Greatest  Day 

a 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  | 

.50  or  More  J 

1 .00  or  More 

5  „ 

o  i 

"a 

*NT I OCH  PUMP  PLT  3 

91  .0 

53.2 

72.1 

100 

22 

48 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*SH  MTN 

97.1 

67.6 

82.4 

-  1.0 

103 

28 

54 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.06 

.01 

.06 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUBERRY 

96.5 

59.8 

78.2 

-  0.6 

102 

27* 

53 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.15 

.13 

.15 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

JAKERSFIELD  WB  AP  R 

97.8 

67.7 

82.8 

-  1.5 

102 

27  + 

62 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JIG  CREEK  PH  1 

82.3 

59.7 

71.0 

-  0.8 

90 

28 

51 

13 

5 

1 

0 

0 

0 

.03 

- 

.06 

.03 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

iUTTONW I LLOW 

99.9 

63.3 

81.6 

106 

23 

58 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

:alaveras  big  trees 

82.2 

49.5 

65.9 

-  2.8 

88 

27  + 

44 

13  + 

28 

0 

0 

0 

0 

.09 

.02 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

!AMP  PARDEE 

96.0 

60.3 

78.2 

-  0.6 

105 

22 

52 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.10 

.10 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

itATHAY  BULL  RUN  RCH 

95.3 

59.0 

77.2 

102 

22 

51 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

:edar  GROVE 

86.6 

47.8 

67.2 

94 

27 

41 

13 

18 

9 

0 

0 

0 

.13 

.09 

13 

.0 

0 

0 

9 

0 

):herrv  valley  dam 

86. OM 

48. 8M 

67, 4M 

92 

27  + 

41 

14  + 

24 

9 

0 

0 

0 

.06 

.05 

12 

.0 

0 

0 

9 

0 

IOAL I NGA 

99.5 

62.6 

81.1 

-  0.8 

105 

24 

55 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

"ORCORAN   IRRIG  DIST 

99.5 

62.0 

80.8 

105 

28 

57 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  c 

0 

0 

n 

0 

>ENAIR 

94.9 

55.4 

75.2 

-  1.8 

102 

21 

50 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)UDLEYS 

89.7 

45.1 

67.4 

-  1.7 

96 

22 

40 

2  + 

7 

20 

0 

0 

0 

.37 

.35 

.37 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

XECTRA  PH 

97.5 

55.0 

76.3 

-  1.6 

104 

22  + 

49 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.10 

.08 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

"IVE  POINTS  5  SSW 

100. 1M 

M 

M 

105 

27+ 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

"RESNO  WB  AP  R 

98.8 

63.0 

80.9 

0.3 

104 

27 

57 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

'RIANT  GOVT  CAMP 

100.7 

57.7 

79.2 

106 

23  + 

53 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'  lit  ANT  FOREST 

75.7 

50.3 

63.0 

-  1.0 

83 

30+ 

42 

13 

80 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.07 

.05 

12 

0 

0 

0 

0 

iLENNV  I LL  E 

89. 8M 

46.  4M 

68.  1M 

96 

27  + 

41 

2 

13 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.RANT  GROVE 

73.7 

47.5 

60.6 

80 

28 

37 

2 

131 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

IANFORD 

97.1 

60.0 

78.6 

-  1.9 

101 

28  + 

55 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

IETCH  HETCHY 

85. 9M 

52. 8M 

69. 4M 

-  2.2 

92 

27 

47 

1 

5 

8 

0 

0 

0 

.20 

.09 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

IUNTINGTON  LAKE 

72.5 

45.9 

59.2 

-  1.8 

78 

28  + 

39 

13 

171 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DR I A 

92.9 

63.8 

78.4 

-  1.6 

100 

24 

55 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERN  RIVER  PH  1 

100.5 

73.8 

87.2 

-  0.1 

104 

27  + 

67 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

|  ERN  RIVER  PH  3 

96.2 

65.6 

80.9 

102 

27 

57 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ETTLEMAN  CITY  1  SSW 

101  .7 

67.9 

84.8 

109 

9 

60 

14  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

Li|  ETTLEMAN  STA 

100.1 

69.1 

84.  6 

104 

27  + 

62 

13  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  NIGHTS  FERRY  2  SE 

93.0 

58.6 

75.8 

102 

22 

51 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

IE  GRAND 

95.4 

58.4 

76.9 

-  2.6 

101 

22  + 

51 

10 

0 

2  9 

0 

'•) 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EMON  COVE 

99.5 

62.9 

81.2 

-  1.1 

105 

27 

59 

13  + 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDSAY 

98.5 

60.6 

79.6 

-  1.0 

103 

27+ 

57 

13+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.07 

.06 

.07 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

ODI 

92.1 

54.0 

73.1 

0.4 

101 

21 

49 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OS  BANOS 

97.6 

57.6 

77.6 

-  1.2 

105 

21 

52 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

;  ADERA 

101.3 

58.4 

79.9 

-  0.2 

108 

22 

53 

13  + 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANDEVILLE  ISLAND 

85.6 

54.6 

70.1 

94 

21 

49 

12+ 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  AR I  COP A 

101  .5 

M 

M 

106 

24  + 

60 

4+ 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

0 

0 

ERCED  FIRE  STA  2 

97.4 

56.8 

77.1 

-  1.5 

103 

21 

50 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

12  . 

.0 

0 

0 

9 

0 

ODESTO 

95.5 

55.5 

75.5 

-  0.8 

103 

21 

50 

13 

0 

zs 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

EWMAN  2  NW 

95.6 

56.8 

76.2 

-  2.8 

101 

21 

50 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

lI'ORTH  FORK  RS 

92.7 

55.8 

74.3 

99 

28+ 

51 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.34 

.30 

.34 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

I  akdale  WOODWARD  DAM 

94.7 

56.9 

75.8 

-  1.9 

104 

22 

46 

3 

n 

27 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

12 

.0 

0 

0 

9 

0 

.RANGE  COVE 

97.6 

62.0 

79.8 

-  0.7 

103 

28 

58 

13+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

ANOCHE  JUNCTION 

60.8 

52 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

o 

ORTERV I LLE 

98.3 

64.0 

81.2 

0.1 

103 

6 

59 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

OSEY  3  E 

51.8 

47 

14+ 

e 

1 

0 

0 

0 

ALT  SPRINGS  PH 

86.9 

57.0 

72.0 

92 

24 

48 

12 

2 

6 

0 

0 

0 

.45 

.45 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

.  IONORA 

95.9 

60.4 

78.2 

0.4 

103 

22 

56 

14+ 

0 

o 

•  06 

.03 

•  0  6 

12 

0 

0 

0 

0 

jO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

84.4 

49.0 

66.7 

89 

25+ 

43 

1  3 

19 

0 

0 

0 

0 

.27 

.27 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

TOCK TON  FAA  AP 

96.5 

59.8 

78.2 

105 

21 

55 

19  + 

0 

o 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

9 

0 

ITOCKTON  FIRE   STA  4 

92.2 

54.8 

73.5 

-  1.0 

100 

22 

50 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

12 

.0 

0 

0 

9 

0 

Stockton  mowry  bridge 

94.8 

54.3 

74.6 

102 

21 

50 

19+ 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

"  Iehachapi 

84.0 

56.2 

70.1 

92 

26+ 

46 

13 

5 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

9 

EJON  RANCHO 

97.7 

68.7 

83.2 

0.5 

102 

27 

6  1 

13  + 

o 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

HREE  RIV  EDISON  PH  2 

97.2 

62.6 

79.9 

-  0.3 

104 

22 

52 

4 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

IGER  CREEK  PH 

92.3 

56.5 

74.4 

0.4 

99 

24 

52 

13  + 

o 

25 

0 

0 

0 

.51 

.48 

.51 

j  2 

.0 

0 

1 

1 

0 

i  'RACY  CARBONA 

94.2 

54.7 

74.5 

102 

22 

49 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Racy  pumping  plant 

93.7 

76. 3M 

104 

21 

2  4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

!  !ISALIA 

98  ,8M 

62.8 

80. 8M 

-  1.3 

103 

28  + 

59 

2  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

ASCO 

98.4 

65.0 

81.7 

-  1.7 

103 

28+ 

60 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  OSEMITE  NP 

M 

55.7 

M 

48 

13  + 

0 

0 

0 

.30 

.01 

.25 

12 

.0 

0 

1 

n 

0 

D 1 V I  S I  ON 

75.6 

-1.6 

.05 

.01 

|j SOUTH  COAST  DRAINAGE 

i  iLPINE 

86.1 

55.1 

70.6 

95 

8 

46 

18 

3 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

jjVALON  PLEASURE  PIER 

67. 7M 

57. 6M 

62. 7M 

-  3.3 

71 

15 

53 

2 

65 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

(Urrett  DAM 

92.5 

53. 5M 

73.  OM 

-  3.4 

100 

9 

46 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

!  EAUMONT  PUMPING  PLANT 

90.7 

56.2 

73.5 

98 

26 

49 

7+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  IG  BEAR  LAKE 

78. 6M 

40. 9M 

59.  8M 

83 

25  + 

31 

19  + 

160 

0 

0 

4 

0 

.14 

.14 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  5NITA 

77.5 

59.3 

68.4 

-  1.0 

85 

7 

52 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

21 

.0 

0 

0 

ft 

0 

|  JRBANK  WB  AP  R 

82.8 

58.1 

70.5 

-  3.3 

91 

7 

55 

30+ 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

16 

.0 

0 

0 

9 

9 

|j*BRILLO  NM  R 

72.0 

58.7 

65.4 

76 

11 

50 

3 

13 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

j  VCHUMA  DAM 

88.3 

49.0 

68.7 

96 

11 

45 

31  + 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

AHPO 

93.2 

47.4 

70.3 

100 

25+ 

38 

18  + 

7 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!  S.NOGA  PARK  PIERCE  COL 

91.7 

54.4 

73.  1 

100 

21  + 

49 

30  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

ft 

0 

[HULA  VISTA 

61. 1M 

72 

11  + 

56 

2 

13 

0 

0 

0 

0 

•  0 1 

.00 

.01 

21 

.0 

o 

0 

ft 

0 

ll-AREMONT   POMONA  COLLEGE 

86.9 

55.5 

71.2 

-  l'.2 

94 

8 

49 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

9 

n 

0 

'■  5RONA 

88.7 

54.4 

71.6 

-  3.0 

98 

21 

48 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

;  JLVER  CITY 

72.9 

56.6 

64.8 

80 

16 

52 

1 

13 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

1  JYAMA 

94.8 

52.4 

73.6 

100 

28+ 

46 

13 

0 

29 

o 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

i  j  JYAMACA 

85.5 

50.8 

68.2 

-  2.5 

93 

27+ 

39 

18 

24 

5 

0 

0 

0 

T 

.58 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

[  !Y  CANYON  RESERVOIR 

92.8 

54.8 

73.8 

101 

21 

48 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

1.  CAP  I  TAN  DAM 

90.9 

55.6 

73.3 

99 

9  + 

49 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

l.SINORE 

96. 8M 

50. 8M 

73.  8M 

-  4.7 

105 

25 

41 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

i">CONDIOO 

85.7 

57.9 

71.8 

-  1.3 

93 

7 

49 

2 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

1  )NTANA  KAISER 

90.9 

58.2 

74.6 

96 

25+ 

53 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IlLLESPIE  FIELD 

85.4 

59.9 

72.7 

94 

8  + 

52 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

i  :nshaw  DAM 

89.3 

48.4 

68.9 

98 

26 

40 

18 

8 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

pYLLWILD  RS 

M 

49.8 

M 

91 

25 

40 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

||JLIAN  WYNOLA 

86.0 

51.7 

69.9 

95 

25 

41 

13 

8 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

>!<GUNA  BEACH 

71  ,8M 

58. 4M 

65.  1M 

-  2.9 

75 

21 

50 

30 

27 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

\  MESA 

79.6 

59.2 

69.4 

88 

8  + 

54 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lilMPOC  SEWAGE  PLANT 

65.4 

51.4 

58.4 

71 

18 

49 

2  + 

199 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Temperature 


Maximum 

*  1 
o  J 

<  5 

Average 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

Date 

_ 
o 
o 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

I  Departure 

From  Normal 

Greotest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mas. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

□ 

1    . 1 0  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

o  ; 

■>  < 

0  i 

<.  I 

o  ) 

78.6 

60.0 

69.  3 

-  1.5 

87 

8 

55 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.4 

57.9 

68.7 

-  3.2 

86 

7 

52 

2+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 
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Precipitation 


LONG  BEACH 

LONG   BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

MILL  CREEK  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MT  WILSON  FC   338B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OJAI 

0XNARD 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLAN0S 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB  / /R 

SAN  D I  EGO  WB  AP  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  MAR IA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BRAWLEY   2  SW 
CANTIL 

DAGGETT   FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GLAM I S  6  ENE 

HA  I  WEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSF3URG 

SQUIRREL   INN  2 

THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  214  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


.22  .25 


19     20     21  !  22  |  23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.10     .08  .06 

T  T 

•         .22  T 


See  reference  notes  following  Station 
-  215  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MUDD  RANCH 


CLARKSBURG 
CL ARKS  VALLI 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE  3  SSE 

COAL INGA 
COAL  1 NGA   14  WNW 
C06B  2  NW 
COHASSET   1  NNE 
COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORO  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  D I  ST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 

CRESCENT   CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMM INGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEY 
OEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
DEN A  I R 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

dunn igan 

dunn  siding 
dunsmuir  rs 
dut tons  landing 
eagle  mtn 

east  park  reservoir 


ELLIOTT 
EL  S I NORE 
ESCONDIOO 
EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FA  I RMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE   POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  *  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONT  ANA   5  N 
FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B I  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
F  R I  ANT  GOVT  CAMP 

FULL ERTON  ARROUES  RCH 
FULL ERTON  HILL CR EST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

gilroy  14  ene 
glamis  6  ene 
glendale  stapenhorst 

glendora  west  f  c  185 
glennv i lle 
gold  Run 
goose  lake  west 
grant  grove 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


T         T  T 


10     11     12     13  14 


.14  .12 
.04 


15 


17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


29     30  31 


T  T 


.01  .01 


See  retetence  nolea  lollowing  Station  Index. 
-  216  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17  18 


25     26  27 


\SS  VALLEY 
1 MON  1  W 
EENVIEH 

fENVILLE  rs 

)VELAND  "S 

IMEVILLE 
;NES  CYN  LOWER  FC  364 
|NES  CYN  UPPER  FC  367 
'IWEE 

.F  MOON  BAY  2  NNW 

I  H  L  TON  AFB 
IFORO 

PPY  CAMP  RS 
tR[S  GAGING  STA 
tRISON  GULCH  RS 

[RY  L  ENGLEBRIGH7  DAM 

CREEK  PH  1 
'FIELD  PUMP  PLANT 
'FORK  RS 
iLDSBURG 

ML0SBURG  2  E 
BET 

15 HAW  DAM 

llNAMDEZ  2  NW 
.PER  1 A 


ITER  D1ST  GRAVES  RCH 
ITERS  DAM 

T ] HG1 ON  LAKE 

EWILO  HWY  HNTNC  STA 

IA 

i'LLWILD  RS 
j'ERIAL 

''ERIAL  FAA  AP 
'►EPEMDENCE 
>I0  US  DATE  GARDEN 


llNSOMDALE 
l-HUA  TREE 

IAN  WYNOLA 
IICAL  DAM 
RANCH 

LOGG 
I SEYVILLE 
(IT  FIELD 

T.  INGER 

IN  RIVER  INTAKE  3 

l.!N  RIVER  PH  1 

*  RIVER  PH  3 
TLEMAN  CITY  1  SSW 
TLEMAN  STA 

I  .ARC  POWER  HOUSE 

16  CITY 
■MATH 

GHT5  FERRY  2  SE 
BEL 

CRESCENTA  FC  251 

AYETTE  2  MNE 
iUNA  BEACH 
HOMO  A 

E  ARROWHEAD 
EPORT 

ESHORE 

ESIDE  2  ENE 

E  SPAULDING 

E  SPAULDING  DAM 

MESA 

ICASTER 
I  PLUMAS 
A  BEDS  NM 

■EC 

HUZA  PT  STA  FC   352  B 

SVILLE  KEEGAN  RANCH 

GRAND 

MAM  RANCH 

ON  COVE 

10  SAY 

1 TLE  VALLEY 
ERMORE  2  SSW 
MO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
KWOOD  2  N 
KWOOD  MESA 

I 

jPOC  SEWAGE  PLANT 
K  TREE  CAMYOH 
1 G  BEACH 
G  BEACH  WB  AP 

j  G  VALLEY   INSP  STA 
i  ALAMOS 

ANGELES  WB  AP 
I    AMGELES  WB  CITY 

BANOS 

BANOS  ARBURUA  RCH 
GATOS 

GATOS  4  SW 
PRIETOS  RS 
ERME  VALLEY  1  SSW 

LE  CREEK  PH 
LE  CREEK  RS 
ELINE  MNTNC  STA 
ERA 

•  RIVER  RS 


s  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  oi  Month 


10     11  12 


MANDEVILLE  ISLAND 
MANZ  AN  I  T  A  LAKE  A 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 

MARIPOSA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ   FIRE   ST A 
MAR  Y$V I  LLE 
MATHER 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  ST A  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  <t  SW 
MEYERS  INSPECTION  ST A 
M I DDLETOWN  «oo 
MILL  CREEK  2  .00 
MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 

MONTEREY 
MONT  I  CELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MO RON GO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  R5 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  W0  CITY  //R 

MT  WILSON  FC  338B 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

NEWMAN  2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NI  LAND 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OCCIDENTAL 

OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OL INDA 
ONO 

OP  IDS  CAMP  FC   57  BE 

ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK  10  SE 
ORLANO 
ORLEANS 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMOALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST   FC  A 3D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

Park  f I  el  d 
pasadena 

p a skenta  rs 
pa  so  robles 
paso  robles  faa  ap 
patt  iway 
paynes  creek 

PERR  IS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 
PLACERV I L  LE  IFG 
PLAT INA 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANC AS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVI LLE 


13     14  15 


19     20     21     22     23  24 


25     26  27 


29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


*3 

Station 

0 

H 

•ORTOLA 

.04 

*OSEY  3  E 

•  00 

•OTTERS  SAWMILL 

•  05 

■OTTER  VALLEY  PH 

•  00 

•OWAV  VALLEY 

•  00 

'RIEST  VALLEY 

.00 

IUINCY  RS 

■  00 

tAMONA  SPAULDiNG 

.00 

tANCHITA 

.00 

IANOSBURG 

.00 

lAYMOND  9  N 

•  20 

ED  BLUFF  WB  AP  I 

.00 

POO  I  KG  FIRE  STA  2 

.00 

!EDLANDS 

.00 

IEDWOO0  CITY 

•  00 

fEPRESA 

•  04 

:ICHARDSON  GROVE   ST  PARK 

.00 

ICHMOND 

•  00 

10  VISTA 

.00 

'IVERSIOE  FIRE  STA  3 

•  00 

IVERSIOE  CITRUS  E  S  P 

.00 

T 

OUND  MOUNTAIN  1  HUE 

•  00 

ACRAMENTO  WB  AP  d 

.00 

ACRAMENTO  WB  CITY  C 

•  00 

agehen  creek 

•  72 

AINT  HELENA 

•  00 

A  I  NT  JOHN 

•  00 

AINT  MARYS  COLLEGE 

.00 

ALINAS  2  E 

•  00 

ALINAS  FAA  AP 

T 

ALINAS  DAM 

•  00 

ALSIPUEDES  GAGING  STA 

•  00 

ALT  SPRINGS  PH 

.45 

ALYER  RS 

.00 

AN  ANDREAS  2  S 

•  00 

AN  ANTONIO  CN  MOUTH 

.00 

AN  ANTONIO  MISSION 

•  00 

AN  ARDO 

.00 

AN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.00 

AN  CLEMENTE  DAM 

.00 

ANOBERG  PTL  STA  FC130B 

.00 

ANDBERG  WB  //R 

•  00 

AN  DIEGO  WB  AP  R 

T 

AN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

.00 

AN  EMJGDIO  RANCH 

.00 

AN  FERNANDO 

•  00 

F  RICHMOND  SUNSET  R 

T 

AN  FRANCISCO  WB  AP  R 

T 

AN  FRANCISCO  FOB  R 

T 

AN  GABRIEL  CANYON  PH 

•  00 

AN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

.00 

AN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

•  00 

AN  GREGORIO  3  SE 

•  06 

AN  JACINTO 

•  00 

AN  JOSE  R 

•  00 

AN  LUIS  OBISPO  POLY 

.00 

AN  MATEO 

AN  PEDRO 

.00 

AN  RAFAEL 

.00 

ANTA  ANA  FIRE  STA 

.00 

ANTA  ANA  RIVER  RH  1 

•  00 

ANTA  ANITA  FERN  FC  432 

•  00 

ANTA  BARBARA 

.00 

ANTA  BARBARA  FAA  AP 

.03 

ANTA  CLARA  UNIVERSITY 

•  00 

ANTA  CRUZ 

•  00 

ANTA  MARGARITA  2  SW 

ANTA  MARGARITA  BOOSTER 

•  00 

ANTA  MARIA  WB  AP  R 

T 

ANTA  MONICA 

.00 

ANTA  MONICA  PIER 

.00 

anta  Paula 

ANTA  ROSA 

•  00 

ANT  I AGO  DAM 

•  00 

AUGUS  POWER  PLANT  1 

•  00 

AWYERS  BAR  RS 

.07 

COT  I A 

•  01 

EARSVILLE  LAKE 

.00 

HASTA  DAM 

•  00 

hell  abs  plant 

•  00 

HELTER  COVE 

.00 

MINGLE  SPRINGS 

•  07 

HINGLETOWN  2  E 

•  00 

IERRAVI LLE  RS 

•  38 

IGNAL  HILL  FC  MS 

•  00 

KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

.00 

NOW  CREEK  UPPER 

•  00 

ODA  SPRINGS  1    E  //R 

•  69 

ole Dad 

•  00 

OMESBAR  1  W 

•  02 

OMIS  3  NE 

.00 

OMIS  3  NW 

ONOMA 

.00 

ONORA 

.06 

0  ENTRANCE  YOSEM I TE  NP 

.27 

OUTH  FORK  CABIN 

T 

PADRA  PAC  FC  356  C 

PRECKELS  HWY  BRIDGE 

.00 

PRINGVI LLE  7  ENE 

.00 

GUIRREL    INN  1 

T 

OUIRREL    INN  2 

•  03 

TANDISH  1  E 

TANDISH  ♦  HICKEY  ST  PK 

.00 

TANISLAUS  PH 

.10 

TIRLING  CITY  RS 

.00 

TOCKTON  FAA  AP 

.02 

TOCKTON  FIRE  STA  4 

TOCKTON  HOWRY  BRIOGE 

.00 

TONYFORD  COOLEY  RANOt 

T 

TONY FORD  RS 

.00 

TONY  GORGE  RESERVOIR 

.00 

TRAWBERRY  VALLEY 

T 

UEY  RANCH 

.00 

UNLAND 

.00 

Day  of  Month 


13  I  14  15 


16     17  18 


T         .02  .01 


25  I  26  I  27  j  28  I  29  I  30 
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DAILY  PRECIPITATION 

CAL IFORNI 
JULY  196 


Station 

Day  of  Month 

Toi 

1   1   2   1  3 

4   |  5 

g 

7  j 

1    1  ^ 

10  |  11  |  12 

13    j    14    |  15 

16 

17  |  18 

19  20 

1 

21 

22      23  24 

25  26 

27 

28 

29  30 

31 

SUSANA  K NOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  MILL  RS 
TAHOE  CITY 

.00 
.30 
.15 
,00 
.21 

.18 

T 

.03 

.30 
.15 

TEMACHAPI 
TEJON  rancmo 
TERMO  8RIN  MARR  RCH 
THERMAL   FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 

.00 
•  00 
.05 
.02 
.00 

.02 

.05 

T 

THREE  RIV  EOISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PM 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

.01 
.51 
.00 
.00 
.00 

.01 
.51 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AFB 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
T  RON  A 

TRUCKEE  RS 

.00 
.00 
.00 

T 

.66 

.1^ 

7  T 

•  IS 

.15 

.01 

TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

THEN TYN I NE  PALMS 
TWIN  LAKES 
TWIT CHELL  DAM 
UK  I  AH 
UK  I  AH  4  W 

.00 
.25 
.00 
.00 
.00 

.12 

T 

.13 

7 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

.00 
T 

.00 
.00 
.00 

T 

T 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYfRMO  RS 
VAN  NUYS  FC  1SB 

.00 
.00 

.00 
.00 

T 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
V I  SAL  I A 

.01 
.00 
.00 
.51 

.00 

.34 

.01 
.02 

T 

.07 

T 

.OS 

VISTA  2  NNE 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE   1  SE 

.00 
.09 
.00 
.00 

.11 

.08 
.11 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  E  SE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  PATROL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

WASCO 

WATSONV I LL E  WATERWORKS 
WE AVERV I LLE  R5 
WEED  I  S 
WENDEL   10  SE 

.00 
.00 
.00 
T 

.00 

T 

T 

WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WHISKEYTOWN  PES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

.00 

.11 

.00 
1.97 
1  .40 

T 

T 

.11 

.08 
■  20 

1.04  T 
1.20 

.15 

T 

T 

T         T  .40 

.30 

T 

T 

7 

WHITE  ROCK 
WHITT1ER  FC   106  D 
WILLITS   1  NE 
WILLOWS 
W I NTERS 

.05 

•  00 
.00 

•  00 
.00 

.05 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 

.00 
.93 
.00 
•  00 
.00 

.29 

.34 

.07  .23 

YOSEMITE  NP 
YREKA 

.30 
•  20 

.25 
.1C 

.05 

.03 

.07 

II 


See  releience  notes  (allowing  Station  index 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

Seasonof    JULY  1961  -  JUNE  1962  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
tall 

Total 
Precip- 
itation 

|    ABBOTT  MINE 

ACTON  ESCONDIDO  FC  261BE 
ADELANTO 

A  D  I  N    P  5 
ALAMO   1  N 

- 

- 

- 

- 

8.0 
0.5 
19.0 
T 

- 

7.8 

T 

16.0 

3.5 

0.5 
T 

E  17.18 
12.53 
3.55 
13.96 
21.20 

ALDERP01 NT 

ALISO  CN  OAT   MT    FC  466 
ALPINE 
ALTADENA 
!    ALTURAS  RS 

T 

T 

5.0 

8.7 

T 

16.0 

5.1 

2.0 

T 
0.0 

37.99 
31.08 
16.45 
25.70 
10.87 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  F I BREBOARO  MILLS 

ANZA 

2.0 

T 

2.5 
8.6 

T 

10.8 

1.0 

2.5 
2.0 
0.0 
0.0 
20.4 

8.53 
37.80 
E  11.72 
11.33 
12.26 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASH  MTN 

ASSOC   OIL   ANAHEIM  1 

0.3 

2.0 

0.0 
0.0 
0.3 

0.0 

3.57 
18.96 
24.87 
25.75 
15.69 

1  AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY   PARK   FC  143 

7.0 

1.1 

" 

0.0 

25.69 
29.86 
E  15.00 

23.22 

BACKUS  RANCH 
1   BAKER  9  NNW 
i  BAKER SF I ELO  WB  AP 

BALCH  PH 

BARNE SON  PARK 

- 

T 
5.0 

T 

1.0 
T 

0.0 

T 
5.0 
0.0 

E  7.17 
1.96 
6.44 
34.78 
18.96 

1    BARRETT  DAM 

BARSTOW 
1    BEALE  AFB 

BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

T 

0.0 
T 

0.0 

16.25 
3.37 

17.03 
1  9.86 

BEAUMONT    1  E 
BEL   AIR   FC  10 

Ij  BEN  LOMOND 

1  BERKELEY 

"     BERRYESSA  LAKE 

2.0 

0.0 
0.0 
2.0 
0.  0 
0.0 

17.35 
27.88 
50.52 
21.88 
16.43 

1    BIG  BAR  RS 

1     BIG  BEAR  LAKE 
1    BIG  BEAR   LAKE  DAM 
I     BIG  BEND  RS 
Ij  BIG  CREEK  PH  1 

T 

T 
T 
0.5 

5.0 
5.0 
11.0 

12.0 

3.5 
2.0 

3.5 

49.0 
48.0 
23.0 

37.0 
58.5 

41.5 

7.0 
30.5 
32.0 
94  •  1 
36.0 

3.9 
2.0 

T 
9.0 

T 

163.0 
116.5 

26.83 
27.76 
43.48 
E  62.46 
38.17 

If  BIG  DAL  TON  DAM  FC    223  BE 
I!  BIG  PINES  PARK  FC  83B 
I   BIG  SUR  STATE  PARK 
1     BIG  TUJUNGA  DAM  FC 
■  BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

4.0 

12.5 

8.0 

32.5 

24.5 

- 

0.0 

27.00 
31.88 
40.00 
30.91 
12.31 

I  BISHOP  WB  AP 

II  BISHOP  UNION  CARBIDE 

■  BLACK   MOUNTAIN   2  SW 

f  i  Blue  canyon  wb  ap 

■  BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

T 

10.0 

T 

29.0 
32.6 

15.0 
17.8 

1  .? 
37.8 

0.6 
79.2 

0.4 
60.1 

T 
4.8 

18.0 

2.0 

5.0 

2.2 

0.0 
234.3 
0.0 

9.00 
E  16.23 
28.88 
57.66 
E  47.37 

II  BLYTHE 

1    BLYTHE   FAA  AP 

||  BOCA 

B  ■   BON  I T  A 

1;   BOONV I LLE   HWY  MNTNC  STA 

T 

15.0 

T 

19.0 

48.0 

47.5 

T 

5.0 

0.0 

o.o 

134.5 
0.0 
0.0 

2.83 
2.55 
22.50 

34.28 

B  BORREGO  DESERT  PARK 

Ij  BORREGO  SPRGS  3  NNE 

B  BOULEVARD 

■  BOUQUET  CANYON 

■I;  BOWMAN  DAM 

1.0 

44.0 

20.0 

47.0 

127.0 

99.0 

7.0 

4.0 

0.0 
0.0 

349.0 

4.55 
1.91 
E  12.66 
E  22.40 
58.04 

Bl  BRADFORD  RANCH 
B  BRADLEY 
Bl  BRANSCOMB  2  NW 
H;  BRAWLEY  2  SW 
t<  BREA  CITY 

- 

- 

0.5 
4.0 
0.5 

3.2 
1.0 

1.0 

- 

0.0 

11.15 
E  12.74 
E  58.14 

17.29 

Ij  BRIDGEPORT 
1    BR  I DGEVI LLE  4  NNW 
B  BROOKS  FARNHAM  RCH 
H:  BRUSH  CREEK  RS 
1:  BUCKHORN 

0.3 

19.0 
T 

2.0 
10.5 

5.5 
16.5 

13.7 
3.0 

16.3 

24.2 
4.0 

16.0 

15.9 
10.0 

30.5 

T 

6.8 

85.4 
17.0 
0.0 

89.8 

11.37 
53.73 
16.89 

53^65 

I  BUCKS  CREEK  PH 

1   BULLARDS  BAR  PH 

1    BURBANK    FIRE   DEP  FC226B 

Hi  BURBANK  WB  AP 

1    BURL  I  NGAME 

T 

2.5 

T 
T 
1.3 

7.0 
T 

T 
2.8 

5.3 
T 

1.3 

67.80 
64.28 
22.36 

19.00 

I  BURNEY 

B  BURNT  RANCH   1  S 
Ij  BURTON  RANCH 
B  BUTTONWI LLOW 
■  CABAZON 

9.0 
15.0 

5.5 
2.5 

5.0 
1.5 

14.5 

5.0 

T 

9.0 
20.0 

43.0 
44.0 
0.0 

23.96 
35.23 
22.92 

13.11 

1    CABRILLO  NM 

1    CACHUMA  DAM 

1   CALAVERAS  8IG  TREES 

U  CALAVERAS  RESERVOIR 

H  CALEX ICO  2  NE 

10.0 

10.5 

21.0 

50.8 

3.8 

0.8 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

7.76 
24.14 
50.02 
17.37 

2.55 

B  CALISTOGA 

I    CALLAHAN  RS 

1  CAMPO 

1    CAMP  PARDEE 

B  CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1  .n 

T 

11.7 

T 

T 

42.0 
1.0 

35.48 
20.29 
15.11 
17.83 
28.56 

B  CAMPTONV I LL E  RS 
H  CANBY    11  SW 

T 

1.0 
9.0 

10.5 

50.81 
16.56 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

Season oi  JULY  1961  -  JUNE  1962 


Station 


CANBY  R$ 

CANOGA  PARK    PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 

CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  24  D 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE   3  SSE 

COALINGA 

COAL  I NGA  1*  WNW 

COBS  2  NW 

COHASSET 

COHASSET    1  NNE 

C0L8YS 'FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS   1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWN  I E VI LLE  RS 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN  1 GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  IT AN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  S I NORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 


July 


August 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

October 

November 

December 

- 

~ 

I 

T 

T 

7.5 

7.  5 

14.5 

61.5 

41 .5 

- 

0.6 

T 

5.5 

16.0 

24.0 

46.1 

2.5 

2.5 

" 

0.0 

18.0 

3.0 
- 

14.0 
- 

10.0 

- 

27.0 
- 

T 
- 

- 

72.0 
- 

14.0 

1.0 

4.5 

2.1 

19.0 

4.2 

15.7 

1.0 

T 

47.5 

T 

- 

2.5 

- 

- 

0.0 

11.5 

25.4 

46.7 

52.6 

4.0 

1.3 

155.5 

0.5 

11.5 

24.5 

25.5 

54.0 

32.5 

0.5 

T 

149.0 

T 

3.5 

3.5 

0.0 

1.0 

0.5 

1.5 

0.0 
- 

- 

- 

0.0 

T 

T 

T 

5.0 

- 

~ 

6.9 

T 

0.9 

1.1 

8.9 

- 

1.0 

13. n 

5.8 

2.0 

- 

19.0 

19.0 

0.0 

2.0 

3.0 

2  .0 

7.0 

1.7 

1  .7 

T 

T 

3.0 

1.0 

7.5 

11.0 

- 

- 

- 

0.0 

T 

13.0 

7.5 

15.0 

1.0 

10.0 

46.5 

3.0 

3.0 

T 

0.5 

0.5 

0.0 

0.8 

11.3 

12.1 

- 

0.0 

0.0 

2.0 

2.0 

0.0 

10.6 

43.0 

26.8 

11.0 

100.4 

0.0 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

9.0 

- 

9.0 

T 

T 

8.0 

31.0 

40.0 

6.0 

1.0 

86.0 

T 

T 

T 

4.5 

~ 

- 

0.0 

T 

22  .0 

23.0 

30.0 

1  .0 

2.0 

T 

T 

2.5 

~ 

- 

- 

- 

7.0 

3.5 

12.5 

14.0 

56.0 

2.0 

95.0 

2.0 

0.5 

2.5 

1.5 

1.5 

0.5 

2.5 

6.0 

9.0 

- 

" 

11.6 

" 

2." 

1.0 

3.0 

" 

30.5 

9.0 

29.0 

83.8 

76.0 

3.0 

7.0 

0.0 

0.0 

4.5 

10.5 

16.0 

11.5 

42.5 

3.0 

4.0 

T 

6.6 

1.9 

3.7 

14.9 

26.9 

T 

2.0 

56.0 

0.0 

j 

T 

16.5 

10.0 

6.0 

T 

32.5 

0.0 

T 

T 

" 

1.0 

0.0 

2.0 

T 

2.0 

0.0 

0.0 

3.0 

3.0 

0.0 

T 

1.0 

T 

6.0 

4.0 

10.8 

1.0 

22.8 

1.0 

1.0 

n.n 

0.0 

0.8 

T 

0.8 

CALIFORNIA! 

il 
=  ip 
itation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


INTINUED  Seasonof   JULY  1961  -  JUNE  1962  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
tall 

Total 
Precip- 
itation 

^AIRFIELD  POLICE  STA 

cAIRMONT 

rERGUSON  RANCH 
B;ERNDALE   6  SSW 
■MDDLETOWN  lynch  rch 

1 .0 

T 

25. n 
3.0 

2.3 
4.5 

T 

1.5 

0.0 
28.3 

0.0 
9.0 

17.05 
20.63 
24.02 
47.70 
31.52 

|jrILLMORE   1  WNW 

I  NLE  Y   1  SSE 
Mi'  I NLE  Y  5  SW 
|VIVE  POINTS   5  SSW 
I-LEMING  FISH  +  GAME 

T 
2.8 

1  .0 

0.5 
6.0 

" 

0.0 

4.  1 
6.0 

26.72 
E  21.78 
37.33 
7.66 
9.13 

IfOLSOM  OAM 
■VONTANA   5  N 
lyONTANA  KAISER 
Ij'OREST  GLEN 
I'ORESTHILL  RS 

T 

17.0 

T 

3.0 
1.5 

2.0 

T 
2.5 

3.0 
1.5 

19.44 
27.05 

E  49.42 
43.69 

WORKS   OF  SALMON 
1'ORT  BIDWELL 
Ij'ORT  8RAGG 
H'ORT  BRAGG  AVN 
■'ORT    DICK   1  NNE 

T 

5.0 

8.0 

24.0 

13.0 

15. n 

T 

- 

65.0 
0.0 

E  32.09 
14.47 

30.38 
E  81.27 

1  ORT   JONES  RS 

1  ORT  ROSS 

■| RENCH  GULCH 

1  RESNO  WB  AP 

■RIANT  GOVT  CAMP 

12.0 
0.5 

T 

11.0 
2.2 

4.0 
6.0 

10.0 
T 
8.0 

T 

37.0 
T 

2.2 
0.0 

17.29 
31.28 
32.90 
11.37 
15.10 

BuLLERTON  ARROUES  RCH 
liULLERTON  HILLCRESTRES 
1  ARBERVILLE 
j.ARDEN  VALLEY  2  S 
1  ASOUET  RS 

6.0 

2.0 

- 

0.0 
0.0 

16.88 
15.48 

30.28 
73.31 

'Hem  LAKE 
1  EORGETOWN 
IIeorgetown  RS 

'IeRBER  RANCH 
1  IANT  FOREST 

- 

- 

- 

- 

1.0 
T 

19.0 

T 

15.0 

l.n 

0.5 
45. 0 

84.0 

4.5 
51.0 

T 

- 

10.0 

- 

T 

0.5 
224.0 

21.58 
39.49 
E  45.68 
18.64 
42.39 

1  IBRALTAR  OAM  NO  2 
IlLLESPIE  FIELD 

*  1  ILROY 

'1  ILROY  14  ENE 

'  1' LAM  IS  6  ENE 

- 

- 

- 

" 

7.0 

T 
- 

- 

- 

7.0 
0.0 

0.0 

36.18 
12.28 

19.06 

|B  LENDALE  STAPENHORST 
]I  lENDORA  WEST  F  C  185 
'1  LENNVILLE 
!|  OLD  RUN 

'BOOSE  LAKE  WEST 

11.5 

2.5 
20.0 

16.0 

0.0 
0.0 

0.0 

23.02 
23.13 
E  16.84 
50.21 
12.90 

!||rant  grove 

"Brass  lake  hwy  mntc  sta 

•1  RASS  VALLEY 
■  RATON  1  w 
''■REENVIEW 

0.3 
T 

29.1 
T 

16.0 

23.0 
1.0 
3.0 

37.0 
10.0 

115.0 
4.0 
2.0 

53.0 
4.0 

2.0 

12.2 

271.6 
0.0 

49.44 

E  17.94 
31.70 
37.06 

E  16.45 

■J  reenville  RS 

•'  llROVE  LAND  RS 
4IUERNEVI  LLE 
VAINES  CYN  LOWER  FC  364 
IklNES  CYN  UPPER  FC  367 

T 

12.0 

9.5 

0.5 

T 

0.0 
22.0 
0.0 

o'.o 

0.0 

36.35 
36.97 
41.31 
28.18 
32.19 

■ttiWEE 

:!ikLF  MOON  BAY  2  NNW 
:'1AMILT0N  AFB 
j  ||»NFORD 
'laPPY   CAMP  RS 

1.0 

2.0 
7.5 

5.0 

8.0 

0.0 
2.0 

9.39 
2  2.94 
25.06 

9.15 
41.77 

:j|kRRIS  GAGING  STA 

I'Irrrison  gulch  rs 

»WRRY   L   ENGLEBR1GHT  DAM 
!,|kT  CREEK   PH  1 
:  1  [A YF  1  ELD   PUMP  PLANT 

3.8 
5.9 

4.5 

7.1 

9.0 

9.0 
7.0 

0.0 

33.5 
0.0 

22.16 
25.67 
30.43 
13.69 
1.70 

VMYF0RK  RS 
^  ll-ALDSBURG 
'■:ALDSBURG  2  E 

:mft 

:nshaw  dam 

T 

T 

T 
0.0 
0.0 
0.0 

24.26 
38.11 
34.17 
11.29 
24.64 

''IkRNANDEZ   2  NW 

Vesper  i  a 

"tHrTCH  HETCHY 
''BIDDEN  VALLEY  RANCH 
''■l  LTS 

18.5 

T 

3.0 
4.5 

5.0 

3.0 
1.0 

23.0 
T 

6.0 
4.5 

6.0 

17.70 
E  7.63 
33.57 
31.72 
E  19.00 

';  1 1BERGS 
1|I>DGES  DAM 
''■>EGEES  FC  60A 
'JpLLISTER 
■  )NEYDEW  2  WSU 

8.0 

5.0 

T 

T 

0.0 

53.87 

46.82 
12.89 
78.61 

)OPA 

•''IlOPA  2  SE 

JPLAND   LARGO  STA 
•'•'■  INTER  DIST  GRAVES  RCH 
'-■INTERS  DAM 

0.5 
1.5 

T 

T 

9.5 

0.5 

4.0 
15.5 

2.0 
26.5 

3.0 

4.0 
51.5 

45.68 
42.83 
30.76 
21.21 
39.84 

••'llNTINGTON  LAKE 

■;'l  lLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

.i'liYLLWILD  RS 
l  lPERIAL 

T 

T 

31.3 

2B.0 
2.8 

42.0 
36.9 

146.0 
29.5 

61  .4 
5.7 

3.0 

8.0 

T 

319.7 

74.9 
0.0 

E  64.46 
!  8.73 
22.48 
2.72 

•  'Imperial  faa  ap 

idependence 
.■id  10  us  date  garden 

'"  BlYOKERN 

• '  (;|:yokern  ARM itage 

1.0 

4.5 
5.3 

1.5 
T 

1.0 
0.0 
6.0 
5.3 

6.98 
1.49 
5.67 
4.42 

NE 

> '  I  on  mtn 

0.0 

18.00 
1.33 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Season  of   JULY  1961  -  JUNE  1962 


Station 

July 

August 

Septernbe 

r  October 

Novembe 

r  December 

armory 


e  ruary 

March 

A 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

JESS  VALLEY 

4.5 

5.0 

8.5 

21.0 

4  5 

24  0 

9  0 

2  0 

78.5 

JOHNSONDALE 

T 

- 

15.7 

T 

T 

JOSHUA  TREE 

T 

0.5 

- 

JULIAN  WYNOLA 

T 

T 

T 

6.5 

JUNCAL  DAM 

~ 

KEE  RANCH 

0.0 

KELLOGG 

T 

T 

KELSE  YVI  LLE 

KENTF IELD 

0.0 

KERL INGER 

0.0 
T 

KEPN   RIVER    INTAKE  3 

4,5 

7  .0 

8.5 

2  5 

22.5 

KERN   RIVER   PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

4.5 

3.0 

0.0 
7.5 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

- 
- 

KILARC  POWER  HOUSE 

4.4 

1  0 

8  9 

2  6 

12  8 

KING  CITY 

29.7 

KLAMATH 

0.2 

0.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

1.9 

0.2 

KORBEL 

1.9 
0.0 

LA  CRE SCENT A  FC  251 

l.n 

LAFAYETTE   2  NNE 

1.0 

LAGUNA  BEACH 

0.0 

LA  HONDA 

0.0 

LAKE  ARROWHEAD 

T 

27.0 

44  •  0 

17.0 

2.6 

- 

LAKEPORT 

T 

T 

T 

T 

LAKESHORE 

15.0 

T 

LAKE  SPAULOING 
LAKE   SPAULOING  DAM 

30.5 

15.0 

46.0 

78.0 

89.0 

8.0 

3.0 

T 

269.5 

- 

2.0 

- 

LA  MESA 

LANCASTER 

0.0 

LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NM 
LEBEC 

0.3 

T 

31.3 

5.3 

' 

10*0 
23.0 

" 

7.5 
10.0 

10.8 
T 

2.8 

0.3 

T 

68.3 
33.0 

LECHUZA  PT   STA  FC  352B 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

_ 

3.0 

0.0 

LE  GRAND 

T 

LEHMAN  RANCH 

- 

_ 

LEMON  COVE 

- 
- 

L 1NDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

T 

T 

T 

T 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 

0-1 

7.0 

8.6 

0.2 

15.9 

LOCKWOOD  MESA 

LO01 

0.0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

LONE    TREE  CANYON 

0.0 

LONG  BEACH 

T 

0.0 
T 

LONG  BEACH  WB  AP 

LONQ  VALLEY   INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

T 

8.0 

4.0 

T 
4.5 

15.0 

17.5 

T 

57.0 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

T 
T 

T 
T 

LOS  BANOS 

LOS   BANOS  ARBURUA  RCH 

1.5 

1.5 

LOS  GATOS 

4.2 

4.2 

LOS  GATOS  4  SW 

1  .n 

1.0 

LOS  PRIETOS  RS 

- 
- 

LOYAL  TON 

LUCERNE  VALLEY    1  SSW 

- 

- 

" 

- 

LYTLE   CREEK  PH 

3.0 

3.0 

LYTLE   CREEK  RS 

0.3 

MADELINE   MNTNC  STA 

9.0 

2.0 

2.0 

13.0 

~ 

7.0 

7.5 

13.5 

4.0 

16.0 

6.5 

1.0 

MADERA 

MAD  RIVER  RS 

17.0 

4.0 

4.0 

MANDE  V I LLE  ISLAND 

- 

8.0 

7.0 

- 

MANZAN1TA  LAKE 

29.5 

28.5 

25.0 
- 

0.0 

MARCH  FIELD 

T 

51.5 

35.0 

10.5 

8.0 

T 

188.0 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

0.0 

MARIPOSA 

6.0 

6.0 

MARTINEZ  3  SSE 

- 

MARTINEZ   FIRE  STA 

0.0 

0.0 

MARYSV I LLE 

MATHER 

- 

MC  CLOUD 

6.0 

2.0 

- 

20.5 

31.0 

2.0 

_ 

MEADOW  LAKE 

22.0 

13.5 

21.5 

- 

_ 

_ 

MECCA    3  SE 

- 

T 

- 

- 

_ 

o.o 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE    ST  A  2 

0  0 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

- 

MEYERS  A  SW 

34.7 

5.5 

5.5 

MEYERS    INSPECTION  STA 

T 

2.0 

11.0 

31.0 

53.0 

68.0 

3.0 

13.0 

T 

35.5 

9.4 

'8.5 

74.0 

66.9 

1.0 

6.0 

M I DDLETOWN 

MIDDLETOWN   8  WSW 

- 

0.0 

M 1  DDL  EWATER 

_ 

_ 

MILL  CREEK  2 

_ 

MINERAL 

4.0 

T 

5.0 

T 

16.8 

19.8 

30  .4 

40.4 

50.8 

2.5 

0.5 

161.2 

MIRANDA  SPENGLE P  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

0.3 

0.5 

3.0 

3.5 

MODESTO 

T 

5.5 

1.5 

MOJAVE 

1.5 

1.5 

MONO  LAKE 

T 

6.0 

T 

T 

14.0 

10.0 

46.0 

20.0 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

1.5 

1.5 

0.0 

Tol 
PreL 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  of  JULY  1961  -  JUNE  1962 


August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

0.5 

2.3 

0.5 

T 

2.0 

4.0 

7.0 

0.9 

T 

T 

18.0 

3.0 

T 

25.0 

2*. 6 

- 

63.0 

35.0 

3.0 

1.0 

11.0 

6.6 

1.0 

T 

3.0 

7.0 

7.3 

23.0 

30.0 

43.1 

43.3 

183.5 

77.0 

35.3 

16.7 

19.9 

33.5 

30.7 

T 

2.0 

4.0 

19.0 

19.0 

8.0 

T 

6.0 

T 

T 

0.7 

3.0 

6.5 

3.0 

0.5 

8.5 

3.0 

14.0 

24.0 

T 

1.0 

0.5 

4.8 

9.5 

2.3 

1.0 

1.5 

7.0 

1.3 

1.5 

T 

T 

24.0 

_ 

6.0 

T 

4.0 
1 

21 .0 

T 

4.0 

T 

7.2 

T 

T 

1  .5 

5.0 

T 

T 

T 

3.5 

22.0 

26.5 

6.0 

5.0 

1.5 

- 

- 
T 

8.0 

_ 

2.0 

T 
_ 

_ 

7.0 

1.5 

4.0 

1.0 

T 

5.5 

6.0 

0.5 

- 

- 

T 

11.5 

3.0 

July 


April 


May 


Total 
Snow- 
fall 


Total 
Precip- 
itation 


■'400RPARK    1  SSE 
.'«,,0RGAN  HILL   2  E 
40R0NG0  VALLEY 
"*0RR0  BAY  FIRE  DEPT 
'I'loRRO  BAY  3  N 

FOUNTAIN  PASS 
Ml?  BALOY   FC  85G 
10.LT  BALDY  NOTCH 
*;,[0UNT  DANAHER 

:.p0UNT    DIABLO  NORTH  SATE 

:U0UNT  HAMILTON 
1+0UNT  HEBRON  RS 
'.  0UN T    SHASTA   SKI  BOWL 
UOUNT   SHASTA  WB  CITY 
'„T  WILSON  FC  338B 

!l,,UIR  WOODS 
::.ACIMIENTO  DAM 
HtWtPA 

'.(,APA  STATE  HOSPITAL 
I'.EEDLES  FAA  AP 

iUEENACH 

;!,ievada  city 
,!.|£WARk 

!i,EWBURY   PARK   4  SW 
•S.I.EWHALL  SOLEOAD  FC  32C 

>J;WMAN  2  NW 

'l.ilWPORT   BEACH  HARBOR 

ICOLAUS 

I  LAND 

IPOMO  2  NW 

jrth  fork  rs 
orth  hollywood 
akdale  woodwaro  dam 
*k  knoll  rs 
4kland  wb  ap 

akville  1  wnw 
ccidental 

:eanside  camp  pendleton 

pOTILLO  WELLS 
JAI 


,-INDA 
NO 

.'IDS  CAMP  FC  57  BE 
iANGE  COVE 

||«ICK   PRAIRIE   CR  PARK 

RICK  10  SE 
«LAND 
CLEANS 
SOVILLE 

ROVILLE  BRIDGE 

KNARD 
'-ENA 

KIFIC  HOUSE 

KOI  MA  DAM  FC  33  AE 

UCINES  OHRWALL  RCH 

VLMDALE 

XLMDALE  FAA  AP 

ALM  SPRINGS 

&L0   ALTO  CITY  HALL 

iLOMA 

-.  ALOMAR  MTN  OBSY 

iLOS  VERDES  EST  FC  430 
ANOCHE 

ANOCHE  JUNCTION 
ARADISE 

i.jHRKER  RESERVOIR 

Jrrkfield 

'iiSADENA 

•  iliSKE NTA  RS 

\tlSO  ROBLES 

S.llSO  ROBLES   FAA  AP 
iJATTIWAY 
:,j(vYNES  CREEK 
ilRRIS 

!:TALUMA   FIRE   STA  2 
(EDRA 

'.EDRA  BLANCA  GUARD 
I.NE   CANYON   PS   FC  321E 

NNACLES  NM 

RU  2  ESE 

SMO  BEACH 
T  RIVER  PH  5 
TTS  RANCH 
.  ACERV I LLE 
;,1>.ACERVILLE  IFG 

-ATINA 
.YMOUTH 
'INT  ARENA 
UNT   ARGUELLO  WB 
f>INT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PIEDRAS  BLANCAS 
ilMONA 

)RT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
DRTERVILLE 
IRTOLA 


llSEY 
ISEY 


ENE 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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18.7 
1.5 


137.6 
52.0 


6.0 
0.0 


0.0 
0.5 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
1.0 


0.0 
9.5 
1.3 


7.2 
0.0 
1.5 
5.0 

60.0 
0.0 


0.0 
7.0 


1.0 
11.5 


0.0 
0.0 
0.0 


13.98 
13.74 
E  57.39 
37.56 
37.45 


14.86 
14.89 
E  31.89 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  of    JULY  1961  -  JUNE  1962 


POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 

RAMON A  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

ROCKL  IN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALTER  RS 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  BERNARD! NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  OIMAS  FIRE   WDN  FC95 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC  425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR 10  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER   PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHI NGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL    FC  415 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEOAD 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 
SONOMA 


July 


August 


September 


December  January 


7.0 
3.5 


5.0 
19.0 


45.1 
0.5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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3.5 
5.0 


1.0 
4.8 
14.0 


1.5 
1.5 


1.0 
4.0 


5.0 
8.5 


21.0 
ll.o 


February 


0.1 
27.0 


1  .5 
6.5 


1.5 
6.0 


March  April 


May 


2.0 

4.1 


0.3 
2.6 


14.0 
77.0 


127.5 
8.0 


Total 
Snow- 
fall 


3.6 
53.5 


0.0 
0.0 


114.5 
0.0 


0.0 
0.0 

52.7 
44.8 
0.0 
0.0 


1.5 
0.0 
1.5 


1.0 

o.o 

4.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


1.5 

21. 

6.5 

35. 

12. 

la. 

18. 

0.0 

19. 

0.0 

14. 

0.0 

9. 

0.0 

9. 

3.0 

E  21. 

51. 

T 

17. 

T 

15. 

23 
20 
^7. 

23, 
1  5 

21, 
37. 


0.0 
0.0 
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Season  oi     JULY  1961  -  JUNE  1962 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Snow. 
Illl 


Total 
Precip- 
itation 


ONOR  A 

10  ENTRANCE    YOSEMITE  NP 
OUTH  FORK  CABIN 
PADRA  PAC  FC  356  C 
PRECKELS  HWY  BRIDGE 

PR INGV I LLE    7  ENE 

OUAW   VALLEY  LODGE 
IOU I RREL    INN  1 
'QUI RREL   INN  2 

TANDISH   1  E 

TANDISH  t   H ICKEY   ST  PK 

JTANISLAUS  PH 
TIRLING  CITY  RS 
TOCK  TON   FAA  AP 
iTOCK  TON   FIRE   STA  4 

TOCK TON  HOWRY  BRIDGE 
TONY  FORD  COOLEY  RANCH 
TONYFORD  RS 
ITONY  GORGE  RESERVOIR 
TRAWBERRY  VALLEY 

JEY  RANCH 
JNLANC 

LlSANA  KNOLLS 
'JSANVILLE 
IJSANVILLE  AP 

JTTER  HILL  RS 
HBLE  MOUNTAIN 
WOE  CITY 
l£HACHAPI 
IJON  RANCHO 

HERMAL   FAA  AP 
IhOUSAND  OAKS 
IHREE  RIV  EDISON  PH  2 
■IGER  CREEK  PH 
IjPANGA  PATROL   STA  FC6 

I  5RRANCE 
|!ACY  CARBONA 
ItiACY   PUMPING  PLANT 
WAV  IS  AFB 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
!ONA 

'iUCKEE  RS 
JLEFIELO 
JLELAKE 
JRLOCK 

jrntable  creek 
'1st  in  irvine  ranch 
hentynine  palms 
ivin  lakes 
mitchell  dam 

;iah 

klAH   It  W 

ItlON  OIL  STEARNS  ABS 
I  C  L  A 
''LAND  3  N 

'PER  LAKE  7  W 
"PER  LAKE  RS 
'PER  MATTOLE 
•R  SAN  LEANDRO  FILTERS 
CAV I LLE 

VLLEY  CENTER  3  NNE 
KLYERMO  RS 
M  NUYS  FC  15B 
NTURA 

CTORV I LLE    PUMP  PLANT 

NCENT  FIRE  STA  FC120 
NTON 
SAL  I A 
STA  2  NNE 
IILCANOV1LLE 

ILLMERS 
IlLTA  PH 

LLACE  1  SE 

LMAR  SCHOOL 

LNUT  CREEK  2  ESE 

LNUT  CREEK  4  E 

LNUT  PATROL   STA   FC 102C 

RNER  SPRINGS 

SCO 

JSONVILLE  WATERWORKS 
AVERVILLE  RS 


NOEL   10  SE 
STHAVEN 
ST  POINT  3 


SW 


IISKEYTOWN  RES 
ITE   MOUNTAIN  1 
ITE  MOUNTAIN  2 
ITE  ROCK 
ITTIER  FC   106  D 

LLIAMS 
LLITS  1  NE 
LLOWS 
NTERS 

FFORD  HEIGHTS 

ODFORDS 
ODLAND  1  WNW 


1.3 
4.0 


12.0 
2.0 


3.0 
2.2 


7.5 
8.3 
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32.0 
46.0 


32.5 
2.5 


0.6 
17.5 


6.0 
2.5 


35.5 
19.5 


6.4 

1.6 

26.0 

1.0 


15.0 
5.5 


4.5 
5.5 


17.5 
15.0 
5.0 


6.0 
17.0 


32.6 
56.0 


1.5 
37.2 


24.5 
24.4 


76.6 
12.0 


1.0 
20.0 


6.0 
1.0 


3.0 
54.0 
44.0 


2.5 
29.1 


47.3 
19.0 


11.5 
7.3 


14.0 
7.5 


80.0 
2.0 


18.5 
8.0 


9.0 
7.1 


10.5 
13.0 


0.0 
0.0 


1. 
109. 


229.0 
33.5 


31.5 
0.0 


0.0 
0.0 


107.1 
0.0 


30. S9 
47.58 
29.20 
17.57 
11.77 


19.45 
24.23 
24.36 
E  17.84 
11.94 


67.50 
29.16 
E  16.19 
E  19.70 
18.64 
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Season  ol    JULY  1961  -  JUNE  1962 


Station 

July 

August 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

7.2 
14.3 

3.5 

8-4 

3.2 

16.0 
6.8 

22.3 
0.3 

27.4 
8.1 

T 

3.2 
0.0 
76.4 
37.9 

CAL  1  FORNI. 


Total 

Precip 

itation 


44.76 
14.19 
36.47 
15.75 


E  AMOUNT   IS  WHOLLY  OR  PARTIALLY  ESTIMATED. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m-  p.  h 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cuver 

Prevailing 

Percent  ol 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CL 
< 

o 
o 

< 

o 

o 

[~ 

O. 

n 
o 

10:  OOP  PST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66  -OS 

1  00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

6.9 

++14 

WNW 

19+ 

46 

30 

18 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

20 

13 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

2.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

WSW 

6.2 

++21 

ESE 

12 

- 

31 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

1.5 

BURBA NK  WB  AIRPORT 

S 

29 

7.8 

++16 

SE 

23+ 

87 

56 

39 

78 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.2 

EUREKA  WB  CITY 

JNW 

7.0 

26 

N 

1 

" 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

54 

6.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

6.  7 

20 

NW 

11 

58 

36 

16 

35 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

99 

0.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

7.3 

++17 

W 

18 

90 

69 

59 

89 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

34 

5.8 

++17 

wsw 

22 

88 

70 

70 

87 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.5 

16 

w 

29+ 

86 

58 

55 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

2.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

41 

29 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

9.0 

++25 

w 

11 

85 

69 

56 

80 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3.5 

POINT  ARGUE LLO  WB 

6.  1 

++21 

wsw 

18 

12 

9 

0 

0 

0 

0 

21 

9.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

26 

8.7 

22 

NW 

16  + 

44 

25 

15 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

1.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

24 

7.0 

23 

W 

12 

79 

50 

27 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0.9 

SANDBERG  WB 

N 

10.7 

++24 

NNW 

13+ 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

21 

7.3 

24 

NNW 

13+ 

83 

69 

68 

82 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

70 

3.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

38 

11.9 

33 

W 

11 

89 

68 

60 

87 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

JSW 

36 

10.9 

28 

W 

11 

T89 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

57 

SAN  JOSE 

JNW 

47 

5.3 

18 

NW 

12 

56j6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

81 

2.0 

SANTA  MAR  I A  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.6 

++22 

WNW 

12 

95 

71 

67 

93 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

3.8 

t  BtOO  A.M.     6  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE 
J  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


WIND  SPEED.     THIS  STATION   IS  NOT   EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TWIN  LAKES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNUWM1.I, 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


6.0 
12.0 


14     IS     16     17     18     19    20     21     22    23    24  25 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  c^0?^ 


Station 

Day  Of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

>IN  RS 

MAX 
MIN 

45 

82 
38 

82 
40 

87 
46 

86 
38 

87 
46 

85 
49 

8  5 
49 

82 
48 

81 

50 

80 

38 

81 

37 

84 
38 

87 
42 

88 
45 

67 
45 

89 
45 

92 

50 

92 

50 

91 

52 

93 

52 

91 

5b 

92 
52 

93 
52 

95 
51 

95 

52 

90 
48 

90 
50 

87.4 
46.6 

.DERPOINT 

MAX 
MIN 

76 
51 

80 
42 

85 
45 

90 
43 

91 
55 

78 

51 

82 
46 

90 
54 

80 
53 

83 

50 

89 

50 

85 
54 

75 

53 

82 
45 

83 
45 

88 
45 

88 
49 

83 
45 

86 
49 

99 

53 

100 

53 

105 

53 

106 
54 

103 
63 

103 
54 

100 
52 

106 
58 

9  9 
5  6 

99 
55 

100 
51 

101 
53 

90.9 
50.6 

.PINE 

MAX 
MIN 

87 
55 

90 
55 

85 
54 

84 

50 

65 

50 

87 

54 

93 
56 

95 
63 

90 
60 

90 
60 

90 
61 

85 

52 

76 

49 

77 
52 

78 

51 

78 

50 

80 
53 

83 
46 

85 
51 

89 

57 

90 
63 

90 
61 

87 
58 

90 
57 

89 
60 

86 

53 

86 
64 

87 

56 

86 

57 

85 

64 

87 

55 

86.1 
55.1 

.TURAS  RS 

MAX 
MIN 

83 
38 

80 
34 

85 
40 

86 
37 

90 
43 

85 
37 

87 

39 

93 
39 

90 
42 

87 

39 

86 
41 

78 
38 

85 

36 

60 
35 

85 
40 

89 

42 

91 
41 

90 
48 

86 

35 

95 
41 

101 
42 

96 
41 

98 

44 

98 
48 

94 
44 

97 
42 

98 
42 

101 

44 

100 
48 

95 
39 

94 
40 

90.5 
40.6 

«5WIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

87 
47 

88 
56 

88 
47 

93 
59 

88 
51 

87 
46 

84 

50 

85 
46 

83 

50 

86 
47 

84 
54 

78 
54 

85 

52 

89 

57 

9C 
62 

91 

62 

86 
54 

78 
46 

87 
50 

94 
54 

97 
60 

94 

59 

94 
56 

88 

57 

88 

53 

90 
60 

89 
57 

85 
52 

85 
51 

85 
48 

86 

51 

87.5 
53.3 

(TIOCH   FIBREBOARD  MILLS 

MAX 
MIN 

78 

52 

84 

52 

88 

57 

91 
57 

86 

57 

85 

53 

83 
55 

84 

54 

85 
61 

87 
51 

82 
55 

83 
60 

89 
61 

8  9 
t  1 

88 

57 

83 
56 

74 

55 

64 

58 

90 
61 

95 
62 

93 
59 

92 
60 

89 

57 

62 
58 

83 

56 

87 

56 

86 
56 

79 

55 

80 
56 

85.5 
56.8 

ITIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 
MIN 

81 

50 

69 
56 

92 
55 

89 

52 

93 
53 

94 
50 

90 
50 

93 
46 

88 
51 

95 
49 

92 
55 

98 
54 

67 
54 

87 

52 

92 
56 

97 
58 

95 
55 

91 
54 

79 
50 

90 
54 

96 
55 

100 
58 

97 
56 

97 
56 

94 

62 

88 

55 

90 
54 

87 
55 

88 

53 

84 

50 

89 
49 

91.0 
53.2 

;h  mtn 

MAX 
MIN 

94 

67 

91 
67 

94 
69 

94 

69 

98 
67 

100 
70 

98 
66 

97 
58 

99 
62 

97 
66 

97 
66 

96 
58 

87 
54 

86 

55 

94 
70 

96 
72 

97 
71 

98 
66 

95 
66 

96 

70 

100 
73 

102 
74 

102 
74 

102 
75 

101 

70 

99 

70 

101 
74 

103 
69 

99 

70 

98 

66 

96 
71 

97.1 
67.6 

IBERRY 

MAX 
MIN 

92 
58 

93 

53 

94 

56 

97 
60 

99 
64 

98 
58 

97 
59 

98 
61 

96 
62 

95 
58 

96 
62 

89 
54 

87 

5  4 

94 

56 

95 
60 

9  6 

60 

96 
63 

95 
58 

95 
59 

98 
60 

102 
66 

102 
66 

102 
65 

101 
62 

98 

59 

99 
60 

102 
63 

99 

62 

95 
59 

94 
58 

97 
59 

96.5 
59.8 

IBURN 

MAX 
MIN 

92 
47 

92 
47 

94 

52 

93 
63 

98 
57 

94 
52 

94 
45 

94 

57 

94 
46 

92 
43 

90 
45 

90 
46 

84 
42 

88 
47 

91 
6J 

96 
66 

99 
66 

97 
62 

90 
61 

93 
62 

98 
67 

100 
69 

100 
67 

101 

69 

97 
62 

95 
63 

98 
66 

100 
64 

96 
64 

95 
60 

94 
61 

94.5 
57.5 

'ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

66 
56 

68 
53 

67 

55 

6  6 

57 

67 

57 

66 

55 

65 

57 

67 
56 

70 
60 

69 

59 

70 
57 

66 

57 

71 
5  7 

67 
57 

68 
56 

69 
56 

67 
58 

67 

55 

67 
58 

68 
61 

69 

61 

68 

61 

68 

39 

66 

60 

69 

61 

67 
60 

69 
58 

67 

56 

66 
56 

67.7 
57.6 

JCER   9  NNW 

MAX 
MIN 

107 
70 

105 
69 

104 
72 

103 
70 

105 
72 

107 
76 

108 

72 

109 

73 

no 

78 

109 
76 

108 
80 

109 
80 

95 
71 

99 
72 

105 
75 

104 

73 

106 
72 

107 
71 

106 
73 

110 
83 

99 
82 

110 
81 

111 
83 

112 
78 

113 

80 

111 
81 

109 

73 

109 
76 

109 
76 

109 
74 

107 
72 

106.9 
75.3 

XERSF I  ELD  KB  AP 

MAX 
MIN 

95 
64 

96 
65 

95 
64 

98 
66 

100 

70 

98 
68 

99 
67 

100 
65 

100 
67 

100 
67 

97 
66 

68 

65 

89 
62 

93 
67 

97 
68 

98 
67 

100 
69 

96 
70 

97 

69 

98 

68 

101 
70 

101 
71 

102 
71 

101 
70 

99 
66 

101 
68 

102 
71 

100 
73 

97 
69 

97 
68 

96 
66 

97.8 
67.7 

iRRETT  DAM 

MAX 
MIN 

95 
49 

92 
49 

95 
46 

93 
48 

93 
51 

92 
51 

92 
50 

99 
55 

100 

56 

96 

57 

97 
59 

96 
51 

84 

53 

82 
51 

85 
51 

8  5 
51 

83 
49 

84 
49 

90 
47 

89 

5  2 

95 
56 

98 
61 

97 
60 

9  6 
58 

99 

92 
59 

92 
60 

96 
59 

95 
57 

94 

55 

92 
54 

92.5 
53.5 

.RSTOW 

MAX 
MIN 

98 

63 

97 
62 

99 
63 

100 
62 

101 
65 

102 
66 

102 
66 

103 
6H 

102 
69 

100 
66 

101 
65 

96 
69 

9  5 
64 

100 
63 

100 
66 

102 

64 

101 
65 

100 
63 

101 
60 

103 
61 

100 
75 

105 
69 

106 
79 

106 
71 

106 
70 

105 
67 

105 
72 

105 
70 

102 
65 

100 
64 

103 
61 

101.5 
66.2 

AUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
49 

89 
51 

91 
51 

88 
54 

89 

55 

91 
55 

90 
49 

93 
57 

96 
59 

93 
56 

94 
59 

92 
55 

77 
52 

78 
51 

85 

50 

85 
52 

87 
54 

89 

50 

90 
52 

92 
59 

96 
65 

91 
62 

94 
61 

95 
62 

95 
64 

98 
65 

92 
64 

95 

61 

93 
59 

91 
52 

92 
56 

90.7 
56.2 

AUMONT    1  E 

MAX 
MIN 

94 
45 

94 

50 

93 
43 

94 

50 

94 
53 

93 
54 

99 
51 

99 
55 

97 

55 

96 

55 

96 
60 

93 
58 

82 
52 

88 

52 

89 
54 

91 
53 

91 
54 

94 
49 

95 
51 

99 
54 

94 
64 

94 
62 

99 
61 

100 
62 

102 

60 

100 
61 

98 

60 

97 

6  9 

96 
57 

96 
54 

99 
53 

95.0 
54.9 

N  LOMOND 

MAX 
MIN 

78 
48 

79 
49 

78 
52 

77 
51 

78 
48 

79 
43 

80 
44 

81 
45 

79 
46 

80 
48 

75 

50 

77 
49 

81 

45 

77 
43 

74 
44 

75 

46 

70 
47 

67 
48 

70 
47 

73 
48 

66 

50 

88 
46 

84 

45 

83 
45 

81 

46 

80 
47 

78 
4  8 

77 
50 

78 
49 

77 
51 

78 
47 

78.1 
47.3 

RKELEY 

MAX 
MIN 

69 
52 

72 
51 

65 
52 

68 
51 

68 
51 

70 
53 

63 
51 

64 
51 

63 
52 

66 

53 

66 
52 

64 
51 

66 
51 

70 
51 

72 
52 

64 
51 

66 

53 

66 

53 

65 

5  3 

70 
53 

70 
51 

67 
51 

65 
52 

64 

53 

65 
51 

65 

50 

63 
53 

65 
54 

62 
54 

64 
54 

64 

52 

66.2 
52.0 

RRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
60 

92 
58 

96 
61 

92 
62 

92 
53 

92 
59 

91 

55 

90 
59 

88 

56 

91 
63 

88 

57 

85 

55 

91 
62 

95 
63 

98 
62 

97 
61 

94 
58 

95 
56 

93 
59 

100 
63 

101 
61 

99 
62 

100 
67 

9  6 
59 

95 
64 

97 
63 

98 
59 

92 
58 

92 
56 

91 
59 

93 
59 

93.8 
59.6 

:G  BAR  RS 

MAX 
MIN 

92 
44 

87 
44 

93 
45 

99 
48 

99 
53 

91 
46 

94 
49 

101 

50 

96 
46 

96 
47 

95 

52 

94 
49 

9  0 
44 

91 

47 

96 
47 

92 
49 

99 
52 

99 

50 

100 
50 

105 
54 

106 
52 

105 
54 

107 
54 

108 
52 

108 
54 

108 
56 

109 
56 

112 

66 

108 
55 

105 
53 

104 

53 

99.6 
50.4 

G  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

74 
31 

74 
31 

74 
31 

60 
34 

76 
38 

77 
40 

80 
37 

79 
45 

77 
44 

80 
47 

78 
49 

72 
49 

74 
42 

76 
37 

77 
40 

79 
39 

78 
35 

78 

33 

79 
31 

83 
39 

63 
54 

82 
46 

83 
46 

ei 

47 

8  3 
42 

81 
51 

80 
46 

80 
46 

77 
41 

82 
36 

78.6 
40.9 

! 

G  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

80 
54 

82 
57 

80 
57 

87 
61 

86 
62 

86 
61 

81 

62 

81 
61 

81 

56 

78 

58 

80 
57 

75 
52 

71 
51 

78 
56 

78 
59 

81 

60 

82 
56 

79 

56 

7  9 
60 

85 
61 

85 
64 

84 

62 

85 
66 

84 

64 

83 
62 

88 
64 

68 
64 

90 
65 

88 
62 

85 
59 

80 
59 

82.3 
59.7 

1 

SHOP   WB  AP 

MAX 
MIN 

94 
47 

94 
52 

93 
53 

97 
54 

99 
55 

99 

56 

99 
56 

98 
55 

96 

53 

97 
52 

94 
54 

72 
54 

88 

53 

92 
52 

94 

52 

95 
53 

94 

52 

94 

52 

94 
51 

97 
50 

97 
53 

95 
57 

96 

58 

97 
6  5 

98 
57 

100 
55 

99 
58 

99 
6  0 

97 
56 

95 
55 

99 
55 

95.2 
54.1 

;SHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

71 
47 

69 
47 

71 
49 

72 
48 

71 
54 

76 

53 

75 
52 

74 
53 

75 

51 

71 
49 

70 
46 

84 

36 

65 

36 

63 
44 

67 
47 

65 
46 

68 
49 

70 
48 

74 
48 

70 
46 

71 
54 

68 

50 

67 
51 

66 
50 

70 
49 

74 
51 

75 
51 

73 
52 

73 
50 

68 
48 

70 
50 

70.9 
48.6 

UE   CANYON   WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
53 

74 

55 

75 
56 

80 
62 

78 
59 

77 

59 

79 
59 

77 

61 

76 
58 

73 
56 

70 
52 

67 
48 

70 
52 

73 
56 

76 

55 

81 
61 

78 
60 

77 
58 

79 
6  0 

81 
61 

82 
64 

82 
64 

64 
64 

81 
66 

83 
66 

84 
66 

82 
66 

81 
65 

77 
61 

77 
60 

83 
63 

77.7 
59.5 

YTHE 

MAX 
MIN 

107 
66 

105 
68 

102 
75 

104 
74 

108 
70 

109 
72 

110 
67 

109 
73 

107 
74 

110 
75 

110 
77 

111 

79 

108 

63 

105 
73 

105 
67 

105 
68 

106 
65 

104 
69 

1  0  6 

70 

109 
74 

106 
84 

110 

77 

108 
82 

110 
79 

108 
77 

106 
77 

106 
80 

108 
75 

110 
79 

109 
77 

110 
75 

107.5 
73.6 

YTHE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

110 
73 

107 
77 

105 
80 

106 
76 

108 
74 

110 
79 

111 

75 

110 
80 

110 
81 

110 
82 

111 
85 

102 
73 

102 
66 

104 
76 

104 
75 

107 
74 

108 
70 

105 
74 

106 
78 

108 
81 

105 
84 

110 
82 

1  1  1 

83 

1  1  1 

84 

109 
82 

105 
84 

1  06 
84 

110 
81 

112 
83 

110 
84 

110 
83 

107.8 
78.8 

| 

CA 

MAX 
MIN 

76 
29 

77 
30 

78 
31 

81 
36 

85 

32 

81 

33 

82 
29 

84 
31 

82 

30 

79 
34 

77 
36 

75 
44 

69 

3  9 

76 
39 

78 

32 

81 

34 

85 
42 

82 
40 

79 
35 

85 
40 

86 

36 

87 
37 

89 
36 

88 
46 

85 
36 

85 
38 

87 
36 

84 
39 

87 

35 

63 
35 

83 
35 

81.8 
35.7 

N  I T  A 

MAX 
MIN 

78 
55 

78 
52 

75 
57 

75 
58 

77 
60 

81 
58 

85 

53 

82 
57 

79 
60 

82 
55 

78 

60 

77 
63 

74 
61 

74 
60 

73 
60 

69 
58 

73 
62 

75 
63 

77 

60 

80 
54 

81 
63 

79 
61 

78 
63 

79 
63 

78 
62 

77 
63 

77 
64 

78 
60 

77 
62 

76 
56 

78 
56 

77.5 
59.3 

RREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

107 
65 

105 
68 

102 
56 

101 
58 

102 
62 

104 
65 

105 
62 

108 
69 

108 
74 

107 
73 

108 
77 

107 
79 

95 
63 

100 
62 

100 
60 

9  8 

65 

100 
66 

103 
59 

102 
6  2 

102 
65 

104 
74 

100 

73 

107 
77 

105 
77 

107 
84 

105 
76 

103 
81 

103 
84 

107 
83 

108 
79 

105 
81 

103.8 
70.3 

WMAN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
48 

79 
50 

76 
51 

8  0 
56 

77 

53 

76 

52 

79 
52 

77 

52 

77 
52 

73 
51 

72 
52 

78 
48 

71 

48 

74 
53 

78 
51 

83 
57 

80 
57 

75 
53 

79 

5  2 

82 
55 

82 
55 

81 
56 

84 

55 

83 
62 

85 
59 

85 
61 

86 
60 

82 
60 

79 
58 

78 
54 

81 
58 

78.9 
54.2 

AWLEY   2  SW 

MAX 
MIN 

110 
68 

110 
68 

106 
71 

104 
65 

104 
65 

108 
69 

107 
69 

106 
71 

108 
70 

110 

73 

112 

77 

112 
80 

101 

62 

101 
67 

102 
69 

102 
69 

104 
65 

106 
66 

103 
67 

106 
70 

109 
81 

107 
77 

112 
75 

1  1  1 

75 

107 

7  6 

106 
78 

104 
74 

105 
73 

107 
75 

110 

72 

110 
74 

106.8 
71.3 

IDGEPOR  T 

MAX 
MIN 

83 
32 

81 

37 

80 

35 

64 

37 

81 
39 

83 
35 

86 
36 

63 
39 

80 
37 

80 
38 

77 
35 

69 
45 

73 
38 

79 
37 

80 
37 

81 
37 

79 
40 

80 
38 

8  3 
37 

85 
39 

86 
40 

86 
42 

80 
42 

82 
40 

84 
39 

86 
41 

84 
40 

8  3 
39 

83 
39 

83 
41 

85 
40 

•  81.6 
38.4 

OOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

8" 
48 

92 
55 

94 
52 

95 

56 

99 
56 

97 
54 

95 
52 

95 
52 

93 
53 

94 

59 

93 
54 

91 
54 

94 
58 

98 
58 

100 
59 

103 
59 

100 
59 

94 

52 

96 
55 

101 
55 

102 
55 

97 
55 

100 
62 

100 
55 

99 
60 

101 
60 

99 
58 

98 
56 

94 
54 

96 
56 

96.7 
55.7 

RBANK   WB  AP 

MAX 
MIN 

81 

55 

85 
57 

63 
57 

83 
58 

82 
57 

84 

57 

91 
57 

90 
60 

86 

59 

87 
60 

85 
60 

76 
60 

75 
57 

77 
58 

75 
59 

76 
59 

75 
57 

60 
56 

81 

55 

86 
56 

90 
60 

84 
61 

63 
60 

85 
60 

86 
59 

83 
59 

84 
61 

8  3 

59 

83 

57 

82 
55 

85 
57 

82.8 

RLINGAME 

MAX 
MIN 

72 
48 

75 
47 

69 

52 

70 
50 

72 
50 

76 
49 

73 
50 

67 

53 

66 

50 

66 
49 

66 
51 

64 

53 

69 

52 

73 
54 

75 
54 

8  2 
5  4 

85 
55 

85 
56 

85 
59 

83 
58 

72 
52 

72 
52 

69 
49 

68 
50 

6  6 

5  3 

68 

54 

69 
53 

55 

58 

56 

56 

72.6 
52.6 

IRNEY 

MAX 
MIN 

81 

36 

81 
34 

34 

38 

86 

36 

90 
47 

85 
41 

85 
38 

88 
41 

87 
40 

86 
44 

83 
43 

86 
42 

83 

40 

82 
35 

80 
37 

87 
39 

91 
42 

90 
44 

86 
42 

89 
43 

90 
41 

91 
38 

93 
43 

93 
45 

94 
44 

95 
46 

96 
46 

98 

50 

95 
50 

92 
47 

91 
45 

88.3 
41.9 

TTONWILLOW 

MAX 
MIN 

97 
60 

97 
62 

98 
61 

99 
64 

100 
65 

104 
66 

102 
65 

99 
64 

101 

63 

102 
62 

98 

65 

100 
61 

89 
58 

91 
61 

97 
63 

9  9 
6  4 

101 
65 

103 
63 

9  9 

63 

100 
60 

102 
66 

104 
68 

106 
65 

101 
67 

101 

6  3 

99 
62 

103 
65 

104 

63 

101 
62 

101 
64 

98 
62 

99.9 
63.3 

See  Reiereoce  Nolea  Following  Station  Index 
-  229  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

— " 

13 

14 

15 

16 

— — 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CABRILLO  NM 

MAX 

69 

7 1 

— 

— " 

75 

75 

75 

-  70 

72 

72 

69 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

7 1 

70 

72.0 

MIN 

56 

57 

50 

56 

59 

54 

60 

58 

59 

59 

60 

62 

60 

61 

59 

52 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

59 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

59 

58.7 

ear HUM*  DAM 

MAX 

'3  2 

90 

96 

90 

79 

78 

85 

82 

64 

83 

85 

87 

93 

92 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

89 

88 

88.3 

MIN 

47 

46 

47 

47 

49 

49 

47 

49 

49 

45 

49 

50 

51 

47 

49 

51 

52 

52 

49 

48 

50 

52 

52 

51 

49 

51 

49 

52 

48 

46 

45 

49.0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

84 

82 

78 

78 

70 

74 

78 

60 

84 

82 

8  1 

81 

88 

87 

86 

88 

86 

86 

88 

87 

85 

83 

82 

82.2 

MIN 

46 

44 

46 

49 

51 

49 

48 

50 

48 

48 

47 

48 

44 

46 

48 

50 

51 

49 

48 

50 

52 

53 

53 

56 

52 

52 

54 

54 

52 

48 

50 

49.5 

CALLAHAN  RS 

MAX 

85 

85 

65 

fl  7 

90 

89 

95 

96 

98 

98 

99 

101 

98 

99 

1  00 

101 

99 

92 

97 

96 

92.8 

MIN 

41 

38 

41 

42 

45 

4  2 

44 

49 

46 

46 

50 

4  3 

43 

40 

40 

42 

43 

44 

44 

50 

48 

51 

53 

50 

48 

51 

51 

53 

48 

46 

49 

45.8 

CAMPO 

MAX 

92 

92 

9  1 

84 

98 

96 

96 

95 

100 

1  00 

97 

95 

96 

94 

93 

97 

93.2 

MIN 

43 

42 

42 

40 

40 

44 

43 

52 

49 

52 

53 

47 

38 

41 

44 

45 

42 

38 

40 

49 

66 

51 

50 

54 

53 

55 

55 

53 

52 

50 

47 

47.4 

CAMP  PARDEE 

MAX 

91 

93 

9  7 

94 

1  0  1 

100 

98 

98 

92 

97 

1 00 

105 

101 

101 

98 

95 

102 

101 

95 

95 

95 

96.0 

MIN 

56 

60 

59 

62 

66 

59 

60 

5  7 

60 

57 

59 

52 

53 

54 

66 

67 

66 

54 

57 

61 

63 

69 

63 

68 

59 

62 

65 

60 

63 

55 

57 

60.3 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

100 

97 

92 

86 

83 

8  1 

84 

34 

87 

90 

98 

100 

97 

91 

95 

94 

92 

92 

90 

90 

91 

93 

91.7 

MIN 

49 

53 

56 

54 

53 

52 

51 

50 

53 

54 

58 

59 

54 

54 

58 

60 

56 

54 

52 

49 

56 

55 

56 

59 

55 

56 

60 

58 

51 

49 

51 

54.4 

CANT  I L 

MAX 

104 

103 

100 

99 

1  00 

95 

97 

1 00 

1  0  1 

103 

102 

101 

101 

105 

105 

107 

109 

108 

108 

106 

106 

1  0  5 

105 

102 

104 

102.8 

MIN 

60 

61 

62 

61 

65 

6? 

66 

62 

69 

74 

76 

70 

65 

62 

62 

62 

63 

61 

60 

60 

67 

69 

70 

81 

72 

62 

69 

74 

70 

62 

58 

65.9 

CANYON  DAM 

MAX 

77 

80 

81 

81 

32 

76 

79 

80 

8  1 

74 

82 

83 

89 

85 

85 

90 

88 

87 

86 

82 

91 

90 

82 

80 

90 

89 

83.0 

MIN 

35 

34 

38 

40 

42 

39 

38 

38 

40 

36 

41 

45 

41 

41 

36 

41 

46 

42 

44 

43 

39 

40 

43 

43 

44 

46 

52 

4 1 

42 

43 

41.2 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

69 

78 

71 

71 

70 

7  3 

75 

87 

77 

6  9 

66 

73 

76 

78 

76 

78 

78 

74 

84 

82 

81 

74 

72 

76 

78 

72 

73 

72 

75.0 

MIN 

46 

40 

48 

45 

47 

39 

40 

46 

46 

45 

44 

47 

44 

44 

45 

47 

49 

50 

49 

48 

47 

45 

42 

44 

44 

45 

48 

49 

51 

51 

50 

46.0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

91 

or 

93 

9  3 

97 

98 

95 

97 

96 

96 

95 

9  3 

82 

86 

93 

95 

9  7 

97 

93 

95 

98 

102 

101 

99 

98 

97 

99 

1  0  1 

98 

95 

95 

95.3 

MIN 

53 

55 

56 

60 

60 

56 

56 

57 

57 

57 

58 

51 

54 

56 

57 

61 

62 

59 

61 

60 

61 

65 

61 

65 

59 

61 

64 

64 

61 

61 

60 

59.0 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

80 

85 

89 

91 

8  7 

91 

91 

88 

86 

80 

84 

63 

86 

88 

90 

90 

90 

94 

98 

95 

96 

97 

100 

98 

98 

1  00 

97 

94 

92 

92 

90.8 

MIN 

38 

40 

41 

42 

45 

39 

45 

46 

44 

44 

46 

40 

41 

41 

40 

44 

47 

44 

48 

49 

47 

51 

52 

51 

52 

53 

56 

54 

51 

47 

50 

46.1 

CEDAR  GROVE 

MAX 

78 

87 

84 

86 

87 

85 

65 

91 

92 

91 

91 

90 

89 

94 

92 

93 

89 

85 

86.6 

MIN 

44 

45 

46 

44 

48 

48 

46 

47 

47 

47 

46 

52 

41 

46 

48 

47 

50 

49 

48 

46 

48 

52 

53 

51 

50 

50 

50 

53 

48 

45 

46 

47.8 

CEDARVI LLE 

MAX 

83 

81 

79 

60 

88 

85 

85 

86 

90 

87 

85 

80 

80 

77 

79 

81 

88 

84 

90 

94 

94 

96 

96 

95 

91 

93 

90 

95 

94 

90 

90 

87.3 

MIN 

53 

45 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

58 

55 

55 

54 

46 

47 

53 

51 

51 

50 

51 

54 

62 

62 

60 

60 

47 

55 

56 

60 

61 

52 

54 

53.3 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

100 

99 

98 

97 

97 

100 

95 

94 

97 

102 

106 

106 

101 

99 

1  00 

1  06 

105 

1  06 

106 

1  04 

103 

104 

102 

101 

101 

100 

100.4 

MIN 

50 

51 

54 

55 

57 

53 

54 

52 

53 

52 

55 

55 

53 

55 

55 

55 

58 

56 

53 

58 

59 

59 

58 

59 

57 

61 

63 

59 

56 

56 

55 

55.7 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

81 

82 

82 

89 

8  7 

86 

88 

8  8 

85 

81 

80 

66 

79 

8  1 

85 

89 

87 

84 

86 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

92 

90 

91 

88 

86 

86.0 

MIN 

49 

45 

45 

48 

*7 

48 

49 

46 

46 

45 

4  5 

41 

41 

46 

49 

51 

49 

49 

49 

52 

53 

53 

57 

53 

52 

53 

54 

51 

49 

49 

48.8 

CHESTER 

MAX 

79 

84 

88 

86 

6  5 

86 

86 

84 

83 

77 

8  1 

80 

83 

83 

88 

89 

85 

88 

88 

89 

90 

93 

89 

90 

92 

92 

90 

87 

88 

91 

86.5 

MIN 

35 

34 

39 

43 

40 

37 

37 

40 

37 

41 

49 

40 

35 

38 

44 

44 

45 

39 

42 

39 

36 

40 

43 

42 

44 

45 

45 

43 

43 

42 

40.7 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

95 

96 

100 

99 

93 

92 

95 

93 

92 

92 

91 

9  0 

94 

98 

101 

105 

104 

96 

95 

101 

102 

1  0  1 

104 

10  3 

99 

97 

97 

98 

95 

93 

92 

96.9 

MIN 

54 

52 

58 

61 

60 

56 

57 

55 

57 

58 

63 

60 

56 

58 

57 

59 

65 

63 

56 

59 

61 

63 

62 

63 

61 

68 

66 

67 

63 

61 

59 

59.9 

CHULA  VISTA 

MAX 

68 

68 

68 

69 

7  2 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

68 

69.1 

MIN 

56 

59 

60 

62 

57 

59 

60 

63 

62 

59 

6  2 

64 

62 

59 

63 

63 

63 

62 

63 

63 

62 

61.1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

86 

89 

87 

87 

87 

87 

86 

89 

86.9 

MIN 

51 

52 

52 

51 

55 

52 

54 

58 

56 

56 

58 

59 

55 

55 

59 

60 

58 

55 

49 

56 

58 

58 

57 

58 

58 

57 

59 

57 

53 

51 

52 

55.5 

CLARKSBURG 

MAX 

83 

91 

92 

94 

97 

89 

91 

88 

85 

89 

86 

80 

86 

97 

90 

82 

100 

97 

87 

90 

91 

89 

87 

86 

90.3 

MIN 

51 

53 

53 

57 

57 

56 

55 

51 

52 

50 

55 

50 

50 

53 

55 

55 

53 

51 

48 

51 

56 

56 

55 

53 

50 

51 

53 

52 

5 1 

52 

50 

52.7 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

88 

88 

89 

93 

89 

86 

87 

93 

92 

92 

95 

95 

92 

94 

94 

92 

98 

97 

99 

99 

99 

95 

93.3 

MIN 

47 

51 

52 

52 

61 

5* 

53 

57 

56 

51 

55 

58 

53 

55 

50 

50 

52 

61 

54 

55 

52 

55 

5J 

53.8 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

81 

93 

92 

91 

93 

93 

93 

88 

8  7 

86 

88 

90 

86 

88 

93 

95 

92 

67 

75 

97 

103 

95 

90 

85 

85 

82 

84 

89.1 

MIN 

47 

56 

51 

51 

51 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

49 

50 

52 

54 

52 

50 

53 

51 

47 

46 

51 

47 

50 

51 

49 

51 

52 

53 

52 

52 

50.5 

COAL  I NGA 

MAX 

95 

97 

9  8 

100 

101 

1  00 

101 

101 

100 

97 

100 

99 

99 

99.5 

MIN 

59 

61 

60 

63 

67 

64 

60 

62 

59 

62 

55 

62 

56 

59 

64 

62 

63 

66 

64 

65 

66 

69 

69 

67 

61 

65 

63 

64 

63 

61 

6 1 

62.6 

COLFAX 

MAX 

87 

90 

90 

94 

91 

91 

93 

92 

90 

86 

80 

85 

89 

94 

90 

93 

88 

93 

92.1 

MIN 

60 

60 

62 

63 

65 

63 

64 

64 

63 

64 

59 

60 

60 

64 

65 

69 

66 

64 

66 

66 

66 

68 

71 

70 

69 

71 

70 

64.9 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

91 

97 

96 

98 

98 

95 

94 

94 

92 

89 

90 

89 

91 

95 

99 

101 

96 

93 

95 

96.0 

MIN 

54 

56 

56 

58 

58 

60 

55 

55 

56 

54 

61 

55 

58 

69 

60 

67 

61 

58 

53 

59 

61 

59 

61 

63 

56 

60 

61 

61 

58.6 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

94 

95 

98 

99 

99 

1  02 

100 

101 

1  00 

101 

1 00 

99 

89 

90 

96 

102 

99 

99 

99.5 

MIN 

58 

57 

61 

61 

61 

62 

60 

59 

58 

62 

65 

60 

59 

61 

62 

62 

65 

64 

63 

61 

63 

65 

66 

64 

62 

62 

67 

65 

62.0 

CORONA 

MAX 

89 

90 

89 

88 

88 

89 

96 

96 

92 

95 

92 

8  7 

78 

82 

79 

83 

88 

87 

89 

88.7 

MIN 

49 

48 

50 

52 

52 

52 

50 

53 

54 

54 

58 

59 

56 

56 

58 

60 

56 

54 

50 

53 

59 

58 

57 

58 

56 

59 

58 

55 

54.4 

COVELO 

MAX 

89 

88 

90 

96 

98 

91 

92 

94 

102 

98 

99 

96.3 

MIN 

44 

43 

46 

48 

49 

45 

47 

49 

47 

47 

47 

48 

44 

47 

47 

47 

50 

48 

51 

51 

47 

47 

47 

52 

53 

51 

52 

55 

52 

48.6 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

63 

64 

70 

66 

65 

62 

61 

61 

62 

58 

66 

65 

58 

59 

63 

63.0 

MIN 

42 

40 

40 

44 

45 

49 

51 

51 

51 

52 

53 

42 

41 

50 

51 

50 

50 

40 

42 

46 

48 

49 

50 

51 

51 

47 

51 

47.7 

CROCKETT 

MAX 

75 

85 

B9 

84 

86 

8  2 

85 

79 

80 

77 

83 

79 

71 

85 

90 

76 

76 

78 

81.9 

MIN 

54 

54 

54 

52 

54 

54 

53 

52 

53 

54 

53 

53 

49 

51 

52 

54 

52 

54 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

52 

53 

52 

54 

53.1 

CULVER  CITY 

MAX 

71 

7  3 

74 

74 

71 

72 

75 

7  4 

74 

75 

76 

74 

73 

74 

7  i 

60 

70 

69 

72 

72.9 

MIN 

52 

53 

55 

55 

57 

54 

55 

55 

57 

55 

57 

60 

56 

57 

60 

59 

58 

57 

58 

56 

56 

58 

57 

57 

57 

58 

59 

58 

56.6 

CUYAMA 

MAX 

91 

90 

9  4 

91 

93 

97 

96 

97 

97 

96 

94 

95 

83 

87 

92 

99 

99 

93 

94.8 

MIN 

49 

51 

51 

52 

53 

53 

52 

53 

52 

50 

54 

48 

46 

50 

52 

52 

58 

50 

54 

52 

50 

54 

60 

57 

53 

55 

56 

54 

52.4 

CUYAMACA 

MAX 

85 

82 

84 

82 

S3 

82 

81 

88 

89 

86 

86 

83 

70 

73 

86 

87 

87 

86 

85.5 

MIN 

49 

40 

46 

43 

48 

55 

54 

62 

61 

64 

63 

59 

50 

43 

43 

42 

42 

39 

41 

41 

52 

55 

55 

59 

56 

52 

50 

55 

50.8 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

99 

1  00 

1  00 

99 

103 

102 

108 

104 

104 

102 

1  02 

90 

101 

101 

102 

105 

107 

104 

104 

1  05 

103 

1  0  4 

104 

103 

100 

101.6 

MIN 

68 

67 

65 

68 

71 

69 

70 

69 

74 

74 

74 

71 

66 

64 

70 

69 

7  0 

64 

67 

67 

77 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

67 

67 

70.2 

DAVIS    1  MSW 

MAX 

84 

91 

92 

94 

96 

9  1 

89 

86 

86 

85 

89 

96 

94 

8  3 

89 

99 

95 

89 

90 

93 

92 

90 

86 

87 

90.6 

MIN 

49 

58 

52 

55 

56 

52 

53 

51 

54 

51 

57 

34 

52 

54 

58 

59 

54 

54 

49 

51 

56 

54 

55 

56 

52 

54 

54 

55 

" 

53.7 

DEATH  VALLEY 

MAX 

113 

114 

113 

113 

114 

115 

114 

114 

114 

114 

113 

115 

106 

110 

112 

112 

113 

112 

111 

115 

115 

115 

115 

117 

117 

117 

117 

1  16 

115 

115 

113 

113.8 

MIN 

86 

85 

87 

86 

91 

95 

91 

92 

89 

SB 

86 

87 

77 

84 

88 

67 

90 

86 

85 

77 

87 

84 

87 

90 

96 

91 

91 

89 

88 

87.5 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

78 

no 

81 

83 

83 

8  3 

85 

83 

83 

80 

78 

73 

77 

80 

82 

87 

85 

83 

83 

85 

88 

87 

88 

87 

88 

87 

88 

88 

86 

84 

85 

83.5 

MIN 

41 

41 

43 

46 

46 

43 

42 

43 

43 

43 

47 

50 

45 

44 

44 

44 

50 

47 

44 

44 

46 

46 

44 

51 

50 

51 

49 

52 

49 

47 

48 

45.9 

DENAIR 

MAX 

92 

96 

93 

99 

98 

98 

96 

94 

94 

93 

91 

86 

88 

95 

96 

98 

95 

93 

92 

99 

102 

100 

97 

98 

9* 

97 

98 

94 

93 

92 

93 

94.9 

MIN 

51 

55 

54 

57 

60 

52 

52 

51 

54 

54 

58 

50 

51 

55 

57 

58 

57 

55 

53 

56 

60 

60 

65 

60 

55 

56 

56 

56 

54 

52 

53 

55.4 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

g 

J 

E 

g 

9 

10 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>E  SABLA 

MAX 

83 

86 

87 

92 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

84 

62 

87 

90 

94 

94 

89 

88 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

92 

92 

90 

90 

89 

9 

MI  N 

48 

51 

50 

53 

53 

51 

51 

56 

51 

52 

53 

52 

51 

53 

54 

55 

86 

53 

55 

56 

55 

55 

57 

58 

58 

62 

59 

58 

56 

61 

JUHH 1 LULUA 1 t  rUKtBA' 

98 

95 

93 

91 

9C 

88 

93 

97 

100 

100 

95 

100 

100 

101 

100 

101 

100 

100 

100 

101 

98 

96 

95 

96 

.9 

M I N 

57 

89 

62 

64 

59 

58 

57 

59 

60 

61 

60 

64 

63 

65 

63 

60 

63 

66 

65 

68 

65 

61 

60 

,  7 

30NNER   MEMORIAL   ST  PK 

78 

78 

81 

84 

80 

82 

83 

82 

78 

75 

71 

65 

73 

77 

77 

85 

82 

78 

83 

85 

85 

80 

85 

86 

85 

86 

85 

84 

84 

81 

80 

80 

6 

MIN 

34 

35 

3 6 

40 

38 

40 

44 

36 

36 

36 

40 

48 

40 

39 

35 

40 

39 

39 

38 

41 

41 

41 

38 

41 

42 

43 

42 

44 

42 

39 

41 

30WNIEV1LLE  RS 

82 

82 

83 

85 

90 

87 

88 

89 

88 

88 

85 

82 

77 

80 

84 

88 

92 

88 

85 

89 

91 

92 

92 

93 

94 

95 

97 

98 

90 

67 

85 

87 

8 

MIN 

** 

43 

46 

49 

49 

46 

45 

49 

46 

46 

50 

84 

49 

47 

46 

46 

52 

51 

46 

52 

51 

50 

48 

82 

53 

53 

52 

55 

52 

48 

50 

50YLE   5  SSE 

83 

84 

86 

85 

92 

87 

89 

91 

89 

87 

83 

79 

80 

81 

84 

85 

89 

87 

86 

92 

93 

93 

93 

94 

92 

91 

92 

92 

93 

91 

88 

88 

.1 

MIN 

45 

45 

47 

47 

53 

46 

46 

47 

46 

49 

51 

51 

47 

49 

52 

51 

54 

50 

48 

54 

52 

50 

53 

57 

50 

53 

52 

53 

51 

48 

52 

5RY  CANYON  RESERVOIR 

89 

90 

89 

91 

91 

90 

93 

97 

98 

96 

95 

89 

82 

87 

87 

88 

87 

88 

90 

100 

101 

99 

95 

98 

100 

96 

97 

94 

93 

93 

96 

92 

.8 

MIN 

52 

53 

53 

53 

54 

86 

54 

56 

55 

55 

59 

57 

52 

52 

84 

55 

53 

48 

50 

53 

60 

60 

60 

56 

68 

57 

57 

56 

54 

52 

55 

5UDLEYS 

85 

87 

90 

92 

93 

91 

90 

91 

90 

86 

86 

77 

84 

85 

89 

91 

90 

87 

88 

90 

92 

96 

95 

93 

93 

95 

94 

93 

90 

89 

90 

89 

.7 

MIN 

40 

40 

42 

43 

46 

42 

41 

41 

41 

42 

41 

48 

45 

45 

4ti 

47 

46 

47 

44 

43 

47 

48 

48 

53 

46 

48 

49 

49 

46 

45 

46 

45 

5UTT0NS  LANDING 

75 

75 

79 

78 

72 

75 

68 

74 

76 

72 

82 

74 

72 

73 

72 

83 

78 

76 

72 

71 

73 

70 

74 

.5 

MIN 

52 

51 

57 

51 

84 

51 

50 

54 

53 

55 

60 

54 

84 

54 

48 

49 

81 

50 

51 

51 

52 

53 

c.2 

.5 

EAGLE  MTN 

107 

110 

101 

100 

103 

108 

105 

107 

109 

106 

108 

109 

98 

99 

100 

101 

102 

105 

104 

105 

107 

103 

109 

108 

110 

108 

104 

105 

109 

108 

107 

105 

.2 

MIN 

80 

79 

78 

78 

80 

61 

79 

82 

84 

87 

88 

84 

77 

78 

77 

80 

80 

80 

60 

81 

85 

85 

89 

88 

87 

85 

83 

85 

86 

87 

61 

EAST   PARK  RES 

86 

90 

92 

94 

98 

95 

91 

92 

92 

92 

89 

89 

88 

89 

93 

96 

100 

97 

90 

94 

96 

100 

99 

100 

99 

100 

104 

102 

98 

96 

94 

94 

.  7 

MIN 

54 

53 

56 

57 

61 

57 

56 

55 

57 

56 

58 

55 

56 

56 

55 

55 

59 

62 

60 

60 

57 

58 

59 

63 

60 

60 

63 

63 

62 

60 

59 

58 

.  i 

EL   CAPITAN  DAM 

92 

92 

93 

89 

90 

90 

93 

99 

99 

95 

96 

98 

86 

82 

82 

83 

82 

84 

88 

90 

95 

94 

95 

91 

95 

94 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

.9 

MIN 

50 

49 

49 

50 

55 

53 

51 

56 

54 

56 

57 

89 

58 

58 

87 

57 

60 

57 

58 

54 

55 

59 

58 

57 

*  57 

61 

61 

57 

56 

53 

51 

55 

.6 

;L   CENTRO   2  SSW 

109 

106 

103 

105 

106 

109 

108 

108 

109 

112 

113 

108 

102 

103 

103 

104 

108 

107 

106 

108 

107 

113 

111 

110 

109 

111 

107 

109 

110 

110 

110 

107 

.9 

MIN 

65 

64 

64 

64 

67 

69 

66 

69 

73 

75 

74 

72 

64 

65 

6  9 

66 

67 

63 

66 

71 

8  1 

77 

77 

75 

77 

79 

76 

74 

74 

73 

75 

70 

.  7 

ELECTRA  PH 

91 

95 

94 

100 

100 

97 

97 

96 

96 

96 

92 

91 

89 

95 

97 

100 

101 

96 

95 

101 

104 

104 

101 

102 

99 

101 

102 

101 

96 

96 

96 

97 

.  5 

MIN 

49 

52 

52 

59 

57 

54 

50 

52 

53 

55 

62 

56 

53 

55 

55 

63 

57 

64 

54 

55 

52 

61 

55 

60 

52 

55 

60 

58 

51 

52 

53 

55 

.0 

ELK  VALLEY 

76 

84 

84 

88 

79 

82 

85 

82 

84 

84 

85 

82 

78 

81 

12 

86 

82 

83 

92 

96 

95 

96 

95 

97 

100 

101 

101 

98 

96 

96 

85 

88 

2 

MIN 

41 

37 

35 

41 

49 

41 

42 

45 

42 

42 

49 

46 

42 

44 

42 

47 

49 

46 

49 

49 

48 

49 

51 

48 

52 

52 

50 

50 

52 

50 

45 

45 

,9 

tLS 1 NOKt 

96 

95 

95 

95 

97 

96 

102 

100 

102 

100 

90 

85 

90 

89 

91 

91 

94 

96 

101 

102 

101 

102 

105 

100 

99 

99 

98 

96 

101 

96 

.8 

MIN 

45 

42 

*1 

47 

48 

51 

50 

53 

55 

48 

49 

53 

52 

54 

56 

53 

51 

45 

51 

53 

52 

57 

55 

49 

53 

55 

55 

48 

51 

50 

6 

ESCONDI DO 

MAX 

84 

90 

86 

88 

85 

88 

93 

92 

89 

91 

90 

82 

80 

80 

77 

78 

77 

83 

86 

87 

87 

89 

86 

88 

88 

85 

68 

87 

85 

82 

86 

85 

7 

MIN 

55 

49 

53 

56 

56 

56 

60 

55 

86 

56 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

62 

61 

56 

52 

62 

59 

61 

60 

59 

62 

62 

58 

59 

57 

55 

57 

9 

EUREKA  WB   CI  TY 

MAX 

58 

57 

60 

61 

60 

59 

57 

57 

58 

57 

57 

57 

59 

60 

89 

59 

58 

6  0 

59 

59 

56 

57 

58 

56 

56 

58 

55 

57 

56 

57 

58 

67 

9 

MIN 

50 

47 

49 

49 

52 

51 

50 

52 

51 

50 

50 

51 

49 

50 

47 

48 

50 

47 

48 

48 

47 

47 

49 

51 

51 

51 

50 

51 

51 

51 

5  1 

49 

.6 

"AIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

87 

89 

87 

93 

91 

88 

85 

82 

80 

81 

82 

78 

86 

92 

94 

92 

87 

77 

84 

96 

100 

97 

92 

90 

86 

87 

85 

85 

81 

as 

80 

86 

.9 

MIN 

53 

57 

52 

57 

54 

54 

54 

52 

51 

50 

54 

52 

52 

56 

67 

59 

52 

53 

82 

53 

89 

59 

54 

5  3 

51 

55 

54 

54 

52 

52 

53 

53 

.6 

SA I RMON  T 

MAX 

87 

85 

85 

83 

90 

87 

85 

88 

91 

89 

87 

89 

77 

85 

89 

85 

91 

85 

65 

89 

93 

98 

97 

97 

93 

96 

93 

91 

90 

67 

87 

86 

•  6 

MIN 

63 

63 

64 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

61 

59 

63 

64 

66 

63 

63 

65 

63 

67 

73 

74 

74 

75 

70 

70 

69 

67 

65 

64 

66 

.5 

rIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

98 

101 

99 

100 

99 

94 

90 

96 

99 

101 

102 

98 

102 

104 

105 

103 

103 

102 

103 

105 

99 

100 

1  00 

.  1 

MIN 

59 

64 

58 

55 

59 

63 

64 

63 

59 

64 

66 

69 

62 

66 

62 

66 

65 

58 

61 

"LEMING   FISH   +  GAME 

82 

85 

86 

91 

89 

88 

92 

89 

87 

85 

82 

80 

83 

84 

86 

90 

89 

87 

90 

94 

94 

93 

95 

92 

91 

95 

95 

93 

91 

90 

93 

89 

•  1 

MIN 

39 

43 

42 

46 

47 

45 

44 

45 

48 

45 

48 

80 

49 

44 

46 

47 

53 

48 

45 

50 

47 

44 

49 

55 

48 

54 

51 

49 

49 

46 

51 

47 

.2 

:OLSOM  DAM 

88 

93 

96 

95 

99 

94 

93 

92 

92 

91 

90 

88 

84 

90 

96 

97 

99 

95 

89 

94 

100 

103 

101 

101 

97 

96 

97 

97 

95 

94 

92 

94 

.5 

MIN 

55 

58 

57 

61 

63 

58 

58 

54 

88 

55 

56 

52 

52 

54 

63 

62 

63 

87 

56 

56 

60 

64 

61 

63 

54 

57 

63 

61 

57 

57 

55 

58 

il 

:ONTANA  KAISER 

MAX 

89 

93 

91 

90 

90 

91 

95 

96 

96 

95 

94 

89 

79 

82 

8- 

84 

84 

88 

90 

94 

92 

93 

94 

95 

96 

93 

94 

92 

92 

91 

92 

90 

MIN 

54 

52 

60 

57 

55 

56 

53 

60 

89 

62 

59 

60 

58 

57 

59 

56 

57 

55 

58 

60 

62 

58 

60 

60 

63 

59 

59 

64 

60 

56 

57 

56 

.2 

FOREST  GLEN 

MAX 

88 

90 

91 

93 

93 

86 

89 

93 

93 

93 

93 

93 

85 

86 

90 

91 

95 

95 

95 

99 

98 

99 

101 

101 

101 

103 

103 

98 

96 

96 

96 

94 

3 

MIN 

39 

39 

38 

38 

44 

39 

45 

43 

42 

42 

42 

38 

38 

42 

41 

44 

44 

4  7 

49 

49 

49 

49 

48 

49 

49 

49 

48 

50 

50 

48 

47 

44 

5 

FORT  BIDWELL 

MAX 

83 

80 

87 

83 

81 

82 

85 

86 

87 

85 

84 

83 

80 

82 

82 

79 

86 

82 

66 

92 

92 

93 

94 

92 

90 

89 

92 

91 

90 

88 

66 

86 

2 

MIN 

42 

39 

45 

44 

49 

41 

44 

43 

42 

41 

42 

47 

37 

38 

40 

43 

44 

47 

39 

47 

52 

51 

53 

55 

52 

49 

52 

50 

56 

48 

58 

46 

1 

:ORT  BRAGG 

MAX 

66 

63 

61 

63 

63 

63 

62 

56 

61 

61 

59 

59 

61 

72 

6U 

67 

67 

67 

65 

66 

63 

62 

57 

59 

60 

63 

56 

64 

66 

59 

60 

6  2 

MIN 

47 

44 

49 

46 

51 

47 

48 

48 

51 

46 

47 

4  9 

45 

46 

48 

47 

48 

47 

50 

48 

44 

48 

48 

47 

48 

50 

49 

50 

50 

50 

5  1 

47 

9 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

64 

61 

61 

64 

64 

62 

57 

63 

60 

58 

58 

62 

64 

62 

67 

63 

63 

61 

58 

58 

56 

58 

58 

57 

58 

57 

59 

60 

59 

59 

64 

60 

MIN 

46 

41 

48 

41 

50 

46 

44 

47 

40 

46 

46 

49 

45 

41 

4  0 

43 

43 

4  2 

50 

48 

4  5. 

45 

48 

48 

50 

50 

46 

50 

46 

50 

49 

46 

9 

FORT   JONES  RS 

MAX 

85 

82 

86 

90 

90 

88 

91 

92 

87 

86 

68 

86 

82 

82 

85 

88 

89 

88 

92 

96 

98 

98 

99 

98 

98 

99 

101 

100 

98 

96 

94 

M  I  N 

40 

34 

38 

41 

46 

43 

43 

47 

46 

42 

50 

44 

42 

39 

36 

41 

45 

39 

41 

48 

49 

50 

55 

46 

46 

50 

50 

50 

45 

43 

46 

44 

4 

rOflT  ROSS 

MAX 

67 

64 

61 

59 

66 

65 

62 

63 

62 

61 

61 

63 

63 

66 

64 

58 

59 

61 

60 

58 

61 

60 

62 

61 

58 

59 

59 

61 

60 

61 

61 

MIN 

42 

44 

43 

46 

44 

42 

42 

45 

44 

46 

45 

48 

42 

44 

46 

47 

50 

61 

50 

48 

49 

48 

49 

SO 

49 

49 

50 

51 

50 

51 

50 

46 

9 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

95 

97 

96 

100 

101 

99 

99 

100 

98 

98 

98 

86 

90 

97 

99 

100 

101 

98 

98 

101 

103 

103 

102 

103 

100 

102 

104 

101 

98 

98 

98 

MIN 

59 

60 

62 

63 

66 

61 

62 

61 

63 

62 

64 

59 

57 

63 

64 

66 

66 

62 

62 

63 

65 

66 

64 

66 

62 

65 

65 

64 

64 

62 

6  3 

63 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

96 

96 

98 

98 

101 

103 

101 

102 

102 

100 

100 

99 

97 

91 

98 

99 

102 

102 

99 

99 

102 

106 

106 

105 

104 

102 

105 

105 

102 

101 

100 

M  I  N 

53 

58 

S7 

62 

59 

54 

55 

55 

55 

57 

59 

54 

54 

55 

88 

61 

61 

58 

56 

57 

60 

63 

60 

63 

56 

58 

6  1 

59 

58 

5 

57 

7 

GIANT  FOREST 

MAX 

72 

70 

72 

71 

72 

77 

76 

76 

78 

76 

75 

73 

57 

67 

73 

75 

76 

76 

74 

77 

79 

81 

80 

80 

80 

80 

82 

82 

63 

63 

75 

46 

46 

46 

50 

45 

51 

52 

51 

51 

48 

49 

46 

42 

46 

49 

50 

51 

51 

50 

51 

54 

56 

55 

55 

55 

53 

54 

55 

52 

5 

50 

50 

3 

3ILLESPIE  FIELD 

MAX 

85 

88 

83 

64 

85 

89 

94 

94 

90 

90 

88 

85 

77 

77 

78 

77 

80 

82 

86 

88 

86 

89 

86 

89 

85 

85 

84 

66 

86 

63 

85 

55 

52 

56 

56 

59 

57 

58 

58 

55 

58 

63 

63 

61 

63 

61 

62 

64 

63 

57 

57 

65 

60 

62 

63 

63 

64 

65 

60 

60 

57 

57 

59 

9 

3 1 L  ROY 

MAX 

82 

86 

85 

83 

87 

86 

87 

84 

85 

84 

92 

85 

68 

80 

87 

83 

81 

78 

80 

83 

93 

88 

98 

93 

91 

87 

82 

85 

83 

81 

83 

48 

47 

47 

47 

49 

47 

47 

51 

49 

48 

46 

51 

52 

47 

46 

49 

52 

51 

51 

51 

51 

52 

50 

50 

51 

50 

50 

53 

52 

52 

52 

49 

7 

SLAM  IS  6  ENE 

MAX 

107 

105 

102 

105 

106 

107 

109 

108 

109 

110 

110 

106 

98 

102 

101 

104 

106 

104 

104 

106 

106 

110 

109 

1  08 

106 

105 

105 

109 

108 

109 

110 

MIN 

70 

70 

76 

73 

72 

75 

72 

77 

74 

77 

79 

79 

65 

71 

72 

72 

72 

74 

74 

78 

75 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

79 

82 

8 1 

80 

76 

0 

iLENNVILLE 

MAX 

86 

87 

86 

90 

90 

89 

91 

94 

92 

90 

90 

76 

82 

84 

96 

92 

93 

90 

90 

93 

96 

96 

94 

94 

94 

91 

89 

6 

MIN 

42 

41 

43 

45 

46 

46 

45 

45 

45 

43 

44 

47 

42 

43 

52 

49 

5  1 

iRANT  GROVE 

MAX 

71 

70 

71 

70 

75 

75 

74 

74 

75 

72 

72 

70 

68 

68 

72 

72 

75 

73 

72 

74 

77 

78 

77 

77 

76 

76 

78 

80 

78 

75 

71 

73 

7 

MIN 

39 

37 

45 

48 

52 

48 

49 

49 

48 

46 

43 

48 

41 

43 

46 

42 

46 

48 

48 

49 

51 

55 

49 

50 

54 

51 

51 

53 

50 

48 

47 

47. 

5 

iRASS  VALLEY 

MAX 

82 

85 

88 

88 

93 

89 

89 

90 

90 

89 

86 

84 

81 

85 

89 

92 

95 

92 

89 

92 

95 

98 

96 

96 

97 

93 

95 

96 

95 

94 

9? 

90. 

8 

MIN 

54 

54 

56 

61 

61 

88 

59 

59 

59 

57 

59 

80 

59 

51 

59 

61 

64 

61 

62 

62 

62 

64 

63 

65 

66 

64 

66 

64 

63 

60 

63 

40. 

2 

iRAT  ON   1  W 

MAX 

86 

90 

80 

83 

92 

67 

77 

78 

76 

78 

86 

78 

81 

90 

88 

80 

75 

68 

75 

88 

95 

86 

82 

76 

76 

79 

76 

75 

74 

75 

78 

80. 

9 

MIN 

40 

44 

44 

45 

44 

4  2 

43 

48 

43 

47 

45 

46 

42 

45 

48 

46 

50 

51 

48 

44 

44 

43 

45 

48 

49 

48 

49 

51 

50 

51 

50 

46. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HA  I  WEE 

MAX 

90 

86 

87 

94 

9  4 

9  5 

94 

97 

96 

96 

94 

76 

88 

9  0 

92 

91 

89 

89 

89 

93 

92 

96 

96 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

94 

92.0 

MIN 

60 

61 

62 

62 

65 

68 

67 

6  8 

70 

64 

60 

56 

63 

63 

60 

60 

62 

64 

65 

64 

61 

65 

71 

65 

65 

54 

57 

61 

63.0 

HALF   MOON   BAT   2  NNW 

MAX 

63 

64 

63 

62 

58 

62 

62 

59 

59 

61 

60 

61 

60 

61 

59 

60 

61 

63 

64 

62 

60 

61 

62 

62 

61 

60 

62 

60 

61 

62 

61 

61.2 

MIN 

4* 

43 

46 

49 

4  9 

48 

52 

51 

52 

52 

50 

51 

52 

50 

50 

50 

52 

53 

52 

52 

48 

49 

50 

50 

49 

50 

49 

49 

48 

49 

52 

49.8 

HAMILTON  AFB 

MAX 

74 

77 

7  0 

75 

79 

80 

68 

70 

71 

77 

75 

70 

71 

75 

75 

72 

74 

71 

71 

76 

90 

76 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

69 

74 

74.0 

MIN 

45 

48 

47 

47 

48 

45 

47 

48 

47 

47 

49 

50 

47 

47 

48 

50 

50 

50 

49 

48 

47 

47 

47 

46 

52 

52 

53 

54 

53 

52 

51 

48.8 

HANFORD 

MAX 

93 

95 

93 

98 

100 

99 

95 

1  00 

98 

96 

97 

95 

88 

93 

98 

98 

97 

97 

95 

98 

101 

101 

101 

98 

97 

99 

101 

101 

98 

94 

95 

97.1 

MIN 

55 

56 

59 

60 

62 

63 

64 

59 

60 

59 

64 

58 

56 

60 

60 

61 

60 

60 

59 

60 

65 

64 

62 

58 

56 

59 

62 

62 

59 

58 

57 

60.0 

HAPPT   CAMP  RS 

MAX 

90 

B4 

92 

94 

98 

93 

98 

9  5 

95 

93 

93 

89 

86 

90 

90 

95 

91 

95 

100 

104 

103 

103 

105 

105 

105 

107 

106 

106 

106 

101 

97.2 

MIN 

45 

42 

46 

5  0 

48 

49 

48 

54 

4  6 

45 

46 

46 

53 

46 

52 

53 

68 

66 

57 

54 

55 

67 

70 

66 

61 

64 

64 

54.3 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

84 

84 

86 

85 

92 

88 

91 

91 

90 

89 

85 

86 

85 

83 

85 

87 

93 

92 

89 

92 

94 

95 

96 

96 

97 

98 

98 

100 

98 

95 

90.8 

MIN 

39 

40 

41 

38 

43 

42 

41 

43 

4  2 

45 

45 

44 

41 

39 

42 

43 

45 

45 

43 

45 

43 

41 

45 

46 

46 

48 

46 

46 

40 

47 

43.3 

HATFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

106 

104 

100 

100 

102 

103 

104 

106 

107 

107 

109 

107 

97 

96 

99 

100 

102 

103 

102 

105 

106 

102 

109 

107 

100 

108 

106 

104 

106 

107 

107 

104.0 

MIN 

65 

74 

74 

74 

69 

71 

68 

75 

75 

75 

82 

79 

66 

69 

69 

70 

70 

68 

68 

73 

86 

79 

85 

84 

92 

81 

80 

77 

80 

79 

75 

75.2 

HEALDSBURG 

MAX 

91 

92 

8  9 

90 

94 

92 

85 

85 

84 

85 

86 

83 

89 

95 

97 

66 

85 

77 

84 

94 

101 

94 

90 

82 

84 

67 

85 

81 

81 

82 

65 

87.6 

46 

50 

49 

50 

49 

47 

48 

51 

46 

51 

49 

51 

47 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

49 

48 

48 

49 

52 

51 

52 

51 

52 

52 

53 

54 

50.2 

HENSHAW  DAM 

MAX 

90 

86 

89 

89 

at, 

6  8 

87 

9  5 

95 

93 

93 

90 

78 

79 

62 

84 

84 

88 

89 

89 

93 

94 

93 

91 

95 

98 

96 

92 

82 

89 

90 

89.3 

MIN 

42 

41 

41 

41 

46 

45 

44 

49 

4  9 

45 

53 

52 

42 

48 

49 

48 

47 

40 

42 

47 

55 

57 

55 

55 

53 

5* 

55 

55 

54 

49 

46 

46.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

82 

83 

83 

87 

88 

87 

8  7 

87 

84 

82 

82 

72 

78 

82 

85 

67 

86 

84 

65 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

86 

89 

85.9 

MIN 

47 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

50 

51 

50 

52 

46 

51 

50 

53 

55 

53 

53 

54 

56 

57 

58 

60 

55 

57 

58 

55 

53 

53 

52.8 

HILTS 

MAX 

79 

69 

80 

85 

76 

77 

90 

84 

82 

82 

81 

79 

72 

76 

79 

81 

79 

90 

94 

95 

95 

96 

92 

93 

96 

97 

96 

94 

91 

85.5 

MIN 

53 

37 

40 

41 

41 

39 

42 

49 

49 

51 

45 

43 

42 

49 

46 

51 

41 

50 

50 

55 

55 

55 

50 

54 

55 

59 

58 

51 

49 

48  .  3 

HOLL I STER 

MAX 

74 

77 

73 

80 

74 

77 

85 

77 

77 

89 

88 

72 

74 

80 

77 

72 

68 

67 

72 

82 

SO 

87 

85 

82 

79 

60 

74 

75 

75 

73 

80 

77.6 

MIN 

44 

44 

42 

44 

47 

44 

42 

45 

47 

45 

47 

42 

47 

43 

43 

47 

47 

49 

49 

48 

45 

47 

45 

45 

46 

46 

49 

50 

51 

45 

48 

45.9 

HOOPA 

MAX 

81 

80 

87 

93 

92 

78 

85 

93 

85 

88 

90 

89 

60 

84 

93 

92 

94 

91 

93 

100 

101 

101 

102 

101 

101 

102 

107 

106 

101 

99 

99 

93.2 

MIN 

44 

45 

44 

48 

55 

46 

48 

47 

49 

47 

53 

51 

45 

48 

48 

51 

54 

48 

55 

53 

54 

55 

49 

51 

51 

50 

58 

51 

58 

56 

53 

50.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

67 

67 

68 

72 

74 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

69 

62 

68 

69 

72 

73 

72 

70 

74 

78 

76 

76 

76 

76 

78 

77 

78 

75 

71 

74 

72.5 

MIN 

40 

43 

41 

47 

47 

45 

46 

45 

45 

44 

42 

45 

39 

44 

44 

45 

47 

46 

45 

45 

45 

6  0 

54 

50 

50 

49 

50 

52 

47 

45 

47 

45  .9 

IDRIA 

MAX 

89 

89 

90 

95 

96 

9  4 

95 

94 

92 

90 

90 

84 

86 

89 

90 

94 

93 

91 

91 

93 

97 

97 

99 

100 

96 

98 

97 

95 

93 

91 

93 

92.9 

MIN 

58 

59 

62 

62 

67 

64 

63 

65 

64 

61 

61 

55 

57 

60 

63 

63 

66 

66 

64 

63 

65 

68 

66 

71 

68 

68 

69 

68 

65 

64 

63 

63.8 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

86 

82 

84 

85 

84 

86 

86 

83 

85 

87 

88 

91 

90 

88 

86 

85 

86 

90 

MIN 

42 

40 

4  3 

46 

46 

-8 

46 

50 

51 

57 

55 

51 

43 

47 

46 

48 

49 

43 

46 

50 

58 

56 

54 

55 

52 

56 

56 

54 

54 

50 

49 

49.8 

IMPERIAL 

MAX 

108 

104 

102 

104 

105 

107 

107 

108 

108 

110 

1  to 

102 

100 

101 

102 

102 

105 

102 

103 

106 

107 

110 

109 

109 

106 

105 

105 

108 

109 

1  0  5 

108 

105.6 

MIN 

74 

70 

72 

71 

73 

75 

74 

75 

76 

76 

81 

77 

70 

69 

70 

71 

7  0 

68 

70 

74 

83 

81 

81 

80 

78 

79 

77 

77 

78 

76 

77 

75.0 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

112 

106 

105 

106 

108 

lit 

110 

110 

1  1  0 

112 

115 

103 

103 

104 

104 

105 

108 

105 

106 

109 

107 

1  14 

111 

111 

109 

107 

108 

110 

112 

110 

112 

108.5 

MIN 

71 

67 

72 

68 

7  0 

71 

74 

74 

75 

77 

80 

74 

66 

67 

70 

70 

68 

67 

71 

72 

80 

81 

61 

77 

78 

78 

78 

77 

75 

76 

76 

73.6 

INDEPENDENCE 

MAX 

95 

93 

98 

9  8 

98 

97 

97 

98 

82 

93 

94 

94 

93 

94 

99 

95 

97 

98 

98 

98 

95 

MIN 

54 

57 

60 

62 

61 

60 

60 

65 

56 

59 

59 

58 

57 

56 

62 

60 

67 

60 

62 

59 

60 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

112 

111 

104 

103 

105 

107 

108 

109 

lie 

111 

1  16 

113 

100 

103 

101 

102 

103 

104 

104 

108 

110 

103 

115 

112 

109 

1  09 

105 

106 

109 

113 

114 

107.7 

MIN 

79 

73 

66 

77 

77 

81 

76 

82 

83 

82 

85 

78 

70 

70 

74 

75 

76 

68 

68 

76 

77 

61 

67 

84 

74 

72 

77 

81 

82 

80 

75 

77.0 

I NYOKERN 

MAX 

99 

97 

97 

100 

101 

101 

101 

104 

99 

100 

100 

93 

94 

97 

98 

101 

99 

97 

98 

101 

101 

105 

107 

105 

104 

103 

103 

103 

104 

100 

102 

100.5 

M  I  N 

54 

60 

59 

62 

63 

65 

64 

69 

72 

64 

65 

67 

54 

61 

60 

61 

63 

60 

59 

56 

70 

70 

67 

69 

70 

65 

69 

65 

60 

58 

58 

63.2 

IRON  MTN 

MAX 

108 

107 

105 

103 

105 

1  0  8 

109 

no 

111 

110 

1  i  0 

110 

102 

102 

104 

104 

105 

108 

111 

112 

110 

106 

110 

1  1  1 

112 

111 

107 

108 

110 

111 

110 

108.1 

MIN 

78 

80 

78 

77 

78 

80 

76 

76 

88 

89 

89 

85 

77 

77 

76 

76 

76 

79 

79 

83 

90 

83 

89 

85 

84 

83 

82 

83 

84 

65 

78 

81.4 

JESS  VALLEY 

MAX 

77 

78 

76 

84 

82 

79 

86 

85 

82 

81 

75 

75 

73 

75 

79 

83 

83 

79 

87 

90 

91 

91 

90 

87 

87 

87 

91 

89 

66 

84 

87 

83.3 

M  I  N 

42 

36 

40 

42 

48 

40 

42 

45 

46 

46 

45 

42 

36 

38 

39 

42 

45 

43 

46 

48 

46 

49 

50 

51 

52 

50 

52 

50 

51 

46 

48 

45.0 

JULIAN  WYNOL A 

MAX 

87 

87 

86 

86 

8  5 

85 

92 

90 

9  0 

93 

90 

77 

76 

60 

82 

84 

85 

86 

87 

92 

92 

92 

90 

93 

95 

93 

91 

90 

90 

90 

93 

88.0 

MIN 

46 

4* 

44 

45 

44 

49 

46 

55 

53 

54 

56 

49 

41 

49 

49 

50 

49 

45 

47 

54 

59 

59 

59 

58 

56 

57 

60 

58 

56 

5* 

53 

51.7 

KENTF1ELD 

MAX 

73 

80 

86 

77 

85 

84 

83 

75 

74 

76 

7  8 

81 

74 

80 

89 

87 

80 

68 

69 

78 

83 

88 

63 

80 

79 

78 

78 

81 

80 

77 

76 

79.4 

MIN 

45 

45 

48 

48 

49 

45 

45 

47 

45 

46 

51 

51 

45 

47 

50 

50 

51 

51 

46 

47 

49 

50 

48 

48 

51 

50 

51 

52 

50 

49 

52 

48.5 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

97 

96 

99 

100 

102 

102 

102 

103 

103 

100 

98 

96 

92 

96 

99 

99 

101 

100 

102 

102 

103 

103 

104 

103 

103 

103 

104 

103 

100 

100 

100 

100.5 

MIN 

70 

70 

71 

73 

76 

75 

75 

7  3 

73 

71 

74 

69 

67 

71 

73 

75 

76 

74 

73 

75 

77 

79 

78 

76 

75 

75 

79 

7  3 

75 

74 

73 

73.8 

KERN   RIVER  PH  3 

MAX 

91 

92 

91 

93 

96 

95 

97 

97 

96 

92 

93 

91 

89 

94 

94 

98 

97 

97 

97 

100 

100 

99 

100 

98 

100 

101 

102 

100 

98 

94 

99 

96.2 

MIN 

65 

64 

6  5 

66 

62 

60 

65 

62 

67 

65 

69 

62 

57 

60 

63 

67 

69 

67 

62 

67 

64 

70 

66 

67 

68 

69 

71 

71 

72 

65 

66 

65.6 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

98 

96 

91 

100 

104 

106 

104 

103 

1  0  9 

102 

97 

98 

98 

92 

99 

101 

10? 

104 

100 

99 

103 

106 

107 

104 

107 

105 

107 

105 

105 

102 

99 

101.7 

MIN 

65 

66 

62 

70 

72 

68 

66 

67 

70 

65 

62 

64 

60 

60 

61 

70 

74 

71 

67 

63 

66 

73 

74 

74 

71 

77 

75 

68 

66 

70 

68 

67.9 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

96 

99 

98 

101 

103 

1  0.7 

102 

103 

101 

99 

99 

91 

91 

97 

99 

100 

102 

96 

98 

102 

104 

104 

103 

104 

101 

103 

104 

102 

99 

98 

99 

100.1 

MIN 

63 

62 

63 

68 

71 

70 

64 

66 

73 

67 

7  4 

63 

62 

6  9 

68 

72 

72 

69 

65 

68 

74 

76 

74 

70 

72 

75 

75 

70 

71 

67 

68 

69.1 

KING  CI TY 

MAX 

79 

8  2 

79 

85 

81 

82 

79 

79 

61 

88 

81 

75 

76 

82 

81 

80 

77 

78 

78 

86 

83 

86 

86 

84 

82 

79 

ao 

80 

79 

80 

80 

81.0 

MIN 

50 

44 

46 

49 

50 

47 

41 

45 

50 

50 

50 

50 

52 

48 

50 

51 

51 

53 

51 

52 

51 

52 

48 

52 

5  1 

51 

52 

8  3 

53 

52 

52 

49.9 

KLAMATH 

MAX 

67 

65 

73 

69 

66 

67 

62 

62 

63 

63 

60 

63 

72 

75 

78 

78 

76 

76 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

66 

63 

65 

65 

65 

64 

58 

66.6 

MIN 

48 

43 

44 

45 

53 

46 

47 

5  i 

53 

52 

52 

52 

47 

45 

44 

47 

47 

43 

44 

45 

48 

49 

51 

46 

52 

51 

49 

51 

52 

53 

52 

48.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

88 

86 

95 

94 

97 

95 

93 

94 

91 

93 

91 

91 

84 

87 

94 

92 

97 

93 

84 

86 

100 

102 

94 

97 

100 

94 

94 

98 

94 

94 

88 

93.0 

MIN 

51 

57 

57 

62 

63 

58 

57 

56 

55 

53 

63 

52 

53 

60 

65 

63 

64 

56 

54 

58 

59 

64 

61 

69 

60 

63 

62 

57 

56 

55 

55 

58.6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

70 

70 

7 

71 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

73 

72 

70 

70 

73 

72 

72 

73 

75 

74 

72 

73 

72 

70 

73 

71 

70 

70 

71 

71.8 

MIN 

59 

51 

56 

60 

56 

54 

51 

53 

60 

60 

6  2 

64 

62 

63 

61 

62 

62 

60 

53 

57 

61 

59 

62 

61 

61 

63 

61 

55 

50 

52 

58.4 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

74 

75 

75 

75 

77 

77 

79 

81 

79 

86 

79 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

84 

93 

85 

85 

85 

84 

82 

82 

79 

79 

76 

81 

79.4 

MIN 

52 

48 

50 

49 

52 

53 

52 

56 

59 

57 

55 

56 

47 

50 

53 

53 

56 

54 

53 

55 

55 

57 

57 

57 

55 

69 

54 

66 

61 

56 

52 

54.8 

LAK  EPORT 

MAX 

90 

90 

95 

97 

96 

90 

92 

92 

91 

90 

89 

87 

8  8 

91 

96 

98 

95 

91 

93 

95 

98 

98 

99 

98 

99 

99 

100 

94 

94 

94 

95 

94.0 

MIN 

48 

47 

49 

55 

54 

47 

50 

50 

51 

51 

50 

50 

47 

53 

53 

52 

5  6 

55 

57 

55 

51 

52 

51 

57 

55 

56 

59 

58 

55 

56 

55 

52.7 

LAK  ESHORE 

MAX 

90 

93 

95 

98 

95 

92 

93 

95 

93 

90 

92 

91 

92 

93 

94 

101 

99 

96 

99 

98 

97 

100 

101 

101 

104 

106 

103 

97 

96 

98 

102 

96.6 

MIN 

49 

60 

59 

59 

55 

57 

55 

55 

56 

55 

56 

59 

57 

60 

65 

66 

68 

63 

58 

54 

56 

56 

57 

59 

59 

62 

62 

64 

63 

58 

59 

56.6 

LAKE  SPAULDI NG 

MAX 

75 

76 

77 

82 

82 

78 

82 

81 

77 

76 

74 

69 

72 

75 

78 

76 

82 

79 

79 

82 

82 

61 

83 

82 

82 

84 

64 

84 

82 

82 

82 

79.4 

MIN 

38 

42 

42 

50 

46 

46 

42 

43 

41 

42 

44 

46 

42 

45 

42 

42 

40 

45 

44 

47 

44 

46 

44 

52 

54 

50 

50 

52 

47 

44 

54 

45.4 

LAKE  SPAULDI NG  DAM 

MAX 

75 

77 

78 

81 

82 

79 

80 

81 

80 

79 

75 

74 

73 

76 

79 

84 

84 

82 

82 

85 

85 

64 

87 

86 

85 

67 

87 

87 

86 

83 

81.4 

MIN 

48 

51 

52 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

50 

48 

52 

49 

55 

55 

53 

53 

55 

55 

54 

54 

61 

56 

55 

55 

55 

50 

56 

52.9 

LA  MESA 

MAX 

80 

83 

78 

78 

80 

85 

88 

88 

84 

85 

81 

77 

72 

72 

71 

72 

75 

77 

80 

82 

63 

62 

80 

82 

79 

78 

78 

80 

80 

79 

80 

79.6 

M  I  N 

56 

5* 

57 

57 

59 

58 

56 

58 

57 

57 

62 

61 

60 

61 

59 

61 

60 

61 

5  6 

58 

62 

60 

60 

62 

62 

62 

63 

60 

60 

58 

57 

59.2 

See  Reference  Notes  Following  Station 
-   232  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Day  Of  Month 


Station 

« 
< 

1 

— - 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LANCASTER 

MAX 

93 

1  00 

1  00 

100 

100 

96 

95 

1  00 

96.8 

MIN 

59 

60 

62 

62 

67 

6  7 

61 

68 

64 

68 

71 

63 

60 

58 

62 

60 

55 

56 

57 

52 

6  8 

69 

68 

66 

66 

61 

61 

62 

61 

57 

60 

62.4 

LAS  PLUMAS 

MAX 

92 

95 

96 

99 

96 

94 

95 

95 

95 

92 

92 

100 

99 

95 

99 

101 

98 

a6 

97.3 

MIN 

61 

63 

65 

66 

69 

65 

6  5 

65 

66 

61 

70 

63 

60 

64 

66 

66 

70 

64 

66 

70 

70 

70 

70 

71 

66 

72 

71 

71 

68 

67 

64 

66.7 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

78 

74 

75 

77 

84 

78 

76 

86 

85 

82 

80 

79 

81 

73 

74 

91 

91 

96 

82.6 

MIN 

46 

39 

44 

46 

50 

42 

46 

55 

49 

50 

49 

49 

41 

42 

41 

45 

49 

46 

48 

52 

57 

52 

60 

6  0 

55 

55 

60 

60 

59 

57 

57 

50.4 

LE  GRAND 

MAX 

90 

94 

96 

95 

100 

95 

96 

95 

96 

93 

92 

69 

66 

93 

97 

100 

96 

95 

94 

95.4 

MIN 

54 

56 

58 

55 

61 

58 

54 

56 

58 

51 

60 

55 

54 

58 

60 

60 

61 

6  0 

58 

60 

6  2 

65 

59 

6  0 

60 

58 

63 

61 

57 

56 

59 

58.4 

LEMON  COVE 

MAX 

95 

98 

97 

100 

101 

1  00 

101 

100 

1 0 : 

100 

98 

93 

91 

97 

98 

103 

10  5 

101 

99 

98 

9  8 

99.5 

MIN 

61 

64 

61 

63 

67 

60 

60 

60 

61 

59 

67 

61 

59 

63 

66 

66 

64 

63 

62 

61 

6  4 

66 

65 

66 

6  1 

63 

66 

64 

62 

61 

65 

62.9 

LINDSAY 

MAX 

94 

96 

97 

98 

102 

99 

99 

100 

99 

99 

98 

92 

69 

95 

97 

1  0  2 

102 

10  3 

1 00 

98 

97 

9  7 

98.5 

MIN 

57 

57 

68 

60 

63 

60 

58 

58 

59 

59 

58 

58 

57 

61 

61 

61 

6  2 

63 

63 

61 

63 

65 

63 

6  4 

62 

60 

62 

64 

61 

60 

60 

60.6 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

86 

88 

90 

87 

96 

92 

85 

85 

79 

91 

79 

76 

85 

9  6 

86 

86 

89.3 

MIN 

45 

48 

47 

50 

54 

47 

49 

49 

49 

48 

49 

51 

49 

50 

52 

5* 

53 

50 

50 

51 

5  4 

52 

52 

5  0 

51 

52 

52 

54 

52 

50 

51 

50.5 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

90 

89 

90 

92 

92 

91 

92 

94 

92 

91 

9 1 

83 

86 

90 

92 

92.1 

MIN 

56 

58 

63 

68 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

66 

59 

60 

59 

62 

61 

60 

60 

63 

61 

70 

70 

71 

72 

65 

68 

69 

68 

65 

60 

6! 

64.1 

LODI 

MAX 

90 

94 

92 

96 

92 

93 

91 

90 

88 

90 

88 

85 

8  8 

95 

9  7 

91 

9  0 

89 

9  0 

92.1 

MIN 

49 

58 

52 

54 

55 

51 

52 

51 

53 

53 

60 

51 

50 

55 

57 

57 

55 

63 

51 

63 

60 

61 

57 

58 

53 

54 

64 

53 

52 

51 

52 

54.0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

63 

67 

62 

67 

64 

64 

65 

64 

65 

66 

65 

63 

63 

63 

63 

65 

65 

65.4 

MIN 

49 

49 

50 

52 

50 

51 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

53 

53 

52 

52 

54 

52 

53 

53 

5  i 

50 

51 

51 

52 

51 

53 

54 

51.4 

LONG  BEACH 

MAX 

78 

78 

79 

76 

79 

80 

64 

87 

83 

85 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

78 

80 

83 

84 

83 

?5 

81 

81 

70 

78.6 

MIN 

57 

55 

60 

59 

60 

69 

57 

60 

61 

62 

62 

62 

6  2 

62 

62 

62 

61 

59 

60 

58 

60 

61 

61 

61 

59 

60 

6  2 

60 

60 

58 

56 

60.0 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

79 

82 

79 

79 

78 

B  1 

86 

85 

B  3 

83 

79 

77 

74 

75 

74 

75 

74 

77 

78 

61 

82 

82 

79 

82 

82 

73 

81 

61 

60 

79 

79.4 

MIN 

52 

52 

56 

59 

56 

56 

55 

56 

60 

58 

61 

59 

59 

61 

62 

60 

57 

57 

58 

57 

58 

59 

59 

59 

60 

61 

59 

59 

57 

56 

66 

57.9 

LOS   ANGELES   WB  AP 

MAX 

71 

72 

73 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

76 

73 

74 

74 

73 

72 

70 

72 

72 

72.1 

MIN 

56 

56 

59 

59 

60 

58 

57 

59 

61 

59 

61 

61 

60 

60 

63 

62 

60 

60 

61 

59 

61 

61 

61 

60 

60 

62 

61 

61 

59 

59 

61 

59.9 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

8  1 

83 

63 

8  1 

79 

8  1 

85 

86 

82 

83 

85 

76 

75 

77 

73 

74 

?3 

78 

79 

79 

?7 

80.1 

MIN 

57 

59 

60 

59 

60 

59 

57 

61 

62 

61 

62 

61 

61 

61 

63 

61 

59 

59 

60 

58 

6  2 

61 

60 

61 

6  9 

61 

6  2 

61 

58 

58 

6  9 

60.1 

LOS  BANOS 

MAX 

94 

97 

95 

101 

98 

96 

97 

97 

96 

96 

95 

81 

90 

97 

99 

101 

95 

100 

105 

102 

96 

02 

96 

97 

97.6 

MIN 

67 

55 

58 

58 

62 

55 

58 

54 

60 

54 

58 

53 

52 

60 

6  0 

59 

62 

57 

54 

58 

59 

60 

68 

59 

55 

56 

60 

59 

57 

54 

56 

57.6 

LOS  GATOS 

MAX 

82 

63 

82 

85 

80 

76 

78 

82 

80 

76 

80 

88 

6  6 

86 

79 

81 

91 

91 

90 

60 

82 

83.0 

MIN 

49 

49 

53 

48 

49 

53 

50 

49 

49 

48 

49 

49 

50 

52 

52 

50 

51 

51 

61 

54 

55 

5  2 

54 

83 

53 

54 

49 

51 

51 

50.9 

LUCERNE   VALLEY    1  SSW 

MAX 

95 

96 

96 

97 

98 

99 

101 

100 

97 

98 

97 

91 

95 

96 

97 

100 

97 

100 

102 

101 

103 

102 

102 

99 

96 

97.9 

MIN 

51 

54 

56 

58 

64 

64 

62 

66 

65 

64 

65 

68 

60 

60 

60 

60 

57 

5  6 

54 

62 

74 

67 

70 

67 

64 

65 

70 

66 

67 

64 

59 

62.5 

MADERA 

MAX 

96 

99 

97 

99 

103 

105 

102 

102 

1 02 

100 

1  00 

99 

88 

92 

1  00 

102 

103 

1  0  3 

99 

101 

1  03 

108 

107 

105 

107 

1  02 

10  4 

106 

103 

100 

1  0  3 

101.3 

MIN 

56 

57 

57 

57 

63 

56 

58 

56 

59 

59 

60 

53 

53 

58 

59 

60 

61 

58 

56 

57 

59 

63 

60 

62 

57 

57 

62 

59 

57 

65 

57 

58.4 

MANDEV I LL  E  ISLAND 

MAX 

89 

86 

85 

86 

88 

85 

86 

66 

62 

84 

84 

8  0 

82 

89 

90 

90 

88 

82 

84 

90 

94 

92 

90 

8  7 

8 1 

81 

9  i 

83 

81 

82 

6  1 

85.6 

MIN 

50 

61 

51 

56 

55 

51 

51 

49 

51 

50 

61 

49 

50 

66 

57 

54 

57 

53 

55 

57 

56 

55 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

54.6 

MANZ AN  I T A  LAKE 

MAX 

75 

74 

77 

77 

83 

79 

79 

81 

80 

80 

76 

74 

73 

74 

76 

lb 

79 

85 

86 

86 

88 

83 

86 

8  5 

83 

62 

8  3 

80.3 

MIN 

40 

39 

45 

44 

50 

44 

44 

44 

46 

44 

43 

46 

44 

42 

48 

50 

48 

4  7 

45 

47 

47 

46 

48 

50 

51 

52 

53 

50 

49 

48 

49 

46.5 

MARICOPA 

MAX 

97 

99 

1  00 

100 

104 

103 

103 

102 

I  0  3 

102 

1  00 

92 

100 

96 

99 

10  3 

106 

101 

101 

101 

104 

101.5 

MIN 

60 

62 

61 

60 

65 

68 

69 

69 

69 

71 

79 

76 

78 

72 

7  3 

74 

77 

72 

X67 

69 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

78 

86 

90 

85 

91 

66 

90 

83 

85 

80 

87 

83 

78 

84 

9  0 

77 

84.8 

MIN 

49 

55 

54 

54 

51 

52 

52 

50 

52 

50 

56 

53 

51 

53 

54 

56 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

53 

64 

55 

55 

6  4 

55 

55 

55 

64 

53.4 

MARYSVI LLE 

MAX 

92 

95 

98 

97 

101 

99 

96 

97 

95 

94 

93 

94 

89 

94 

97 

100 

94 

97.5 

MIN 

54 

59 

57 

61 

62 

59 

58 

55 

58 

56 

64 

55 

55 

62 

68 

65 

62 

66 

59 

60 

6  7 

6' 

62 

64 

58 

62 

63 

62 

59 

56 

56 

59.7 

MC  CLOUD 

MAX 

81 

85 

84 

88 

85 

85 

84 

83 

83 

82 

8  0 

90 

92 

93 

93 

96 

96 

99 

95 

90 

9  0 

87.8 

MIN 

40 

37 

41 

40 

46 

41 

42 

46 

45 

45 

44 

43 

40 

38 

18 

42 

45 

41 

43 

45 

42 

44 

48 

50 

45 

53 

51 

54 

53 

50 

48 

44.6 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

100 

98 

100 

99 

99 

101 

99 

96 

97 

96 

97.4 

MIN 

54 

57 

66 

52 

54 

66 

56 

50 

5  7 

55 

62 

53 

53 

57 

61 

57 

6  3 

58 

54 

55 

6  2 

61 

58 

58 

58 

54 

62 

58 

58 

56 

56 

56.8 

MEYERS   4  SW 

MAX 

73 

82 

79 

79 

82 

79 

76 

70 

70 

73 

7  6 

80 

80 

83 

84 

14 

82 

8  3 

85 

81 

80 

79 

83 

78.5 

MIN 

34 

36 

39 

42 

38 

39 

36 

38 

36 

38 

37 

46 

38 

37 

35 

38 

4  3 

38 

39 

40 

41 

43 

42 

46 

43 

43 

43 

43 

43 

41 

42 

39.9 

MILL   CREEK  2 

MAX 

96 

79 

83 

84 

95 

96 

98 

94 

9  4 

93 

91 

94 

91.8 

MIN 

61 

60 

•-9 

59 

61 

59 

65 

69 

68 

67 

64 

59 

52 

54 

50 

52 

57 

59 

61 

62 

67 

65 

6  6 

66 

67 

69 

67 

65 

63 

61 

61 

61.8 

MINERAL 

MAX 

61 

74 

77 

74 

76 

78 

88 

8  7 

91 

91 

86 

84 

83 

82.0 

MIN 

37 

36 

41 

40 

46 

42 

39 

41 

4  2 

41 

41 

40 

41 

37 

39 

44 

43 

46 

40 

4  1 

-  1 

40 

4  1 

43 

49 

46 

46 

48 

45 

45 

4  6 

42.2 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

91 

92 

94 

94 

95 

93 

94 

90 

8  3 

89 

89 

90 

94 

92 

94 

95 

92 

93 

91.9 

MIN 

69 

69 

6  9 

67 

70 

73 

72 

71 

74 

75 

78 

69 

59 

70 

70 

68 

71 

70 

70 

74 

78 

75 

75 

77 

82 

75 

71 

73 

75 

74 

75 

72.2 

MODESTO 

MAX 

101 

96 

95 

96 

93 

92 

90 

85 

89 

95 

98 

103 

101 

1  00 

98 

95 

99 

100 

95 

94 

94 

9  5 

95.5 

MIN 

53 

56 

54 

58 

56 

54 

54 

53 

55 

54 

59 

52 

50 

56 

57 

59 

6  7 

54 

53 

54 

59 

62 

56 

59 

55 

58 

56 

55 

54 

52 

53 

55.5 

MONO  LAKE 

MAX 

78 

70 

7J 

70 

7^ 

85 

86 

86 

8  3 

82 

80 

83 

80.7 

MIN 

47 

48 

48 

49 

52 

52 

53 

54 

52 

50 

48 

42 

43 

47 

4t 

48 

49 

48 

49 

51 

53 

52 

50 

49 

50 

53 

54 

52 

50 

52 

53 

49.6 

MONTEREY 

MAX 

67 

75 

65 

65 

65 

61 

65 

68 

65 

68 

60 

64.5 

MIN 

47 

49 

49 

49 

49 

48 

50 

50 

49 

50 

49 

51 

50 

48 

49 

48 

49 

6  0 

50 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

51 

49.6 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

87 

91 

9  7 

90 

96 

1  00 

102 

1  0  1 

10  2 

98 

96 

1  0  0 

101 

96 

95 

94 

95.5 

MIN 

54 

59 

56 

60 

59 

55 

57 

54 

57 

55 

62 

55 

53 

60 

62 

62 

61 

56 

55 

57 

60 

59 

60 

66 

59 

63 

62 

58 

57 

55 

59 

58.3 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

MAX 

61 

62 

60 

60 

65 

62 

62 

6 1 

6  2 

62 

62 

62 

61 

60 

63 

64 

64 

62.0 

MIN 

50 

45 

49 

52 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

52 

54 

54 

54 

54 

53 

54 

53 

52 

51 

51 

51 

52 

51 

53 

5* 

51.3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

92 

69 

91 

90 

95 

96 

94 

90 

95 

96 

97 

95 

MIN 

65 

68 

66 

62 

64 

61 

61 

69 

71 

71 

72 

52 

56 

72 

69 

68 

69 

66 

59 

63 

67 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

73 

9  0 

79 

95 

65 

80 

79 

78 

85 

78.3 

MIN 

47 

40 

42 

48 

50 

51 

54 

50 

45 

48 

45 

46 

53 

51 

47 

52 

58 

55 

45 

52 

59 

57 

55 

45 

49.8 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

82 

86 

87 

87 

95 

88 

90 

88 

87 

80 

88 

85 

72 

84 

91 

93 

93 

90 

83 

90 

95 

96 

94 

95 

90 

92 

93 

94 

89 

86 

84 

88.7 

MIN 

58 

60 

56 

57 

62 

63 

62 

61 

62 

60 

62 

44 

43 

48 

68 

68 

66 

60 

62 

66 

72 

71 

70 

70 

65 

65 

71 

68 

66 

65 

63 

62.4 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

MIN 

MOUNT    HEBRON  RS 

MAX 

79 

68 

76 

78 

83 

75 

77 

65 

86 

82 

81 

76 

74 

72 

74 

77 

81 

78 

80 

87 

88 

90 

90 

9  1 

82 

89 

9  0 

92 

90 

80 

81.7 

MIN 

35 

29 

33 

35 

39 

3: 

36 

43 

*1 

40 

40 

38 

32 

31 

32 

34 

38 

35 

35 

42 

43 

42 

46 

4  7 

41 

43 

46 

47 

49 

46 

39.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

|  Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  SHASTA  WS  CITY 

MAX 

75 

78 

60 

87 

82 

79 

87 

85 

84 

82 

82 

78 

75 

76 

76 

82 

80 

82 

B9 

91 

91 

92 

93 

95 

93 

93 

96 

92 

91 

91 

91 

85*5 

48 

43 

49 

46 

54 

45 

45 

49 

51 

48 

48 

51 

48 

47 

46 

5 

53 

52 

51 

53 

56 

56 

54 

51 

51 

50.1 

MT  WILSON  FC  3368 

MAX 

74 

74 

72 

78 

78 

77 

76 

61 

79 

81 

80 

76 

74 

77 

60 

77 

79 

77 

77 

84 

85 

84 

84 

86 

85 

82 

81 

81 

80 

78 

61 

MI 

55 

54 

55 

57 

60 

59 

58 

60 

62 

60 

64 

51 

50 

57 

58 

67 

66 

63 

67 

65 

64 

59 

59 

60.2 

NACIM I ENTO  DAM 

MAX 

92 

94 

93 

94 

96 

95 

94 

99 

9  6 

96 

98 

96 

82 

90 

96 

95 

99 

92 

93 

95 

100 

103 

104 

104 

103 

104 

102 

101 

94 

95 

94 

49 

47 

45 

48 

49 

51 

50 

50 

51 

49 

49 

47 

42 

47 

* 

50 

50 

48 

51 

50 

49 

50 

48 

50 

49.4 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

79 

83 

77 

83 

76 

80 

75 

73 

70 

78 

77 

76 

80 

86 

85 

62 

75 

72 

77 

87 

91 

86 

80 

79 

77 

74 

76 

77 

74 

75 

74 

78.5 

MIN 

49 

51 

53 

49 

50 

49 

51 

50 

52 

50 

52 

50 

5  1 

50 

5  1 

56 

50 

50 

51 

52 

51 

51 

52 

50.7 

NEEOLES  FAA  AP 

MAX 

107 

106 

104 

105 

108 

109 

112 

112 

1  1  l 

111 

111 

105 

101 

105 

105 

107 

108 

106 

107 

111 

108 

109 

110 

112 

112 

109 

106 

108 

112 

110 

111 

108.4 

77 

76 

84 

79 

82 

61 

8  3 

85 

8  2 

85 

84 

83 

76 

77 

80 

88 

89 

81 

81 

86 

65 

63 

62.5 

NEVADA  CITY 

MAX 

85 

84 

86 

86 

91 

89 

88 

90 

90 

88 

85 

82 

79 

83 

86 

89 

92 

90 

69 

89 

92 

94 

94 

94 

92 

92 

94 

94 

92 

90 

89 

89  0 

43 

43 

45 

48 

50 

45 

45 

45 

45 

46 

55 

48 

51 

54 

52 

54 

51 

48 

50 

48.7 

NEWARK 

MAX 

73 

76 

78 

74 

80 

73 

77 

68 

69 

69 

75 

69 

67 

76 

82 

82 

80 

76 

74 

74 

79 

82 

78 

73 

71 

73 

73 

T3 

73 

73 

70 

74.  5 

49 

51 

51 

50 

49 

52 

55 

52 

50 

52 

55 

bl 

50 

50 

56 

55 

54 

54 

54 

5* 

53 

52.3 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

92 

96 

96 

100 

99 

97 

96 

95 

95 

93 

92 

90 

87 

94 

95 

97 

97 

95 

92 

97 

101 

100 

99 

99 

96 

98 

96 

98 

94 

92 

94 

95  6 

53 

50 

51 

57 

62 

54 

55 

53 

53 

60 

53 

53 

57 

62 

60 

61 

57 

54 

58 

61 

62 

60 

56 

59 

62 

56 

57 

55 

56 

56.6 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

66 

69 

68 

67 

67 

66 

7  0 

69 

69 

70 

71 

71 

68 

67 

66 

70 

69 

66 

66 

68 

66 

69 

70 

71 

69 

68 

70 

77 

68 

67 

69 

57 

57 

60 

60 

60 

58 

5  7 

57 

60 

60 

63 

63 

61 

63 

6  1 

6  2 

61 

59 

60 

54 

57 

60 

60 

62 

62 

60 

62 

61 

56 

55 

53 

59.5 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

69 

89 

89 

90 

94 

96 

94 

9  4 

95 

93 

91 

94 

79 

90 

90 

92 

94 

83 

91 

91 

95 

98 

99 

97 

96 

95 

97 

99 

95 

93 

91 

MIN 

53 

54 

54 

56 

59 

55 

5  1 

54 

5  1 

54 

55 

55 

51 

56 

55 

57 

59 

56 

5 

58 

58 

61 

61 

61 

51 

52 

61 

61 

58 

55 

51 

55.8 

OAK DALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

89 

91 

95 

92 

100 

96 

95 

95 

9  4 

95 

92 

90 

86 

86 

95 

97 

98 

95 

69 

93 

100 

104 

100 

99 

98 

94 

99 

99 

93 

93 

93 

MIN 

52 

57 

46 

60 

65 

54 

56 

53 

54 

54 

60 

51 

5 

59 

64 

59 

54 

55 

57 

60 

59 

55 

54 

53 

54 

56.9 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

74 

75 

69 

74 

68 

72 

63 

65 

64 

68 

64 

62 

72 

79 

76 

72 

75 

71 

66 

74 

76 

73 

69 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

67 

62 

69  5 

MIN 

53 

52 

54 

53 

53 

50 

52 

54 

5  4 

54 

53 

53 

53 

5 1 

52 

53 

54 

55 

55 

57 

56 

56 

55 

53.6 

OJAI 

MAX 

89 

91 

87 

89 

87 

86 

94 

96 

93 

93 

88 

81 

80 

62 

81 

61 

80 

83 

66 

98 

99 

93 

93 

92 

94 

91 

91 

90 

90 

92 

94 

53.1  1 

MIN 

52 

51 

52 

50 

54 

55 

54 

55 

54 

53 

54 

55 

5  1 

51 

56 

5 

57 

57 

50 

53 

53 

54 

48 

46 

49 

ORANGE  COVE 

MAX 

93 

94 

95 

95 

99 

101 

98 

99 

99 

98 

9  8 

98 

86 

88 

96 

9  8 

100 

99 

97 

97 

99 

102 

102 

101 

101 

99 

101 

103 

98 

96 

96 

97  6 

MIN 

59 

38 

60 

61 

65 

60 

5  9 

59 

6  1 

60 

61 

62 

58 

63 

63 

6  4 

64 

62 

6 

61 

62 

63 

64 

64 

63 

62 

61 

62.0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

65 

68 

72 

7  3 

69 

67 

65 

63 

63 

65 

61 

64 

69 

71 

75 

74 

71 

70 

72 

77 

75 

73 

68 

66 

67 

68 

71 

65 

65 

67 

60 

66  4  : 

MIN 

51 

39 

39 

38 

52 

43 

46 

52 

50 

51 

50 

51 

43 

40 

46 

4  2 

42 

39 

40 

42 

45 

43 

48 

50 

50 

51 

46 

51 

51 

52 

51 

46.3 

ORLAND 

88 

93 

95 

100 

99 

95 

91 

94 

91 

92 

86 

90 

88 

94 

98 

101 

104 

99 

92 

95 

96 

100 

99 

100 

99 

95 

104 

99 

99 

95 

94 

95.8 

MIN 

55 

62 

58 

60 

61 

57 

5  9 

56 

60 

56 

64 

58 

56 

64 

67 

74 

62 

61 

57 

59 

64 

63 

60 

66 

60 

64 

66 

63 

63 

59 

59 

61.1 

ORL  EANS 

84 

91 

98 

96 

65 

90 

96 

90 

92 

95 

94 

89 

89 

95 

97 

99 

97 

98 

102 

105 

104 

105 

105 

105 

102 

110 

111 

106 

103 

105 

96 

MIN 

53 

43 

44 

46 

50 

45 

49 

47 

46 

47 

52 

43 

45 

*5 

'° 

47 

49 

52 

53 

53 

1 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

51 

49.6 

OROVI LLE 

MAX 

91 

96 

98 

99 

103 

97 

96 

97 

96 

95 

92 

94 

88 

94 

96 

101 

104 

99 

93 

97 

102 

106 

104 

105 

103 

99 

100 

103 

102 

100 

97 

MIN 

56 

60 

62 

65 

66 

61 

61 

59 

1 

60 

67 

60 

60 

66 

66 

66 

66 

64 

60 

64 

70 

& 

67 

66 

65 

68 

69 

68 

68 

64 

63 

64.2 

OXNARD 

MAX 

68 

72 

69 

71 

69 

70 

69 

73 

69 

70 

73 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

68 

69 

66 

70 

71 

68 

67 

68 

68 

70 

MIN 

55 

54 

37 

55 

57 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

54 

52 

56 

58 

56 

60 

56 

56 

57 

58 

57 

57 

54 

52 

53 

58 

56 

55 

54 

55.9 

PALMDALE 

MAX 

91 

91 

90 

97 

94 

94 

9  6 

97 

95 

98 

96 

90 

92 

93 

92 

97 

95 

93 

96 

101 

104 

104 

105 

105 

103 

101 

101 

101 

95 

93 

101 

MIN 

65 

65 

7  0 

66 

7  1 

70 

72 

73 

66 

68 

69 

64 

64 

59 

65 

6  3 

63 

61 

62 

60 

68 

7  0 

70 

69 

65 

67 

72 

67 

66 

69 

61 

66.5 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

94 

93 

94 

98 

97 

97 

99 

101 

98 

97 

98 

85 

93 

96 

96 

96 

98 

97 

97 

102 

102 

105 

105 

104 

104 

103 

102 

102 

99 

96 

100 

MIN 

60 

55 

67 

60 

65 

66 

66 

69 

64 

64 

69 

64 

6  3 

56 

63 

57 

60 

54 

5 

51 

63 

6 

64 

56 

60 

59 

66 

65 

63 

63 

57 

61.5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

106 

106 

106 

109 

109 

111 

111 

112 

114 

112 

107 

103 

104 

103 

105 

106 

105 

108 

106 

110 

110 

111 

110 

109 

107 

106 

1 1 1 

110 

111 

111 

MIN 

64 

64 

6  3 

65 

6  7 

67 

7  0 

7  1 

72 

72 

75 

77 

63 

67 

69 

68 

68 

62 

68 

81 

76 

76 

77 

72 

75 

77 

75 

73 

68 

66 

70.1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

70 

72 

80 

74 

77 

77 

81 

70 

70 

68 

71 

75 

72 

74 

SO 

78 

75 

77 

76 

73 

78 

60 

77 

71 

69 

69 

70 

73 

72 

70 

70 

MIN 

48 

55 

47 

50 

52 

47 

49 

55 

56 

54 

57 

51 

50 

50 

50 

52 

57 

5  7 

57 

59 

53 

5  3 

54 

56 

57 

56 

57 

56 

58 

57 

55 

53.8 

PALOMAR   MTN  OBSY 

80 

79 

76 

78 

80 

79 

83 

84 

85 

61 

82 

81 

70 

78 

79 

79 

80 

78 

80 

83 

83 

83 

83 

65 

65 

84 

85 

63 

82 

81 

84 

MIN 

56 

52 

54 

5 

56 

57 

56 

63 

63 

63 

63 

55 

50 

54 

5  7 

59 

57 

56 

53 

61 

62 

6  4 

64 

65 

66 

65 

63 

65 

62 

61 

59 

59.2 

PANOCHE  JUNCTION 

91 

94 

94 

98 

100 

96 

97 

96 

96 

94 

93 

84 

67 

92 

94 

08 

98 

96 

94 

98 

100 

1  00 

99 

101 

98 

99 

100 

97 

95 

95 

96 

MIN 

53 

56 

60 

60 

63 

56 

56 

56 

56 

55 

63 

53 

52 

59 

64 

63 

66 

64 

59 

62 

73 

70 

60 

68 

64 

61 

63 

66 

62 

59 

60 

60.6 

PARAD I SE 

85 

88 

89 

92 

95 

90 

39 

90 

98 

88 

84 

87 

82 

87 

92 

95 

99 

92 

87 

91 

95 

96 

96 

98 

96 

94 

95 

96 

95 

92 

91 

91.8 

MIN 

57 

59 

59 

60 

5 

54 

60 

55 

52 

57 

6  0 

59 

59 

58 

55 

61 

64 

64 

63 

62 

60 

63 

65 

61 

60 

56 

58 

58.6 

PARKER  RESERVOIR 

108 

107 

106 

104 

106 

108 

107 

110 

111 

110 

110 

112 

103 

101 

105 

107 

108 

107 

106 

108 

110 

107 

111 

110 

110 

109 

107 

105 

109 

110 

109 

107.8 

MIN 

62 

85 

84 

85 

85 

85 

2 

78 

78 

78 

80 

8  2 

83 

87 

88 

89 

88 

88 

86 

80 

60 

86 

66 

85 

82.5 

PASADENA 

84 

88 

86 

85 

85 

86 

91 

92 

91 

89 

68 

86 

77 

80 

78 

79 

78 

83 

84 

87 

91 

88 

86 

86 

88 

87 

87 

86 

85 

84 

88 

MIN 

53 

56 

5  7 

57 

56 

55 

59 

58 

56 

59 

62 

57 

58 

60 

61 

58 

55 

55 

55 

59 

59 

59 

60 

59 

58 

61 

59 

56 

54 

53 

57.5 

PASO  ROBLES 

90 

87 

84 

92 

89 

88 

90 

95 

92 

95 

95 

90 

80 

92 

90 

67 

78 

82 

65 

96 

99 

102 

100 

100 

98 

95 

90 

90 

87 

91 

95 

91.1 

MIN 

42 

43 

44 

48 

4  3 

4  3 

44 

43 

4  3 

51 

50 

50 

44 

46 

46 

47 

48 

44 

50 

51 

52 

53 

49 

44 

46 

45 

47 

43 

43 

46 

46.2 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

91 

91 

87 

96 

92 

92 

93 

96 

93 

97 

96 

78 

87 

94 

92 

90 

80 

85 

91 

99 

105 

107 

103 

102 

101 

96 

94 

94 

93 

93 

98 

MIN 

47 

* 

53 

48 

5  0 

49 

5 1 

50 

50 

52 

46 

49 

55 

5  6 

59 

55 

48 

51 

52 

53 

49 

48 

50 

50.2 

PERR  I  S 

94 

95 

95 

93 

95 

94 

99 

100 

98 

98 

97 

96 

60 

87 

66 

8  8 

90 

91 

95 

104 

101 

101 

98 

99 

104 

99 

97 

96 

101 

92 

96 

MIN 

53 

58 

57 

55 

58 

56 

49 

54 

59 

56 

51 

42 

49 

58 

62 

58 

52 

55 

59 

59 

56 

52 

52 

53 

53.7 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

66 

87 

84 

85 

79 

85 

80 

80 

62 

81 

76 

77 

65 

89 

90 

82 

83 

78 

80 

86 

90 

66 

85 

75 

77 

81 

83 

78 

79 

78 

79 

8  2*1 

MIN 

46 

45 

50 

46 

5  1 

49 

46 

45 

47 

48 

49 

52 

53 

50 

49 

49 

49 

50 

51 

50 

52 

50 

54 

53 

52 

57 

49.0 

PINNACLES  NM 

MAX 

91 

90 

92 

98 

100 

98 

95 

97 

97 

95 

94 

90 

67 

94 

95 

98 

98 

92 

95 

98 

100 

103 

102 

99 

99 

102 

102 

98 

98 

96 

95 

96  .4 

MIN 

45 

45 

43 

44 

54 

44 

42 

47 

4  8 

48 

46 

46 

4  7 

52 

56 

5  9 

52 

55 

47 

50 

50 

48 

46 

45 

44 

47.8 

PISMO  BEACH 

64 

64 

64 

64 

58 

59 

60 

65 

64 

65 

63 

62 

62 

62 

60 

63 

64 

71 

66 

63 

69 

66 

63 

65 

65 

65 

60 

59 

61 

64 

64 

63.4 

MIN 

48 

50 

50 

50 

50 

49 

50 

49 

5  3 

49 

50 

51 

53 

47 

53 

52 

46 

52 

52 

52 

50 

50 

50 

51 

52 

50 

52 

50.1 

PLACERV I LLE 

67 

89 

90 

90 

95 

94 

92 

94 

93 

91 

89 

87 

62 

85 

90 

9  3 

96 

91 

89 

92 

95 

99 

98 

97 

96 

95 

97 

98 

95 

92 

91 

92.3 

MIN 

49 

5 1 

5  3 

56 

56 

51 

51 

54 

54 

55 

58 

47 

SO 

53 

54 

56 

61 

54 

55 

58 

56 

60 

57 

57 

57 

60 

61 

60 

58 

56 

57 

55.3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

87 

87 

90 

95 

96 

91 

91 

92 

90 

90 

85 

84 

77 

90 

82 

88 

93 

92 

88 

90 

97 

95 

95 

96 

95 

95 

96 

96 

95 

94 

90 

91.0 

MIN 

58 

62 

62 

65 

64 

63 

61 

63 

62 

61 

61 

53 

56 

62 

63 

64 

68 

63 

66 

66 

69 

6  9 

68 

71 

66 

70 

71 

65 

68 

65 

65 

64.3 

PLAT  I NA 

MAX 

85 

90 

92 

97 

91 

90 

92 

91 

90 

88 

85 

88 

89 

91 

92 

97 

97 

95 

94 

95 

96 

97 

99 

100 

100 

102 

101 

98 

95 

96 

98 

93.9 

MIN 

57 

36 

59 

56 

63 

51 

52 

54 

56 

50 

49 

57 

55 

54 

57 

59 

65 

56 

51 

50 

53 

59 

54 

57 

54 

58 

55 

55 

56 

53 

52 

55.3 

POINT  ARENA 

MAX 

63 

64 

62 

65 

68 

65 

63 

59 

61 

61 

60 

59 

61 

64 

64 

66 

68 

63 

62 

61 

62 

66 

65 

64 

61 

61 

63 

59 

61 

62 

63 

62.6 

MIN 

47 

48 

48 

44 

50 

48 

48 

47 

47 

49 

46 

48 

47 

46 

46 

48 

47 

47 

50 

48 

46 

43 

48 

49 

49 

49 

48 

49 

49 

50 

50 

47.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

60 

62 

58 

62 

62 

63 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

59 

59 

60 

60 

68 

63 

63 

62 

61 

59 

61 

60 

60 

62 

62 

62 

63 

61 

61.5 

MIN 

49 

50 

51 

52 

51 

50 

50 

51 

51 

50 

51 

52 

52 

50 

51 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

53 

52 

52 

50 

52 

52 

52 

52 

54 

54 

51.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Da;  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5   |  6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

65 

64 

66 

61 

62 

63 

63 

63 

67 

63 

62 

6  ? 

64 

63 

6 1 

60 

63 

62 

-— 

64 

~6T 

63.6 

51 

46 

49 

51 

49 

49 

50 

51 

51 

50 

50 

52 

51 

50 

48 

50 

52 

54 

53 

53 

52 

53 

52 

52 

51 

53 

51 

50 

53 

53 

54 

51.1 

MAX 

86 

91 

90 

68 

88 

90 

97 

96 

9 1 

92 

92 

86 

79 

82 

79 

82 

81 

86 

85 

97 

88.8 

M  IN 

46 

49 

51 

54 

55 

52 

50 

53 

55 

53 

58 

59 

53 

54 

59 

60 

57 

54 

53 

51 

56 

56 

56 

58 

55 

56 

58 

56 

59 

49 

48 

54.4 

MAX 

74 

81 

65 

85 

81 

80 

80 

78 

74 

75 

77 

75 

67 

85 

92 

92 

90 

82 

79 

86 

91 

90 

94 

85 

83 

82.7 

MIN 

47 

51 

47 

52 

50 

54 

48 

51 

47 

52 

51 

52 

45 

50 

51 

48 

52 

50 

49 

44 

52 

50 

52 

51 

50 

48 

50 

5.7 

52 

50 

52 

50.0 

MAX 

93 

95 

96 

96 

99 

103 

98 

100 

1  00 

101 

99 

98 

89 

90 

96 

98 

99 

99 

97 

98 

1  00 

102 

102 

102 

101 

99 

100 

02 

7 

98.3 

60 

59 

63 

64 

65 

63 

62 

63 

64 

64 

61 

60 

60 

63 

65 

66 

67 

65 

65 

67 

65 

70 

69 

67 

6  2 

63 

63 

71 

64 

63 

62 

64.0 

MAX 

80 

81 

84 

87 

84 

82 

85 

87 

83 

81 

78 

77 

79 

81 

85 

85.7 

MIN 

34 

35 

35 

39 

40 

35 

39 

39 

35 

35 

40 

50 

40 

37 

34 

37 

44 

41 

36 

41 

40 

39 

38 

41 

43 

43 

42 

44 

42 

40 

42 

39.4 

MAX 

81 

78 

79 

82 

83 

81 

82 

83 

80 

82 

81 

77 

78 

78 

80 

82.5 

47 

49 

49 

52 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

49 

48 

49 

47 

52 

52 

53 

51 

51 

51 

52 

58 

57 

55 

56 

52 

54 

5  3 

51 

50 

52 

51.8 

MAX 

100 

92 

93 

93 

95 

88 

90 

94 

94 

101 

48 

45 

47 

50 

50 

49 

49 

46 

47 

51 

51 

52 

54 

51 

49 

49 

54 

56 

57 

54 

53 

MAX 

90 

93 

89 

96 

92 

95 

95 

95 

9  g 

95 

92 

6  5 

86 

93 

93 

95 

92 

93 

99 

1  00 

100 

100 

93 

94.1 

40 

42 

44 

47 

47 

45 

46 

48 

46 

45 

51 

46 

42 

41 

48 

48 

48 

50 

48 

49 

52 

57 

48 

51 

46 

50 

50 

5  0 

50 

46 

47 

47.4 

MAX 

84 

85 

86 

91 

93 

89 

88 

90 

89 

89 

85 

85 

86 

85 

90 

88 

95 

92 

91.1 

35 

36 

38 

42 

42 

39 

36 

37 

38 

38 

42 

50 

41 

38 

36 

39 

47 

43 

38 

43 

40 

40 

43 

49 

44 

47 

47 

45 

45 

43 

44 

41.5 

MAX 

92 

94 

93 

92 

93 

94 

100 

101 

95 

99 

97 

89 

84 

84 

84 

85 

85 

90 

92 

96 

95 

97 

94 

97 

97 

93 

94 

95 

94 

91 

93 

92.9 

42 

42 

39 

43 

43 

44 

45 

52 

50 

52 

54 

55 

55 

51 

55 

52 

57 

54 

41 

48 

65 

58 

54 

53 

52 

52 

55 

53 

52 

47 

47 

50.4 

MAX 

94 

94 

93 

96 

99 

101 

108 

99 

95 

97 

95 

88 

92 

95 

95 

97 

97 

95 

96 

98 

101 

101 

102 

102 

101 

1 00 

101 

101 

100 

97 

99 

97.8 

66 

64 

64 

63 

65 

70 

73 

71 

68 

68 

72 

62 

59 

61 

62 

64 

66 

62 

62 

64 

65 

72 

72 

72 

70 

70 

73 

71 

70 

69 

64 

66.9 

MAX 

96 

98 

98 

103 

97 

95 

97 

94 

95 

91 

94 

90 

95 

97 

100 

104 

101 

94 

99 

102 

103 

103 

104 

102 

1  0  1 

109 

101 

100 

99 

97 

98 

98.6 

61 

68 

64 

68 

69 

65 

65 

65 

64 

65 

66 

64 

63 

69 

73 

77 

70 

70 

61 

65 

67 

72 

67 

71 

68 

70 

72 

70 

67 

67 

66 

67.4 

MAX 

95 

97 

100 

102 

100 

97 

99 

97 

9  6 

94 

95 

96 

95 

99 

100 

104 

100 

02 

103 

106 

05 

112 

112 

104 

98 

100 

104 

100.8 

60 

66 

69 

70 

70 

69 

68 

64 

67 

64 

67 

68 

63 

62 

69 

73 

73 

72 

67 

68 

69 

71 

71 

73 

71 

72 

76 

72 

71 

70 

68 

68.8 

MAX 

94 

97 

94 

94 

95 

95 

96 

102 

98 

1 00 

98 

84 

82 

88 

86 

102 

95 

94.9 

MIN 

52 

54 

54 

54 

56 

56 

56 

58 

58 

59 

62 

58 

58 

55 

59 

60 

57 

53 

53 

58 

65 

61 

61 

61 

61 

60 

61 

60 

59 

55 

56 

57.7 

MAX 

83 

86 

8  7 

80.7 

47 

48 

49 

50 

52 

48 

49 

55 

54 

54 

54 

54 

46 

49 

50 

52 

57 

55 

58 

5  7 

52 

52 

53 

55 

57 

54 

55 

55 

55 

57 

55 

52.8 

MAX 

80 

79 

86 

90 

91 

77 

84 

91 

85 

84 

90 

8  7 

74 

81 

86 

95 

100 

100 

101 

99 

102 

100 

92 

93 

92 

89.5 

50 

45 

41 

49 

54 

50 

50 

52 

50 

50 

52 

53 

47 

47 

48 

50 

53 

47 

49 

52 

53 

52 

52 

52 

53 

52 

54 

56 

55 

53 

53 

50. a 

MAX 

64 

66 

70 

63 

70 

65 

67 

61 

60 

63 

66 

6  3 

62 

67 

71 

63 

65 

69 

69 

67 

66 

64 

64 

62 

65 

65 

64 

62 

65.3 

54 

53 

53 

54 

54 

54 

53 

52 

52 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

54 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

53.4 

MAX 

90 

93 

91 

91 

92 

91 

97 

97 

94 

95 

94 

89 

81 

84 

82 

85 

93 

94 

95 

96 

97 

91 

92 

91 

91 

89 

9  3 

91.1 

MIN 

51 

43 

53 

52 

54 

54 

54 

56 

56 

58 

60 

60 

57 

57 

60 

61 

57 

55 

53 

56 

62 

59 

59 

59 

59 

58 

59 

58 

57 

53 

53 

56.2 

MAX 

92 

92 

95 

92 

91 

93 

92 

97 

100 

95 

96 

96 

83 

86 

85 

83 

67 

90 

92 

95 

94 

96 

96 

97 

99 

93 

94 

94 

93 

92 

92.4 

50 

50 

51 

51 

54 

53 

53 

56 

54 

55 

58 

60 

56 

54 

59 

60 

57 

53 

51 

54 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

59 

57 

55 

51 

51 

55.1 

MAX 

95 

97 

103 

97 

97 

97 

95 

95 

95 

93 

87 

93 

97 

97 

103 

102 

105 

105 

100 

97 

102 

100 

98 

98 

96 

97.6 

MIN 

50 

52 

52 

56 

58 

57 

55 

53 

53 

54 

54 

50 

50 

52 

56 

56 

56 

56 

51 

52 

58 

60 

58 

58 

53 

53 

58 

60 

56 

56 

54 

54.7 

Max 

100 

93 

94 

90 

90 

90 

84 

90 

100 

101 

104 

101 

100 

93 

94 

97 

95 

94 

91 

90 

92 

94.1 

52 

57 

54 

60 

59 

55 

56 

52 

55 

54 

60 

53 

53 

57 

60 

60 

58 

54 

52 

55 

60 

60 

58 

58 

53 

56 

56 

56 

54 

54 

54 

56.0 

MAX 

90 

92 

88 

86 

90 

87 

81 

88 

95 

97 

98 

90 

92 

94 

92 

9 1 

90 

88 

89 

91.9 

MIN 

54 

59 

56 

60 

60 

56 

57 

53 

57 

54 

59 

53 

53 

59 

64 

62 

58 

55 

54 

56 

62 

62 

61 

59 

54 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

57.2 

MAX 

87 

97 

85 

90 

92 

83 

81 

88 

86 

78 

89 

95 

95 

87 

101 

100 

93 

86 

87 

89 

87 

86 

86 

83 

85 

88.9 

MIN 

48 

47 

48 

48 

49 

47 

49 

48 

53 

47 

51 

51 

49 

49 

50 

49 

50 

52 

50 

46 

49 

47 

46 

50 

49 

50 

49 

52 

52 

51 

50 

49.2 

MAX 

80 

79 

90 

87 

85 

81 

81 

78 

82 

66 

80 

80 

85 

87 

93 

90 

86 

78 

8 1 

8 1 

79 

76 

79 

74 

76 

82.2 

49 

49 

49 

57 

55 

54 

50 

49 

50 

50 

49 

48 

49 

52 

56 

52 

52 

52 

50 

50 

54 

52 

52 

50 

53 

51 

50 

51 

51 

51 

51 

51.2 

MAX 

?2 

68 

67 

65 

74 

68 

64 

65 

62 

66 

67 

67 

66 

65 

65 

68 

66 

67 

65 

66.5 

MIN 

51 

49 

52 

51 

52 

51 

51 

52 

51 

51 

52 

53 

53 

50 

5  0 

50 

51 

53 

53 

53 

51 

51 

50 

51 

51 

54 

52 

53 

53 

52 

53 

51.6 

MAX 

65 

68 

?5 

60 

65 

67 

66 

69 

68 

66 

66 

67 

69 

67 

70 

67 

67.5 

53 

50 

54 

52 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

51 

53 

54 

50 

51 

51 

52 

54 

53 

52 

51 

52 

47 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

52 

53 

51.9 

MAX 

88 

87 

84 

82 

80 

82 

84 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

69 

86.9 

MIN 

55 

52 

55 

55 

56 

56 

61 

60 

53 

57 

51 

48 

51 

51 

53 

52 

62 

62 

54 

57 

61 

58 

63 

64 

62 

62 

66 

61 

58 

56 

56 

57.0 

MAX 

98 

84 

92 

93 

87 

100 

103 

102 

1  02 

103 

104 

105 

108 

1  0  8 

105 

100 

102 

96.0 

MIN 

52 

54 

45 

48 

55 

54 

55 

58 

5  5 

48 

53 

60 

53 

54 

59 

59 

54 

49 

60 

63 

65 

65 

64 

53 

55 

65 

68 

67 

66 

64 

55 

57.3 

MAX 

88 

89 

75 

80 

90 

94 

90 

9  0 

68 

88 

90 

88.0 

MIN 

55 

55 

60 

57 

57 

58 

57 

60 

61 

62 

63 

55 

53 

52 

52 

49 

53 

52 

54 

63 

64 

64 

63 

63 

65 

64 

63 

63 

60 

57 

58 

58.5 

MAX 

99 

98 

105 

104 

105 

104 

103 

102 

103 

99 

97 

98.7 

MIN 

40 

42 

42 

44 

45 

45 

45 

45 

43 

44 

44 

43 

40 

43 

45 

47 

46 

47 

46 

48 

51 

52 

55 

55 

53 

45 

46 

48 

48 

45 

44 

46.0 

MAX 

96 

95 

83 

89 

89 

100 

1 00 

101 

104 

96 

99 

96 

97 

96 

101 

96.4 

MIN 

49 

49 

51 

51 

53 

52 

52 

54 

54 

56 

60 

58 

56 

54 

57 

59 

56 

52 

50 

53 

64 

58 

59 

60 

58 

59 

60 

59 

55 

50 

51 

55.1 

MAX 

79 

82 

81 

79 

81 

88 

87 

91 

88 

87 

86 

83 

82 

87 

83.0 

MIN 

57 

59 

56 

61 

62 

63 

61 

63 

60 

61 

60 

53 

52 

57 

62 

62 

62 

60 

62 

64 

69 

70 

70 

68 

67 

68 

66 

65 

63 

63 

63 

62.2 

MAX 

74 

76 

78 

?3 

70 

76 

76 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

74 

74 

74 

73 

74.2 

MIN 

60 

61 

60 

61 

62 

62 

61 

62 

6? 

62 

64 

63 

62 

62 

60 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

62.3 

MAX 

89 

90 

81 

83 

8  8 

87 

101 

92 

90 

94 

94 

92 

92 

92 

91 

89 

92 

90.4 

MIN 

51 

52 

54 

55 

55 

55 

54 

57 

55 

55 

59 

59 

53 

54 

59 

60 

58 

54 

54 

52 

58 

60 

60 

56 

57 

57 

60 

57 

53 

52 

53 

55.8 

MAX 

63 

62 

62 

58 

62 

63 

60 

60 

60 

70 

58 

57 

59 

58 

60 

61 

61 

58 

57 

60.2 

MIN 

51 

53 

52 

51 

52 

52 

52 

50 

51 

51 

50 

50 

48 

48 

47 

47 

52 

52 

53 

51 

50 

50 

50 

52 

51 

52 

51 

54 

53 

52 

51 

50.9 

MAX 

72 

72 

67 

70 

69 

73 

64 

65 

65 

66 

64 

61 

69 

68 

69 

73 

73 

72 

68 

63 

69.1 

MIN 

49 

49 

52 

49 

52 

50 

51 

52 

51 

50 

50 

52 

51 

50 

49 

51 

52 

52 

53 

53 

50 

50 

50 

50 

52 

51 

51 

54 

54 

53 

53 

51.2 

MAX 

66 

67 

59 

61 

61 

63 

55 

56 

60 

59 

60 

61 

60 

59 

58 

60.5 

MIN 

52 

51 

52 

50 

52 

52 

52 

50 

52 

51 

49 

49 

50 

52 

53 

51 

53 

53 

53 

52 

49 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

54 

54 

52 

52 

51.4 

MAX 

85 

88 

67 

85 

84 

86 

92 

93 

90 

88 

89 

85 

79 

81 

79 

80 

79 

84 

84 

86 

90 

89 

86 

88 

88 

86 

87 

87 

85 

84 

87 

85.8 

MIN 

51 

52 

57 

58 

56 

56 

53 

56 

60 

58 

60 

61 

56 

58 

61 

61 

58 

56 

55 

53 

58 

57 

59 

60 

59 

60 

62 

59 

59 

52 

52 

57.2 

MAX 

64 

64 

64 

72 

66 

64 

63 

63 

64 

66 

62 

57 

64 

68 

71 

71 

67 

69 

67 

68 

68 

72 

67 

64 

65 

65 

67 

68 

67 

63 

64 

65.9 

MIN 

41 

38 

42 

41 

41 

38 

41 

50 

48 

49 

49 

50 

49 

46 

40 

45 

47 

48 

46 

50 

43 

45 

47 

49 

49 

49 

49 

51 

51 

52 

50 

46.3 

PT  PIEORAS  8LANCAS 


PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY   3  E 

POTTER   VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDI NG 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCK.L  I N 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB   CI TY 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JACINTO 

MAX 

98 

99 

99 

9  9 

101 

99 

104 

106 

103 

101 

102 

91 

88 

93 

92 

96 

95 

98 

100 

104 

101 

104 

104 

105 

108 

103 

101 

103 

100 

100 

103 

M  I N 

47 

47 

45 

46 

48 

4  9 

49 

53 

53 

53 

57 

47 

4  9 

50 

5  3 

56 

55 

54 

45 

50 

66 

57 

57 

50 

56 

60 

55 

50 

50 

52.5 

SAN  JOSE 

MAX 

79 

81 

78 

86 

78 

82 

74 

74 

75 

78 

73 

74 

78 

86 

85 

83 

85 

60 

78 

85 

88 

65 

78 

74 

77 

77 

78 

77 

75 

75 

73 

MIN 

51 

52 

52 

5" 

56 

53 

53 

55 

53 

52 

55 

54 

~'J 

54 

54 

54 

53 

56 

56 

6 

57 

57 

57 

56 

55 

5 

54 

54 

55 

54.2 

SAN  LUIS  OBI SPO  POLY 

MAX 

67 

66 

70 

73 

71 

73 

73 

77 

73 

75 

81 

80 

63 

66 

73 

70 

71 

72 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

75 

72 

76 

75 

78 

75 

74 

MIN 

48 

46 

47 

48 

50 

49 

49 

52 

50 

50 

49 

51 

5  1 

49 

50 

51 

52 

53 

52 

51 

51 

52 

52 

53 

50.6 

SAN  MATEO 

MAX 

78 

79 

74 

76 

79 

80 

74 

73 

73 

71 

71 

64 

75 

83 

85 

78 

74 

71 

73 

75 

60 

79 

73 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

70 

71 

74.  8 

M  I  N 

51 

50 

58 

54 

54 

52 

51 

53 

52 

52 

53 

51 

53.1 

SAN  PEDRO 

68 

70 

72 

70 

68 

69 

73 

72 

75 

72 

71 

75 

71 

70 

71 

69 

67 

66 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

70.2 

MIN 

51 

50 

61 

59 

59 

55 

59 

69 

60 

60 

62 

62 

6  1 

59.0 

SAN  RAFAEL 

78 

85 

87 

84 

83 

82 

82 

82 

73 

75 

79 

79 

73 

79 

87 

84 

78 

70 

70 

76 

81 

88 

81 

76 

79 

76 

75 

77 

80 

83 

76 

79.4 

MIN 

46 

49 

50 

50 

52 

49 

49 

45 

49 

5 1 

51 

50 

50.6 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

78 

80 

78 

78 

78 

80 

86 

84 

83 

83 

82 

73 

76 

77 

77 

77 

75 

78 

78 

81 

83 

81 

79 

81 

80 

77 

79 

79 

78 

78 

60 

79  3 

MIN 

53 

52 

58 

59 

58 

54 

59 

57 

59 

61 

63 

63 

60 

62 

62 

62 

61 

59 

61 

55 

56 

58.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 

74 

75 

74 

74 

72 

73 

75 

79 

76 

78 

75 

75 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

75 

75 

73 

75 

73 

73 

74 

72 

73 

74 

76 

MIN 

52 

5  3 

57 

66 

56 

56 

56 

55 

56 

52 

56 

55 

57 

57 

57 

53 

56 

55 

56 

54 

55 

55.5 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

71 

72 

71 

70 

6  8 

70 

7  0 

75 

70 

71 

73 

77 

72 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

71 

74 

70  8 

MIN 

50 

53 

58 

59 

58 

56 

57 

58 

59 

58 

59 

55 

57 

54 

55 

56 

59 

56 

* 

54 

58 

60 

59 

59 

57 

59 

58 

59 

55 

58 

52 

56.8 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

si 

83 

83 

87 

80 

83 

76 

76 

76 

80 

73 

76 

82 

86 

66 

83 

85 

81 

80 

62 

86 

65 

85 

76 

77 

77 

78 

78 

79 

76 

77 

MIN 

49 

52 

51 

52 

55 

50 

50 

50 

6  1 

51 

6  4 

54 

50 

53 

52 

52 

52 

53 

52 

52 

55 

55 

55 

56 

57 

55 

5  5 

50 

56 

54 

55 

52.8 

SANTA  CRUZ 

71 

72 

68 

64 

69 

69 

73 

73 

70 

76 

75 

71 

68 

68 

66 

67 

65 

65 

66 

73 

67 

68 

73 

72 

72 

69 

67 

68 

68 

70 

74 

MIN 

52 

44 

46 

4  9 

49 

47 

5  6 

47 

47 

50 

48 

49 

47 

49 

5  0 

51 

52 

50 

52 

49 

51 

50 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

49.9 

SANTA   MARIA   WB  AP 

65 

70 

72 

68 

68 

73 

73 

69 

69 

70 

70 

63 

65 

69 

68 

71 

69 

71 

70 

68 

69 

68 

69 

67 

66 

69 

73 

70 

70 

73 

67 

MIN 

48 

45 

49 

4  9 

""' 

51 

52 

52 

51 

52 

50 

51.6 

SANTA   MONICA  PIER 

63 

64 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

68 

68 

66 

67 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

63 

66 

66 

64 

63 

63 

65 

64  9 

MIN 

56 

55 

57 

5 

57 

56 

58 

59 

58 

37 

59 

61 

60 

59 

58 

60 

58.3 

SANTA  PAULA 

76 

78 

75 

76 

75 

77 

78 

66 

7  9 

79 

74 

74 

74 

73 

73 

71 

74 

74 

75 

80 

75 

75 

75 

77 

77 

80 

66 

80 

75 

76 

76  6 

MIN 

48 

48 

50 

50 

54 

52 

52 

58 

58 

56 

54 

2 

52.4 

SANTA  ROSA 

74 

86 

87 

84 

83 

86 

84 

78 

80 

79 

79 

80 

8  0 

84 

91 

90 

81 

78 

75 

76 

87 

94 

76 

83 

75 

75 

80 

78 

78 

77 

77 

MIN 

43 

46 

46 

47 

46 

44 

45 

49 

46 

49 

48 

45 

48 

51 

5 1 

50 

48 

48 

49 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

48.1 

SCOTIA 

64 

63 

69 

73 

73 

64 

66 

66 

59 

63 

68 

63 

61 

65 

69 

67 

67 

65 

68 

70 

73 

74 

74 

75 

7  2 

70 

74 

71 

67 

64 

67 

67  9 

MIN 

51 

43 

47 

45 

5  2 

51 

51 

5' 

5 1 

49 

50 

49 

50 

45 

48 

50 

43 

44 

41 

48 

46 

48 

50 

30 

51 

50 

52 

52 

5 1 

48.8 

SHASTA  DAM 

87 

93 

92 

94 

100 

98 

94 

97 

94 

95 

91 

94 

91 

86 

89 

92 

95 

98 

95 

99 

101 

101 

102 

101 

1  0  3 

105 

105 

106 

98 

98 

96 

MIN 

62 

66 

69 

70 

6fl 

6  6 

59 

67 

6  7 

67 

67 

68 

6  7 

67 

70 

73 

73 

70 

66 

68 

68 

70 

70 

72 

71 

74 

75 

* 

72 

70 

70 

68.7 

SHELTER  COVE 

74 

65 

68 

74 

71 

57 

62 

63 

62 

59 

72 

71 

73 

86 

86 

80 

61 

60 

58 

57 

58 

55 

59 

59 

58 

57 

59 

59 

MIN 

36 

48 

51 

53 

52 

47 

46 

53 

49 

47 

49 

51 

52 

52 

59 

54 

50 

49 

45 

47 

47 

47 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

49.4 

SIERRAVlLLE  rs 

79 

79 

80 

84 

87 

83 

87 

85 

83 

61 

78 

75 

75 

78 

80 

84 

88 

62 

81 

87 

88 

88 

91 

89 

85 

90 

89 

89 

92 

86 

88 

MIN 

j6 

35 

34 

43 

42 

41 

38 

39 

39 

41 

43 

49 

46 

44 

41 

43 

44 

43 

40 

41 

43 

45 

47 

46 

43 

43 

43 

42 

46 

42.3 

5UUA     iKf (NUi     i  t 

69 

70 

71 

74 

77 

74 

74 

76 

75 

74 

70 

64 

56 

66 

70 

74 

78 

74 

72 

77 

79 

80 

78 

80 

79 

79 

79 

78 

76 

74 

74 

MIN 

36 

35 

38 

43 

42 

40 

38 

39 

4  1 

39 

41 

42 

38 

40 

37 

45 

46 

41 

40 

41 

44 

4  6 

42 

47 

46 

49 

47 

4* 

44 

41 

46 

41.9 

SONOMA 

84 

91 

92 

9  6 

90 

86 

K  j 

82 

83 

87 

83 

77 

8  7 

94 

91 

94 

88 

85 

8  9 

97 

100 

97 

94 

86 

88 

89 

87 

88 

87 

85 

84 

MIN 

48 

48 

53 

49 

44 

46 

45 

46 

46 

° 

49 

50 

53 

52 

51 

5 1 

47.6 

SONORA 

MAX 

90 

92 

95 

93 

98 

97 

96 

96 

97 

95 

92 

90 

8  2 

88 

94 

96 

98 

96 

94 

94 

100 

103 

100 

102 

100 

98 

102 

102 

100 

97 

95 

5  9 

MIN 

6  2 

63 

60 

61 

62 

64 

65 

62 

66 

6  2 

62 

66 

6 

62 

60 

61 

60.4 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

80 

81 

80 

86 

88 

86 

8  4 

85 

83 

80 

61 

76 

75 

80 

83 

8  5 

85 

84 

84 

86 

89 

68 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

87 

83 

87 

MIN 

51 

45 

47 

* 

49 

51 

49 

49 

48 

51 

5  4 

55 

54 

52 

52 

52 

53 

50 

48 

50 

49.0 

SQU I PREL    I NN  2 

73 

72 

70 

75 

75 

70 

73 

78 

78 

80 

78 

70 

7  4 

75 

75 

74 

73 

74 

75 

80 

79 

84 

85 

64 

64 

82 

78 

78 

76 

75 

80 

MIN 

55 

56 

60 

58 

6  0 

60 

64 

60 

60 

54 

5  0 

55 

6  6 

6  1 

63 

58 

68 

62 

63 

6  1 

62 

63 

62 

66 

66 

64 

63 

66 

63 

60.1 

STOCKTON   FAA  AP 

94 

97 

95 

103 

100 

98 

95 

95 

94 

92 

92 

86 

90 

98 

99 

99 

98 

90 

95 

101 

105 

101 

102 

99 

96 

100 

101 

94 

93 

93 

95 

MIN 

60 

59 

61 

64 

61 

6) 

55 

60 

57 

56 

3  6 

6  2 

62 

6  2 

61 

59 

5  6 

59 

67 

67 

63 

63 

58 

61 

61 

59 

57 

58 

56 

59.8 

STOCKTON   FIRE   STA  4- 

MAX 

87 

90 

93 

9? 

98 

95 

94 

92 

91 

90 

91 

90 

86 

88 

95 

96 

95 

93 

8  6 

91 

97 

1  00 

97 

95 

93 

91 

95 

94 

89 

88 

88 

92.2 

MIN 

54 

60 

53 

" 

56 

58 

59 

56 

54 

52 

54 

59 

6  e 

56 

57 

54 

56 

56 

54 

53 

52 

52 

54.6 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

92 

95 

92 

100 

99 

96 

9  4 

94 

91 

94 

92 

84 

90 

97 

96 

9  8 

96 

91 

93 

99 

102 

99 

98 

96 

95 

98 

96 

94 

92 

92 

91 

MIN 

53 

51 

54 

55 

56 

53 

52 

50 

54 

57 

bO 

57 

58 

54 

56 

54 

53 

53 

52 

51 

54.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

92 

95 

97 

100 

100 

94 

95 

95 

93 

92 

89 

91 

92 

96 

97 

107 

101 

96 

97 

97 

99 

101 

100 

101 

102 

106 

103 

101 

98 

95 

98 

97.3 

MIN 

58 

6  0 

59 

60 

60 

58 

57 

6  8 

59 

63 

61 

61 

61 

61 

63 

66 

63 

64 

67 

67 

63 

62 

62 

60.8 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

85 

8  6 

84 

85 

85 

81 

8  7 

86 

85 

82 

76 

77 

8  0 

85 

89 

9  9 

92 

90 

88 

91 

92 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

90 

88 

87 

89 

MIN 

60 

53 

53 

57 

59 

54 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

61 

60 

60 

58 

56 

57 

56.2 

SUNLAND 

MAX 

86 

86 

89 

87 

90 

89 

94 

95 

93 

98 

93 

82 

79 

83 

80 

82 

83 

85 

88 

96 

98 

96 

93 

97 

98 

94 

90 

93 

91 

89 

88 

MIN 

51 

55 

53 

50 

46 

54 

57 

57 

57 

56 

59 

57 

57 

54 

52 

52 

51 

53.8 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

85 

86 

87 

91 

89 

90 

91 

90 

91 

89 

81 

83 

86 

83 

87 

8  9 

91 

89 

93 

95 

95 

95 

96 

92 

93 

95 

92 

93 

90 

94 

MIN 

52 

45 

43 

4  7 

50 

51 

47 

50 

51 

48 

51 

55 

49 

51 

53 

54 

46 

48 

50 

48.0 

TAHOE  CITY 

MAX 

75 

7  5 

76 

74 

81 

80 

81 

81 

79 

77 

74 

73 

65 

72 

74 

71 

72 

74 

76 

80 

61 

81 

82 

84 

79 

81 

77 

80 

83 

80 

80 

MIN 

40 

43 

41 

42 

* 

44 

49 

43 

42 

46 

43 

46 

45 

47 

47 

49 

48 

47 

47 

45 

46 

43.8 

TEHACHAP I 

MAX 

79 

80 

80 

84 

84 

83 

8  4 

85 

63 

82 

82 

79 

73 

78 

82 

67 

87 

82 

68 

88 

92 

66 

87 

85 

85 

92 

90 

89 

84 

81 

83 

84.0 

MIN 

60 

62 

53 

46 

52 

59 

5  2 

50 

54 

52 

48 

56 

63 

59 

63 

59 

57 

53 

54 

52 

54 

60 

56.2 

TE JON  RANCHO 

MAX 

95 

95 

95 

96 

99 

96 

9  9 

100 

100 

99 

97 

95 

90 

92 

95 

97 

99 

97 

97 

96 

100 

100 

101 

101 

100 

101 

102 

101 

100 

96 

96 

97.7 

MIN 

71 

61 

61 

65 

66 

7  1 

71 

72 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

70 

71 

75 

73 

70 

69 

67 

68.7 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

110 

1  0  6 

101 

105 

107 

108 

107 

108 

1  08 

111 

111 

100 

101 

104 

102 

1  0  4 

105 

104 

105 

109 

104 

112 

109 

110 

108 

104 

106 

109 

110 

110 

109 

106.7 

MIN 

76 

72 

80 

85 

80 

69 

73 

73 

70 

74 

66 

64 

71 

82 

82 

85 

76 

72 

77 

75 

60 

83 

76 

74 

75.2 

THBCC     a  |w    Cm  CAM    D lj  -i 

93 

92 

94 

94 

98 

99 

97 

98 

100 

98 

95 

99 

66 

91 

94 

96 

98 

98 

95 

97 

100 

104 

102 

100 

100 

100 

102 

102 

100 

97 

95 

97.2 

MIN 

59 

58 

61 

52 

64 

62 

60 

65 

60 

63 

60 

64 

57 

62 

63 

6  2 

64 

65 

63 

61 

64 

67 

67 

66 

63 

65 

67 

66 

66 

60 

65 

62.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

87 

89 

90 

94 

9  4 

91 

92 

92 

92 

90 

87 

84 

83 

88 

90 

94 

94 

92 

90 

96 

98 

98 

96 

99 

95 

96 

96 

96 

93 

92 

94 

92.3 

MIN 

52 

52 

54 

56 

56 

55 

54 

55 

54 

55 

55 

54 

52 

54 

5  4 

56 

59 

57 

56 

57 

59 

60 

59 

61 

58 

61 

62 

58 

60 

58 

58 

56.5 

TORRANCE 

MAX 

75 

78 

76 

76 

74 

73 

75 

76 

76 

77 

82 

75 

74 

74 

74 

71 

72 

71 

73 

75 

74 

77 

75 

75 

74 

77 

75 

72 

71 

71 

74 

74.6 

MIN 

52 

51 

55 

55 

56 

54 

54 

55 

59 

55 

58 

57 

56 

57 

61 

60 

59 

56 

56 

56 

55 

56 

57 

57 

57 

58 

60 

56 

56 

54 

55 

56.3 

T  RACY  CAPBONA 

MAX 

88 

91 

95 

92 

99 

95 

96 

93 

92 

93 

92 

88 

87 

88 

96 

98 

96 

96 

88 

93 

98 

102 

100 

99 

95 

98 

99 

93 

93 

93 

93 

94.2 

MIN 

50 

55 

54 

57 

59 

51 

51 

49 

53 

52 

60 

54 

50 

55 

57 

62 

55 

53 

51 

55 

60 

61 

59 

59 

56 

56 

54 

53 

52 

52 

51 

54.7 

See  Reference  Notes  Following  Station 
-   236  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY   PUMPING  PLANT 

92 

94 

92 

101 

95 

9  5 

91 

89 

85 

94 

86 

80 

89 

98 

99 

100 

94 

88 

93 

100 

104 

98 

99 

92 

102 

95 

98 

93 

91 

91 

88 

93 

.7 

MIN 

62 

46 

63 

69 

59 

54 

63 

56 

62 

54 

59 

58 

59 

53 

58 

54 

57 

65 

65 

66 

66 

57 

55 

60 

6  0 

55 

56 

54 

58 

8 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

MAX 

85 

86 

93 

87 

91 

89 

87 

84 

87 

87 

91 

94 

90 

94 

9  5 

98 

100 

98 

99 

99 

95 

MIN 

48 

51 

53 

49 

53 

54 

52 

50 

46 

52 

56 

56 

57 

58 

56 

59 

60 

60 

61 

59 

59 

TRONA 

MAX 

104 

100 

100 

104 

104 

10* 

104 

104 

107 

103 

104 

104 

89 

96 

101 

101 

104 

103 

101 

102 

104 

98 

104 

108 

107 

109 

107 

108 

107 

106 

103 

103 

,2 

MIN 

65 

63 

65 

66 

66 

72 

69 

67 

68 

67 

65 

75 

65 

68 

6  6 

69 

71 

70 

65 

67 

75 

68 

75 

76 

73 

70 

76 

77 

70 

6  7 

62 

69 

0 

TRUCKEE  RS 

MAX 

74 

75 

75 

80 

82 

79 

79 

82 

79 

78 

73 

72 

65 

73 

75 

79 

82 

80 

82 

84 

84 

84 

84 

86 

82 

84 

87 

85 

83 

80 

80 

79 

.6 

MIN 

31 

32 

34 

37 

38 

43 

32 

34 

35 

37 

45 

36 

35 

3  2 

36 

43 

35 

39 

39 

59 

40 

37 

47 

39 

40 

39 

40 

38 

36 

39 

37 

.6 

TULELAKE 

MAX 

79 

76 

78 

84 

83 

78 

85 

86 

84 

81 

81 

77 

74 

76 

78 

82 

81 

79 

85 

91 

91 

90 

90 

87 

89 

90 

93 

91 

87 

88 

88 

83 

.9 

MIN 

40 

32 

40 

38 

52 

38 

41 

43 

41 

41 

40 

41 

37 

37 

39 

36 

47 

43 

36 

40 

45 

45 

48 

48 

43 

44 

46 

46 

56 

53 

42 

42 

.6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

98 

89 

88 

95 

93 

92 

95 

93 

95 

91 

92 

90 

87 

88 

91 

94 

96 

94 

99 

99 

97 

103 

96 

103 

104 

104 

110 

100 

99 

101 

95 

.9 

MIN 

61 

64 

68 

66 

66 

53 

64 

64 

64 

65 

68 

66 

66 

68 

71 

72 

69 

67 

66 

68 

6  9 

68 

70 

70 

71 

72 

65 

70 

67 

68 

66 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

78 

82 

82 

80 

80 

81 

86 

86 

83 

83 

83 

76 

76 

75 

74 

75 

76 

80 

78 

80 

84 

81 

eo 

81 

80 

76 

78 

76 

77 

77 

80 

79 

.5 

MIN 

51 

51 

52 

60 

57 

52 

50 

52 

57 

56 

60 

60 

59 

60 

62 

60 

60 

50 

61 

50 

56 

58 

54 

60 

60 

64 

60 

60 

55 

50 

52 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

102 

101 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

106 

106 

106 

102 

97 

101 

102 

102 

104 

103 

105 

106 

103 

107 

108 

108 

108 

105 

105 

105 

107 

105 

107 

104 

.3 

MIN 

69 

67 

61 

65 

64 

69 

70 

71 

72 

72 

74 

73 

65 

66 

69 

67 

70 

65 

64 

68 

79 

77 

80 

78 

74 

75 

83 

76 

77 

69 

71 

.0 

TWIN  LAKES 

MAX 

66 

67 

69 

73 

70 

70 

72 

71 

7C 

60 

61 

62 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

71 

70 

69 

73 

70 

.0 

MIN 

35 

35 

37 

42 

42 

4] 

36 

40 

38 

39 

34 

35 

35 

40 

39 

42 

44 

43 

44 

49 

42 

40 

39 

42 

39 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

70 

71 

72 

76 

73 

76 

80 

75 

74 

79 

75 

72 

69 

73 

-2 

73 

74 

74 

74 

77 

76 

76 

77 

77 

76 

76 

78 

77 

78 

79 

73 

74 

.9 

MIN 

49 

45 

48 

49 

47 

49 

59 

51 

49 

47 

49 

50 

52 

50 

50 

51 

54 

54 

51 

51 

51 

53 

53 

52 

50 

51 

51 

51 

50 

51 

51 

UK  I  AH 

MAX 

87 

87 

99 

101 

93 

88 

94 

92 

>o 

90 

84 

84 

89 

95 

100 

102 

97 

92 

93 

100 

101 

1  )4 

103 

101 

100 

104 

98 

95 

94 

95 

97 

95 

.1 

MIN 

51 

49 

50 

57 

59 

52 

52 

51 

54 

52 

53 

52 

49 

54 

5  6 

57 

55 

52 

54 

55 

54 

53 

54 

59 

53 

57 

56 

55 

54 

52 

54 

6  3 

.  7 

UCLA 

MAX 

70 

74 

72 

71 

68 

71 

75 

77 

78 

74 

73 

70 

69 

70 

68 

67 

65 

68 

69 

73 

74 

72 

72 

72 

69 

72 

70 

68 

69 

69 

73 

71 

,0 

MIN 

55 

57 

58 

58 

58 

57 

54 

58 

60 

59 

61 

61 

58 

58 

60 

61 

60 

58 

59 

54 

60 

60 

58 

60 

58 

60 

61 

58 

57 

56 

59 

UPLAND    3  N 

MAX 

90 

93 

92 

91 

90 

92 

96 

97 

93 

95 

95 

86 

79 

83 

61 

83 

84 

89 

90 

94 

98 

95 

92 

95 

97 

92 

94 

93 

91 

90 

94 

91 

.1 

MIN 

49 

52 

51 

50 

51 

51 

52 

58 

55 

56 

58 

57 

53 

50 

57 

56 

52 

50 

49 

53 

58 

57 

59 

59 

58 

57 

58 

57 

54 

60 

51 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

90 

98 

96 

92 

95 

94 

92 

90 

87 

91 

94 

97 

100 

99 

94 

96 

98 

99 

100 

102 

102 

102 

103 

103 

101 

99 

98 

99 

96 

8 

MIN 

45 

47 

52 

45 

45 

47 

48 

48 

58 

45 

50 

-8 

48 

53 

52 

54 

53 

48 

48 

49 

55 

53 

51 

56 

56 

53 

64 

53 

50 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

68 

75 

77 

72 

78 

69 

74 

65 

67 

65 

73 

67 

62 

74 

80 

79 

74 

71 

66 

68 

76 

79 

78 

72 

47 

70 

71 

67 

67 

67 

66 

71 

.  1 

MIN 

48 

49 

50 

49 

49 

47 

47 

5  1 

50 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

51 

50 

50 

52 

49 

50 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

63 

53 

53 

51 

VACAVI LLE 

MAX 

93 

97 

94 

101 

95 

94 

91 

92 

90 

94 

93 

84 

91 

98 

99 

100 

96 

87 

95 

101 

104 

102 

105 

104 

96 

100 

98 

97 

95 

92 

94 

95 

9 

MIN 

53 

57 

54 

57 

57 

59 

53 

53 

54 

54 

58 

53 

51 

56 

58 

60 

56 

58 

51 

55 

59 

54 

58 

58 

52 

56 

55 

57 

55 

54 

53 

55 

VALYERMO  RS 

MAX 

87 

89 

90 

92 

92 

93 

92 

94 

92 

92 

92 

89 

86 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

95 

95 

98 

96 

98 

98 

95 

97 

96 

95 

92 

94 

92 

■  7 

MIN 

43 

44 

49 

50 

55 

54 

52 

54 

42 

56 

60 

61 

55 

48 

50 

49 

50 

44 

45 

50 

59 

58 

58 

59 

53 

55 

60 

59 

56 

49 

48 

52 

,  4 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

97 

92 

91 

92 

98 

96 

97 

98 

99 

99 

96 

98 

86 

92 

96 

95 

96 

95 

93 

96 

102 

97 

101 

102 

103 

102 

101 

100 

101 

100 

95 

97 

.0 

MIN 

55 

51 

57 

53 

57 

58 

55 

65 

60 

58 

63 

64 

54 

54 

55 

55 

57 

55 

52 

53 

69 

64 

64 

63 

60 

64 

68 

62 

60 

56 

54 

68 

0  6 

V  IS AL  I A 

MAX 

95 

96 

96 

97 

99 

1  02 

99 

100 

100 

99 

99 

98 

89 

97 

98 

100 

100 

97 

97 

100 

103 

103 

102 

101 

99 

101 

10  3 

100 

97 

98 

98 

.8 

MIN 

59 

59 

62 

62 

66 

63 

62 

60 

61 

63 

64 

62 

61 

64 

6* 

64 

65 

63 

62 

62 

65 

66 

65 

65 

61 

62 

64 

65 

62 

62 

63 

6  2 

.  9 

VISTA    2  NNE 

MAX 

76 

80 

78 

76 

77 

78 

83 

82 

eo 

81 

81 

80 

76 

75 

72 

69 

70 

75 

76 

77 

82 

80 

77 

79 

79 

75 

77 

77 

76 

75 

76 

^7 

.3 

MIN 

56 

54 

54 

58 

56 

58 

53 

56 

56 

57 

61 

61 

50 

59 

60 

60 

60 

60 

58 

52 

59 

59 

62 

59 

68 

61 

62 

58 

60 

56 

56 

57 

.  7 

VOLTA  PH 

MAX 

85 

86 

92 

97 

97 

92 

93 

93 

91 

91 

88 

83 

88 

91 

93 

97 

97 

97 

93 

94 

95 

97 

98 

99 

99 

101 

102 

99 

94 

94 

97 

94 

.1 

MIN 

54 

61 

61 

61 

58 

56 

61 

59 

58 

56 

58 

56 

56 

59 

67 

70 

64 

61 

58 

62 

62 

65 

63 

65 

6  3 

62 

64 

65 

63 

61 

59 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

MAX 

83 

83 

89 

86 

96 

87 

90 

82 

83 

80 

90 

82 

76 

86 

93 

96 

94 

88 

89 

89 

96 

100 

96 

93 

87 

88 

90 

9  0 

86 

84 

83 

88 

.2 

MIN 

49 

48 

52 

49 

53 

50 

53 

50 

53 

52 

53 

52 

51 

49 

50 

52 

53 

52 

46 

49 

50 

51 

49 

50 

51 

52 

54 

5  2 

52 

50 

52 

60 

,  q 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

90 

90 

88 

90 

90 

89 

95 

97 

93 

95 

92 

88 

81 

87 

92 

92 

90 

90 

91 

97 

95 

94 

94 

97 

99 

98 

95 

93 

92 

92 

96 

92 

.3 

w  I  N 

42 

41 

39 

43 

47 

50 

44 

51 

51 

52 

55 

46 

42 

45 

47 

47 

49 

49 

42 

49 

64 

58 

57 

56 

55 

56 

61 

55 

54 

49 

49 

49 

.  9 

WASCO 

MAX 

95 

94 

96 

97 

98 

102 

102 

100 

100 

99 

98 

99 

97 

90 

95 

94 

99 

101 

97 

98 

95 

102 

103 

100 

101 

99 

100 

103 

101 

98 

97 

98 

.4 

MIN 

62 

62 

63 

64 

67 

66 

64 

64 

60 

64 

66 

63 

64 

65 

64 

66 

67 

64 

65 

65 

68 

70 

68 

68 

65 

65 

68 

66 

64 

64 

64 

65 

iO 

WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

65 

73 

87 

77 

79 

71 

73 

72 

66 

69 

73 

62 

59 

64 

63 

62 

61 

64 

64 

68 

69 

66 

69 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

.  7 

M  I  N 

50 

46 

51 

50 

50 

48 

51 

50 

50 

50 

49 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

52 

52 

52 

50 

,3 

WEAVERV I LLE  RS 

MAX 

88 

89 

84 

88 

93 

95 

88 

92 

94 

94 

92 

90 

86 

88 

87 

90 

94 

96 

95 

95 

98 

98 

98 

100 

102 

103 

103 

103 

105 

90 

99 

94 

•  1 

M  I  N 

41 

41 

43 

43 

51 

42 

45 

47 

44 

45 

48 

43 

42 

45 

42 

44 

49 

46 

49 

50 

47 

49 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

54 

50 

50 

47 

,1 

WEED    1  S 

MAX 

79 

75 

79 

80 

86 

82 

80 

85 

83 

84 

82 

81 

79 

76 

76 

79 

82 

81 

81 

88 

90 

8  9 

90 

90 

89 

92 

92 

95 

89 

87 

90 

84 

.2 

M  I  N 

35 

32 

33 

35 

41 

35 

38 

46 

43 

42 

44 

39 

42 

34 

35 

38 

42 

38 

38 

43 

46 

48 

50 

50 

45 

48 

49 

5  0 

50 

46 

50 

42 

,1 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

94 

94 

101 

97 

ie 

95 

91 

93 

93 

92 

95 

101 

102 

95 

101 

104 

104 

104 

107 

108 

109 

100 

100 

99 

0 

MIN 

55 

62 

65 

64 

61 

61 

63 

63 

59 

60 

62 

67 

66 

62 

63 

64 

70 

66 

69 

69 

69 

62 

65 

63 

8 

WHITE    MOUNTAIN  1 

MAX 

64 

65 

65 

65 

66 

68 

69 

67 

69 

66 

67 

63 

44 

58 

60 

61 

62 

63 

63 

64 

66 

67 

59 

67 

62 

67 

66 

68 

64 

62 

63 

63 

9 

31 

33 

33 

35 

38 

40 

36 

38 

36 

35 

35 

33 

30 

32 

38 

35 

34 

32 

34 

34 

36 

37 

43 

37 

36 

38 

42 

40 

34 

34 

35 

35 

.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

52 

52 

53 

51 

55 

55 

57 

59 

57 

55 

56 

59 

31 

45 

47 

51 

51 

53 

51 

54 

56 

57 

53 

53 

54 

56 

59 

57 

54 

55 

55 

53 

.3 

33 

32 

31 

32 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

36 

26 

23 

29 

37 

34 

34 

30 

32 

35 

37 

35 

38 

37 

36 

36 

39 

37 

36 

33 

36 

34 

,3 

WILLITS    1  NE 

MAX 

78 

80 

90 

96 

89 

80 

83 

85 

82 

82 

81 

75 

80 

86 

90 

92 

89 

87 

86 

91 

96 

94 

96 

95 

94 

98 

94 

90 

87 

86 

87 

97 

►  7 

40 

38 

41 

47 

46 

40 

41 

43 

44 

43 

43 

42 

39 

44 

44 

46 

48 

47 

49 

49 

43 

41 

43 

48 

49 

48 

50 

52 

51 

47 

47 

44 

9 

WILLOWS 

MAX 

88 

91 

98 

96 

97 

93 

91 

92 

89 

90 

87 

89 

87 

90 

9a 

102 

104 

97 

88 

93 

97 

101 

98 

99 

98 

94 

98 

98 

96 

93 

92 

9  4 

,3 

57 

65 

60 

61 

62 

58 

65 

58 

59 

57 

62 

59 

56 

63 

69 

73 

64 

61 

56 

61 

63 

62 

62 

64 

61 

65 

66 

66 

62 

60 

61 

61 

,9 

WINTERS 

MAX 

94 

94 

96 

96 

101 

98 

95 

96 

92 

94 

93 

94 

89 

92 

98 

100 

101 

99 

92 

97 

96 

103 

103 

102 

1  00 

99 

103 

10] 

99 

98 

97 

97 

i2 

49 

51 

56 

58 

56 

55 

56 

53 

55 

53 

58 

55 

55 

59 

64 

69 

60 

57 

55 

55 

58 

58 

58 

59 

55 

57 

59 

6  0 

57 

56 

55 

56 

6 

WOODFORDS 

MAX 

81 

82 

82 

88 

85 

86 

87 

86 

83 

79 

76 

67 

78 

81 

80 

84 

80 

84 

88 

88 

87 

87 

84 

83 

85 

85 

85 

84 

83 

83 

85 

83 

1 

47 

48 

47 

50 

55 

53 

52 

51 

53 

51 

49 

42 

47 

46 

42 

49 

54 

50 

53 

54 

56 

55 

56 

52 

55 

54 

55 

54 

53 

51 

53 

5  1 

2 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

88 

93 

96 

99 

100 

95 

95 

93 

91 

90 

90 

92 

85 

91 

98 

98 

104 

98 

88 

95 

101 

104 

104 

101 

98 

95 

99 

97 

97 

93 

93 

MIN 

48 

56 

53 

55 

56 

50 

52 

49 

53 

52 

58 

52 

52 

57 

60 

61 

57 

54 

50 

55 

57 

55 

57 

59 

54 

56 

57 

55 

55 

51 

53 

64 

5 

YORBA  LINDA 

MAX 

88 

89 

89 

86 

87 

94 

94 

89 

90 

89 

84 

80 

79 

HI 

80 

85 

86 

88 

92 

90 

94 

89 

90 

89 

85 

87 

96 

83 

84 

87 

67 

2 

MIN 

49 

50 

55 

55 

54 

57 

58 

56 

58 

60 

61 

58 

57 

58 

60 

58 

55 

52 

56 

59 

58 

56 

62 

58 

62 

61 

58 

54 

50 

50 

56 

5 

YOSEMITE  NP 

MAX 

85 

86 

87 

88 

91 

90 

89 

89 

84 

81 

82 

7; 

78 

84 

80 

94 

91 

89 

91 

MIN 

52 

48 

55 

54 

53 

51 

54 

54 

53 

55 

55 

52 

48 

53 

55 

55 

58 

60 

56 

58 

58 

61 

58 

64 

62 

57 

57 

58 

59 

58 

55 

55 

7 

YREKA 

MAX 

87 

79 

84 

86 

92 

85 

85 

93 

92 

90 

85 

83 

83 

80 

83 

85 

88 

85 

87 

98 

98 

98 

100 

96 

9  8 

100 

100 

101 

97 

94 

97 

90 

6 

MIN 

45 

42 

45 

45 

52 

45 

49 

54 

52 

51 

54 

48 

46 

45 

46 

49 

50 

47 

46 

55 

58 

59 

57 

52 

5  6 

58 

58 

56 

53 

54 

53 

51 

0 

See  Reference  No\ea  Following  Station  Index 
-  237  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1961     -  1962 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Normal 
July-June 

AOIN  RS 
ALDERPOINT 

7 

254 

443 

767 

960 

1120 

850 

813 

396 

*** 

135 

4 

0 

215 

472 

602 

665 

499 

491 

206 

210 

56 

q 

0 

26 

1  41 

284 

430 

426 

458 

500 

152 

216 

79 

2712 

AITURAS  RS 

30 

24 

290 

486 

832 

1038 

1276 

920 

883 

*75 

*55 

160 

6869 

ANGW I N  PAC   UNION  COL 

17 

1 

77 

215 

438 

616 

509 

587 

610 

213 

260 

65 

3608 

ANT  I OCH  FIBREBOARD  MILLS 

0 

0 

16 

73 

322 

559 

660 

450 

379 

112 

92 

2667 

ANT  I OCH  PUMP   PL T  3 

5 

0 

12 

105 

391 

606 

722 

489 

422 

1 36 

102 

1 3 

3003 

ASH  MTN 

0 

0 

3 

1  22 

334 

620 

614 

475 

522 

101 

157 

19 

2967 

AUBERRY 

0 

0 

19 

200 

508 

730 

730 

585 

594 

196 

207 

16 

3785 

AUBURN 

3 

0 

18 

164 

370 

658 

624 

526 

508 

151 

156 

14 

3192 

AVALON  PLEASURE  PIER 

2 

1 

25 

92 

221 

384 

310 

330 

369 

115 

BACKUS  RANCH 

11 

136 

452 

646 

637 

528 

534 

88 

127 

16 

BAKER   9  NNW 

0 

0 

0 

50 

292 

553 

520 

289 

284 

0 

11 

0 

1999 

BAKERSF I  ELD  WB  AP 

0 

0 

0 

107 

32* 

607 

687 

424 

3*9 

58 

62 

2 

2620 

2122 

BARRETT  DAM 

0 

0 

30 

136 

375 

489 

505 

447 

518 

1  36 

183 

61 

2880 

BARSTOW 

0 

0 

0 

106 

391 

620 

580 

409 

409 

27 

'* 

5 

2601 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0 

0 

50 

165 

363 

551 

524 

514 

602 

1  57 

251 

90 

3267 

BEAUMONT    1  E 

0 

0 

42 

166 

40  7 

531 

139 

197 

65 

BEN  LOMOND 

7 

0 

23 

186 

426 

581 

562 

455 

543 

229 

2** 

242 

3*98 

BERKELEY 

84 

69 

85 

180 

331 

514 

468 

409 

423 

236 

230 

159 

3208 

BERRYESSA  LAKE 

0 

0 

7 

102 

327 

558 

481 

483 

439 

108 

98 

261* 

8TG  BAR  RS 

7 

3 

59 

262 

614 

765 

85  1 

599 

570 

208 

202 

33 

4173 

BIG  BEAR  LAKE 

178 

130 

398 

568 

863 

1009 

1058 

971 

1086 

516 

582 

295 

7654 

BIG  CREEK  PH  1 

6 

3 

73 

286 

576 

732 

672 

745 

814 

300 

431 

89 

4727 

BISHOP  W8  AP 

0 

0 

39 

264 

655 

834 

819 

674 

695 

184 

21* 

20 

4398 

4275 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

77 

200 

379 

617 

838 

1036 

61 

BLUE   CANYON  WB  AP 

32 

10 

155 

396 

642 

784 

708 

875 

929 

445 

516 

137 

5629 

5596 

BLYTHE 

0 

0 

0 

39 

220 

423 

365 

216 

221 

0 

1 

0 

1485 

BLYTHE  FA A  AP 

0 

0 

0 

17 

141 

312 

275 

169 

158 

0 

3 

0 

1075 

BOCA 

125 

139 

455 

669 

936 

1112 

1  329 

1130 

1195 

633 

618 

316 

8657 

BON  I TA 

0 

0 

2 

68 

202 

304 

302 

289 

346 

115 

107 

26 

1  761 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

0 

0 

0 

47 

233 

366 

368 

207 

27* 

4 

26 

2 

1529 

BOWMAN  DAM 

32 

38 

190 

417 

699 

906 

837 

906 

979 

523 

558 

174 

6259 

BRAWLEY   2  SW 

0 

0 

0 

24 

174 

348 

361 

205 

237 

0 

11 

0 

1360 

BRIDGEPORT 

89 

141 

457 

705 

1014 

1325 

1  390 

1 194 

1231 

637 

583 

276 

9042 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

0 

0 

16 

126 

403 

632 

499 

510 

1 57 

116 

5 

BURBANK   WB  AP 

0 

0 

5 

63 

215 

304 

278 

318 

327 

76 

138 

54 

1778 

16*6 

BURL  I NGAME 

57 

38 

70 

192 

369 

541 

535 

405 

411 

258 

233 

130 

3239 

BURNEY 

43 

46 

289 

475 

818 

1018 

1088 

810 

8*2 

472 

449 

165 

6515 

BUTTONWILLOW 

0 

0 

1 

127 

399 

648 

766 

434 

381 

59 

52 

6 

2873 

CABRILLO  NM 

30 

5 

68 

106 

204 

309 

309 

324 

362 

149 

1*1 

123 

2130 

CACHUMA  DAM 

2 

0 

28 

112 

286 

412 

412 

390 

*60 

149 

185 

61 

2*97 

CALAVERAS  BIG  TREES 

27 

22 

184 

373 

650 

844 

796 

806 

901 

4*5 

520 

167 

5735 

CALLAHAN  RS 

18 

0 

209 

445 

765 

942 

102* 

752 

730 

388 

356 

85 

571* 

CAMPO 

0 

0 

54 

211 

415 

536 

532 

488 

584 

235 

268 

93 

3*16 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

9 

130 

344 

645 

731 

502 

463 

127 

110 

11 

3072 

canoga  park  pierce  col 

0 

0 

6 

76 

236 

335 

310 

356 

379 

66 

12* 

48 

1936 

CANTIL 

0 

0 

0 

101 

446 

627 

641 

446 

415 

36 

56 

0 

2770 

CANYON  DAM 

58 

75 

358 

635 

946 

1209 

1254 

1081 

1090 

588 

282 

CARMEL  VALLEY 

55 

34 

62 

165 

304 

410 

383 

395 

437 

230 

25* 

164 

2893 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

1 

0 

17 

165 

449 

696 

725 

523 

520 

192 

177 

28 

3*93 

cecilville  sawyer 

1  0 

5 

101 

340 

650 

843 

822 

714 

730 

392 

*20 

107 

513* 

CEDAR  GROVE 

19 

15 

151 

488 

13* 

CEDAftV I LL  E 

6 

5 

213 

455 

822 

1024 

1327 

1001 

887 

383 

427 

115 

6665 

CENTERVI LLE  PH 

0 

0 

25 

205 

408 

652 

60  3 

511 

486 

116 

156 

* 

3166 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1  7 

13 

177 

367 

690 

897 

840 

862 

940 

452 

549 

1*9 

5953 

CHE  ST  ER 

6  5 

82 

327 

526 

833 

1125 

1141 

966 

963 

567 

*93 

195 

7283 

CHICO  EXP  STATION 

0 

0 

3 

140 

406 

664 

637 

481 

439 

84 

66 

3 

2923 

CHULA  VISTA 

0 

116 

348 

356 

291 

381 

214 

182 

CLAREMONT   POMONA  COL 

0 

0 

12 

85 

259 

363 

346 

394 

42  2 

94 

1*4 

CLARK  SBURG 

3 

0 

1  8 

148 

418 

653 

775 

496 

437 

125 

119 

23 

3215 

CLEARLAKE   HI GHL AND S 

0 

42 

209 

498 

744 

591 

590  • 

224 

195 

2* 

CLOVERDALE   3  SSE 

0 

0 

23 

112 

329 

546 

476 

447 

443 

1  34 

127 

18 

2655 

COAL  I NGA 

0 

0 

2 

122 

370 

630 

715 

456 

423 

79 

78 

2 

2877 

COLFAX 

1 

0 

24 

207 

419 

628 

536 

586 

601 

160 

193 

17 

3372 

COLUSA   1  SSW 

0 

1 

1  37 

393 

631 

644 

484 

425 

84 

63 

1 

2863 

CORCORAN   IRPIG  DIST 

0 

0 

1 

142 

436 

651 

779 

468 

406 

81 

68 

6 

3038 

CORONA 

0 

0 

6 

87 

258 

358 

327 

385 

390 

91 

125 

31 

2058 

COVELO 

15 

2 

70 

273 

594 

761 

760 

593 

606 

266 

265 

*8 

*253 

CRESCENT   CITY    1  N 

207 

164 

231 

342 

470 

589 

619 

504 

523 

423 

416 

335 

*823 

CROCK  E  TT 

0 

24 

93 

325 

570 

643 

41  3 

399 

148 

1*1 

42 

2806 

CULVER  CITY 

1 

10 

72 

182 

312 

274 

330 

344 

158 

154 

88 

1928 

CUYAMA 

4 

0 

55 

268 

530 

639 

708 

537 

599 

230 

255 

55 

3880 

CUYAMACA 

15 

8 

151 

330 

652 

791 

809 

705 

825 

306 

403 

150 

51*5 

0 

0 

0 

87 

356 

564 

529 

355 

357 

17 

41 

2 

2308 

DA V  is    1  W5W 

3 

0 

25 

144 

384 

629 

700 

468 

446 

143 

126 

16 

308* 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

177 

445 

354 

170 

119 

0 

0 

0 

1269 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

0 

91 

373 

785 

947 

972 

784 

284 

305 

DEER  CREEK  PH 

37 

24 

198 

415 

762 

992 

1005 

838 

858 

430 

*22 

154 

6135 

DENAIR 

0 

0 

14 

149 

435 

669 

762 

491 

437 

122 

10* 

7 

3190 

DE  SABLA 

7 

0 

56 

278 

550 

719 

664 

678 

701 

271 

302 

42 

4268 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

0 

0 

387 

607 

488 

517 

49* 

100 

120 

8 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

93 

112 

386 

603 

887 

1 249 

1056 

631 

287 

8251 

DOWN  I EVI LL  E  RS 

21 

21 

158 

356 

689 

896 

879 

779 

787 

353 

389 

95 

5*23 

DOYLE  5  SSE 

1  3 

9 

200 

417 

802 

1023 

1210 

840 

384 

*16 

96 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

21* 

*8 

OUDLEYS 

17 

5 

145 

331 

649 

770 

815 

691 

742 

383 

417 

125 

5090 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

0 

21 

0 

0 

20 

170 

346 

597 
325 

172 

210 

0 

178 

2 

0 

12*5 

EAST   PARK  RESERVOIR 

1 

0 

24 

178 

479 

680 

645 

562 

556 

194 

193 

12 

3524 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

0 

0 

0 

41 

166 

292 

307 

313 

361 

75 

107 

28 

1690 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 
ELS  I NORE 

0 

0 

0 

41 

2  39 

437 

335 

196 

222 

3 

18 

0 

1491 

1 

30 

0 

14 

164 

437 

636 

673 

501 

486 

149 

130 

9 

3200 

17 

237 

430 

662 

789 

912 

701 

662 

398 

39* 

131 

5363 

0 

0 

4 

94 

307 

437 

425 

416 

445 

85 

127 

26 

2366 

ESCONDIDO 
EUREKA  WB  CITY 

0 

0 

8 

102 

273 

406 

364 

370 

417 

92 

108 

39 

2179 

250 

234 

281 

377 

459 

567 

60  7 

478 

517 

431 

388 

3*7 

4936 

»6*3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  of     1961      -  1962  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

6 

0 

4 

113 

353 

586 

628 

434 

399 

104 

112 

21 

2760 

FAIRMONT 

0 

0 

42 

181 

458 

626 

650 

544 

649 

164 

267 

66 

3649 

FIVE  POINTS  5  SSW 

0 

0 

4 

132 

431 

655 

797 

496 

450 

77 

102 

1 

3145 

FLEMING  FISH   ♦  GAME 

31 

12 

229 

511 

881 

1089 

1271 

968 

853 

41  7 

365 

FOLSOM  DAM 

0 

0 

9 

107 

344 

635 

694 

476 

419 

109 

101 

9 

2903 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

2 

40 

213 

319 

317 

355 

368 

49 

89 

33 

1785 

FOREST  GLEN 

31 

5 

154 

384 

736 

897 

998 

748 

328 

338 

112 

FORT  B  I  DWELL 

12 

8 

290 

469 

852 

990 

1375 

1027 

872 

458 

451 

144 

6948 

FORT  BRAGG 

227 

171 

205 

324 

410 

546 

562 

449 

475 

369 

FORT  BRAGG  AVN 

304 

238 

289 

378 

462 

575 

575 

474 

507 

463 

408 

376 

5049 

FORT  JONES  RS 

16 

0 

208 

395 

786 

925 

1104 

777 

724 

356 

378 

FORT  ROSS 

256 

191 

214 

275 

378 

504 

474 

437 

473 

381 

390 

328 

4301 

FRESNO  WB  AP 

0 

0 

0 

126 

382 

654 

724 

461 

392 

66 

65 

6 

2876 

2611 

FR I ANT  GOVT  CAMP 

0 

0 

4 

1  56 

379 

669 

774 

520 

495 

1  46 

131 

1 6 

GIANT  FOREST 

42 

77 

289 

501 

843 

1062 

1016 

962 

1139 

662 

696 

258 

7547 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

3 

72 

210 

341 

364 

329 

383 

70 

96 

22 

1890 

GILROY 

2 

0 

35 

153 

375 

576 

616 

436 

447 

172 

175 

54 

3041 

GLAMIS  6  ENE 

0 

GLENNVILLE 

5 

101 

322 

614 

733 

713 

626 

696 

315 

388 

92 

GRANT  GROVE 

55 

97 

335 

503 

797 

974 

934 

937 

1120 

600 

702 

321 

7375 

GRASS  VALLEY 

18 

0 

59 

250 

492 

729 

7O0 

709 

698 

237 

272 

46 

4210 

GRATON  1  W 

21 

8 

75 

196 

413 

627 

591 

490 

494 

226 

213 

104 

3458 

HA I WEE 

0 

0 

12 

199 

559 

792 

744 

628 

635 

97 

154 

17 

3837 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

173 

88 

145 

223 

378 

483 

419 

411 

460 

3  36 

344 

3761 

HAMILTON  AFB 

27 

29 

92 

188 

392 

634 

691 

473 

477 

2  36 

175 

69 

3483 

HANFORD 

0 

0 

0 

124 

415 

620 

745 

459 

403 

68 

66 

4 

2904 

HAPPY  CAMP  RS 

11 

1 

56 

258 

665 

799 

905 

648 

638 

259 

296 

53 

4589 

HAT  CREEK  PH  1 

25 

22 

246 

414 

765 

1053 

783 

797 

399 

387 

113 

HAY FIELD  PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

42 

197 

370 

324 

261 

309 

2 

22 

1  527 

HEALDSBURG 

0 

1 

11 

115 

333 

571 

520 

438 

407 

111 

110 

19 

2636 

HENSHAW  DAM 

2 

0 

75 

229 

491 

627 

642 

547 

624 

232 

312 

108 

3889 

HETCH  HETCHY 

9 

3 

95 

270 

605 

848 

644 

758 

828 

300 

408 

84 

5052 

HILTS 

24 

3 

222 

432 

786 

999 

1162 

818 

803 

441 

498 

190 

6380 

-IOLL  I  STER 

2  j 

■IOOPA 

10 

8 

39 

233 

555 

660 

75  8 

533 

542 

238 

249 

55 

3880 

HUNTINGTON  LAKE 

56 

107 

348 

550 

805 

996 

929 

996 

1137 

656 

739 

351 

7670 

I DR  I A 

0 

0 

15 

180 

417 

616 

574 

555 

60*6 

151 

224 

24 

3362 

IDYLLWILD  RS 

5 

8 

130 

322 

613 

745 

831 

289 

444 

153 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

21 

1  36 

294 

296 

1  59 

173 

0 

7 

0 

1086 

IMPERIAL    FAA  AP 

181 

192 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

0 

761 

633 

64 

9 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

21 

163 

290 

302 

140 

182 

0 

5 

0 

1103 

[ NYOKERN 

0 

0 

0 

109 

464 

661 

623 

485 

485 

48 

66 

4 

2945 

' RON  MTN 

0 

0 

o 

25 

195 

392 

349 

198 

253 

o 

0 

0 

1412 

>ESS  VALLEY 

31 

45 

354 

548 

837 

1165 

961 

996 

558 

556 

209 

tULIAN  WYNOLA 

0 

2 

84 

240 

496 

596 

605 

585 

652 

224 

364 

123 

3971 

'.ENTFIELO 

15 

5 

61 

152 

350 

587 

597 

428 

450 

202 

194 

86 

3127 

fERN  RIVER  PH  1 

0 

0 

0 

73 

224 

556 

568 

387 

314 

26 

51 

1 

2200 

ERN  RIVER  PH  3 

0 

o 

7 

146 

431 

60 1 

572 

495 

1 05 

143 

7 

3018 

ETTLEMAN  CITY   1  SSW 

0 

0 

0 

75 

354 

612 

754 

449 

358 

44 

49 

5 

2700 

ETTLEMAN  STA 

0 

0 

0 

55 

256 

582 

669 

410 

313 

33 

39 

0 

2357 

ING  CITY 

10 

2 

32 

153 

343 

496 

522 

390 

408 

145 

192 

37 

2730 

LAMATH 

187 

145 

193 

323 

473 

576 

619 

491 

531 

404 

389 

286 

4619 

NIGHTS  FERRY  2  SE 

3 

0 

24 

145 

77  5 

491 

1 64 

139 

20 

3371 

AGUNA  BEACH 

1 

4 

28 

105 

253 

393 

339 

329 

400 

197 

182 

93 

2324 

AKE  ARROWHEAD 

8 

17 

136 

340 

692 

875 

799 

855 

334 

487 

133 

AKEPORT 

10 

0 

42 

224 

463 

662 

626 

545 

556 

230 

242 

32 

3652 

AKESHORE 

1 

0 

13 

224 

464 

636 

606 

582 

573 

176 

191 

17 

3505 

AKE  SPAULDING 

43 

52 

250 

451 

726 

867 

947 

543 

565 

187 

6377 

AKE  SPAULDING  DAM 

18 

51 

265 

483 

121 

A  MESA 

0 

0 

2 

55 

192 

279 

276 

302 

333 

96 

115 

46 

1696 

ANCASTER 

0 

0 

17 

168 

469 

653 

693 

497 

516 

94 

133 

24 

3264 

AS  PLUMAS 

0 

0 

0 

95 

288 

577 

524 

446 

409 

70 

87 

0 

2498 

AVA  BEDS  NM 

913 

479 

534 

204 

6759 

E  GRAND 

0 

0 

3 

72 

394 

627 

737 

462 

398 

92 

66 

5 

2856 

EMON  COVE 

0 

0 

0 

114 

347 

631 

708 

463 

371 

52 

72 

3 

2761 

INDSAY 

0 

0 

1 

139 

399 

643 

714 

451 

415 

73 

80 

1 

2916 

IVERMORE  2  SSW 

8 

2 

38 

153 

392 

636 

656 

471 

507 

207 

218 

42 

3332 

-ANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

o 

535 

578 

110 

196 

26 

3337 

DDI 

0 

0 

6 

133 

404 

643 

727 

488 

428 

132 

106 

11 

3078 

3MPOC   SEWAGE  PLANT 

116 

48 

109 

197 

355 

431 

434 

377 

440 

288 

314 

238 

3347 

5NG  BEACH 

0 

0 

2 

41 

169 

280 

246 

254 

289 

81 

106 

44 

1512 

3NG  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

23 

153 

357 

314 

336 

346 

89 

105 

43 

1766 

1803 

)S  ANGELES  WB  AP 

275 

308 

344 

139 

110 

61 

1604 

2061 

)S  ANGELES  W8  CITY 

0 

0 

2 

32 

161 

243 

240 

309 

298 

66 

97 

38 

1486 

1349 

)S  BANOS 

0 

0 

0 

112 

403 

637 

741 

471 

367 

70 

60 

6 

2667 

)S  GATOS 

6 

0 

24 

130 

334 

566 

514 

452 

421 

166 

208 

46 

2869 

ICERNE  VALLEY   1  SSW 

0 

0 

9 

170 

446 

644 

590 

463 

512 

67 

114 

5 

3020 

IDERA 

742 

511 

415 

84 

69 

7 

2954 

iNDEVILLE  ISLAND 

6 

0 

17 

114 

409 

635 

737 

449 

433 

124 

160 

35 

3119 

NZ AN ] TA  LAKE 

69 

93 

342 

550 

839 

1061 

1042 

1012 

1140 

649 

641 

236 

7674 

RICOPA 

0 

0 

0 

105 

316 

627 

697 

427 

301 

24 

32 

0 

2529 

RTINEZ   FIRE  STA 

0 

0 

23 

125 

366 

603 

682 

464 

442 

162 

128 

25 

3022 

.RYSVILLE 

456 

391 

77 

50 

1 

2682 

CLOUD 

40 

41 

260 

433 

799 

950 

946 

822 

864 

447 

466 

139 

6207 

CCA  3  SE 

0 

0 

0 

27 

145 

342 

335 

194 

209 

0 

0 

0 

1252 

RCED  FIRE  STA  2 

0 

0 

3 

119 

362 

622 

734 

472 

407 

95 

80 

6 

2902 

YERS  4  SW 

97 

143 

407 

646 

899 

1101 

1166 

1060 

1170 

700 

673 

317 

8379 

DDLEWATER 

476 

428 

LL  CREEK  2 

0 

0 

29 

110 

284 

422 

416 

475 

492 

94 

184 

65 

2571 

NERAL 

79 

91 

310 

508 

792 

1009 

1002 

920 

1008 

605 

585 

2  56 

7165 

TCHELL  CAVERNS 

0 

0 

13 

145 

459 

610 

546 

500 

536 

40 

117 

13 

2979 

DESTO 

0 

0 

8 

124 

411 

651 

732 

484 

402 

100 

91 

3 

3006 

NO  LAKE 

4 

28 

212 

476 

792 

1045 

1153 

1029 

1012 

447 

475 

1  38 

6811 

NTEREY 

114 

75 

89 

173 

275 

420 

377 

392 

412 

292 

293 

235 

3147 

tTICELLO  DAM 

0 

0 

10 

115 

348 

576 

565 

478 

467 

116 

128 

12 

2817 

RRO  BAY  FIRE  DEPT 

187 

133 

170 

203 

316 

370 

376 

380 

414 

293 

339 

278 

3459 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Season  oi       1961    -  1962 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

MOUNTAIN  PASS 

^7 

7  1  i 

545 

858 

794 

646 

595 

108 

161 

MT   8ALDY  NOTCH 

74 

297 

571 

861 

965 

914 

930 

1082 

460 

602 

202 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

12 

1 

50 

188 

358 

544 

500 

531 

580 

244 

295 

MOUNT   HAM  I LTON 

in 

Yl 

if  \ 

283 

554 

648 

62 1 

719 

792 

351 

459 

118 

4709 

MOUNT   HEBRON  RS 

559 

589 

295 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

24 

214 

389 

754 

950 

997 

796 

815 

414 

440 

135 

5939 

5722 

MT  WILSON  FC  338B 

0 

8 

1 14 

287 

543 

665 

642 

759 

830 

220 

458 

111 

4637 

NACIMIENTO  DAM 

0 

0 

9 

140 

373 

553 

602 

447 

472 

117 

155 

33 

2901 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

!: 

552 

572 

430 

431 

172 

165 

61 

2963 

NEEDLES   FAA  AP 

z. 

*n 

*44 

21*6 

433 

382 

231 

234 

0 

0 

0 

1540 

NEVADA  CITY 

1  9 

? 

131 

362 

637 

834 

808 

697 

764 

365 

3^6 

94 

5050 

NEWARK 

23 

15 

41 

138 

327 

517 

553 

40  2 

104 

NEWMAN  2  NW 

0 

0 

10 

127 

423 

647 

75  2 

479 

392 

111 

78 

0 

3019 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

35 

107 

282 

383 

342 

334 

377 

193 

164 

119 

2341 

NORTH  FORK  RS 

3^ 

221 

521 

732 

682 

607 

656 

216 

277 

46 

3996 

NOR  TH  HOL  L  YWOOD 

44 

189 

264 

252 

305 

297 

63 

123 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

0 

0 

17 

158 

436 

695 

806 

500 

451 

132 

91 

3 

3289 

OAKLAND  WB  AP 

50 

19 

39 

152 

3*5 

540 

514 

406 

396 

197 

211 

108 

2977 

2870 

41 8 

244 

196 

114 

2583 

OJA  I 

1  5 

114 

299 

410 

381 

402 

385 

94 

154 

54 

2308 

_ 

Q 

2 

141 

395 

666 

752 

485 

465 

98 

66 

8 

3098 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

181 

121 

222 

352 

533 

640 

662 

531 

558 

419 

407 

320 

4946 

ORLAND 

0 

0 

6 

118 

367 

613 

617 

477 

452 

96 

72 

2 

2820 

ORLEANS 

^7 

in? 

1^5 

552 

213 

235 

39 

3626 

UKUV 1 L  L  c 

450 

7tn 

80 

56 

2653 

OXNARD 

5 

35 

98 

269 

342 

340 

41  7 

411 

206 

219 

115 

2456 

PALMDALE 

6 

138 

401 

606 

601 

458 

492 

68 

130 

18 

PALMDALE   FAA  AP 

0 

0 

9 

196 

509 

687 

702 

5  34 

553 

122 

128 

18 

3458 

PALM  SPRINGS 

o 

281 

214 

212 

0 

3 

0 

1 197 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

1 

1  7 

76 

160 

371 

555 

582 

399 

440 

204 

200 

71 

3096 

PALOMAR  MTN  OBSY 

o 

2 

99 

239 

509 

673 

661 

693 

771 

189 

371 

96 

4303 

PANOCHE  JUNCTION 

0 

0 

12 

117 

391 

686 

769 

515 

439 

116 

108 

14 

3167 

PARADISE 

8 

0 

43 

213 

456 

684 

611 

577 

601 

207 

240 

29 

3669 

Parker  reservoir 

0 

0 

0 

16 

158 

375 

372 

1 89 

203 

0 

1 

0 

1314 

PASADENA 

0 

0 

3 

57 

192 

303 

264 

336 

340 

49 

112 

41 

1717 

PASO  P08LES 

1 

o 

26 

171 

421 

577 

597 

418 

437 

104 

176 

58 

2986 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

0 

0 

25 

179 

432 

605 

631 

453 

473 

157 

159 

39 

3153 

PERRIS 

395 

408 

456 

66 

118 

28 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

18 

124 

355 

575 

72 

3096 

PINNACLES  NM 

3 

o 

31 

173 

397 

536 

521 

475 

492 

1 33 

165 

30 

2956 

PISMO  8EACH 

136 

75 

162 

197 

3  31 

388 

386 

406 

443 

230 

266 

247 

3267 

PLACERVILLE 

5 

0 

66 

253 

545 

761 

73  3 

583 

627 

250 

248 

40 

4111 

PL ACERV I LL  E    I FG 

8 

0 

41 

199 

444 

651 

596 

604 

656 

215 

250 

32 

3696 

PLAT  I NA 

216 

238 

24 

POINT  ARENA 

207 

170 

210 

317 

429 

560 

474 

9 

394 

372 

322 

4540 

POINT  ARGUE LLO  WB 

205 

159 

181 

220 

319 

430 

45  3 

441 

484 

369 

330 

274 

3865 

3595 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

186 

122 

145 

201 

306 

377 

363 

403 

420 

342 

326 

263 

3*54 

POMONA 

0 

0 

9 

87 

274 

391 

379 

369 

403 

89 

122 

34 

2157 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3 

0 

PORTERVI LLE 

0 

o 

0 

114 

355 

618 

720 

426 

359 

2  55 

178 

36 

273? 

PORTOLA 

117 

116 

317 

526 

840 

1037 

113  3 

979 

1011 

520 

519 

2  23 

7338 

POSEY  3  E 

528 

154 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

26 

196 

423 

607 

559 

532 

526 

209 

10 

PRIEST  VALLEY 

7 

OUINCY  RS 

37 

38 

227 

432 

736 

921 

Oil 

806 

778 

378 

38? 

tt 
111 

5857 

RAMONA   SPAULDI NG 

0 

0 

17 

128 

295 

386 

382 

409 

475 

1  48 

165 

30 

2*35 

RANDSBURG 

0 

0 

12 

135 

461 

657 

617 

526 

520 

64 

114 

11 

3117 

RED   BLUFF   WB  AP 

0 

0 

2 

112 

365 

609 

568 

489 

426 

80 

59 

1 

2711 

2515 

REDDING  FIRE  STA  2 

0 

o 

REDLANDS 

0 

o 

7 

74 

253 

369 

364 
36 

77Q 

704 

67 

10 

203? 

REDWOOD  CITY 

2 

i 

25 

142 

342 

532 

519 

397 

389 

1  60 

151 

2693 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

569 

73  5 

522 

222 

227 

47 

R  I  CHMOND 

73 

51 

54 

139 

289 

501 

487 

363 

385 

168 

192 

139 

28*1 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

0 

0 

1 

71 

235 

fn 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

0 

0 

1  3 

93 

276 

393 

7fi? 
38 

/  77 

HQ 

in 

5377 

ROCKLIN 

0 

o 

14 

185 

446 

705 

788 

537 

500 

185 

1 39 

3512 

SACRAMENTO  WB  AP 

0 

0 

6 

122 

378 

640 

709 

482 

425 

121 

82 

4 

2969 

2502 

SACRAMENTO   WB  CITY 

0 

0 

7 

117 

342 

597 

642 

458 

374 

97 

88 

6 

2728 

2*19 

SAINT  HELENA 

5 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

22 

9 

32 

214 

491 

6  72 

65  3 

513 

515 

218 

248 

60 

36*7 

SALINAS   2  E 

67 

38 

68 

172 

303 

463 

454 

386 

443 

234 

252 

170 

3050 

SALINAS   FAA  AP 

66 

31 

87 

199 

358 

495 

471 

379 

441 

221 

224 

167 

3139 

SALT   SPRINGS  PH 

8 

1 

47 

2  34 

478 

627 

571 

652 

689 

247 

358 

64 

3976 

SALYER  RS 

1  7 

551 

217 

SAN   ANTON  10  CN  MOUTH 

0 

0 

25 

112 

261 

361 

345 

451 

464 

102 

206 

88 

2*15 

SAN   ANTONIO  MISSION 

4 

0 

29 

184 

448 

613 

600 

482 

521 

209 

217 

36 

3343 

SAN   BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

0 

0 

2 

76 

263 

40  5 

381 

387 

424 

77 

115 

17 

21*7 

SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 

6 

0 

0 
0 
0 

93 
0 
2 

291 
33 
64 

590 
152 
199 

754 
269 
288 

748 

275 

732 
358 

784 

355 

281 

70 

401 
120 

100 
41 

4780 

*209 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

207 

161 

159 

233 

356 

498 

456 

396 

41 1 

308 

326 

292 

3803 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 
SAN   FRANC  I  SCO  FOB 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

77 
167 

0 

149 

33 
127 
0 
76 

61 

91 
2 

170 

161 
156 
57 
286 

346 
246 
204 
398 

542 
456 
312 

541 

398 
298 

410 
364 
321 

444 
376 
336 

265 
242 
59 

251 
297 
103 

167 
231 

32 

3298 
3151 
172* 

3015 
3001 

SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

san  luis  Obispo  poly 
san  mateo 
san  pedro 

0 

0 

1 

100 

317 

416 

429 

416 

456 

79 

95 

24 

2333 

6 
1 1 

0 
4 

14 
60 

110 
100 

281 
275 

494 
349 

461 
396 

379 
380 

362 
407 

147 
167 

154 
229 

37 
130 

24*5 

2508 

29 

16 

47 

144 

285 

464 

449 

353 

367 

172 

168 

91 

2605 

0 

5 

39 

78 

190 

324 

282 

308 

333 

134 

135 

102 

1930 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BAR8A RA   FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

0 

0 
0 

17 

0 

98 
39 

289 
180 

514 

321 

500 
264 

376 
312 

386 
324 

164 
82 

177 
90 

58 
22 

2582 
163* 

1 

9 
7 

0 
7 
1 

20 
47 
21 

85 
141 
126 

217 
301 
317 

339 
428 
524 

292 
417 
519 

325 
348 
383 

328 
371 
379 

129 
184 
151 

151 
166 
160 

92 
117 

1979 
2536 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA   WB  AP 

53 
59 

27 
38 

79 
106 

198 
182 

373 
348 

526 
421 

495 
444 

439 
407 

448 
461 

2  56 
257 

260 
327 

171 
209 

3325 
3259 

2967 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1961 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Normal 
July-June 

SANTA  MONICA  PIER 

2  5 

1 3 

68 

95 

1  84 

313 

"•46 

225 

177 

2263 

SANTA  PAULA 

2 

55 

1 44 

255 

317 

274 

369 

383 

133 

SANTA  ROSA 

14 

4 

66 

165 

393 

606 

599 

458 

493 

214 

190 

68 

3270 

SCOT  I A 

139 

90 

192 

291 

461 

577 

61  1 

472 

514 

363 

342 

255 

4307 

SHASTA  DAM 

0 

0 

10 

147 

403 

594 

545 

511 

509 

83 

1 14 

6 

2922 

SHELTER  COVE 

187 

200 

189 

380 

441 

41  7 

415 

463 

342 

320 

SIERRA  CITY 

1  5 

5 

84 

321 

579 

735 

SIERRAVILLE  RS 

60 

81 

301 

521 

8  34 

1030 

1192 

1005 

1018 

506 

524 

215 

7287 

SODA  SPRINGS   1  E 

140 

191 

418 

661 

956 

1190 

1177 

1081 

1243 

757 

816 

391 

9021 

SONOMA 

1  3 

7 

40 

162 

381 

618 

604 

445 

442 

195 

192 

3134 

SONORA 

0 

0 

25 

161 

418 

660 

641 

510 

560 

170 

180 

26 

3351 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

20 

8 

171 

354 

668 

841 

782 

114 

5640 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

131 

172 

422 

655 

867 

1112 

1176 

1040 

1156 

698 

665 

314 

8408 

SQUIRREL   INN  2 

4 

9 

154 

349 

672 

846 

835 

822 

930 

336 

489 

131 

5577 

STOCK  TON  FA A  AP 

0 

87 

362 

638 

729 

473 

416 

90 

64 

1 

2861 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

0 

0 

1  4 

1  36 

730 

483 

427 

126 

84 

10 

3058 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

0 

0 

116 

415 

590 

467 

88 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

6 

138 

421 

643 

585 

525 

492 

129 

115 

4 

3058 

STRAWBERRY  VALLEY 

18 

8 

81 

270 

606 

751 

681 

796 

811 

364 

436 

91 

4913 

SUNLAND 

0 

22 

90 

234 

314 

320 

371 

408 

85 

184 

82 

2110 

SUSANVILLE  AP 

20 

21 

212 

449 

852 

1034 

1242 

1011 

852 

408 

3  74 

99 

6574 

TABLE  MOUNTAIN 

1  3 

17 

TAHOE  CITY 

78 

108 

392 

659 

889 

1083 

1170 

1047 

1127 

694 

644 

285 

8176 

TEHACHAPI 

5 

1 

109 

323 

616 

752 

720 

660 

728 

322 

390 

71 

4697 

TEJON  RANCHO 

0 

0 

3 

120 

303 

647 

640 

428 

408 

58 

81 

2691 

THERMAL   FAA  AP 

0 

0 

0 

1 9 

174 

,  __ 

322 

192 

1  84 

0 

1 

0 

1219 

THREE  RIV  EDISON  PH 

0 

0 

3 

135 

352 

581 

635 

456 

83 

127 

1 0 

2  842 

TIGER  CREEK  PH 

4 

0 

32 

203 

485 

713 

667 

60  3 

612 

207 

242 

36 

3804 

TORRANCE 

0 

3 

7 

106 

217 

3  36 

291 

337 

362 

137 

149 

62 

2007 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

1  3 

110 

399 

638 

734 

480 

412 

109 

97 

3000 

TRACY  PUMPING  PLANT 

0 

0 

. 

95 

402 

629 

724 

468 

398 

91 

12 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

314 

TRONA 

0 

0 

0 

80 

370 

650 

677 

407 

384 

9 

31 

2 

2610 

TRUCK  EE  RS 

123 

166 

426 

663 

930 

1175 

1304 

1085 

1152 

686 

337 

TULELAKE 

40 

26 

301 

5  20 

874 

1051 

1322 

866 

510 

500 

200 

7184 

TURNTABLE  CREEK 

0 

0 

10 

152 

375 

, 

546 

526 

531 

111 

125 

9 

2955 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

7 

82 

373 

343 

375 

389 

112 

1  43 

38 

2090 

TOENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

67 

334 

546 

44  3 

343 

379 

6 

23 

2 

2143 

TWIN  LAKES 

230 

720 

958 

1153 

1150 

1153 

1259 

761 

849 

464 

TWITCHELL  DAM 

430 

166 

256 

121 

UK  I  AH 

* 

78 

397 

_ 

533 

463 

473 

170 

189 

22 

3037 

UCLA 

50 

232 

*93 

157 

1651 

UPLAND  3  N 

0 

0 

14 

112 

285 

409 

374 

426 

455 

151 

51 

2370 

UPPER  LAKE  RS 

5 

1 

37 

233 

494 

600 

528 

210 

18 

upr  san  leanoro  f i lters 

56 

42 

68 

191 

371 

532 

437 

470 

249 

274 

1  49 

3  386 

VACAVI LLE 

. 

99 

_ 

65  5 

480 

418 

103 

82 

VALYERMO  RS 

0 

0 

38 

225 

524 

714 

555 

64  7 

228 

256 

5  1 

3916 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

0 

0 

22 

174 

485 

673 

665 

493 

546 

106 

166 

25 

3355 

VISALIA 

0 

0 

0 

104 

342 

623 

71  4 

419 

353 

44 

63 

4 

2666 

VISTA  2  NNE 

56 

VOLTA  PH 

0 

0 

_ 

98 

437 

. 

570 

595 

608 

181 

209 

14 

3459 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

49 

177 

430 

619 

671 

476 

191 

189 

46 

3343 

WARNER  SPRINGS 

*o 

1 

52 

257 

502 

604 

618 

548 

610 

226 

227 

80 

3725 

WASCO 

0 

0 

0 

115 

385 

617 

75  7 

447 

365 

56 

52 

4 

2798 

WATSONVII  1  F     y  a  t  royAo v C 
1  mm  villi      MM  1  CKWUKKj 

104 

80 

1  31 

220 

381 

512 

511 

417 

255 

257 

1  54 

3511 

weaverville  RS 

- 

692 

674 

697 

325 

328 

81 

5004 

WEED  1  S 

5  1 

38 

331 

483 

841 

1042 

1152 

821 

861 

474 

496 

219 

6809 

WHISKEYTOWN  RES 

0 

410 

551 

548 

565 

90 

128 

9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

346 

433 

646 

889 

1151 

1341 

1365 

1289 

1501 

921 

948 

570 

11400 

white  mountain  2 

545 

641 

833 

1 122 

1304 

1540 

1381 

1453 

1688 

1162 

1275 

8  35 

13779 

WILL  I AMS 

1  24 

388 

605 

550 

518 

429 

108 

WILLITS  1  NE 

36 

19 

107 

273 

520 

663 

636 

558 

574 

312 

344 

123 

4165 

WILLOWS 

0 

g 

1 16 

369 

613 

633 

477 

455 

1 1 1 

89 

3 

2874 

WINTERS 

0 

0 

7 

96 

350 

641 

644 

467 

416 

79 

67 

3 

2770 

WOODFORDS 

3 

199 

441 

772 

948 

1097 

889 

900 

415 

476 

115 

WOODLAND  1  WNW 

0 

0 

15 

124 

361 

646 

684 

468 

432 

96 

79 

4 

2909 

YORBA  LINDA 

0 

0 

2 

55 

201 

283 

266 

306 

347 

59 

97 

29 

1645 

YOSEMITE  NP 

1 

2 

67 

272 

684 

892 

859 

790 

755 

284 

326 

48 

4960 

YREKA 

2 

1 

168 

363 

749 

966 

1125 

76  3 

752 

340 

387 

93 

5709 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Station 

Day  of  month 

Tot. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

on 
zo 

01 
21 

22 

2.4 

2b 

_fi 

27 

_ 

28 

29 

30 

31 

Avg 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.30 

.35 

.45 

.35 

.  43 

.  43 

.38 

.37 

.34 

.38 

.30 

.35 

.  38 

.32 

.38 

.36 

.40 

.38 

.30 

.34 

.37 

.47 

.43 

.43 

.40 

.30 

.33 

.  32 

.36 

.32 

.32 

11.34 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.20 

40 

.  51 

.15 

.34 

.44 

.36 

.35 

41 

.39 

.55 

.15 

.  40 

.  22 

.25 

.  19 

.39 

.  30 

.32 

.36 

.32 

.  16 

.3o 

.30 

.45 

.15 

.35 

.  33 

.38 

.45 

.34 

10.27 

WIND 

24 

30 

12 

37 

26 

33 

36 

32 

27 

38 

41 

19 

41 

36 

21 

42 

19 

35 

36 

9 

38 

16 

31 

17 

30 

36 

14 

33 

31 

25 

29 

896 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.  43 

.  45 

^ 

47 

39 

45 

45 

46 

30 

45 

4^ 

41 

42 

.  47 

46 

.  45 

.  40 

.  45 

.  45 

.  45 

.  55 

.  45 

.  45 

.  45 

.  49 

.  45 

.45 

.32 

.  45 

45 

13.73 

WIND 

54 

78 

50 

81 

'  78 

55 

65 

61 

81 

72 

86 

89 

16 

69 

63 

7n 

81 

81 

65 

1 

102 

74 

'54 

70 

71 

74 

76 

72 

14 

74 

121 

2134 

MAX 

95 

91 

96 

92 

91 

92 

91 

90 

89 

89 

66 

87 

92 

93 

9  5 

91 

91 

88 

91 

93 

94 

90 

92 

90 

91 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

91 . 1 

MIN 

61 

60 

6  2 

62 

60 

61 

60 

62 

60 

6  2 

5a 

59 

59 

6  5 

63 

63 

60 

59 

61 

63 

6  1 

61 

64 

63 

65 

66 

63 

61 

61 

62 

62 

61.6 

BOCA 

EVAP 

.  36 

32 

37 

30 

38 

4  ' 

43 

36 

38 

3'' 

3r> 

2  9 

18 

.  30 

32 

30 

3i 

1 7 

.  30 

.  26 

.35 

.  37 

.  38 

.  33 

.  29 

,  27 

.  26 

.  19 

.28 

.  33 

.32 

9.83 

WIND 

52 

48 

51 

21 

38 

70 

60 

35 

40 

37 

42 

60 

30 

34 

39 

21 

22 

22 

'30 

25 

32 

37 

36 

37 

37 

25 

40 

31 

29 

38 

*49 

1168 

BURLINGAME 

EVAP 

.  30 

30 

.27 

30 

15 

30 

30 

18 

.  30 

30 

.  25 

.  22 

.  30 

.30 

.  23 

.  25 

.  19 

18 

.  20 

1 5 

21 

26 

25 

7 . 84 

WIND 

97 

as 

105 

110 

119 

80 

121 

961 

98 

81 

151 

89 

70 

82 

90 

90 

60 

60 

110 

50 

119 

115 

123 

132 

109 

106 

95 

81 

30 

60 

90 

2908 

MAX 

82 

8 1 

80 

8  2 

82 

83 

83 

79 

80 

80 

78 

78 

83 

82 

82 

77 

70 

72 

68 

84 

83 

82 

80 

80 

81 

80 

80 

79.7 

MIN 

52 

51 

52 

j  3 

52 

.53 

52 

53 

52 

52 

52 

56 

57 

54 

53 

52 

53 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53.3 

CACHUMA  DAM  (b) 

EVAP 

.26 

.27 

.27 

.30 

.30 

.29 

.  30 

30 

.30 

.32 

.37 

.30 

.27 

.23 

.  28 

.  26 

.26 

.25 

.  29 

.27 

.30 

.  27 

.30 

.30 

.34 

.28 

.28 

.29 

.29 

.28 

.  26 

8.88 

WIND 

30 

31 

2  7 

~  ] 

33 

40 

39 

^6 

32 

33 

29 

33 

31 

31 

30 

32 

30 

40 

32 

30 

32 

34 

33 

35 

1045 

MAX 

87 

87 

8y 

9,0 

an 

CM 

8Q 

90 

9 1 

92 

92 

93 

91 

91 

92 

92 

92 

90 

89 

89.7 

MIN 

56 

58 

58 

O 

60 

0  0 

o9 

61 

58 

60 

g]| 

57 

58 

59 

60 

60 

62 

59 

59.5 

CAMP  PARDEE  (c) 

EVAP 

.31 

.  34 

37 

.33 

.37 

.42 

.37 

.37 

.33 

.33 

.30 

.30 

.  26 

.29 

.38 

.39 

.37 

.35 

.30 

.32 

.34 

.  41 

.41 

.39 

.37 

.31 

.34 

.36 

.35 

.33 

.  30 

10.  71 

WIND 

25 

21 

24 

23 

24 

31 

2  J 

27 

23 

25 

22 

34 

24 

23 

24 

27 

26 

26 

27 

23 

20 

25 

25 

30 

31 

25 

28 

27 

25 

24 

24 

788 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 

32 

33 

80 

41 

1  0  9 

37 

36 

37 

38 

1  01 

38 

38 

34 

1  17 

.  39 

38 

32 

36 

1  08 

36 

B11.38 

WIND 

26 

32 

2!i 

* 

73 

25 

• 

* 

117 

33 

59 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  ^ 

in 3 

■  ^ 

•  ^ 

3^ 

* 

'  ^ 

* 

22 

22 

* 

* 

7.90 

WIND 

no 

71 

14Q 

?t  ^ 

i  14 

]  zz 

"  _ft 

i  99 

■>  c9 

i  in 

i 

80 

91 

j , 

3239 

MAX 

84 

84 

6  5 

85 

85 

H~ 

85 

83 

70 

79 

83 

84 

8  1 

"84 

"  81 

83 

86 

82 

83.0 

MIN 

_ 

60 

5  a 

_ 

61 

63 

_ 

61 

61 

62 

63 

62 

_ 

_ 

61 

62 

62 

6  2 

60 

60 

_ 

63 

62 

63 

63 

63 

_ 

_ 

61 

61 

61.6 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

" 

30 

33 

25 

.  35 

41 

.40 

.  35 

.  32 

.  34 

.  30 

38 

.  33 

.  35 

.  36 

.  31 

.  36 

32 

35 

.  35 

.  32 

10.45 

WIND 

ir 

7fi 

'  sft 

'  <M 

HI 

i 

'  1ft 

49 

54 

30 

43 

46 

68 

79 

72 

1866 

MAX 

89 

95 

97 

93 

92 

90 

91 

88 

90 

B9 

85 

93 

95 

95 

96 

95 

88 

99 

91 

93 

95 

89 

92.6 

MIN 

54 

57 

_ 

56 

56 

56 

58 

54 

57 

54 

59 

54 

53 

60 

63 

63 

52 

55 

54 

_ 

55 

60 

60 

59 

58 

59 

- 

58 

55 

55 

56 

56.9 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

89 

90 

92 

65 

91 

83 

85 

93 

88 

1  25 

• 61 

65 

79 

75 

94 

84 

79 

61 

.  62 

42 

67 

.  80 

77 

75 

75 

80 

87 

96 

72 

24.79 

WIND 

12 

ill 

24 

66 

177 

123 

59 

142 

68 

124 

81 

233 

101 

63 

70 

'86 

98 

87 

94 

29 

37 

4  5 

69 

74 

40 

61 

45 

105 

67 

125 

6  4 

2588 

MAX 

98 

97 

99 

101 

101 

99 

99 

99 

101 

99 

100 

101 

98 

100 

100 

101 

100 

95 

99 

102 

101 

101 

105 

102 

101 

102 

102 

101 

101 

100 

101 

100.2 

MIN 

68 

68 

69 

67 

73 

72 

68 

72 

68 

75 

75 

75 

73 

72 

74 

68 

71.1 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

C623 

.28 

.33 

* 

58 

.30 

* 

* 

.  77 

.24 

.29 

30 

.25 

* 

* 

.90 

.32 

.27 

.25 

.27 

* 

* 

1.08 

.28 

.38 

.12 

.26 

* 

.76 

.25 

8.71 

WIND 

7g 

3810 

MAX 

79 

1  f'i 

84 

ftn 

81 

93 

88 

83 

83 

87 

94 

88 

78 

78 

78 

80 

177 

82.9 

MIN 

32 

52 

52 

52 

53 

:  g 

58 

53 

49 

52 

54 

52.2 

FLEMING  FISH  &  GAME 

EVAP 

.35 

.35 

.  38 

.34 

.  45 

.40 

.  44 

.35 

.36 

.36 

.25 

.25 

.37 

.34 

.35 

.  34 

.29 

.26 

.  34 

.31 

.40 

.40 

.40 

.43 

.25 

.37 

.40 

.30 

.29 

.29 

.34 

10.75 

WIND 

49 

38 

4  2 

34 

58 

50 

44 

35 

33 

48 

42 

41 

66 

43 

35 

44 

34 

38 

34 

32 

38 

40 

38 

58 

23 

34 

37 

28 

36 

40 

31 

1243 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.33 

.32 

.  44 

.35 

.40 

.44 

.39 

.40 

.36 

.38 

.30 

27 

.30 

.28 

.35 

40 

.42 

.38 

.35 

.35 

.40 

43 

.40 

.38 

.36 

.34 

.41 

.40 

.40 

.38 

.34 

11.45 

WIND 

58 

32 

59 

27 

48 

73 

51 

66 

63 

78 

51 

71 

68 

34 

37 

29 

53 

73 

,)5 

44 

48 

34 

35 

47 

74 

51 

54 

66 

71 

68 

66 

1684 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

49 

55 

53 

53 

56 

64 

60 

. 

62 

53 

52 

6  3 

44 

45 

52 

54 

58 

58 

56 

53 

52 

61 

58 

59 

61 

56 

49 

59 

57 

52 

50 

17.12 

WIND 

54 

57 

43 

55 

52 

63 

53 

48 

51 

51 

'42 

103 

52 

50 

52 

45 

53 

60 

68 

54 

40 

57 

67 

49 

56 

49 

32 

52 

52 

50 

*52 

1662 

MAX 

92 

90 

93 

92 

92 

91 

92 

9  3 

9  5 

94 

95 

97 

88 

89 

94 

94 

95 

95 

92 

93 

96 

100 

99 

95 

95 

93 

98 

96 

97 

95 

93 

94.0 

MIN 

60 

62 

62 

60 

6  1 

60 

62 

62 

61 

6  0 

59 

64 

63 

62 

66 

63 

62 

62 

62 

63 

55 

63 

62 

6 1 

64 

6 

64 

63 

62 

61.6 

HETCH  HETCHY  (a) 

EVAP 
WIND 

.29 

.25 

.30 

.26 

.30 

.28 

.  29 

.30 

.29 

.29 

.25 

.37 

.07 

.23 

.25 

.  28 

.26 

.29 

.27 

.27 

.30 

.30 

.30 

.27 

* 

.60 

.30 

.29 

29 

.26 

.26 

8.56 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.65 

.46 

.45 

.45 

.  60 

.58 

.52 

.  48 

.51 

.54 

.55 

.  57 

.57 

.45 

.45 

.  41 

.  45 

.39 

.39 

.42 

.38 

.30 

.48 

.45 

.43 

.33 

.41 

.50 

.55 

.52 

.  57 

14.81 

WIND 

54 

38 

15 

923 

MAX 

102 

1113 

103 

102 

lH-5 

103 

103 

104 

105 

106 

108 

106 

98 

103 

101 

102 

102 

103 

103 

104 

103 

92 

107 

104 

107 

107 

107 

105 

105 

106 

106 

103.8 

MIN 

63 

63 

66 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

69 

71 

71 

63 

65 

69 

69 

69 

67 

67 

68 

71 

73 

72 

73 

74 

76 

78 

71 

70 

67 

67 

68.9 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (d) 

EVAP 

.50 

.45 

.57 

.60 

.  58 

.58 

.  60 

.58 

.  60 

.50 

.60 

.61 

.60 

.45 

.66 

.66 

.  65 

.61 

.52 

.50 

.60 

.60 

.74 

.56 

.  60 

.61 

.55 

.52 

.58 

.60 

.70 

18.08 

WIND 

63 

54 

50 

60 

58 

59 

57 

63 

64 

65 

61 

80 

62 

56 

51 

59 

66 

69 

66 

60 

62 

70 

77 

64 

60 

57 

55 

115 

18 

34 

65 

1900 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.33 

.37 

.43 

.36 

.38 

.43 

.  40 

* 

.76 

.39 

.37 

36 

.28 

.33 

.38 

.41 

.39 

.38 

.  37 

.39 

.40 

.47 

.49 

.46 

.  44 

.39 

.38 

.43 

* 

* 

1.26 

12.  23 

WIND 

31 

31 

31 

35 

30 

36 

30 

* 

62 

33 

24 

48 

40 

32 

29 

34 

27 

36 

45 

31 

31 

38 

39 

33 

30 

30 

28 

29 

* 

* 

112 

1035 

LAKESHORE 

EVAP 

.  31 

35 

.  32 

.  37 

37 

.  34 

34 

3  7 

36 

34 

in 

31 

11 

_ 

_ 

„ 

_ 

17 

11 

_ 

.  31 

Ifl 

oa 

9Q 

39 

33 

10.61 

WIND 

25 

32 

22 

28 

30 

32 

34 

22 

30 

31 

'  2j 

28 

'  20 

•  g1 

'  31 

26 

'  ^r 

37 

23 

'  28 

->6 

1  8 

"  ^4 

22 

'  23 

29 

24 

823 

LAKE  SPAULDING  DAM  (b) 

EVAP 

.41 

.42 

.43 

.45 

.  45 

.50 

.47 

.48 

.  13 

.40 

.37 

.25 

.27 

.30 

.45 

.45 

.45 

.45 

.35 

.45 

.45 

.45 

.52 

.45 

.45 

.45 

.56 

* 

.85 

.45 

.43 

13.29 

W IND 

LODI  (e) 

EVAP 

.  37 

.  47 

.  40 

.  41 

46 

41 

38 

.  39 

.  42 

.  32 

32 

35 

28 

34 

40 

45 

40 

35 

32 

37 

39 

46 

42 

38 

38 

33 

33 

38 

40 

33 

32 

11.73 

WIND 

61 

62 

65 

56 

67 

64 

54 

63 

59 

50 

53 

79 

60 

97 

33 

32 

69 

87 

61 

59 

44 

67 

64 

59 

81 

51 

58 

72 

79 

68 

84 

1938 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.30 

.  40 

.  38 

.40 

.37 

.  35 

.37 

.36 

.30 

.30 

.37 

.25 

.30 

.30 

.36 

10 

.40 

.  38 

.30 

.38 

.40 

.40 

.36 

.  40 

.90 

.40 

.40 

.35 

.36 

.38 

.30 

11.62 

WIND 

100 

110 

160 

110 

130 

3990 

MAX 

95 

94 

95 

97 

94 

95 

9  4 

91 

93 

92 

a2 

92 

94 

98 

98 

96 

92 

93 

92 

96 

98 

97 

94 

92 

93 

94 

94 

91 

92 

93 

93 

94.0 

MIN 

58 

58 

60 

62 

60 

64 

59 

60 

64 

61 

59 

57 

59 

59 

64 

61 

60 

63 

63 

61 

60 

61 

oO 

58 

60 

60 

60.4 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.33 

.35 

.41 

.36 

.  42 

.40 

.37 

.  36 

.  35 

.35 

.34 

.  37 

.33 

.31 

.39 

.  11 

.39 

.38 

.32 

.  36 

.37 

.  41 

.  43 

.42 

.40 

.34 

.38 

.37 

.  36 

.35 

.  33 

11.46 

WIND 

3 

13 

14 

433 

MAX 

94 

as 

95 

95 

99 

98 

96 

98 

97 

96 

95 

9  5 

93 

95 

97 

99 

100 

98 

95 

96 

98 

99 

98 

99 

99 

98 

100 

102 

97 

97 

95 

97.0 

MIN 

60 

63 

60 

63 

63 

61 

62 

51 

64 

61 

63 

60 

60 

60 

65 

64 

65 

61 

61 

62 

52 

63 

64 

65 

64 

64 

67 

64 

62 

61 

62 

61.8 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.  12 

.  34 

.39 

.28 

.30 

32 

.  28 

.32 

.32 

.31 

.33 

.38 

.28 

.30 

.27 

.29 

.32 

.31 

.33 

.38 

.35 

.43 

.39 

.48 

.  40 

.41 

.25 

.36 

.32 

.35 

.35 

10.26 

NEWARK  (f) 

EVAP 

* 

0.52 

.28 

* 

.  66 

.  23 

• 

* 

.93 

.25 

.26 

.24 

.24 

* 

* 

1.00 

.17 

.  41 

.  22 

.29 

* 

.76 

.  33 

.  26 

.21 

.21 

* 

* 

.67 

.24 

8 . 38 

WIND 

0161 

79 

* 

120 

73 

* 

* 

216 

80 

50 

97 

101 

* 

* 

147 

49 

15 

116 

63 

* 

* 

182 

4 

46 

56 

44 

* 

* 

160 

75 

1934 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  Cb) 

EVAP 

.  33 

.  43 

.  35 

.  50 

.  76 

.  50 

.  58 

.  46 

.  4  4 

.  52 

44 

.  76 

.  51 

.  48 

.  44 

.38 

.  43 

.  56 

.  34 

.  41 

.  45 

14.41 

WIND 

49 

13 

33 

45 

30 

6  7 

46 

49 

38 

48 

18 

8  4 

62 

38 

54 

36 

34 

82 

42 

43 

38 

63 

45 

69 

51 

33 

35 

41 

49 

50 

36 

1451 

PLACERVILLE  IFG 

+ 

0-17 

.  31 

* 

.61 

.34 

* 

* 

,92 

.35 

.27 

39 

.26 

.92 

.31 

.36 

.  30 

.35 

* 

* 

1  .21 

.33 

.37 

.34 

.33 

* 

* 

1.05 

.36 

10. 15 

WIND 

* 

4  54 

20 

* 

51 

26 

* 

* 

61 

16 

19 

56 

08 

* 

* 

102 

13 

28 

23 

32 

* 

139 

17 

29 

18 

31 

* 

* 

79 

33 

855 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (b) 

EVAP 

.36 

.  36 

.  39 

.38 

.  35 

.  35 

.35 

.  39 

.39 

.42 

.36 

.  37 

.29 

.22 

.  28 

.24 

.  29 

.  28 

.28 

.32 

.36 

.  23 

.35 

.  40 

.  34 

.35 

.32 

.33 

.34 

.34 

.  34 

10.37 

WIND 

71 

39 

39 

36 

36 

3  1 

34 

32 

37 

30 

31 

13 

60 

41 

35 

42 

38 

34 

32 

36 

23 

29 

34 

31 

33 

37 

36 

34 

34 

31 

32 

1104 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 
WIND 

.35 

.34 

.31 

.32 

.30 

.28 

.  4  4 

.36 

.  40 

.32 

.24 

.18 

.23 

.23 

.  16 

.27 

.40 

.38 

.  23 

.39 

.36 

.34 

.35 

.43 

.38 

.26 

.36 

.35 

.30 

.20 

.46 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.35 

.42 

.40 

.45 

.55 

32 

.37 

.  13 

40 

.37 

.30 

.38 

.44 

.38 

.48 

.46 

.51 

50 

.  41 

.44 

.40 

.  40 

.  41 

.26 

.  44 

.42 

.50 

.43 

.35 

.39 

.44 

12.80 

WIND 

60 

70 

90 

90 

50 

60 

70 

50 

53 

50 

58 

62 

6  7 

80 

90 

112 

90 

103 

73 

67 

62 

59 

55 

47 

59 

58 

63 

63 

49 

53 

72 

2085 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

.40 

.35 

.40 

.35 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.30 

.35 

.30 

.35 

.35 

.40 

.40 

.40 

.30 

_ 

.30 

.35 

.  40 

.35 

.40 

.40 

WIND 

65 

50 

70 

30 

80 

70 

60 

70 

80 

50 

50 

115 

75 

30 

30 

50 

10 

20 

- 

20 

30 

20 

65 

50 

MAX 

95 

97 

95 

99 

100 

97 

97 

95 

95 

96 

96 

90 

94 

98 

99 

99 

98 

98 

MIN 

58 

63 

58 

64 

64 

58 

60 

58 

61 

59 

67 

57 

57 

64 

66 

66 

65 

65 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.25 

.25 

.  26 

.  23 

.31 

.  25 

.  24 

.  21 

.  27 

.24 

.  23 

13 

.  26 

23 

23 

23 

25 

22 

35 

.  26 

.29 

45 

13 

26 

25 

38 

21 

34 

62 

31 

33 

30 

24 

31 

30 

27 

24 

23 

29 

25 

25 

25 

23 

27 

5 

47 

TRACT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.  50 

.  60 

.  60 

.  51 

90 

.  45 

.  80 

50 

57 

65 

55 

59 

.  41 

.  55 

.  75 

7  ] 

.  75 

.  60 

208 

175 

217 

118 

289 

182 

273 

276 

250 

268 

232 

384 

274 

125 

152 

162 

190 

177 

l  29 

90 

94 

175 

L62 

286 

246 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

* 
* 

0.73 

38 

.  73 

.  41 

* 

; 

* 

Vaff 

■  3'J 

■  ^® 

.  35 

.  40 

* 

1 .1  1 

.  40 

.  39 

WIND 

(/  98 

48 

* 

89 

52 

1  40 

*  8n 

'  if. 

45 

148 

41 

49 

13 

41 

* 

* 

1  2  1 

45 

49 

TULELAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.21 

.33 

.28 

.34 

.30 

,  30 

.31 

.24 

.31 

.  27 

.27 

.  26 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.28 

.50 

.49 

* 

,  73 

.48 

.29 

.29 

.37 

.31 

.31 

.38 

.33 

.43 

.53 

.51 

.  55 

.48 

.36 

.35 

.42 

.26 

40 

.28 

.39 

WIND 

38 

76 

60 

118 

52 

29 

42 

23 

27 

28 

64 

33 

85  109 

116 

111 

78 

43 

24 

25 

20 

10 

17 

28 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.25 

.32 

.33 

.30 

.27 

.27 

.32 

.35 

.37 

.33 

.27 

.  22 

.22 

.29 

.30 

.  20 

.22 

.25 

.  24 

.30 

.30 

.30 

.30 

.35 

.26 

WIND 

73 

69 

B  2 

73 

59 

66 

69 

71 

73 

77 

55 

6  7 

61 

61 

79 

53 

59 

64 

62 

76 

64 

68 

76 

73 

57 

MAX 

81 

82 

82 

84 

83 

85 

86 

86 

83 

86 

85 

83 

82 

82 

83 

83 

83 

82 

82 

84 

85 

84 

84 

85 

84 

MIN 

54 

52 

54 

55 

55 

55 

65 

57 

55 

54 

56 

...5 

56 

55 

55 

57 

58 

58 

56 

57 

57 

58 

58 

57 

57 

WHISKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

0-.67 

.37 

* 

.78 

.42 

* 

* 

1.05 

.34 

.31 

.31 

.34 

.31 

.79 

.  39 

.40 

.34 

.36 

* 

* 

1  .10 

.34 

.41 

WIND 

47 

24 

55 

39 

* 

* 

50 

15 

15 

23 

31 

17 

* 

52 

26 

17 

19 

16 

* 

4  4 

12 

15 

1  .02 
115 


.42  .28 
17  15 


28  .36 
.  36 


39  .33 
16  11 


22 


Tot. 

or 

Avg. 


7.37 
874 


17.80 
6288 


11.47 
1389 


11.84 
1384 


2102 
83.7 
56.5 

10.94 
560 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATIC 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL . 

(e)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
\i)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

f>  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


DEPTH 

IN  SOIL 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVG. 

BRAWLEY  2  SW 

4 

INCHES  (A) 

9:00  A.M. 

MAX 
MIN 

90 
120 
88 

91 
119 
88 

93 
119 
91 

91 
120 
89 

93 
120 
89 

93 
121 
91 

92 
122 
89 

95 
122 
92 

95 
121 
93 

96 
122 
94 

99 
124 
96 

95 
125 
95 

89 
113 
86 

90 
117 
89 

92 

96 
120 
91 

92 
120 
90 

92 
122 
89 

93 
120 
91 

93 
122 
92 

96 
122 
93 

96 
118 
95 

97 
126 

97 

97 

126 

96 

97 
125 
97 

97 
124 
97 

'76 
122 
95 

95 
122 
95 

96 
124 
95 

3  6 
175 
95 

97 
125 
96 

94.2 
121.6 
92.5 

8 

INCHES 

9l00  A.M. 

MAX 
MIN 

92 
100 
92 

92 
100 
91 

93 
99 
92 

93 
100 
92 

93 
100 
92 

94 
101 
93 

93 
102 
93 

94 
102 
93 

94 
102 
94 

95 
103 
94 

96 
103 
95 

96 
104 
95 

92 
100 
91 

93 
100 
92 

93 
101 
92 

93 
101 
92 

93 
102 
92 

93 
102 
93 

93 
101 
93 

94 
102 
93 

95 
102 
94 

95 
102 
95 

96 
105 
95 

97 
106 
96 

97 
105 
96 

98 
104 
97 

96 

104 
96 

96 
104 
96 

97 
105 
96 

'4  7 

105 
96 

97 
105 
96 

94.5 
102.3 
93.8 

12 

INCHES 

9:00  A.M. 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

98 

95. 1 

20 

INCHES 

9:00  A.M. 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

92.8 

39 

INCHES 

9:00  A.M. 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

86 

88 

88 

89 

89 

8  9 

89 

89 

89 

90 

87.3 

79 

INCHES 

9:00  A.M. 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

«' 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

82.  1 

DAVIS 

1  WSW 

4 

INCHES  (B> 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 
76 

93 
74 

92 
76 

9* 
77 

94 
76 

92 
76 

91 
74 

91 

75 

90 
74 

90 
75 

88 
74 

86 
72 

88 
74 

90 

77 

92 
78 

92 
77 

92 
76 

90 
74 

91 
76 

93 
78 

96 
79 

98 
80 

98 
80 

97 
78 

96 
79 

96 
78 

98 
78 

96 
77 

95 

76 

94 
76 

92.  7 
76.2 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
INCHES  (C) 

MAX 
MIN 

81 
76 

81 
76 

80 
76 

81 

77 

81 

77 

81 

77 

82 
78 

83 
78 

84 
80 

84 
79 

84 
80 

82 
80 

80 
78 

80 

77 

79 
77 

79 
76 

79 
76 

79 
76 

80 
76 

80 
76 

80 
78 

81 
77 

82 
79 

83 
79 

83 
80 

83 
80 

83 
60 

83 
80 

83 
79 

82 

r9 

82 
78 

81.5 
77.9 

18 

STATION  2 
INCHES  (D) 

MAX 
MIN 

67 
67 

67 
66 

67 
66 

66 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
66 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

70 
69 

69 
67 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
6  7 

68 
68 

69 
68 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

68.5 
67.8 

(A)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT  9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY— I N— GLASS  THERMOMETERS. 
(8)   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GOUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA   SANDY   LOAM.      DATA   FROM  AIR   AND  SOIL   THERMOGRAPH .  uaTirp  n«   IH-lNm    fiFPTH  FROM 

(D)  RAMONA  SANDY   LOAM  -  UNDER   THE  EAST  SXIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18- INCH   DEPTH  FROM 
7:00  A.M.  JULY  16  TO  7:00  A.M.  JULY  18  (48  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  243  - 


JULY  1962 


-  245  - 


JULY  1962 


-   246  - 


JULY  1962 


-  247  - 


STATION  INDEX 


ABBOT  I  MINE 
ACTON  ESCONDIDO 
ADELANTO 

ADIN  RANGER  STAI ION 
ALAMO    1  N 
ALDERPOINT 

ALlSO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALT  ADEN* 

ALT UP A S  PANOEO  STATION 

AMBOT 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTJOCH  FI6REB0APD  M[LI 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ABfiOYO  SECO  R5  FC  508  C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHE IM  NO  1 

A  T  WELL   CCC  CAMP 

AUBEBBY 

AUBURN 

AVALON  PLEASUBE  PIER 
AZUSA  CITY  PABK  FC  1*3 
|  BACKUS  RANCH 

BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

8AKEB  9  NNW 
SAKEBSFIELD  WB  A1BPOPT 
BALCH  POWER  MOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNE  SON  PARK 
BARRETT  RAM 
BARSTOW 

BARTON  FLAT 
8AIES  B I  DOE 
BEARTRAP  MEADOW 
BE AumONI 

BEAUMONT    PUMPING  I 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEADOW 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
MODOC 

CONTRA   COST  A 


SAN  BEROINO 
TULARE 

CONTRA  COST  A  | 

CONTRA  COSIA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

SAN  BEROINO  . 

SN  LUIS  OBPO 

MONTEREY 

LOS  ANGELES  1 

TULARE 

ORANGE 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 


BEL  - 


FC 


04221  TULARE 
0425  MARIPOSA 

0436  SAN  BERD1N0 

0437  SAN  BERDINO 
0442,  KERN 

0449  FRESNO 
0468  TEHAMA 
u509'  ORANGE 
0514  3AN  DIEGO 
0519  SAN  BEROINO 

0534  FRESNO 

OS43  sn t a  Barbara 

0596  IULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 
0609  RIVERSIOE 
06  17  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
0674  SANTA  CRUZ 
0693  ALAMEDA 


.  0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

0731  LASSEN 

0738  TRINITY 

0741  SAN  BEROINO 

0742  SAN  BEROINO 
'  PLACER 
,  FRESNO 


BERRYESSA  LAKE 
BESWICK   7  S 
BIEBER 

BIG  BAP  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE 

[AR  LAKE  0 
iIG  BEND  RANGER   STATION  I 

i  CREEK  PH  NO 
HG  OA  L  TON  DAM  FC2236-E  0758  LOS  ANGELES 
HG  PINE  CREEK  0767  INYO 


N£  S  PARK  FC  83B       0779  LOS  ANGELES 

■hj  *JR  STATE  PARK  j  0790  MONTEREr 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E!  0798  LOS  ANGELES 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2       0819  INYO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 

BISHOP  WB   A1RPOBI  OB22  INYO 

BISHOP  UNION  CAB8IDE         0824  INYO 

Black  mountain  2  sw         weso  santa  clara 

BLACKS  "OUNTAIN  0867  LASSEN 


0924  RIVERSIDE 

0925  RIVERSIOE 
RPORT             0927  RIVERSIDE 

0931  NEVADA 
0968    SAN  DIEGO 
MNTNC  S  T  A  0973;  MENDOCINO 
i  0979  KERN 
II  PARK  0983!  SAN  01EG0 


NN£ 


BOCA 
BON | T  A 
:  BOONVILLE  I 

80RREGO  DE 


BORRFGO 
60ULDER  CBEEK 

LOCATELL I   BANC  H 
BOULE VAfiO 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMfl  2  Nw 
BRAwlEy  2  Sw 

BRAY    |0  WSW 
BREA  CITY 
1  BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

6PJDGEPOBT  RANGER  STA 
BR  I OGE V 1 LLE  4  NNw 
8R0CKWAY  SUMMIT 
BROOKS   FARNHAM  BANCH 
BRUSH  CREEK  BANGER  STA 

BRUSHY  SPBGS  GUARD  STA 

BRYSON 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 

BUL L ABO S   BAB   PWB  HOUSE 
BURBA NC   F I  BE   PEP  FC226B 
BUR BANK  WB  AIRPORT 
BURL INGAME 

BURNEy 
:  BURNT  RANCH  l  S 
BURTON  RANCH 
BUT TONWILLOW 
CABAZON 

CA8RILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
.  CAJON  WEST  SUMMI T 
CALAVEBAS  BIG  TREE5 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEHICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  fi 

calistoga 

callahan  ranger  station 
camp  angelus 

camp  Pardee 

camp  pioneer  ski  shlti 

camp  san  luis  obispo 

c amptonv i lle  ranger  st* 

CANBY    11  sw 
CAN8Y  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I  L 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON 
CARBON  CANYON 
CARIBOU  POWEB  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


986  SAN  OIEGO 

005  SANTA  CRUZ 
009  SAN  DIEGO 
013  LOS  ' 
01B  NEVADA 


034  MONTEREY 
046  MENDOCINO 
048,  IMPERIAL 

060  SISKIYOU 

056  ORANGE 

057  ORANGE 

060  CONTRA  COSTA 
072  MONO 

Q6U  HUMBOLOl 

096  placer 

112  YOLO 
130  BUTTE 

133  PLACER 
142  MONTEREY 
149  SHASTA 
159  Plumas 
161  PLUMAS 
170  SAN  BEN  I  TO 
1BO  YUBA 
192  I 


36  : 


214  SHASTA 

215  TRINITY 

216  CONTRA  COSTA  I 
244  KERN 

250  RIVERSIDE 

252  SAN  DIEGO 

253  SNTA  BARBARA 
272;  SAN 


ALAMEDA 
IMPERIAL 
30cj  TULARE 

SISKIYOU 
SAN  BEROINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

4621  YUBA 
475  MODOC 
4T6j  MODOC 

■  ANGELES 
488  KERN 

PLUMAS 
5  18'  ORANGE 
52C    SAN  BERDINO 
522  PLUMAS 
53*  MONTEREY 


'  34  19 
.  32  50 
34  11 


IT  38  34 
2T  38  01 
27  37  59 
33  33  33 


13  34  13 
9  36  29 
26   33  55 


30  38 
37  40 
I  35  16 


28  33  56 
28  33  59 
6  33  56 
37  38  00 
33  34  05 
4  37  05 
4  37  62 


24  35  52 

7  39  41 

6  32  57 

12  41  34 

26  33  55 

26  33  53 

27  37  53 
38  38  IS 
38  38  16 


8  39  26 
13!  3*  11 
13  34  12 

4  37  35 


4  37  52 
10  35  24 
6,  33  55 
33!  32  40 
32!  34  35 
■  23 


38  IS 

I  39  38 
|  35  20 

39  27 
2lJ  41  22 

41  27 

34  11 

35  18 

26|  33  55 


22  02  410 

23  36  435 
8  33  2367 
6  46  1735 
8  08  1127 

20  32  4365 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1T36 
6400 
2005 
1297 


495     MID|  MID 


OBSERVER 


59  2613 

58  3045 

57  2600 

4  7  6  500 

27  540 

22  06  504 


6140 
4130 
1272 
6745 
6615 
5739 
4928 
1576 
10000 

6862 

2317 
722 
8164 


20  42     5280     MID  t 


8A     8A  8A 


20  04 
22  09 

21  20 


IT  34 
20  19 
2  0  22 


(21  02 
21  03 
20  52 


2175 
3350 
3055 
5347 


6470 
6550 
2050 
7200 


3771 
1760 
5200 
1640 
1800 


6Aj  8A  BJ 
8  A|  8A 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERI 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OL5EN 
TEDEwATE  R  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
I    |US  FOREST  SERVICE 

STATE  Dlv  OF  HwtS 
'  ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
F I  ARE  BO  PRODUCTS  COBP 

u  s  Bur  reclama? ion 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO   ROAD  CAMP 

■  APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNIY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

I  U  S  FOBEST  SERVICE 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
HEHSCMEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L  TURCOT  T 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 
L  A  wTR  ♦  PWR  DEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 
'  P  G  +  E  COMPANY 

S  CORPS  Ot  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  Dl£*GO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 


S  CORPS  OF 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
bEAUMONT  IRR1G  DIST 
BEAUMONT  I RR [G  DIST 
U  S  W8  OBSERVER 

S  HETCH  HEICHY  WTR  SUP 
T   J  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARvEY  O  FRyER 
S  V  S  WEATHER  BUREAU 
MARK    P  MICKS 

I      u  S  FOREST  SERVICE 

8IG  BEAR  LA  FIRE  DIST 

I        MRS  MAB6IE    A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 

I       SO  CALIF  EDISON  CO 
GERALD  M  THRASHER 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  tNGINEERS 

calif  elec  power  co 
s  corps  of  engineers 
ij    u  s  weather  bureau 
union  carbide  co 
mrs  mary  1ncerpi 

Bureau 


t  Bureau 
w  FRANK  SWOPE 
STATE  Olv  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE    01 V  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  8EACH  ♦  PKS 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT   D  LOCATELL 1 
THE    OLIVE  BARREL 
L   A   WTR   *   PWR  OEPT 
NEVADA   1HRIG  OIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
WILLIAM   C  JOHNSTON 

I  SERVICE 


BU REAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  bOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALbERT    R  HUNT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 


mrs  anna  m  davidson 
p  g  +  e  company 
mrs  f  aye  d  mc  hugh 
mrs  lola  f  gall  i 
,  p  6  ♦  e  company 
chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 
city  of  burl ingame 

mrs  rutm  c  estes 

paul  f  kaut 

mrs  mar  stirton 

SuENA  VISTA  w  S  DIST 
JAMES  A  WACELANO 
US  N A I  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  DIV  8EACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UIL  DIST 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


S  FOREST  SERVICE 
RS  VIRGINIA  L  MILLER 
1  S  FOREST  SERVICE 

A  PIERCE  COLLEGE 


P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CED-R  POINT  RANCH 
CEOARVI LLE 

CENTERV ILLE  POWER  HOUS 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAT SWORTH  FC  2*  D 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY   VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  Experiment  sta 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremont  fc  2300 

claremont  pomona  col 
clarksburg 
clear  creek 
cleablake  highlands 
cloveroale  3  sse 
cloveroale  11  w 
cloveb  meadows  gs 
coaling a 
coal1nga  1  se 
coalinga  14  wnw 

COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET 
COLBYS  FC   53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
I  COLFAX 
COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 


SISKIYOU 
160*1  FRESNO 
161l|  MARIPOSA 
MODOC 
BUTTE 
16  53|  YUBA 

LOS  ANGELES 


177" 


LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


1779  LOS  ANGELES 
1784)  YOLO 
1799  SISKIYOU 
lBOfJ  LAKE 
18  38  SONOMA 
1846  SONOMA 
1844  MADERA 
1864  FRESNO 
lB67j  FRESNO 
1869  FRESNO 


1882  LAKE 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
!  SHASTA 


1916  YUBA 
1948  COLUSA 
1953  TEHAMA 


1962  CON 
1985  EL 
1990  SIS 


CORCORAN   IRRIG  OISTRICT  2012  KINGS 


CORNING  HOUGHTON  RANCH 
,  CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

'  COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEAOOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC  STA, 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 


CBYSTAL  LAKE  FC  283C 
#CULVER  CITY 
CUHM1NGS 


ZQZi  TEH< 
2031;  RIVERSIDE 
2046)  SAN 
2069  INYO 
2081  MENDOCINO 
20641  MENDOCINO 


CRUZ 


CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT    1  ENE 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
j  DAY 
DEATH  VALLEY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DEL  MONTE 

I  DEL  PUERTO  BOAD  CAMP 
OENAIR 
DE  SABLA 

DESCANSO  BANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  MORSE  CAMP 
,  DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNE R  MEMORIAL  ST  PK  i 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107q 


STAN  I  SLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 


DOWN  1 EV 1 LLE  RANGER  S 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN I CAN 
DUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RANGER  STATION1  2572]  SISKIYOU 
DUTTONS  LANDING  I  2580  NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  2596  RIVERSIDE 


EAST   PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEAOOW 
EL  CAP  1  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
EL  IZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  8 
Elk  valley 
ellery  lake 

ELLIOTT 

EL  MODENA 
ELS INORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIOO  PABK  HILL 
ET  I  WANDA 
ETNA 
AJEUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESEBVOIP 
EXETER  FAUVER  RANCH 

AIRFIELD 

IRFIELD  POLICE  STA 
AIRMONT 


EATHER  FALLS 
ERGUSON  BANCH 
ERNDALE   8  SSW 
IDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
1GUER0A  MOUNTAIN 
ILLMORE   1  WNW 

1NLEY   1  NNE 
INLEY  1  SSE 
INLEY  5  SW 
1VE  POINTS  5  SSW 
LEMING  FISH  *  GAME 
LORENCE  LAKE 
OLSOM  DAM 


3'.  -  ■ 


LAKE 
LAKE 
LAKE 
30831  FRESNO 
LASSEN 
FRESNO 
SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 


RA  COSTA 
DORADO 
I  YOU 


los  angeles 
riverside 
imperial 
Tulare 
san  diego 
del  norte 
del  norte 
del  norte 
san  berdino 
contra  costa 


2198  LOS  ANGELES 
2214  LOS  ANGELES 
221B  MENDOCINO 
2224,  LAKE 
2236  SNTA  BARBARA 
2239  SAN  DIEGO 
2248  SN  LUIS  OBPO 
2249.  SNTA  BARBARA 
2255  SAN  BERDINO 
2257  SAN  BEROINO 

2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
2294:  YOLO 
22961  MOOOC 
2  306  MOOOC 
2319  INYO 
2331,  INYO 
2334  NEVADA 
2344  KERN 
2362  MONTEREY 


2500,  SIERRA 
25041  LASSEN 
250«  LASSEN 
2S1«  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 
256S  YOLO 
2570  SAN  BERDINO 


2640  COLUSA 
2653f  TULARE 
2709  SAN  OIEGO 
27li  IMPERIAL 
?7:8  AMADOR 

2735J  LOS  ANGELES 


2760  SAN  JOAQUIN 

ORANGE 
\  RIVERSIDE 
1  RIVERSIDE 
1  SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
J  SAN  BERDINO 
j  SISK I  YOU 
I  HUMBOLDT 
I  MARIPOSA 
!  TULARE 


BUTTE 
TEHAMA 
HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 


22  38  46 
27  37  32 
27  36  09 

27.  36  09 


8  39  20 
23  39  12 
23  40  03 


4|  3B  02 

26  34  19 

33  34  01 

7  39  50 

23  38  57 

30  34  56 

25  32  59 

30  34  59 

30  34  51 

6  34  52 

6  34  52 


8  39  18 

9  35  47 
4  36  36 

27  37  25 
37  37  32 
23  39  52 
33  32  51 
26  33  59 
8  39  21 


291  34  29 

14  37  45 

23  38  53 

15'  35  03 

23  41  13 

17.  38  12 

6!  33  48 

2S  39  22 

II    36  44 

23  32  53 


34  36 
42  00 
37  66 


28  33  48 
33  40 
33  37 


38  15 
34  42 
33  21 


38  58 

36  21 
40  22 

37  16 

38  42 
34  II 
34  05 
40  23 


23  13 

19  17 

20  21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2400 
2500 
2520 


2418  6P 


18  11  10600 
23  15  '  1385 
23  05     1514  | 

17  52  575 
16  30  2300  : 
15  58  250 


24  12  50 

17  16  4525 

22  13  9  ' 

17  51  5370 


I  23  ' 

23  38 

22  52 

19  37 

16  35  j 

19  40 

19  29 


21  31 

22  12 
21  46 


23  21  ; 
18  36 
18  08 


17  20 
17  19 
i  J  >5 
17  04 
17  31 
22  54 
24  10 


18  26 

17  15 

21  16 

22  27 
24  20 
20  42 
20  00 

18  56 

22  52 
22  52 

22  57 
20  09 

20  19 
18  58 

21  09 
17  27 
17  30 

23  20 


1  16 


20  SO  t58*6 
20  06  |  4240  i 
20  05  4385 
18  32  1515 

20  06  1  3000  ! 

21  58  I  63 


3  E 


3P|  5P 
6P  oP 


8A     8A  BA 

7  '1 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

US  SOIL   CON  SERVICE  . 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE  I 

LONNlE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 

HETCH  HETCH  wTR  SUP  I 

MRS  C  B  KROEKER 

US  PLANT    INTRO  GRDN  j 

VICTOR  L  HASKIN 

EVERETT  C  HATCH 

U  S  FOREST  SERVICE  1 

WESTERN  SALT  COMPANY 

JAMES  D  GOODRIDGE 

c  F  elder 


OBSY  I 
I  AMER  CRYSTAL  SUG  CO  J 
JOHN  R  JARD1NE 
C    IVAN  GLENDINN 1 NG 
JOHN  R  ByRD 
1  FRANK    S  0RN8AUN 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA   FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HES5 

U  S  FOREST  SERVICE 

CtOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 


HOWARD  R  LEE 
W  9  THRELKEL 
PAC  POWER  *  LIGHT  < 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F IRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCI 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  8  TEMPLE 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  S 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROBERT  A  CRAWFORD 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO] 
|  CAL  OIV  BEACH  *  P 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CLUB  SAN  MORITZ 
i  C+H  SUGAR  REFINING  Cfl|f| 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  L  INI 
DONALD  E  INGRAM 
.  MRS  M  V  CUNN  INGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST   SERVICE  ■ 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY  || 

HARLEY  NEUERBURG  J 
PAC    CEMENT    AGGREGATE  I 
UNIVERSITY  OF  CALIF  I 
RICHARD  F  HUGHES  ] 
HERMAN  L  LORENZEN  I 
US   NAT   PARK  SERVICE 
DEEP    SPR 1 NG 3  COLLEGE 
P  G   ♦   E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 


STAN1 SLAUS  COUNTY  I 
W  F  MOORE 
l       P  G  ♦  E  COMPANY 

u  s  forest  service 
corps  of  engineers 

p  g  +  E  COMPANY 
CALIF  OIV  BEACH  ♦  PI 
STUART  T  PB I  CHE  TT 
S  CORPS  Of  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
I        FRANK    M  ROWLAND 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT  1 
W  0  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  G  HUNT  ■ 
EARL  K  WOBSER 
U  S  FOREST   SERVICE  ■ 
|  DAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICTS 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN.  1 
S  CORPS  OF  ENGINEERS  ■ 
|  SAN  OIEGO  WATER  DEPT1 
EL  CENTRO  WATER  DEPTil 
;  P  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BO T TEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO  I 
C    NORMAN  ADAMS 

!  HOMER  F  WANNAMAKER  I 

STATE   DIV  OF  FSTRY  I 
JOHN  L  EWING 
DARwlN  M  TING 

CITY  OF   ESCONDIDO  I 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 

LAWRENCE  E  BuCHNER  ■ 

JUS  WEATHER  BUREAU  I 

I  MERCED   IRRIG  DIST  fl 

,  CHARLES  ( 


SOLANO  CO  SUPVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS  j 
WENT WORTH -LYNCH  I 
U  S  FOREST  SERV 


CO  I 


DEPT 


JAMES  T  MEL V  IN 
ALBERT  E  MOORHEAO  I 
MRS  HILDA  K  GRAHAM  | 
RAYMOND  THOMAS  RANCH  1 
CAL  DEPT   FISH  *  GAME  ) 


SO  • 


ED  I  Si 


CO 


BUR  RECLAMATION  , 
ROLAND  W  GETCHELL  "I 
KAISER  STEEL  CORP  j 
MRS  B  E  ESLICK 


-  24B  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

KsKJ  U  n  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UoobnVbn 

| 

PRECIP 

SPECIAL 

IESTHILL  RANGER  STA 

313* 

PLACER 

1 

39 

0] 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

IKS  OF  SALMON 

3151 

SISKIYOU 

12 

15 

123  19 

1270 

9A 

MRS  MARJOR IE  MC  BROOM 

3151 

11 

51 

120  08 

4498 

5P 

m  H 

1  7 

39 

8A 

8A 

CAlIF  *  WESTERN  R  R 

MFNOOC I no 

IIP 

IIP 

U  S  MB  OBSERVER 

17]  41 

WILLIAM  R  PA TON 

1; 

CARL  C  CRAMER 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

y 

38 

6P 

6P 

C  A  CALL 

SANTA  CRU2 

21 

37 

: 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

INCH  GULCH 

SHASTA 

23 

SI 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

:sno  we  AIRPORT 

FRESNO 

27 

46 

119  43 

326 

■■■  1 1 

M10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

V  7' 

27 

36 

59 

119  43 

410 

3A 

6A 

BA 

U  S  6uR  RECLAMATION 

26 

33 

8A 

MIS5  M  ARROUES 

26 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

21 

33 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

40 

Ob, 

MRS   N   E  PANCQAST 

3331 

E  L  DOR  A  DO 

1 

38 

7A 

R  C  KYLE 

17 

41 

8A 

U  S  FORES1    SERv ICE 

3S 

37 

6970 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

TOE TOWN 

EL  DORADO 

: 

JS 

2701 

6/ 

C 

WILLIAM  BREEDLOVE 

HGETOWN  RANGER  SIA 

338' 

EL  DORADO 

5ft 

55 

120  48 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  CLARA 

37 

22 

121  29 

2140 

MRS  HILDA  DRAGHI 

1 

38 

s 

U  S  WEAT  HER  BUREAU 

36 

8A 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

RALTAR    DAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

32 

31 

119  41 

1550 

i 

SANTA  BARBARA   W  TR   OE P 

SAN  DIEGO 

33 

32 

367 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

\ 

i 

00 

194 

9A 

GlLROY  FIRE  DISTRICT 

2: 

37 

1050 

: 

3422 

201  37 

1350 

8A 

SETH  E  AUSE R 

NDALE   SIAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

530 

SP 

RALPH  ST APENHORST 

NDORA  WEST  FC  165 

3453 

LOS  ANGELES 

21 

34 

OB 

117  52 

822 

SP 

MRS  L  M  WEST 

H63 

1C 

35 

43 

118  42 

3140 

5P 

H 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

3500 

: 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

10 

120  52 

3240 

121  18 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

MOOOC 

41 

120  30 

4686 

CE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38 

09 

119  36 

8900 

5 

HETCH  HETChy  WTR  SUP 

NITE  BASIN 

3948 

11 

36 

52 

118  36 

corps  of  engineers 

NT  GROVE 

11 

a ..    b  - 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

S5  LAKE  MWY  MNTC  ST  A 

SISK I  YOU 

12 

122  12 

MRS  ALBERTA  GOODE 

SS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

)9 

L2 

121  02 

8A 

CARL  E  BEYER 

SS  VALLEY  NID 

3574 

NEVADA 

t 

13 

121  04 

c 

SONOMA 

22 

210 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

SI  SK I  YOU 

12 

41 

26)6 

MRS  EMMA  R  PERE IRA 

( 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

2825 

c 

3135 

6A 

SONOMA 

22 

7A 

JOSEPH  E  8UTTNEP 

«S  CANYON 

DWER  FC  364 

3703 

L05  ANGELES 

13 

34 

16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

118  15 

3440 

JAMES  P  KINDRED 

19 

OB 

3810 

37 

122  27 

60 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

ILTON  BRANCH  PH 

3725 

8 

40 

16 

121  05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

17 

98 

04 

122  31 

-2 

'■•  1 C 

U  S  AIR  FORCE 

11 

36 

20 

242 

SP 

SP 

STATE  D1V  OF  FSTRY 

3751 

34 

16 

lie  25 

1110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

>Y   C AMP  BANGER    ST A 

SISKIYOU 

12 

41 

123  23 

1090 

8A  8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

11$  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

46 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

3791 

Z  \ 

40 

22 

122  56 

2710 

Bl 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

39 

580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

21 

40 

334  8 

U  S  FOREST  SERVICE 

21 

40 

3015 

8A  8* 

P  6  *  E  COMPANY 

R I VE  RS 10E 

33 

1370 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORK    RANGER  STATION 

TRINITY 

35 

123  10 

2340 

U  S  FOREST  SERVICE 

(ARD  6  ESE 

ALAMEDA 

37 

121  58 

935 

c 

MRS  MARY   JO  DRENNAN 

SONOMA 

22 

38 

122  52 

6P  6P 

HE  ALDSBURG  FIRE  DEPT 

.DSBURG  2  E 

SONOMA 

38 

102 

WALDO  F  IvERSON 

J  S  96 

RIVERSIDE 

y> 

45 

116  57 

1630 

LAKE    HEMET    MUN  WATER 

3914 

33 

S3 

116  46 

2700 

c 

2( 

36 

25 

MAX  D  LEY 

20 

36 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

15 

34 

25 

117  18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

37 

3870 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

39 

1480 

CLARENCE    E    GASSOWA Y 

SISK I YOU 

1  ' 

42 

2900 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

23 

38 

Si 

122  43 

2960 

GEORGE  G  HOBERG 

;ett  MEADOWS 

TULARE 

22 

116  39 

8500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

iES  OAM 

4014 

SAN  DIEGO 

3' 

33 

03 

117  06 

390 

PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

4017 

LOS  ANGELES 

1  ? 

34 

13 

118  02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

20 

36 

51 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

5AN  BENITO 

20 

36 

51 

121  24 

284 

CITY  OF  HOLLISTER 

HUMBOLDT 

17 

124  09 

375 

8A 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

HUMBOLDT 

35 

41 

S3 

123  40 

345 

3A 

c 

BUR    INOIAN  AFFAIRS 

35 

02 

123  39 

315 

MR  S  DOROTHY  MC  COLLUM 

39 

01 

123  00 

2510 

MRS  CHR| ST INE   M  HUFF 

MENDOC I  NO 

22 

39 

01 

123  07 

550 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

iACK 

412C 

TULARE 

36 

11 

lie  37 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•HA  p 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35 

780 

KENNETH  RODRIGUES 

4141 

37 

38 

06 

119  45 

7800 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

23 

11 

122  33 

770 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

4170 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120  22 

3220 

P  6  +  E  COMPANY 

INCj'ON  lake 

4176 

27 

37 

14 

119  13 

7020 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

R  I  VERS  I DE 

33 

41 

116  41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

4191 

TRINITY 

35 

40 

37 

123  27 

1260 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

42  OS 

DE  L  NO  R  T  E 

17 

54 

123  46 

1250 

SP 

STATE  DIV  OF  HWYS 

27 

36 

25 

120  40 

NEW    I OR  1  A  MINE  *  CHEM 

LWlLO  RANGER  5TA 

R  1  VERS  IDE 

33 

45 

116  43 

5397 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

4223 

IMPERIAL 

6 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

4232 

36 

4B 

118  12 

3950  ;  7A 

7A, 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

19 

118  20 

9175 

R  1  vE  RS 1 DE 

93 

116  15 

AGR   RESEARCH  SERVICE 

6 

35 

39 

117  49 

2440 

SP 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

35 

41 

117  41 

2220 

M10 

U  S  N  0  T  S 

AMADOR 

16 

38 

280 

BA 

STATE   DIV  OF  HWYS 

2970 

1  SAi 

CLOSED  6/1/61 

I 

34 

115  08 

922 

7A|  7A 

C 

METRO  WATER  DIST 

1  VALLEY 

MODOC 

21 

16 

120  18 

5300 

5P'  5P 

WALTER  CANTRALL 

■SONOALE 

TULARE 

10 

35 

4680 

1  B* 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BEROINO 

34 

09 

116  19 

2  755 

5P 

GEORGE  W  MULL 

32 

33 

OS 

116  36 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

4411 

32 

33 

06 

116  39 

3650 

7P 

CHARLES  VILINEK 

32 

34 

21 

\\l  31 

2060 

JOHN  K  CHASE 

27 

37 

IB 

119  06 

9110 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BE RD 1  NO 

6 

116  32 

4325 

BJ 

KEE  RANCH 

*4B( 

SONOMA 

22 

38 

40 

1800 

Bl 

MRS  Ruth  f  rubinow 

23 

38 

59 

122  50 

1385 

91 

CO  FARM  ♦  HOME  AOV 

EYVILLE  4  SW 

LAKE 

23 

30 

56 

122  53 

1480 

MRS  KAREN  V  BACC1 

fill: 

45  OC 

MARIN 

17 

37 

57 

122  33 

90 

9A 

HENRY   H  MULLER 

45  0< 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  I 

121  26 

172 

BA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

451( 

33 

57 

118  29 

3650 

7A 

MRS  LILA  LOFBERG 

452C 

1C 

35 

2B 

970 

SP 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4523 

35 

118  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

11 

36 

310 

8A 

8A 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

11 

36 

04 

120  05 

506 

6P 

P   G   *   E  COMPANY 

6944 

23 

41 

121  52 

2648 

IW 

455S 

24 

36 

12 

121  08 

320 

SP 

SP 

z 

STATE  01V  OF  FSTRY 

4577 

DEL  NORTE 

12 

31 

124  02 

25 

5P 

MIO 

z 

HAROLD  DEL  PONTE 

LANO   10  SSE 

4587 

HUMBOLOT 

40 

123  54 

2356 

c 

D  LEE  EMERSON 

HTS  FEBQY  2  SE 

45  9( 

STANISLAUS 

37 

120  39 

315 

6A 

8A 

Bl 

RAYMOND  WlLLMS 

EL 

4602 

HUMBOLDT 

n 

52 

123  57 

146 

DENN1 S  L  EMMONS 

RZ  STRAWBERRY 

4616 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

462( 

34 

14 

116  15 

1565 

5P 

CRE  SCENT A  VLY  CO  W  0 

YETTE    2  NNE 

4632 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  06 

535 

BA 

ROSS  R  SANBORN 

1     NA  8EACH 

4647 

ORANGE 

32 

33 

33 

117  47 

35 

*P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

|    NA  BEACH  2 

ORANGE 

33 

33 

33 

117  46 

210 

c 

L  8  WATER  DISTRICT 

ONDA 

466( 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122  16 

670 

JAMES  C  ALLEN 

LflK.E  ALPINE 
LAKE   ARROWHE AO 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKE PORT  SCS 
LAKE  SAflPINA 


LAKE   SPAULDING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA   PAN2A  RANCH 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT  , 

LAYTONVILLE 

LE8EC 

LECHUZA  patrol 

STAT  ION  FC   352  8 
LEESVlLLE  K.EEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L INDSAY 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR  1 
LITTLE  VALLEY 
L  IVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH) 


ALPINE 

4671  SAN  BEROINO 

'•67V1  TUOLUMNE 

4690  TRINITY 

4701 
4703 
4705 

'.7.VJ  SHASTA 

4711  SAN  DIEGO 

47131  NEVADA 

47  14  NEVADA 

4726,  SAN  DIEGO 

4735,  SAN  DIEGO 

4747j  LOS  ANGELES 

476fl  SN  LUIS  OBPO 

477*  PLUMAS 

4812|  BUTTE 

4838j  SISKIYOU 

4851  MENDOCINO 

4863!  KERN 


37  58 
40  01 
39  02 


120  01 

117  U 

119  53 

123  24 

122  55 


117  1 


530 


118  09 

120  10 

120  58  ;  4975 

121  29  506 
121  31  4770 
123  29  '  1640 
118  52  3S85 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S3  E 


LOCKWOOD  mesa 

I  LODI 
LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  ST  AI 1  ON 

•LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LONG   VALLEY    INSP    ST  A 
LOR A INE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELE  5  W8  CITY 


LOS  8ANOS 
L05  GATOS 
LOS  GATOS 


LOS  PRIETOS  RANGER  SIA 
LOST  HILLS 
LOWER  KIB8EY  BJOGE 
LOWER  OTAy  RESERVOIR 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLvD  5212 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE  5215 
LYTLE  CREEK  RANGER  ST A  5218 


MADELINE  MM INC  ST  A 
MADERA 

MAD  RIVFR  RANGER  ST- 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 


LOS  ANGELES 

MERCED 

27 

37 

14 

IS 

255 

5P 

5P 

EL  DORADO 

3  ft 

35 

01 

540 

7ft 

TULARE 

36 

23 

119 

02 

513 

SP 

SP 

TULARE 

9 

36 

119 

04 

7P 

C 

LOS  ANGELES 

34 

118 

IB 

2750 

LASSEN 

21 

54 

121 

1  I 

8* 

ALAMEDA 

37 

121 

7n 

LOS  ANGELES 

15 

117 

45 

3820 

MONTEREY 

24 

35 

58 

11W4 

9A 

SAN  DIEGO 

33 

32 

59 

15 

205 

36 

07 

121 

5P 

5P 

MADE  RA 

37 

20 

119 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

L20 

29 

19 

36 

27 

lie 

03 

3790 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

37 

i  2 i 

23 

TUOLUMNE 

38 

5200 

C 

LOS  ANGELES 

13 

33 

118 

34 

10P 

LOS  ANGELES 

I  3 

33 

09 

MID 

M  |  d 

SIERRA 

1  p 

3  9 

41 

120 

01 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

SNTA  BARBARA 

33 

45 

17 

565 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

23 

MID 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118 

312 

MID 

MIO 

MERCEO 

03 

120 

51 

125 

MIO 

MERCEO 

27 

120 

56 

860 

SS 

SANTA  CLARA 

37 

13 

121 

59 

5P 

5P 

SANTA  CLARA 

37 

11 

122 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1029 

KERN 

35 

119 

285 

c 

TUOLUMNE 

37 

36 

01 

I  i  9 

53 

6500 

SAN  01  EGO 

33 

it 

37 

L16 

56 

c 

8 

39 

41 

120 

15 

SAN  BE  RD 1  NO 

34 

26 

3040 

SS 

MONTEREY 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

SAN  BE  RD I  NO 

28 

34 

117 

c 

SAN  BERDINO 

34 

117 

27 

2P 

SAN  BERDINO 

28 

34 

117 

29 

2760 

6  ft 

c 

LASSEN 

21 

120 

2B 

5300 

6A 

36 

58 

120 

04 

TRINITY 

17 

27 

123 

32 

277S 

MANDE  V I LLE  ISLAND 
MANZANI TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVlLLE 

MARTINEZ   3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MART  INEZ    FIRE    SI  AT  ION 

MARYSVlLLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCED  FIRE   STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS    INSPECT  ION  ST  A 
BLUFF 


DDLETOWN 
DDLEWATER 
LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 

NEPAL  KING 

RANDA  SRENGLER  RAl 

TCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT 1CELLO  DAM 

MOORPARK    1  SSE 

MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  H I LL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 


5233 


5256  LOS  I 

5258  LAKE 

5284  MONO 

5296  SAN  JOAQUIN 

5311  SHASTA 

5326  RIVERSIDE 

5  3  33  SAL ANO 

5338  KERN 

5346  MARIPOSA 

5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COSTA 

5372  CONTRA  COST A 
5377  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

5400  TUOLUMNE 

5444  TEHAMA 

,  S4<>9  SISKIYOU 

5496  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

5528  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5566  PLACER 

5598  LAKE 

5602  KERN 

5623  LASSEN 

5629  SAN  BEROINO 

5632  SAN  BEROINO 

5669  TULARE 

5679  TEHAMA 

5660  TULARE 

5713  HUMBOLDT 

5721  SAN  BEROINO 

5723  FRESNO 

5736  STANISLAUS 

5741  STAN  I SLAUS 

5756  KERN 


27  38  02 
23  40  32 

28  33  52 


10  35  05 
27  37  29 
3  38  42 


4450 
2380 
95UQ 


119  58  2011 


119  51  4515 


S  DEPT   WATER  RESOURCES 

LAKE    ARROWHEAD  F  0 
Si  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
I  LEONARD  M  MILLER 
I  JOSEPH  C  HARRIS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
Sj  CALIF  ELEC  POWER  CO 

u  s  bur  reclamat ion 

HELIX  IRRIG  DIST 
P  6  *  E  COMPANY 

P  G  *  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
J  LA  MESA  FIRE  DEPT 
1  SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEy 
I  P  G  t   E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN   CO   FIRE  DEPT 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCEO  CO  FIRE  OEPT 
IVAN  fi  LEHMAN 

kaweah  lemon  co 
frank  de  cha ine 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 
1  mrs  m  i  ouar i £ rman 

mrs  e  a  eberle 
archie  m  weferling 
san  diego  water  co 
lodi  sewage  treat  pl 
■  so  calif  edison  co 
lompoc  sew  tpeat  pl 
l  a  wtr  +  pwr  oept 
edward  c  gerlach 
u  s  forest  service 

JOHN  w  TEED 


:  bureau 
charles  h  gray 
charles  w  poole 
he nr 1  r  gewe 

U  S  WEATHER  duREAu 
u  S  wEaiher  Bureau 
ROGER  C  RICE 
ARBURIf  A  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
■  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  L ARSEN 
MRS  FRANCE  PR ! TCHARD 
STATE    DIV   OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST 


STATE   DIV  OF  HWYS 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
PUBLICATION  DISCONTINUED  fc/l/62 
C  MRS  M   E  MAHNKE 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
AR  VAR  JESSE  FJERRO 

8A  H       US  NAT  PARK  SERVICE 

ID  US  AIR  FORCE 

10  US  NAVAL  SHIPYARD 

BP  SIGNAL  OIL  ANO  GAS  CO 

9A  MRS  GABR IELLE  WILSON 

C  EL01SE  B  FAIRBANKS 

C  MARGARET   S  PLUMMER 

8A  CHARLES  P  WEAVER 

9A  CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9A  MARYSVlLLE  FIRE  DEPT 

SP  CITY   SAN  FRANCISCO 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

6A        C  H  ROYCE  C  WHEELER 


27  37  05 

6  33  33 

12  41  35 

27  36  47 


121  37 
120  22 
120  29 


1    39  03      120  I 


21      121  36 


4660 
2940 
4V45 


11  36  45 
37  37  39 
37   37  38 


UB  43 

121  00 

121  00 

118  10 


DANAHEP 


MADONNA 

SHASTA   SK I  80WL 
SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
T  AMALP  A  I  5   2  SW 
WILSON  FC   338  B 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC IMlENTO  DAM 

'NAPA  STATE  HOSPITAL 


NEVADA  C1T 


577' 

TULARE 

10 

36 

13 

1  1" 

10 

5779  MONO 

09 

6520 

5795 

SISK 1  YOU 

I) 

41 

45 

L22 

2640 

579: 

MONTEREY 

36 

36 

L21 

335 

S! 

5818 

23 

30 

30 

122 

07 

505 

5822 

33  34 

17 

lift 

53 

520 

5B4C 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

L16 

31 

3075 

lift -4 

SAN^A  CLARA 

Oft 

L2  1 

37 

225 

5846    SANTA  CLARA 

37 

09 

5B53 

SANTA  CLARA 

37 

0  0 

121 

39 

350 

586! 

SAN  BERDINO 

34 

lib 

34 

2SB0 

SN  LUIS  OBPO 

• 

22 

51 

115 

5P 

5861 

SN  LUIS  OBPO 

I 

2': 

120 

51 

670 

5890 

SAN  BERDINO 

28 

115 

32 

4739 

SP 

5  901 

SAN  BERDINO 

21 

34 

39 

4275 

5901 

SAN  BERDINO 

2G 

34 

17 

117 

37 

7735 

4P 

5909 

EL  DORADO 

38 

45 

120 

3408 

5915 

CONTRA  COSTA 

52 

121 

56 

2100 

It 

5  9  31 

SANTA  CLARA 

37 

20 

121 

39 

4206 

"! 

SISKIYOU 

i; 

41 

122 

00 

4250 

597: 

SANTA  CRUZ 

37 

01 

121 

43 

1800 

SISKIYOU 

Z  3 

22 

122 

12 

7641 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

7500 

5982 

SISKIYOU 

23 

122 

19 

3544 

MIC 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

600< 

LOS  ANGELES 

13 

14 

118 

04 

5709 

ip 

6027 

MAR  1  N 

17 

37 

122 

34 

171 

6032 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

6056 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

35 

■  120 

53 

770 

ft..-. 

6065 

NAPA 

17 

38 

122 

)  7 

16 

6074 

!  7 

38 

1  i 

L22 

60 

SP 

6105 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

34 

SO 

114 

36 

SAN  8ERDINO 

9 

34 

114 

37 

913 

MID 

LOS  ANGELES 

15 

34 

4  1- 

35 

6136 

NEVADA 

39 

16 

121 

01 

2600 

a/ 

D  B  W  ALEXANDER 
i  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK    F  M01TO2A 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SwATZEL 


STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSED  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
50  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

TOM  w  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 


US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 

.  MORRO  BAY  F  p  01  ST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE   OIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 

'  MT  BALDY  SKI    LIFT  INC 

'■  STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
JACK    I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
1  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
I  S  WB  OBSERVER 


NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCO 
EARL   S  G1PSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORATION 
I TY  OF  NEEDLES 
ED  AVIATION  AGENCY 

A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
I  TY  OF  NEVADA  CITY 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  sw 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  I 

NEWHALL  U  S  BANGED  SIA 

NEWMAN  2  NW 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N I L  AND 

NIPOMO  2  NW 


NOVATO   8  WNW 
OAKDALE    WOODWARD  OA 
OAK  KNOLL  RANGE"  ST 
OAKLAND   WB  AIOPOPT 
OAKVILLE   1  WNW 
OAKVILLE    4  SW 


COUNTY 


ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

MODOC 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 


6252  MADERA 
6256.  LOS  ANGELES 
6290  MARIN 
6305!  STANISLAUS 
6329  SISKIYOU 
6335  ALAMEDA 
6351  NAPA 
635*-  NAPA 
6  370  SONOMA 


33  36 
38  Si. 
33  17 


0OCEANSIDE  CAMP 
PENDLETON 
OCEANS  I OE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS 
OJAI 
OL INOA 


ONO 


OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUN 
ORANGE  COVE 


63771  SAN  OIEGO 
6379  SAN  OIEGO 
6383  SAN  OIEGO 
RIOGE|  6395-  FRESNO 
6399  VENTURA 
6<.32  ORANGE 
6455  SHA5TA 
6465  LOS  ANGELES 
RESERVOIP  6<.73  ORANGE 
64761  FRESNO 


!  33:  33  13 
i  t>  33  09 
1  27,  36  IB 


122  02 

LIS  58 

118  32 

118  31 
121  03 

120  16 

117  53 

121  35 
115  31 
120  30 

119  30 

118  23 

122  43 

120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  28 
122  59 


117  24 

117  21 

116  08 
120  24 
119  15 

117  51 
122  37 

118  06 
117  53 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


f?R|C<  PRAIRIE  CREEK  P 

ORICK    10  SE 

ORLAND 

ORLEANS 

OROV  I  LLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  STATI 

OSTRANDER  LAKE 

OXNARD 

OZENA 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

PAICINES  OHRWALL  »ANC 

PALMDALE 

PALMOALE    2  NE 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

PALM  SPPINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 


POSA 


(.498  HUMBOLDT 
6499  HUMBOLDT 
6506  GLENN 
I  6508'  HUMBOLDT 
■  6521  6UTTE 
6525  BUTTE 
l  6528  BUT! 
6552  I 
6569  VENII 
6576  VENTI 


6583 
6597 
6602 
6610 
6624 
6625 
6627 
66  35 


23  39  45 
12  41  18 
8  39  30 


6*50 


EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BEN | TO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 


P ALOMAR  MTN  OBSERVATORY    6b57    SAN  OIEGO 

PALOS  VERDES  EST  FC  4  30  6663  LOS  ANGELES 

PANOCHE  6675  SAN  BENITO 

PANOCHE   JUNCTION  6678  FRESNO 

PARADISE  6665  BUTTE 

PAR AD  I SF  MEADOW  6688  TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  6699  SAN  BE  RD 1  NO 

PARKFIELD  6703  M0N1ERE Y 

PAPKFIELO  7  NNW  6706  MONTEREY 

PASADENA  6719  I 


ANGELES 


PASKfNT  A   P ANGER    ST  ft  T I  ON  6726  TEMAMA, 

PASO  R08LES  6730  SN  LUIS  OBPO 

PASO  POBLES  5  NW  67  36  SN  LUIS  OBPO 

PASO  R08LES  FAA  AIRPORT  6742  SN  LUIS  OBPO 

PATTIWAY  6754  KERN 

PAYNES  CREEK  67bl  TEHAMA 

PEAR  LAKF  6767  TULARE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2  6826  SONOMA 

PETALUMA    1    N  6829  SONOMA 

P1EDRA  6857  FRESNO 

PIFDRA  BLANCA  GUARD  ST  A  6862  VENTURA 
PINE  CANYON  PATROL 

STAT  ION  FC  321  E  6891 

PINNACLES  NATIONAL  MON  6926 

P1RU  i  ESE  6940  VENTURA 

PISMO  BEACH  6943  SN  LUIS  OBPO 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE    5  6946  SHASTA 

PITTS  RANCH  6950  LAKE 

PLACERVILLE  6960  FL  DORADO 

PLACERV I LLE    IFG  6962  EL  DORADO 

PLACERVILLE  1  w  6963  EL  OORADO 

PLYMOUTH  7000  AMADOR 

POINT  ARENA  7009  MENDOCINO 

POINT  AOGUELLO  wB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PlEORAs  SLANCAS 
POMONA 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DTP 
POPTERv ILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE  7109  MENOOCIl 
POWAr  VALLEY  7111   SAN  DIEGO 

PR A DO  DAM  7123  RIVERSIDE 

PRIEST  VALLEY  7150  MONTEREY 


7016  SN  T  A  BARBARA 

7024  SN  LUIS  OBPO 

7050  LOS  ANGELES 

7070  CONTRA   COST  A 

7077  TULARE 


7085  PLUMAS 

7093  TULARE 

7095  TULARE 

7106  MODOC 

7107  MENPOCINO 

7108  MENDOCINO 


OUAK ING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STAT  ION 

RAMONA  SPAULOING 

RANCH  1 1  A 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

REf>  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDOING   1  SE 

PEDOING  F IRE   STA  NO  2 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 


•P  1CHM0ND 

rio  vista 
,  riverside  fire  sta  no  3 

riverside  citrus 
!     Experiment  station 
1  robert  son  flat 

rock  creek 

ROCKLlN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACMES  SPRINGS 
SACRAMENTO  W6  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADOLE  CAMP  RANGER  ST  A 

SAGE MEN  CREEK 

SAIN1  HELENA 

SAINT    HELENA    4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 


7179  TULARE 

7195  PLUMAS 

7231  SAN  DIEGO 

7244  SAN  OIEGO 

7253  KERN 

7259  FRESNO 

7272  MARIPOSA 

7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASIA 

7306  SAN  8ERDIN0 

7339  SAN  MATEO 

7351  MENDOCINO 

I  7370  SACRAMENTO 

7414  CONTRA  COSTA 

I   74461  SOLANO 

:  747c|  RIVERSIDE 


7510  INYO 
75161  PLACER 
7560  FRESNO 
7579|  TULARE 
7580  SHASTA 
760Q  SAN  BE  RD I  NO 
!3]  TUOLUMNE 
SACRAMENTO 
SACRAMENTO 
TEHAMA 

764l|  NEVAOA 
7643,  NAPA 
76461  NAPA 
7649  NAPA 
7656  GLENN 
766l|  CONTRA  COSTA 

MONTEREY 
766^  MONTEftY 

LUIS  OBPO 
7681    SNT A  BARBARA 


22      124  01 


123  32  | 
121  33  ! 
121  34 


8A  a 

5P 
UA    I  1  A 


34   12      119  11 


27  37  04      121  11 


6  33  49 
4  37  27 
24  36  21 

33  33  21 
3  3  3  3  48 
27  3b  36 
27  36  32 
2^  39  46 


24  35  53 
24  36  00 
13  34  09 


20  36  29 
29  34  24 

4  35  08 

21  40  59 
23  38  56 

1  38  44 

1  38  44 

I  36  41, 

16  38  29 

17  38  55 
3  3  34  40 

33  34  34 


53  122  32 

38  120  41 

<  41  120  45 

<  40  120  3B 
,  56  119  23 
I  20  121  54 
>  36  11 B  40 
I  14  122  38 
I  15  122  38 
i  48  119  23 

.    34  119  10 

118  26 


121 

118  46 

120  38 

122  52 


120  51 
120  35 


2655       5P  5P 


32       411       5P  5P 


803     MID  MID 


1456 
1550 
1890 

2755 


367     M|0  MID 


59    hp  hp 


LESLIE.  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD   A  SMITH 

ctoseo  io/ie/6i 

NEWPORT  HARBOR  DEPI 
RECLAMAT ION  DIST  100 
IMPERIAL  IfiRIG  DIST 
ANDREW  I 


U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   IR  0 1  ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  a  calkins  jr 
RICHARD  PLEINER 
ANOPEW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
0CEANS1DE  WATER  DEPT 
MRS   AILEEN  M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HER5CHEL  P  CLAU5EN 
MPS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  OIV  6EACM  *  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
OftLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
I  CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 


U  S  8UR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    1RRIG  DIST 
PALMDALE    IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 


I  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  ' 
S  HETCH  HETCHY  l 
METRO  WATER  I 
HERBERT    H  DURHAM 
PAULS TON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   PASO  R0BLE5 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS    ANITA  V  KUNKLEP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA   F IRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAU 
MRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNT  Y  FCD 

L  A  CO  F IRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 


4208 
1055 
1100 


120  42  2300  SS  SS 

118  32  7200 

120  57  3409  8A  6A 

116  51  1480  6P  6P 

116  32  4110  7A 

117  39  3570  6P  6P 

118  4  3  9900 

119  54  1360  .  8A 


40  35 

122  24 

577 

SP 

SP 

34  03 
37  29 

117  11 
122  14 

1  318 
31 

MID 
5P 

2P 
5f 

37  56 

122  21 

718 
55 

MIC 
8A 

: 

38  09 
33  57 

121  4) 
117  24 

22 
820 

SP 

8A 

5P 

33  58 
39  10 

117  20 
120  30 

1015 

8A 

8A 

8A 

3-  27 
38  48 

118  44 
121  14 

96  70 

s 

37  19 
35.  58 

118  52 
118  21 

239 
9000 

6A 

6A 

a 

j 

34  12 
38  06 

121  56 
117  05 
119  51 
121  30 

2117 
5965 
7900 

7A 

: 
c 

u 

121  29 

122  48 

17 
23 
3850 

Ml 

Mil 

:  J 

: 

'5 

38  30 
38  30 

38  34 

39  43 
37  50 

120  14 
122  28 
122  32 
122  22 
122  00 

6337 
255 
1792 

145 

6P 

5P 
7A 

: 
; 

36  40 
36  40 
35  20 

121  37 
120  30 

625 
80 
74 

5P 
5P 
MID 

5P 
MIO 

34  35 

120  24 

1375 
250 

8A 

SI 

INST  FST  GENET  ICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  coast  guard 

U  S  COAST  GUARD 
J  £  ADAM SON 
U    5   NAVAL   MAGA2 INE 
JOHN  H  DAYBELL 

REUBEN  G  DAL  TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  4/17/62 
R  E  POTTER 
OT  TO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PR  I  SON 
CITY  OF  R1CMMON0 
U    S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 
MRS  MARIAN   L   BE fi T AGN A 
STATE   OlV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U   S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EOWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
RURAL  F  0 
AVIATION  AGENCY 

I  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


STATION 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD [ NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 
SANDBERG  WB 
'SAN  DIEGO  W8  AIRPORT 
SAN  D1MAS  FIRE  WRO  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EM1GD10  RANCH 
SAN  FELIPE 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO 


'SAN   FRANC  1  SCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON 
SAN  GABRIEL    OAM  FC4258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR 1 0  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAOUIN  ExR  RANGE 

•  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  8AUT 1ST  A  3  SSE 
SAN  JUAN  GUARO  STAT  ION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS   1 SL AND 

•  '■.an  PEDRO 
•SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   F |P£    STAT  ION 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BEN  I  TO 
SAN  8ERDIN0 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN   FRANC  I  SCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 


38  30 

40  53 

38  10 

28,  34  10 

36  01 

36  01 

36  31 


34  l 
36  26 


32  44 
34  06 

34  12 

35  00 
37  01 
34  17 
34  19 


7888  ORANGE 


IVER  PH  3  7891  SAN  8ERDIN0 
IVER  PH  NO  lj  7894  SAN  BERDINO 
FERN  FC  432  7897  LOS  ANGELES 
7902  SN T A  BARBARA 
7905  SNT A  BARBARA 
7909  SNT  A  BARBARA 
7912  SANTA  CLARA 
7916  SANTA  CRUZ 
7926  LOS  ANGELES 


PEAK 


SANTA  MAR  I A  wB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNE2 
SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 


  BARBARA 

795d  LOS  ANGELES 
7953'  LOS  ANGELES 
795T  VENTURA 


7976  SNT  A  L.. 
79B71  ORANGE 
8014  LOS  ANGELES 
6025  SISKIYOU 


•SCOT IA  8045  HUMBOLDT 

SEARSV 1 LLE  LAKE  8068  SAN  MATEO 

SEBASTOPOL  4  SSE  8072  SONOMA 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA  8075  LASSEN 
SEPULVEOA  DAM 


SHELL  ABSORPTION  PLANT 
1  SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPPINGS 
SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

S1ERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415  8 
SILVERAOO  RANGER   STA  8 
SISQUOC   SOUTH  FORK  CAMP  8 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH  8 
SLACK  CANYON  B 
SLOAT  8 
SLOUGHHOUSE  6  SE 


8092  I 

35  SHASTA 
66  LOS  ANGELES 
62  HUMBOLDT 


SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOOA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAD 
SOMESBAR   I  W 
SOMIS  3  NE 

SONOMA 


SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  I 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
6PRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE 


SPRINGVILLE  RANGER   STA  8460 


SPRINGVILLE  TULE 

HE ADwORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 


18  SIERRA 
30  LOS  ANGELES 
43'  ORANGE 
66  SNTA  BARBARA 

72  SONOMA 

76  MONTEREY 

92  PLUMAS 

93  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 
8332  NEVAOA 
38  MONTEREY 
46  SISKIYOU 

48  VENTURA 

49  VENTURA 
51  SONOMA 

1  8353  TUOLUMNE 

8355  MONO 

B376   SAN  FRANC  I  SCO 
'  8380  MARIPOSA 
8390  SAN  BERDINO 
8406  INYO 

8436  LOS  ANGELES 
8446  MONTEREY 
TULARE 


8463  TULARE 

8474  PLACER 

8476  SAN  BERDINO 

8479  SAN  BERDINO 

AND ISH  1  E  B487  LASSEN 

ANDISM  .  MICKEY  ST  PK  8490  MENDOCINO 

ANISLAUS  POWER  HOUSE     8499  TUOLUMNE 


ATE  LAKES 


8510  FRESNO 


IRL1NG  CITY   RS  85441  BUTTE 

OCKTON  DISPOSAL  PLANT  8554  SAN  JOAOUIN 

oCkton  r 

OCKTON  I 

ockton  mowry  bridge 
onyford  cooley  ranch 
onyforo  ranger  sta 
ony  gorge  reservoir 
outs  meadow 
rawberry  valley 


SUEY  ranch 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARI 
SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


AHOE  CITY 
ALBOT  CAMP 
E  HACHAP I 

EHACHAP1  RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

ERMO  8RIN  MARR  RANCH 

HE  CEDARS 

HE  GEYSERS 

HERMAL  FAA  AIRPORT 


8558  SAN  __ 
8560  SAN  JOAQUIN 
8562  SAN  JOAQUIN 
8578  COLUSA 
8580  COLUSA 
85871  GLENN 
859l[  SHASTA 
B6  0O  YUBA 


SN  LUIS  OBPO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA   6  AO  BAR  A 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 
PLACER 
KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 


33  33  43 
IT  37  58 
28  33  45 

28  34  06 
28  34  09 
13  34  13 
33   34  25 


SANTA  . 

1  SANTA  i 

santa  barbara 

santa  barbara 

santa  barbara 

santa  Clara 

SANTA  C*U! 

SANTA  FE  DAI 

SANTA  MARGARITA  2  SW      j  7930j  SN  LUIS  OBPO     24  35  22 

.  MARGARITA  BOOSTER1  7933  SN  LUIS  OBPO     24  35 


33  34  17 

33  34  17 

17  38  IT 

37  37  59 

38  38  21 
4  37  42 

14  37  30 
6  34  04 
19  37  11 


23  39  35 
21  41  10 
6  39  34 


40  26 
SB  23 
35  09 

36|  39  10 
39  12 
10  35  08 


9  L2 
21  20 
8  28 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


23  08  2169 


20  15 
IB  2R 
22  25 
17  54 


16  41 

19  30 

20  23 


1940 
8700 
6750 
6885 


19  27  6866 

23  00  27 

19  38  6120 

16  49  7120 

16  34  958P 


17  . 


18  39 
20  14 
17  15 


680 


4070 
6226 
5239 
5680 
4030 


20  22  I  1130 
la  35  10300 
2975  ' 


21  32 
21  20 
21  15 


20  09 
20  22 
18  27 
18  27 
18  45 
20  27 
20  16 
20  21 
22  49 
16  10 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF   WTR  +  TEL  CO 


L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  F I  RE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


!  BUREAU 

pasadena  water  dept 
i  e  k  oe  vore 

c i ty  fire  department 
1  pomponio  ranch 

byron  johansen 
■  state  div  of  fstry 

u  s  forest  service 

e  0  billwiller 

mrs  gaye  d  oay 
i  corps  of  engineers 
1  cal  state  poly  col 

city  fire  department 

weather  service  off 

marine  exchange 

city  engineer 

santa  ana  f i  re  dept 

so  calif  edison  co 
so  calif  edison  co 
.  louis  luebkept 
s  barbara  f | re  oept 
fed  aviation  agency 
tv  station  keyt 
univ  of  santa  clara 
rouert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kus1ck 


238     MIO  MIO 


20  5P  5P 
1830       8A  8A 


VENTURA  CO  F IRE  DEP 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPP1NGT0I 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 

u  s  forest  service 

pacific  lumber  co 
ausi i n  clapp 
geo  a  nahmens 
russell  r  rose  jr 
Corps  of  engineers 
u  s  bur  reclamat ion 
smell  oil  co 


HARRY  H  ROE BE R 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSdORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  ORAL  M  HA NE Y 
MRS   MABEL    VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN   N  FRANC  ION  I 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON  INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD  INVEST  CI 
LAURENCE  W  DICKEY 
I       P  6  +  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
i       US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


:  P  G  +  E  COMPANY 
l       SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
l       LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  3/19/62 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
j  CITY  OF  STOCKTON 

FEO  AvIAT ION  AGENCY 

STOCKTON  F 1  RE  DEPT 

MARTIN  P  MUHS 
I  FRED  H  COOLEY 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK   T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  +  PARI 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA   UN  F I  RE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

OARYL  K  DE  WALT 

OEPT  WATER  RESOURCES | 

MRS  ANITA  COWAN 

IE  JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BR1N  MARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  OEWEY 

AGENCY 
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STATION  INDEX 


STATION 


THOUSAND  OAkS 
THREE  RIVERS  i 
THREE  RIVERS  I 
THREE  RIVERS  I 


8905  VENTURA 
8912  TULARE 
TULARE 

  PHll  B91T]  TULARE 

IGER  CREEK  POWER  MOUSEj  892ft  AMADOR 
TOPANGA  PATROL   ST  A  FC  (J  B967   LOS  ANGELES 
TORRANCE  B97S  LOS  ANGELES 

TRABUCO  CANYON  8992  ORANGE 

TRACY  2  SSE  6997]  SAN  JOAOUlN 

TRACY  CAP80NA  8999)  SAN  JOAOUlN 


TRACY 


TRUCKEE  RANGER  STATU 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  »' 
TULEF IELO 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  ST  AT  I  01 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYN 1NE  PALMS 
THIN  LAKES 


|  UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 
^UNIVERSITY   OF    CAL IF 

I        AT  LOS  ANGELES 

I    UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  ST  A 
:  UPPER  MATTOLE 

UPPER  SAN  LEANORO 
i  FILTERS 
1    UPPER  T  RE  S  P1N0S 
1  VACAVILLE 


PLANT  90011  ALAMEDA 

VISTA  P0INT|  902«  TRINITY 

9039  SAN  BE  RO I  NO 
90*31  NEVADA 
90*fl  LOS  ANGELES 


rERN 


908J  SHASTA 
9087  ORANGE 
9099  SAN  BERDINO 
91  OS  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
9126  MENDOCINO 

913b|  ORANGE 

9153  LOS  ANGELES 

9158  SAN  BERDINO 
9167  LAKE 
9173]  LAKE 
91T7  HUMBOLDT 

91851  ALAMEDA 

9189  SAN  BEN  I  TO 

!  9200  SOLANO 

9221  MONTEREY 

9228  SAN  DIEGO 


valyermo  ranger  station  92s1  los  angeles 
van  nuys  fc  15b  9260  los  angeles 

venadq  :  9273  sonoma 

ventura  9265  ventura 

vermilion  valley  9301  fresno 

victorville  pump  plant    9325  san  beroino 

vincent  fire  5t a  fc  120  93*5  los  angeles 
vinton  !  9351  plumas 

visalia  9367  Tulare 

volcanovllle  9382  el  dorado 


131  3*  23 
10  3  5  09 
12  *1  58 


VALLEY  CENTER   3  NNE 


f  5E 


VOLLMERS 

VOLT A  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  S£ 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2 
WALNUT  CREEK  2  E 
'  WALNUT  CREEK  t,  E 
|  WALNUT  GROVE 
;  WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102 


WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WAS10JA  PHOENIX  RANCH 
j  WATSONVILLE  waterworks 

WAWONA  RANGER  STATION 
1  WEAVERVlLLE  RANGER  STA 
I  MEED  1  S 

WELDON   1  wsw 

wENDEL  10  SE 
I  WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

V  MESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 
I   WESTV 1 LLE 
I   WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 
I  WHEELER  SPRINGS  2  SSw 
|  WHEELER  SPRINGS  7  N 
'  WHI SKE Y I OWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE   MOUNTAIN  2 


9386 
9390 
9<,18 
9*20 
9*2  3 
9*26 
9*27 


SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSIA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 


WHITE  ROCK 


FC 


TIER  i 


1  HALL 


WILLIAMS 

WILL  ITS  1  NE 

WILL1TS  HOWARD  FOREST 
RANGFR  STATION 
I  WILLOWS 

WINCHESTER 
|  WINTERS 

i  WOFFORD  HEIGHTS 
I  WOODCHUCk  MEADOW 

H00DF0RDS 
'  WOODLAND  1  WNW 
I  WRIGHTS 

WRIGHTS  LAKE 

YORBA  LINDA 

Y0RKV1 LLE 

YOSEMITF  NAT [ ONA L  PAR* 
YREKA 


9639    SAC  R AME  NT  O 

9660  LOS  ANGELES 
9677  COLUSA 
968*  MENDOCINO 

9685  MENDOCINO 
9699  GLENN 
9722  RIVERSIDE 


975*  KERN 

9773  FRESNO 

97  7  5  ALPINE 
9781  YOLO 

981*  SANTA  CLARA 

9616  EL  DORADO 

98*7  ORANGE 

98  51  MENDOCINO 
9855  MARIPOSA 

I  986*]  SISKIYOU 


3*  08 

23  39  11 

23  39  10 

17i  *0  15 


8  39  *9 

9  36  20 

1  38  59 

23  AO  57 
23  AO  28 

2  38  11 
A  37  57 
*  37  53 


9*31    LOS  ANGELES       26  ! 

9**7  SAN  DIEGO  33  ! 

,  9*52  KERN  10)  : 

9A5B  SNTA  BARBARA  30  '. 
.  9*73  SANTA  CRUZ  20 

9*90  TRINITY  |  35  1 

I  9*99,   SISKIYOU  12  t 

95121  KERN  10*  : 

I  9526;  LASSEN  j  18  ' 

■  9532!  SNTA  BARBARA  32 


9560  FRESNO 
9583  CALAVERAS 
95971  PLACER 
9602  TULARE 
1  9605!  YUBA 
9615  VENTURA 
961B  VENTURA 
9621'  SHASTA 
96  32  MONO 
963  3  MONO 


33  3*  29 
29  3*  36 
23  *0  37 
6  37  30 


10  35  *3 

11  37  02 
3  38  *7 

23  38  41 
*  37  08 
1  38  51 
26  33  5* 
17  38  55 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8A  8A 
6aJ  8A 
8AJ  8A 


17  39  ,  1605 
23  02  1520 
22  55  1  13*7 
2A  11  255 


18  59  7520 
17  18  2858 
IB  08  3135 
20  1 1  *9*5 

19  18  35*  i 

20  *7  3036  | 

22  26  1359 

21  52  2200 
20  58  21* 


3965 
2050 
3630 
1  2680 
*035  j 
62B0 


19  59 

20  33 
20  39 


2*00 
5200 
9200 


19  *9 
21  *8 
21  57 

20  1* 


2  700 
9200 
5671 


BA  8A 


VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

P  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

TORRANCE    MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE   R  TUGEL 

BANT  A  CARBONA   IR  CO 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
S  FOREST  SERVICE 
OS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  D1ST 
Sj  U  S  WEATHER  BUREAU 


U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR I E   S  DORY 

UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PEDR0NC1N1 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  WESLEY  C  ROSCOE 


U  S  FOREST 
VAN  NUYS  I 
JOHN  B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
,  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  01ST 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
ELMER  C  OGLE 

MR  S   IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CLARION  E   VAN  SCHAICK 
MRS  MARY  V  DENNIS 
RAY    1   WH I T IE MORE 
TOMAS    S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 


L  A  CO  F IRE  OEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  I 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECMIS 


U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNI 
ED  F IL I  PELL  I 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
w  B  M ANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  01ST 
ROSCOE  G  WILOER 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
I       UNIVERSITY  OF  CALIF 
I        UNIVERSITY   OF  CALIF 

MRS  JESSIE   A  PAYEN 

TT1ER  WATER  OEPT 
Y  OF  WILLIAMS 
IS  L  BERT  A l N 

TE  D1V  OF  FSTRY 
ARD  R  ALLARD 
M  M  BLACKMORf 
NE  W  T  ON  WALLACE 


JAMES  I 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WlLMA  C  BARR 

U  C  AGR  Ex  TEN  SERV 

MARVIN  E  WARE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS   LOLA   A  HULBERT 
U   S  NAT    PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


NEW  STATIONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

MIDDLETOWN  8  WSW 
PERR1S 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 


BEALE  AFB 
IMPERIAL  FAA  AP 
TRAVIS  AFB 

HOLLISTER  10  ENE 
PLAT INA 

RAYMOND  9  N 

TWITCHELL  DAM 


REACTIVATED  STATION 
POSEY  3  E 
VISTA  2  NNE 


LAKE 

RIVERSIDE 
HUMBOLDT 


YUBA 

IMPERIAL 
SOLANO 

SAN  BENITO 
SHASTA 
MARIPOSA 
SNTA    BAR8AP A 


38  *5 
*0  02 


*0  22 
37  21 
3*  59 


21  26 
15  3* 
21  56 


21  1*  2578 

22  53  I  2260 

19  53  1210 

20  19  562 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U  S  WEATHER  BUREAU 

FREO  DUNK  IN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CALIF  DIV  BEACH  4  ft 


U  S  AIR  FORCE 
FED  AV 1 AT  ION  AGENCY 
j  U  S  AIR  FORCE 

mrs  eda  c  hubbell 
1  mrs  peggy  goooaker 
richard  w  schall 
Santa  maria  vlv  wcd 


!  7096,  TULARE 
9378  SAN  DIEGO 


PANORAMA  HIS  LODGE 
VISTA  F IRE  DEPT 


! 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS ,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO ,  6  DESERT,  7  EEL,  B  FEATHER,  9  ICAWEAH,  10  KERN,  II  KINGS,  12  KLAMATH ,  13  LOS  ANGELES , 
COAST,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  2*  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAOUlN,  2B  SANTA  Af* 
MARGARITA,      32  SANTA  YNE Z ,      33  SOUTH  COAST,      3*  STANISLAUS,      35   TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ii 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W»f,^LCOndito^Li!J.ihe  U;S'    f°r  eaCh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
25     DC  '  °RM  DATA'   a11  of  wnich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

cat?onatsrmsTA?i™nH?lTnSv  5iSt?Ky  °*  c^nges  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 

5      1,^  5        J  HlST0™  f°T  this  s,tate-       That  Publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 

™    °       ,  •    •   !°r  *1-25-.      Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  oi   Local  Cli 

matological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


-  252  - 


USCOMM-WB-Asheville  -  8/31/62  -  2350 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA   


AUGUST  1962 
Volume  66       No.  8 


ASHEVILLE:  1962 


CALIFORNIA  -  AUGUST  1962 

Temperature:       Temperatures  averaged     well  above  normal     for  the  month  along  the  central 
and  south  coasts  and  in  the  desert  areas,   departures  averaging  about  1°.       Elsewhere  in  th< 
State  monthly  means  were  near  or  below  normal,  with  the  greatest  negative  departure,  -1° ,  it 
the  northeast  interior.       Only  in  the  northern  part  of  the  State  were  new  records  set.     Mt  j| 
Shasta  reported  maximum  readings  of  57°  on  the  7th,     61°  on  the  8th,     and  68°  on  the  9th  t| 
set  a  new  record  for  the  longest  period  in  August  with  temperature  readings  below  70°.  Re 
Bluff,   with  76°  on  the  7th  and  77°   on  the  8th,   set  new  low  maximum  records  for  those  dates 
Their  maximum  temperature     for  the  7-day  period     from  the  3d  through  the  9th     averaged  onl 
80.9°,  more  than  17°   below  normal  for  the  period.   At  Sacramento  the  record  low  maximum  read 
ing  of  78°  was  equalled  on  the  5th.    San  Francisco  Airport,  on  the  other  hand,   reported  a  92jjj 
reading  on  the  27th  to  equal  the  high  temperature  record  for  August,   set  in  1935 

Precipitation :       August  totals  were  above  normal     along  the  central  and  north  coasts,  ill 

the  Sacramento  Drainage,  and  in  the  northeast  interior.   The  San  Joaquin  Valley  reported  nori 

W 

mal  precipitation,     while  below  normal  totals    were  received  on  the  south  coast     and  in  tgj 

desert.     At  Eureka  August  was  the  wettest  since  1907.     Sacramento  reported  the  fourth  wetj I 

1 1 

test  August  of  record  and  Mt .   Shasta  the  third  wettest. 

Most  interior  areas  had  abundant  sunshine,  particularly  during  the  latter  half  of  th| 
month.  Los  Angeles  City  Office  reported  90  percent  of  possible  sunshine,  a  record  for  Aui 
gust . 

i 

Storms:  The  unseasonable  rains  of  the  7th  and  8th  in  the  northern  California  area  daml 
aged  construction  work,  and  lightning  caused  a  number  of  fires.  A  local  wind  storm  in  thjjl; 
Palo  Verde  Valley  on  the  afternoon  of  the  17th  caused  considerable  damage  to  homes,  utilit|K' 
lines,  and  trees.  One  person  was  killed  when  struck  by  lightning  while  fishing  in  an  alumilfc 
num  boat  on  Gold  Lake  on  the  20th.     Three  others  in     the  boat  escaped  with  minor  injuries. f|t 

C.   Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

in 

San  Francisco  2,   California  *> 

It. 
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0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


PLACER V 1 LLE  IFG 
PLAT  I NA 
PORTOLA 
OU1NCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  2 
ROCKL I N 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAV I LLE 

VOLTA  PH 

WH 1 SKEYTOWN  RES 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 
DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARV I LLE 
DOYLE  5  SSE 
FLEMING  FISH  GAME 
FORT  B 1  DWELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TRUCKEE  RS 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL IN6AME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HOLL ISTER 

KING  CITY 

LIVERMORE  2  SSW 

LOS  GATOS 

MART  INEZ  FIRE  STA 

MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB   AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

R  ICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK  2  E SE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT  IOC H  F I BREBOARD  MILLS 
ANT  IOC H  PUMP   PL  T  3 


•  I 

>  o 
<  S 

Average 
Minimum 

a 
0 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

o 

No.  of  Days 

Total 

5 

V 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

Max. 

Min. 

o 

0 

Q 

Total 

Max.  Depth 

|    on  Ground 

a 

a> 
a? 
° 

°  i 
s  < 

"  ^ 

J  I 

5  j 
b  3 

88.6 

6 1  9 

75.3 

98 

26  + 

50 

7 

7 

]  6 

0 

0 

0 

.09 

.09 

9 

.0 

0 

88.6 

53.8 

71.2 

99 

15 

46 

30  + 

15 

19 

0 

0 

0 

1.58 

.96 

9 

.0 

0 

83.9 

37.2 

60.6 

0.0 

96 

1  5 

2  9 

29 

136 

4 

0 

5 

0 

.19 

.09 

.19 

9 

.0 

0 

89.0 

41.5 

65.3 

1.6 

102 

16 

33 

31  + 

42 

15 

0 

0 

0 

.36 

.27 

•  38 

9 

.0 

0 

94.4 

63.5 

79.0 

-  2.0 

108 

15 

56 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

.15 

.09 

.15 

9 

.0 

0 

97. 1M 

66. 2M 

81. 7M 

1.2 

109 

16 

59 

30  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.70 

.57 

.53 

9 

.0 

0 

94.5 

54.7 

74.6 

-  1.4 

106 

16 

50 

10 

n 

22 

0 

0 

0 

.15 

.14 

.15 

9 

.0 

0 

92.5 

57.2 

74.9 

-  1.2 

104 

15 

52 

30 

0 

22 

0 

0 

.13 

.11 

.13 

8 

.0 

0 

90.  3 

58.4 

74.4 

-  0.4 

102 

1  5 

54 

30+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.13 

.09 

.13 

8 

.0 

0 

91.3 

62.7 

77.0 

103 

1 

49 

9 

10 

21 

0 

n 

0 

1.19 

.65 

9 

.0 

0 

83.0 

40.9 

62.0 

-  0.2 

95 

16+ 

32 

28 

112 

3 

0 

1 

0 

.15 

.00 

.08 

9 

.0 

0 

72.7 

42.0 

57.4 

84 

16 

32 

29 

230 

0 

0 

1 

0 

.28 

.28 

9 

.0 

0 

94.0 

58. 8M 

76 .  4M 

-  0.8 

105 

15 

53 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

.30 

.25 

.21 

.0 

0 

84.9 

54.3 

69.6 

96 

16 

46 

8  + 

25 

1  1 

0 

0 

0 

.45 

.45 

9 

.0 

0 

91  .  3M 

64. 1M 

77. 7M 

101 

16 

57 

4 

4 

24 

0 

0 

0 

.80 

.64 

9 

.0 

0 

69.3 

40.1 

54.7 

-  0.6 

81 

1  5 

29 

0 

0 

3 

0 

.19 

.17 

.19 

.0 

0 

93.  ?M 

50. 1M 

71. 7M 

101 

25  + 

40 

28 

1 

24 

0 

II 

0 

.03 

.03 

7 

.0 

0 

93.3 

56.2 

74.8 

0.6 

105 

16+ 

51 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

9 

.0 

0 

90.8 

57.5 

74.2 

101 

15 

50 

30 

2 

23 

0 

l> 

0 

.38 

.27 

.30 

9 

.0 

0 

93. 1M 

62. 4M 

77. 8M 

105 

16 

56 

9 

8 

0 

0 

0 

1.23 

.77 

9 

.0 

0 

91.7 

58.6 

75.2 

-  1.2 

103 

16 

53 

6 

0 

22 

0 

n 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

94.0 

57.1 

75.6 

103 

17  + 

51 

18 

0 

24 

0 

0 

0 

.07 

.07 

9 

.0 

0 

92.9 

54.2 

73.6 

-  1.6 

104 

16 

49 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

70.7 

-0.5 

.  30 

•  21 

80.3 

35.8 

58.1 

92 

16 

24 

29 

211 

1 

0 

6 

0 

.65 

.50 

21 

.0 

0 

81.0 

35.9 

58.5 

90 

15 

24 

2  9 

1 96 

1 

0 

6 

0 

.15 

.12 

20 

.0 

0 

84.6 

51.9 

68.3 

-  2.1 

96 

16 

43 

30 

30 

10 

0 

0 

0 

.34 

.19 

.20 

9 

.0 

0 

86.7 

47. 4M 

67. 1M 

97 

16 

39 

30  + 

28 

14 

0 

0 

0 

.15 

.15 

9 

.0 

0 

86.7 

45.6 

66.  2 

97 

15 

37 

3 1 

29 

12 

0 

0 

0 

.24 

.24 

9 

.0 

0 

83.4 

42.9 

63.2 

-  3.8 

92 

16+ 

35 

26 

75 

6 

0 

0 

0 

.21 

.04 

.21 

9 

.0 

0 

77.5 

39.6 

58.6 

88 

15 

30 

29 

193 

0 

0 

2 

0 

.37 

.24 

9 

.0 

0 

82.1 

49.2 

65.7 

90 

15+ 

42 

10 

25 

2 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

.0 

0 

87.4 

46.3 

66.9 

-  1.1 

96 

16  + 

38 

30 

20 

13 

0 

0 

0 

.35 

.26 

.35 

9 

.0 

0 

76.4 

43.8 

60.1 

0.1 

84 

25  + 

37 

29+ 

146 

0 

0 

0 

0 

.28 

.14 

.0 

0 

78.2 

37. OM 

57. 6M 

-  2.8 

91 

16 

28 

30 

236 

1 

0 

0 

.30 

.13 

.30 

9 

.0 

0 

82.0 

52.3 

67.2 

92 

15 

42 

30  + 

26 

3 

0 

0 

0 

.70 

.44 

9 

.0 

0 

63.1 

-  1.0 

.31 

.05 

84.6 

49.3 

67.0 

99 

27 

46 

23 

24 

7 

0 

0 

0 

.13 

.13 

8 

.0 

0 

70.5 

54.8 

62.7 

1.1 

87 

27 

48 

3 

80 

0 

0 

0 

0 

.12 

.08 

.09 

9 

.0 

0 

76.3 

54.0 

65.2 

86 

28  + 

47 

26 

36 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

9 

.0 

0 

82.2 

48.5 

65.4 

104 

27 

42 

6 

49 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

84.4 

56.5 

70.5 

99 

28  + 

52 

2 

3 

9 

0 

0 

0 

.05 

.03 

.05 

9 

.0 

0 

88.2 

52.2 

70.2 

102 

28 

48 

24 

5 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

64.8 

52.4 

58.6 

86 

28 

47 

27  + 

194 

0 

0 

0 

0 

.29 

.0 

0 

83.3 

48.1 

65.7 

-  1.5 

102 

27 

44 

29+ 

39 

7 

0 

0 

Q 

T 

- 

.02 

T 

9 

.0 

0 

85.7 

51.0 

68.4 

1.3 

102 

27 

45 

25 

3 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

88.0 

52.0 

70.0 

-  0.8 

103 

16 

47 

1 

6 

12 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

9 

.0 

0 

83. 1M 

52. 3M 

67. 7M 

-1.1 

97 

28 

48 

3 

9 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

85.7 

55.4 

70.6 

100 

16 

49 

1 

5 

10 

0 

0 

0 

.05 

.05 

9 

.0 

0 

71.5 

51.9 

61.7 

95 

27 

49 

15 

112 

1 

0 

0 

0 

.25 

.25 

9 

•  0 

0 

67.6 

51.9 

59.8 

94 

28 

48 

24+ 

168 

1 

0 

0 

0 

.06 

.05 

4 

•  0 

0 

86.2 

57.7 

72.0 

100 

16 

42 

30 

27 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

77. 7M 

60. 5M 

69. 1M 

-  0.9 

89 

15 

44 

5 

55 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

96.2 

51  .6 

73.9 

109 

16 

45 

29 

0 

2? 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

77.9 

54.8 

66.4 

95 

28 

52 

15+ 

23 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

74.  1 

56.3 

65.2 

1.0 

95 

27 

53 

27 

38 

1 

0 

0 

11 

.05 

.02 

•  04 

9 

•  0 

o 

78.8 

53.5 

66.2 

96 

28 

49 

5 

23 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

94.  1 

49.8 

72.0 

104 

1  5 

40 

24 

8 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

94.  1 

5  1.6 

72.9 

106 

15 

46 

29+ 

4 

2] 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

95.9 

50.0 

73.0 

105 

16  + 

43 

7 

2 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

72.9 

50.5 

61.7 

108 

28 

46 

7 

125 

2 

0 

0 

Ij 

.00 

.00 

.0 

0 

66.5 

51.6 

59.1 

71 

28  + 

48 

15 

180 

0 

3 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

87.6 

53.3 

70.5 

101 

28 

48 

15  + 

3 

14 

j 

1) 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

93.5 

47.2 

70.4 

105 

15 

39 

29 

5 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

84.5 

52.1 

68.3 

1.1 

98 

27  + 

48 

2 

9 

7 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

69.8 

56.4 

63.1 

91 

28 

53 

31  + 

74 

1 

0 

0 

0 

.10 

.10 

9 

.0 

0 

83.5 

52.3 

67.9 

100 

15 

46 

10 

34 

9 

0 

0 

0 

.08 

.08 

9 

.0 

0 

75.1 

52.5 

63.8 

1.5 

95 

27 

46 

15 

48 

2 

0 

0 

0 

.02 

- 

.02 

.02 

4 

.0 

0 

74.6 

52.7 

63.7 

95 

27 

46 

15 

58 

2 

0 

0 

0 

.03 

.02 

4 

.0 

0 

97.5 

46.1 

71.8 

107 

15 

38 

31  + 

0 

28 

0 

c 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

65.3 

59.9 

73 

1 3 

50 

27+ 

150 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

53.9 

0.8 

92 

27 

51 

26+ 

57 

1 

0 

0 

0 

.03 

.01 

.02 

9 

.0 

0 

65.9 

54.0 

60.0 

0.6 

86 

27 

50 

2 

157 

0 

0 

0 

0 

.07 

.03 

.06 

9 

.0 

0 

71.2 

49.0 

60.1 

90 

27 

41 

15 

152 

1 

0 

0 

0 

.27 

.16 

9 

.0 

0 

81.7 

56.7 

1.6 

95 

28 

5? 

1 

3 

T 

.03 

T 

8 

.0 

0 

80.  3 

51.6 

66.0 

1.3 

105 

28 

47 

7 

45 

6 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

78.  3 

55.2 

66.8 

95 

27 

49 

20 

11 

1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

9 

.0 

0 

82.3 

54.9 

68.6 

1.3 

95 

27 

52 

18  + 

4 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

79.1 

49.8 

64.5 

1.5 

103 

27 

45 

31  + 

3 

0 

0 

0 

.05 

.01 

.05 

.0 

0 

74.4 

53.7 

64.1 

92 

28 

5? 

26  + 

65 

1 

0 

0 

0 

.14 

.14 

9 

.0 

0 

87.2 

52.7 

70.0 

102 

16 

4fi 

14 

10 

13 

0 

0 

0 

.05 

.03 

.05 

9 

.0 

0 

72.6 

51.5 

62.1 

91 

28 

45 

15 

107 

1 

0 

0 

0 

.10 

.04 

9  + 

.0 

0 

66.4 

1.2 

.05 

.02 

86.4 

59.1 

72.8 

0.5 

99 

28 

52 

6+ 

1 

11 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

9 

.0 

0 

89.9 

55.1 

72.5 

102 

28 

49 

1 

1 

19 

0 

0 

0 

.05 

.05 

9 

.0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 

3NTTNUED   AUGUST  1962 


Station 

Ten 

iperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

From  Normal 

Highest 

o 

0 

o 

ji 

o 

O 

£ 

O 

No.  of  Days 

_ 
*■ 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

o 
Cj 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

_ 

£ 

n 

a 
a 

% 
2 

0 

Date 

.  1 0  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

5  . 

kl 

3  i 

5  i 

...  1 

;h 

MTN 

96.6 

66.8 

81.7 

-  0.1 

104 

17 

59 

30+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JBERRY 

94.9 

56.7 

75.8 

-  1.3 

104 

14 

46 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

tiKERSF  IELD  WB  AP 

R 

94.5 

66.4 

80.5 

-  1  .2 

102 

16 

60 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCH  PH 

93.6 

68.0 

80.8 

100 

15 

60 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

G 

CREEK  PH  1 

82.2 

58.7 

70.5 

-  0.7 

89 

27 

50 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ITTONW  I  LLOW 

97.6 

62.2 

79.9 

104 

15 

54 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.1  AUCD*  C     Q  If,  TPFPCL 

81.5 

49.2 

65.4 

-  1.8 

92 

16 

41 

30 

47 

2 

0 

J 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

, , ud   d ad nc r 

93.7 

59.5 

76.6 

-  0.5 

104 

16  + 

51 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

V 

0 

0 

iTHAY  BULL   RUN  RCH 

93.7 

57.6 

75.7 

102 

16 

49 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

H»R  AROVF 

-  1/ A  "  0"U»t 

87.9 

46.7 

67.3 

97 

14 

39 

29 

20 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

:iERRY  VALLEY  DAM 

85.8 

54.0 

69.9 

95 

16 

47 

30+ 

8 

6 

0 

0 

0 

.11 

.11 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

AL  I NGA 

97.3 

60.9 

79.1 

-  0.5 

104 

15 

53 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iiRCORAN   IRRIG  DIST 

97.4 

60.9 

79.2 

104 

17+ 

53 

29 

0 

2<5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAIR 

92.1 

56.5 

74.3 

-  0.3 

100 

21 

52 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3DLEYS 

88. 7M 

43. 1M 

65. 9M 

-  1.4 

97 

15  + 

33 

28 

42 

IB 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ectra  ph 

96.0 

53.6 

74.8 

-  1.2 

104 

16+ 

47 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.  10 

.09 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

:VE  POINTS  5  SSW 

98. 5M 

60.  2M 

79. 4M 

104 

27  + 

53 

29 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

0 

0 

:esno  WB  AP 

R 

96.1 

61.5 

78.8 

0.4 

104 

15+ 

55 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IANT  GOVT  CAMP 

98.6 

55.5 

77.1 

107 

16+ 

48 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANT  FOREST 

77.5 

50.3 

63.9 

0.7 

87 

14 

43 

30+ 

73 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ennville 

91  .6M 

48. OM 

69. 8M 

100 

14 

40 

29 

3 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANT  GROVE 

74.4 

46.8 

60.6 

84 

15 

40 

30 

144 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NFORD 

95.3 

58.5 

76.9 

-  1.2 

101 

27  + 

52 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TCH  HETCHY 

86.3 

51.1 

68.7 

-  2.0 

94 

16 

45 

5 

12 

8 

0 

0 

0 

.24 

.  16 

.24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

NT  I NGTON  LAKE 

73.9 

45.9 

59.9 

-  0.5 

81 

25+ 

38 

30 

156 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

RIA 

91.6 

62.6 

77.1 

-  1.3 

101 

16+ 

51 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RN  RIVER  PH  1 

97.2 

72.4 

84.8 

-  0.8 

105 

16 

62 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RN  RIVER  PH  3 

96.5 

62.1 

79.3 

103 

24+ 

49 

31 

0 

?0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

99.6 

67.4 

83.5 

109 

16 

60 

31+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TTLEMAN  STA 

98.5 

67.3 

82.9 

106 

15 

58 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IGHTS  FERRY  2  SE 

92.5 

59.5 

76.0 

100 

28  + 

51 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND 

94.4 

58.0 

76.2 

-  0.8 

102 

27 

53 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

0 

0 

"(ON  COVE 

96.9 

61.5 

79.2 

-  0.7 

105 

16 

54 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NDSAY 

95.9 

59.1 

77.5 

-  0.7 

103 

14 

51 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

90.5 

54.2 

72.4 

1.5 

100 

15 

48 

6 

1 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BANOS 

95.1 

56.6 

75.9 

-  1.0 

103 

16 

51 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ittERA 

98.3 

57.2 

77.8 

0.0 

106 

17+ 

48 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

"(DEVILLE  ISLAND 

86.5 

54.1 

70.3 

96 

26  + 

46 

5  + 

13 

10 

0 

0 

0 

.07 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICOPA 

98.5 

67.9 

83.2 

-  0.7 

105 

26+ 

54 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RCED  FIRE   STA  2 

95. 5M 

57. 1M 

76. 3M 

0.0 

102 

14 

52 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

0 

0 

JESTO 

92.9 

56.8 

74.9 

0.9 

102 

15 

51 

6  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*MAN    2  NW 

93.5 

55.8 

74.7 

-  1.7 

103 

21 

50 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

?TH  FORK  RS 

92.5 

55.6 

74.1 

101 

15 

49 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

.19 

.18 

.19 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICDALE  WOODWARD  DAM 

92.7 

57.1 

74.9 

-  0.8 

102 

16 

51 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  VNGE  COVE 

60.0 

16+ 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

■WCHE  JUNCTION 

92.6 

60.7 

76.7 

101 

14 

54 

30+ 

0 

2? 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  ITERV I  LLE 

17 

29 

0 

?r. 

0 

o 

0 

.00 

- 

.0 

0 

KEY  3  E 

82.7 

50.6 

66.7 

92 

13 

45 

6 

28 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

l|.T  SPRINGS  PH 

87.1 

54  .8 

71.0 

95 

16+ 

40 

29 

12 

o 

o 

.06 

.  06 

9 

.0 

0 

BORA 

94.3 

58.9 

76.6 

0.4 

104 

16 

52 

30  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

K  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

84.4 

47.7 

66.1 

93 

15 

39 

30 

37 

o 

o 

C\ 

.05 

.05 

8 

0 

0 

0 

■  1CKT0N  FAA  AP 

93.3 

60.5 

76.9 

104 

15 

56 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  )CKTON  FIRE   STA  4 

90.1 

55.3 

72.7 

0.1 

98 

51 

o 

]  B 

o 

o 

o 

.02 

.02 

.02 

0 

0 

0 

■  ICKTON  MOWRY  BRIDGE 

92.6 

55.8 

74.2 

102 

16+ 

51 

7+ 

0 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'  IACHAP  I 

85.0 

52.4 

68.7 

102 

43 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

f  ION  RANCHO 

96.1 

65.9 

81.0 

0.5 

104 

16 

57 

7 

0 

2  8 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■EE  RIV  EDISON  PH  2 

96.0 

61.1 

78.6 

0.2 

104 

52 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IliER  CREEK  PH 

91.2 

55.5 

73.4 

0.4 

100 

16+ 

48 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.17 

.15 

.17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

l.CY  CAR80NA 

91.8 

55.4 

73.6 

100 

16 

50 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1,CY  PUMPING  PLANT 

90.9 

59.5 

75.2 

102 

15 

53 

2  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  ALIA 

96.3 

61.4 

78.9 

-  1.0 

102 

17  + 

55 

29 

0 

2  8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  CO 

96.0 

63.7 

79.9 

-  1.2 

103 

17 

59 

31  + 

0 

2? 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■EMITE  NP 

89.5 

54.1 

71.8 

1.0 

98 

15  + 

48 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

.13 

.07 

.13 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

■'division 

74.9 

-  0.4 

.02 

.00 

||«JTH  COAST  DRAINAGE 

>  INE 

90.5 

60.7 

75.6 

98 

13 

47 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

A  LON  PLEASURE  PIER 

70.8 

59.8 

65.3 

-  1.5 

79 

11  + 

56 

24 

11 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■RETT  DAM 

97.4 

57.1 

77.3 

1.2 

106 

13 

46 

4 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUMONT   PUMPING  PLANT 

94.7 

60.2 

77.5 

104 

14+ 

50 

30+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

e 

BEAR  LAKE 

80.8 

43.5 

62.2 

89 

13 

33 

30 

89 

0 

0 

0 

0 

.11 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

B  ITA 

81.0 

59.2 

70.1 

-  0.2 

96 

9 

54 

6  + 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

- 

.08 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

B  BANK  WB  AP 

R 

88.6 

62.0 

75.3 

1.2 

97 

14+ 

57 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRILLO  NM 

R 

72.4 

61.0 

66.7 

76 

16  + 

59 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KlHUMA  DAM 

91  .9 

51.3 

71.6 

106 

29  + 

46 

21  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CPO 

98.4 

51.6 

75.0 

106 

16  + 

36 

5  + 

5 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

CDGA  PARK   PIERCE  COL 

97.9 

56.9 

77.4 

107 

14 

5 1 

24+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C 

-A  VISTA 

71. 9M 

62. 3M 

67. 1M 

-  0.9 

79 

10 

58 

24  + 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  REMONT  POMONA  COLLEGE 

91.6 

59.1 

75.4 

1.3 

100 

14 

52 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  3NA 

93.0 

56.1 

74.6 

0.3 

101 

14 

52 

23 

0 

2  2 

0 

J 

0 

.00 

■ 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  l/ER  CITY 

77.4 

58.7 

68.1 

84 

8 

55 

12  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  AMA 

94.2 

52.5 

73.4 

103 

15 

45 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  1MAC  A 

90.0 

54.4 

72.2 

2.5 

100 

13 

40 

31 

4 

IB 

0 

0 

0 

.00 

- 

.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  RESERVOIR 

97.7 

58.3 

78.0 

107 

13 

52 

23+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

E 

:apitan  dam 

95.4 

58.2 

76.8 

104 

53 

o 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

E [ MORE 

102. 4M 

52. 1M 

77. 3M 

-  0.9 

111 

13 

40 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

E  3NDID0 

90.5 

57.9 

74.2 

0.8 

99 

14 

54 

23  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

F 

rANA  KAISER 

96.2 

65.3 

80.8 

104 

25+ 

57 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

G 

-ESPIE  FIELD 

90.1 

60.6 

75.4 

98 

8 

56 

23+ 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H; 

SHAW  DAM 

95.3 

51.1 

73.2 

105 

14+ 

40 

4 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I 

-LWILD  RS 

87. 3M 

51. OM 

69. 2M 

96 

13 

41 

4 

13 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

J 

[AN  WYNOlA 

93.7 

55.7 

74.7 

102 

13  + 

41 

4 

2 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

L 

JNA  BEACH 

75.5 

58.9 

67.2 

-1.4 

86 

10+ 

54 

24  + 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I 

tESA 

84.5 

61.2 

72.9 

95 

8 

59 

30  + 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

J 

0 

0 

0 

L' 

'OC  SEWAGE  PLANT 

72.0 

51.0 

61.5 

104 

28 

43 

24 

119 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFOR 
AUGUST  1 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 
Q 

1 

-1 

Date 

a 
£ 

a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

F   Normal 

Greatest  Day 

« 

0 

Q 

Sno 

¥,  Sleet 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

§ 

\ 
0 

0 ; 
8  * 

°  J 

r°  1 

5  j 

o  i 

82  3 

62  1 

72  2 

0.9 

92 

9 

59 

1  3  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.04 

.00 

.0 

0 

83  •  1 

59.4 

71.3 

-  i.i 

91 

14 

56 

24  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.03 

.00 

.0 

0 

76  »  6 

62.5 

69.6 

1.5 

84 

8 

60 

13+ 

0 

C 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

85  •  1 

63.0 

74.1 

1.0 

94 

16 

59 

22  + 

0 

6 

0 

u 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

96.  3 

67.4 

81,9 

104 

13 

54 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.47 

.00 

.0 

0 

87  •  6M 

4  5  .6M 

66 . 6  M 

95 

14  + 

38 

5 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

73.1 

93 

13 

53 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

7 1  •  8 

61.4 

66.6 

-  1.6 

76 

17 

57 

1 1 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.07 

.00 

.0 

0 

7  7  •  2M 

6  2  •  8M 

70. 0M 

81 

16 

58 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

96*2 

53.8 

75.0 

2.2 

108 

28 

46 

21 

0 

2  5 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.05 

.00 

•  0 

0 

73.2 

56.1 

64.7 

-  0.5 

83 

16 

53 

24+ 

31 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.03 

.00 

.0 

0 

85.0 

62.7 

73.9 

92 

13 

52 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

91.2 

60.9 

76. 1 

2.4 

98 

16+ 

54 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

99*4 

54.9 

77.2 

107 

13 

41 

4  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

66.0 

51,9 

59.0 

0.0 

92 

28 

45 

7 

188 

1 

0 

0 

0 

.06 

.04 

.02 

10 

.0 

0 

92.9 

56,4 

74,7 

1.0 

101 

14 

52 

11  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.08 

•  00 

.0 

0 

97  ."' 

5  3.4 

75.6 

106 

14  + 

39 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

99*8 

60.9 

60.4 

4.  3 

108 

12 

55 

23+ 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.17 

.00 

.0 

0 

95  •  8 

57.7 

76.8 

1  . 3 

104 

25+ 

49 

24+ 

0 

2  6 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.  16 

•  00 

.0 

0 

97.6 

56.8 

77.2 

106 

26+ 

52 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

93.5 

64,5 
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0.8 

95 
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0.6 
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1 
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0 
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75.9 

56.8 
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89 

8 

51 
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13 

0 

0 

0 

0 

T 

T 
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.0 

0 
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52.1 
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0.4 
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28 

48 

24 

91 

1 

0 
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_ 
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64.9 
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10 
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5  3.9M 

67. 5M 

48 

1 

15 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

,0 

0 

94.0 

59.3 

76.7 

10* 

28 

50 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

79.8 

58.0 
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0.4 

89 

24+ 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  02 

.00 

•  0 

0 

84.1 

57,0 

70.6 

-  0.9 
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Precipitation 


No.  of  Day 


LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

MILL  CREEK  2 

MT   BALOY  NOTCH 

MT  WILSON  FC  338B  // 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

OCEANS  IDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR   MTN  OBSY  R 

PASADENA 

PERR I S 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB  / /R 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  MARIA  WB   AP  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND   3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  P 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANT IL 

DAGGETT  FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FA  I RMONT 

GLAM IS  6  ENE 

HA  I  WE  F 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

I NYOKERN 

I  RON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SOUIRREL    INN  2 

THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYN1NE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11  12 


13     14  15 


ERPO I  NT 

[SO  CN  OAT  MT  FC**6 

,  ADEN A 
U*AS  PS 
IOLA 

WIN  PAC  UNION  COL 
IOCH  F  T  8RE BOARD  MILLS 
'IOCH  PUMP  PLT  3 

L6  VALLEY 

DYO  GRANDE 
OYO  SECO  RS  FC  508  C 
MTN 

3C  OIL   ANAHEIM  1 
;RRY 

URN 

.ON  PLEASURE  PTFR 
SA  CITY  PARK   FC  143 

9  NNW 
iRSFIELD  WB  AP 


iESON  PARK 
ItETT  DAM 
TOW 
AF8 

JMONT 

jmont  pumping  plant 

JMONT  1  E 
{ AIR  FC  10 
LOMOND 

ELEY 

YESSA  LAKE 
BAR  RS 
SEAR  LAKE 

BEAR  LAKE  DAM  // 

BEND  RS 
CREEK  PH  1 

I  DAL  TON  DAM  FC  223  BE 
|PINES  PARK  FC  83B 
,SUR  STATE  PARK 

ITUJUNGA  DAM  FC  U6  DE 
lOP  CREEK  INTAKE  2//R 
OP  WB  AP 

OP  UNION  CARBIDE 
K  MOUNTAIN  2  SW 


/ILLE   HWY  MNTNC    ST  A 
•GO  DESERT  PARK 
"GO  SPRGS  3  NNE 
JET  CANYON 


REPORT 

'■EVILLE  4  NNW 
IS  FARNHAM  RCH 
HORN 

CREEK  PH 

liRDS  BAR  PH 
\\HK  FIRE  DEP  FC  226B 
f.HX  WB  AP 
;  NGAME 


RANCH  1  S 
H  RANCH 
NWILLOW 
'ON 

lLLO  nm 
.  DAM 

[eras  big  trees 
'eras  reservoir 

[ICO  2  NE 
i  TOGA 

<HAN  RS 

[PARDEE 

SAN  LUIS  oai SPO 
11  SW 


I  PARK  PIERCE  COL 


'ILLE 
tVILLE  PH 
TNGE  RS 
(ORTH  FC  2*  D 
VALLEY  DAM 


EXP  STATION 
NDEN  PASS 
V  1ST  A 
■  HEIGHTS 

IONT  FC  230D 

I0NT  POMONA  COLLEGE: 

SURG 

VALLEY  MUDD  RANCH 
CREEK 


.  00 
.00 
.00 


.00 
.00 


16     17  18 


19     20     21     22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10     11  12 


13 


14  15 


22     23  24 


CLOVERDALE  3  SSE 
COALING* 
COALINGA  1*  WNW 
C08B  2  NW 
COkASSET    l  HUE 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSW 

CONCORD  *  e 
COOL 

COPCO  NO  1  DAN 
CORCORAN   IRR1G  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
C UNKINGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVENPORT 
DAVIS  1  WSH 
DAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEY 
DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DEHAIR 
DE  SA8LA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FORE  BAY 
DOS  RIOS 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWNIEVI  LX.E  RS 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUN* J  OA* 

DUNN  SIDING 

DUNSMU1R  RS 
DUT  TONS  LANDING 
EAGLE  NTH 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAN 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABCTH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  /- 

ELLIOTT 
ELS1NORE 

escondido 
eureka  wb  city 
exchequer  reservoir 

fairfield  police  st a 
fairmont 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
ftooletown  lynch  rch 

fillmore  1  wnw 
finley  1  sse 
finley  5  sw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  ♦  game 

f Olson  dam 
font ana  5  n 
font  ana  kaiser 
forest  glen 
forestm1  ll.  rs 

forks  of  salmon 
fort  b1dwell 
fort  bragg 
fort  bragg  avn 
fort  jones  rs 

fort  ross 
french  gulch 
fresno  wb  ap 
fr i  ant  govt  camp 
fullerton  arroues  rch 

fullerton  hillcrest  res 
garden  valley  2  s 
gasquet  rs 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLANIS  6  ENE 
GLENDALE  STaPENHORST 
GLENOORA  WEST  F  C  185 

GLfNNVILLE 
GOLD  RUN 

goose  lake  west 
grant  grove 

grass  lake  hwy  hntc  sta 
grass  valley 

GRATON  1  W 
GRCENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GROVE LAND  RS 


.11  .27  .31 

2.44  .48  .23 

2.03  .54 

.90  .80  .33 


1.57     .50  .40 


.20  1.18  .86 


.10     .94  .57 


1.65      .57  .46 


See  lelerenee  notes  following  Station  [nde, 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


!,ntinued  "»* 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1   |  2  |  3 

4   |   5   |  6 

7  | 

8  9 

10  |  U  |  12 

13  |  14  ]  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  j  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

UERNEVILLE 

AINES  CYN  LOWER  FC  364 
MNES  CYN  UPPER  FC  367 
M  WEE 

ftLF  MOON  BAY   2  NNW 

.33 
.00 
.00 
.00 
•  29 

T 

•         •  .21 

T 

.32  .01 
.08 

^MILTON  AFB 
4NFORD 

IPPY  CAMP  RS 
MJRIS  GAGING  STA 
4RRIS0N  GULCH  RS 

T 

.00 
1  .40 

.00 
1.18 

.85 

.03 

T  T 
.55 

.37  .72 

.06 

WRY  L  ENGLEBR IGHT  DAM 
U  CREEK  PH  1 
VYFIELD  PUMP  PLANT 
\YFORK  RS 

:aldsburg 

.12 
.03 
.00 
1  .69 
.30 

.10 
T 

.12 

.59  1.00 
T  .30 

.03 

■ALDS8URG  2  E 
'MET 

"NSHAW  OAM 
RNANDEZ   2  NW 
SPERIA 

.29 
.00 
.00 
.00 
•  00 

T  .29 

TCH  HETCHY 

ODEN  VALLEY  RANCH 

LTS 

•EGEES  FC  60A 
"LLI5TER 

.24 
•  25 
1  .00 
.00 
T 

.36 

.24 
.25 
.25  .27 

T 

.12 

'NEYOEW  2  WSW 
OP  A 

OPA  2  SE 

NTER  DlST  GRAVES  RCH 
NTERS  OAM 

2.78 
2.55 
2.42 
.96 

T 

T 
T 

T 

T  .85 

1.15 
.77 
.85 

.92  .70 
.86  .07 
.82  .72 
.05  .91 
T 

.01 

.03 

NT  I NGTON  LAKE 

LEWILD  HWY  MNTNC  STA 

R  I A 

YLLWILD  RS 
PER  I AL 

3.13 
.00 
.00 
.00 

T 

.10 

1.65 

.86  .50 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERIAL  FAA  AP 

DIO  US  DATE  GARDEN 

YOKERN 

YOKERN  ARM  1 T AGE 
ME 

.00 
.00 
.00 
.00 
•  00 

ON  MTN 
SS  VALLEY 
HNSONDALE 
SHUA  TREE 
L I AN  WYNOL A 

.09 
.29 
.00 
.00 
.00 

.02 

.27 

T 

.09 

T 

NCAL  DAM 

E  RANCH  // 

.LOGG 

.SEYVILLE 

•JTFIELO 

.00 
.00 
.27 
.09 
.21 

T 

.03 

.03  .20 
T  .09 

.01 

T 

^LINGER 

*N  RIVER    INTAKE  3 
m  RIVER  PH  1 
»N  RIVER  PH  3 
TTLEMAN  CITY  1  SSW 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

fTLEMAN  STA 

.ARC  POWER  HOUSE 

<G  CITY 

iMATH  R 

IGHTS  FERRY   2  SE 

.00 
.36 
.00 
3.50 
.00 

T          T  .30 

.88 

1.07 

.02  .17 
1.25 

.17 

I  BEL 

CRESCENT  A  FC  251 
AYETTE  2  NNE 

iUNA  BEACH 

;  HONDA 

2.86 
.00 
.06 
.00 
.29 

.46 

•  12 

1  .22 

1.08  .10 
T  .06 
.12 

.05 

E  ARROW HEAO 
1  EPORT 
E SHORE 
ESIDE  2  ENE 
E  SPAULDING 

.00 
.10 
1.17 
.00 
.09 

.09 

.01 

.49 

•02  .08 
.41  .18 

.08 

E  SPAULDING  DAM 

MESA 

j  iC ASTER 
PLUMAS 
A  BEDS  NM 

.10 
.00 
.00 
.10 
.26 

T  .26 

T  .10 

.10 

T  I 

T 

IEC 

1 HUZA  PT    STA  FC   352  B 
. GRAND 

MAN  RANCH 
| ON  COVE 

.00 
.00 
.00 
.07 
.00 

.07 

DSAY 

tle  valley 

ermore  2  ssw 

no  Shawnee  hills  rch 

KWOOD  2  N 

.OC 
.23 
T 

.OC 

.oc 

T 

.23 

T 

KWOOD  MESA 

•  OC 

1 

POC  SEWAGE  PLANT 
E  TREE  CANYON 
13  BEACH 

T 

.OC 

•oc 

•  OC 

T 

13  BEACH  WB  AP 
3  VALLEY   INSP  STA 

I  ALAMOS 

ANGELES  WB  AP  fi 
I  ANGELES  WB  CITY  S 

•  OC 

■  11 

T 

•  OC 
•OC 

.18 

T 

BANOS 

BANOS  ARBURUA  RCH 
GATOS 

GATOS  4  SW 
;-!RNE  VALLEY   1  SSW 

■  OC 

•  OC 

•  OC 

■o: 

.01 

.03 

t.E  CREEK  PH 
.£  CREEK  RS 
liLlNE  MNTNC  STA 

RIVER  RS 

■  0( 
•01 

.1 

.0( 
1.9 

■  It 

1.16  ,7f 

llEVILLF  ISLAND 
'ANITA  LAKE  // 
"-H  FIELD 
!  ISLAND 
►  COPA 

.0 
•  2 
.0 
.0 
.0 

I 

.17 

.O- 
.01  T 

.02  .0- 

.09 

POSA 

INEZ   3  S 
*  INEZ  f IRE  STA 
SVILLE 
LOUD 

T 

.0 
.0 
T 
1.4 

I 

L 

.35  .15 

.02 

T 

.0 
.0' 
T 

.62  .2 

T 

See  teierence  notes  lollowing  Slation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  oi  Month 

13  I  14  I  15 


22     23  24 


MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  OAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SH 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIDOLETOWN 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 

MONTEREY 
MONTI  CELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 

MOPRO  9AY  FIRE  D£PT 
MOPRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GAT  I 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  /, 
MT  WILSON  FC  338B  /. 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  ' 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 

N  I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAK  DALE  WOODWARD  OAM 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP 
OAK VI LLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 
OCOTILLO  WELLS 

OJAI 
OL 1 NDA 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK  10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAKINES  OHRW ALL  RCH 

PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

PAT  T 1 WAY 

PERRIS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 
PIEORA  BLANCA  GUARD  ST  A 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NW 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERV I LLE  IFG 
PLATINA 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

POPTEPVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  Ph 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH | T A 


.00 
.00 
.00 
3.53 


.31     .53  .22 

T  .04 
.03 

.12      .03  .30 


1.51  1.45 
1.25     .75  1.37 


.19 
.17  .4,0 


9  tallowing  Slalion  ln(j, 
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KSBURG 
VMOND  9  N 

BLUFF  WB  AP 
)DING  FIRE  STA  2 
i>LANOS 

MOOD  C  I  TY 
VRESA 

THAR D SON  GROVE    ST  PaRK 
"HMONP 
I  VISTA 


DAILY  PRECIPITATION 


10  11 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962> 


16       17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


■  iRAMENTO  WB  C ITY  F 

Hehen  CREEK 
I  NT  HELENA 

■  NT  JOHN 

■  NT  MARYS  COLLEGE 

I  INAS  2  E 

I  INAS  FAA  AP 

■  INAS  DAM 

*  SIPUEDF  S  GAT.  i  NG  STfl 

■  :T  SPRINGS  PH 

IhrER  PS 

■  ANDREAS  2  S 

■  ANTONIO  CN  MOUTH 

II  ANTONIO  MISSION 
U  ARDO 

.4  BERNARDINO  CO  HQSP 
I  CLEMENTF  DAM 
■pBERG  PT(.  STa  FC130B 
■ 3BERG  WB  //R 
■j  OIEGO  WB  AP 

I  OIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
I  EMIGDIO  RANCH 
S  FERNANDO 

H RICHMOND  SUNSET  R 

■  i  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

S  FRANC  I  SCO  FOB 
■GABRIEL  CANYON  PH 

■  GABRIEL  DAM  FC4258E 
■GABRIEL  FIRE  OEPT 

S  GREGOR 10  3  SE 

■JACINTO 
S  JOSF 

■  LUIS  OBISPO  POLY 

■  MATEO 
WPEDPO 

Ha  ANA  FIRE  STA 

■u  ana  river  ph  1 

■  a  anita  fern  fc  *32 

■  a  Barbara 

Ha  Barbara  faa  ap 

Ha  Barbara  tv  peak 

Ha  CLARA  UNIVERSITY 

Ha  cruz 

■  a  margar  i  t  a  2  sw 
9ja  margarita  booster 

■  Ia  MARIA  WB  AP 

■  Ia  MONICA 

■  Ia  MONICA  PIER 


.00 
.00 


■  J AGO  CAM 

■  js  power  plant  1 
■ers  bar  rs 

SC  IA 

■  pVjLLE  LAKE 
jSfA  DAM 

If.  abs  plant 

MER  COVE 
■CLE  SPRINGS 

■raville  RS 

WL  HILL  FC  *15 
|f)S  SPGS  LAS  LOMAS 
■CREEK  UPPER 
■SPRINGS   1   E  //R 
»0  )AD 

H»8ar  1  w 

Ir  3  NE 

■  !•  3  NW 


2.96 
.00 
.00 


.01      .02  .05 


.48  .65 
•  3.75 


.07      .15  .37 


1.30    1.05  .61 


■flTRANCE  YOSEMITE  NP 

■  ll  FORK  CABIN 
fl'A  PAC  FC   356  C 

■  KELS  HWY  BRIDGE 

■  jlGVlLLE  7  ENE 

■  BEL    INN  1 


.*8      .93  .96 


jjTON  FAA  AP 

■  TON  F  [RE   STA  4 
'■[TON  MOwR Y  BRIDGE 

■  f°rd  cooley  ranch 

■  Iford  rs 

ll  GORGE  RESERVOIR 
HlBERRY  VALLEY 

■  |RANCH 
Ul  ND 

■  A  KNOLLS 

■  IviLLE 
f|"ILLE  AP 
Ul  ?  HILL  OS 

I  C,TY 
F>  HAP  I 

St!  RANCHO 

hi  *l  faa  ap 
W  ind  oaks 
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DAILY  PRECIPITATION 


TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AFB 

TRINITY  OAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELO 

TULELAKE  ft* 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWFNTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

TW I TCHELL  DAM 


UNION  OIL   STEARNS  ABS 


UPLAND  3  N 

upper  lake  rs 

upper  mattole 

upr  san  leanoro  filters 

vacav 1 lle 

valley  center  3  nne 
valyerho  rs 
van  nuys  fc  15b 

VENTURA 

VKTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VI NTON 

VISALIA 

VISTA  2  NNE 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 
VOL  T  A  PH 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  4  E 

WALNUT  PATROL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 

WEAVERVtLLE  RS 
WEED  1  S 
WENDEL   10  SE 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 


1  .45 
.38 
.00 


sw 

Wh I SKE YTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  D 

WILLITS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HE  IGHTS 
WOOOFORDS 


WOODLAND 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


WNW 


Day  of  Month 


.01      .80  .58 


1.75    1.05  .30 


10     11      12     13     14  15 


.22      .20  .06 


16     17  18 


22     23  24 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  123°  on  the  15th  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  24°  on  the  29th  at  Boca  and  Bridgeport. 
Greatest  Total  Precipitation  3.97  inches  at  Crescent  City  1  N. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  323  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.44  inches  on  the  7th  at  Crescent  1  N. 
Greatest  Total  Snowfall  Trace  at  White  Mountain  1. 


See  refeience  notes  (allowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  A^l?1ZA2 


Station 

Day  Of  Month 

'age 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

UN  RS 

MAX 
MIN 

90 
52 

84 

52 

79 
44 

70 
48 

74 
51 

74 
44 

75 
42 

77 
49 

69 
45 

85 
40 

90 
46 

84 
48 

87 

42 

90 
47 

95 
48 

90 
40 

87 
48 

86 
44 

89 
44 

92 
48 

87 

50 

84 
46 

89 

35 

92 
46 

88 

50 

86 
46 

83 
38 

83 
39 

80 
36 

81 
34 

87 

84.1 
44.7 

DERPOINT 

MAX 
MIN 

86 
54 

84 

55 

87 
54 

72 
58 

81 
50 

86 
51 

82 
57 

64 

57 

66 
59 

80 
61 

82 
58 

84 
52 

86 
60 

86 
57 

8  9 
55 

93 
54 

90 
61 

80 
57 

80 
60 

90 
55 

91 
61 

80 

57 

90 
54 

96 
55 

93 
53 

95 
50 

89 
47 

91 
46 

90 
5  1 

81 
50 

93 
50 

85.1 
54.8 

l.PINE 

MAX 
MIN 

85 
55 

83 
56 

84 
47 

84 
48 

88 
55 

92 
60 

93 
62 

95 
64 

94 
64 

92 
60 

92 
56 

97 
63 

9  8 
69 

97 
69 

95 
68 

97 
68 

95 

70 

89 
69 

87 
63 

90 
61 

91 

6  1 

84 

56 

85 
54 

92 
58 

95 
62 

91 

69 

88 

65 

91 
63 

89 
60 

85 
55 

86 
49 

90.5 
60.7 

TURAS  RS 

MAX 
MIN 

96 
42 

96 
44 

89 
40 

83 
46 

75 
49 

80 
35 

81 
44 

79 
48 

80 
43 

67 
35 

87 

39 

95 
40 

89 
38 

94 

37 

95 
37 

100 
43 

95 
44 

89 
37 

89 
39 

94 
40 

99 
45 

93 
42 

86 
34 

91 
32 

93 
41 

92 
37 

88 

35 

84 

31 

85 
36 

81 

33 

83 
31 

88.0 
39.3 

IGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

88 
49 

75 
45 

76 
47 

73 
50 

77 
45 

74 
45 

69 
48 

72 

52 

76 
52 

8  6 
51 

88 
53 

92 
50 

95 
58 

94 
57 

1  00 
63 

94 
55 

87 
53 

88 
47 

94 

59 

95 
59 

87 
54 

86 
45 

85 

46 

90 
52 

94 
56 

91 
57 

94 
59 

93 
52 

82 
45 

84 
45 

89 
54 

86.1 
51.7 

ITIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 
MIN 

85 
53 

88 

52 

81 
55 

80 
52 

76 
58 

76 

52 

77 
58 

79 
60 

79 
61 

78 
64 

87 
57 

87 
58 

90 
70 

93 
61 

89 
65 

96 

66 

95 
73 

91 
57 

87 
62 

95 
58 

93 
60 

90 
59 

84 

59 

82 
59 

85 
55 

87 
59 

91 
60 

99 
61 

91 
57 

83 
53 

85 
57 

86.4 
59.1 

ITIOCH  PUMP  PL T  3 

MAX 
MIN 

91 
49 

93 
52 

85 
52 

80 
58 

7B 
53 

78 
50 

77 

62 

78 
57 

83 
61 

80 
58 

89 
53 

90 

53 

92 
60 

97 
52 

93 
54 

100 
58 

100 
66 

93 
53 

90 
54 

92 
57 

98 
58 

9  6 

54 

90 
54 

87 
57 

91 

53 

94 

52 

98 
56 

102 
54 

98 
56 

86 

52 

87 
50 

89.9 
55.1 

H  MTN 

MAX 
MIN 

98 
66 

100 
73 

99 
64 

92 
61 

98 
59 

90 
61 

89 

60 

90 
64 

96 
67 

89 
64 

91 
64 

95 
69 

97 
67 

101 
72 

103 
75 

1  00 
73 

104 
72 

98 
69 

98 
68 

99 
68 

100 
71 

100 
69 

96 
66 

96 
66 

98 
67 

100 
71 

99 
71 

100 
70 

98 
65 

93 
59 

87 
60 

96.6 
66.8 

BERRY 

MAX 
MIN 

98 

60 

97 
61 

91 
55 

87 
46 

85 
52 

86 
53 

88 
52 

92 
54 

87 
64 

90 
53 

87 
54 

98 
53 

100 
57 

104 
62 

103 
61 

103 
66 

98 
60 

94 

56 

96 
60 

99 
60 

98 
58 

94 
59 

93 
55 

99 
56 

101 
58 

100 
59 

103 
60 

103 
60 

91 
50 

85 

52 

93 
51 

94.9 
56.7 

BURN 

MAX 
MIN 

95 
61 

94 
58 

85 
55 

84 
58 

82 
53 

80 
52 

80 
52 

82 
52 

83 
55 

80 
56 

90 
56 

92 
61 

94 
62 

99 
63 

1  00 
67 

102 
67 

100 
63 

91 
58 

92 
57 

97 
63 

99 
67 

95 
60 

94 
61 

92 
60 

96 
63 

98 
66 

97 
64 

96 
62 

95 

52 

85 

52 

89 

53 

91.5 
59.0 

ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

68 
59 

68 

60 

68 
62 

70 
58 

69 
58 

68 
58 

70 
60 

71 
61 

75 
60 

79 
57 

79 
59 

71 
58 

69 
58 

69 
60 

71 
62 

71 
63 

72 
62 

72 
62 

73 
59 

71 
62 

71 
59 

71 
60 

69 

60 

68 
56 

69 
58 

73 
60 

72 
60 

69 
61 

69 
61 

70 
60 

70 
60 

70.8 
59.8 

KER  9  NNW 

MAX 
MIN 

109 

74 

no 

75 

108 
73 

106 

68 

101 
73 

103 
75 

106 
78 

107 
75 

107 
76 

108 
74 

105 
73 

111 
74 

1  1  1 

78 

115 
82 

11? 

85 

1  1  3 
79 

114 
84 

111 
78 

108 
77 

108 
76 

109 
79 

108 
74 

106 
71 

106 
71 

110 
77 

112 
78 

112 
81 

109 
78 

110 
76 

107 
67 

102 
74 

108.7 
75.9 

KERSFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

97 
67 

99 
68 

92 
65 

as 
63 

86 
64 

87 
62 

an 

60 

92 
65 

89 
67 

88 
62 

92 
66 

94 
66 

97 

68 

101 
71 

99 
72 

102 
77 

96 

70 

95 
65 

98 
66 

99 
66 

99 
68 

97 

65 

95 
68 

95 
66 

97 
69 

99 
71 

98 
68 

98 
68 

93 
60 

87 
61 

92 
63 

94.5 
66.4 

LCH  PH 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
69 

94 
68 

88 
66 

84 
64 

84 
64 

89 
63 

90 
64 

92 
72 

86 
64 

91 
64 

92 
67 

97 
67 

99 
73 

100 
74 

98 

76 

98 

73 

94 

70 

95 
68 

98 
69 

97 
69 

94 

69 

92 
67 

96 
66 

98 
71 

98 

72 

98 

71 

98 
69 

93 
65 

88 

63 

91 
60 

93.6 
68.0 

RRETT  DAM 

MAX 
MIN 

93 
56 

93 
56 

91 
48 

90 
46 

92 
51 

93 
54 

96 

57 

99 
61 

100 

59 

98 
57 

97 
53 

98 
56 

106 
62 

103 
62 

105 
65 

99 
63 

104 
64 

102 
65 

100 
61 

96 
59 

99 
59 

98 

52 

90 
52 

92 
54 

97 
58 

105 
59 

101 
64 

98 
63 

100 
57 

96 
48 

89 
50 

97.4 
57.1 

RSTOW 

MAX 
MIN 

105 
66 

101 
66 

99 
64 

95 
60 

96 
60 

100 
65 

100 
68 

101 
67 

100 
68 

99 
61 

105 
63 

109 
64 

110 
67 

110 
72 

104 

73 

108 
71 

105 
71 

103 
67 

103 
66 

103 
65 

101 
67 

100 
65 

101 
61 

68 

67 

61 

68 

73 

72 

67 

59 

102.5 
66.2 

AUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
60 

96 
61 

91 
53 

B9 

52 

87 

50 

87 
55 

92 
59 

94 

62 

95 
61 

92 
57 

93 
57 

98 
59 

104 

71 

104 
67 

101 

70 

100 
69 

100 
71 

101 
65 

96 
62 

95 
63 

96 
61 

94 
54 

82 
53 

88 

55 

100 
63 

102 
68 

99 
66 

99 
61 

97 
57 

89 
50 

85 
53 

94.7 
60.2 

AUMONT    1  E 

MAX 
MIN 

100 
58 

97 
57 

94 

52 

89 
51 

92 
54 

97 
56 

98 
58 

ioo 

60 

98 
60 

95 
56 

98 
55 

107 
59 

106 

66 

105 
68 

104 
67 

104 
67 

104 
67 

101 
62 

99 
61 

99 
60 

98 

59 

92 
54 

92 
54 

100 
55 

104 
64 

103 
64 

104 
61 

100 

60 

93 
59 

89 
54 

98 

53 

98.7 
59.1 

N  LOMOND 

MAX 
MIN 

76 
47 

76 
48 

77 
47 

78 
48 

77 
49 

79 
49 

78 

49 

77 

53 

85 
53 

87 
50 

86 
49 

85 
48 

86 

50 

98 
47 

97 
51 

98 
50 

90 
49 

87 
47 

84 
4H 

85 
49 

80 
48 

75 
48 

76 
46 

80 
47 

90 
48 

82 
47 

99 
49 

95 
5  5 

89 
54 

85 

52 

86 
53 

84.6 
49.3 

RKELEY 

MAX 
MIN 

68 
54 

57 
52 

66 
48 

65 
55 

65 
54 

66 

55 

70 
56 

75 
56 

71 
57 

74 
56 

70 
56 

81 
57 

80 
57 

67 

53 

77 
54 

73 
56 

72 
57 

73 
56 

74 
56 

74 

53 

67 

53 

68 

57 

67 
56 

70 
57 

69 
54 

68 

52 

87 
54 

72 
56 

66 
55 

69 

55 

65 

52 

70.5 
54.8 

RRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

97 
56 

82 
57 

80 
59 

79 

5  5 

81 

55 

79 
56 

77 
61 

79 
60 

83 
58 

88 

58 

94 

59 

97 
60 

100 
60 

100 
62 

105 
64 

99 
66 

91 
57 

92 
62 

99 
63 

100 
63 

95 
57 

94 
58 

94 
59 

95 
60 

101 
61 

97 
62 

100 
58 

97 
56 

86 
56 

90 
59 

98 
60 

91.9 
59.3 

G  BAR  RS 

1 

MAX 
MIN 

102 
51 

100 
52 

94 

52 

84 

53 

84 

50 

86 
5  1 

84 
56 

61 
58 

65 
56 

83 
54 

89 

53 

92 
48 

88 

53 

94 
52 

99 
51 

101 
52 

96 
51 

86 
48 

89 
50 

97 

53 

100 
54 

97 
55 

99 
52 

101 
51 

103 
50 

102 
48 

96 

53 

96 
46 

96 
49 

91 
50 

96 
47 

92.0 
51.6 

G  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

80 
43 

80 
45 

77 
39 

74 
39 

72 
45 

76 
47 

79 
45 

79 
44 

80 
51 

82 
46 

86 
40 

85 
42 

89 
47 

88 
49 

84 
47 

83 

4  6 

81 
47 

78 
46 

79 
48 

81 
45 

78 
49 

77 
36 

81 
37 

83 
37 

84 
42 

82 
45 

85 
45 

83 
45 

81 
44 

78 

33 

80 
34 

80.8 
43.5 

G  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

81 
62 

82 
56 

79 
55 

73 
56 

70 
54 

71 
54 

80 
55 

78 
58 

76 
58 

76 
53 

81 
62 

86 
50 

87 
56 

88 
66 

88 
68 

87 

69 

85 
65 

82 
51 

83 
59 

86 
59 

88 
61 

85 
59 

82 

60 

85 
64 

88 
64 

85 
64 

89 

57 

85 

6:: 

80 
55 

75 
52 

88 
58 

82.2 
58.7 

SHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

98 

54 

98 
52 

95 
48 

93 
45 

93 
52 

94 
48 

94 

50 

94 
51 

91 

57 

92 
53 

97 
51 

102 
51 

103 
52 

100 
57 

102 
58 

100 
61 

97 
58 

95 
52 

95 
50 

96 
49 

96 
51 

96 

50 

96 

53 

97 
52 

98 

'.: 

98 

53 

98 

57 

9  7 
52 

94 
43 

88 
47 

90 
45 

96.0 
51.7 

shop  union  carbide 

MAX 
MIN 

70 
52 

70 
54 

70 
51 

62 
50 

60 
46 

60 
48 

61 
5  i 

56 
49 

57 
44 

58 
41 

70 
50 

68 
54 

73 
54 

70 
50 

72 
51 

73 
49 

73 
50 

70 
51 

65 
48 

68 

50 

69 
49 

68 
50 

65 
45 

66 
49 

6  7 

5C 

0 

68 
55 

66 
49 

65  68 

21  52 

65 
49 

66.4 
49.8 

1  UE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
63 

78 

68 
53 

59 
51 

64 
5 1 

66 

50 

65 
50 

65 
49 

61 
48 

73 

51 

76 
58 

79 
61 

82 
61 

82 
63 

86 
63 

83 
64 

77 
59 

76 
59 

79 
58 

80 
64 

78 
61 

79 

;» 

80 
62 

83 
64 

86 

6  5 

82 
63 

80 
60 

79 

6? 

72 

54 

79 
54 

79 
59 

76.0 
57.8 

YTHE 

MAX 
MIN 

110 
79 

110 
80 

106 
72 

108 
73 

106 
66 

108 
71 

111 
71 

110 
79 

110 
76 

109 
74 

114 
69 

113 

73 

112 
75 

114 

79 

1  14 

86 

113 
79 

110 
82 

110 

77 

107 
80 

109 
77 

109 
75 

105 
76 

105 
68 

109 

76 

1  1  4 

72 

112 
77 

109 
76 

109 
76 

107 
75 

106 
65 

105 
61 

109.5 
74.7 

YTHE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

110 
86 

108 
85 

109 
80 

106 
74 

107 
77 

110 
75 

112 
82 

104 
86 

113 
83 

111 
85 

116 
80 

116 
82 

i  16 
86 

117 
89 

1  1  5 
95 

114 

88 

112 
82 

108 
83 

1  09 
8' 

111 
87 

111 
85 

110 
85 

106 
78 

112 
84 

115 
82 

110 
89 

112 
84 

113 
88 

109 
83 

105 
72 

107 
72 

110.8 
83.0 

CA 

MAX 
MIN 

36 

33 

85 
35 

81 
38 

74 

52 

68 
47 

73 
35 

73 
44 

72 
36 

71 
42 

66 

34 

80 
36 

84 

33 

84 

32 

86 
34 

88 

33 

92 
40 

86 

35 

80 
32 

8f 
34 

85 
36 

85 
39 

80 
36 

82 
39 

82 
36 

86 
39 

86 
34 

85 
35 

79 

27 

80 
24 

75 

30 

75 
29 

80.3 
35.8 

SITA 

MAX 
MIN 

76 
59 

75 
60 

76 
6 1 

76 
58 

82 
54 

86 
54 

86 

57 

90 
58 

96 
59 

92 
56 

80 
57 

81 
58 

82 
63 

80 
58 

80 
61 

8  5 
61 

80 
65 

76 
61 

78 

59 

81 
61 

79 
61 

77 

59 

77 
58 

82 
55 

84 

58 

79 
64 

79 
59 

ac 

6C 

81 
62 

78 
56 

78 
64 

81.0 
59.2 

'REGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

105 
79 

105 
79 

104 
70 

1  04 
74 

103 
76 

103 
76 

106 
78 

108 
75 

105 
78 

107 

73 

105 
74 

106 
72 

no 

7  0 

109 
75 

111 
75 

109 
77 

110 
78 

105 
77 

106 
72 

104 
72 

107 
79 

108 
68 

104 
62 

102 
65 

105 

114 

108 

107 

106 

105 

102 
66 

106.2 
73.6 

iMAN  DAM 

MAX 
MIN 

83 
56 

76 
54 

73 
52 

68 

53 

66 
51 

67 
45 

66 
48 

66 
44 

61 
48 

76 
48 

77 
53 

79 
52 

a: 

54 

82 
56 

87 
56 

83 
57 

79 
56 

77 
54 

80 
52 

81 

57 

79 
55 

80 
53 

84 
58 

86 

59 

85 
56 

84 

59 

79 
53 

7P 

50 

76 
48 

75 
51 

80 
56 

77.3 
53.0 

M*LEY  2  SW 

MAX 
MIN 

109 

110 

109 

10? 

104 

104 

110 

112 

105 
74 

1  1  2 
75 

111 

77 

113 
72 

1 1 1 

76 

113 
79 

114 
82 

112 
80 

112 

80 

111 

80 

107 
79 

107 
75 

110 
78 

no 

7  ■ 

107 
69 

105 
75 

107 
73 

113 
78 

106 
78 

109 
77 

109 
75 

110 
68 

105 
66 

109.2 
74.9 

IDGEPORT 

MAX 
MIN 

86 

82 

78 

74 

76 

78 

76 

74 

71 
39 

79 

30 

86 
34 

84 
34 

88 

3  3 

86 

35 

90 
40 

84 
47 

80 
44 

81 

36 

8  4 

3  I 

84 

36 

83 

35 

83 
i. 

81 

35 

85 

33 

87 
34 

83 
36 

80 
47 

80 
25 

75 
24 

73 
27 

79 
25 

81.0 
35.9 

X>KS  FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

97 
54 

95 
53 

81 
55 

81 
59 

81 
52 

84 

50 

82 
58 

80 

58 

94 

52 

97 
55 

98 
58 

101 
54 

107 

55 

94 
54 

9  = 
5' 

101 
56 

99 

53 

95 
55 

97 

54 

100 
53 

(BANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
58 

80 
59 

80 
60 

79 
59 

83 
58 

90 
60 

92 
63 

97 
65 

94 
69 

87 
62 

87 
60 

96 
61 

94 
64 

97 
66 

93 
66 

96 
69 

96 
68 

91 
65 

89 
62 

90 
60 

86 

60 

80 
57 

83 

59 

91 
59 

95 
64 

93 
63 

87 
62 

90 
62 

82 
60 

79 

62 

87 
59 

88.6 
62.0 

'LINGAME 

MAX 
MIN 

68 

53 

70 
50 

74 
57 

74 
58 

68 

55 

68 

55 

76 
56 

79 
55 

79 
58 

81 
58 

78 
57 

77 
58 

85 
53 

79 
50 

85 
56 

84 

5  = 

76 
55 

80 
52 

77 
49 

77 
50 

78 
51 

75 

52 

75 
56 

76 

53 

70 
49 

70 
47 

86 
55 

86 

55 

72 
56 

71 
55 

71 
52 

76.3 
54.0 

!NEY 

MAX 
MIN 

92 
47 

91 
46 

84 
45 

78 
57 

71 
49 

75 
45 

76 
43 

70 
49 

73 
49 

70 
48 

81 
41 

87 
43 

85 
40 

88 
38 

91 
38 

95 
4  7 

90 
45 

83 
42 

85 
40 

89 
42 

93 
44 

88 
4  5 

86 
33 

91 

38 

91 
41 

91 

41 

88 

39 

85 
34 

86 
38 

81 

32 

84 

33 

84.5 
42.3 

See  Reference  Notea  Following  Station 
-  265  - 


DAILY  TEMPERATURES 
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Da;  Oi  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 - 

18 

BUT  TONW I LLOW 

MAX 

9  8 

101 

101 

95 

91 

90 

59 

92 

95 

92 

92 

97 

99 

101 

104 

101 

102 

98 

MIN 

67 

66 

61 

61 

61 

61 

59 

63 

63 

60 

64 

64 

64 

69 

66 

68 

66 

62 

CABRILLO  NM 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

74 

76 

74 

71 

71 

71 

72 

73 

76 

72 

70 

MIN 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

62 

68 

65 

62 

61 

60 

60 

61 

61 

61 

64 

61 

CACHUMA  DAM 

mat 

87 

87 

82 

B2 

83 

82 

83 

88 

91 

86 

87 

89 

98 

105 

103 

104 

99 

98 

MIN 

50 

50 

48 

49 

53 

51 

48 

46 

53 

53 

5  0 

50 

54 

55 

61 

57 

51 

53 

CALAVERAS  BIG  TREES 

84 

84 

82 

75 

68 

72 

73 

73 

73 

70 

78 

84 

86 

88 

89 

92 

90 

62 

MIN 

50 

51 

49 

6  0 

53 

47 

47 

46 

51 

43 

46 

50 

50 

52 

54 

54 

50 

50 

CALLAHAN  RS 

MAX 

96 

93 

86 

83 

82 

75 

71 

60 

70 

84 

91 

86 

92 

94 

98 

94 

89 

86 

MIN 

49 

49 

48 

43 

46 

45 

52 

52 

49 

52 

49 

51 

47 

49 

48 

48 

49 

46 

CAMPO 

MAX 

97 

91 

89 

69 

92 

97 

9  9 

100 

99 

95 

100 

106 

106 

106 

104 

106 

103 

100 

MIN 

52 

50 

39 

36 

36 

49 

5i 

53 

52 

50 

47 

54 

61 

58 

61 

58 

62 

63 

CAMP  PARDEE 

96 

94 

92 

.4  4 

78 

81 

83 

84 

89 

84 

95 

91 

97 

102 

104 

104 

100 

95 

MIN 

57 

55 

54 

58 

56 

55 

53 

55 

57 

57 

6  0 

59 

6  1 

65 

65 

65 

63 

61 

canoga  park  pierce  col 

91 

90 

89 

86 

89 

96 

107 

100 

97 

96 

9  6 

104 

103 

107 

106 

101 

106 

105 

MIN 

53 

57 

57 

56 

51 

51 

60 

62 

62 

54 

52 

64 

57 

60 

61 

68 

62 

58 

CANT  I L 

106 

102 

100 

94 

94 

98 

97 

97 

95 

100 

110 

105 

113 

113 

108 

110 

105 

102 

MIN 

61 

62 

62 

60 

61 

62 

61 

70 

74 

67 

66 

61 

63 

69 

70 

79 

70 

69 

CANYON  DAM 

88 

85 

72 

68 

68 

72 

69 

74 

72 

75 

75 

82 

86 

88 

90 

94 

88 

84 

MIN 

44 

41 

38 

41 

46 

36 

4  0 

35 

38 

3  3 

40 

39 

38 

41 

50 

50 

48 

44 

carmel  valley 

73 

70 

78 

73 

74 

76 

77 

82 

77 

88 

81 

84 

97 

88 

97 

86 

83 

76 

MIN 

48 

48 

45 

56 

44 

42 

4  5 

47 

50 

50 

45 

46 

56 

45 

53 

47 

50 

43 

CATHAY  bull  run  rch 

95 

96 

95 

89 

85 

82 

8  6 

86 

90 

85 

89 

93 

95 

100 

101 

102 

95 

94 

MIN 

6  0 

66 

54 

65 

55 

53 

53 

56 

62 

52 

56 

56 

59 

61 

67 

54 

58 

56 

CECILVILLE  SAWYER 

93 

87 

80 

79 

80 

75 

71 

57 

68 

8  3 

88 

82 

69 

90 

94 

8° 

81 

S3 

MIN 

4? 

46 

45 

48 

40 

44 

50 

4  9 

47 

43 

47 

46 

43 

46 

47 

46 

46 

40 

CEDAR  GROVE 

85 

91 

89 

84 

78 

80 

83 

87 

84 

BO 

84 

88 

92 

97 

96 

95 

92 

90 

MIN 

6  6 

47 

46 

44 

45 

43 

45 

46 

50 

42 

4  6 

45 

46 

53 

53 

54 

50 

48 

CEDARV i lle 

91 

0  0 

87 

82 

75 

76 

79 

74 

78 

65 

79 

88 

67 

90 

93 

96 

92 

88 

MIN 

56 

6  1 

56 

51 

52 

51 

5  4 

52 

46 

45 

51 

57 

54 

52 

53 

64 

57 

51 

CENTFRV I LLE  PH 

100 

101 

93 

88 

85 

85 

8  6 

85 

83 

96 

96 

100 

1  01 

103 

107 

109 

101 

96 

MIN 

56 

49 

51 

62 

51 

49 

47 

60 

57 

49 

5? 

53 

52 

56 

55 

58 

56 

51 

CHERRY   VALLEY  DAM 

89 

88 

85 

81 

76 

76 

77 

78 

80 

74 

8  1 

85 

91 

92 

93 

95 

93 

87 

MIN 

55 

54 

54 

51 

53 

49 

49 

51 

53 

47 

52 

54 

55 

58 

63 

62 

58 

55 

CHESTER 

89 

86 

80 

77 

72 

73 

74 

69 

81 

87 

86 

a  7 

88 

94 

94 

85 

84 

MIN 

44 

42 

38 

54 

44 

36 

40 

46 

35 

40 

38 

38 

36 

36 

43 

42 

38 

CHI CO  EXP   ST A 

95 

94 

87 

84 

82 

82 

82 

82 

83 

94 

95 

98 

98 

100 

106 

104 

91 

94 

MIN 

62 

58 

57 

63 

57 

54 

56 

6  3 

62 

52 

60 

62 

63 

58 

57 

63 

64 

57 

CHULA  VISTA 

MAX 

68 

68 

68 

72 

74 

75 

77 

79 

71 

71 

70 

73 

75 

MIN 

62 

61 

62 

58 

6  0 

61 

61 

60 

6. 

63 

63 

65 

66 

CLAREMONT   POMONA  COL 

87 

83 

85 

85 

86 

92 

94 

97 

95 

91 

92 

98 

97 

100 

93 

98 

97 

94 

MIN 

54 

53 

58 

56 

53 

56 

62 

6  4 

65 

56 

57 

59 

63 

65 

66 

66 

65 

62 

CL  ARK  SBURG 

87 

89 

78 

81 

75 

78 

76 

82 

82 

82 

93 

92 

95 

99 

96 

100 

96 

87 

MIN 

50 

50 

52 

55 

50 

51 

51 

6  4 

57 

51 

54 

54 

58 

56 

53 

60 

61 

55 

CLOVERDALE   3  SSE 

87 

90 

83 

7" 

83 

81 

81 

72 

70 

80 

91 

90 

93 

98 

97 

104 

97 

89 

MIN 

48 

48 

50 

53 

52 

51 

54 

57 

58 

59 

56 

56 

63 

50 

56 

70 

62 

60 

COAL  I NGA 

IC  1 

99 

95 

91 

89 

90 

90 

96 

93 

9  3 

9  6 

98 

101 

103 

104 

102 

99 

»6 

MIN 

64 

61 

58 

6  J 

59 

55 

57 

59 

62 

6  0 

59 

63 

64 

64 

65 

69 

65 

61 

COLFAX 

93 

90 

82 

6  0 

7  6 

79 

79 

79 

75 

85 

89 

92 

97 

100 

98 

90 

90 

MIN 

64 

65 

56 

5  6 

55 

52 

51 

5  1 

56 

56 

65 

61 

64 

68 

74 

65 

63 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

99 

92 

89 

83 

83 

83 

84 

83 

83 

69 

94 

94 

9  6 

99 

104 

98 

96 

92 

MIN 

55 

54 

55 

5  9 

55 

52 

5  5 

60 

61 

57 

59 

59 

6  2 

56 

58 

62 

64 

56 

CORCORAN   1RR1G  DIST 

MAX 

98 

100 

102 

9? 

91 

87 

9  0 

91 

95 

9  0 

91 

97 

97 

100 

104 

104 

104 

98 

MIN 

61 

61 

59 

62 

62 

57 

58 

60 

65 

5'' 

59 

59 

5  9 

66 

64 

68 

65 

60 

CORONA 

MAX 

8  6 

83 

85 

84 

88 

95 

9  8 

1  00 

96 

90 

92 

96 

99 

101 

97 

100 

99 

96 

MIN 

54 

54 

55 

53 

53 

54 

55 

58 

60 

5  3 

53 

55 

5  9 

59 

61 

62 

61 

59 

COVELO 

MAX 

I  0 

100 

92 

75 

60 

83 

82 

64 

65 

81 

90 

93 

90 

95 

99 

101 

95 

89 

MIN 

4  5 

46 

50 

5  6 

47 

45 

5  1 

56 

54 

50 

53 

52 

50 

49 

49 

50 

53 

50 

CRESCENT   CITY   1  N 

6  ' 

60 

65 

6  7 

64 

64 

5  9 

65 

67 

6  6 

65 

70 

68 

62 

72 

70 

71 

71 

MIN 

53 

53 

4  9 

49 

52 

6  5 

55 

57 

5/ 

5  6 

53 

55 

54 

54 

51 

59 

51 

CROCKE  TT 

J  9 

81 

70 

7  5 

74 

74 

7  6 

eo 

76 

79 

88 

87 

91 

94 

91 

99 

91 

83 

MIN 

5  i 

52 

54 

5  7 

55 

57 

5  a 

58 

58 

5  6 

55 

58 

62 

53 

57 

62 

64 

67 

CULVER  CITY 

MAX 

74 

75 

74 

74 

73 

79 

»! 

84 

81 

7  6 

74 

76 

78 

77 

78 

82 

82 

81 

MIN 

66 

59 

60 

59 

58 

56 

58 

59 

61 

56 

55 

55 

56 

60 

60 

64 

62 

61 

CUYAMA 

MAX 

9  4 

96 

95 

90 

88 

85 

92 

94 

93 

88 

84 

91 

92 

96 

103 

102 

101 

94 

MIN 

55 

54 

48 

46 

49 

51 

46 

52 

53 

52 

53 

54 

66 

59 

60 

62 

59 

53 

CUYAMACA 

MAX 

92 

92 

87 

82 

80 

82 

87 

87 

92 

86 

87 

95 

inn 

98 

95 

98 

96 

94 

MIN 

49 

53 

46 

51 

59 

59 

60 

63 

60 

54 

52 

56 

55 

66 

5  5 

56 

64 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

106 

103 

100 

97 

98 

99 

1  0  : 

102 

101 

97 

103 

105 

1  0  9 

109 

104 

109 

107 

104 

MIN 

7  0 

71 

67 

6? 

61 

65 

7  0 

70 

72 

65 

67 

70 

74 

79 

78 

79 

76 

70 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

87 

89 

77 

8? 

75 

77 

78 

80 

80 

80 

90 

90 

94 

96 

94 

99 

95 

87 

MIN 

51 

51 

54 

5M 

51 

52 

6  6 

57 

59 

5  5 

54 

54 

5  7 

5 1 

54 

57 

60 

5  1 

DEATH  VALLEY 

MAX 

1  1  7 

116 

114 

1  I!' 

109 

111 

1  1  8 

113 

112 

110 

114 

118 

122 

122 

123 

120 

118 

1  17 

MIN 

82 

91 

90 

8  = 

86 

85 

88 

88 

88 

77 

79 

87 

81 

89 

90 

89 

97 

93 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

86 

83 

78 

76 

71 

72 

71 

73 

68 

77 

82 

84 

86 

87 

91 

88 

87 

85 

MIN 

4  9 

45 

45 

56 

52 

44 

43 

43 

53 

41 

47 

45 

44 

45 

45 

47 

46 

44 

DENAIR 

MAX 

93 

9  ] 

87 

8,. 

80 

83 

84 

92 

85 

9  0 

93 

94 

98 

98 

99 

99 

93 

91 

MIN 

55 

52 

53 

5  4 

56 

54 

5  4 

56 

59 

5  1 

5  6 

55 

5  9 

60 

57 

63 

62 

54 

20     21     22  23 


97  101  100 
61     60  63 


71  72  71 
61     62     6  3 


91      96  96 


82     84  85 

50     50  51 


92      97  96 


54      56  54 

93     99  100 

62     65  66 

98    100  94 

56      54  5  3 

103    104  105 

70     58  60 

87  87  92 
43      47  47 

79  8  3 
45  45 

96    101  100 

60     61  61 

90     92  90 

45     48  49 

88  89  90 
47     48  46 

85     89  93 


58 
102  101 


54     56  57 


53     56  55 


37     41  42 


99  100  98 
58     59  61 


61     58  57 


95  98  97 
59     57  55 


100  103 
63 


94  96  92 
62      66  66 


99  100  96 

56  58  62 

100  102  102 

61  63  63 

94  95  92 

57  55  53 

92  98  104 

51  50  51 

73  72  70 

50  58  57 

89  93  94 

56  55  54 

79  74  74 

58  58  57 

100  98  98 

51  49  52 

91  90  91 

59  53  57 


103   103  104 


90  96  95 
54     54  57 


115  114  114 
84      83  93 


84  85  84 
45     48  46 


96  98  100 
5  7     60  61 


26     27    28  23 


100  100 
61  62 


72  71  74 
60      59  61 


84      83  62 

51     50  50 


90  94 

50  43 


101  93 
57  58 


101  102 

62  59 

85  86  90 

45  44  42 

80  82  82 

50  50  45 

98  93  93 

59  60  59 

88  92  93 

48  47  48 


93  79  82 
51      44  47 


87  87 
54  55 


87  87  90 
38     37  36 


70  69 
64  63 


85  86 

52  53 


98  98 

62  55 


102  99 
63  60 


86      87  97 

55     52  54 


97  100 

54  52 


57     58  58 


74  74 

57  57 


97     93  94 

51     45  51 


88  83  85 
47     49  44 


100  99 
67  65 


101  103 
66  64 


71  74 
60  60 


86  86 

54  50 


92  87 
43  40 


97  101  100 
62     65  66 

103  102 

56  57 

107  106 

57  72  80 

86  91 
45     45  43 

84     83  104 


99  101 
62  61 


46     45  40 


91  86 
50  45 


104  101 
56  55 


93  91 
58  56 


95  96 
59  57 


96  90 
62  57 


98  94 

56  58 


102  103 
58  54 


74  75 
60  60 


106  106 
59  50 


101  99 
65  58 


94  93 
50  45 


102  100 
63  63 


66  71 
49  43 


85  87 

54  55 


80  77 
61  61 


99  100 
56  56 


96  94 
53  54 


108  106 
75  72 


95  92 
51  55 


100  96 
63  50 


88  84 
42  42 


99  97 
54  47 


89  87 
52  49 


93  92 
55  54 


95  88 

57  55 


73  73 
62  62 


69  80 

5  3  50 


74  79 
41  44 


88  93 
40  40 


85  88 

51  52 


77  84 
38  40 


77  76 
50  48 


90  85 
49  55 


97.6 
62.2 


72.4 
61.0 


87.9 
46.7 


98.4 
51,6 


93.7 
59.5 


97.9 
56.9 


99  99 
47  50 


82  85 
34  33 


96  94 
56  56 


82  88 
60  54 


83  90 
50  51 


84  88 
49  50 


100  97 
63  53 


97. 
53, 


85. 
54. 


84. 
38. 


93. 
58. 


91. 

59. 

89. 
54. 

89. 
54. 

97. 
60. 


95  95 
39  43 


70  64 
46  44 


99  92 
60  56 


79  77 
62  60 


96  94 
55  49 


94  93 
52  60 


105  99 
76  77 


96  91 

48  52 


87  95 
45  46 


63  62 
52  49 


78  83 
56  53 


74  75 
60  60 


82  81 
60  40 


58. 
94.. 


97  98 
72  63 


83  90 
51  49 


109  107 
75  92 


102. 

70.1, 


53. 
114. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL  I FORN I A 
AUGUST  1962 




Station 

Day  Of  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29  J 

30 

31 

Avei 

E  SABLA 

MAX 
MIN 

90 
57 

90 
58 

84 

54 

77 

55 

75 
51 

76 
48 

76 
49 

76 
54 

75 

52 

84 
47 

86 

52 

87 
54 

91 
55 

93 
64 

97 
56 

97 
61 

91 
59 

86 

55 

90 
55 

91 
57 

91 
62 

89 

57 

90 
55 

90 
56 

94 
57 

93 
58 

92 
54 

91 
55 

87 
53 

89 

52 

90 
61 

87.4 
55.3 

OBBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 
MIN 

96 
62 

96 
64 

90 
54 

90 

51 

85 

54 

86 

55 

84 

57 

91 
54 

100 
58 

102 
64 

104 
63 

103 
66 

101 
62 

94 
59 

100 

5 ; 

99 
63 

99 
64 

98 

63 

95 
57 

99 
00 

102 
62 

99 
58 

95 
52 

91 
52 

95.9 
58.8 

OWNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

87 
49 

89 
49 

85 
46 

80 
50 

82 
46 

75 
46 

76 
48 

77 
45 

75 
52 

75 
43 

83 
46 

85 
48 

88 
47 

90 
47 

92 
47 

96 

50 

92 
49 

87 
46 

67 
47 

89 
49 

89 
49 

89 
48 

87 
49 

94 

49 

92 
49 

94 
46 

91 
45 

87 
43 

86 

39 

82 
41 

88 
44 

86.1 
46.8 

OYLE   5  SSE 

MAX 
M-I  N 

95 
52 

92 
50 

87 
45 

82 

75 
49 

78 
46 

80 
50 

78 
49 

79 

70 
39 

83 
47 

90 
47 

91 
48 

92 
48 

9  5 
47 

97 

52 

92 
55 

87 
45 

87 
45 

90 
52 

93 
52 

on 
47 

86 
44 

86 
46 

93 
51 

93 
50 

91 
52 

86 

88 
43 

81 
39 

80 
42 

86.7 
47.4 

SY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

94 
56 

93 
54 

87 
52 

87 
52 

86 

53 

94 

55 

97 

57 

98 

60 

95 
62 

94 

57 

98 
56 

104 
58 

107 
62 

106 
63 

104 
64 

103 
70 

103 
65 

99 
60 

97 
57 

99 
57 

98 
55 

90 

55 

90 
52 

104 

5-5 

105 
63 

103 
61 

106 
60 

100 
68 

96 
57 

92 
56 

100 
56 

97.7 
56.3 

JOLEYS 

MAX 
MIN 

91 
47 

90 
42 

89 
44 

80 
43 

80 
42 

80 
43 

81 
41 

80 
42 

fl» 
44 

84 
41 

90 
42 

92 
43 

96 
44 

97 
47 

97 
47 

96 
51 

91 
46 

88 
44 

90 
42 

93 
42 

92 
49 

44 

95 
44 

94 
45 

93 
45 

91 
42 

85 

33 

86 
36 

80 
38 

87 

39 

88.7 
43.1 

JTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

69 
51 

70 
53 

67 
53 

73 
51 

74 
54 

78 

59 

76 
60 

75 
56 

84 
64 

90 
63 

79 
54 

90 
55 

84 

60 

87 
55 

84 
54 

72 
56 

74 
54 

73 
54 

80 
56 

94 

57 

81 

53 

71 
52 

75 
54 

78.3 
55.6 

»GLE  MTN 

MAX 
MIN 

107 
84 

108 
84 

105 
83 

104 
75 

100 
77 

103 
78 

107 
81 

108 
85 

103 
83 

107 
83 

106 
81 

110 
83 

112 
87 

112 
90 

113 
91 

111 

90 

112 
88 

107 
85 

106 
56 

105 
85 

108 
85 

107 
80 

103 
77 

104 
81 

106 
84 

110 
85 

106 
86 

108 
87 

109 
86 

106 
80 

102 
60 

106.9 
83.5 

VST    PARK  RES 

MAX 
MIN 

96 
57 

96 

57 

89 

55 

62 
54 

80 
51 

80 
51 

80 
54 

79 
59 

77 
57 

78 

52 

92 
53 

91 
57 

94 

59 

96 

55 

98 
58 

103 
59 

99 

60 

89 

57 

91 
54 

96 

55 

100 
62 

93 
58 

95 
56 

96 

57 

94 
58 

99 
58 

100 
56 

94 

5  2 

93 
51 

84 

51 

92 
51 

91.2 
55.6 

.  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 
MIN 

92 
55 

90 
56 

89 
56 

89 
55 

90 
54 

94 
59 

98 
58 

100 
60 

104 

62 

100 
60 

95 
53 

96 
54 

100 
59 

102 
60 

103 
64 

100 
64 

102 
63 

95 
61 

94 

60 

92 
56 

96 
58 

9'. 
54 

83 
53 

91 
58 

96 
61 

101 
64 

96 
63 

9  5 
6  0 

96 
55 

94 
53 

89 
56 

95.4 
58.2 

-  CENTRO  2  SSH 

MAX 
MIN 

112 
77 

no 

77 

109 
74 

109 
65 

L06 
70 

110 
69 

112 
75 

111 
71 

110 
73 

112 
74 

113 
76 

113 
74 

113 
74 

114 

77 

114 

76 

114 
81 

111 
74 

1 10 
74 

1  oe 

76 

111 
75 

111 

77 

105 
76 

107 

73 

1  08 

75 

114 

73 

113 
76 

110 
78 

11" 
7  6 

109 
78 

105 
77 

107 
67 

110.4 
74.5 

i.ECTRA  PH 

MAX 
MIN 

97 
53 

96 

52 

92 
52 

85 
62 

82 

54 

84 
49 

85 
50 

96 

52 

90 
57 

96 
50 

94 
50 

97 
53 

101 
54 

102 
54 

104 
55 

104 
58 

101 
55 

94 
52 

99 
53 

100 
56 

100 
60 

100 

55 

94 

56 

99 

55 

101 
54 

102 
53 

100 
54 

9  9 
54 

98 
49 

88 
47 

95 
53 

96.0 
53.6 

X  VALLEY 

MAX 
MIN 

88 
44 

83 
47 

74 
44 

70 
48 

75 
42 

69 
49 

61 
52 

65 
53 

6» 
55 

82 
51 

82 
47 

77 
47 

85 
49 

88 
48 

87 
43 

82 
49 

76 
45 

79 
43 

87 
47 

91 

50 

85 
58 

81 

50 

88 

43 

89 
46 

90 
43 

83 
43 

81 

38 

85 

39 

82 
44 

88 

42 

92 
41 

81.1 
46.5 

SINORE 

MAX 
MIN 

102 
49 

95 
47 

94 

50 

94 

40 

99 
47 

102 
55 

102 

52 

101 

55 

99 
50 

103 
50 

110 
50 

111 
55 

109 
61 

107 
60 

108 
53 

106 
54 

104 
51 

103 
58 

103 
54 

102 
52 

95 
48 

106 
52 

106 
49 

106 

57 

10'. 
57 

10? 
51 

98 
51 

91 

52 

101 
51 

102.4 
52.1 

'CONDI  DO 

MAX 
MIN 

86 
57 

85 
58 

85 
59 

86 
56 

fin 

55 

93 
54 

93 
57 

98 
58 

93 
58 

90 
56 

90 
54 

95 
55 

96 
58 

99 
60 

96 

62 

98 
62 

95 
60 

90 
60 

68 
58 

87 
60 

88 
61 

B  5 
57 

86 
54 

86 
56 

94 

57 

91 
60 

90 
60 

93 
58 

89 
57 

84 

57 

66 
58 

90.5 
57.9 

IREKA  KB  CITY 

MAX 
MIN 

58 

52 

58 
51 

62 
55 

63 
53 

64 
54 

69 

53 

63 
55 

61 

55 

65 
54 

60 
54 

63 
54 

68 
55 

62 
55 

62 
55 

65 
54 

64 
55 

66 
58 

66 
54 

66 
58 

63 
57 

63 
54 

64 

53 

61 
51 

58 

52 

56 
51 

60 

50 

64 

48 

61 

50 

57 
51 

56 
51 

55 
51 

62.1 
53.3 

iIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

85 

53 

79 
48 

78 
49 

78 
49 

77 
43 

76 
44 

82 
56 

80 
59 

80 
61 

90 
58 

89 
59 

90 
59 

99 
60 

95 
57 

102 
55 

98 
61 

90 
61 

91 

57 

98 
58 

97 
56 

97 

60 

83 
56 

84 

56 

91 
56 

95 
57 

94 

52 

100 
55 

9  9 
91 

86 
54 

83 

53 

88 
54 

88.8 
55.5 

IRMONT 

MAX 
MIN 

97 

70 

93 
65 

84 

63 

82 
57 

79 
57 

80 
59 

88 

63 

90 
68 

93 
66 

87 
62 

92 
62 

96 
61 

99 
68 

101 
72 

100 
76 

99 
79 

97 
77 

96 
71 

92 
66 

90 
66 

93 
69 

90 
67 

84 

64 

87 
65 

98 
66 

99 
71 

96 
73 

95 
75 

87 

71 

83 
65 

90 
62 

91.5 
67.0 

VE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

101 
61 

101 
60 

98 
56 

90 
56 

90 
56 

96 

57 

92 
63 

101 
62 

104 
65 

104 

65 

102 
64 

98 
63 

102 
61 

101 

60 

104 
62 

99 

60 

97 

59 

98 

60 

99 
61 

10: 
63 

104 
63 

ion 

6  1 

95 
53 

89 
57 

95 
56 

98.5 
60.2 

EMING  FISH  ♦  GAME 

MAX 
MIN 

92 
51 

90 
49 

85 
43 

74 
55 

77 

52 

78 
42 

78 

49 

79 
45 

72 
46 

83 
39 

90 
44 

89 
46 

92 
45 

93 
42 

97 

44 

96 
55 

89 
48 

87 
45 

90 

92 
47 

89 
48 

87 
47 

88 

42 

93 
42 

94 
48 

91 
44 

87 
48 

86 
42 

84 
45 

81 
41 

85 
37 

86.7 
45.6 

LSOM  DAM 

MAX 
MIN 

93 
55 

93 
55 

85 
55 

83 
57 

78 
55 

79 

53 

80 
55 

82 
55 

84 
61 

81 

58 

91 
60 

94 
60 

96 

62 

100 
63 

:  oo 

62 

103 
65 

100 
65 

92 
58 

92 
58 

98 

65 

100 
65 

9* 

57 

95 

58 

93 
60 

9, 

'.9 

100 
61 

96 
64 

99 
61 

96 
54 

85 
52 

90 
52 

91.9 
58.7 

NTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

93 
60 

89 
62 

88 

60 

87 
60 

88 
61 

95 
62 

97 
70 

100 

70 

98 
70 

95 
63 

95 
64 

103 
66 

102 
70 

104 
70 

100 
72 

102 
71 

101 
69 

97 
66 

96 

70 

98 

63 

96 
64 

91 
61 

90 

57 

1  Oil 

62 

104 

70 

in; 

72 

99 

70 

97 
66 

93 
63 

89 
61 

93 
59 

96.2 
65.3 

REST  GLEN 

MAX 
MIN 

96 
42 

97 
43 

97 
49 

73 
48 

82 
46 

B2 
44 

60 

52 

62 
52 

73 
53 

85 
54 

87 
50 

89 
44 

92 
47 

94 
45 

97 

46 

90 
48 

92 
43 

93 
45 

96 
48 

96 
50 

97 
47 

97 

43 

97 
40 

92 
38 

9  7 
41 

84 
44 

90 
42 

9/ 

39 

91 
41 

84 
44 

90 
42 

88.5 
45.5 

RT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

90 
47 

85 
46 

75 
51 

80 
50 

75 
51 

77 
46 

78 

42 

77 
45 

69 
42 

81 
41 

89 
44 

88 
45 

87 
45 

92 
48 

90 
45 

92 
45 

86 
44 

85 
45 

87 
44 

88 
42 

90 
41 

85 

39 

84 

39 

90 
38 

87 
38 

81 
35 

81 
39 

BO 

38 

71 
39 

BO 
39 

85 
37 

83.4 
42.9 

RT  BRAGG 

MAX 
MIN 

67 
45 

62 
52 

65 
51 

66 
51 

64 

51 

63 
52 

67 

57 

61 
55 

65 
56 

69 
54 

69 
53 

69 
51 

68 

50 

64 
50 

67 

50 

64 

50 

71 
51 

68 
52 

68 
51 

66 

52 

63 

52 

67 

50 

64 

53 

65 
5t 

66 
51 

6C 
45 

63 
46 

65 
43 

63 
47 

58 

52 

65 

50 

65.2 
50.8 

RT  BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

62 
40 

60 
50 

62 
51 

60 
52 

61 
52 

65 

53 

61 

55 

64 
55 

64 

55 

64 

54 

65 
49 

69 
46 

64 
44 

62 
50 

63 
50 

65 
46 

67 
47 

68 
51 

64 
47 

61 

50 

63 
49 

62 
47 

61 
51 

61 
48 

57 
50 

64 
43 

64 
41 

61 
42 

58 
50 

59 

52 

57 
50 

62.5 
49.0 

RT  JONES  RS 

MAX 
MIN 

95 
47 

93 
48 

88 

52 

81 
44 

79 
48 

78 
46 

78 
59 

62 
52 

71 
54 

83 
49 

89 
51 

88 
51 

88 

59 

93 
62 

94 
49 

95 
47 

90 
51 

86 
45 

91 
46 

94 
50 

93 
63 

89 
58 

90 
40 

96 
42 

95 
45 

9  1 
40 

86 

87 

38 

88 
45 

86 

38 

91 
38 

87.4 
48.4 

RT  ROSS 

MAX 
MIN 

64 
45 

62 
45 

59 
49 

64 

51 

63 
46 

65 
46 

61 

52 

64 

55 

67 

55 

67 
53 

67 
50 

70 
51 

67 
47 

65 
46 

67 
45 

68 

50 

67 

50 

69 
49 

64 
48 

60 
50 

60 
49 

62 
49 

65 

55 

67 
56 

60 
49 

61 

50 

69 
47 

42 

64 

47 

66 
48 

61 
49 

64.5 
49.2 

ESNO  MB  AP 

MAX 
MIN 

100 
64 

98 
62 

92 
60 

88 
62 

85 
59 

88 
58 

88 

59 

94 

61 

89 
66 

91 
59 

97 
61 

97 
61 

101 
64 

104 
65 

104 
64 

103 
67 

99 
65 

95 
61 

98 
62 

101 
63 

101 
62 

9' 

63 

95 
60 

98 

61 

100 
62 

102 
o? 

103 
62 

go 

6  2 

93 
56 

87 

55 

94 
59 

96.1 
61.5 

I  ANT  GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

99 
59 

101 
54 

100 
52 

94 

53 

91 
56 

88 

52 

91 
53 

92 
54 

96 

55 

90 
52 

93 
54 

98 
54 

100 
56 

103 
62 

107 
61 

107 
66 

106 
58 

101 
55 

98 
56 

102 
58 

103 
58 

103 
58 

99 
54 

97 

55 

100 
56 

1  32 
61 

104 
57 

106 

57 

102 
49 

95 
48 

86 
49 

98.6 
55.5 

3RGETOWN  RS 

MAX 
MIN 

92 
62 

80 
51 

78 

50 

69 
49 

75 
50 

76 
47 

75 
51 

76 

52 

74 

52 

84 

58 

88 
60 

91 
62 

94 
65 

96 
64 

98 
67 

94 
62 

88 
56 

87 
61 

92 
64 

93 
63 

91 

62 

89 

62 

89 

6  1 

93 
66 

96 

67 

93 
63 

92 
59 

90 
53 

80 
55 

87 
56 

86.7 
58.4 

\HJ  FOREST 

MAX 
MIN 

78 
51 

81 
51 

78 
49 

72 
46 

66 

44 

64 
44 

74 

45 

77 
48 

75 
50 

70 
43 

73 
45 

79 
51 

81 
55 

87 
55 

86 

59 

81 

59 

83 
56 

79 
52 

78 

50 

78 
51 

80 
52 

77 

50 

75 
50 

78 
50 

83 
55 

84 

57 

83 
56 

82 
51 

76 
47 

73 
43 

70 
45 

77.5 
50.3 

-LESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

82 
59 

82 
61 

83 
62 

86 

60 

89 
63 

93 
56 

93 
58 

98 

61 

95 
62 

93 
59 

91 
59 

94 
59 

96 
61 

97 
63 

93 
64 

97 
64 

93 
64 

87 
63 

86 
62 

89 
61 

90 
62 

34 
60 

86 

56 

89 
57 

95 
59 

91 
61 

88 
62 

91 
61 

90 
60 

85 
57 

86 
63 

90.1 
60.6 

.ROY 

MAX 
MIN 

85 
51 

83 
50 

75 
52 

83 
57 

76 
49 

79 
54 

81 
51 

84 

51 

87 
58 

81 
55 

91 

52 

87 
52 

93 
54 

99 
54 

99 
52 

101 
52 

96 
55 

91 
51 

69 

50 

95 

50 

90 
52 

87 

53 

76 
49 

83 
48 

91 

53 

93 
51 

91 
51 

1  0  2 
51 

99 

50 

5  5 
56 

82 
55 

88.2 
52.2 

AMIS  6  ENE 

MAX 
MIN 

111 
83 

110 
82 

107 
79 

104 
74 

104 
78 

108 

82 

111 

79 

108 
82 

109 
80 

110 
76 

113 
79 

111 
81 

113 
83 

112 

83 

113 
87 

112 
85 

110 
87 

106 
84 

106 
»« 

108 
80 

108 
81 

1  -6 

79 

114 

73 

108 
78 

114 
81 

109 
B2 

108 
82 

110 
90 

107 
76 

10* 

70 

106 
68 

109.2 
80.1 

:nnville 

MAX 
MIN 

95 
51 

94 

50 

91 
47 

84 
45 

82 
48 

87 
45 

89 
46 

89 
49 

86 

51 

84 

45 

96 
49 

91 
49 

95 
48 

100 
55 

98 

56 

98 

60 

92 
49 

93 
49 

93 
46 

95 
46 

96 

45 

92 
46 

90 
43 

95 
47 

95 
51 

94 
48 

92 
52 

90 
40 

82 
41 

91 
42 

91.6 
48.0 

INT  GROVE 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 
49 

74 
47 

69 
43 

64 
43 

65 
41 

69 
44 

73 
46 

70 
49 

65 
42 

70 
44 

76 

42 

80 
48 

83 
56 

84 
56 

82 
56 

80 
52 

75 
48 

75 
47 

75 
45 

76 
49 

74 

49 

73 
47 

76 
49 

80 
49 

81 
49 

76 
47 

78 
48 

73 
43 

70 

40 

66 
41 

74.4 
46.  B 

iSS  VALLEY 

MAX 
MIN 

93 
62 

93 
59 

88 
54 

82 
56 

72 
51 

79 
49 

78 

48 

77 
51 

79 
54 

74 

51 

84 

56 

89 
58 

83 

60 

95 
64 

97 
64 

100 
66 

98 
63 

90 
60 

89 
53 

93 
62 

95 
61 

94 
61 

93 
57 

91 
60 

94 

64 

97 
63 

96 
6  1 

93 
59 

91 
56 

84 

53 

67 
56 

88.6 
57.8 

Jon  i  w 

MAX 
MIN 

83 
46 

74 
47 

76 
48 

73 
53 

75 
47 

74 
49 

75 
52 

75 
57 

77 
56 

87 
52 

87 
49 

96 
48 

95 
52 

89 
44 

98 

47 

94 
50 

89 
53 

89 
48 

92 
50 

92 
49 

82 
48 

81 
47 

74 
55 

52 
50 

82 
46 

or 
48 

96 
46 

36 
42 

82 
48 

82 
46 

79 
49 

83.7 
49.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Station 


HALF   MOON   BAY   2  NNW 


HAMILTON  AFB 


HAPPY   CAMP  RS 
HAT   CREEK   PH  1 
HAYFIELD   PUMP  PLANT 
HEAL  OSBURG 
HENSHAW  dam 
HETCH  HETCHY 
HILTS 
HOLL I STER 
HOOP  A 

HUNT  I NGTON  LAKE 
IDPIA 

IOYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENT  F I  ELD 

KERN   RIVER   PH  1 

KERN   RIVER   PH  3 

KETTLEMAN   CITY    1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  PORT 
LAKE  SHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE    SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 


Day  Of  Month 


MAX 
MI  N 


MAX 
M  I  N 


MAX 

MI  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


95  98  95 
64     64  65 


60  62  61 
52      54  52 


71  73  77 
45     50  54 


97  94 
63  59 


95  95  89 
47      47  46 


MAX 
MIN 


103  108  104 
72      77  70 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


m  A  * 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90     81  83 

50      50  52 


95  92  89 
49     51  43 


89  89  86 
53      53  52 


50      54  53 


79  72  77 
44      47  48 


89  91  86 
48      51  55 


74  74  71 
47      44  44 


95  94  90 
67  67 


85  84  83 
52      53  45 


94  92 
62  56 


63  61  63 
54     54  55 


72  73  72 
56      53  54 


89  87  86 
59     57  55 


76  82  86 
52     48  57 


80  74  78 
56     47  43 


80  82 
56  52 


81  75  79 
50     45  49 


78  72 
44  42 


72  75 
55  46 


72  79 
54  47 


67  62 
41  42 


83  79 
64  51 


41      47  45 


92  91  94 
52     65  70 


69  65 
54  56 


77  76 
58  58 


87  91  90 

56  57  61 

78  63  66 

50  54  52 

78  74  77 

48  47 

105  105 

80  75  75 

77  73  82 
54  57  58 

94  95  96 

52  52  53 

78  61  80 
48  49  55 

76  59  60 

53  52  52 

77  82  76 
45  46  52 

80  65  65 

52  57  59 

71  69  67 

42  45  50 


83  88  65 
52     55  60 


88      88  87 

52      53  57 


MAX 
MIN 


109  108  107 
79     79  72 


105  105 
75  76 


110  106  110 
61     80  79 


10    11    12    13    14    15    16    17  18 


92  95 
59  60 


69  64 
53  54 


60  90 
53  52 


95  95 
57  57 


87  91 
51  52 


88  92 
43  45 


107  110 
70  72 


91  97 
54  53 


93  97 
44  51 


S3  86 
46  51 


80  98 
47  46 


85  85 

54  50 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


112  111  109 
79     79  74 


111  113  110 
72      72  77 


104  101  99 
60      59  57 


110  111  111 
79     84  81 


48      50  47 


93  87  85 
58      55  45 


78  77 
40      40  50 


99  101 
75  76 


100 
65 


113  109  114 
79     83  79 


102  102  103 
67  69 


MAX 
MIN 


103  102  102 
73     71  65 


108  106  107 
66      73  77 


95  96 

55  66 


112  103  106 
74     76  76 


70  72  75 
53     45  41 


75  75  74 
58     53  53 


93  90  90 
69     66  65 


61     57  58 


96  93 
65  65 


91  90  90 
63     60  60 


111  114  109 
80      84  79 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77  76  79 
52     51  52 


61     65  63 


93  92  90 
55      56  57 


72  71  72 
56      59  60 


83  78  73 
51      61  57 


96  93  89 
51     50  54 


99  90  77 
60      58  55 


82  80  75 
45      45  45 


83  83  77 
54     53  54 


59     59  60 


76  76 
59  52 


66  67  65 
50     53  49 


63  77  82 
60     54  51 


98  98  95 
66     66  66 


74  67 
45  45 


95  96  93 
55      54  53 


73  79  77 
53      55  56 


91  94  93 
65     65  70 


92  92  91 
65     62  65 


60     60  64 


90  95  96 
58     63  63 


82  87  65 
46      56  51 


61  65  71 
57      56  59 


84     86  92 


73  74  76 
62      58  54 


71  74  79 
51      51  59 


77  81  76 
55     45  45 


78  81 
62  57 


69  74 
53  53 


78  78  76 
53      52  50 


79  85 
60  59 


61     60  59 


80  81  86 
56      57  59 


80  61  79 
56     55  55 


72  71  75 
58     58  58 


66  67  63 
44     41  48 


69  69 
46  49 


69  95  93 
61      64  64 


112  110 
78  79 


114  113 
75  78 


116  114 
82  77 


107  112 
76  83 


86  85 
45  46 


95  102 
52  54 


89  94  96 
66      71  75 


98  101 
56  56 


94  99 
60  67 


97  96 
66  66 


87  83  86 
54     49  50 


62     58  57 


73  71 
56  56 


79  63  89 
54     53  53 


90  91  93 
55     53  56 


75  77  80 
43      45  43 


61      59  59 


99  102  102 
64     65  62 


65  68  64 
54     50  47 


93  £4  95 
53     46  50 


87  92 
51  51 


90  91  94 
41      41  44 


111  112  113 
78      84  88 


101  97  105 
56     47  51 


92  92  93 
53     53  56 


78  87  92 
50      50  52 


98  90  98 
49      50  46 


82  89  92 
57      52  50 


97  99  101 
63      69  69 


112  112  111 
79      81  66 


114  114  112 
79     80  86 


109  110  112 
74     83  83 


110  110  106 
62     72  70 


115  115  116 
64     86  90 


85  68  92 
43      46  46 


80     94  80 


99  102  102 
76      79  78 


100  102  103 
58     64  65 


101  104  108 
67      75  74 


102  105  106 
65      74  74 


95  89  95 
48      54  48 


67  65  66 
55     55  51 


94  99  100 
57     73  62 


74  72  74 
61     59  59 


92  90  89 
66     64  63 


83  63  87 
43     46  45 


83  64  90 
52     55  54 


106  107  108 
59     67  69 


96  100  96 
70      71  61 


70  65  66 
50     52  56 


90  62  79 
56     58  53 


97  69  88 
48     55  49 


99  95  87 
47      46  43 


111  111  107 
79  79 


99  95  94 
54     57  52 


102  100  100 
57     57  55 


96  88  78 
56      46      5  3 


80  79  73 
53      50  46 


93  90  69 
57      56  54 


114  110  110 
83     62  81 


107  104  102 
77      76  67 


115  113  112 
86      88  84 


90  83  82 
52      51  45 


100  98  96 
64      65  61 


109  106  102 
74      72  68 


103  100  99 
78      70  68 


93      86  83 

50      50  47 


77  77  73 
63     59  58 


86  87  84 
62     65  65 


98  89  90 
52     53  50 


97  90  93 
55     59  56 


92  85  81 
65      63  63 


104  101  99 
77      66  63 


95  92 
58  61 


106  105  107 


99  98 
55  55 


83  93 
54  57 


74  75 
45  47 


91  93 
62  64 


89  90 

55  55 


108  106 
75  76 


101  102 
62  59 


109  106 
79  82 


87  90 
51  51 


98  101 
68  70 


93  98 
59  65 


75  76 
59  62 


94  98 
55  55 


96  99 

59  60 


60  81 
41  47 


91  67 
55  53 


23     24  25 


95  99 
45  51 


92  93 
35  39 


103  104 
67  73 


82  90 
57  53 


86  87 
54  54 


95  96 
54  54 


107  114 

75  69 


100  103 
59  60 


64  88  94 
49      49  48 


96  96 

70  75 


97  103 
57  56 


100 
70 


26    27    28  29 


96      96  97 


62  61 
50  47 


96  93 
47  46 


94  91 
42  41 


104  99 
55  60 


96  91 
49  45 


80  77 
50  48 


93  93 
50  56 


117 
76 


115  108 
72  77 


104  105 
66  78 


99      95      95  67 


107  108 
80  75 


106  103 
66  73 


42  46 

96  83 


91  90 
48  52 


76  71 
45  40 


55  53 
110  109 


112  113 
78  82 


67  93 
51  53 


68  74 
38  44 


111  106 
79  76 


51  49  54 

1 00  8  8  91 

66  64  57 

72  74  79 

59  59  54 

76  79  67 

53  58  55 

95  95  95 

5  5  5  3  54 


84  85 
44  56 


81  64 

59  60 


103  104 
70  74 


104  102 
73  74 


95  96 
60  63 


77  74 
60  62 


87  90 
60  57 


96  95 
56  49 


96  94 
53  56 


85  82 
46  42 


81  60 
62  61 


92  91 
60  66 


104  103 
77  65 


102  96 
74  62 


75  74 
64  62 


53  54 
94  90 


82  79 
40  35 


84  85 
62  61 


97  91 
60  60 


88  96 
62  64 


76  81 

53  53 


75  74 
62  61 


81  84 
49  50 


94  98 
48  50 


97  101 
49  52 


76  81 
40  45 


94.9 
62.1 


111  til 


64.8  nli 
52.4 


79.5 
52.1 


95.3 
58.5 


89.6 
52.3 


88.0 
43.3 


106.7 
74. S 


89.9 
52.5 


95.3 
51.1 


81. f 
49.: 


86.; 
52.1 


87. 
51.1 


81. 
44. 


99., 
67 

96., 
67. 


66. 
53. 

92. 
59, 

75. 
58 

82., 
57. 

90.i, 
52 

91. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AS  PLUMAS 

MAX 

9B 

96 

89 

84 

86 

85 

84 

84 

80 

90 

92 

94 

100 

103 

96 

100 

100 

96 

95 

93 

95 

9ft 

9ft 

.2 

MIN 

68 

62 

57 

64 

62 

58 

55 

64 

62 

60 

64 

66 

66 

70 

7  0 

72 

70 

62 

66 

69 

70 

67 

63 

68 

69 

70 

66 

66 

58 

56 

58 

64 

.6 

AVA  BEDS  NM 

MAX 

g7 

87 

82 

70 

70 

61 

68 

92 

87 

84 

76 

79 

72 

77 

79 

.7 

MIN 

54 

53 

51 

45 

46 

46 

49 

48 

48 

44 

51 

51 

46 

53 

49 

61 

50 

46 

60 

54 

54 

44 

43 

52 

38 

55 

53 

47 

43 

43 

48 

49 

.3 

E  GRAND 

MAX 

95 

95 

89 

88 

83 

65 

100 

96 

100 

102 

loo 

94 

88 

98 

94 

<4 

MIN 

57 

57 

55 

62 

58 

55 

55 

59 

59 

55 

57 

58 

60 

60 

59 

62 

64 

57 

58 

59 

X59 

59 

56 

58 

57 

57 

59 

63 

53 

54 

58 

58 

.0 

ENON  COVE 

MAX 

100 

93 

90 

92 

'&3 

100 

101 

100 

98 

93 

67 

9ft 

96 

.9 

MIN 

65 

65 

58 

60 

59 

58 

57 

58 

61 

57 

63 

62 

72 

l65 

70 

63 

60 

60 

61 

63 

61 

58 

62 

64 

64 

65 

63 

55 

54 

59 

61 

.5 

> INOSAY 

MAX 

101 

100 

9  9 

99 

93 

87 

93 

95 

.9 

MIN 

62 

60 

58 

59 

58 

57 

56 

57 

63 

56 

58 

59 

60 

65 

63 

65 

61 

59 

58 

59 

6  0 

59 

58 

58 

61 

63 

62 

58 

51 

53 

55 

59 

.1 

IVERMORE  2  SSW 

MAX 

83 

85 

60 

80 

?5 

7? 

79 

87 

87 

99 

9  3 

95 

96 

101 

97 

77 

81 

88 

.0 

MIN 

47 

49 

51 

57 

53 

52 

49 

49 

59 

50 

50 

51 

54 

52 

52 

52 

51 

49 

53 

56 

57 

51 

4  9 

52 

49 

50 

55 

57 

52 

53 

52 

52 

.0 

LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

95 

93 

92 

69 

89 

91 

94 

93 

89 

92 

97 

101 

100 

101 

96 

99 

97 

89 

93 

.5 

MIN 

66 

61 

58 

53 

55 

59 

65 

67 

65 

55 

60 

66 

72 

77 

72 

75 

71 

67 

66 

66 

6  S 

65 

61 

69 

70 

67 

70 

71 

68 

60 

63 

65 

.3 

ODI 

MAX 

91 

84 

81 

78 

79 

79 

82 

85 

61 

91 

93 

97 

90 

90 

.5 

MIN 

51 

51 

53 

58 

51 

48 

51 

55 

61 

53 

54 

53 

57 

59 

57 

62 

59 

52 

55 

55 

56 

53 

55 

54 

53 

52 

5  i 

53 

52 

50 

53 

54 

.2 

'OMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

63 

71 

68 

68 

75 

75 

70 

83 

76 

7ft 

72 

.0 

MIN 

52 

52 

51 

55 

53 

54 

47 

50 

50 

54 

54 

52 

44 

47 

48 

49 

53 

53 

53 

50 

50 

50 

48 

43 

6? 

53 

5: 

53 

52 

53 

52 

51 

.0 

ONG  BEACH 

MAX 

70 

92 

87 

85 

67 

83 

80 

80 

82 

.3 

MIN 

59 

61 

62 

61 

60 

60 

62 

64 

66 

60 

59 

60 

59 

61 

60 

66 

65 

64 

63 

62 

6C 

61 

62 

6C 

69 

64 

6  5 

69 

64 

64 

6ft 

62 

.1 

ONG   BEACH   WB  AP 

MAX 

89 

88 

83 

.1 

MIN 

57 

61 

58 

60 

59 

57 

58 

59 

6] 

56 

58 

58 

59 

59 

69 

62 

61 

60 

59 

59 

57 

59 

60 

56 

60 

61 

63 

64 

61 

60 

6C 

59 

•* 

OS  ANGELES   WB  AP 

MAX 

73 

80 

82 

78 

76 

.6 

MIN 

60 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

63 

63 

60 

62 

60 

60 

63 

63 

67 

65 

64 

62 

62 

61 

61 

62 

61 

64 

63 

66 

65 

64 

65 

62 

62 

.5 

;DS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

82 

87 

84 

81 

85 

,1 

MIN 

59 

61 

61 

61 

60 

63 

65 

68 

67 

62 

61 

61 

59 

66 

6ft 

70 

68 

68 

63 

60 

60 

59 

61 

62 

65 

61 

6  9 

6  S 

64 

64 

63 

63 

•  0 

DS  BANOS 

MAX 

103 

98 

95 

95 

.1 

MIN 

55 

56 

54 

58 

55 

51 

52 

55 

su 

53 

56 

56 

56 

58 

5.6 

64 

64 

58 

57 

69 

60 

58 

54 

5  6 

55 

57 

57 

56 

58 

55 

59 

56 

.6 

bs  GATOS 

MAX 

78 

84 

84 

81 

88 

89 

80 

81 

83 

.1 

MIN 

49 

49 

48 

49 

59 

56 

52 

52 

53 

53 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

51 

53 

53 

6'. 

54 

55 

51 

51 

51 

5  9 

55 

53 

53 

53 

52 

.3 

jjCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

101 

100 

95 

102 

100 

99 

.6 

MIN 

62 

67 

60 

56 

59 

61 

64 

63 

68 

59 

60 

61 

66 

69 

6.9 

69 

72 

68 

70 

69 

69 

64 

60 

57 

63 

65 

67 

69 

63 

60 

60 

6ft 

.2 

j»DERA 

MAX 

106 

1  10 

98 

.3 

MIN 

58 

56 

54 

60 

55 

54 

55 

57 

62 

53 

56 

57 

69 

59 

!60 

61 

57 

58 

60 

61 

52 

48 

49 

56 

59 

59 

59 

56 

54 

58 

57 

.2 

VNDEVILLE  ISLAND 

MAX 

78 

88 

86 

92 

92 

92 

85 

86 

.5 

MIN 

51 

52 

46 

51 

46 

47 

49 

56 

55 

61 

53 

52 

60 

56 

58 

56 

56 

50 

58 

55 

60 

55 

58 

58 

57 

56 

6  9 

59 

49 

48 

56 

54 

,1 

VNZANITA  LAKE 

MAX 

85 

83 

80 

65 

69 

62 

6  5 

76 

79 

78 

83 

85 

85 

78 

77 

81 

82 

77 

.1 

MIN 

49 

48 

46 

47 

41 

37 

44 

44 

41 

36 

45 

45 

45 

44 

46 

49 

49 

44 

45 

47 

46 

45 

46 

48 

47 

48 

42 

42 

41 

43 

45 

44 

.7 

\RICOPA 

MAX 

103 

101 

98 

.5 

MIN 

70 

70 

65 

64 

64 

54 

57 

65 

66 

64 

67 

69 

71 

71 

72 

78 

72 

68 

So 

75 

71 

72 

62 

65 

70 

74 

rft 

72 

65 

62 

6  6 

67 

.9 

ART  INEZ   FIRE  STA 

MAX 

89 

85 

.7 

MIN 

49 

51 

56 

52 

55 

55 

58 

58 

59 

55 

54 

56 

59 

53 

54 

55 

63 

54 

56 

56 

57 

55 

57 

57 

55 

56 

53 

56 

57 

55 

50 

55 

.4 

iRYSVILLE 

MAX 

91 

85 

85 

101 

1 02 

93 

.3 

MIN 

57 

55 

55 

54 

55 

53 

54 

59 

61 

57 

59 

58 

63 

61 

62 

63 

65 

57 

61 

63 

63 

58 

60 

60 

59 

59 

61 

58 

54 

54 

55 

56 

.5 

:  CLOUD 

MAX 

88 

88 

87 

83 

85 

80 

85 

81 

.7 

MIN 

48 

49 

47 

53 

49 

43 

50 

50 

48 

41 

45 

46 

45 

45 

45 

46 

48 

41 

47 

47 

49 

4  6 

41 

41 

44 

43 

40 

38 

42 

38 

41 

45 

.0 

1'CCA  3  SE 

MAX 

106 

113 

105 

1  0  3 

107 

108 

104 

MIN 

75 

78 

64 

63 

69 

76 

82 

75 

78 

76 

75 

72 

64 

70 

RCED  FIRE  STA  2 

MAX 

102 

101 

99 

96 

99 

100 

100 

94 

96 

97 

101 

1  00 

99 

97 

96 

93 

95 

.5 

MIN 

55 

56 

56 

60 

56 

54 

56 

58 

59 

54 

56 

56 

52 

59 

61 

61 

55 

59 

60 

58 

56 

58 

57 

58 

58 

62 

56 

54 

57 

57 

.1 

YERS  4  SW 

MAX 

82 

78 

72 

68 

70 

71 

73 

69 

64 

74 

80 

81 

86 

78 

79 

83 

81 

77 

77 

.5 

MIN 

37 

37 

46 

47 

47 

35 

44 

49 

44 

36 

38 

36 

37 

39 

40 

45 

43 

42 

37 

47 

38 

36 

41 

41 

40 

39 

37 

33 

30 

32 

34 

39 

.6 

LL  CREEK  2 

MAX 

95 

95 

90 

88 

88 

96 

94 

95 

101 

102 

1 0  1 

100 

100 

86 

99 

101 

102 

99 

98 

96 

88 

95 

96 

.3 

MIN 

64 

66 

57 

54 

57 

64 

66 

68 

71 

63 

66 

71 

79 

71 

73 

73 

78 

74 

74 

72 

69 

63 

62 

63 

74 

75 

72 

69 

63 

58 

59 

67 

•  ft 

NERAL 

MAX 

87 

84 

81 

72 

68 

69 

69 

63 

70 

5  9 

61 

80 

80 

79 

.3 

MIN 

46 

44 

43 

53 

44 

39 

43 

46 

46 

39 

41 

42 

42 

43 

43 

46 

47 

42 

41 

43 

44 

42 

43 

44 

43 

43 

37 

37 

38 

33 

44 

42 

.8 

TCHELL  CAVERNS 

MAX 

93 

92 

91 

88 

90 

91 

93 

92 

93 

92 

95 

99 

101 

102 

96 

91 

93 

.7 

MIN 

76 

72 

75 

70 

64 

69 

72 

76 

75 

69 

77 

78 

80 

85 

79 

83 

76 

72 

69 

77 

78 

71 

69 

72 

73 

78 

69 

75 

73 

66 

71 

73 

.8 

DESTO 

MAX 

94 

88 

87 

81 

80 

62 

85 

90 

8 5 

92 

95 

95 

100 

1  00 

102 

92 

Si 

92 

.9 

MIN 

54 

52 

51 

58 

52 

51 

53 

54 

57 

55 

58 

56 

62 

60 

57 

63 

63 

56 

57 

60 

57 

58 

6  8 

56 

58 

59 

59 

54 

55 

56 

56 

.8 

|no  LAKE 

MAX 

86 

84 

79 

76 

80 

81 

79 

77 

72 

79 

88 

80 

89 

90 

90 

82 

78 

82 

.1 

MIN 

54 

49 

49 

51 

49 

48 

49 

54 

47 

42 

46 

47 

47 

54 

5ft 

59 

58 

48 

50 

49 

49 

47 

49 

47 

48 

49 

56 

44 

43 

44 

45 

49 

.2 

NTEREY 

MAX 

70 

76 

70 

72 

95 

69 

65 

61 

71 

.5 

MIN 

51 

50 

51 

55 

51 

52 

50 

53 

57 

5ft 

52 

51 

51 

50 

49 

52 

VL 

52 

50 

51 

50 

50 

54 

5: 

50 

51 

50 

59 

53 

54 

52 

51 

,9 

NT ICELLO  DAM 

MAX 

80 

102 

95 

98 

102 

100 

98 

98 

87 

92 

92 

,7 

MIN 

57 

55 

56 

56 

52 

52 

57 

60 

60 

57 

58 

59 

63 

58 

62 

62 

J63 

55 

61 

60 

63 

54 

57 

57 

58 

59 

60 

55 

56 

48 

56 

57 

.6 

RRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

63 

63 

66 

64 

6 1 

67 

70 

69 

66 

65 

65 

63 

78 

94 

75 

65 

63 

67 

6 

MIN 

51 

52 

52 

55 

52 

53 

49 

52 

53 

53 

52 

51 

52 

51 

50 

52 

51 

48 

52 

52 

50 

54 

57 

48 

50 

52 

51 

61 

52 

52 

50 

51 

9 

INTAIN  PASS 

MAX 

95 

91 

88 

91 

90 

89 

93 

97 

99 

101 

1  00 

92 

MIN 

66 

64 

67 

76 

76 

7* 

63 

59 

65 

66 

78 

78 

76 

75 

75 

76 

66 

66 

62 

BALDY  NOTCH 

MAX 

85 

84 

82 

80 

87 

86 

80 

83 

90 

95 

95 

86 

88 

90 

88 

90 

92 

90 

90 

85 

87 

6 

MIN 

45 

48 

45 

40 

38 

45 

*0 

42 

40 

45 

55 

50 

52 

45 

46 

45 

48 

42 

42 

43 

48 

50 

45 

48 

50 

52 

*2 

45 

6 

DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

88 

85 

78 

74 

72 

70 

73 

76 

80 

77 

86 

89 

91 

95 

95 

100 

94 

83 

88 

92 

95 

89 

85 

86 

91 

95 

95 

96 

94 

78 

82 

86 

2 

MIN 

61 

46 

47 

50 

46 

47 

49 

52 

52 

54 

62 

58 

59 

65 

72 

70 

62 

57 

57 

67 

71 

58 

56 

56 

66 

72 

7  1 

69 

48 

42 

ft7 

57 

7 

JNT  HAMILTON 

MAX 

83 

79 

69 

57 

62 

66 

72 

76 

62 

85 

85 

89 

85 

75 

76 

80 

83 

80 

76 

74 

S3 

87 

85 

R5 

70 

72 

8: 

77 

7 

MIN 

66 

54 

53 

46 

44 

46 

54 

56 

64 

67 

72 

72 

62 

59 

56 

66 

66 

62 

65 

66 

72 

69 

69 

53 

50 

62 

60 

5 

'JNT  HEBRON  RS 

MAX 

85 

87 

81 

74 

72 

75 

73 

55 

60 

67 

77 

84 

79 

84 

88 

92 

86 

78 

80 

83 

88 

83 

77 

83 

86 

86 

82 

77 

76 

73 

83 

79 

2 

MIN 

41 

41 

41 

43 

36 

40 

46 

47 

46 

38 

42 

45 

38 

42 

44 

41 

38 

40 

43 

44 

33 

34 

35 

53 

34 

27 

30 

36 

30 

39 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Day  Of  Month 


12    13    14    15    16    17  18 


MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

95 
51 

84 

51 

69 
51 

70 
51 

75 
52 

73 
49 

57 
48 

61 

52 

68 

50 

81 
45 

86 

6  0 

83 
52 

86 
48 

68 
49 

93 
A9 

89 
50 

55 

52 

51 

52 

53 

49 

45 

A7 

48 

48 

42 

45 

45 

82 
44 

A5 

81.9 
49.0 

MT   WILSON   FC  338B 

MAX 
MIN 

82 
66 

79 
6  > 

74 
59 

72 
54 

72 
53 

78 

56 

80 
63 

80 
63 

78 
61 

7ft 
56 

85 
63 

89 
69 

93 
70 

90 
73 

89 

72 

71 

67 

8  2 
64 

83 
63 

64 

63 

58 

58 

65 

90 
69 

65 

68 

68 

82 
62 

80 
55 

8  5 
62 

82.8 
63.3 

NAC I M I ENTO  DAM 

"A  ' 
MIN 

98 
50 

99 
47 

5  6 
47 

88 
51 

83 

A» 

85 
47 

55 
47 

90 
52 

93 
53 

93 
51 

9A 

52 

95 
51 

10  1 
55 

106 
57 

107 
59 

109 
61 

104 
57 

1  OO 
49 

97 
49 

49 

98 
52 

97 

51 

88 

50 

47 

102 
52 

53 

1  OA 

56 

105 
62 

101 
45 

51 

89 

5  0 

96.2 
51.6 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

74 
50 

76 
52 

73 

50 

74 
51 

75 
50 

77 
53 

78 

54 

76 

5  0 

78 
59 

85 
54 

80 
50 

88 
51 

9A 

50 

90 
50 

97 
52 

52 

52 

52 

53 

54 

86 
54 

54 

77 
51 

85 

50 

85 
46 

83 
48 

A6 

92 
48 

78 
50 

50 

7  9 
50 

83.1 
51.2  1 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

111 
83 

1  06 
36 

108 
84 

105 
80 

106 
82 

109 
79 

1  10 

6  0 

10  5 
60 

110 
81 

1 0  9 
80 

113 
76 

116 
79 

116 
90 

117 
88 

1  16 
92 

113 
90 

110 
83 

10  7 
60 

107 
87 

111 
83 

8  8 

82 

106 
77 

1  1  0 
80 

114 
79 

1 1  0 
85 

1  1  3 
89 

113 
84 

107 
86 

101 
75 

10  3 
78 

1  09.6 
82.8 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

B9 

50 

90 
47 

89 
47 

80 
55 

80 
50 

77 
45 

78 
4  6 

72 
45 

78 
51 

71 
A6 

88 

48 

86 
48 

88 
A7 

92 
49 

93 
Aft 

95 
50 

94 
49 

88 
A9 

87 
47 

90 
49 

9  1 
49 

90 
49 

8  9 
49 

8  7 
50 

90 
49 

92 
48 

93 
46 

89 
44 

88 
41 

90 
43 

8A 

42 

86.4 
47.5 

NEWARK 

MAX 
MIN 

68 
52 

70 
54 

69 
54 

76 
61 

73 
56 

70 
54 

70 
53 

75 
53 

82 
61 

78 

57 

78 
54 

74 
52 

82 
55 

88 
53 

52 

89 
55 

56 

53 

53 

56 

55 

55 

55 

57 

53 

54 

53 

55 

56 

57 

86 

77.9 
54.8 

NEWMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

94 
53 

92 
53 

90 
54 

85 
59 

82 

5A 

83 
52 

85 
52 

91 
55 

91 

58 

91 
54 

9A 

57 

92 
56 

98 
54 

99 
60 

9  9 
59 

100 
59 

98 
59 

5  A 

95 
59 

97 
61 

103 

6  1 

55 

55 

55 

56 

59 

57 

58 

96 
51 

50 

90 
50 

93.5 
55.8 

NEWPORT   8EACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

69 
60 

70 
59 

70 
62 

71 
63 

70 
60 

73 
59 

73 
59 

75 
61 

75 
63 

73 
67 

69 

57 

69 
58 

70 
61 

69 
58 

72 
60 

74 
62 

76 
63 

73 
60 

73 
63 

62 

69 
61 

70 
62 

71 
61 

58 

75 
61 

73 
63 

72 
64 

72 
64 

72 
65 

71 
64 

73 
64 

71  .B 
61.4 

NORTH  FORK  RS 

MAX 
MIN 

94 
52 

95 
51 

94 
54 

97 
52 

83 

5; 

82 

53 

aA 

51 

85 

53 

89 
61 

8A 
51 

88 

55 

93 

55 

96 
5  7 

99 
61 

101 
61 

100 
64 

59 

9  5 
56 

93 
55 

69 

96 

57 

56 

56 

58 

59 

60 

59 

56 

49 

50 

8  3 
52 

92.5 
55.6 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

94 
55 

93 
53 

88 
54 

B7 

60 

ai 

54 

80 
52 

ftA 

54 

85 
56 

87 
59 

ft  6 

55 

91 
56 

94 
55 

94 
51 

99 
62 

1  00 
62 

102 
63 

100 
63 

94 
55 

9 1 
57 

98 

63 

1  00 
62 

1  00 
55 

95 
58 

91 
57 

94 

57 

97 
62 

98 
59 

99 
62 

97 
53 

91 
52 

8  5 
53 

92.7 
57,1  ll 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 
55 

63 
55 

72 
56 

65 
57 

66 
56 

68 
56 

74 
57 

78 
67 

75 
60 

7A 

59 

70 
57 

77 
55 

85 
57 

73 
56 

96 
54 

75 
57 

57 

77 
58 

84 

56 

8  A 

55 

71 
55 

75 
57 

73 
56 

58 

72 
56 

74 

55 

95 
53 

76 
56 

65 
57 

68 
56 

6  9 
55 

74.1 
56.3 

OCEANS  IDE 

MAX 
MIN 

74 
6  2 

74 
63 

75 
64 

75 
64 

75 
60 

78 
60 

79 
60 

80 
62 

80 

62 

78 
60 

74 
62 

74 

62 

77 
63 

77 
62 

7ft 
65 

81 
69 

90 
68 

76 

6A 

78 

6A 

78 
66 

78 
64 

77 
61 

78 
62 

78 
58 

76 
66 

78 
61 

77 
61 

78 
61 

77 
64 

78 
65 

77.2 
62. S 

OJAI 

MAX 
MIN 

90 
51 

84 
48 

86 
54 

84 
5  1 

a  7 

50 

93 
54 

97 

5/ 

101 
57 

59 

55 

9  A 

53 

101 
55 

1  OA 

57 

1  04 
55 

102 
54 

99 
62 

1  04 
62 

99 
57 

96 

52 

97 
47 

93 
46 

86 

51 

88 
49 

101 
52 

103 
57 

99 

55 

102 
53 

109 
58 

100 
58 

91 

53 

97 
50 

96.2 

53. g 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

97 
64 

99 
62 

98 
59 

91 
60 

A9 

59 

86 
58 

88 
57 

89 
57 

93 
64 

89 
57 

91 
59 

96 
60 

97 
62 

100 
62 

1  0  3 
56 

103 
60 

102 
63 

98 
60 

96 
61 

98 
62 

1  on 
61 

1 00 
62 

96 
58 

94 

61 

98 
62 

1  00 
63 

101 
64 

102 
62 

99 
53 

91 
54 

86 

56 

95.8 
60.0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

61 
52 

68 
52 

63 
51 

69 
48 

69 
45 

68 
45 

63 
56 

65 
54 

73 
56 

72 
53 

68 
84 

74 
51 

70 
54 

69 
54 

50 

72 
51 

72 
55 

7  1 
47 

76 
50 

73 
59 

72 
57 

74 
44 

71 
46 

65 
52 

72 
52 

67 
44 

72 
42 

74 
40 

64 
54 

65 
51 

63 
A8 

69.3 
50.5 

ORLAND 

MAX 
MIN 

95 
59 

96 
58 

88 
55 

86 
59 

ft  1 
54 

85 

52 

82 

53 

81 

57 

81 
61 

83 
61 

95 
57 

94 
60 

98 
65 

99 
58 

100 
63 

106 
63 

98 
61 

9A 

56 

94 
58 

101 
61 

98 
62 

95 
57 

97 
59 

97 
59 

95 
59 

101 
59 

96 
58 

96 
56 

94 

53 

85 
54 

97 
55 

93.2 
58.1 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

95 
47 

90 
49 

75 
54 

82 
55 

86 
A5 

a  i 

46 

6  i 
56 

64 
55 

75 
58 

89 
57 

89 

5  A 

87 
51 

92 
50 

95 
52 

97 
50 

92 
50 

82 
52 

90 
60 

96 

52 

98 
56 

93 
54 

95 
52 

101 
50 

99 
51 

100 
49 

95 
46 

93 
42 

95 
46 

90 
48 

96 
48 

100 
47 

89.5 
51.0  : 

OROVILLF 

MAX 
MIN 

98 
62 

99 
61 

91 
60 

89 
65 

83 
59 

84 

56 

85 
58 

ft5 

63 

85 
65 

84 
68 

94 
54 

96 
61 

98 
71 

101 
65 

1  0  3 
6A 

106 
66 

1  03 
66 

94 
59 

95 
64 

99 
65 

101 
66 

100 
62 

97 
61 

94 
64 

98 
62 

101 
63 

99 
62 

99 
61 

96 
56 

86 
57 

97 
58 

94.8 
61.7 

OXNARD 

MAX 
MIN 

70 
54 

71 
58 

72 
58 

72 
56 

69 
56 

74 

55 

75 
5A 

76 
56 

76 
59 

72 
54 

70 
54 

73 
53 

7  7 
55 

76 
56 

76 
59 

83 
88 

80 
58 

73 
56 

69 

55 

67 
56 

67 
54 

67 
56 

70 
54 

74 
53 

74 
54 

73 
57 

75 
56 

75 
58 

75 
61 

73 
59 

74 
54 

73.2 
56.1 

PALMDALE 

MIN 

1 0  2 
63 

96 
70 

91 
65 

88 
58 

a  ft 
62 

92 
66 

96 
68 

97 
63 

95 
72 

97 
56 

1  0  3 
58 

106 
62 

107 
67 

107 
75 

1  08 

72 

1  04 
79 

102 
69 

99 
67 

99 
65 

98 

65 

96 
66 

92 
71 

95 
69 

102 
62 

105 
67 

103 
65 

102 
68 

98 
71 

94 

70 

95 
61 

96 
59 

98.5 
66.2 

PALMDALE   FAA  AP 

MIN 

1  0 
55 

97 
58 

93 
58 

89 

55 

90 
59 

95 
61 

9ft 
5  9 

100 
57 

95 
64 

96 
54 

103 
52 

106 
55 

1  0  9 
58 

109 
70 

106 
63 

106 
73 

102 
62 

100 
62 

101 
58 

100 
59 

99 
61 

95 
67 

98 
60 

101 
54 

105 
59 

103 
61 

103 
60 

99 
66 

94 
67 

95 
55 

94 
52 

99.5 
59.8 

PALM  SPRINGS 

MIN 

111 

70 

I  08 
73 

107 
63 

105 
61 

107 
67 

111 

70 

111 

72 

111 
74 

1  1  1 
73 

1  1  1 
69 

1 1  2 
72 

1  14 

70 

1  1  2 
76 

116 
77 

!  16 
77 

115 
79 

113 
81 

109 
76 

108 
75 

112 
74 

112 
75 

108 
66 

106 
64 

111 
67 

117 
75 

113 
77 

111 

76 

1 10 
74 

111 
75 

109 
65 

112 
69 

111.0 

72.0. 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MIN 

68 

53 

72 
52 

71 
52 

81 
58 

76 
A  5 

72 
53 

73 
53 

76 
52 

81 
61 

80 
54 

8A 

58 

75 
57 

8  3 
55 

91 
52 

75 
50 

87 
53 

83 
56 

82 
51 

79 
53 

82 

50 

82 
56 

80 

52 

76 
54 

75 
51 

75 
53 

76 
54 

76 
51 

96 

51 

86 

51 

76 
55 

73 
57 

78.6 
53.5 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MIN 

B  a 
63 

85 
61 

84 

56 

78 
52 

75 
55 

8  1 
58 

82 

63 

84 

62 

83 
61 

8  1 
60 

86 
61 

89 
66 

92 
70 

90 
71 

90 
67 

90 
69 

89 

67 

86 
64 

85 
64 

85 
65 

85 

65 

84 

57 

79 

56 

85 
66 

87 
65 

87 
67 

89 
68 

88 
69 

88 
60 

80 
58 

85 
57 

85.0 
62.7 

PANOCHE  JUNCTION 

MIN 

63 

59 

54 

56 

5  6 

55 

85 
54 

56 

84 
60 

87 
62 

91 
59 

94 
60 

96 
63 

101 
68 

1  Oi  i 
66 

100 
70 

95 
64 

92 
56 

95 
62 

98 
66 

99 

65 

91 
56 

91 
58 

95 
60 

96 
62 

100 
66 

98 
68 

97 
68 

92 
56 

84 
54 

92 
58 

92.6! 
60.7 

PARAO I SE 

MIN 

6  3 

57 

50 

6  1 
6  6 

7A 
51 

77 
50 

78 
47 

77 

6ft 

77 
57 

7  6 
52 

87 
56 

89 
56 

91 
63 

93 
65 

95 
6  6 

101 
64 

95 
59 

87 

55 

89 

57 

93 
59 

95 
60 

92 
62 

92 
56 

91 
59 

93 
60 

97 
65 

94 
56 

91 
62 

89 
49 

80 
50 

92 
54 

88.2 
57.2 !  i 

PARKER  RESERVOIR 

MIN 

«  a 

86 

83 

a  ) 

ft: 

81 

ftA 

86 

86 

82 

SI 

84 

1  1  A 
89 

112 
88 

117 
91 

115 
92 

110 
91 

111 
88 

112 
85 

107 
8A 

110 
85 

109 
81 

105 
81 

105 
83 

108 
83 

113 
85 

107 
84 

110 
83 

111 
82 

106 
76 

103 
74 

109.2 
84.2 

P  A  :  A  D  F  N  fl 

MIN 

56 

59 

59 

5ft 

54 

92 
59 

9A 
62 

96 
65 

94 
67 

90 
59 

90 
57 

97 
59 

96 
62 

98 
65 

94 
66 

99 
69 

97 
68 

94 
65 

91 
62 

92 
60 

90 
58 

85 
56 

86 

59 

9* 
58 

95 

63 

96 

63 

92 
62 

93 
61 

90 
59 

83 
62 

89 

57 

91.2 
60.9 

PASO  robles 

MIN 

49 

46 

43 

5A 

46 

44 

Al 

90 
51 

90 
49 

9  2 
52 

96 
52 

98 

53 

103 
53 

102 
54 

104 
53 

103 
65 

103 
52 

95 
47 

92 
43 

93 
44 

94 

45 

91 
58 

79 
63 

99 
40 

102 
48 

102 
50 

102 
51 

100 
52 

98 
43 

98 

52 

96 

50 

94.1 
49.8 

paso  robles  faa  ap 

MIN 

50 

50 

50 

56 

50 

82 
50 

ft  9 
A7 

52 

8  7 
54 

9  2 
5  0 

96 

52 

99 
51 

1  0  3 
53 

104 
59 

106 
57 

103 
60 

100 
55 

95 
50 

94 
47 

96 
49 

96 
51 

74 
48 

85 
47 

101 
46 

105 
50 

101 
53 

105 
57 

102 
60 

92 
46 

88 
51 

96 
50 

94.1 
51.6 

PERR I S 

MIN 

5  A 

49 

41 

Al 

9  1 
53 

98 
57 

1  0  1 
5ft 

103 
56 

63 

96 
58 

99 
54 

106 
57 

107 
57 

104 
57 

105 
56 

105 
57 

105 
58 

1  oc 
58 

97 
59 

101 
54 

100 
54 

94 
50 

92 
51 

105 
52 

105 
60 

104 

50 

100 
61 

100 
61 

93 

55 

90 

55 

101 
55 

99. ft 
54.9 

PETALUMA  fire  STA  2 

MIN 

Al 

51 

52 

77 
55 

71 

53 

74 
53 

7ft 
51 

78 
58 

80 
57 

85 

50 

87 
49 

89 
54 

94 
52 

93 
48 

95 

A  8 

67 
52 

79 
55 

86 
A6 

91 
51 

92 
51 

86 

50 

87 

51 

84 

54 

85 
54 

80 
52 

85 
51 

100 
48 

90 
47 

75 

52 

93 
53 

8A 
51 

84.4; 

51.4 

PINNACLES  NM 

MIN 

AA 

44 

45 

55 

82 
45 

85 
45 

ftA 
A  > 

91 
47 

92 
56 

92 
A8 

92 
50 

99 
49 

102 
54 

105 
56 

1  0  6 
56 

105 
60 

103 
57 

95 
49 

99 
50 

9B 

53 

99 

55 

94 
46 

92 
44 

94 

46 

102 
45 

104 

5S 

104 
58 

102 
58 

95 
44 

90 
46 

99 
48 

95.9 
50.0 

P I SMO  BEACH 

MIN 

69 

50 

65 
51 

68 
51 

6? 

51 

68 
52 

64 
54 

67 
A6 

75 

60 

74 
51 

73 
50 

76 
51 

80 
49 

flo 

52 

64 

52 

72 
49 

92 
49 

80 
49 

80 
50 

71 
51 

58 
49 

60 
49 

65 

49 

74 
51 

71 
48 

65 
49 

65 

52 

SO 
51 

108 
60 

100 
49 

74 
49 

70 
SO 

72. 9'1 
50. S 

PLACERVILLE 

MIN 

58 

5  5 

90 
46 

83 
57 

74 

53 

78 
46 

79 
A9 

80 

50 

80 
56 

76 
A9 

87 
53 

92 
53 

9  3 
5  3 

96 
52 

100 
56 

99 
58 

97 
56 

92 
53 

91 
54 

94 

58 

96 
58 

94 

55 

91 
52 

90 
57 

94 
57 

92 

52 

96 
57 

94 
54 

93 
49 

83 
48 

85 

A8 

89.5 

53.3!, 

PLACER V I LLE    I FG 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
63 

89 
58 

SO 
56 

69 
53 

75 
51 

-•A 

5  0 

76 
54 

78 
54 

7A 

5  5 

86 
61 

89 
61 

92 
65 

98 
68 

98 
72 

98 

67 

97 
64 

89 
59 

89 
60 

93 
67 

94 

65 

92 
63 

90 
69 

89 

67 

96 
68 

98 
69 

96 
68 

96 
62 

93 
61 

82 
59 

85 
61 

88.  ( 

61.i 

PLAT  I NA 

MAX 
MIN 

0  6 

5  8 

94 
60 

87 
54 

76 
55 

80 
52 

78 
46 

7  3 
5A 

61 
54 

69 
52 

8  6 
5  A 

89 
57 

88 
60 

91 
59 

94 
54 

99 
54 

94 
61 

87 
59 

89 
58 

94 

57 

98 
53 

96 

60 

90 

53 

95 
47 

94 

47 

97 
52 

9» 

57 

90 
52 

91 
46 

90 
47 

90 
46 

95 
51 

88. < 

53. f 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

63 
48 

62 
49 

61 
50 

62 
52 

65 
53 

66 
50 

68 

5  5 

60 
55 

64 

55 

6  9 

5  2 

64 
51 

66 
51 

69 
6  1 

65 
51 

63 
47 

63 
49 

66 
51 

69 
52 

68 
51 

72 
52 

67 

52 

66 
49 

63 
50 

65 
53 

67 

52 

59 
46 

67 
46 

69 
43 

64 
47 

62 
50 

65 
50 

65.1 
50.' 

19  20 


30  31 


See  Reference  Notes  Following  Station 
-  270  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

POINT   ARGUE LLO  WB 

MAX 

59 

61 

63 

70 

64 

64 

67 

72 

68 

59 

59 

66 

71 

68 

72 

68 

69 

65 

64 

61 

62 

66 

68 

66 

64 

64 

75 

92 

59 

57 

52 

52 

52 

54 

52 

52 

45 

1 

55 

53 

53 

50 

50 

50 

50 

53 

53 

54 

53 

51 

50 

53 

53 

51 

53 

53 

52 

54 

51 

53 

50 

PT  PIEORAS  blancas 

MAX 

47 

65 

62 

70 

67 

64 

69 

70 

70 

65 

63 

66 

65 

66 

68 

68 

67 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

67 

67 

65 

71 

71 

66 

67 

6 1 

MIN 

51 

51 

52 

54 

53 

53 

51 

52 

55 

53 

52 

49 

51 

50 

48 

51 

51 

50 

53 

50 

50 

54 

53 

50 

51 

53 

49 

55 

51 

52 

51 

POMONA 

MAX 

89 

85 

86 

88 

88 

95 

96 

98 

96 

92 

92 

99 

98 

101 

95 

99 

98 

95 

93 

95 

91 

85 

87 

96 

99 

96 

91 

94 

88 

85 

90 

52 

57 

58 

56 

53 

53 

56 

5 

60 

53 

52 

53 

58 

61 

60 

63 

61 

59 

57 

55 

53 

54 

6' 

54 

57 

58 

6C 

57 

54 

59 

53 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

85 

90 

7* 

82 

76 

76 

77 

79 

84 

79 

91 

90 

92 

96 

95 

100 

97 

90 

89 

97 

95 

92 

86 

83 

83 

88 

89 

101 

92 

84 

85 

MIN 

48 

51 

52 

57 

52 

56 

54 

56 

59 

51 

52 

56 

58 

54 

48 

55 

58 

55 

53 

53 

54 

54 

53 

51 

51 

52 

51 

54 

51 

53 

51 

PORTERVILLE 

MAX 

98 

98 

99 

93 

89 

88 

90 

90 

94 

90 

91 

95 

97 

101 

103 

101 

104 

97 

96 

99 

101 

100 

98 

96 

96 

100 

99 

100 

100 

95 

88 

MIN 

64 

62 

60 

60 

58 

56 

56 

59 

62 

58 

60 

62 

61 

66 

61 

68 

64 

61 

61 

60 

62 

63 

61 

86 

61 

64 

63 

62 

54 

57 

57 

PORTOLA 

MAX 

88 

86 

80 

72 

74 

74 

73 

73 

70 

82 

85 

85 

88 

89 

96 

92 

86 

3  9 

87 

90 

64 

86 

88 

89 

90 

68 

86 

84 

81 

80 

85 

M I  N 

41 

37 

38 

35 

49 

37 

42 

36 

40 

32 

39 

36 

36 

35 

36 

45 

43 

40 

35 

40 

J  9 

36 

34 

37 

40 

37 

36 

30 

29 

32 

32 

POSEY    3  E 

MAX 

85 

84 

78 

72 

74 

79 

79 

81 

72 

82 

82 

85 

92 

91 

89 

89 

84 

84 

83 

86 

85 

83 

82 

87 

88 

87 

88 

61 

78 

76 

78 

52 

53 

49 

46 

48 

45 

48 

49 

46 

47 

51 

51 

52 

51 

62 

56 

5  2 

51 

52 

52 

51 

49 

52 

53 

54 

55 

52 

47 

46 

46 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

98 

97 

78 

81 

80 

79 

90 

93 

93 

101 

100 

90 

91 

101 

98 

97 

100 

101 

96 

95 

92 

99 

M  N 

50 

50 

57 

45 

* 

54 

52 

52 

51 

48 

51 

50 

50 

52 

52 

53 

50 

50 

42 

48 

45 

48 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

95 

90 

85 

92 

83 

84 

87 

90 

85 

90 

92 

98 

101 

103 

105 

101 

96 

92 

95 

96 

95 

89 

90 

100 

102 

99 

99 

96 

89 

85 

95 

48 

45 

43 

47 

45 

46 

41 

45 

46 

«S 

49 

53 

57 

55 

50 

46 

45 

49 

49 

46 

40 

45 

50 

51 

52 

51 

39 

43 

46 

OUINCY  RS 

MAX 

95 

95 

89 

81 

75 

79 

79 

78 

79 

72 

89 

89 

91 

94 

93 

102 

94 

88 

88 

97 

96 

90 

93 

98 

95 

96 

92 

89 

88 

85 

89 

46 

42 

40 

59 

54 

41 

43 

40 

52 

39 

43 

40 

43 

39 

39 

46 

46 

40 

38 

42 

44 

39 

40 

39 

38 

38 

37 

34 

33 

36 

33 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 

94 

89 

90 

90 

94 

99 

100 

102 

100 

97 

99 

104 

106 

106 

102 

104 

102 

98 

96 

99 

97 

90 

91 

99 

104 

99 

99 

100 

96 

89 

94 

49 

50 

51 

39 

48 

49 

54 

57 

51 

47 

52 

60 

61 

62 

61 

62 

60 

58 

54 

54 

45 

45 

52 

55 

60 

61 

59 

53 

43 

48 

RANDSBURG 

MAX 

101 

97 

95 

90 

90 

89 

94 

94 

92 

96 

100 

106 

107 

107 

100 

105 

100 

97 

98 

98 

99 

98 

97 

100 

102 

100 

102 

102 

96 

94 

MIN 

72 

70 

65 

63 

62 

62 

62 

69 

60 

64 

63 

68 

68 

75 

79 

78 

72 

70 

66 

70 

71 

61 

67 

71 

72 

76 

71 

70 

69 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

98 

91 

84 

80 

84 

83 

76 

77 

82 

96 

95 

98 

99 

101 

108 

99 

93 

96 

100 

1  0  3 

97 

100 

103 

9  8 

105 

100 

98 

96 

86 

97 

102 

MIN 

68 

66 

58 

65 

60 

56 

57 

6  4 

62 

60 

60 

65 

66 

65 

68 

69 

71 

62 

64 

64 

69 

64 

64 

67 

65 

66 

61 

62 

61 

60 

59 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

102 

100 

91 

82 

85 

85 

84 

72 

79 

95 

98 

98 

99 

103 

107 

109 

101 

98 

103 

103 

102 

99 

106 

106 

104 

103 

100 

97 

98 

104 

M I  N 

69 

66 

62 

65 

64 

69 

60 

60 

59 

63 

64 

66 

70 

69 

70 

71 

72 

69 

70 

68 

70 

67 

67 

68 

69 

68 

66 

65 

59 

61 

REDLANDS 

MAX 

98 

94 

93 

90 

94 

99 

100 

103 

100 

99 

101 

108 

107 

107 

1  04 

104 

106 

1  '.'  3 

102 

100 

99 

93 

93 

104 

106 

105 

100 

1  00 

94 

67 

101 

M 1  N 

59 

58 

57 

55 

56 

58 

61 

64 

66 

59 

59 

60 

66 

66 

68 

67 

67 

63 

65 

62 

60 

56 

55 

6  8 

64 

64 

6  0 

62 

59 

57 

56 

REDWOOD  CITY 

MAX 

79 

80 

80 

77 

74 

7* 

80 

82 

63 

88 

85 

88 

95 

92 

98 

95 

83 

88 

88 

90 

87 

80 

80 

81 

80 

79 

96 

92 

86 

81 

76 

MIN 

49 

48 

52 

50 

50 

50 

52 

4  9 

59 

53 

52 

51 

53 

50 

51 

49 

56 

49 

53 

52 

54 

53 

60 

56 

53 

52 

51 

50 

51 

50 

57 

RICHAROSON  GROVE  ST  PARK 

MAX 

90 

88 

88 

69 

78 

82 

82 

60 

63 

77 

87 

88 

88 

89 

93 

95 

96 

83 

84 

93 

94 

62 

91 

91 

89 

99 

94 

95 

94 

S3 

95 

MIN 

53 

53 

55 

56 

48 

49 

49 

55 

5  7 

57 

55 

53 

53 

55 

55 

54 

56 

52 

53 

56 

61 

53 

54 

53 

50 

50 

47 

45 

45 

50 

50 

RICHMOND 

MAX 

62 

62 

61 

66 

65 

66 

67 

72 

74 

71 

71 

67 

75 

79 

67 

79 

69 

69 

72 

74 

72 

64 

68 

69 

72 

70 

65 

91 

68 

69 

67 

MIN 

54 

53 

53 

57 

55 

57 

58 

59 

58 

59 

58 

59 

60 

54 

85 

58 

57 

57 

57 

56 

54 

56 

57 

57 

56 

55 

55 

60 

56 

56 

53 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

91 

88 

88 

88 

89 

95 

98 

100 

97 

95 

95 

103 

101 

104 

101 

103 

101 

97 

95 

97 

94 

90 

91 

101 

104 

100 

94 

96 

91 

86 

94 

MIN 

57 

56 

49 

55 

55 

57 

53 

61 

63 

57 

56 

58 

62 

64 

64 

65 

65 

61 

61 

58 

50 

53 

55 

49 

61 

51 

59 

61 

59 

58 

57 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

95 

94 

89 

90 

89 

91 

97 

99 

101 

99 

96 

97 

106 

105 

1  06 

103 

105 

104 

100 

98 

98 

96 

91 

92 

102 

106 

102 

96 

99 

92 

87 

M  I  N 

55 

54 

55 

53 

53 

66 

59 

59 

61 

55 

54 

55 

61 

62 

64 

63 

62 

58 

59 

55 

55 

53 

52 

54 

60 

60 

56 

57 

54 

54 

53 

ROCKLIN 

MAX 

97 

97 

86 

87 

80 

82 

83 

85 

85 

83 

94 

98 

97 

103 

1  0  3 

106 

103 

93 

95 

100 

103 

98 

97 

95 

100 

102 

IOC 

100 

96 

68 

92 

MIN 

54 

54 

54 

54 

52 

52 

52 

54 

56 

50 

52 

65 

56 

55 

55 

57 

60 

58 

55 

56 

58 

59 

54 

58 

54 

56 

55 

53 

53 

52 

52 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

92 

81 

85 

79 

81 

81 

85 

83 

82 

93 

95 

97 

101 

100 

104 

100 

92 

92 

99 

101 

97 

94 

93 

97 

100 

96 

100 

98 

86 

91 

93 

MIN 

53 

54 

55 

57 

54 

54 

55 

58 

60 

55 

57 

58 

62 

58 

59 

62 

62 

56 

60 

59 

61 

56 

58 

58 

58 

58 

57 

58 

56 

52 

54 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

90 

79 

82 

76 

78 

78 

81 

81 

82 

92 

92 

94 

98 

98 

102 

98 

88 

91 

98 

98 

93 

92 

92 

94 

98 

94 

100 

95 

83 

69 

93 

MIN 

55 

54 

55 

58 

54 

54 

55 

58 

62 

57 

59 

59 

63 

60 

60 

63 

64 

57 

61 

62 

63 

58 

58 

58 

69 

59 

61 

60 

56 

54 

55 

SAINT  HELENA 

MAX 

86 

75 

79 

76 

81 

79 

76 

77 

82 

92 

90 

96 

101 

94 

1  06 

95 

91 

92 

100 

100 

91 

85 

87 

93 

95 

90 

101 

95 

87 

85 

89 

M I  N 

47 

55 

48 

59 

48 

49 

54 

59 

60 

50 

50 

49 

54 

46 

60 

50 

56 

48 

52 

53 

53 

56 

55 

54 

49 

45 

47 

42 

49 

47 

49 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

74 

69 

73 

70 

70 

65 

73 

76 

74 

84 

85 

69 

96 

89 

]  00 

95 

88 

83 

93 

94 

88 

80 

79 

87 

91 

99 

99 

95 

69 

75 

64 

MIN 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

53 

56 

56 

46 

54 

50 

50 

50 

47 

58 

58 

59 

52 

57 

58 

54 

54 

53 

50 

51 

47 

51 

53 

51 

50 

SALINAS  2  E 

MAX 

67 

66 

7; 

70 

70 

72 

75 

79 

74 

75 

73 

75 

82 

82 

84 

76 

76 

70 

76 

77 

69 

70 

73 

75 

75 

73 

95 

92 

74 

70 

70 

MIN 

53 

51 

53 

57 

53 

53 

48 

57 

55 

54 

53 

53 

49 

49 

46 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

55 

56 

52 

49 

52 

49 

53 

54 

56 

54 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

67 

66 

73 

70 

69 

73 

75 

79 

74 

79 

68 

74 

83 

76 

84 

75 

75 

69 

77 

77 

69 

70 

72 

75 

74 

73 

95 

92 

69 

70 

70 

MIN 

53 

52 

53 

54 

53 

55 

49 

57 

55 

53 

51 

53 

46 

50 

46 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

55 

55 

55 

49 

52 

'0 

55 

55 

56 

53 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

88 

89 

8  6 

79 

75 

77 

79 

80 

78 

82 

86 

91 

92 

93 

95 

95 

92 

85 

87 

89 

86 

88 

86 

92 

94 

92 

90 

88 

88 

85 

90 

MIN 

62 

60 

53 

49 

57 

46 

45 

43 

50 

52 

56 

61 

61 

55 

61 

65 

60 

56 

58 

62 

63 

62 

54 

56 

56 

60 

56 

50 

40 

44 

46 

SALYER  RS 

MAX 

95 

90 

82 

84 

61 

64 

76 

85 

87 

84 

90 

94 

95 

91 

61 

85 

95 

96 

90 

95 

1  00 

97 

99 

93 

92 

92 

87 

98 

MIN 

49 

55 

48 

49 

49 

57 

57 

59 

53 

55 

53 

51 

58 

60 

59 

56 

58 

55 

41 

60 

54 

38 

50 

45 

48 

50 

51 

50 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

91 

91 

86 

82 

83 

9n 

91 

93 

93 

90 

92 

1  00 

103 

103 

103 

98 

98 

95 

93 

93 

94 

88 

85 

97 

101 

100 

97 

97 

95 

83 

95 

MIN 

62 

60 

53 

55 

60 

63 

63 

66 

66 

64 

64 

68 

76 

70 

70 

70 

74 

66 

66 

65 

63 

60 

58 

61 

68 

72 

69 

68 

63 

58 

60 

SAN  ANTON  1 0  MISSION 

MAX 

98 

98 

93 

89 

90 

66 

90 

92 

89 

93 

101 

101 

101 

103 

107 

105 

103 

97 

100 

99 

99 

98 

95 

102 

105 

105 

107 

101 

93 

92 

97 

MIN 

46 

40 

43 

51 

49 

43 

42 

41 

50 

46 

44 

50 

54 

53 

54 

53 

46 

48 

44 

43 

43 

38 

40 

47 

51 

51 

55 

40 

42 

38 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 

99 

94 

93 

93 

93 

99 

100 

103 

100 

100 

102 

1  0  9 

108 

108 

106 

106 

107 

102 

102 

101 

100 

100 

96 

108 

109 

106 

1  0  I 

103 

95 

90 

104 

MIN 

55 

55 

55 

52 

53 

54 

57 

59 

61 

53 

54 

66 

61 

62 

64 

64 

63 

60 

60 

58 

55 

52 

52 

54 

60 

61 

57 

58 

56 

55 

53 

SANDBERG  WB 

MAX 

86 

79 

77 

75 

74 

81 

86 

64 

83 

65 

89 

94 

96 

96 

94 

91 

9  0 

87 

84 

36 

84 

78 

3  2 

91 

92 

90 

85 

81 

79 

78 

88 

MIN 

64 

62 

57 

54 

52 

56 

62 

63 

58 

54 

60 

64 

70 

74 

73 

72 

69 

65 

63 

65 

63 

59 

56 

69 

70 

69 

68 

67 

60 

53 

62 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

73 

74 

73 

73 

76 

80 

81 

84 

86 

76 

75 

76 

80 

79 

79 

82 

76 

76 

74 

77 

76 

74 

75 

78 

81 

76 

77 

77 

79 

75 

76 

MIN 

62 

61 

63 

64 

62 

61 

64 

65 

65 

64 

63 

62 

63 

65 

66 

66 

64 

65 

64 

65 

64 

63 

64 

64 

62 

64 

64 

65 

64 

65 

65 

SAN  FERNANDO 

MAX 

89 

85 

87 

84 

88 

95 

99 

102 

97 

95 

96 

1  04 

103 

105 

102 

102 

103 

98 

97 

98 

95 

85 

90 

101 

102 

102 

9  6 

103 

98 

85 

97 

MIN 

55 

58 

58 

56 

52 

57 

62 

60 

65 

60 

55 

56 

60 

62 

63 

68 

66 

6C 

59 

56 

54 

54 

54 

60 

60 

59 

60 

57 

58 

54 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

57 

56 

69 

59 

63 

64 

65 

71 

64 

65 

73 

69 

8  5 

67 

66 

67 

68 

64 

6' 

67 

65 

67 

65 

61 

72 

72 

62 

62 

60 

MIN 

51 

52 

54 

54 

60 

62 

63 

56 

54 

56 

55 

55 

55 

54 

50 

55 

54 

54 

54 

53 

52 

56 

56 

6  6 

53 

52 

50 

53 

53 

53 

51 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

67 

68 

73 

69 

67 

69 

75 

78 

75 

78 

70 

74 

83 

70 

83 

73 

71 

77 

79 

76 

75 

74 

75 

71 

66 

70 

92 

72 

66 

66 

66 

MIN 

54 

53 

55 

55 

54 

54 

55 

56 

56 

53 

55 

55 

53 

51 

51 

54 

55 

5.5 

54 

52 

53 

53 

57 

8  5 

53 

51 

52 

55 

55 

54 

53 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

56 

65 

58 

61 

65 

68 

74 

70 

67 

63 

72 

78 

60 

74 

65 

63 

72 

66 

66 

63 

68 

67 

6  6 

62 

62 

86 

64 

60 

63 

59 

MIN 

52 

50 

57 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

52 

51 

57 

53 

55 

54 

55 

53 

53 

55 

57 

56 

53 

52 

56 

55 

54 

52 

51 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

86 

85 

36 

84 

87 

92 

94 

97 

94 

91 

89 

95 

95 

98 

92 

99 

98 

93 

92 

92 

9  1 

86 

87 

88 

97 

93 

90 

93 

90 

84 

88 

MIN 

55 

60 

61 

58 

56 

56 

58 

60 

63 

56 

56 

56 

62 

62 

61 

67 

63 

57 

59 

58 

56 

55 

57 

5  6 

57 

60 

6  3 

62 

58 

63 

59 

92.9 
56.4 


87.6 
53.3 


96.4 
60.7 


82.7 
50.6 


93.3 
49.8 


93.5 
47.2 


98.2 
68.3 


97.1 
66.2 


84.5 
52.1 


86.5 
52.6 


69.8 
56.4 


95.8 
57.7 


97.6 
56.8 


94.5 
54.7 


92.5 
57.2 


90.3 
56.4 


89.2 
51.1 


83.5 
52.3 


93.5 
64.5 


97.5 
46.1 


101.2 
57.1 


96.2 
58.5 


65.3 
54.4 


73.2 
53.9 


91.1 
59.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


SAN  GREGORIO   3  SE 


SAN  JACINTO 


SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO   POL Y 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   8AR8ARA  FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA   KB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOT [A 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS  1  E 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE    YOSEM I TE  NP 

SQUIRREL    INN  2 

STOCKTON   FAA  AP 

STOCKTON   FIPE   STA  A 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

TE  JON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


62  6*  71 
51      51  53 


100  99  94 
53     53  50 


75  75  77 
52      54  54 


74      74  73 


74  69  74 
52      53  55 


60      61  62 


58     62  66 


53      57  56 


70      71  72 


52      53  54 


48  50  50 

66  66  70 
52  53  53 

67  67  67 
59  58  60 

76  75  75 

48  54  58 


46      48  49 


51      50  51 


68  67  65 
52      54  54 


78      77  73 


77  79 
52  47 


96  96  94 
62      58  56 


85  82 
49  49 


79  74  70 
66      64  59 


93  87  86 
58     57  58 


92  86 
52  56 


92      88  85 


97  94  86 
61      60  56 


89  87  77 
57      57  52 


83  82  85 
51     50  53 


52     48  54 


81  82  79 
4  3     42  51 


87  86  86 
50     50  51 


98  100  98 
71      68  61 


110  108  108 
74     71  69 


96  99  95 
64     63  60 


94     92  91 

58      57  53 


76  77  76 
56      58  59 


93  91  90 
50      51  52 


68  68 
53  52 


73  73 
54  55 


73  73 
51  52 


70  77 
60  61 


84  89 
60  59 


74  84 
56     5  5 


74  73 
52  53 


78  77 
50  49 


66  71 

52  52 


65  67 
60  59 


75  83 
52  52 


73  75 
51  52 


72  71 
52  51 


65  74 
48  39 


59  63 
46  44 


78  77 
52  46 


81  82 
57  54 


73  73 
45  44 


70  75 
55  57 


82  82 
58  56 


80  80 
55  52 


77  82 
56  54 


92  83 
57  53 


73  74 
52  57 


85  92 
51  55 


78  79 
52  46 


65  70 
49  43 


105  111 
63  74 


87  86 

60  59 


78  79 
54  51 


77  82 
57  57 


80  80 
54  51 


72  76  72 

45  52  55 

02  106  102 

54  59  52 

77  86  82 

54  58  64 

71  73  80 

47  49  50 

77  79  75 

56  58  58 


11     12     13     14     15    16     17     18     19    20  21 


74  66  71 
48     47  48 


103  106  113 
53     50  54 


85     78  82 


74     76  75 

51     53  53 


85     78  81 


78  87  86  |  74  71  74 
62     64  67 


90  92  95 
60     63  65 


82  89  87 

54  57  61 

79  87  83 

53  57  62 

79  81  73 
50  51  58 

71  75  71 

49  53  54 

70  72  73 

60  62  65 

80  89  85 

55  60 

75  75  76 


56     55  56 


79  71  79 
56      55  57 


86      80  84 


85  77  80 
54      48  47 


68      68  73 

54     52  51 


57      59  58 


81      77  83 


79     91  87 


52      58      56      50      51  49 


74  63 
56  56 


81  64  69 
59      58  49 


61     60  64 

51     51  56 


50     38  40 


54  56  58 

84  84  88 
54  55  60 

77  76  75 

45  46  53 

78  80  77 

52  61  60 

83  88  64 

57  60  63 

80  81  86 

53  54  60 

85  88  85 
51  55  59 

81  77  80 

54  63  59 

74  74  64 

46  46  48 

97  99  96 

63  70  68 


7  8      7  9  76 


70  70  70 

48  46  42 

83  82  81 

52  51  51 

91  93  93 

57  63  64 

112  108  111 


62      66  66 


58      58  56 


53      54  57 


71  70  70 
55      51  54 


68  82  85 
33     34  37 


90      89  96 


85  90  94 
55     58  60 


80  85  89 
42      45  46 


56     63  69 


93  95  97 
58     62  61 


82  89  91 
55     55  55 


93  95  96 
53     55  56 


55     56  60 


47  53  53 

92  95  101 

58  60  57 

80  90  91 

40  45  48 


38     42  42 


84  83  84 
50      49  54 


89  93  96 
59     65  64 


112  111 
78  70 


60     60  60 


84  90  94 
55     51  55 


85  78  79 
56      57  56 


86  91  94 
57      54  54 


76  68  74 
42      49  41 


90  84  92 
59     55  55 


85  101  88 
58     56  55 


89  80  89 
54     53  53 


74  77  77 
59     60  61 


84  87  86 
61     62  61 


79  75  74 
59      59  58 


91  83  92 
55     53  52 


88     76  80 

51     52  52 


68     68  68 

58     53  60 


97  95  91 
53      48  46 


74  71  76 
57     55  53 


95  96  101 
59     58  59 


72  62  61 
58      49  50 


89  95  89 
37      52  45 


76  79  78 
40     42  43 


97  92  101 
51      44  47 


97  102  103 
60      64  64 


90  91  93 
46     53  53 


89  87  84 
71      70  69 


101  100  104 
63     64  64 


92  97  97 
58      56  56 


101  100  102 
60      58  56 


97  100  105 
60      59  60 


90  92  95 
55     57  57 


103  102  100 
64     66  65 


96  93  94 
45     45  45 


82  83  84 
41     45  43 


98  102  102 
68     71  72 


98  101  102 
62     65  67 


98  97  100 
56      59  58 


79  79  80 
58      58  58 


94  99  99 
59      59  56 


76      70  69 


109  109  107 
61      63  57 


57     59  55 


90  94  92 
54     52  51 


81  76  83 
55     57  55 


78     80  76 


60      58  56 


84      83  75 


86  81  82 
54     56  52 


46      49  45 


52      52  50 


69  72 
65      64  66 


77  73  70 
53     59  56 


99  99  92 
58     60  57 


65  70  72 
51     55  55 


95  89  82 
52     45  37 


95  89  91 
50      55  47 


92  90  83 
54     53  50 


85     84  79 

70      66  65 


103  92  93 
65     64  60 


102  90  93 
61     63  56 


102  95  93 
61     60  58 


96  85  87 
56      56  57 


98  96  97 
66      68  69 


96  88  87 
54     45  45 


83  84  78 
44      45  44 


87  84  66 
65     60  53 


104  101  97 
77      70  64 


103  104 
68  65 


100  97  90 
60     58  56 


100  98  92 
60     59  51 


77  75  68 
46     46  46 


106  105  104 
57     56  55 


89  88  82 
57     60  59 


81  81  80 
51      52  49 


82  82  76 
54     49  54 


73      73  73 


85  85  84 
63     64  62 


55      56  56 


72  72  70 
54     58  57 


89      90  84 

54     58  56 


70  69  73 
52     52  52 


52     52  51 


69  65  65 
62     60  60 


89  77  75 
55     52  52 


90  90  91 
52     51  49 


69      76  75 

59     60  55 


94  99  102 
68     69  70 


74      66  72 

55      55  57 


82  89  91 
39     43  41 


73     77  77 

39     43  42 


94      97  100 

58     62  62 


65  86  87 
47      48  48 


79      82  77 


99  102  99 
60     64  64 


92  95  97 
57      58  59 


98  99  97 
54      58  60 


99  101  96 
59     60  64 


90  90  90 
57      56  56 


96      97  93 


90  93  90 
44  47 


78  76  77 
42      47  45 


22     23    24     25     26     27    28  29 


69  70 
46  45 


70  74 
53  49 


83  88 
61  56 


74  82 
57  57 


81  80 

55  57 


72  80 
56  47 


73  73 
50  53 


63  62 
54  50 


94  93 
54  54 


56     59  58 


81      76  77 

57      57  56 


91  97  97 
55     64  60 


100 
60 


54      56  55 


99  95 
59  60 


87  100 

51  58 


84  92 
50  46 


95  95 
59  60 


90  96 
58  59 


75  79 
58  56 


89  91 
54  54 


68  76  90 
43     48  44 


109  110  109 
56     60  57 


82  84  94 
56     57  56 


74  81  80 
50     51  53 


72  77  95 
53     51  54 


78  79 
64  60 


90  84 
61  63 


83      81  78 


77  77  72 
53     60  61 


80  83  95 
57      56  54 


85  73  103 
47      52  47 


77  72  86 
50     53  53 


71  70  68 
62     64  64 


84  83  82 
51      50  47 


66  70  68 
53     47  46 


96  101  99 
68     66  68 


58  60  65 
52     47  51 


89  89  87 
36     39  39 


80  79  75 
45      43  47 


94  91  102 
45     46  46 


100  102  102 
62     61  60 


50     51  50 


86  84  87 
65     67  64 


99  99  102 
60     62  63 


91  94  95 
54     54  56 


97  99  100 
52     55  55 


101  102 
58  64 


94  90  66 
58     56  55 


101  100  96 
62     66  60 


94      93  87 


102  87  84 
51     51  51 


115  107 
72  71 


99  101  101 
62     61  63 


96      97  96 

59      59  56 


82     82  79 


66  6  5 
53  51 


94  106 
50  50 


73  76 
56  58 


73  71 
51  52 


80  82 
64  63 


104.2 
54.3 


76  78 
60  61 


74  75 
49  45 


69  69 
63  62 


82  79 
53  51 


68  70 
52  50 


60  56 
50  50 


77  83 
38  40 


78  80 
52  57 


99  88 
63  60 


55  57 
94  91 


72  68 
40  40 


76  87 
52  43 


92  93 
60  63 


99  96 
61  52 


94  92 
54  46 


89  88 
53  54 


See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TR  AC Y   PUMP  I NG  PLANT 

MAX 

90 

80 

80 

76 

75 

78 

83 

87 

87 

92 

93 

96 

101 

101 

102 

99 

88 

92 

95 

96 

91 

SR 

88 

93 

98 

99 

101 

100 

87 

87 

94 

90.' 

M I N 

53 

53 

55 

61 

56 

55 

56 

59 

58 

63 

62 

6 1 

70 

60 

56 

61 

61 

58 

59 

60 

62 

60 

71 

55 

56 

5  7 

59. 

TRINITY   OAM   VISTA  POINT 

MA 

94 

94 

89 

77 

76 

58 

59 

66 

87 

86 

90 

94 

89 

88 

94 

88 

89 

90 

93 

87 

89 

83 

86 

84. < 

MI  N 

51 

53 

51 

54.. 

RON 

108 

104 

102 

100 

99 

102 

102 

102 

99 

101 

107 

110 

112 

113 

105 

110 

108 

1  1  0 

109 

105 

105 

101 

104 

106 

107 

106 

107 

106 

104 

99 

99 

M I  N 

6 

" 

71 

69 

66 

62 

61 

68. 

TRUCKEE  RS 

83 

83 

78 

73 

66 

69 

70 

68 

67 

61 

78 

81 

SI 

83 

85 

91 

84 

76 

79 

82 

80 

8  0 

84 

83 

84 

86 

83 

B0 

79 

73 

75 

78  , 

M I N 

40 

40 

41 

30 

30 

26 

32 

37. 

TULELAKE 

89 

86 

80 

72 

79 

73 

70 

66 

70 

7  9 

86 

86 

86 

89 

92 

B  R 

86 

SO 

84 

89 

88 

82 

85 

91 

67 

85 

78 

79 

76 

77 

85 

82  • 

M I  N 

40 

33 

41. 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

100 

98 

93 

84 

77 

84 

81 

65 

70 

77 

92 

92 

9? 

95 

99 

I"! 

100 

9  4 

9« 

100 

100 

97 

94 

98 

9R 

99 

9C 

95 

90 

91 

M I N 

64. 

TUST I N   IRVINE  RANCH 

80 

76 

78 

78 

82 

88 

87 

93 

93 

HI 

80 

85 

86 

88 

86 

9  1 

89 

83 

8  4 

83 

84 

7  9 

8C 

87 

87 

82 

84 

86 

83 

81 

83 

MIN 

60 

57. 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

10  7 

105 

104 

9  9 

100 

104 

106 

106 

105 

102 

110 

112 

1  1  1 

113 

111 

1  1  2 

108 

1  3 

102 

106 

106 

104 

102 

104 

108 

108 

107 

108 

104 

98 

100 

MIN 

71. 

tu  iu    1  irrC 
1  m  1  n    L  «'  r  3 

73 

69 

67 

59 

60 

61 

60 

59 

54 

68 

70 

74 

75 

75 

81 

75 

71 

69 

72 

73 

71 

72 

76 

74 

75 

74 

67 

69 

65 

68 

73 

MIN 

35 

41 

5  \ 

40 

43 

4 1 

40 

29 

39 

38 

41 

39 

43 

4  9 

45 

4  2 

39 

40 

36 

39 

4  3 

40 

3  8 

31 

36 

3C 

40. 

TWlTfUCI  1  DAM 

73 

72 

72 

74 

76 

74 

77 

81 

80 

79 

78 

88 

98 

91 

90 

87 

97 

85 

8< 

81 

79 

7? 

76 

77 

84 

81 

106 

103 

75 

81 

MIN 

49 

54 

55 

52 

47 

51. 

URIAH 

9R 

100 

78 

76 

80 

80 

74 

70 

80 

88 

92 

89 

94 

98 

99 

91 

84 

87 

99 

103 

97 

96 

92 

95 

102 

99 

97 

94 

79 

94 

101 

MIN 

53 

59 

52 

59 

58 

5  4 

56 

54 

53 

52 

56 

5 

57 

58 

5  7 

54. 

UCLA 

71 

73 

70 

70 

73 

80 

82 

82 

82 

80 

78 

77 

80 

82 

78 

84 

82 

78 

76 

75 

73 

72 

71 

76 

83 

77 

76 

76 

74 

7C 

73 

MIN 

61. 

UPLAND  3  N 

93 

89 

89 

87 

91 

95 

98 

97 

97 

94 

97 

105 

104 

103 

103 

102 

103 

9  8 

97 

97 

95 

89 

9C 

101 

108 

103 

97 

.00 

89 

86 

94 

MIN 

59 

68 

65 

60 

58. 

UPPER  LAKE  PS 

99 

97 

88 

79 

83 

80 

72 

81 

91 

94 

90 

97 

99 

101 

9  9 

91 

97 

99 

99 

96 

96 

97 

101 

10C 

96 

93 

92 

98 

98 

MIN 

° 

52 

50. 

1  IDD      -AM     1    C"  A  kinDn     CM  ICDC 

64 

64 

61 

68 

65 

65 

68 

72 

77 

73 

80 

72 

R0 

86 

78 

R9 

78 

73 

77 

83 

88 

71 

7C 

70 

74 

75 

78 

9; 

81 

64 

69 

MIN 

* 

53. 

VACA V I LLE 

9* 

83 

83 

80 

81 

83 

81 

83 

83 

94 

95 

97 

102 

102 

105 

105 

93 

95 

99 

103 

93 

92 

93 

97 

100 

100 

101 

99 

89 

93 

95 

93  • 

MIN 

53 

5  4 

56 

55 

54 

53 

54 

52 

55 

5  1 

56 

56. 

valyermo  rs 

96 

93 

92 

86 

89 

90 

93 

92 

92 

92 

96 

101 

103 

102 

100 

99 

98 

95 

94 

95 

93 

92 

93 

97 

98 

97 

97 

93 

69 

86 

90 

MIN 

63 

58 

52 

5  j 

57 

5  5 

52 

50 

55 

58 

56 

54 

5  7 

59 

49 

48 

53  I 

VICTOR VI LLE   PUMP  PLANT 

LOO 

100 

94 

91 

88 

91 

96 

99 

98 

96 

97 

103 

105 

107 

108 

104 

104 

103 

100 

100 

102 

99 

95 

100 

104 

103 

100 

101 

99 

94 

93 

MIN 

57 

67 

65 

67 

65 

59 

5£ 

59 

59 

66 

56 

56 

62 

61 

60 

62 

6C 

54 

5  1 

59. 

VI  SAL  I  A 

97 

100 

98 

92 

90 

88 

89 

90 

94 

90 

91 

96 

97 

100 

102 

1 

102 

99 

97 

9? 

100 

101 

9" 

95 

9f 

IOC 

100 

101 

100 

93 

88 

96  ■ 

MIN 

6* 

61 

61 

59 

59 

58 

60 

58 

62 

55 

56 

56 

61. 

VISTA  2  NNE 

76 

75 

77 

76 

79 

84 

85 

90 

90 

83 

80 

82 

85 

92 

87 

90 

89 

79 

s; 

81 

82 

78 

81 

8C 

83 

83 

84 

85 

82 

8C 

80 

82  • 

MIN 

36 

57 

58 

56 

56 

54 

57 

58 

59 

55 

57 

59 

59 

62 

60 

57. 

VOLT A  PH 

MAX 

96 

93 

88 

76 

80 

81 

SI 

73 

73 

87 

90 

90 

92 

96 

101 

IOC 

95 

9  0 

9' 

97 

97 

93 

96 

96 

9( 

93 

95 

91 

90 

90 

96 

90 

MIN 

61 

59 

53 

57 

54 

52 

53 

56 

52 

54 

56 

56 

6  1 

62 

61 

59 

5  7 

5 1 

50 

64 

57. 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

82 

85 

74 

77 

73 

73 

75 

79 

82 

R0 

89 

88 

94 

98 

96 

io; 

94 

83 

9( 

86 

98 

9. 

86 

86 

92 

95 

95 

100 

96 

79 

85 

87. 

MIN 

5 

50 

48 

52 

58 

5  5 

5  ] 

52 

52 

5  4 

5  1 

50 

49 

49 

5  1 

52 

54 

53 

53 

52. 

WARNER  SPR I NGS 

96 

93 

88 

85 

88 

93 

97 

98 

95 

94 

98 

104 

104 

103 

105 

lo; 

101 

97 

9R 

99 

95 

92 

92 

98 

102 

102 

100 

99 

94 

87 

95 

96  • 

MIN 

53 

62 

59 

62 

59 

6 1 

5  7 

56 

57 

55 

45 

45 

52 

5  3 

59 

6  1 

56 

49 

52 

46 

53. 

WASCO 

97 

100 

101 

94 

89 

87 

89 

90 

92 

90 

90 

95 

97 

99 

102 

100 

103 

98 

95 

99 

99 

10C 

98 

95 

97 

98 

100 

103 

99 

94 

88 
59 

96. 

MIN 

6  5 

64 

62 

64 

62 

62 

59 

64 

65 

61 

70 

72 

67 

63 

94 

63 

64 

6  3 

59 

60 

66 

66 

66 

65 

59 

59 

63. 

WATSONVILLE  waterworks 

67 

66 

63 

66 

67 

69 

68 

72 

77 

76 

85 

78 

77 

84 

71 

81 

75 

77 

70 

70 

69 

6C 

65 

68 

70 

73 

68 

9  1 

68 

67 

69 

72. 

MIN 

49 

48 

51 

52 

53 

4  9 

5 1 

49 

5  2 

52 

51 

51 

55 

50 

50 

52 

48 

55 

53 

54 

52 

51. 

WEAVERVILLE  RS 

99 

100 

97 

90 

79 

79 

81 

78 

61 

61 

72 

86 

90 

86 

93 

96 

98 

92 

8  = 

86 

95 

91 

93 

95 

97 

96 

95 

94 

92 

92 

87 

88  * 

MIN 

48 

47 

50 

54 

53 

47 

59 

54 

58 

50 

49 

48 

50 

49 

42 

43 

4  1 

48. 

WEED  1  S 

MAX 

90 

89 

82 

70 

70 

73 

70 

56 

63 

69 

79 

85 

81 

84 

87 

9C 

87 

8? 

81 

85 

90 

84 

8C 

85 

H' 

90 

88 

79 

82 

78 

80 

80. 

MIN 

43 

44 

47 

45 

47 

50 

48 

48 

49 

45 

45 

46 

4  3 

33 

34 

36 

36 

37 

42. 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

104 

102 

93 

81 

85 

82 

63 

68 

78 

94 

96 

100 

1  OS 

102 

93 

10C 

103 

9( 

91 

101 

98 

103 

9? 

96 

88 

97 

93  • 

MIN 

68 

65 

62 

60 

64 

58 

58 

56 

57 

1 

6  1 

6  1 

63 

6  1 

59 

63 

62. 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

68 

69 

67 

65 

61 

61 

63 

61 

64 

59 

63 

70 

7  0 

72 

71 

71 

69 

65 

66 

6f 

66 

b'. 

66 

67 

63 

72 

68 

66 

66 

63 

64 

66  ■ 

MIN 

37 

40 

36 

34 

35 

35 

40 

38 

43 

27 

34 

34 

33 

47 

36 

43 

I  9 

34 

30 

2  5 

36. 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

58 

56 

54 

50 

49 

50 

52 

50 

51 

52 

54 

59 

59 

59 

60 

61 

57 

54 

54 

56 

55 

55 

55 

55 

57 

56 

55 

54 

53 

51 

46 

54. 

MIN 

39 

38 

38 

36 

32 

37 

34 

32 

33 

3 

30 

32 

32 

3  3 

35 

34 

36 

37 

39 

37 

36 

35 

26 

36 

35. 

WILL  ITS   1  NE 

MAX 

86 

78 

79 

70 

72 

73 

70 

65 

72 

81 

82 

81 

86 

90 

89 

81 

80 

79 

93 

92 

90 

86 

89 

92 

91 

90 

89 

84 

85 

92 

83  . 

MIN 

41 

42 

46 

54 

50 

47 

54 

5  7 

53 

49 

s  i 

48 

46 

43 

42 

4  1 

39 

42 

48 

44 

47. 

WILLOWS 

MAX 

93 

94 

86 

86 

80 

82 

81 

83 

82 

R4 

93 

93 

95 

97 

98 

103 

95 

92 

91 

97 

98 

94 

95 

93 

94 

98 

95 

95 

92 

83 

100 

91  . 

MIN 

59 

58 

61 

57 

59 

6 1 

64 

56 

60 

60 

59 

60 

59 

56 

54 

55 

55 

58. 

WI NTERS 

97 

95 

90 

85 

83 

83 

84 

80 

83 

83 

93 

95 

97 

102 

103 

103 

103 

95 

94 

99 

101 

98 

94 

94 

98 

99 

100 

99 

99 

90 

95 

94  . 

MIN 

55 

54 

56 

60 

53 

52 

59 

6 1 

59 

58 

56 

5 1 

5  9 

61 

60 

56 

56 

55 

55 

55 

59 

56 

53 

54 

54 

57. 

W00DF0RDS 

MAX 

88 

84 

78 

72 

76 

77 

77 

76 

68 

77 

86 

88 

89 

90 

92 

9C 

83 

83 

8  4 

83 

84 

8  8 

80 

88 

8  9 

85 

80 

82 

76 

73 

78 

82. 

MIN 

50 

56 

60 

56 

55 

52 

52 

57 

48 

42 

49 

5  1 

53 

57 

58 

50 

52 

52 

51 

54 

54 

54 

47 

47 

42 

43 

52. 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

92 

95 

84 

88 

78 

82 

83 

84 

84 

84 

94 

95 

97 

100 

99 

104 

101 

93 

94 

99 

100 

93 

95 

95 

96 

100 

96 

98 

95 

87 

95 

92. 

MIN 

52 

50 

5  1 

59 

52 

49 

55 

56 

60 

56 

54 

55 

59 

52 

55 

60 

62 

52 

56 

56 

55 

5  2 

54 

54 

5  3 

53 

54 

51 

50 

51 

52 

54. 

YORBA  LINDA 

MAX 

85 

82 

85 

89 

90 

95 

96 

99 

97 

92 

89 

94 

94 

98 

99 

99 

96 

89 

9  1 

92 

89 

84 

89 

94 

9  8 

95 

93 

93 

87 

85 

88 
54 

91  . 

MIN 

55 

59 

60 

59 

60 

62 

57 

59 

61 

54 

54 

54 

57 

58 

57 

56 

59 

54 

54 

6 

57 

5  9 

58 

54 

57 

57 

60 

60 

58 

61 

57. 

YOSEMITE  NP 

MAX 

92 

91 

85 

84 

82 

82 

85 

64 

76 

85 

88 

94 

96 

98 

98 

9f 

91 

89 

91 

92 

90 

90 

89 

95 

91 

90 

94 

92 

88 
51 

85 

92 

89. 

MIN 

53 

53 

53 

50 

52 

49 

48 

51 

57 

50 

52 

57 

52 

56 

57 

59 

56 

57 

88 

52 

51 

57 

53 

57 

62 

62 

59 

56 

50 

51 

54. 

YREKA 

MAX 

94 

95 

90 

3  0 

80 

82 

79 

63 

63 

71 

84 

90 

R4 

89 

94 

98 

91 

85 

8  c 

92 

95 

81 

86 

91 

95 

94 

91 

85 

87 

83 

86 

85. 

MIN 

54 

54 

55 

52 

51 

51 

54 

54 

54 

50 

52 

56 

51 

53 

54 

54 

55 

51 

5  8 

56 

57 

48 

49 

50 

50 

48 

44 

46 

49 

47 

51  . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  273  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Station 

Day  of  month 

Tot. 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.35 

.  33 

.  34 

.  29 

.  37 

.45 

30 

30 

41 

42 

.  32 

.  36 

4  5 

.  45 

.  40 

.  38 

.  36 

.  35 

.35 

.30 

.  30 

.  30 

.  30 

.  40 

.  39 

.  30 

.  27 

10.69 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.  25 

.  30 

.  35 

.  31 

.  31 

39 

35 

38 

.  50 

.  30 

40 

.  14 

.  36 

.  30 

.35 

.  40 

.  28 

.32 

.  30 

.  34 

.41 

.31 

.  20 

.  40 

.  14 

10.23 

WIND 

36 

17 

36 

21 

39 

36 

'31 

39 

31 

26 

29 

'29 

'38 

16 

45 

20 

17 

24 

30 

31 

38 

11 

42 

37 

29 

16 

44 

16 

41 

19 

'35 

918 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.  38 

.  13 

.  13 

.47 

.30 

.27 

.32 

.  7' 

.32 

.35 

.39 

.42 

.  50 

.45 

.35 

.45 

.  51 

.30 

.43 

.45 

.32 

.40 

.30 

.41 

.40 

.39 

.45 

.  42 

.36 

.34 

.40 

11.64 

WIND 

63 

91 

111 

118 

87 

97 

98 

15 

107 

66 

47 

61 

36 

56 

50 

88 

82 

43 

4  9 

35 

67 

63 

66 

57 

49 

71 

33 

68 

89 

60 

59 

2082 

MAX 

91 

6  4 

86 

86 

88 

85 

84 

81 

89 

92 

89.7 

MIN 

61 

59 

60 

51 

56 

58 

59 

64 

61 

61 

62 

62 

61 

63 

64 

64 

60 

61 

64 

65 

62 

61 

61 

61 

62 

61 

59 

58 

58 

62 

61 

60.7 

BOCA 

EVAP 

.34 

.36 

.  33 

.40 

.22 

.30 

.  36 

.38 

.32 

.24 

.26 

.34 

.37 

.37 

.39 

.33 

.39 

.38 

.34 

.30 

.26 

.  30 

.26 

.37 

.33 

.31 

.35 

.40 

.34 

.29 

.33 

10.26 

WIND 

33 

41 

58 

122 

63 

54 

96 

108 

109 

60 

24 

42 

4  8 

40 

55 

30 

51 

70 

47 

35 

13 

29 

22 

32 

34 

33 

50 

68 

58 

48 

55 

1628 

BURLINGAME 

EVAP 

.23 

.23 

.25 

.24 

.23 

.25 

.  34 

.19 

.  19 

.30 

.26 

.23 

.  30 

.26 

.26 

.31 

.27 

.27 

.22 

.26 

.24 

.22 

.24 

.20 

.20 

.20 

.  24 

.38 

.22 

.23 

.17 

7.53 

WI ND 

711 

59 

10 

109 

1115 

105 

SO 

68 

73 

29 

52 

60 

20 

120 

80 

159 

10 

57 

63 

50 

50 

27 

33 

89 

46 

53 

38 

65 

39 

48 

71 

1908 

MAX 

80 

81 

82 

84 

83 

83 

83 

83 

90 

84 

84 

84 

86 

86 

89 

89 

81 

81 

79 

84. 1 

MIN 

53 

55 

58 

61 

56 

57 

58 

59 

57 

62 

55 

56 

52 

52 

52 

55 

51 

54 

56 

56 

56 

55 

60 

61 

55 

53 

49 

49 

57 

56 

56 

55.5 

CACHUMA  DAM  (b) 

EVAP 

.28 

.  27 

.  35 

.  23 

.27 

36 

36 

36 

32 

30 

30 

.  28 

.  30 

.  29 

.  24 

.  25 

.  25 

.  26 

27 

35 

.  48 

.  28 

23 

9.02 

WI  ND 

31 

30 

29 

35 

'36 

35 

40 

28 

34 

42 

33 

28 

26 

25 

36 

31 

30 

35 

'  28 

29 

28 

35 

31 

28 

23 

28 

'27 

37 

49 

41 

31 

999 

MAX 

91 

90 

89 

87 

88 

88 

88 

89 

90 

89 

90 

91 

94 

96 

95 

95 

93 

92 

91 

92 

91 

90 

88 

88 

91 

92 

91 

95 

94 

87 

85 

90.6 

MIN 

60 

60 

59 

58 

59 

60 

56 

57 

61 

62 

60 

60 

61 

65 

65 

66 

o2 

60 

60 

59 

59 

59 

60 

58 

58 

61 

62 

62 

59 

60 

60 

60.3 

CAMP  PARDEE  (c) 

EVAP 

.  a 

.  30 

'9 

28 

33 

34 

32 

34 

.  34 

30 

.  33 

.  30 

34 

.  26 

.  24 

28 

.  32 

35 

36 

.  38 

.  24 

21 

9.09 

WIND 

27 

21 

30 

36 

'29 

'28 

'37 

27 

'  38 

25 

29 

21 

21 

20 

21 

18 

29 

31 

'22 

22 

19 

*28 

23 

20 

'21 

22 

*27 

*23 

31 

32 

'23 

781 

CHICO  EXP  STA  (a) 

EVAP 

.  39 

.38 

.36 

* 

* 

.86 

.29 

.29 

.19 

.21 

* 

* 

.92 

.29 

.43 

.36 

.35 

* 

* 

.98 

.40 

.31 

.25 

.29 

• 

* 

.99 

.36 

.28 

.21 

.29 

9.68 

WIND 

15 

30 

09 

* 

* 

158 

133 

41 

44 

6 

* 

* 

55 

26 

15 

24 

46 

* 

* 

70 

38 

16 

18 

18 

* 

* 

65 

30 

37 

21 

21 

995 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.24 

.  34 

.24 

* 

* 

.79 

.27 

.30 

.  36 

.32 

* 

* 

.75 

.20 

.19 

.20 

.33 

* 

• 

.59 

.22 

.25 

.25 

.24 

* 

* 

.71 

.20 

.23 

.24 

.25 

7.40 

WIND 

133 

76 

96 

• 

« 

277 

111 

110 

97 

117 

* 

* 

323 

67 

79 

75 

87 

* 

* 

258 

117 

112 

96 

99 

* 

* 

266 

66 

77 

74 

95 

2897 

MAX 

HI 

83 

84 

_ 

_ 

84 

85 

85 

88 

88 

- 

- 

85 

85 

83 

84 

87 

- 

- 

85 

84 

84 

84 

83 

- 

- 

86 

85 

86 

86 

84 

84.7 

MIN 

60 

63 

63 

- 

- 

59 

.,0 

61 

6  2 

61 

61 

64 

64 

64 

66 

- 

64 

64 

64 

63 

60 

- 

- 

60 

64 

64 

63 

63 

62.4 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.31 

.  30 

.31 

.30 

.33 

.29 

.28 

.25 

.  35 

.26 

.32 

.28 

.30 

.37 

.33 

.33 

.  33 

.38 

.25 

.28 

.32 

.37 

.27 

.28 

.29 

.29 

.27 

.34 

.35 

.26 

.  29 

9.  49 

WIND 

68 

65 

106 

127 

138 

91 

103 

69 

93 

49 

54 

53 

28 

47 

42 

45 

54 

110 

32 

28 

44 

101 

58 

59 

50 

39 

43 

42 

99 

75 

48 

2049 

MAX 

89 

87 

89 

94 

94 

96 

96 

92 

97 

93 

89 

96 

98 

95 

88 

93 

92 

94 

94 

90 

94 

89 

86 

92 

92.3 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

58 

60 

61 

59 

59 

64 

58 

62 

60 

61 

54 

59 

60 

61 

56 

57 

57 

56 

57 

59 

56 

52 

53 

56 

58. 1 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.70 

1.05 

13)5 

125 

.93 

.90 

1.11 

.90 

1.30 

.91 

.72 

.75 

.65 

.80 

.74 

.67 

.93 

.94 

.  82 

.81 

.78 

.92 

.60 

.62 

.67 

.68 

.75 

.60 

.71 

.60 

.75 

25.  50 

30 

134 

99 

245 

175 

122 

153 

99 

190 

106 

36 

4  4 

30 

42 

48 

30 

106 

127 

60 

66 

67 

no 

58 

47 

31 

87 

5 

25 

80 

48 

69 

2569 

MAX 

99.3 

MIN 

70 

71 

71 

69 

70 

69 

7  0 

71 

76 

67 

70 

70 

73 

75 

76 

75 

70 

72 

70 

70 

73 

69 

70 

69 

70 

73 

71 

71 

67 

66 

62 

70.  5 

DUTTONS  LANDING 

45 

8.51 

WIND 

106 

168 

163 

* 

* 

567 

30  1 

130 

132 

81 

* 

* 

303 

94 

81 

95 

156 

* 

* 

310 

79 

163 

154 

166 

* 

• 

289 

82 

146 

145 

102 

3916 

MAX 

77 

80 

72 

- 

_ 

79 

81 

82 

81 

80 

_ 

_ 

89 

89 

83 

87 

83 

- 

- 

93 

93 

87 

87 

87 

— 

- 

90 

93 

88 

85 

86 

84.9 

MIN 

54 

53 

53 

- 

- 

51 

55 

57 

59 

58 

- 

- 

5  1 

53 

57 

57 

59 

- 

- 

57 

56 

56 

55 

53 

- 

- 

53 

52 

53 

53 

52 

54.8 

FLEMING  FISH  8t  GAME 

39 

28 

32 

42 

42 

30 

35 

38 

28 

35 

37 

33 

36 

41 

35 

40 

31 

32 

30 

10.67 

WIND 

27 

53 

61 

92 

48 

47 

6  3 

77 

71 

36 

23 

36 

39 

38 

33 

41 

'  58 

44 

'33 

38 

37 

36 

40 

30 

32 

51 

47 

42 

41 

40 

'27 

1379 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.35 

.  35 

.33 

.30 

.28 

.30 

.27 

.35 

.32 

.24 

.29 

.34 

.33 

.35 

.37 

.36 

.39 

.42 

.29 

.33 

.34 

.35 

.32 

.27 

.29 

.33 

.33 

.32 

.39 

.29 

.26 

10.04 

WI  ND 

66 

67 

90 

93 

91 

92 

93 

73 

53 

39 

37 

54 

37 

30 

40 

31 

73 

93 

41 

35 

30 

60 

49 

50 

36 

29 

47 

23 

75 

73 

40 

1740 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.54 

.52 

.51 

.50 

.46 

.41 

.37 

.  40 

.  43 

.52 

.43 

.48 

.53 

.47 

.55 

.42 

.58 

.58 

.43 

.41 

.50 

.54 

.42 

.40 

.50 

.50 

.  49 

.73 

.57 

.48 

.36 

15.03 

WIND 

46 

13 

50 

64 

59 

55 

34 

30 

4  2 

74 

45 

46 

50 

30 

44 

27 

47 

44 

36 

29 

32 

45 

37 

26 

41 

41 

34 

91 

51 

50 

32 

1374 

MAX 

93 

95 

9  4 

91 

93 

90 

93 

92 

93 

90 

91 

92 

9  2 

96 

97 

98 

98 

90 

92 

95 

91 

92 

92 

92 

90 

91 

85 

76 

88 

81 

82 

91.1 

MIN 

63 

62 

00 

60 

53 

59 

60 

60 

62 

60 

59 

90 

58 

62 

65 

64 

0  0 

61 

60 

62 

63 

62 

62 

62 

64 

64 

58 

60 

54 

52 

58 

60.3 

HETCH  HETCHY  (a) 

EVAP 
WIND 

3  7 

.  26 

.  28 

.  28 

17 

.  25 

22 

.  25 

21 

19 

22 

26 

26 

29 

29 

27 

30 

30 

23 

26 

27 

24 

25 

24 

27 

26 

29 

24 

26 

26 

23 

7.87 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  41 

.  5' ' 

.  50 

4  6 
.40 

.  38 

16 

54 

48 

50 

52 

53 

}? 

46 

42 

87 

39 

24 

34 

45 

47 

48 

37 

37 

38 

38 

39 

52 

B13. 47 

WIND 

13 

25 

19 

19 

22 

20 

17 

35 

23 

29 

17 

37 

6 

18 

14 

6 

'l5 

4 

7 

11 

8 

'  27 

30 

12 

13 

8 

8 

11 

15 

43 

47 

578 

MAX 

lor, 

- 

106 

104 

104 

101 

105 

107 

103 

106 

- 

106 

105 

104 

108 

106 

107 

103 

105 

104 

105 

105 

103 

103 

104 

106 

106 

106 

104 

103 

100 

104.6 

MIN 

70 

6  5 

65 

6  5 

69 

69 

72 

70.6 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (d) 

EVAP 

.48 

.57 

.60 

.42 

.45 

.44 

.  30 

.45 

.60 

.45 

.40 

.60 

.45 

.45 

.60 

.60 

.45 

.60 

.  52 

.45 

.60 

.  45 

.60 

.45 

.45 

.30 

.75 

.60 

.60 

.50 

.42 

15.60 

WIND 

61 

61 

73 

73 

88 

73 

69 

60 

73 

73 

58 

46 

59 

60 

45 

71 

55 

56 

62 

50 

48 

60 

83 

57 

54 

50 

50 

102 

73 

75 

52 

1970 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.39 

* 

.76 

.36 

.37 

.33 

.31 

.33 

.38 

.36 

.34 

.35 

.41 

.38 

.45 

.38 

.43 

.41 

.34 

.36 

.43 

.  41 

.35 

.32 

.35 

.37 

.  40 

.44 

- 

* 

0.49 

B11.36 

WIND 

36 

29 

33 

2 

37 

24 

28 

27 

32 

38 

28 

24 

31 

34 

33 

29 

32 

33 

26 

3 

70 

47 

* 

LAKE SHORE 

EVAP 

.38 

.35 

.24 

.10 

.26 

.25 

.09 

.05 

.27 

.23 

.29 

.29 

.27 

.32 

.29 

.32 

.29 

.30 

.32 

.33 

.27 

.  29 

.30 

.30 

.31 

.28 

.28 

.  29 

.27 

.27 

.28 

8.38 

WIND 

31 

34 

21 

41 

27 

35 

33 

9 

13 

18 

26 

20 

23 

21 

20 

27 

25 

18 

24 

22 

24 

25 

18 

26 

21 

26 

22 

33 

10 

17 

20 

732 

LAKE  SPAULDING  DAM  (b) 

EVAP 
WIND 

.  45 

42 

41 

43 

46 

28 

.20 

.08 

.  D2 

.  50 

.48 

.  53 

.48 

.80 

.  40 

.  38 

.  35 

.38 

.  47 

.  84 

.  37 

.  49 

.  37 

.  45 

11.95 

LODI  (e) 

EVAP 

.32 

.  35 

.33 

.28 

.30 

.29 

.29 

.24 

.34 

.26 

.36 

.29 

.33 

.46 

.35 

.40 

.42 

.31 

.28 

.55 

.54 

.32 

.31 

.36 

.32 

.39 

.23 

.49 

.42 

.31 

.29 

10.73 

WIND 

53 

45 

80 

75 

84 

71 

70 

61 

79 

53 

56 

56 

41 

55 

39 

48 

76 

52 

28 

33 

37 

49 

56 

55 

55 

38 

44 

45 

63 

68 

48 

1713 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  35 

.30 

.35 

.35 

.20 

.35 

.30 

.30 

.29 

.31 

.30 

.20 

.45 

.40 

.30 

.37 

.35 

.24 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.23 

.30 

.24 

.37 

.30 

.25 

.25 

9.35 

WIND 

50 

70 

10O 

131 

19 

110 

110 

90 

50 

100 

40 

50 

60 

110 

50 

70 

70 

40 

30 

50 

70 

80 

130 

140 

60 

50 

40 

40 

0 

100 

30 

2170 

MAX 

95 

95 

84 

89 

80 

89 

87 

3  4 

9  2 

96 

96 

9  4 

99 

95 

99 

98 

94 

95 

99 

99 

97 

94 

92 

93 

94 

99 

99 

96 

92 

90 

95 

93.9 

MIN 

61 

59 

54 

59 

51 

57 

57 

61 

60 

64 

63 

61 

6  4 

62 

64 

64 

65 

61 

66 

65 

66 

63 

62 

62 

62 

66 

63 

63 

59 

57 

62 

61.4 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.33 

33 

.  38 

.  30 

28 

26 

28 

25 

.  35 

.  39 

.  4 1 

.  35 

.30 

.  34 

.37 

.  33 

.  29 

.  28 

.  30 

.33 

.  36 

.  37 

.37 

.  34 

.  28 

9.94 

WIND 

16 

'  18 

39 

48 

38 

17 

36 

21 

14 

25 

'33 

'38 

6 

17 

15 

16 

23 

27 

17 

13 

17 

19 

18 

19 

23 

17 

5 

22 

26 

23 

15 

621 

MAX 

97 

95 

8  5 

88 

84 

90 

88 

89 

88 

91 

96 

96 

97 

97 

96 

99 

97 

91 

93 

96 

95 

95 

94 

94 

95 

96 

95 

93 

92 

90 

94 

93.1 

MIN 

63 

62 

90 

61 

56 

57 

56 

63 

63 

5 

60 

61 

64 

63 

6 1 

6 1 

62 

62 

63 

62 

59 

58 

57 

57 

61.2 

NACI MIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.36 

.  34 

.24 

.29 

.29 

.28 

.36 

.27 

.34 

.25 

.28 

.32 

.37 

.35 

.35 

.34 

.37 

.39 

.30 

.31 

.46 

.34 

.26 

.27 

.32 

.32 

.33 

.30 

.32 

.34 

.30 

9.96 

NEWARK  (f) 

EVAP 

.  30 

.  19 

.25 

• 

.95 

.36 

.  37 

.26 

.27 

* 

' 

.89 

.30 

.  24 

.27 

.25 

* 

* 

.80 

.27 

.25 

.  24 

.23 

* 

* 

.70 

.  44 

.33 

.24 

.20 

8.30 

WIND 

60 

55 

5  3 

* 

* 

215 

37 

35 

59 

92 

53 

49 

27 

112 

70 

69 

94 

71 

1562 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (b) 

EVAP 

.42 

.  19 

.60 

.31 

.31 

.28 

.40 

.20 

.43 

.23 

.40 

.42 

.48 

.37 

.65 

.46 

.46 

.66 

.38 

.39 

.35 

.  48 

.39 

.36 

* 

.82 

.35 

.54 

.54 

.33 

.32 

12.52 

WIND 

56 

43 

52 

52 

47 

64 

36 

20 

50 

34 

53 

17 

68 

40 

41 

53 

67 

90 

49 

45 

55 

64 

69 

60 

58 

57 

46 

67 

70 

87 

57 

1667 

PLACERVILLE  I FG 

EVAP 

.  32 

.30 

.31 

* 

.61 

.31 

.19 

.19 

.18 

* 

* 

.80 

.30 

.39 

.26 

.34 

* 

* 

.93 

.31 

.30 

.26 

.26 

* 

.99 

.34 

.32 

.27 

.23 

8.61 

WIND 

19 

14 

34 

40 

18 

20 

22 

19 

* 

68 

19 

23 

17 

21 

* 

82 

26 

31 

9 

15 

* 

* 

77 

20 

22 

39 

15 

670 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (b) 

EVAP 

.33 

31 

.  30 

.19 

.  38 

.33 

.38 

.43 

.  40 

.41 

.37 

.34 

.35 

.42 

.41 

.32 

.37 

.35 

.35 

.36 

.37 

.35 

.30 

.  29 

.32 

.46 

.  24 

.33 

.33 

.31 

.24 

10.65 

WIND 

33 

32 

31 

32 

33 

38 

31 

38 

30 

29 

29 

26 

27 

32 

33 

31 

28 

31 

32 

28 

29 

27 

26 

28 

29 

* 

34 

888 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 
WIND 

.39 

.36 

.33 

.23 

.19 

.22 

.21 

.27 

.13 

.  25 

.29 

.36 

.43 

.31 

.53 

.30 

.20 

.40 

.42 

.35 

.36 

.33 

.  25 

.30 

.39 

.44 

.36 

.40 

.38 

.32 

.38 

10.08 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.36 

.42 

.39 

.18 

.20 

.  39 

.21 

.13 

.08 

.10 

.23 

.42 

.32 

.24 

.47 

.23 

.47 

.21 

.38 

.36 

.38 

.38 

.30 

.42 

.  32 

.35 

.41 

.34 

.39 

.26 

.  38 

9.62 

WIND 

59 

56 

64 

52 

46 

42 

62 

67 

45 

69 

53 

53 

57 

60 

64 

50 

49 

47 

60 

64 

62 

64 

71 

66 

58 

55 

71 

65 

53 

49 

68 

1801 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


EVAPORATION  AND  WIND  California 

AUGUST  1962 


Station 

Day  of  month 

Tot  . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

■H 

29 

or 
Avg. 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  IN 

.  35 
60 

.  35 
110 

.  40 
120 

.  30 
90 

.35 
120 

.30 
100 

.30 
55 
92 

.30 
35 
93 
60 

.30 
20 
93 
65 

.  30 
15 
95 
60 

.30 
35 
95 
60 

* 

45 
95 
59 

.  3(1 
10 
98 
6  4 

.35 

35 
98 
62 

.  35 
15 
97 
62 

.  40 
30 
97 
64 

.  55 
105 
90 
62 

.35 
70 
94 

56 

30 
15 
97 

.  30 
5 
93 

20 
97 

40 
93 

10 
94 

10 
93 

0 
9  5 

10 

96 

2  5 
97 
62 

.  40 
20 
95 
6 1 

.  45 
140 
90 
56 

30 
75 
89 
55 

.  30 
35 
92 
62 

9.95 
1475 
94.3 
61.9 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.35 
16 

.25 
39 

.30 
28 

.25 

.09 
19 

.23 
20 

.25 
28 

.33 
23 

.14 

25 

.23 
19 

.18 
19 

.18 
19 

.11 

16 

.27 
52 

.22 
14 

.27 
10 

.28 
17 

.28 
23 

.  24 
13 

.20 
8 

.20 
11 

.22 
17 

.18 
17 

.21 
14 

.  27 
17 

.22 
17 

.  22 
18 

.22 
20 

.24 
23 

.22 
22 

.17 
27 

7.02 
638 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 
WIND 

.53 
285 

.59 
341 

.38 
320 

.39 
216 

.43 
300 

.43 
294 

.30 
183 

.  42 
173 

.30 
103 

.45 
118 

.44 

159 

.45 
198 

.52 
1  4  2 

.72 
135 

.60 
117 

.82 
230 

.81 
297 

.42 
218 

.37 

.45 
94 

i45 

.37 

.  45 

.37 

.45 

.65 

.  55 

.  78 
169 

.66 
374 

.41 
314 

.34 
160 

15. 45 
6020 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.40 

.37 

.38 

* 
• 

.65 
125 

.23 
47 

.05 

23 

.07 
37 

.  11 

35 

* 
* 

» 
♦ 

.  77 
133 

.25 
38 

.34 
38 

.32 
39 

.30 
48 

* 

* 
* 

.89 
121 

.30 
38 

.30 
36 

.  40 

52 

.34 
41 

* 

♦ 

• 

,99 
129 

.30 
41 

.29 
43 

.  26 

37 

.31 
38 

8.62 
1276 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.30 

.30 

.24 

.18 

.  22 

.  27 

.21 

.  07 

.  14 

.  21 

.  24 

.30 

.  31 

.  29 

.  30 

.  29 

.  28 

.  28 

.  30 

.  30 

.  19 

.  30 

8.29 

TURNTABLE  CREEK 

WIND 

.  38 
33 

37 
16 

36 
24 

42 

.01 

26 

.40 
26 

.33 
44 

.09 
49 

.21 
45 

.  24 
47 

.10 

65 

.32 
19 

.35 
4  4 

.24 
40 

.35 
43 

.32 
45 

.32 
32 

.21 
50 

.39 
36 

.36 
37 

.40 
48 

.29 
49 

.  43 
96 

.43 
46 

.  29 
13 

.28 
69 

* 
» 

.56 
120 

.38 
30 

.32 
29 

.  50 
99 

9.42 
1362 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
82 
82 
56 

.23 
61 
81 
57 

.24 
60 
81 
55 

.25 
60 
84 
55 

.26 
55 
86 
56 

.28 
60 
83 
57 

.30 
62 
85 
51 

.30 
48 
B9 
56 

.29 
36 
86 
55 

.27 
81 
87 
55 

.30 
60 
86 
55 

.33 
50 
90 
64 

.45 
59 
92 
65 

.36 
45 
91 
62 

.45 
50 
90 
64 

.31 
53 
91 
60 

.30 
56 
90 
57 

.31 

53 

.30 

59 

.29 
70 
87 

55 

.30 

58 
85 

55 

.28 
61 
83 
57 

.  19 

57 
82 
57 

.28 
70 
84 

52 

.  19 
61 
84 

5  5 

.34 
64 
84 
58 

.  30 
45 
9  2 
57 

.69 
92 
94 
67 

.47 

77 
93 
56 

.  20 
41 
8  4 

56 

.22 
51 
79 
58 

1837 
86.4 
57.3 

WHISKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 
WIND 

.37 

.38 

.34 

.16 

.54 

.27 

.11 
3 

.04 
1 

.  15 

3 

♦ 
* 

• 
* 

.92 
41 

.28 
12 

.34 
19 

.40 
7 

.38 
22 

.33 
16 

* 

.62 
18 

.32 
6 

.29 
7 

.34 

23 

.30 
9 

.  29 

5 

* 
* 

.69 
15 

.27 
9 

.29 
8 

.28 
9 

.35 
26 

9.05 
B  335 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  IS  OF  COPPER,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(e)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT, 
(t)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

0  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

$  s  ° 

P.    a  at 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
hme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

lastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4: OOA  PST 

H 
W 
0, 

< 
o 

<?. 

o 

4: OOP  PST 

10:  OOP  PST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

661-00  I 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

22 

7.1 

++18 

NNW 

22 

55 

38 

24 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

14 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.3 

++26 

SSW 

7 

34 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

1.6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

27 

6.7 

++17 

ESE 

15 

79 

50 

37 

71 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.5 

EUREKA  WB  CITY 

JNW 

5.6 

18 

SW 

6 

4 

2 

1 

2 

0 

0 

9 

44 

6.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

6.5 

25 

NW 

27 

62 

38 

21 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

0.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

5.9 

++18 

W 

23+ 

91 

66 

58 

86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

30 

6.5 

++22 

WSW 

9 

87 

67 

68 

85 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.8 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.0 

23 

w 

9 

81 

53 

52 

77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

1.7 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

51 

37 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

1.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

10.8 

++23 

WNW 

5 

84 

68 

56 

80 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

3.4 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.0 

++18 

WNW 

28+ 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

14 

6.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

34 

8.7 

25 

SE 

3 

53 

33 

20 

39 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

94 

1.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

23 

6.7 

23 

SW 

17 

79 

51 

29 

66 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

98 

0.7 

SANDBERG  WB 

NNW 

11.1 

++28 

NNW 

28 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

22 

7.0 

19 

NW 

7 

85 

68 

66 

82 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

75 

3.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

42 

12.1 

37 

WNW 

16 

89 

69 

60 

84 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

12 

2.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

9.7 

26 

W 

29+ 

t85 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

69 

SAN  JOSE 

X  NW 

41 

5.5 

18 

NW 

8 

«t56 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

79 

2.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

6.6 

++29 

WNW 

30 

94 

63 

62 

90 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.5 

t  8:00  A.M.       d  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1962 


Day  of  month 


DEPTH  IN 

SO  L 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVG. 

BRAWLEY  2  SW 

INCHES  (A) 

9 : 00 

A.M. 

99 

98 

94 

90 

91 

93 

95 

96 

96 

94 

95 

95 

97 

98 

99 

98 

97 

98 

98 

95 

96 

95 

92 

96 

94 

98 

97 

97 

95 

90 

90 

95.4 

MAX 

126 

126 

125 

123 

117 

120 

123 

124 

120 

124 

123 

124 

123 

125 

127 

127 

123 

123 

125 

122 

125 

125 

122 

120 

122 

123 

122 

124 

123 

118 

117 

122.9 

MIN 

9  7 

9  7 

92 

89 

89 

91 

94 

9  5 

94 

93 

94 

95 

95 

97 

98 

97 

97 

97 

97 

95 

95 

93 

91 

92 

94 

94 

96 

97 

95 

89 

89 

94.  1 

8 

INCHES 

9  1 00 

A.M. 

98 

98 

96 

95 

94 

95 

96 

97 

96 

97 

96 

97 

97 

98 

99 

99 

99 

98 

98 

97 

98 

97 

96 

96 

97 

98 

97 

98 

97 

95 

94 

96.9 

MAX 

105 

105 

105 

103 

101 

102 

103 

104 

102 

104 

104 

105 

105 

105 

106 

106 

105 

104 

105 

105 

105 

105 

103 

103 

104 

105 

105 

105 

105 

103 

102 

104.2 

MIN 

97 

97 

92 

95 

94 

94 

95 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

98 

98 

98 

98 

97 

97 

97 

97 

96 

95 

96 

96 

97 

97 

97 

97 

95 

94 

96.1 

12 

INCHES 

9s  00 

A.M. 

98 

98 

9B 

97 

96 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

99 

98 

98 

98 

98 

98 

97 

97 

98 

98 

98 

98 

98 

97 

96 

97.5 

20 

INCHES 

9:00 

A .  M 

95 

96 

96 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

95 

95.6 

39 

INCHES 

9:00 

A.M. 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91.0 

79 

INCHES 

9:00 

A.M. 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

66 

87 

87 

85.5 

DAVIS 

1  WSW 

4 

INCHES  (B) 

MAX 

94 

95 

90 

91 

68 

90 

90 

91 

90 

91 

94 

95 

96 

98 

97 

99 

97 

94 

95 

98 

98 

94 

95 

94 

95 

96 

95 

96 

94 

91 

92 

94.0 

MIN 

76 

76 

74 

75 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

76 

76 

78 

77 

77 

79 

80 

76 

77 

78 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

73 

75.  6 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

INCHES  (C) 

MAX 

82 

81 

81 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

84 

84 

85 

86 

66 

85 

86 

86 

85 

85 

85 

84 

83 

8. 

83 

84 

84 

83 

83 

82 

81 

80 

83.4 

MIN 

7  8 

78 

78 

77 

77 

re 

79 

80 

81 

80 

80 

80 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

82 

81 

80 

7  9 

79 

80 

80 

80 

79 

79 

78 

77 

79.8 

STATION  2 

18 

INCHES  <D> 

MAX 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

71 

69 

0  8 

69 

71.2 

MIN 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

67 

68 

69 

09 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

71 

69 

67 

08 

68 

70.3 

(A)   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.M.  READ- 
INGS AT   9:00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY- 1 N-GLASS  THERMOMETERS. 
!B)   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 
<C>   RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(D)   RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULAR LY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.  AUGUST  6  TO  7:00  A.M.  AUGUST  8  AND  FROM  7:00  A.M.   AUGUST  27  TO  7:00  A.M.   AUGUST  29   (96  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oranon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt .  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station. 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 


"Soil  Temperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

"Supplemental  Data"  Table. 

Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 


+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the     Superintendent  of  Documents.       Remittances  and  correspondence     regarding  subscriptions  should  be 
at  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  Publi- 
cation   SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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AUGUST  1962 
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AUGUST  1962 
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AUGUST  1962 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCONDIDO 
AOELANTO 

ADIN  R  A  NGE  R    STAT  I  ON 

ALDERPO INI 
|  ALISO  CN  OAT  MT  FC  4< 
ALPINE 
AlTAPENA 

AL  TURAS   HANGER    STAI  It 


0006  LAKE 

001*  LOS  ANGELES 

002*  SAN  BERDINO 

1  0029  MODOC 

,  006*  CONTRA  COStA 

:  oosej  humsolot 

''  011S  LOS  ANGELES 
0136,  SAN  DIEGO 
014*  LOS  ANGELES 
0161  MODOC 


ARROYO  : 


q  •  I 


508  C  0327  LOS  ANGELES 


ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELl  CCC  CAMP 
AUBE  °R y 
AUBURN 

avalon  pleasure  pier 
azusa  citt  park  fc  1*3 
backus  Ranch 

BADGER 
BADGE  R  PASS 
BAKER 

BAKER   9  NNM 
BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
BAlCh  POWER  HOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  OA" 
BARSTOw 

barton  flat 
bates  ridge 

BEARTRaP  MEADOW 

beaumont 

beaumont  pumping  plant 
beaumont  1  e 
beehive  meadow 


BEL 


FC 


BERRrESSA  LAKE 
BESWICk   7  S 
8IEBER 

8IG  BAfi  RANGER  STAI 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  BEND  RANGER  SIA 
BIG  CREEK  PH  NO  1 
BIG  OALION  DAM  FC22 
BIG  PINE  CREEK 


03*3  TULA RE 

0355  ORANGE 

0372  NAPA 

0374  TULARE 

0379  FRESNO 

0383  PLACER 

0395  LOS  ANGELES 

0*10  LOS  ANGELES 

0*18  KERN 

0622  TULARE 

0*25  MARIPOSA 

0436  SAN  BE  RD I  NO 

0*37  SAN  BERDINO 

0**2  KERN 

0**9  FRESNO 

0*68  TEHAMA 

US09  ORANGE 

051*  SAN  DIEGO 

0519  SAN  BERDINO 

053*  FRESNO 
05*3   SNTA  BARBARA 
0596  TULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  PIVERSIDE 
0609  PIVEPSIOE 
0617  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
067*  SAN I A  CRUZ 
0693  ALAMEDA 

0705  NAPA 

07  IS  SISKIYOU 

0731  LASSEN 
ON     0738  TRINITY 

07*1    SAN  BERDINO 

0742  SAN  BERDINO 
ION  07*7  PLACER 

07  55  FRESNO 
9-E  0758  LOS  ANGELES 

0767  INYO 


BIG  PINES  PARK  FC  B3B       0779  LOS  ANGELES 

BIG  SUP  STATE  PARK  0790  MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-E  0798  LOS  ANGELES 

BIRMINGHAM  GFN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 

BISHOP  CREEK    INTAKE   2       0B19  INYO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 

BISHOP  WB  AIRPORt  0822  INYO 

B 1  SHOP  UNION  CARBIDE         082*  INYO 

BLACK    MOUNTAIN   2    SW  0850  SANTA  CLARA 

BLACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 


BLYIHE 
BLYTHE 
BlyThE 
BOCA 


BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
8UENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  PWfi  HOUSE 
B URBAN!  FIRE  OEP  FC226B 
BUR8ANK  WB 
BURL INGAME 


BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTIONWILLOW 
CABAZON 

CA8RILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  8IG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
,  CALEHCO  2  NE 

CALIFORNIA  HOT  SPRoS  RS 
,  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMP  ANGELUS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPIONV1LLE  RANGER  SI* 

CANBY  11  SW 

CANBY   RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 


I  DIEGO 
i  CRUZ 


092*  RIVERSIDE 

0925  RIVERSIDE 

ORT  0927  RIVERSIDE 

0931  NE  V ADA 

BON  I T A  0968  SAN  DIEGO 

80ONV1LLE  HWY  MNINC  SIA  0973  MENDOCINO 

BORON  0979  kERN 

i  0E5ERT  PARK  0983  SAN  DIEGO 


BORRFGO  SPRINGS  3  NNE  0986 
BOULOER  CREEK 

LOC ATFLL I   RANCH  1O05 
BOULEVARD 
BOUOUEI  CANYON 
BOWMAN  0AM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRAN1COMB  2  NW 
BR  AwL  E  Y  2  SW 

BRAy   1«j  WSW 
8 RE A  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BR  I DGEPORT 

BR  I DGEPOR1  RANGER  STA 
BRIOGEVlLLE  *  NNW 
BROCKWAv  summit 
BROOK  S   FARNHAM  RANCH 
8RUSH  CREEK  RANGER  ST  A 


SAN  I 
013  LOS  ANGELES 
018  NEVADA 
031  RIVERSIDE 
03*  MONTEREY 
0*6  MEN00CIN0 
048  IMPERIAL 


AMBOY  0176  SAN  BE  RO 1  NO 

ANGIOLA  020*  TULARE 

ANGWIN  PAC    UNION  COL  0212  NAP  A 

ANIIOCH  FIBREBOAPD  MRL  0227  CONTRA  COSTA 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3  0232  CONTRA  COSTA 

ANZA  0235  RIVERSIDE 

APACHE  CAMP  0239  VENTURA 

APPLE  VALLEY  1  02*4  SAN  BERDINO 

ARROYO  GRANDE  1  0320  SN   LUIS  08PO 

ARROYO  SECO  0322  MONTEREY 


34  30 
3*  35 
*1  12 


9  35  59 
17'  38  34 
27  38  01 


15  34  31 
*  35  07 
2*  36  16 


057  ORANGE 
060  CONTRA  COSIA 
072  MONO 
0  76  MONO 
u6u  MUMBOLD! 
096  PLACER 
112  YOLO 
130  BUT  IE 

133  PLACER 
142  MONTEREY 
149  SHASTA 
159  PLUMAS 
161  PLUMAS 
170  SAN  BEN 


21 


180  ' 
192  LOS  ANGELES 
19*  LOS  ANGELES 
206  SAN  MATEO 

21*  SHASTA 

215  TRINITY 

216  CONTRA  COSIA 
24*  KERN 

250  RIVERSIDE 

252  SAN  0IEGO 

253  SNTA  BARBARA 
272  SAN  BERDINO 
277  CALAVERAS 

280  CALAVERAS 

281  ALAMEDA 
288  IMPERIAL 

300  TULARE 
312,  NAPA 
3161  SISKIYOU 
369  SAN  BERDINO 
42*  SAN  DIEGO 
42B  CALAVERAS 
*33  SIERRA 
444i   SN   LUIS  OBPO 


.  LOS  ANGELES 
<  KERN 

PLUMAS 

ORANGE 
I  SAN  8ER0INO 
!  PLUMAS 
.  MONTEREY 


13  3*  13 
9  36  29 

26  33  55 
17   38  25 

9  36  28 

27  37  05 
1   3B  54 


6   35  23 

10  35  25 

11  36  55 


28  33  56 

28  33  59 

6  33  56 

37  38  00 

33  36  05 

4  37  05 

4  37  52 


8  39  5* 

20  36  46 
8  39  25 

13  36  II 
13  34  12 
*  37  35 

21  *0  53 
40  48 
37  52 


32  34  35 

6  34  23 

2  38  17 

3*  38  12 


8  39  27 
21  *1  22 
21   *1  27 


5  45 
9  29 
22  26 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1966 
2920 
28*5 
4193 


2367 
1735 
1127 


22  12 
16  17 
18  22 


21  51 

21  20 

21  12 

Z  ]  11 


23  28 

22  05 

19  28 

16  *7 

17  16 

19  59 
17  34 

20  19 
20  22 


15  28 
18  41 

22  35 
22  48 

16  59 

16  28 
20  51 
20  34  | 

20  41 

21  02  I 
21  03  , 

20  52 
IB  3* 
i  .'  58 

21  05 

17  47 
L7  4  a 
Zl  09 


i  ALLEN  FECHT 


3915 
4966 
2936 


6  07  10*6 


2613 
30*5 
2600 
6500 


2  14  480 
22   14  6140 

1  08  4130 

3  15  1272 
6  56  6746 

6  58  6B15 
0  31  5739 
9  15  4928 

7  49  1575 

8  28  10000 


2317 
I  722 

i  8154  I 
i  110*0 

!      6108     MID  I 
I     9390  12M 
22  10  2330 
21    12  7200 

20  42     5280     M|D  I 


FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWAf E  R  OIL  CO 
ALPINE  F IRE  DEPT 
RUB10  CANON  L*W  ASN 
i       U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  D1V  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV   ♦  WHSE 
PAC IF IC  UNION  COL 
F IBREBD  PROOUCTS  COR 

u  s  Bur  reclamai ion 

CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAO  I 
APPLE    VALLEY  I 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILL INGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I        US  NAT   PARK  SERVICE 
HERSCHEL    P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUIRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PEIE  E  DUeOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  l  TURCOTT 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METMENY 
L  A  wTR  +  PwR  DEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 


2175 
3350 
305  S 
53*7 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  dieTgo  WAIEA  DEPI 
SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
OEAUMONT    IRRIG  D1ST 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HE  TCHY  wTR  SUP 
MIKE  MC  NALLV 
MRS  NELSON  I  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
MARK    P  HICKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
bIG  BE Aft  LK  FIftE  OISI 
MRS  MARGIE   A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
GERALO  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 


U  S  FOREST 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  tNGlNEERS 

calif  elec  power  co 
s  corps  of  engineers 
jus  weather  bureau 
union  carbide  co 
mrs  mary  incerpi 
s  u  s  weather  bureau 

>   u  s  weather  bureau 

W   FRANK  SWOPE 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PA8ST 
R  M  ALLEN 
STATE    DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
C A L  DIV  BEACH  ♦  PKS 

01  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT   D  LOCATELL I 
THE    OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
NEVADA 

STATE  o; 

W 1 LL 1  AM 

AGR  ftESI 


6  <.  :  0 
6650 
2050 
7200 


i  U   S  WEA 

BREA  F]i 
CORPS  Oi 
VERNON 
BRUCE  I 


MRS  ALBERT 


3771 
1760 
5200 
L  64  0 
1800 


*10       5P  6P 


v  of  fstry 
c  johnston 
arch  service 

her  bureau 

E  OEPT 
ENGINEERS 
CAKEBREAO 

BOELK 

SERVICE 


ENGINEERS 


C1T 


S  FOREST  SERVICE 


ENGINEERS 
wEFERL ING 
M  DAVIDSON 

COMPANY 

CRITTENDEN 

COMPANY 
J  TAYLOR 
HER  BUREAU 
BURL  INGAME 


r 


2760 
-•  )( 
4312 

794  I 
2010  ' 

1625 
1220 
2906 


MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAuT 
MRS  M  A  fl   SI  IRION 
BuENA  VISTA  w  S  01  ST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U   S   BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DlV  BEACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E    BAY   MUN  UTL  DIST 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


!  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILL! 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  P01N 
CEDARV I LLE 

CENTERV I LLE  POWER  HOUS 
CHALLENGE    RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  0 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
I  CHESTER 

I  CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME    HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
C  ITRUS  HE IGHTS 
CLAREMONT  FC  230D 

CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVE RDALE  3  SSE 
CLOVEROALE  11  w 
CLOVER 
COAL INGA 
COAL INGA 


COBB    2  NW 
COFFEE    CREEK  RS 
COHASSET 
COLBTS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  C AMP 
COLEMAN  F 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  S5W 
COLYEAfi  SPRINGS 

CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO   1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRA8TREE  MEAOOw 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENI   CITY  7  ENE 

CRESCENT   CITY  MNTNC  STA  2150  DEL  NORTE 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY     2163  SAN  BERDINO 
CROCKETT  2177  CONTRA  COST  A 

CRYSTAL  LAKE  FC 
•CULVER  CITY 

CUNNINGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUY  AM AC  A 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER 
DAGGETT    1  ENE 


DANA  2  SE 
OAVENPOR  T 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  MOUSE 
DELANO 
OEL  MONTE 

OEL  PUERTO  ROAO  CAMP  2369  STANISLAUS 
OENA ] R  2389  STANISLAUS 

OE  SA8LA  2402  BUT  IE 

DESCAN^.Q  RANGER  STATION  2406   SAN  OIEGO 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP     2432   LOS  ANGELES 
DOBBINS  COLGATE  fOREBAY  2458  YUBA 
OONNER  MEMORIAL   ST  RK  2**7 
OOS  RIOS  2490  MENOOCINO 

D0UBLE8UNK  MEAOOW  2492  TULARE 

DOWNEY  FIRE  OEPT   FC1U7C  249*  LOS  ANGELES 

D0WN1EVILLE  RANGER  STA 
OOYLE 

OOYLE   5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 


VIEW  RANCH 
SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
L0NN1E  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  wTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  MATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN   SALT  COMPANY 
JAMES  0  GO00R1OGE 
C  F  ELDER 

F  P  BRACKET!  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 

GLEND INN  I NG 
JOHN  R  8YRD 
FRANK  S  ORNBAUN 
U  S  FOREST  SERVICE 
COAL INGA  F IRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 
U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 

SERVICE 
U  S  F  *  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 


HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LlGHl  CO 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
STATE    DIV  OF  HWYS 
SAN  MORITZ 
SUGAR  REFINING  CO 


U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  L !N 
DONAlO  E  INGRAM 


JOHN   S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

corps  of  engineers 
u  s  foresi  service 
water  ranch 

AGENCY 

harley  neuerburg 
pac  cement  aggregate 
univERSI It  of  Calif 
richard  f  hughes 
herman  l  lorenzen 

SERVICE 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 


W  F  MOORE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FORESI  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


nUNN  SIDING 

OUNSMUIR  RANGER  STATION  2572  SISKIYOU 
OUTTONS  LANDING  2580  NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  2598  RIVERSIDE 


east  park  reservoir 
East  vidette  meadow 
el  cap  1  tan  dam 
el  centro  2  ssw 
electra  power  house 
Elizabeth  lake 

FC  ] 
1  ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

El  modena 

elsinore 

elsinore  *  sse 
'  escondido 
1  escondido 

et  i  wanda 


CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 
STUART    I  PRICHETI 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  OUON 
FRANK   M  ROWLAND 
L  A  WTR  +  PWP  DEPT 
W  0  MC  LEAN 
MRS  ALE  I  HA  G  HUNl 

earl  k  wobser 
u  s  forest  service 
dan  steele 

metro  water  oistrici 

orland  unit  wu  assn 
s  corps  of  engineers 
san  diego  water  oept 
El  ceniro  water  oepi 


l*EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
|  EXETER  FAUVEP  RANCH 

AIRFIELD 

AIRFIELD  POLICE  STA 
A  I RMONT 


EATHER  FALLS 

ERGUSON  RANCH 

ERNDAlE  e  SSW 
lODLETOWN  lynch  RANCH 
IGuEROA  MOUNTAIN 
ILLMORE    1  WNW 

INLET    1  NNE 

INLEY  1  SSE 

INLEY  5  SW 

IVE  POINTS  5  SSW 
LEMING  FISH  +  GAME 
LORENCE  LAKE 
OLSOM  DAM 
ON  TANA    5  N 
ONTANA  KAISER 
OREST  GLEN 


E  E  STUOLEY 
ROBERT  E  BOIIEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  wANNAMAkER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
EwING 
M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BuCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 


WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

JAMES  T  MEL V  IN 
ALBERT  E  MOORHEAO 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  E01SON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

W 
O 
< 

X 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

FORESTHILL   RANGER  SIA 

PLACER 

h 

31 

01 

12C 

50 

3200 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

S I SK I  YOU 

FORT  8IOWELL 

FORT  BRAGG 

MENDOC 1  NO 

FORT    BRAGG  AVIATION 

u ;  f,  , ■ ,  ■   ;  rj  . 

FORT  DICK    1  NNE 

DEL  NORTE 

FORT   JONES  6  ESE 

S  ISK I  YOU 

,  FORT  JONES  RANGER  STA 

SISK I  YOU 

FREEDOM  8  NNW 

SANTA  CRUZ 

20 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

2 

60 

42 

36 

1100 

FRESNO  wB  AIRPORT 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

2" 

FULLERTON  ARROUES  RANC- 

ORANGE 

FULLERTON  OAM 

ORANGE 

FULLERTON  millcrest  re. 

ORANGE 

0AR8ER V  I  LLE 

HUMBOLDT 

GARDEN  VALLEY  2  S 

EL  DORADO 

GASQUET  RANGER  STATION 

GEM  LAKE 

MONO 

u 

GEORGETOWN 

3381 

'          "1  ".H  «  , 

38 

54 

1.  . 

51 

2701 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

EL  DORADO 

GERBER  RANCH 

SANTA  CLARA 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  OAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

G ILROY 

SANTA  CLARA 

G1LR0Y  6  NE 

santa  Clara 

z 

G1LR0Y  14  ENE 

santa  clara 

20 

1  0 

GLENDALE   STAPEN  FC  295C 

3650 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

16 

530 

GLENDORA  WEST  FC  165 

LOS  ANGELES 

GLENNV I LLE 

glennville  fulton  rs 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRACE  MEADOW 

GRAN  1 TE  8ASI N 

GRANT  GROVE 

TULARE 

11 

GRASS  LAKE  HWV  MNK  STA 

3564 

SISKIYOU 

61 

38 

122 

12 

5075 

GRASS  VALLEY 

NEVADA 

GRASS  VALLEY  N JD 

NEVADA 

GRATON  1  w 

SONOMA 

5  I  S  K I Y  OU 

GREENVILLE  RANGER  STA 

grizzly  flats 

EL  DORADO 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

LOS  ANGELES 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

HAM  I LTON   BRANCH  PH 

4560 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANFORD 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

I  3 

° 

HAPPY   CAMP   RANGE P  STA 

3761 

5 ISK]  TOU 

61 

68 

123 

23 

1090 

HARRIS  GAGING  STATION 

HARRISON  GULCH  RS 

HARDY   L    ENGLEBRIGHI  DAM 

NEVADA 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

R 1 VE  RS IDE 

HAYFORK    DANGER   STAT  ION 

TRINITY 

AL  AMEOA 

HEALDSBURG 

22 

102 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

38 

122 

52 

102 

R I VE  RSI OE 

HENSHAW  DAM 

SAN  DIEGO 

HERNANDEZ  2  NW 

HERNANOEZ  7  5E 

HESPERI A 

SAN  BEROINO 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

H 1 DDEN  vALLE Y  RANCH 

NEVADA 

HILTS 

S ISK I  YOU 

LAKE 

1 

122 

* 

2960 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

36 

22 

LIS 

39 

8500 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

HOLL I  STEP 

HOLLISTEP  2 

HONEvDEw  2  WSW 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLO  T 

hopland  e  ne 

HOPLANO  LARGO  STATION 

MENDOC I  NO 

22 

39 

01 

123 

07 

550 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

37 

11 

UB 

37 

7100 

HUASNA 

5N  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

HUN T  INGTON  LAKE 

HURKE  Y   CREEK  PARK 

R I  VERS  1 OE 

HYAMPOM 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

IDRIA 

SAN  6EN1I0 

2650 

10YLLWILD   RANGER  STA 

4211 

45 

116 

63 

5397 

IMPER 1 AL 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

R  1  VERSI DE 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMJTAGE 

I  ONE 

IOWA  HlLL 

I  RON  MOUNTAIN 

SAN  BE  RD I  NO 

6 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

61 

16 

1.  . 

18 

5300 

JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

JUL  IAN  WYNOLA 

SAN  OIEGO 

KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

LAKE 

23 

KELSEYV1LLE  4  SW 

4493 

LAKE 

38 

56 

122 

53 

1480 

KENTF IElD 

37 

57 

90 

KERLINGER 

37 

41 

121 

26 

172 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

35 

57 

■KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

15 

i  1" 

26 

2703 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

45361 

36 

00 

119 

58 

310 

KETTLEMAN  STATION 

4  5  36 

36 

120 

05 

508 

K ] L ARC  POWER  HOUSE 

41 

52 

2648 

KING  CITY 

4559 

MONTEREY 

36 

12 

121 

08 

3^0 

KLAMATH 

DEL  NORTE 

1  .5 

31 

124 

02 

25 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

31 

123 

54 

2356 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

659TJ 

STANISLAUS 

14 

37 

120 

39 

315 

KORBEL 

4602 

HUMBOLO T 

40 

52 

123 

57 

145 

KYBUR2  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

38 

:  I 0 

09 

5750 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4428 

LOS  ANGELES 

36 

15 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122 

06 

535 

■L AGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

67 

35 

LAGUNA  BEACH  ; 

4650 

ORANGE 

33 

33 

117 

48 

210 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

6 

37 

122 

670 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I       L   J  FEE 

CALIF  +  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM    R  PrtTQN 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MPS   CLARA  JONES 
JUS  WEATHER  BUREAU 
U    S   BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS   N   E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FORESI  SERVICE 
CALIF  ElEC  POWER  CO 

WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILOA  DRAGhI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GlLROY  F IRE  0ISTR1CI 
WILLIAM  J  KICkham 
SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
1       KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
U  S  F0RE5T  SERVICE 
JOHN   F  WALL 
MRS   ALIA  M  BOGUE 

I  C  EVEHLY 
S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
1       US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOOOE 
RAYMONO  SHINE 

CLOSED  7/23/62 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FORESI  SERVICE 
MRS  LAURA  b  CEDERLOF 
DUANE   J  COX 
U  S  FORESI  SERVICE 
JOSEPH  E  8UTTNEP 


JAMES  I 


JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 

san  mateo  depi  agr 
Albion  a  sargent 
u  s  air  force 
st-te  div  of  fstry 
corps  of  engineers 

u  s  forest  service 
olin  lewis 
u  s  forest  service 
corps  of  engineers 
u  s  foresi  service 


8A         C  METRO  WATER  DISTRICT 

8A  US  FOREST  SERVICE 

C  MRS  MARY  JO  DPENNAN 

6P  HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

BA  WALDO  F  1VERSON 

8A  LAKE    HEME!    MUN  WATER 

8A         C  VISTA    1RRIG  DIST 

4P  MAX  D  LEY 

C  MRS  CLORENE  AKERS 

SS  ROY  £  WALTERS 

BA     SAC  H       HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

8A  CLARENCE  £  GASSOWAY 

«A  FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

8A  GEORGE  G  HOBERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

5P  LOUIS  LUEBKERT 

SP  CITY  OF  HOLLISTER 

C  CITY  OF  HOLLISTER 

8 A  MRS  ANNE  M  AOAMS 

BA         C  Bufl    INDIAN  AFFAIRS 

8A  MRS  DOROTHY   MC  COLLUM 

C  MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

8A  CLIFFORD  W  CRAWFORD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  KENNETH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

5P  MRS   IRENE  GRAVES 

4P  P   G   ♦    E  COMPANY 

C  H       SO  CALIF  EDISON  CO 

C  RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

C  MRS  FRANCES  V  MOSS 

5P  STATE  DIV  OF  HWYS 

4P  NEW    1DR1A  MINE  ♦  CHEM 

5P         C  H       US  FOREST  SERVICE 

6P  IMPERIAL    IRRIG  DIST 

TA          C  H        LA   HtR    •   PWR  OEPT 

C  LA  WTR  ♦  PWR  DEPT 

8»     8A  AGR  RESEARCH  SERVICE 

SP  KERN  CO  FIRE  OEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  C AN T fl ALL 

u  s  forest  service 
george  w  mull 
zenos  y  coleman 
Charles  vilinek 
john  k  chase 
s  so  calif  edison  co 
kee  ranch 

mrs  ruth  f  rubinow 
co  farm  +  home  adv 

mrs  karen  v  bacci 

!  pac  coast  aggregates 
mrs  l  ila  lof8erg 
so  calif  edison  co 

1  so  calif  edison  co 
standard  oil  co  cal 
p  g  ♦  e  company 


STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROLD   DEL  PONTE 
0  LEE  EMERSON 
RAYMOND  wlLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPQPT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENf 
LAKE  SPAULDING 


LAKE 
LAKE  WOHLFORO 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA    PAN  Z  A  RANCH 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC   352  B 
LEE Sv I LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

lehman  ranch 
lemon  Cove 

LINDSAY 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 


4671 


ALPINE 

san  berdino 
4679  Tuolumne 
469a  TRINITY 

LAKE 
4  7  1 3  LArF 
4705  INYO 

4711    SAN  DIEGO 
47  13  NEVADA 

4714  NEVADA 
4726  SAN  OIEGO 
4735  SAN  DIEGO 
474T  LOS  ANGELES 
4767  SN  LUIS  OBPO 
4773  PLUMAS 
4812  BUTTE 
4838  SISKIYOU 
4851  MENDOCINO 
4863  KERN 


4867    LOS  ANGELES 
4880  COLUSA 
4884  MERCED 
4686  EL  OORADO 
4890  TULARE 
49S7  TULARE 
4986  LOS  ANGELES 
4988  LASSEN 
4997  ALAMEDA 


3*1  38  2B      120  ( 


23i  39  02 
2  3  39  02 
19  37  13 
23  40  53 
25  32  52 
8  39  19 

8  39  20 
33  33  10 
33  32  46 
IS  34  42 


117  11 

119  53 

123  24 

122  55 


LLANO  SHAwNEE  HILLS  RCH  5002  LOS  ANGELES 


LOCKWOOD  2  1 
LOCKWOOO  MESA 
L0D1 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 
LONE    TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 

LONG  BEACH  wB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOR A INC 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGFLES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  PANOS 

LOS  8AN0S   ARflURU A  RANCH 

LOS  GAT3S 

LOS  GATQS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
L0WE»  K I B8E Y  PIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SSW 


VALLEY 
LUCIA   WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POwER  HOUSE   5215   SAN  BE  RO 1  NO 
LYTLE   CREEK    RANGER    STA      5218  SAN 


5017  MONT  ERE  I 

5023  SAN  OIEGO 

5032  SAN  JOAQUIN 

5o40  MADE  PA 

5064  SNTA  BARBARA 

5067  INYO 

5074  SAN  JOAOUIN 

5078  TUOLUMNE 

5082  LOS  ANGELES 

5085  LOS  ANGELES 
5o88  SIERRA 
5098  KERN 
5107  SNTA  BARBARA 
51  14  LOS  ANGELES 
5115  LOS  ANGELES 

5118  MERCED 

5119  MERCED 

5123  santa  clara 
5125  santa  clara 

5147  snta  barbara 

5151  KERN 
5160  TUOLUMNE 
5162   SAN  OIEGO 
5171  SIERRA 
5182   SAN  BERDINO 
5184  MONTEREY 
5212   SAN  BERDINO 


*  37  39 

15  34  28 
24  35  58 
33  32  59 

16  38  07 
27  37  20 
32  34  40 
19  36  27 
27  37  37 
37  38  11 


10  35  18 

33  34  45 

13  33  56 

13  34  03 


10  35  37 
37  38  01 
33  32  37 


MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD   RIVER   RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDE V 1 LLE  ISLAND 
MANZAN1 TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEE VlLLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ    3  SSE 

MART  INEZ  F IRE    ST AI ION 


5231 
5233 
5244 

5258 
5284 
5296 


SAN  JOAQUIN 
SHASTA 
RIVERSIDE 
SALANO 

KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COST  A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
TEHAMA 


28  34  14 

21  61  04 
27  36  58 
17  40  27 

29  34  24 
23  38  51 
19  37  37 
27   38  02 


23  • 


MEAOOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAN 
MERCED  F 1  RE   STAT  ION 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
mEyEPS  4  sw 
MEYERS   INSPECT  ION  S 
MICHIGAN  BLUFF 

m  1  dole i Own 

MIDDLEWATER 

MIlFORD  LAUFMAN  PS 

M ILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  SPENGLEP  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 


5496  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

552B  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5586  PLACER 


38  42 
37  68 

37  58 

38  01 


21  41  16 

27  37  05 

6  33  33 

12  41  35 

27  36  47 

14  37  18 

14  37  19 

27  36  4? 

36  36  49 


120  < 


MOJAVE 

MONACHE  MEAOOwS 
MONO  LAKE 


MONTEREY 

MONT ICELLO  OAM 

MOORP ARK    1  SSE 


MORGAN  HlLL    6  WNi 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   FIRE  01 


I  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 

mt  baldy  notch 

mount  oanaher 
mount  diablo  north  gate 
mount  hamilton  , 
mount  hebron  ranger  sta 
mount  madonna 
mount  shasta  ski  bowl  i 
mount  shasta  slope 
mount  smasta  wb  city 
mount  tamalpais  2  sw 
mount  wilson  fc  338  b  \ 

muir  woods 
mumbo  basin 
nacimiento  dam 


■  TSt 

5777 
5779 
5785 
5795 
5818 
5823 

5840 
5844 
5  846 
5853 

5866 
S8ft9 
58  90 
5900 
5*01 

5909 

5933] 

'■"".! 

S9«q 

5982] 
5983) 
5996] 
600a 


It  36  45 
37   37  39 

37  37  38 
6  35  03 

10  36  13 

38  38  01 
12   41  45 

4  36  3b 
23  38  30 


33  : 


17 


•NAPA  STATE  I 
NAVAPRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  F A A  AIRPORT 

NEENACH 

NEVADA  CITY 


6056 
606  5 
6074, 


LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 


FRESNO 
STAN  I  SLAuS 
STAN  I SLAUS 
KERN 
TULARE 

SISKIYOU 
MONTEREY 

VENTURA 


san  diego  33  32  41 

santa  clara  4  37  08 

santa  clara  20  37  09 

santa  clara  20  37  ob 

san  berdino  6  34  03 

sn  luis  obpo  4  35  22 

sn  luis  obpo  4  35  25 

san  berdino  6  35  28 

san  berdino  28  34  14 

san  berdino  28  34  17 

el  dorado     i  i  38  45 

contra  costa  4.  37  5? 

santa  clara  *|  37  20 

siskiyou  12  41  47 

santa  cruz  20  37  01 

siskiyou  23  41  22 

siskiyou  23  61  22 

siskiyou       i  23  41  19 

MARIN  17  37  64 

LOS   ANGELES  13  34  14 

MARIN  IT  37  56 

TRINITY  35|  41    12  | 

SAN  LUIS  OBPO  26  : 


118  43 

121  00 

121  00 

118  10 

ne  io 

119  09 


121  39 

116  34 
120  51 
120  51 
115  32 

117  39 
117  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

3  || 


!  7500 
5205 
■  4662 
I  3164  1 
I  1342  I 
1356 
906S 
1075 

5156 


5P 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHE AO   F  0 

S  HE  I CH  HETCHY  wlR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRI S 
'  U  S  SOIL  CON  SERVICE 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 


120  38 

117  00 

117  01 

118  09 

120  10 

121  29 
121  31 
123  29 
118  52 


4960  4P  4P 
1500 

530       5P  5P 
2350     MID  5P 
1560 
4975 

506  5P  5P 
4770  SA  8A 
1640 

3585  8A 


P  G  *  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MIL  WTR 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  E01SON  CO 
ABE    E  ZIMMERMAN 
L  I  BDE  Y 


122  26  1330 


121  39 

122  00 

121  43 

122  12 


NAPA 

MENDOC 1  NO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 


IT  3B  IB 

17  38  17 

17  39  10 

3  34  50 


US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
MATTHEW   J  KEEGAN 
MERCED  CO  F IRE  DEPI 
IVAN  R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  OE  CHAINE 

.  OF  ENGINEERS 


OUAR  TE  RM AN 


117  45 

121  05 

117  15 
121  17 

119  19 

120  29 

118  03 

121  23 
120  01 

ne  12 

i  49     118  09 

1  41     120  01 


120  56 

121  59 

122  02 

119  47 

119  41 

119  53 
116  56 

120  15 

116  57 

121  27 

117  20 
117  27 
117  29 


398       SP  SP 


1160 
2250 
2760 


120  28  5300 

120  04  268 

123  32  2775 

118  17  -450 

122  47  2380 


32     121  34 


MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  HATER  CO 
LOOI    SEWAGE    TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC    SEW   TREAT  PL 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
EOwARD  C  GERLACM 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEEO 

jus  weather  bureau 
charles  h  gray 
charles  w  poole 

HENRY  R  GEwE 

jus  weather  bureau 
jus  weather  Bureau 
roger  c  rice 

ARBURlJA  RANCH 

CITY  OF  LOS  GATOS 
ISAOOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  ■»  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  L  A  fl  SE  N 
MRS   FRANCE  PR1TCHAR0 
STATE   DIV  UF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 


BA  STATE    DIV  OF  HWYS 

8A  STATE  DIV  OF  FSTRY 

8A  US  FOREST  SERVICE 

PUBLICATION  DISCONTINUE!!  b/l/62 

C  MRS  M  E  MAHNKE 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

VAfl  vAR  JESSE  FIERRO 

8A  H  US  NAT  PARK  SERVICE 

MID  U  S  AIR  FORCE 

MID  U    S   NAVAL  SHIPYARO 


119  23 
119  58 
119  47 


119  26 
116  02 
121  37 

120  22 
120  29 
120  29 
120  52 
120  01 
120  01 


666       6P  8P 


4480 
-175 

7  r. 


1165 
6470 
6342 
3650 


40  OS  120  21  4860 

34  05  117  02  2940 

34  05  116  56  4945 

36   17  118  46  3600 

40  21  121    36  4911 

36  26  118  35  7975 

40  12  123  46  400 

34  56  115  32  4310 


SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABR1ELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MAR  YS V  I L  LE    FIRE  DEPI 
CITY   SAN  FRANC  I  SCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 
0  8  w  ALEXANDER 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK   F  M01T0ZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  0 1  ST 
HORACE  C  SwATZEL 
i       N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSED  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  OIV   BEACH  *  PKS 


8  0  00 
6520 
2640 


115       SP  SP 


KERN  CO  F | RE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 


6739  SP  SP 

4275  '  8A 

7735  4P  4P 

3408  8A 

2100  7a  7a 

4250  8A  8A 
1800 

784!  9A 

7500 

3544  mid  MID 
1*75 

5709  4P  4P 


ROBERT  w  . 
US  BUR  RECLAMAT ION 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS    THE L MA  F  DOWNER 
MANUEL   V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CAL 1 F 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
I       MT  BALDY  SKI  LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  01 V  BEACH  *  PARK 
I      U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 
i        MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 
U     U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
i       U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON  1 TE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 

I  AGENCY 
!  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


STATION  INDEX 


NEWARK 

NEWBURY   PAR*   A  SW 

NEWHALL    SOLEDAO   FC  3. 

NEWHALL    U    S  RANGER  S 

NEWMAN   1  NW 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NlCOLAUS 

N 1LANO 

NIPOMO  2  NW 


OAtOALE  WOODWARD  [ 


ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 


STAN  I SLAUS 

MODOC 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 


6252  MADERA 
6256.  LOS  ANGELES 
62901  MARIN 
6305:  STANISLAUS 
6328'  SISK  [YOU 
6335  ALAMEOA 


63?7  SAN  DIEGO 
6379  SAN  DIEGO 
6383  SAN  DIEGO 
6395  FRESNO 
6399  VENTURA 
6ft32  ORANGE 
6*55  SHASTA 
6ft65  LOS  ANGELES 
61.73  ORANGE 
64  76  FRESNO 

%ft98  HUMBOLDT 
6ft99  HUMBOLDT 
6506  GLENN 
6508  HUMBOLDT 
6521  BUTTE 
6525  BUTTE 
6528  BUT  IE 
6552  MAPIPOSA 
6569  VENTURA 
6576  VENTURA 


PACHECO  PASS  6583  MERCEO 

PACIFIC  HOUSE  6597  EL  DORADO 

PAC01MA  DAM  FC   33  A-E  6602  LOS  ANGELES 

PalCJNES  OhPwALL   RANCH  661^  SAN  BEN  I  TO 


3ft  09 
34  23 
3*.  22 

37  21 
ftl  59 
33  36 

38  5ft 


1  OBSERVATION 
*  TIME  AND 

~  TABLES 


oceans ide 

oceanside  pumping  plant, 
ocotillo  wells 
oilfields  joaouin  ridge 

OJA| 
OL INDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  PESERVOIR 
ORANGE  COVE 


33  33  12 
33  33  13 
6  33  09 
27  36  18 
33  3ft  27 
26  33  55 
23  ftO  29 


ORICK   10  SE 

ORLEANS 

OROV ILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGE 0 

OSTRANOEP  LAKE 

OKNARD 

OZENA 


PALMOALE 
PALMDALE  Z  NE 
PALMDALE    FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  MALL 
PALOWA 


662ft  LOS  ANGELES 
6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDE 
66ft6  SANTA  CLARA 
6650  MONTEREY 


I  OBSERVATORY  6657   SAN  DIEGO 

PALOS  VEROES  EST   FC  430  6663  LOS  ANGELES 

PANOCHE  6675  SAN  BENITO 

PANOCHc    JUNCTION  6678  FRESNO 

PARADISE  6685  BUTTF 

PARADISE  MEADOW  6688  TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  6699   SAN  BERD1NO 

PARKFIELD  6703  MONIEREy 

PARKFIELO   7   NNW  6706  MONTEREY 

PASADENA  6719   LOS  ANGELES 

PASKENTA   RANGE 0    STATION  6726  TEHAMA 

PASO  R0BLE5  6730  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  5  Nw  6736  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT  67ft2   SN  LUIS  OBPO 


PATT IWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PET  ALUM  A  f  IRE  STAT  It 
PETALUMA  1  N 
PIEDflA 


>  KERN 
6761  TEHAMA 
6767  TULARE 
2  6826  SONOMA 
6829  SONOMA 
6857  FRESNO 


2ft  35  ftO 
10  3ft  56 
23  ftO  20 


I  F  OR A  BL  ANC  A  GUARD  ST*  6862  VENTURA 
:ANYON  PATROL 

STATION  FC  321   E  6891  LOS  ANGELES 

INNACLES  NATIONAL  MON     6926  SAN  BENITO 

I  2  ESE  69ft0  VENTURA 

10  BEACH  6943  SN  LUIS  OBPO 

RIVER  POWER  HOUSE   5  69ft6  SHASTA 

S  RANCH  b950  LAKE 

PLACERV1LLE  6960  EL  OORADO 

PLACERV I LLE    I FG  6962  EL  OORADO 


PLACERV  I LLE  1  W 
PLYMOUTH 

ARENA 

ARGUELLO  W6 
APGUELLO 
iHT  STATION 

PIEORAS 

POMONA 

PORT   CHICAGO  I 
PORTERVILLE 


POSEY  ft  ENE 
POTTERS  : 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER   VALLEY    3  SE 
POTTER  VALLEY  PwR  HOUSI 
POWAy  VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

OUAK ING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCH  I T  A 

RANDSBUPG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  5£ 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REDLANOS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
•  R  ICMMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERT  SON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKL  I N 

rose  marie  meadow 
round  meadow 
round  mountain  i  nne 
running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  wb  airport 
•sacramento  wb  city 
saodle  camp  ranger  sta 

sagehen  creek 
saint  helena 

SAINT  HELENA  ft  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SAL INAS   FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 


6963  EL  OORADO 
7000  AMAOOP 
7O09  MENDOCINO 
7015    SNTA  BARBARA 


7016  SNTi 
702ft  SN  LUIS  OBPO 
7050  LOS  ANGELES 

7077  TULARE 

70B5  PLUMAS 
7093  TULARE 
7095  TULARE 

07  MENDOCINO 

08  MENDOCINO 

09  MENOOC [NO 
11    SAN  DIEGO 


21  ftl  1ft 

22  39  22 
22  39  16 


50  MONT E RE  f 

79  TULARE 
[95  PLUMAS 
>31    SAN  DIEGO 
72ftft  SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7259  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 


7306  SAN  BE  RD I  NO 
7339  SAN  MATEO 
7351  MFNDOCINO 
7370  SACRAMENTO 
7ftlft  CONTRA  COSTA 
7446'  SOLANO 
3  7ft70  R1VERS10E 


7510  INYO 
l  75161  PLACER 
756d  FRESNO 
7579]  TULARE 
7580  SHASTA 

7600  san  be  ro i  no 

7623  Tuolumne 

7630.  sacramento 

7633  sacramento 

7h}7  IFHA"« 


ft  37  29 
22  39  16 
L   36  ft2 


28  33  57 
26  33  58 


NEVADA 


MONTE  RY 

SNTA  BARBARA 


37  50 

2ft|  36  ftO 

2ft  36  ftO 

2*j  35  20 


22  28  lft65 


17  23 

17  21 

16  08 

.20  2ft  , 
19  15 

17  51  1 


22  02 
IB  58 
16  32 


17  53 
21  35 
15   31  ; 


19  30 
18  23 

22  43  1 


20  < 


46 


20  28 
18  3ft 
18  37 

21  13 
23  06 
2  3  Oft 
23  08 


OBSERVER 


619       5P.  5Pj 


19  33  6600 
19  19  3705 


2655  5P 
2583 

2517     MIO  I 


21  30 

16  51 

18  23 
20  50 

20  27 

21  37 

19  40 
1ft  10 

20  26 


20  28  3590 
IB  09  66ft 


20  ft5  995 


19  10  3065 


18  26 
21  11 
16  45 

20  38 

21  59 

22  52 


1456 
1550 
1890 

2755 


20  49  1785 

20  51  1096 

23  ft2  197 

20  35  367 


ft838 

7uO0 
5490 
4208 
1055 
1  100 


17  38  560 

20  42     2300       SS  SS 


18  32 
20  57 
16  51 

16  32 

17  39 

18  43 

19  54 
22  15 
22  23 
22  24 


7200 

3409  8A  8A 

1480  6P  6P 

4110  7A 

3570  6P  6P 
9900 

1380  8A 

341  MIO  MID 


L«  21 
21  56 
17  05 

21  30 

21  29 

22  48 

20  14 
22  28 
22  32 


21  37 
21  36 
10  30 
20  2* 


1318     MID  2P 


9670 
239  I 
10000 
9000 
2117 
5965 
7900 
17 


LESLIE    SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L   A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSEO  10/18/61 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  01ST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  D1ST 
ANOPEW  MEHLSCHAu 

U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S    SN    JOAQUIN    1R   Dl ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARO  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLE1NER 
ANDREW  J  SLANEY 


OCEANS  IDE  FIRE  DEPT 
OCE An  SIDE  WATER  DEPT 
MRS  A  |  LEEN  M  LEWI S 
,  u  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  F IRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  OlV  BEACH  *  PARK 
AUST IN  E  LYONS 
ORLAND  UN  I  I  WU  ASSN 
E   J  ANOERSON 
C1IY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE   D1V  OF  FSTRY 

WATER  RESOURCES 


CI 


JEFF  BUTLER 


PALMDALE  IRRIG  Dl ST 
PALMOALE  IRRIG  OlST 
FED  AVIATION  AGENCY 


PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
Ml SS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 

.  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
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HERBERT  h  Durham 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   PA SO  ROdLES 
FRANCIS  f  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLEP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F IRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAlX 
MRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  F IRE  OEPT 
US  NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBRE  Y  W  PITTS 
I       P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PL ACEftV 1 LLE 
L0RR1N  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

U  5  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E    ADAM SON 
U    S  NAVAL  MAGAZ I NE 
JOHN  H  OAYBELL 

REUBEN  G  DAL  TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  4/17/62 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  &  +  E  COMPANY 
POWAY   MUN  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  Of  ENGINEERS 
I       U  S  FOREST  SERVICE 
L0UI5  B  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  F I R£  CHIEF 

redlanos  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 
city  of  richmond 

U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  F [RE  DEPT 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

S  SO  CAL  IF  EO I  SON  CO 

S  CALIF   STATE  ENG 

MPS  MARIAN  L  BERTAGNA 
I  STATE  OlV  OF  HWYS 

S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

Jus  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSI TY  OF  CAL IF 
EDWIN   L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ASREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  u  BENEDICT 
SALINAS   RURAL   F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


SALT    SPRINGS   PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANORFAS  2  S 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN    ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD INO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SAND8ERG  PATROL 

STATION  FC    130  6 
SANDBERG  WB 
iSAN  DIE&O  WB  AIRPORT 
SAN  01MAS   FIRE    WRD  FC95 
SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 


ST  <■ 


COUNTY 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BE  PD I  NO 
MONTEREY 


SAN  FELIPE  H[i 
SAN  FERNANDO 
SftN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANC  I  SCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  WB  AP 
•  SAN   FRANC  I  SCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL    CANYON  PM 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 
SAN  &A8R I  EL  F [RE  OEPT 
SAN  &REGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN   JAC  INTO  RANGER  STA 


SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

•  SAN  JOSE 

SAN   JUAN  BAUTISTA 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•  SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLANO 

•  SAN  PEORO 

•  SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   FIRE    STAT  ION 


7734,  LOS  ANGELES 
7735  LOS  ANGELES 
77ftd  SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
7753i  KERN 
7755  SANTA  CLARA 
7759]  LOS  ANGELES 
7762  LOS  ANGELES 


36  10 
3ft  10 
36  01 
24  36  01 


3ft  45 
34  45 
3  3  32  ftft 
34  06 
34  12 
10   35  00 
20   37  01 


13  :  . 

13!  3ft 
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SAN   FRANC  I  SCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 


'  MADERA 


SANTA  ANA   RIVER   PH  3 

SANTA  ANA   OIVER   PH  N 

SANTA  ANI TA   FERN  FC 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEA 

SANTA  CLARA  UNIVERSI 


SANTA   MAP | A   wB   A  JRPORT 
SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNE2 
SAN  T I  AGO  DAM 
SAUGU5  POWER  PLANT  NO  1 
SAWYFRS   BAR   RANGER  STA 


•  SCOT  I  A 
SEARSV I LLE  LAKE 
SEBASTOPOL 
SECRET   VALLEY  Ml 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABSORPTIOI 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHlNGLETOWN  2  E 


SSE 


SIERRA  CITY 

S  I  ERRAv I LLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  ftl5 
SlLVERAOO  RANGER  SIA 
SISQUOC   SOUTH  FORK  CAMP 
SKA  GO  S  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  E 


SOME  SBAfl    1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONOPA 

SONORA  JUNCT ION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGV1LLE   7  ENE 
SPR  I  NGV ILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 

HEAOWORKS 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SOUIRREL   INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STANOISH  1  E 
STAND  I SH  ♦  HICKEY  ST  PK, 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STAyTON  MINE 

IRL ING  CI TY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PLANT 
OCK ION   FAA    A IRPORT 
OCKTON  FIRE   STATION  i 
OCK TON  MOwRY  BRIOGE 
ONYFORD  COOLEy  RANCH 
ONYF0R0  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUNLANO 

SUNSET    BEACH    STATE  PARI 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
T  EHACHAP I 

TEHACHARI    RANGER  STA 

TE JON  RANCHO 

TERMO 

TERMO  BR  1 N  MARR  RANCH 
THE  CEOARS 
THE  GEYSERS 


7621 

santa  clara 

21 

121 

5ft 

70 

MID 

re  34 

SAN  BENITO 

zc 

121 

31 

620 

7937 

ORANGE 

33 

117 

31 

730 

18 

40 

315 

786ft 

SAN  MATEO 

34 

122 

19 

30 

5P 

VENTURA 

33 

1ft 

119 

28 

ra7( 

LOS  ANGELES 

33 

33 

118 

16 

10 

SP 

5P 

r  5  a  k 

ORANGE 

2fl 

33 

11 

117 

52 

115 

5P 

5p 

7891 

SAN  8ER01N0 

28 

3ft 

117 

06 

1970 

SAN  BEROINO 

28 

3ft 

117 

03 

LOS  ANGELES 

13 

94 

13 

118 

2035 

°2 

100 

I    D  5 

SNTA  BARBARA 

3ft 

26 

119 

50 

MIO 

SNTA  BARBARA 

32 

3ft 

32 

119 

57 

4000 

SP 

SANTA  CLARA 

37 

21 

56 

5P 

5P 

7916 

36 

59 

122 

125 

5P 

5P 

T9Zi 

LOS  ANGELES 

V. 

3ft 

07 

117 

58 

ft27 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

1  1  J 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

36 

1100 

j  9 1,  - 

SNTA  BARBARA 

30 

3ft 

54 

120 

27 

238 

MID 

MID 

r95( 

LOS  ANGELES 

33 

34 

118 

29 

795; 

LOS  ANGELES 

34 

DO 

118 

y 

IS 

5P 

VENTURA 

29 

3ft 

119 

05 

263 

BA 

22 

38 

122 

42 

167 

7A 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

i  .■  li 

600 

r9e 

ORANGE 

28 

33 

117 

43 

855 

8' 

a  1- 

LOS  ANGELES 

35 

6025 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

06 

2169 

6A 

8045 

MUMBOLOT 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

-.  &a 

SAN  MATEO 

37 

122 

14 

350 

8072 

38 

21 

1  2 1 

145 

8075 

LASSEN 

120 

15 

ft66  2 

SP 

8092 

LOS  ANGELES 

i: 

34 

10 

2B 

8135 

SHASTA 

23 

43 

122 

25 

1076 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33 

57 

117 

5ft 

680 

bi&; 

HUMBOLOT 

17 

40 

02 

124 

0* 

55 

SP 

8173 

EL  DORADO 

38 

7A 

b  i  r: 

SHASTA 

23 

30 

121 

51 

3535 

7A 

6207 

6 

3ft 

38 

ftl82 

8  2  1  B 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

82  31 

LOS  ANGELES 

13 

48 

ue 

10 

100 

5P 

■■;  - 

ORANGE 

26 

ftS 

117 

39 

1095 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

2  500 

8272 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

Ofl 

1930 

8A 

8271 

MONTEREY 

2ft 

36 

05 

1/  .. 

40 

1730 

8292 

PLUMAS 

39 

B292 

SACRAMENTO 

16 

18 

28 

121 

05 

""'Jo 

8A 

8317 

RIVERSIDE 

33 

52 

116 

19ft0 

B31I 

MARIPOSA 

37 

50 

119 

8700 

NEVADA 

f 

39 

120 

23 

6750 

5P 

NEVADA 

39 

22 

6885 

8331 

MONIEREY 

26 

121 

20 

8A 

S 1 SK I  YOU 

li 

ftl 

23 

123 

29 

550 

it 

8341 

VENTURA 

33 

17 

118 

58 

485 

8349 

VENTURA 

33 

3ft 

17 

119 

03 

510 

a  1 5 . 

SONOMA 

17 

122 

<'  ' 

5C 

"  ■■  b 

TUOLUMNE 

37 

59 

A  ?  t  \ 

MONO 

36 

21 

119 

27 

6866 

SAN   FRANC  I  SCO 

'  7 

42 

123 

00 

27 

MARIPOSA 

li 

37 

30 

119 

38 

5120 

ftP 

SAN  BEPD 1  NO 

3ft 

Oft 

116 

7120 

5P 

6406 

INYO 

11 

ue 

3ft 

9580 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

680 

8446 

MONTEREY 

2ft 

36 

121 

845! 

TULARE 

36 

ue 

42 

2470 

TULARE 

36 

08 

ne 

1050 

TULARE 

12 

4070 

84*7' 

PLACER 

31 

12 

120 

8476 

SAN  BE  RD I  NO 

14 

15 

5239 

J47' 

SAN  BE  RD I  NO 

117 

14 

5680 

SP 

5P 

LASSEN 

22 

1 Z 

24 

4030 

8A 

6ft9u  MENDOCINO 

53 

123 

850 

BA 

Tuolumne 

06 

120 

22 

1130 

5P 

B5J 

FRESNO 

11 

35 

10300 

85  ■ 

MERCED 

27 

55 

121 

13 

2975 

9541 

BUTTE 

a 

39 

54 

121 

3518 

8A 

SAN  JOAOUIN 

27  37 

56 

121 

20 

9;  51 

SAN  JOAOUIN 

27  37 

54 

121 

15 

22 

MIO 

MIO 

8560 

SAN  JOAOUIN 

27 

58 

121 

18 

8A 

8578 

SAN  JOAOUIN 

,'7  -W 

51 

23 

L5 

SP 

COLUSA 

2S  39 

15 

122 

3015 

U 

8580 

COLUSA 

23  39 

23 

122 

33 

1168 

a. 

8587 

GLENN 

23  39 

35 

122 

32 

5P 

8591 

SHASTA 

1 

10 

121 

56 

5  300 

86  06 

a 

1\ 

34 

121 

06 

3784 

SP 

s: 

862' 

35 

00 

23 

390 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1460 

8680 

SANTA  CRUZ 

36 

54 

50 

85 

: 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

41 

120 

34 

105 

VENTURA 

33 

" 

16 

118 

1085 

LASSEN 

18 

25 

120 

39 

ftl7Q 

6A 

d7.''. 

LASSEN 

16 

23 

120 

33 

MIO 

MID 

8703 

LASSEN 

40 

26 

120 

4555 

8713 

AMADOR 

38 

23 

120 

1586 

KERN 

1( 

09 

119 

28 

8758 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

09 

6228 

8771 

PLACER 

39 

12 

120 

22 

6000 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

6P 

KERN 

10 

35 

ue 

27 

3975 

KERN 

10 

35 

02 

116 

lft25 

6P 

887: 

LASSEN 

IB 

52 

120 

27 

5300 

LASSEN 

40 

55 

120 

16 

5  360 

8A 

PLACER 

39 

15 

120 

21 

5900 

SONOMA 

2i 

122 

1600 

8892 

RIVERSIDE 

6 

33 

3H 

116 

10 

-120 

MIO 

MIO 

21  05 
17  16 
21  ft2 


21  20 
18  28 
18  30 


18  06 
22  20 
16  58 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


52     M|0  MIO 


U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 


.  CO  FIRE  DEPT 
.  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 


SAN  DIMAS 
U  S  FOREST 
KERN  COUNTY 
STATE  Dl 
FARMERS 
CORPS  OF 


U  S  WEATHER 
PASADENA  WA 
.  E  K  DE  VORE 
CITY  F1RI 
POMPON  10 
BY  RON 

STATE   OlV  01 


DE  PAR I ME  NT 
RANCH 
JOHANSEN 

FSTRY 


U  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWlLLER 

mrs  gaye  d  day 
corps  of  engineers 
cal  state  poly  col 
city  fire  oe  partme  nt 
weather  service  off 
marine  exchange 
city  engineer 
santa  ana  f ire  oept 

so  calif  edison  co 
so  calif  edison  co 
louis  luebkert 
s  barbara  f |re  oept 
fed  aviation  agency 
tv  stat  ion  keyt 
un  iv  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kus1ck 

richard  s  pilecki 
u  s  weather  bureau 
city  santa  monica 
s  m  lifeguard  ser 
ventura  co  f ire  oept 
clarence  s  newberry 
snta  ynez  high  schl 
william  0  sapp1ngt0n 

L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC   LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAMMENS 
RUSSELL  R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUB  RE C L AM A T [ON 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACH1 
THEODORE  6  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY  H  ROE BE R 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MPS  MABEL    VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANC  ION  I 
MRS  GEORGIA   ANN  LONG 
LAWTON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  w  DICKEY 


STATE    OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
.  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS   BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  ♦  E  COMPANY 
1       SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
1      LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  3/19/62 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
i  FED  AVIATION  AGENC  * 
STOCKTON  F I  RE  OEPT 

FREO  H  COOLEY 
I  U  5  FOREST  SERVICE 

ORLAND   UNIT   WU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
1      SOPER-whEELER  CO 

I  SUEY  RANCH 
FRANK  T  STEVENS 

!  CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

I  U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
1    I  DAVID  BARR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSIRY  +  FO 


MRS  ' 
KERN  CO 
TE  JON 
SULO  E 
BR  IN  MA 
CORPS  O 
MRS  FAY 
FED  AVI 


ER  RESOURCES 
A  COWAN 
FIRE  DEPT 

COMPANY 
AKSO 

ENGINEERS 
DEWEY 

I  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

2 
0 

p 
< 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

33 

11 

118 

5  I 

810 

THREE   RIVERS  6  SE 

si  i . 

TULARE 

S 

36 

22 

118 

61 

2200 

THREE   RIVERS  ED  1  SON  PH2 

8914 

TULARE 

28 

lie 

53 

950 

THREE  RIVERS  EDISON  PH] 

TULARE 

! 

36 

28 

118 

1  140 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

3a 

28 

120 

27 

23S5 

TOPANGA  PATROL   ST  A  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

)4 

■< 

118 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

TRA8UCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

2 

37 

43 

121 

105 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

42 

121 

140 

TRACY   PUMPING  PLANT 

ALAMEDA 

61 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

)  12* 

TRINITY 

y 

40 

48 

122 

46 

9035 

SAN  BERDINO 

35 

117 

23 

1695 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

36 

39 

20 

5960 

TUJUNGA  MILL  CR  fC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  LB 

4645 

TULEFIELD 

KERN 

. 

35 

09 

119 

01 

295 

TULELAKE 

9051 

SISKIYOU 

12 

121 

4035 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

36 

22 

i  i  S 

17 

8950 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

3' 

37 

53 

119 

20 

8600 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

104 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

10BO 

TUSTJN    IRVINE  RANCH 

9081 

ORANGE 

y. 

33 

44 

1  I  f 

47 

118 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

3<. 

08 

02 

1975 

TWIN  LAKE S 

9]  0  5 

ALPINE 

1 

38 

42 

C  3 

7829 

9122 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

9126 

MENDOC 1  NO 

22 

39 

09 

16 

1550 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33 

56 

52 

710 

•UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

118 

27 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  BERDINO 

1605 

UPPER  LAKE   7  W 

9167 

LAKE 

2: 

39 

11 

i  :■  ■ 

02 

1520 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

39 

10 

122 

55 

1347 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40 

IS 

124 

1  1 

255 

UPPER  SAN  LEANOPO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

37 

122 

10 

39* 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

20 

36 

36 

1  Z  1 

. 

2050 

VACAVlLLE 

92  II 

SOLANO 

23 

22 

i  22 

00 

175 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

53 

120 

42 

950 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33 

16 

117 

-  l 

1615 

VALYERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

3705 

VAN  NUYS  FC  15B 

9261 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

i  1  - 

27 

695 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38 

1260 

VENTURA 

v;*s 

33 

17 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

22 

7520 

V1CT0RVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

IB 

2858 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

lie 

08 

3135 

VINTON 

PLUMAS 

39 

i 

4945 

V1SALIA 

9367 

TULARE 

36 

119 

354 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORAOO 

38 

59 

1 

3036 

VOLLMERS 

SHASTA 

40 

57 

122 

26 

1359 

VOLT  A  POWER  HOUSE 

)  .i  *  :■ 

SHASTA 

28 

L21 

52 

2200 

WALLACE  1  SE 

CALAVERAS 

38 

11 

120 

56 

214 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

37 

57 

122 

05 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

Contra  costa 

37 

53 

245 

WALNUT   CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSTA 

37 

54 

01 

220 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37 

54 

121 

■  i 

320 

WALNUT  G»OVE 

SACRAMENTO 

23 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  C 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

*.ee 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

'  ' 

3B 

3180 

WASCO 

9452 

KERN 

15 

36 

119 

333 

wasioja  phofnik  Ranch 

SNTA  BARBARA 

WATSONV 1LLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

ZC 

36 

56 

121 

95 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

MAR! POSA 

14 

37 

32 

1  1  9 

3965 

WE AvERV ! LLE   RANGER  STA 

,„  j  , 

TRINITY 

:<5 

40 

122 

2050 

WEED  1  S 

9499 

SISKIYOU 

12 

41 

25 

122 

3630 

WELDON   1  wsw 

9512 

KERN 

2  0 

35 

118 

1  H 

2680 

WENDEL   10  SE 

9526 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

4035 

WEST   BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

-•, 

42 

119 

40 

62B0 

WESTHAVEN 

FRESNO 

119 

59 

285 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

I  9 

22 

1  c 

33 

2400 

WESTVILLE 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

19 

5200 

WET  MEADOW 

96  02 

TULARE 

36 

22 

118 

9200 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUBA 

a 

39 

02 

121 

24 

113 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  1  9 

18 

875 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

36 

20 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

37 

122 

32 

1310 

WHITE    MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

37 

30 

11  10150 

WHITE    MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37 

35 

14  12470 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

121 

05 

3S3 

WMJTTIER  CITY  HALL 

FC   106  D 

LOS  ANGELES 

58 

o; 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

39 

09 

122 

09 

86 

WILLITS  1  NE 

9684 

MENDOC 1N0 

17 

39 

25 

123 

21 

WlLLlTS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

39 

21 

123 

19 

WILLOWS 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

WINCHESTER 

■>T,\ 

RIVERSIDE 

33 

33 

117 

1475 

WINTERS 

9742 

YOLO 

38 

i. 

121 

5  a 

135 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

10 

118 

2700 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

1  1 

37 

02 

118 

9200 

WOODFOROS 

9775 

ALPINE 

% 

la 

119 

5671 

9781 

YOLO 

23 

41 

121 

69 

WRIGHTS 

9B14 

SANTA  CLARA 

08 

121 

WRIGHTS  LAKE 

EL  DORAOO 

38 

51 

6600 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

)  3 

54 

1  I 

405 

YORK V 1 L  LE 

9851 

MENDOC 1  NO 

17 

38 

123 

1100 

YOSEMITE    N  A  T | ON AL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

37 

45 

119 

•  ■ 

3985 

YREKA 

98*6! 

SISKIYOU 

12 

41 

122 

3B 

2625 

|  12M  12M' 

6P  6P;  6P1 
8A    8A    B  A 
8A  8A1 
SAj     6AJ  C 
C 

5P     5P     5 PC 


VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

p  G  ♦  E  Company 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE   MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

AAGE  R  TUGEL 

BANT  A   CARBONA    IR  CO 

u  s  Bur  reclamat ion 
u  s  Bur  reclamat ion 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE    1RRIG  DIST 

s  u  s  weather  bureau 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL    A  PEARSON 

U  S  6UR  RECLAMATION 

THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 


NEW  STATIONS 

SLUE  CREEK  MTN  LO 

MIDDLE  TOWN  8  WSW 
PERRIS 

RICHARDSON  GROVE  ST 

COHASSET   1  NNE 

8 SALE  AF6 
IMPERIAL   FAA  AP 
TRAVIS  AFS 

HOLLISTER   10  ENE 
PLAT  I  NA 
RAYMOND  9  N 
TW  I  TCHELL  DAM 


LAKE 

RIVERSIDE 
HUMBOLDT 


i 0564  YUBA 
4224^ IMPERIAL 
9006  SOLANO 

4035  SAN  8ENI TO 
6975  SHASTA 
72  73  MAR  1 POSA 
9111   SNTA  BARBARA 


8  39  07 
6  32  50 
23  38  16 

4  36  55 

23  40  22 

27  37  21 

30  34  59 


22  41  ;  2312 
17   14  1470 

23  47  500       BA  8A 

21  43  3180           1  8A 


21  14 

22  53 

19  53 

20  19 


2578 

2260  5P  SP 
1210  6P 


S;  U  S  WEATHER  BUREAU 

FRED  DUNK  IN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CALIF  DIV  BEACH  4  PKJ 

WALTER  ROACH 

U  S  AIR  FORCE 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  AIR  FORCE 

MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
RICHARD  W  SCHALL 
SANTA  MAP | A   VLY  WCD 


UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PEDR0NC1N1 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


C  F  1VERS0N 

u  s  forest  service 
van  nuys  publish  co 
john  b  harper 
star  free  press 
s  so  calif  edison  co 
victor  co  water  dist 
l  a  co  f ire  dept 
frank  dot  t a 
tulare  co  c  of  c 
Elmer  c  ogle 

mrs  irene  m  vollmers 
p  g  ♦  e  company 
clarion  e  van  schaick 
mrs  mary  v  dennis 


I  CO  I 


REACTIVATED  STATION 
POSEY   3  E 
VISTA    2  NNE 


7096  TULARE 
9378  SAN  DIEGO 


10  35  48  118  38 
33  33   14      117  14 


PANORAMA  HTS  LODGE 
VISTA  f  [RE  DEPT 


DEPT 


C  WARNERS  RESORT  CO 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 
C  PHOENIK  RANCH 

LOUIS  8ECHIS 
C  US  NAT  PARK  SERVICE 

C  US  FOREST  SERVICE 

CHESTER  I  KIMREy 
C  VERNON  J  BLOUNT 

ED  F  I L I  PELL  I 
S  U  5  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
W  8  MANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
C  E  CLEMENS  HORST  CO 

C  VENTURA  CO  FC  OIST 

C  ROSCOE  G  WILOER 

$  A  US  8UR  RECLAMATION 

H  UNI  VERS  I TY  OF  C  AL IF 
H       UNIVERSITY  OF  CALIF 

MRS  JESSIE   A  PAyEN 

whITTIER  WATER  DEPT 
C  CITY  OF  WILLIAMS 

LOUIS  L  BERTA1N 

C  STATE  DIV  OF  FSTRY 

HOWARD  R    ALL ARD 
C  JIM  M  BLACKMORE 

J  NEW  TON  WALLACE 

JAMES  H  JORGENSCN 
5  CORPS  OF  ENGINEERS 
H        MRS  WILMA  C  flARfi 

U  C  AGR  ExTEN  SER-V 
MARVIN   E  WARE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
C  MRS   LOLA  A  HULBERT 

C    H        U    S   NAT    PARK  SERVICE 
H       US  FOREST  SERVICE 

1  AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,      6  OESERT,      7  EEL,      8  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN.      11   K I NG S ,      12  KLAMATH,      n   LOS  ANf.ELFS, 
COAST,      18  N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARO,      21   PIT,      22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      24  SALINAS.      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN,      26  SANTA  AN. 
32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE ,      37  TUOLUMNE,      36  WALKER. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


Volume  66        No.  9 


ASHEVILLE:  1962 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
ALDERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RS 
CALLAHAN  RS 
CECILV1LLE  SAWYER 
CLOVEROALE   3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
DUTTONS  LANOING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 

GRATON  1  W 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RS 

HEALDSBURG 

HILTS 

HOOPA 

KENTF I  ELD 

KLAMATH  P 
LAVA  BEDS  NM 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
SAINT  HELENA 
SALYER  RS 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SCOT IA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TULELAKE  //R 
UK  IAH 

WEAVERV I LLE  RS 
WEED  1  S 
WILLITS  1  NE 
YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

AD IN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

BERRYFSSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERV I LLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CLARKSBURG 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
DAVIS   1  WSW 
DEER  CREEK  PH 
DE  SA8LA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

DOWN  I EV I LLE  RS 

EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RS 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULD I NG 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

MAN2ANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MONT 1CELLO  DAM 

MOUNT  SHASTA  W8  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

OROVILLE 

PARADISE 


o  1 

g  J 
II 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

5 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

rv.  Sleet 

No.  of  De 

Max. 

Total 

Max.  Depth  ; 

1 
2 

u 

1 
a 

1    .10  or  More  [ 

.50  or  More 

°  I 

0  | 

"  ■ 

5  J 

o£ 

83.3 

52.7 

68.0 

100 

18 

48 

24  + 

20 

0 

0 

0 

1.13 

1  .04 

29 

.0 

0 

1 

1 

81.6 

49*4 

65.5 

94 

16 

42 

1  2 

53 

j? 

J? 

0 

•  3  3 

.20 

29 

.0 

j? 

2 

0 

91.7 

47.4 

69.6 

106 

1 

43 

30+ 

24 

z. 

J: 

•  58 

•  51 

29 

•  0 

1 

1 

86.7 

42.0 

64.4 

98 

6  + 

33 

29 

67 

i  ? 

j? 

•  74 

•  73 

28 

•  0 

n 

1 

1 

1 

86.4 

42.4 

64.4 

98 

5 

34 

29  + 

69 

Z. 

o 

.70 

•  70 

28 

•  0 

0 

1 

84.  5 

50.8 

67.7 

-  2.6 

99 

1  7 

47 

24  + 

24 

10 

*  o  i 

•  06 

•  27 

28 

•  0 

o 

2 

39.9 

44.9 

67.4 

102 

2 

37 

1  9 

44 

•  80 

•  60 

29 

•  0 

z. 

2 

1 

66. OM 

52. 1M 

59. 1M 

85 

17 

41 

6 

1  77 

n 

o 

_ 

2.29 

1*15 

28 

•  0 

4 

M 

M 

M 

92 

1 7 

47 

2  5 

£ 

o 

n 

T 

28 

•  0 

0 

79.8 

44.5 

62.2 

92 

17  + 

36 

30 

100 

o 

o 

1.17 

1.07 

2S 

•  0 

o 

1 

61.7 

52.5 

57.1 

0.7 

70 

1  3 

48 

1 2 

229 

n 

J? 

.07 

•  66 

28 

•  0 

1 

( 

86.  2M 

41. 2M 

63. 7M 

1,4 

98 

8  + 

35 

1 9 

82 

z. 
j? 

*7R 

•  00 

•  61 

29 

•  0 

o 

2 

1 

1 

64.  2 

49*9 

57.  1 

76 

1 4 

44 

1 2 

232 

': 

' 

* 

•  68 

•  44 

29 

•  0 

2 

1 

6  1  •  7 

47.7 

54.7 

70 

3  0 

41 

23+ 

303 

u 

Z. 

z. 

_ 

•  46 

27 

•  0 

2 

97,0 

41.1 

64.1 

99 

7 

34 

30 

72 

Z. 

•  4  8 

•  48 

28 

•  0 

1 

64.  1 

46.9 

55.5 

71 

30 

43 

1 2 

279 

Z. 

1  •  36 

•  88 

•  84 

28 

•  0 

J: 

2 

77.1 

46.4 

61.8 

-  2.9 

94 

1  6 

40 

24 

103 

.44 

.08 

•  27 

28 

•  0 

2 

73*0 

49.2 

61.1 

88 

1  6 

45 

24+ 

1 16 

o 

o 

T 

28  + 

•  0 

- 

0 

89.4 

46.7 

68.1 

1.5 

100 

6  + 

35 

2  8 

36 

j? 

^ 

1.00 

•  26 

.51 

28 

•  0 

J? 

2 

1 

85.0 

50.0 

67,5 

-  0.5 

101 

16 

44 

24 

19 

in 

:? 

.  26 

.10 

.15 

28 

•  0 

2 

82.7 

44.5 

63.6 

95 

6  + 

34 

29 

95 

r 

J? 

o 

.  86 

.76 

29 

.0 

_ 

2 

1 

85.2 

43. 8 

67.0 

97 

18  + 

42 

1  9 

28 

-! 

J: 

J: 
J: 

1.94 

1  •  36 

29 

.0 

- 
J? 

2 

77  •  7M 

49. OM 

63. 4M 

-  1.7 

98 

17 

45 

2  3 

68 

2 

0 

0 

*  2  8 

•  07 

•  22 

29 

.0 

1 

65.4 

52.4 

58.9 
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0 

.11 

.29 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

*MO 

79.5 

35.8 

57.7 

91 

5 

23 

19 

215 

1 

0 

7 

0 

.25 

.17 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

JCKEE  RS 

76.4 

35.1 

55.8 

0.5 

86 

2 

25 

10 

268 

0 

0 

10 

0 

.11 

.26 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

ODFORDS 

79.1 

49.5 

64.3 

88 

2 

44 

9 

49 

0 

0 

(J 

0 

.17 

.17 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

D I V I S I  ON 

59  .6 

1.8 

.30 

.12 

-INTRAL  COAST  DRAINAGE 

*  LOMOND 

78.4 

47.7 

63.1 

87 

14 

42 

24 

62 

0 

0 

0 

0 

.12 

.07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

iKELEY 

66.5 

53.4 

60.0 

-  3.4 

78 

16+ 

5  1 

24+ 

152 

0 

0 

u 

0 

.41 

.19 

.40 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

!L  INGAME 

72.3 

50.5 

61.4 

86 

30 

44 

24 

116 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMEL  VALLEY 

76.5 

47.1 

61.8 

92 

16 

40 

19+ 

107 

1 

0 

0 

0 

.00 

.on 

.0 

0 

0 

0 

0 

KTKETT 

79.3 

53.9 

66.6 

90 

17 

50 

8 

16 

1 

0 

0 

0 

.01 

.10 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROY 

82.5 

49.9 

66.2 

101 

17 

45 

25+ 

24 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

Lp  MOON  BAY   2  NNW 

63. 2M 

51.  2M 

57. 2M 

69 

26+ 

48 

19 

227 

0 

0 

0 

0 

.51 

.32 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

'.LISTER 

78.0 

45.6 

61.8 

-  5.7 

95 

16 

40 

23+ 

110 

2 

0 

0 

0 

T 

.18 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

16  CITY 

80.3 

49.5 

64.9 

-  2.2 

94 

30+ 

42 

27 

32 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^ERMORE  2  SSW 

83.9 

50.2 

67.1 

-  2.4 

98 

17 

45 

19+ 

21 

7 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  GATOS 

79. 4M 

49. 7M 

64. 6M 

-  3.2 

90 

17 

45 

13 

39 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'TINE2  FIRE  STA 

80.2 

52.2 

66.2 

95 

17 

49 

23 

17 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ITEREY 

67.0 

50.0 

58.5 

85 

16 

47 

17+ 

189 

0 

0 

0 

0 

.15 

.10 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

RO  BAY  FIRE  DEPT 

64.1 

51.4 

57.8 

76 

19 

49 

29+ 

210 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'NT  DIABLO  NORTH  GATE 

83.6 

53.0 

68.3 

95 

3 

41 

20 

41 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NT  HAMILTON 

75. 3M 

58. 2M 

66. 8M 

1.0 

84 

16 

44 

28 

56 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.12 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

'IMIENTO  DAM 

91.9 

48.8 

70.4 

102 

3 

44 

18 

1 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

Iark 

7^.6 

53.8 

63.7 

39 

17 

48 

22 

50 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'LAND  WB  AP  R 

69.9 

54.9 

62.4 

-  2.7 

88 

16 

50 

23 

36 

0 

0 

0 

0 

.19 

- 

.01 

.17 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

0  ALTO  CITY  HALL 

73.2 

51.3 

62.3 

87 

17 

46 

20  + 

85 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

'O  ROBLES 

89.4 

46.7 

68.1 

100 

2 

41 

13+ 

21 

17 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

'0  ROBLES  FAA  AP 

89.1 

48.8 

69. C 

102 

2 

43 

19 

12 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACLFS  NM 

91.7 

46.7 

69.2 

99 

24+ 

40 

27 

9 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WO  BEACH 

67.5 

50.3 

58.9 

80 

19 

47 

22 

178 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PIEDRAS  BLANCAS 

62.8 

51.4 

57.1 

68 

18 

49 

22 

232 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

77.4 

4  7.7 

62.6 

91 

17 

40 

23 

90 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'EST  VALLEY 

88.9 

43.1 

66.0 

98 

2 

35 

19 

33 

16 

0 

0 

0 

T 

.16 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WOOD  CITY 

79.2 

50.9 

6  5.1 

_   1  #  4 

92 

17+ 

46 

1 1 

27 

2 

0 

0 

0 

.01 

.17 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

HMOND 

67.8 

54.4 

61.1 

82 

17 

52 

23 

115 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

NT  MARYS  COLLEGE 

16 

43 

2  3 

51 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

INAS  2  E 

70.0 

51.1 

60.6 

-  3.0 

88 

16 

46 

16+ 

134 

0 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

IINAS  FAA  AP 

69.2 

51.9 

60.6 

87 

16 

47 

1 6 

134 

0 

0 

0 

0 

.01 

25 

.0 

0 

o 

o 

o 

ANTONIO  MI SSION 

93.2 

42.4 

67.8 

102 

3  + 

38 

1 9+ 

11 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

69.4 

52.5 

61.0 

-  2.9 

86 

16 

48 

23 

120 

0 

0 

0 

0 

.09 

_ 

.10 

.09 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRANC  I  SCO  FOB  P 

63.4 

53.2 

58.3 

-  3.7 

77 

30 

50 

24+ 

196 

0 

0 

0 

0 

.22 

.00 

.20 

28 

.0 

0 

1 

a 

0 

GREGOR 1 0  3  SE 

66.6 

48.1 

57.4 

85 

1 6 

41 

16 

224 

.34 

.13 

.21 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  JOSE  R 

77.6 

54.4 

66.0 

-  1.3 

92 

16 

50 

11 

12 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUIS  OBISPO  POLY 

75.3 

50.5 

62.9 

-  2.5 

84 

41 

23 

65 

0 

0 

u 

0 

.00 

.11 

.00 

30 

•  0 

o 

0 

0 

0 

1  MATEO 

74.1 

53.7 

63.9 

95 

17 

50 

23 

62 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

TA  CLAPA  UNIVERSITY 

77.7 

52.1 

64.9 

-  1.9 

91 

16 

48 

28+ 

25 

1 

0 

0 

0 

.00 

.15 

.00 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

[TA  CRUZ 

72.7 

47.2 

60.0 

-  3.3 

89 

30 

43 

29+ 

148 

0 

0 

0 

0 

.31 

.04 

.16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LEANDRO  FILTERS 

71.1 

52.2 

61.7 

87 

17 

101 

0 

0 

0 

o 

.43 

.43 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

•IUT  CREEK  2  ESE 

83.2 

50.4 

66.8 

96 

17 

44 

23 

20 

9 

0 

0 

0 

T 

.14 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONVILLE  WATERWORKS 

66.6 

50.2 

58.4 

84 

17 

45 

19 

192 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

3IVISI0N 

63.3 

-  1.8 

.07 

.11 

1  JOAQUIN  DRAINAGE 

|lOCH  FIBRE80ARD  MILLS 

82. 3M 

54. 7M 

68. 5M 

-  2.1 

96 

17 

46 

10 

7 

3 

0 

0 

0 

T 

.14 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 

CONTINUED   


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

o 

5- 

o 

Station 

Average 
Maximum 

Departure 
From  Norm 

Degree  Da 

o 

c 

1.00  or  Mc 

Average 
Minimum 

Average 

i 

£ 
a 

Date 

s  ; 
g  | 

3  i 

3  } 
'A  I 

.  1 

o 

Total 

z 
E 
it 

1 
S 
6 

a 

Total 

« 
5 

2 

o 

0 

0 

a 

.lOorM 

1  .50orM 

ANTIOCH  PUMP   PL  T  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

BAKERSF IELD  WB  AP  R 

85.8 
91.2 

51.1 
61.7 

68.5 
76.5 

-  0.1 

93 
100 

25  + 

3 

46 
54 

11  + 
30+ 

4 

0 

B 

It 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.00 
.21 

.00 

.00 
.21 

26 

.0 
.0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

0  1 

89.8 

53.6 

71.7 

-  0.4 

98 

2 

45 

29 

4 

17 

0 

0 

0 

.03 

- 

.24 

.03 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  J 

89.9 

61.8 

75.9 

-  0.6 

100 

17 

55 

29+ 

0 

17 

0 

0 

0 

.02 

- 

.06 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

BALCH  PH 

BIG  CREEK  PH  1 

90.3 

62.3 

76.3 

100 

17 

49 

28 

4 

18 

0 

0 

0 

.11 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

77.5 

57.0 

67.3 

0.3 

88 

22  + 

50 

29+ 

27 

0 

0 

0 

0 

.42 

- 

.19 

.42 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

BUTTONW1LLOW 

93.3 

56.5 

74.9 

103 

18 

51 

22+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

78. 4M 

47. OM 

62. 7M 

0.0 

88 

18 

41 

21  + 

90 

0 

0 

0 

0 

.28 

.19 

.25 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

88.9 

55.6 

72.3 

-  1.5 

98 

25+ 

50 

28 

1 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

89.4 

53.9 

71.7 

98 

18 

43 

21 

4 

16 

0 

0 

0 

.10 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDAR  GROVE 

81.6 

42.6 

62.1 

92 

18 

34 

21 

106 

3 

0 

0 

0 

1.11 

1.11 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

82.  2M 

46. SM 

64. 5M 

91 

18 

40 

20 

56 

1 

0 

0 

0 

.25 

.25 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

COAL INGA 

92.4 

56.4 

74.4 

-  0.2 

101 

2 

49 

19 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

91.8 

56.2 

74.0 

102 

18 

50 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR 

87.3 

53.1 

70.2 

-  0.7 

94 

24+ 

47 

19 

1 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

85.6 

40.8 

63.2 

-  0.3 

96 

17 

33 

21  + 

68 

7 

0 

0 

0 

.06 

- 

.39 

.06 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  PH 

91.2 

51.0 

71.1 

-  1.2 

99 

24 

43 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

.02 

- 

.24 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

92.  3M 

56. 9M 

74. 6M 

104 

17 

50 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

91.7 

57.7 

74.7 

0.8 

101 

2 

52 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FR I  ANT   GOVT  CAMP 

93.8 

52.7 

73.3 

102 

3 

46 

21 

1 

26 

0 

0 

0 

.18 

.18 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

GIANT  FOREST 

72.0 

45.3 

58.9 

-  0.3 

80 

18+ 

39 

2  9+ 

177 

0 

0 

0 

0 

.48 

.13 

.48 

26 

.0 

0 

1 

0 

0  '1 

GLENNV I LLE 

86.6 

44.2 

65.4 

97 

17 

38 

21 

44 

1  1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

GRANT  GROVE 

">1.4M 

43.  1M 

57. 3M 

79 

18  + 

37 

29 

222 

0 

0 

0 

0 

.24 

.24 

26 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

HANFORD 

91.7 

53.5 

72.6 

-  0.3 

99 

17 

47 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

.01 

.04 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

HETCH  HETCHY 

82. 7M 

49. OM 

65. 9M 

-  0.3 

91 

18 

43 

21 

35 

2 

0 

0 

0 

.74 

.22 

.74 

26 

.0 

0 

1 

1 

o  !| 

HUNTINGTON  LAKE 

70.2 

42.6 

56.4 

0.5 

78 

17 

35 

28 

250 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDRIA 

87.9 

57.9 

72.9 

0.0 

98 

3  + 

47 

28 

5 

1  '4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  PIVER  PH  1 

92.5 

69.3 

80.9 

0.3 

103 

17 

59 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  I 

KERN  RIVER  PH  3 

93.0 

56.6 

74.8 

101 

17 

44 

20 

2 

26 

0 

0 

0 

.02 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

93.6 

62.6 

78.1 

104 

18 

56 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

02.4 

63.8 

78.1 

104 

17 

54 

27  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

86.6 

53.8 

70.2 

98 

17 

47 

20 

8 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

90.4 

54.2 

72.3 

-  0.3 

98 

2 

47 

19 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

91.8 

58.5 

75.2 

0.2 

101 

2 

50 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

.11 

- 

.01 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

L INDSAY 

91.5 

55.2 

73.4 

-  0.1 

100 

17 

49 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

.16 

.05 

.16 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

LODI 

86.0 

50.9 

68.5 

-  0.1 

95 

16 

44 

27 

5 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

.23 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

91.5 

52.7 

72.1 

-  1.0 

100 

2 

47 

19 

0 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

94.  1 

51.7 

72.9 

-  0.3 

103 

3 

40 

21 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEV I LLE  ISLAND 

81.7 

51.9 

66.8 

92 

16 

44 

7  + 

24 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

93.1 

63.6 

78.4 

0.0 

102 

18  + 

56 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STA  2 

91. 3M 

53. 4M 

72. 4M 

0.3 

99 

2 

47 

19 

0 

in 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

MODESTO 

88.1 

53.8 

71.0 

0.2 

97 

16 

48 

27 

0 

i? 

0 

0 

0 

T 

- 

.19 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

88.3 

51.5 

69.9 

-  3.3 

96 

15 

45 

29+ 

6 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

88. 5M 

53. 2M 

70. 9M 

97 

18 

46 

28+ 

10 

13 

0 

0 

0 

.02 

- 

.41 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

97 

17 

1 1 

0 

0 

0 

.09 

.04 

26 

0 

ORANGE  COVE 

91.3 

57.1 

74.2 

0.5 

100 

18 

51 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

.17 

.07 

.17 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

97 

2 

l'i 

0 

0 

0 

.00 

0 

PORTERV I LLE 

92.5 

57.9 

75.2 

0.8 

101 

18 

51 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.07 

.00 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  J 

POSEY  3  E 

47.3 

63.8 

90 

17 

38 

20 

66 

1 

0 

0 

0 

•  22 

.22 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PH 

84.7 

51.6 

68.2 

92 

17 

34 

13 

36 

2 

0 

0 

0 

.07 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

SONORA 

90.4 

55.8 

73.1 

1.5 

100 

25 

50 

21  + 

2 

18 

0 

0 

0 

.01 

- 

.34 

.01 

26 

.0 

o 

0 

0 

0  | 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

10.1 

43.9 

62.0 

88 

2 

36 

21 

101 

0 

0 

0 

0 

.33 

.33 

26 

.0 

0 

1 

0 

0  ! 

STOCKTON  FAA  AP 

87.8 

56.3 

72.1 

53 

19+ 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

.0 

o 

0 

0 

0  | 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

35.4 

52.1 

68.8 

-  1.0 

94 

17 

47 

27 

3 

7 

0 

0 

0 

.02 

- 

.16 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

88. 5M 

52. OM 

70. 3M 

9  7 

48 

27+ 

1 

13 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0  1 

TEHACHAP I 

81.7 

46.2 

64.0 

92 

2 

39 

21 

49 

2 

0 

0 

0 

.06 

.06 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

TE  JON  RANCHO 

°1.5 

62.0 

76.8 

1.2 

53 

29+ 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.15 

28 

.0 

0 

0 

0 

0  ( 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

91.2 

57.1 

74.2 

0.9 

100 

18  + 

52 

29+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.17 

.04 

.17 

26 

.0 

0 

1 

0 

0  I 

TIGER  CREEK  PH 

88.3 

52.7 

70.5 

1.6 

96 

17 

46 

20 

6 

14 

0 

0 

0 

.04 

- 

.44 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

o  k 

TRACY  CARBONA 

87.5 

51.5 

69.5 

96 

3 

43 

11 

6 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

86.5 

55.7 

71.1 

96 

2 

50 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

.05 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  I 

V I  SAL  I  A 

92.2 

57.4 

74.8 

-  0.4 

100 

3 

49 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.04 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

WASCO 

91.8 

58.6 

75.2 

-  0.4 

99 

18  + 

53 

29+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  » 

YOSEMITE  NP 

87.1 

48.9 

68.0 

2.5 

95 

17 

41 

21 

17 

9 

0 

0 

0 

.71 

.16 

.71 

26 

.0 

0 

1 

1 

0  » 

A 

D I V I S I  ON 

70.7 

-  0.2 

.10 

_ 

.12 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

1 

ALPINE 

86.3 

56.5 

71.4 

100 

3 

45 

9 

14 

10 

0 

0 

0 

.08 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0  \ 

AVALON  PLEASURE  PIER 

69.0 

57.6 

63.3 

-  2.8 

77 

24 

53 

27+ 

48 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

BARRETT  DAM 

91.2 

53.2 

72.2 

-  0.7 

103 

3 

46 

29 

6 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  ll 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

89.7 

56.8 

73.3 

99 

3 

43 

28 

17 

17 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  • 

BIG  BEAR  LAKE 

76. 5M 

35. 7M 

56. 1M 

83 

6 

25 

28 

260 

0 

0 

8 

0 

.08 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0  t 

BON  I T  A 

79.0 

58.0 

68.5 

-  0.6 

100 

23 

50 

30 

3 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  k 

BURBANK   WB  AP  P 

83.7 

58.7 

71.2 

-  1.4 

94 

23  + 

53 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

T 

_ 

.27 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

C ABP I L LO  NM  P 

70.7 

59.9 

65.3 

84 

23 

56 

28 

11 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0  ' 

CACHUMA  DAM 

86.5 

48.3 

67.4 

98 

24 

42 

23 

6 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

CAMPO 

90.8 

48.2 

69.5 

100 

18  + 

32 

28 

25 

17 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  It 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

91.5 

53.1 

72.3 

104 

1 

46 

22  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  » 

CHULA  VISTA 

M 

M 

M 

81 

23 

0 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  f 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

86.  3 

56.8 

71.6 

-  0.9 

97 

23 

50 

13 

0 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

°l 

CORONA 

87.9 

5  3.0 

70.5 

-  1.6 

100 

23 

48 

29+ 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

oil 

("III   WtD      /"  T  T  V 

LULVtK    LI  IT 

75.0 

57.9 

66.5 

84 

23  + 

52 

29 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

y^yj  t  nnfltfl 

84.5 

46.8 

65.7 

0.6 

93 

18  + 

38 

9 

50 

10 

0 

0 

0 

.07 

.60 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

o1  , 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

92.3 

54.7 

73.5 

102 

2  + 

48 

14 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

oll> 

EL  CAPITAN  DAM 

91.4 

55.4 

73.4 

103 

4  + 

49 

10 

2 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  f  , 

EL  S I NORE 

96. OM 

49. 9M 

73. OM 

-  1.9 

105 

18  + 

45 

29+ 

1 

23 

0 

0 

0 

.00 

.26 

•  no 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

85.5 

57.1 

71.3 

-  0.1 

97 

23 

50 

29 

1 

10 

0 

0 

0 

.00 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

91  ,8M 

61. 8M 

76. 8M 

101 

2  + 

48 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

o 

GILLESPIE  FIELD 
HENSHAW  DAM 

86.6 

58.1 

72.4 

100 

23 

50 

29 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

90.0 

46.4 

68.2 

100 

20+ 

40 

29+ 

23 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 
.88 

.0 

0 

0 

0 

o 

IDYLLWILD  RS 

83.2 

46.8 

65.0 

90 

17  + 

35 

28 

57 

3 

0 

0 

0 

.88 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

JULIAN  WYNOlA 

87.4 

53.2 

70.3 

98 

2  + 

36 

28 

20 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

73. OM 

57. 7M 

65. 4M 

-  2.0 

82 

24+ 

50 

14 

25 

0 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

82.1 

59.5 

70.8 

97 

23 

55 

30+ 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

69.7 

51.5 

60.6 

78 

30 

47 

29+ 

123 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 
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r  I 
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"o 
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i? 

0 

0 

o 

<  1 

<  S 

< 

a  tt 

£ 

a 

a 

a 

o  2 

a 

6 

Q 

a 

a 

« 

ONG  BEACH 

78. A 

61.4 

69.9 

-  0.3 

96 

23 

56 

29 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.17 

T 

8 

.0 

0 

o 

0 

0 

ONG  BEACH  WB  AP 

78.7 

59.0 

68.9 

-  2.2 

93 

23 

52 

5 

0 

J 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

OS  ANGELES  WB  AP  R 

73.9 

61.5 

67.7 

0.2 

85 

19 

58 

29+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.17 

T 

26  + 

.0 

o 

0 

0 

0 

OS  ANGELES  WB  CITY  R 

80.4 

61.3 

70.9 

-  1.0 

94 

23 

57 

29+ 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ILL  CREEK  2 

91.1 

63.4 

77.3 

100 

4 

48 

28 

3 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  BALDY  NOTCH 

78. 5M 

51. 7M 

65. 1M 

89 

2 

40 

28 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  WILSON  FC   338B  // 

78.6 

59.2 

68.9 

87 

18  + 

46 

28 

20 

0 

0 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EWPORT   BEACH  HARBOR 

70.0 

60.0 

65.0 

-  1.7 

75 

23 

55 

29 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEANSIDE 

74.4 

60.9 

67.7 

79 

24 

57 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

JAI 

89.4 

50.6 

70.0 

-  0.8 

103 

2 

43 

21 

5 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

XNARD 

72.7 

55.9 

64.  3 

-  0.2 

77 

19 

50 

5 

28 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALOMAR  MTN  OBSY  R 

81.4 

57.1 

69.3 

89 

19  + 

45 

28 

16 

0 

o 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.0 

o 

0 

0 

0 

ASADENA 

87.3 

57.9 

72.6 

0.2 

97 

23 

52 

14 

0 

1  3 

0 

0 

o 

.00 

- 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERR  IS 

93.6 

49.3 

71.5 

105 

2  + 

39 

13 

2 

21 

o 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OINT  ARGUELLO  WB  R 

62.9 

51.6 

57.3 

-  2.5 

71 

30  + 

48 

19 

225 

0 

0 

0 

0 

.12 

.01 

.02 

■28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

OMONA 

88.1 

54.2 

71.2 

-  0.3 

98 

23 

47 

21  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMONA  SPAUlDING 

92.4 

51.1 

71.8 

104 

2 

43 

29+ 

1 

19 

0 

0 

0 

.03 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

EDLANOS 

94.1 

57.9 

76.0 

2.7 

106 

2  + 

51 

29 

0 

2? 

0 

0 

0 

.00 

- 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IVERSIDE  FIRE   STA  3 

91.1 

55.4 

73.3 

0.0 

102 

1 

47 

4 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

92. 1M 

53.4 

72. 8M 

105 

2 

47 

21 

3 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  ANTONIO  CN  MOUTH 

87.5 

61.2 

74.4 

97 

3  + 

44 

28 

18 

14 

0 

0 

o 

.00 

- 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

95.7 

53.6 

74.7 

0.4 

107 

1 

46 

21 

0 

2  3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANDBERG  WB  //R 

81.0 

60.0 

70.5 

1.2 

90 

2  + 

46 

29 

24 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  D I  EGO  WB  AP  R 

74.9 

61.9 

68.4 

-  1.0 

89 

23 

59 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  FERNANDO 

90.2 

55.1 

72.7 

0.6 

103 

1 

48 

14 

0 

17 

0 

o 

o 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

87.2 

56.6 

71.9 

98 

23 

51 

29+ 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  JACINTO 

98.2 

50.9 

74.6 

1.1 

108 

18  + 

43 

29  + 

0 

26 

o 

0 

0 

.08 

- 

.25 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

AN  PEDRO 

72.5 

59.8 

66.2 

-  1.7 

86 

23 

52 

16 

18 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

ANTA  ANA  FIRE  STA 

81.4 

59.8 

70.6 

-  0.4 

94 

23 

55 

29  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTA  BARBARA 

76.2 

56.3 

66.3 

-  0.5 

83 

23 

52 

29+ 

12 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTA  BARBARA  FAA  AP 

72.7 

56.8 

64.8 

79 

19 

50 

28 

23 

0 

0 

0 

o 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTA  MARIA  WB  AP  R 

69.7 

51.2 

60.5 

-  2.3 

80 

30 

44 

20 

131 

0 

0 

o 

o 

T 

- 

.16 

T 

28  + 

.  0 

o 

o 

o 

o 

ANTA  MONICA  PIER 

68.0 

60.5 

64.3 

75 

20 

56 

29+ 

22 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTA  PAULA 

7  9  •  OM 

5  2  •  8M 

65  .  9M 

2 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

jUNLAND 

88.7 

55.1 

71.9 

102 

2 

49 

29+ 

4 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRRANCE 

76.3 

57.3 

66.8 

-  0.7 

86 

24+ 

53 

2  1 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

.23 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

USTIN   IRVINE  RANCH 

82.2 

56.3 

69.3 

-  1.0 

93 

23 

50 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WITCHELL  DAM 

2  8 

64 

0 

o 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|  C  L  A 

73.  1 

60.5 

66.8 

86 

23 

55 

14 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

°LAND  3  N 

90.3 

55.0 

72.7 

102 

2 

48 

29+ 

1 

in 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

J STA  2  NNE 

79.8 

56.7 

68.3 

97 

23 

52 

30  + 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARNER  SPRINGS 

90.7 

48.0 

69.4 

0.7 

99 

18  + 

33 

28 

18 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5RBA  LINDA 

85.6 

54.9 

70.3 

-  1.4 

95 

19 

49 

15  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.2 

-  0.6 

.02 

.23 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

klCER  9  NNW 

101.3 

68.7 

85.0 

109 

19 

62 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.09 

.09 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARSTOW 

96. 8M 

60. OM 

78. 4M 

53 

14 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

liAUMONT   1  E 

93.4 

55.8 

74.6 

102 

18  + 

47 

29 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

[SHOP  WB  AP  R 

89.6 

45.1 

67.4 

-  0.3 

97 

18 

38 

20 

11 

17 

0 

0 

0 

.46 

.27 

.39 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

■tSHOP  UNION  CARBIDE 

63.3 

40.5 

51.9 

71 

2 

29 

26 

384 

0 

0 

5 

0 

1.19 

.98 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

-YTHE 

102.4 

69.5 

86.0 

0.5 

112 

17 

57 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.33 

.00 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 
0 

l-YTHE  FAA  AP 

103.0 

77.8 

90.4 

113 

19 

64 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

pRREGO  SPRGS   3  NNE 

100.3 

65.5 

82.9 

109 

20+ 

55 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^AWLEY  2  SW 

102.1 

70.2 

86.2 

-  1.3 

112 

20+ 

58 

29+ 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.29 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

Knt  il 

98.2 

57.1 

77.7 

105 

18  + 

47 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IVGGETT  FAA  AP 

97.1 

64.4 

80.8 

105 

3 

57 

21 

0 

27 

0 

0 

0 

.03 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

j'ATH  VALLEY 

108.7 

77.3 

93.0 

2.1 

115 

18 

71 

27  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.19 

.08 

.19 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

EEP  SPRINGS  COLLEGE 

83.6 

47.8 

65.7 

90 

18  + 

42 

22+ 

14 

2 

0 

0 

0 

.48 

.48 

26 

.0 

0 

1 

0 

kGLE  MTN 

99.0 

76.4 

87.7 

109 

20 

68 

30  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.54 

.  54 

27 

.0 

0 

1 

1 
0 

L  CENTRO  2  SSW 

102.9 

70.3 

86.6 

0.3 

112 

17  + 

59 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 
0 
0 

klRMONT 

87.5 

61.3 

74.4 

0.9 

97 

3  + 

51 

29 

5 

15 

0 

0 

o 

.00 

- 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IftlWEF 

88.5 

55. 7M 

72. 1M 

-  1.0 

96 

7 

49 

29 

2 

1  4 

0 

0 

0 

.54 

.36 

.51 

26 

.0 

o 

1 

1 
0 

llWFIELD  PUMP  PLANT 

99.8 

68. 7M 

84. 3M 

109 

18 

57 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.05 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

101.0 

73.3 

87.2 

1.2 

110 

17+ 

61 

29 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.37 

.00 

.0 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

103.0 

72.0 

87.5 

112 

19+ 

59 

29 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

26 

0 

0 

0 
0 
0 

j: 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

100 

19 

0 

0 

0 

.32 

.15 

.23 

.0 

0 

1 

0 

0 
0 

WDIO  US  DATE  GARDEN 

103.0 

68.8 

85.9 

-  0.2 

113 

18 

59 

30 

0 

3.' 

0 

0 

0 

.00 

.43 

.00 

.0 

0 

llYOKERN 

96  . 1 

56.7 

76.4 

102 

18  + 

47 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 
0 

0 

Ikon  mtn 

102.3 

74.6 

88.5 

112 

19  + 

65 

29 

0 

3  0 

o 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 
0 

Ue  arrowhead 

80.0 

53.3 

66.7 

89 

18 

42 

28 

29 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 
.0 

0 

0 

0 

iNCASTER 

93.5 

53.5 

73.5 

101 

6  + 

<.i 

21 

0 

2  4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0 
0 

0 

0 

0 

-ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

88.7 

61.1 

74.9 

95 

19+ 

52 

i ; 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

22 

.0 

o 

0 

0 

J? 

BCERNE  VALLFY   1  SSW 

93.6 

56.1 

74.9 

102 

17 

48 

5 

0 

23 

0 

0 

o 

.28 

.28 

•  0 

* 

CCA  3  SE 

101.3 

70.5 

85.9 

110 

18  + 

59 

30 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

26 

.0 

'n 

TCHELL  CAVERNS 

86.7 

67.8 

77.3 

96 

18 

57 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

.04 

•  03 

"« 
.0 

.0 

J* 

n 

- 

EDLES  FAA  AP 

102.2 

76.1 

89.2 

112 

18 

64 

29 

0 

3  0 

o 

0 

0 

.03 

•  1  8 

.  02 

26 

LMDALE 

94.2 

59.5 

76.9 

2.5 

102 

17+ 

50 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0 

Q 

0 
0 

LMDALE  FAA  AP 

94.2 

54.1 

74.2 

103 

18 

43 

21  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 
0 

0 

0 

LM  SPRINGS 

104.8 

67.0 

85.9 

1.8 

114 

19+ 

54 

28 

0 

3 ' 

0 

0 

.00 

•  34 

.00 

27 

.0 

0 

0 

1 

0 
0 

RKER  RESERVOIR 

102.1 

77.2 

89.7 

113 

1 8 

66 

3  0 

o 

0 

0 

I  .00 

.61 

T 

.0 
.0 

0 

2 

0 

0 

l NDSBURG 

91.8 

63.3 

77.6 

99 

18 

52 

30 

0 

21 

o 

0 

0 

T 

.66 

2  4 

0 

0 

UIRREL   INN  2 

5  7.8 

66.6 

1.5 

84 

2 

45 

28 

28 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

0 

IERMAL  FAA  AP 

102.3 

68.7 

85.5 

112 

17 

58 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

27  + 
26 

.0 
.0 

0 

0 

0 

ONA 

98.2 

61.4 

79.8 

-  0.5 

106 

2 

50 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

ENTYNINE  PALMS 

98.8 

65.5 

82.2 

107 

19+ 

57 

30  + 

0 

2R 

0 

0 

0 

T 

.32 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

LYERMO  RS 

89.4 

47.6 

68.5 

96 

2 

39 

28  + 

14 

lh 

0 

0 

0 

.00 

.00 
.00 
.90 
1.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

CTORV I LLE   PUMP  PLANT 

94.1 

53.5 

73.8 

101 

18  + 

45 

21 

1 

2'. 

0 

0 

0 

.00 

26 
26 

.0 

0 

1 

1 

0 

ITE  MOUNTAIN  1 

61.7 

30.7 

46.2 

67 

19+ 

23 

21 

556 

0 

0 

20 

0 

.90 

.0 
12.0 

0 
6 

26 

1 

1 

ITE   MOUNTAIN  2 

51.2 

32.5 

41.9 

58 

21 

25 

28 

688 

0 

0 

10 

0 

1  .07 

DIVISION 

77.7 

0.4 

.16 

.16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ACTON  ESCONDI0O  FC26IBE 
ADCLANTQ 


Day  of  Month 


10  I  11  I  12  I  13  I  M  I  15  |  16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


All  SO  CN  OAT  MT  FC**6 

ALPINE 

AL  T  ADENA 

ALTURAS  RS 

A NGW I N  PAC  UNION  COL 

AN T I OCH  FIBRFBOARD  HILLS 
ANT  I OCH  PUMP  PL  T  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC  50S  C  | 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 

AUBURN 

avalon  pleasure  pier 
a2usa  city  park  fc  1*3 
baker  9  nnw 

bakersf i eld  wb  ap  r 

BALCH  PH 

BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARS  TOW 
BE  ALE  AFB 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEL   AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

8ERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  OAM  // 

BIG  BEND  RS 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  OALTON  OAM  FC  223  BE 

BIG  PINES  PARK    CC  83B 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  OAM  FC  *6  OF. 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
BISHOP  W0  AP  p 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BLUE  LAKE  REOWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTNF  FAA  A» 

BOCA 

BON  I TA 

BOONVI LLE  H¥Y  NNTNC  STA 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 
BRAOFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BREA  CI  TV 
BRIDGEPORT 
BRIDGEV1LLE  *  **■ 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

BUCK HORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BULL AROS  BAR  PH 

BUR BANK  FIRE  PEP  FC  2265 

BUR BANK  WB  AP  » 

BURL INGAME 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BL'TTONWILLOW 

CABAZON 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  OAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CALEKICO  2  NE 


.01      .05  .02 


•07  .11 

',    .27  1.27 


.11     .10  .07 
•  WW 


.11  1.22 

T 

•18  .2* 

.28  .35 
,05     .03  .35 
.25  .21 


C AMP  5 AN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONV I LLE  RS 
CANBY  11  SW 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 
CANYON  OAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CAZ  AOERO 

CFC1LVILLE  SAWYER 
CEOAR  GROVE 
CEOARV1LLE 
CENTERVILLE  PH 

CHALLENGE  RS 

CHA T SWORTH  FC  2*  0 

CHERRY  VALLEY  OAM 

CHESTER 

CH1CO  EXP  STATION 

CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT   FC  2S00 
CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 


.03  .09  .05 

•07  .16  .26 

.25  T 

.03  .27  .08 

•03  .02 


5*«  refc-t-o»  not**  foi^wmg  Sutjoc  Indu. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

« 

Day  of  Month 

2 

: 

4 

5  6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13     14  15 

16  1  17  18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

r 

28 

29 

3C 

31 

ttn.S  VALLE*  "J DO  RANCH 
EAR  CREEK 
3VERWLE  3  SSE 
alWG* 

•LfftGA   1*  WN¥ 

■  n 

1.30 
.4] 
.00 
.00 

T 

.17 
.80 
.27 

i 

.50 
.14 

39  2  M 
-ASSET  1  WE 
_9TS  FC*3D 

.SATE  Rh 
.USA  1  SSM 

'cc  no  l  D**» 

.56 
.31 
.00 
.00 
.10 

.20 
.02! 
.00 
.03 
.56 

.03 

- 

.12 

•  10 

.15 
.02 

.15 
.19 

.02 
.56 

.41 

.03 

'CORAM  .'PRIG  DIST 

mine  moughto*  ranch 

'|U  TfWPLE  PC  193 

•  00 
.19 
.00 
.80 
.00 

• 

.  19 
.20 

.60 

SCEA5T  C I Jy  7  EWE 

.38 
.02 
2.29 
2.08 
.01 

.03 

.52 

.27  .01 

•08  .04 

.02 

.02 

.38 

.02 

.01 

T 

T 
7 

.23 
.26 

1.15 
.54 

.03 
.73 
•  01 

STAL  LATE  pC  283C 

V£*  CITY 

•*IN6S 

MINGHA* 

MKX 

.00 
.00 

.30 
.07 

.07 

.11 

1.35 
•  25 

T 

•  05 

4*ET7  PAA  AP 
U  2  SE 

e*port 

IS  CREEK 

.03 

•  11 
.14 

•  03 

•  55 

T 

.03 

.03 
.25 

.15 

.05 

T 

.15 

.06 
.14 

fTH  WALL : * 

1  R  SWINGS  COLLEGE 

1    PUERTO  ROAD  CA» 

.19 

.48 

.21 
.15 

T 

.19 
.46 

■  15 

7 

•  01 
7 

.20 

ICANSO  RS 

1 8 IIS  COLGA" c  cO* C9A * 
s;s  MEMOBIAL    ST  PT 

.00 
.39 
.02 
.21 
•  24 

.02 

T 

.20 

.06 
•  15 

•  21 
.02 

.12 

.04 
.04 

|«V  FIRE  DEPT  FClOTC 
1  HEVILLE  fts 

tit  5  SSE 

.85 
•  00 
.69 
.14 
.13 

T 

T 

•  07 

•  06 
.05 

•  05 

.18 

.50 

• 

.67 
.19 

.03 

1   CANYON  RESERVOIR 

ben 

CSBUIR  R5 

.00 
.06 
.04 

1.17 

7 

.06 
.04 

7 

7 

.24 

.93 

(TOMS  LANOING 
I.E  NTH 

H  PARK  °ESERVOIP 
CEHTRO  2  SSW 

.54 

.21 

•  00 

•  00 

.»> 

T 

.21 

T 

I:tra  pw 

(!abeth  latf  fc128b 

t  VALLE' 
t  IOTT 

.02 
.00 
1.17 
1  .90 
T 

T 

T  .01 

1.00 

•  02 
.90 

.09 

1.07 
T 

f  ;no*e 
enotoo 

§:ka  .--  CITY  o 

f'PIELD  POLICE  ST A 

.00 
.00 
.71 
.04 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

7 

T 

T 

.04 

7 
T 

.66 

7 

tiusom  panch 

F.DALE  S  SSW 
MORE  1  WW 

.00 
.15 
.83 
T 

.00 

T 

T 

.02 

.10 

.03 

T 

7 

T 

T 

.10 
.22 

.05 
.46 

f  ET  l  SSE 

f  ET  5  Sw 

F    POINTS  5  SSW 

F  'ING  PISH  *    ~  ;  - ' 

F.O"  DA* 

.34 
.40 
.00 
.08 
.03 

•  OB 

.24 

.31 
.13 

.03 

.03 
.03 

F  ANA  5  S 
F  AN*  KAISER 
F  ST  GLEN 

F  BIOWELL 

.00 
T 

.78 
1.02 
.26 

T 

.:i 

.05 

.04 

.10 

.61 

.10 

F  BRAGG 

F    BRAGG  AVN 

F    DICK   1  NNE 

F  ROSS 

1.07 
.79 

2.10 
.48 

1 .36 

.02 

•  02 

• 

.01 

•01  .01 

.01 

.01 

.01 
.86 

.34 

.01 

■02  *02 
.03 

.01 

.         •  • 

.02 
• 

.01 

.01 

T 

• 

.  -5 

.21 

.48 

.43 

.30 

.  84 

.04 

T 

F'CH  GULCh 

F  NO  WB  ap  s 

f  HI  GOVT  CAN*> 

F  ER'ON  H ILLCR  EST  OF$ 

i  SRflLLC 

1.16 
T 

.18 
.00 
2.28 

T 

T 

.18 

.03 

• 

.48 

.10 

.65 
.06 

.32 

•  'JET  RS 
6  LAKE 

5 

8  jEr0w4  9S 

•  a  «*hcm 

2.05 
.75 
7 

.00 
7 

.33 

■12  .08 

.38 

.37 
T 

.2: 

T 

.69 

T 

.62 

*  *tT*P  DA«  HO  2 

■  ESPIE  cielo 

S  0»  14  ENE 

•  48 

.00 
.00 

- 

T 

.41 

7 

•  "  =  -E  ST4PEIM0IIS7 
i  "30»»  BEST  c  ^  ie; 
»  HVILLE 
5  »U« 

S  E  Ml  WEST 

.00 
.00 
.03 
.12 
.53 

T 

.18 

.03 
.10 

.01 
.35 

.01 

S  1  GOOVE 

»  S  lake  nrr  hntc  sta 

■  S  V*LLET 
>0»  1  . 
>  9VIEW 

•  24 

.49 

•  29 

.44 

.06 

T 

7 

.06 

T 

.24 

T 

.11 

.43 

•  IS 

.27 

•  06 

.11 
.06 

See  refererars  awe»  SoGtvviag  Sttboc  bdai 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


GREENVILLE  RS 
GROVE LAND  RS 
GUERNEVILLE 

HATNES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AFB 

HANFORD 

HA PP Y  CAMP  RS 

HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBR IGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELO  PUMP  PLANT 

HAYFORK  RS 
HEAL  DSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HENS HAW  DAM 

HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HILTS 

HOEGEES  FC  60A 

HOLLISTER 

HON E Y DEW  2  WSW 

HOOP  A 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

IDRIA 

IDYLLWILD  RS 
IWPERI AL 
IMPERIAL   FAA  AP 
INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM ITAGE 
I  ONE 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 
JOHN  SON DALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYV I LLE 

KENTFIELD 

KEHLINGER 

KE**  RIVER  INTAKE  3 
KEVH  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLENAN  CITY  1  SSW 
KETTLENAN  STA 

K IL ARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  I 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENT A  FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LA  NESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 
LEBEC 

LECHUZa  PT   STA  FC  352  B 
LEESVILLE  KEE6AN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LTVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 

LOCK WOOD  MESA 
LODI 

LOWPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY  INSP  STA 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CI TY 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GAT OS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEV I LLE  ISLAND 
MANZ  AN  I TA  LAKE  / 
MARCH  FIELD 


2.27 
1  .94 
2.03 


.47 
.00 
.00 


.00 
.00 


10  u 


13 


14  15 


16     17  18 


21     22     23  24 


28  I  29  I  30 


.27  2.00 
.58  1.36 
.67  1.36 


1.21 
1.00 


1.93 
.22  .51 
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DAILY  PRECIPITATION 


ISLAND 
COPA 
POSfl 

inez  3  sse 
inez  fire  st  a 

SV  I L  L  E 


9      10      11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


29     30  31 


OTA  DAM 

;eo  fire  sta  2 
ey  hot  springs 
Irs  4  sw 

RS   INSPECTION  STA 


.33     .87  T 


LAKE 
FRfTY 

[ICELLO  DAM 

°ARK    1  SSE 

I  HILL  2  E 
NGO  VALLEY 
P  BAY  FIRE  DEPT 
b  BAY  J  N 

'ALDY  FC  85G 
4LDY  NOTCH 
T  DANAHER 

T  DIA8LO  NORTH  GATE 
T  HAMILTON 

T  HEBRON  RS 
T  SHASTA  SKI  BOWL 
T  SHASTA  W9  CITY  //R 
ILSON  FC  336B 
WOODS 

'4IENTO  DAM 


.02  .31 

.53  .02 

.22  1.93 

.02  .14 


1RY  PARK   4  SW 
>LL  SOLEDAD  FC    32  C 
IN  2  NW 

!)RT  BEACH  HARBOR 

Laus 


:iLE  WOODWARD  DAM 

;noll  RS 

iND  WB  AP 
LLE  1  WNW 
lENTAL 


CAMP  FC    57  BE 
|iE  COVE 
PRAIRIE  CR  PARK 
10  SE 


IC  HOUSE 
[MA  DAM  FC  33  AE 

N£S  OHRWALL  RCH 
lALE 

ALE  FAA  AP 
SPRINGS 

ALTO  CITY  HALL 

AR  MTN  OBSY  R 
I  VERDES  FST  FC  43D 


R  RESERVOIR 
I  ELD 

I  Nfi 

NTA  RS 
ROBLES 

ROB LES  Fa A  AP 
WAY 


lUMA  FIRE  STA  2 

*  BLANCA  GUARD  STA 
CANYON  PS  FC321E 

ICLES  NM 
2  ESE 
I  BEACH 
!lVER  PH  5 
RANCH 


RVILLE 
*VILLE  IFG 


ARENA 

ARGUELLO  WB 


T  T  .01 


T         T  T 


T  .01  .02 


.01    .01    .01  r 


1.32  .07 
.03  .01 
.05  .01 


':  ARGUELLO  L  IGHT  STA 
:0RAS  BLANCAS 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


potters  sawmill 
potter  valley  ph 
poway  valley 

priest  valley 
quincy  rs 
ramon a  spaulding 

RANCH! T A 

RANDS6URG 

RAYMOND  9  N 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE  STA  2 
RED LANDS 
REDWOOD  CITY 

REPRESA 
RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SAL YER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SAND8ERG  PTL  STA  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  OIEGO  WB  AP  R 
SAN  DI MAS  FIRE  WON  FC  95 
SAN  EMIGOIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  6REGORI0  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 


.00 
.00 
.00 


.Oft 
T 

.00 


32 


SANTA  ANITA  FERN  FC 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  R05A 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PL 


T  1 


SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

SHASTA  DAM 

SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
S I ERRAVI LLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC 


15 


SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SNOW  CREEK  UPPER 

SODA  SPRINGS  1    E  / 

SOLEDAD 

SOWESBAR   1  W 

SOM IS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SOUTH  FORK  CABIN 
SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPR INGVt LLE  7  ENE 
SQUIRREL   INN  1 

SQUIRREL    INN  2 

STANDI SH  1  E 

STANDI SH  ♦  HICKEY   ST  PK 

STANISLAUS  PH 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  <* 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
SDEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 


10     11  12 


13     14  15 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.06     .02     .02  .03 


.16     .03  .02 


l.M 

.03  .04 

.27  .29 

.06  .10 
.01 

•43  1.29 


T         T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

m 

o 

SANVILLE  AP 

•  02 

rTER  HILL  RS 

•  01 

«e  CITY 

.11 

«CHAP  I 

•  06 

JON  RANCHO 

T 

•  25 

MO  BP.  I  N  NARR  RCH 

■  oe 

:r«al  faa  ap 

•  00 

HJSAND  OAKS 

•  00 

(EE  FMV  EDISON  PH  2 

.17 

jER  CREEK  PH 

•  04 

'ANGA  PATROL   STA  FC  6 

•  00 

tRANCE 

T 

ICY  CARBONA 

.00 

iCV  PUMPING  PLANT 

•  OS 

iVIS  AFB 

■  01 

NITY  OAM  VISTA  POINT 

.21 

HA 

T 

CK  EE  RS 

.11 

EFIELD 

•  00 

E  LAK  E                            / 1 R 

LOCK 

T 

UTABLE  CREEK 

TIN  IRVINE  RANCH 

.00 

NTYNINE  PALHS 

T 

N  LAKES 

•  1  7 

TCHELL  DAM 

.00 

AH 

.60 

AH  *  K 

.87 

ON  OIL   STEARNS  ABS 

•  00 

A  NO  3  N 

.00 

ER  LAKE  RS 

.44 

ER  MATT OLE 

1  •  AO 

SAN  LEANDRO  FILTERS 

•  43 

AVILLE 

01 

LEY  CENTER  3  NNE 

.18 

YERMO  RS 

.00 

NUYS  FC  158 

.00 

TURA 

•  oc 

tab.            n<iun  _ 
TORVILLE  PUMP  PLANT 

CENT  FIRE  STA  FC  120 

«  00 

TON 

.61 

ALIA 

.02 

TA  2  NNE 

.00 

,. A NOV  I L  L  E 

'.NERS 

1  .87 

frA  ph 

.48 

-ACE  1  SE 

1AR  SCHOOL 

T 

vS\   CREEK  2  tSE 

<UT  CREEK  *  E 

•  00 

<UT  PATROL   STA  FC102C 

•  00 

IER  SPRINGS 

.00 

■  00 

sONVILLE  WATERWORKS 

•  01 

'ERV1LLE  RS 

■  48 

)  1  S 

•  57 

;>EL  10  SE 

.00 

THAVEN 

•  00 

IKEYTOWN  RES 

1  .06 

E  MOUNTAIN  1 

.90 

E  MOUNTAIN  2 

1.07 

'TIER  FC  106  D 

•  00 

.  93 

ows  1 

ERS 

\  01 

:0R0  HEIGHTS 

•  04 

(FORDS 

•  IT 

•LAND  1  WW 

T 

MTS 

•  00 

lA  LINDA 

.00 

NITE  NP 

•  Tl 

A 

.78 

Day  of  Month 


13     14  15 


.35  .10 
.22  T 
.01  T 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  115°  on  the  18th  at  Death  Valley. 
Lowest  Temperature  19°  on  the  19th  at  Boca  and  Bridgeport. 
Greatest  Total  Precipitation  2.29  inches  at  Crescent  City  1  N. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  237  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.00  inches  on  the  29th  at  Honeydew  2  WSW. 
Greatest  Total  Snowfall  12.0  inches  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  6  inches  on  the  26th  at  White  Mountain  2. 


S»e  reletence  notes  following  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNl 
SEPTEMBER  19,! 


Day  Ol  Mouth 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AO  IN  RS 

MAX 

90 

9  0 

9  1 

91 

94 

9! 

88 

83 

83 

80 

73 

72 

74 

78 

83 

91 

91 

88 

82 

77 

80 

83 

84 

87 

85 

80 

72 

57 

66 

82 

MI  N 

47 

47 

47 

47 

40 

47 

48 

47 

40 

53 

47 

49 

38 

39 

45 

41 

37 

38 

41 

43 

56 

41 

42 

38 

ALDERPOt  NT 

MAX 

93 

96 

92 

80 

84 

r: 

81 

81 

95 

93 

80 

60 

62 

85 

86 

86 

97 

100 

77 

76 

78 

83 

81 

86 

93 

75 

80 

65 

62 

72 

MI  N 

50 

6  1 

54 

55 

53 

54 

56 

5 1 

48 

46 

52 

56 

54 

58 

ALPINE 

MAX 

9  7 

98 

100 

93 

93 

91 

88 

72 

7  6 

66 

84 

81 

85 

86 

85 

86 

88 

89 

95 

92 

89 

94 

93 

87 

80 

76 

74 

73 

76 

83 

MI  N 

61 

64 

6  3 

61 

64 

6 1 

46 

j  2 

* 

48 

48 

50 

50 

53 

54 

At- TUR AS  RS 

MAX 

90 

95 

9  4 

94 

97 

97 

96 

8  7 

81 

88 

79 

76 

78 

80 

85 

94 

91 

94 

82 

83 

62 

86 

88 

89 

89 

88 

82 

74 

65 

76 

M I  N 

34 

36 

36 

36 

38 

3  8 

41 

3  3 

2  7 

44 

45 

31 

31 

29 

40 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

90 

90 

6  0 

80 

83 

86 

77 

87 

80 

71 

8  1 

76 

80 

82 

69 

96 

90 

76 

78 

on 

86 

87 

90 

90 

78 

75 

62 

63 

83 

83 

Ml  N 

57 

36 

5  1 

43 

46 

54 

44 

49 

54 

45 

45 

42 

43 

51 

5 

50 

ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 

MAX 

87 

S3 

83 

81 

79 

82 

78 

84 

79 

75 

81 

62 

80 

61 

90 

96 

87 

78 

64 

81 

87 

86 

93 

85 

78 

76 

74 

75 

91 

MIN 

56 

57 

52 

51 

50 

52 

6  3 

47 

46 

49 

58 

62 

56 

56 

58 

ANT IOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

91 

88 

88 

84 

85 

83 

89 

84 

8  9 

85 

78 

87 

83 

82 

84 

92 

90 

92 

81 

85 

84 

90 

92 

93 

93 

83 

83 

78 

77 

80 

MIN 

50 

5 1 

53 

55 

46 

50 

49 

51 

60 

52 

46 

56 

54 

6  3 

50 

53 

" 

50 

50 

50 

ASH  MTN 

MAX 

9* 

98 

100 

98 

91 

92 

94 

94 

90 

94 

94 

94 

88 

87 

96 

98 

92 

66 

85 

86 

85 

69 

94 

96 

97 

95 

88 

7? 

60 

62 

MIN 

65 

62 

71 

69 

63 

62 

65 

61 

61 

66 

66 

62 

63 

60 

6  7 

62 

59 

62 

63 

55 

AUBERRY 

MAX 

97 

98 

96 

9  0 

90 

93 

91 

87 

91 

91 

90 

87 

86 

89 

92 

9  1 

96 

88 

86 

84 

86 

96 

95 

95 

9C 

87 

79 

77 

82 

89 

M  |  N 

56 

60 

6  0 

55 

54 

55 

56 

5  1 

55 

58 

55 

53 

5 1 

52 

84 

41  ,R"OM 

MAX 

93 

9  5 

96 

90 

88 

6  9 

93 

B( 

9  3 

69 

82 

85 

82 

85 

87 

91 

95 

97 

84 

85 

82 

88 

92 

94 

96 

88 

86 

73 

66 

8C 

M I  N 

57 

63 

57 

54 

58 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

70 

70 

7  0 

6  8 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

66 

67 

67 

68 

67 

65 

68 

67 

67 

71 

67 

68 

69 

77 

7C 

70 

70 

7C 

7C 

70 

MIN 

58 

58 

56 

6  6 

'  5 

60 

62 

62 

61 

57 

56 

57 

57 

BAKER   9  NNW 

MAX 

101 

106 

106 

107 

104 

104 

106 

107 

101 

100 

102 

102 

99 

99 

99 

102 

105 

108 

109 

108 

107 

96 

103 

100 

IOC 

101 

84 

9: 

88 

89 

MIN 

64 

70 

72 

69 

67 

68 

67 

71 

66 

72 

BAKERSF IELO  WB  AP 

MAX 

95 

97 

99 

9  1 

90 

92 

93 

89 

93 

91 

92 

90 

87 

88 

89 

92 

100 

86 

85 

94 

86 

91 

93 

97 

9! 

89 

80 

71 

81 

85 

MIN 

67 

67 

66 

62 

60 

63 

65 

62 

6 

64 

63 

61 

59 

60 

61 

65 

64 

BALCH  PH 

MAX 

95 

91 

95 

96 

92 

93 

92 

92 

89 

92 

90 

88 

84 

94 

94 

94 

ioc 

97 

85 

84 

85 

85 

96 

94 

93 

89 

84 

7! 

78 

86 

MIN 

68 

69 

68 

59 

65 

66 

64 

64 

70 

65 

65 

63 

62 

61 

64 

66 

63 

60 

65 

50 

50 

BARRETT  DAM 

MAX 

93 

102 

103 

101 

98 

97 

96 

89 

76 

83 

90 

86 

88 

89 

90 

9C 

94 

94 

98 

1  oc 

99 

96 

95 

90 

90 

86 

82 

6t 

78 

94 

MIN 

52 

53 

''" 

52 

48 

49 

49 

50 

80 

52 

6 

° 

0 

BARSTOW 

MAX 

101 

100 

100 

101 

100 

97 

99 

98 

97 

94 

93 

92 

7  6 

100 

103 

104 

104 

99 

95 

97 

94 

95 

94 

90 

93 

93 

90 

93 

MIN 

58 

60 

57 

56 

65 

57 

56 

65 

61 

63 

63 

61 

58 

61 

64 

65 

66 

58 

58 

57 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

98 

98 

99 

98 

95 

94 

93 

88 

74 

85 

86 

89 

6  6 

87 

88 

9 

93 

97 

98 

97 

93 

93 

91 

90 

9  1 

89 

76 

79 

71 

81 

62 

66 

62 

61 

60 

6 

54 

49 

,0 

59 

50 

52 

56 

56 

57 

61 

64 

68 

6? 

56 

58 

65 

63 

61 

53 

45 

43 

45 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

102 

102 

1 0  3 

99 

96 

98 

94 

8  7 

»8 

88 

93 

88 

9  3 

92 

93 

96 

101 

102 

100 

97 

98 

95 

90 

90 

89 

99 

62 

76 

88 

92 

53 

50 

55 

57 

62 

62 

61 

51 

51 

69 

6 

67 

56 

52 

BEN  LOMOND 

MAX 

80 

77 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

76 

76 

80 

77 

61 

87 

85 

e; 

77 

81 

79 

6C 

81 

82 

85 

80 

78 

77 

73 

72 

74 

76 

45 

46 

48 

49 

50 

4 

47 

50 

45 

43 

46 

44 

56 

BERKELEY 

MAX 

66 

66 

63 

59 

64 

64 

59 

62 

6  0 

60 

70 

67 

6» 

67 

7  8 

78 

65 

70 

72 

67 

69 

66 

71 

63 

6  7 

59 

66 

67 

72 

76 

51 

53 

52 

53 

51 

53 

53 

55 

53 

57 

58 

56 

59 

52 

5* 

53 

51 

51 

53 

53 

56 

54 

54 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

98 

97 

95 

93 

91 

92 

91 

96 

94 

88 

86 

82 

64 

89 

92 

93 

95 

98 

84 

65 

91 

92 

93 

96 

84 

80 

69 

70 

80 

88 

MIN 

61 

54 

6 

57 

54 

54 

64 

6 1 

50 

49 

49 

6  9 

60 

59 

59 

54 

56 

56 

55 

54 

56 

57 

6  7 

53 

55 

BIG  BAR  RS 

MAX 

106 

104 

100 

100 

103 

102 

103 

94 

9  8 

97 

87 

85 

9  2 

88 

91 

94 

102 

102 

87 

82 

87 

93 

93 

95 

93 

90 

90 

69 

58 

76 

MIN 

51 

51 

5  3 

5 1 

47 

44 

44 

57 

43 

4  6 

47 

48 

48 

47 

48 

43 

50 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

50 

49  48 

4  3 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

82 

Bl 

80 

76 

75 

83 

78 

78 

78 

74 

74 

73 

73 

76 

fl] 

82 

81 

81 

78 

77 

75 

75 

76 

75 

69 

66 

68 

76 

78 

32 

35 

36 

37 

35 

31 

34 

29 

34 

33 

34 

44 

46 

51 

4  3 

37 

40 

38 

38 

40 

32 

25 

30 

33 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

83 

83 

6  1 

79 

76 

81 

77 

76 

79 

76 

76 

73 

71 

73 

77 

80 

88 

84 

79 

73 

73 

88 

84 

82 

80 

75 

70 

62 

67 

79 

62 

60 

57 

6  0 

59 

56 

55 

54 

54 

56 

56 

63 

59 

57 

52 

52 

57 

6  1 

63 

6  3 

52 

5  3 

50 

50 

5  3 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

94 

9  6 

96 

93 

93 

96 

93 

90 

89 

91 

92 

88 

86 

98 

89 

92 

94 

97 

93 

91 

86 

89 

91 

92 

89 

73 

80 

76 

84 

87 

50 

52 

46 

45 

44 

40 

41 

41 

42 

43 

43 

4  7 

39 

38 

44 

40 

45 

48 

52 

53 

47 

41 

43 

47 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

70 

71 

70 

69 

68 

63 

67 

6  8 

67 

65 

67 

65 

64 

63 

62 

64 

65 

65 

65 

63 

56 

66 

63 

61 

61 

59 

60 

30 

52 

55 

M I  N 

50 

45 

40 

43 

45 

44 

46 

45 

40 

35 

3C 

31 

7  7 

4  1 

42 

36 

29 

30 

3  7 

35 

38 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

82 

83 

79 

78 

78 

B2 

74 

7  9 

77 

71 

70 

68 

70 

71 

75 

8  4 

84 

72 

72 

66 

76 

77 

79 

78 

80 

71 

63 

50 

65 

75 

M  I  N 

61 

60 

58 

51 

6. : 

56 

5  3 

5  1 

46 

5  3 

55 

55 

60 

59 

56 

47 

40 

43 

56 

BLYThE 

MAX 

107 

107 

106 

104 

104 

104 

104 

174 

100 

103 

104 

101 

1  0  1 

103 

106 

1..9 

112 

1  10 

111 

117 

103 

102 

94 

96 

95 

95 

92 

9  7 

94 

100 

MIN 

60 

5  9 

65 

73 

69 

6  6 

69 

70 

71 

75 

77 

78 

76 

74 

72 

72 

70 

69 

72 

57 

58 

BLYThE   FAA  AP 

MAX 

109 

i  1  0 

1U6 

103 

106 

107 

106 

99 

101 

104 

107 

103 

102 

104 

106 

110 

112 

1  11 

113 

108 

103 

94 

96 

97 

94 

96 

92 

97 

95 

101 

MIN 

73 

70 

83 

64 

75 

79 

82 

62 

82 

85 

86 

84 

8  3 

80 

78 

77 

75 

74 

74 

64 

67 

BOCA 

MAX 

80 
29 

36 

R6 

84 

84 

36 

88 

76 

80 

81 

75 

73 

70 

76 

88 

8  3 

82 

86 

75 

79 

70 

79 

81 

82 

81 

79 

72 

68 

60 

73 

MIN 

34 

',  1 

35 

31 

30 

30 

19 

25 

28 

2  J 

25 

29 

35 

37 

36 

4  2 

33 

28 

BONITA 

MAX 

81 

84 

83 

80 

82 

on 

75 

71 

77 

80 

75 

76 

77 

78 

86 

79 

77 

77 

82 

79 

77 

8^ 

100 

82 

76 

71 

72 

73 

77 

75 

60 

57 

62 

63 

55 

58 

56 

54 

56 

57 

56 

59 

62 

69 

62 

62 

64 

62 

60 

59 

51 

50 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

MAX 

104 

106 

1  J  9 

105 

inn 

100 

105 

103 

100 

98 

98 

102 

99 

96 

100 

104 

107 

108 

105 

109 

105 

1  00 

95 

92 

94 

93 

94 

94 

91 

92 

MIN 

66 

63 

66 

6  3 

60 

60 

62 

63 

63 

6  6 

68 

69 

67 

73 

73 

66 

71 

70 

71 

67 

69 

64 

62 

55 

36 

BOWMAN  DAM 

MAX 

83 

83 

82 

89 

81 

8  6 

79 

78 

79 

72 

69 

67 

70 

73 

77 

8  7 

83 

79 

73 

67 

77 

77 

78 

79 

78 

70 

62 

60 

68 

77 

M I  N 

53 

55 

50 

46 

48 

46 

48 

49 

5f 

55 

49 

45 

44 

49 

6  1 

50 

54 

54 

54 

46 

40 

40 

49 

BRAWLEY   2  SW 

MAX 

108 

109 

111 

104 

100 

104 

107 

107 

98 

98 

102 

104 

104 

104 

104 

106 

110 

112 

109 

112 

103 

100 

93 

93 

93 

93 

95 

92 

94 

93 

70 

64 

67 

63 

68 

68 

73 

69 

73 

74 

76 

76 

75 

77 

77 

73 

75 

72 

73 

71 

58 

58 

61 

BR  I DGEPORT 

MAX 

83 

65 

», 

83 

80 

84 

79 

73 

82 

79 

76 

74 

60 

80 

81 

80 

84 

83 

82 

7* 

77 

80 

82 

82 

76 

65 

67 

64 

70 

72 

MIN 

32 

26 

31 

28 

37 

30 

32 

30 

28 

27 

30 

1  9 

29 

23 

24 

25 

30 

7  3 

35 

30 

7  9 

33 

27 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

81 

86 

90 

97 

100 

100 

86 

85 

84 

95 

95 

96 

98 

90 

89 

70 

74 

MIN 

45 

51 

52 

51 

32 

52 

49 

45 

46 

46 

47 

48 

*7 

47 

54 

55 

83 

48 

BURBANK  WB  AP 

MAX 

94 

91 

93 

85 

90 

88 

78 

73 

77 

78 

78 

78 

81 

84 

82 

85 

84 

88 

92 

86 

85 

92 

94 

89 

83 

75 

73 

72 

78 

85 

MIN 

60 

61 

58 

57 

58 

57 

59 

61 

60 

59 

59 

59 

56 

53 

56 

58 

58 

59 

62 

57 

55 

55 

65 

67 

63 

62 

58 

59 

54 

57 

BURL  I  NGAME 

MAX 

70 

70 

69 

65 

67 

71 

67 

71 

70 

70 

73 

71 

74 

74 

78 

»: 

83 

73 

73 

73 

76 

69 

73 

70 

68 

68 

69 

7  7 

74 

86 

MIN 

49 

w 

52 

55 

52 

52 

49 

45 

53 

52 

46 

49 

88 

52 

47 

49 

54 

55 

49 

55 

49 

45 

45 

44 

50 

50 

51 

48 

52 

59 

BURNEY 

MAX 

90 

93 

91 

89 

91 

94 

92 

65 

82 

86 

80 

76 

74 

77 

76 

85 

92 

90 

79 

79 

89 

84 

84 

85 

86 

97 

81 

63 

59 

70 

MIN 

37 

40 

42 

41 

42 

43 

45 

36 

32 

39 

45 

44 

34 

36 

3  8 

33 

36 

39 

28 

33 

35 

32 

31 

32 

35 

43 

43 

37 

35 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  298  - 


-  Continued 

a 
2 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Station 


Day  Ot  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

1 5 

IB 

17 

18 

19 

70 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

94 

98 

102 

101 

93 

95 

93 

98 

93 

96 

96 

94 

92 

89 

91 

94 

96 

103 

89 

89 

87 

89 

84 

93.3 

MIN 

59 

60 

61 

56 

60 

57 

62 

53 

56 

60 

59 

57 

57 

56 

57 

57 

60 

57 

52 

52 

51 

51 

55 

60 

59 

59 

52 

56 

52 

53 

56.5 

73 

70 

70 

72 

70 

72 

70 

71 

71 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

68 

69 

70 

70 

70 

7 1 

67 

70.7 

MIN 

62 

62 

60 

60 

60 

61 

59 

62 

57 

59 

61 

60 

59 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

61 

63 

61 

60 

59 

5  6 

57 

58 

59.9 

94 

95 

96 

86 

82 

88 

91 

78 

79 

83 

64 

84 

82 

84 

90 

90 

94 

87 

85 

86.5 

WIN 

49 

50 

48 

47 

49 

49 

50 

51 

46 

52 

51 

51 

48 

49 

45 

46 

49 

52 

45 

46 

47 

44 

42 

46 

5  0 

50 

48 

5  ! 

49 

46 

48.3 

82 

85 

86 

83 

80 

94 

80 

80 

79 

77 

75 

74 

6  7 

64 

76 

78 

82 

88 

76 

78 

70 

78.4 

MIN 

54 

52 

50 

48 

50 

50 

50 

50 

50 

47 

41 

45 

A  6 

46 

44 

46 

48 

52 

42 

42 

41 

42 

45 

47 

52 

52 

46 

41 

42 

47.0 

97 

96 

95 

95 

98 

98 

93 

84 

93 

85 

82 

80 

82 

87 

91 

90 

91 

87 

80 

85 

69 

68 

90 

89 

84 

78 

86.7 

MIN 

43 

45 

46 

47 

48 

48 

46 

40 

38 

40 

49 

37 

40 

43 

42 

42 

43 

49 

34 

38 

37 

19 

41 

40 

AO 

39 

49 

48 

33 

35 

42.0 

95 

100 

100 

97 

97 

96 

92 

78 

86 

90 

91 

A  A 

A  R 

89 

00 

94 

1  00 

100 

99 

97 

95 

90 

86 

84 

84 

83 

83 

89 

90.8 

MIN 

41 

49 

51 

49 

52 

50 

43 

37 

39 

43 

44 

45 

45 

46 

46 

49 

52 

58 

57 

55 

51 

56 

59 

63 

56 

53 

43 

32 

38 

43 

48.2 

92 

98 

98 

88 

86 

91 

94 

86 

91 

92 

85 

89 

86 

87 

A  A 

93 

97 

98 

83 

87 

82 

89 

92 

94 

9  5 

86 

8  7 

78 

73 

80 

BB.9 

MIN 

58 

62 

54 

52 

52 

52 

54 

53 

54 

51 

54 

55 

54 

54 

58 

61 

67 

53 

51 

52 

53 

57 

63 

66 

56 

56 

51 

50 

57 

58 

55.6 

104 

102 

101 

98 

97 

96 

91 

80 

AA 

86 

85 

85 

84 

89 

A  A 

92 

93 

97 

99 

96 

9 1 

97 

103 

99 

91 

86 

78 

82 

93 

91  .5 

MIN 

54 

53 

54 

52 

48 

50 

52 

61 

62 

55 

57 

57 

52 

46 

50 

52 

52 

53 

53 

47 

47 

46 

58 

58 

55 

60 

56 

53 

48 

51 

53.1 

103 

105 

103 

102 

1  00 

1  o  3 

99 

102 

99 

101 

97 

96 

95 

95 

96 

104 

10  5 

103 

95 

95 

100 

99 

95 

98.2 

MIN 

55 

72 

75 

58 

55 

56 

59 

70 

53 

62 

61 

66 

53 

52 

50 

54 

56 

59 

50 

47 

48 

55 

55 

56 

61 

64 

55 

6A 

51 

52 

57.1 

86 

90 

90 

88 

88 

89 

84 

78 

76 

85 

77 

73 

76 

80 

80 

80 

86 

83 

79 

75 

78 

A  A 

8  3 

84 

82 

83 

72 

80.1 

MIN 

42 

45 

*3 

45 

44 

45 

46 

45 

40 

43 

42 

47 

38 

38 

37 

41 

43 

45 

33 

34 

37 

38 

37 

36 

A  A 

38 

39 

42 

36 

38 

40.8 

77 

73 

68 

68 

75 

71 

66 

75 

76 

72 

76 

75 

80 

84 

82 

92 

8  1 

78 

8 1 

74 

86 

7  A 

63 

66 

7C 

68 

75 

80 

87 

76.5 

MIN 

48 

45 

48 

51 

50 

46 

50 

46 

42 

51 

40 

49 

46 

49 

A  A 

56 

45 

53 

40 

41 

42 

41 

41 

43 

50 

53 

43 

52 

52 

52 

47.1 

92 

96 

97 

94 

89 

89 

92 

90 

88 

92 

90 

9  0 

87 

86 

A7 

90 

95 

98 

86 

87 

83 

86 

95 

97 

89 

79 

76 

79 

89.4 

MIN 

57 

58 

54 

51 

53 

55 

57 

53 

51 

59 

55 

53 

53 

52 

53 

57 

59 

54 

49 

48 

43 

5,"? 

54 

55 

60 

61 

59 

5  2 

50 

51 

53.9 

96 

95 

92 

95 

98 

96 

88 

90 

91 

82 

79 

79 

81 

84 

37 

92 

91 

92 

86 

84 

88 

89 

89 

86 

12 

80 

86.4 

MIN 

47 

47 

♦7 

47 

51 

49 

45 

41 

44 

40 

50 

35 

38 

41 

Al 

43 

47 

47 

40 

34 

39 

AO 

41 

41 

42 

40 

44 

A2 

34 

36 

42.4 

87 

90 

90 

88 

78 

36 

89 

78 

75 

78 

74 

74 

78 

78 

7A 

8  2 

87 

92 

87 

86 

65 

77 

8  8 

88 

87 

82 

72 

72 

72 

81  .6 

MIN 

44 

47 

46 

39 

43 

47 

49 

43 

44 

44 

40 

41 

41 

38 

41 

44 

44 

45 

36 

35 

34 

39 

48 

49 

52 

41 

40 

38 

41 

42.6 

85 

90 

92 

90 

91 

91 

92 

84 

83 

82 

88 

7A 

77 

77 

A  1 

82 

87 

90 

81 

81 

78 

81 

86 

85 

A  A 

84 

78 

6A 

61 

64 

82.2 

MIN 

49 

54 

57 

54 

54 

53 

58 

43 

43 

42 

57 

55 

51 

49 

46 

47 

51 

50 

41 

46 

46 

43 

49 

47 

50 

49 

52 

6  0 

42 

38 

48.9 

99 

100 

100 

97 

94 

96 

97 

101 

1  00 

95 

88 

A  A 

97 

91 

97 

105 

97 

97 

87 

68 

90 

95 

97 

100 

100 

95 

87 

66 

83 

93 

94.0 

MIN 

54 

56 

50 

48 

49 

53 

52 

50 

AA 

46 

45 

51 

44 

50 

50 

47 

44 

47 

44 

43 

48 

50 

50 

49 

52 

53 

45 

54 

51 

45 

48.9 

84 

89 

89 

85 

86 

89 

82 

85 

85 

60 

78 

7  7 

79 

82 

87 

91 

84 

81 

73 

82 

65 

A  7 

87 

86 

76 

7  I 

66 

73 

82.2 

MIN 

48 

50 

46 

46 

48 

48 

47 

47 

44 

43 

43 

41 

A  A 

46 

49 

47 

42 

40 

44 

49 

51 

54 

56 

53 

49 

44 

44 

47 

46.8 

90 

90 

87 

89 

91 

92 

88 

84 

85 

80 

78 

76 

78 

80 

88 

89 

86 

77 

77 

81 

83 

83 

83 

A  A 

80 

74 

52 

68 

80 

81.8 

MIN 

34 

37 

37 

38 

38 

38 

38 

40 

33 

33 

38 

41 

32 

32 

29 

34 

33 

25 

28 

33 

32 

29 

31 

39 

42 

37 

41 

36 

34 

34.9 

MA* 

97 

97 

93 

69 

88 

92 

91 

94 

89 

83 

85 

A  A 

84 

69 

OA 

98 

102 

80 

85 

84 

92 

93 

95 

99 

97 

90 

83 

67 

79 

89 

89.4 

MIN 

56 

60 

54 

55 

54 

59 

56 

55 

59 

53 

51 

60 

52 

54 

54 

56 

60 

56 

50 

52 

52 

55 

54 

55 

5S 

61 

53 

57 

55 

52 

55.3 

MAX 

70 

72 

71 

72 

71 

68 

70 

69 

68 

68 

71 

68 

68 

71 

70 

A  1 

73 

70 

66 

67 

MIN 

64 

62 

59 

60 

62 

55 

62 

63 

59 

61 

57 

61 

60 

60 

62 

63 

6A 

63 

60 

60 

MAX 

95 

96 

96 

91 

93 

90 

86 

76 

A  0 

8 1 

82 

80 

64 

87 

83 

85 

A  A 

91 

94 

90 

90 

9  1 

97 

92 

A  A 

76 

74 

72 

79 

86 

S6.3 

MIN 

56 

60 

56 

55 

55 

53 

54 

57 

55 

57 

54 

5  6 

50 

54 

54 

56 

56 

58 

61 

57 

52 

58 

69 

68 

60 

60 

59 

57 

51 

57 

56.8 

MAX 

92 

92 

92 

80 

81 

86 

90 

80 

9A 

83 

75 

A7 

81 

85 

3  7 

92 

96 

9  5 

82 

84 

81 

91 

91 

92 

OA 

80 

78 

76 

71 

77 

85.5 

MIN 

52 

52 

51 

51 

52 

51 

51 

47 

52 

51 

47 

49 

52 

54 

52 

50 

53 

54 

48 

47 

48 

49 

53 

48 

AO 

53 

53 

5  3 

53 

46 

50.7 

90 

93 

90 

85 

82 

85 

87 

79 

8  a 

77 

76 

A  7 

85 

87 

88 

95 

99 

90 

83 

81 

83 

91 

90 

95 

92 

80 

76 

61 

62 

79 

84.5 

MIN 

47 

48 

49 

51 

50 

48 

49 

50 

50 

50 

48 

47 

49 

54 

56 

56 

58 

58 

53 

53 

54 

50 

49 

47 

A8 

48 

49 

50 

52 

53 

50.8 

MAX 

98 

101 

98 

93 

93 

95 

94 

9  1 

96 

95 

92 

90 

89 

90 

92 

97 

100 

94 

89 

90 

90 

OA 

95 

96 

95 

88 

82 

79 

84 

90 

92.4 

MIN 

56 

59 

60 

55 

56 

58 

60 

54 

59 

60 

59 

58 

56 

57 

59 

57 

60 

53 

49 

50 

52 

54 

56 

59 

6A 

59 

52 

55 

52 

53 

56.4 

MAX 

93 

93 

91 

87 

87 

90 

88 

91 

88 

83 

83 

79 

83 

84 

A  9 

91 

97 

83 

83 

78 

81 

A  A 

90 

94 

93 

89 

81 

60 

76 

84 

65.9 

"IN 

64 

66 

64 

64 

62 

62 

64 

60 

A3 

59 

54 

56 

55 

58 

57 

60 

64 

56 

56 

52 

54 

59 

61 

63 

68 

72 

58 

54 

53 

64 

59.9 

MAX 

96 

96 

91 

89 

89 

93 

89 

95 

90 

85 

86 

85 

84 

68 

93 

96 

99 

93 

86 

84 

9 1 

93 

93 

95 

90 

85 

80 

74 

77 

86 

89.0 

MIN 

56 

57 

52 

50 

51 

55 

54 

54 

55 

52 

50 

57 

52 

54 

53 

54 

57 

53 

48 

49 

52 

53 

52 

50 

5  2 

54 

52 

6  1 

55 

49 

52.8 

MAX 

93 

96 

97 

100 

92 

93 

95 

95 

95 

93 

92 

90 

88 

90 

92 

95 

102 

86 

88 

86 

88 

93 

95 

98 

94 

90 

5  1 

80 

82 

91.8 

MIN 

60 

57 

58 

56 

55 

59 

60 

55 

56 

57 

57 

57 

55 

55 

55 

59 

61 

55 

52 

51 

50 

56 

56 

60 

62 

61 

52 

55 

52 

53 

56.2 

MAX 

95 

95 

96 

92 

96 

91 

85 

78 

83 

80 

82 

84 

87 

85 

89 

88 

92 

94 

92 

90 

93 

100 

95 

93 

80 

76 

75 

82 

87 

87.9 

MIN 

52 

53 

51 

49 

48 

49 

52 

56 

53 

54 

53 

51 

51 

48 

51 

52 

53 

54 

56 

53 

46 

54 

63 

64 

69 

52 

57 

5A 

48 

52 

53.0 

MAX 

1 00 

1 02 

99 

97 

97 

98 

99 

93 

OA 

100 

88 

85 

84 

87 

A  A 

92 

98 

98 

8 1 

81 

86 

90 

94 

94 

95 

92 

A  A 

60 

58 

75 

89.9 

MIN 

49 

49 

50 

47 

49 

50 

47 

46 

49 

42 

45 

43 

41 

43 

45 

44 

46 

41 

37 

39 

41 

41 

42 

42 

42 

48 

50 

49 

48 

41 

44.9 

MAX 

70 

85 

70 

65 

66 

65 

61 

63 

57 

6  0 

65 

64 

6  1 

66 

66 

66.0 

M  1  N 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

41 

46 

50 

56 

47 

55 

56 

56 

51 

51 

56 

51 

56 

55 

56 

54 

52 

6  2 

55 

54 

5  3 

49 

45 

52.1 

MAX 

70 

76 

81 

82 

81 

90 

80 

76 

79 

80 

A  A 

78 

82 

5  5 

72 

70 

68 

79 

86 

79.3 

"  1  N 

53 

51 

53 

54 

55 

51 

53 

50 

AA 

54 

53 

52 

56 

57 

54 

56 

59 

59 

54 

53 

52 

51 

53 

52 

6? 

54 

55 

55 

56 

54 

53.9 

MAX 

73 

72 

7  3 

72 

71 

74 

84 

78 

76 

73 

84 

79 

78 

74 

72 

73 

73 

75 

75.0 

MIN 

56 

58 

60 

55 

54 

56 

60 

61 

62 

60 

60 

60 

59 

57 

58 

59 

60 

59 

57 

54 

54 

56 

58 

60 

59 

60 

60 

57 

52 

55 

57.9 

MAX 

B0 

8  3 

89 

93 

91 

91 

90 

89 

84 

79 

78 

79 

76 

78 

66 

80 

84.5 

"  1  N 

39 

43 

56 

44 

45 

48 

45 

46 

38 

39 

43 

45 

41 

40 

43 

42 

46 

57 

55 

53 

57 

52 

59 

54 

53 

50 

A  1 

46 

43 

40 

46.  8 

"AX 

105 

1 02 

101 

99 

1  02 

104 

1  04 

102 

93 

99 

96 

94 

06 

88 
69 

91 

55 

86 

93 

97.1 

65 

69 

69 

65 

65 

64 

67 

64 

64 

67 

67 

63 

60 

58 

62 

65 

68 

70 

71 

64 

57 

61 

66 

70 

67 

59 

6  0 

59 

64.4 

MAX 

82 

85 

AA 

91 

96 

92 

83 

82 

82 

89 

92 

92 

93 

84 

76 

70 

70 

76 

64.6 

M  I  N 

50 

51 

49 

48 

48 

49 

52 

50 

49 

48 

48 

54 

51 

51 

51 

55 

56 

48 

47 

47 

50 

49 

47 

49 

51 

53 

51 

52 

54 

46 

MAX 

105 

107 

110 

112 

115 

114 

113 

107 

106 

106 

114 

112 

110 

112 

1  1A 

114 

110 

108.7 

76 

74 

72 

83 

74 

71 

75 

77 

72 

73 

83 

85 

79 

73 

72 

75 

74 

76 

78 

84 

73 

71 

84 

86 

83 

84 

71 

75 

79 

88 

77.3 

MAX 

86 

87 

87 

87 

85 

90 

86 

86 

80 

83 

82 

82 

80 

82 

82 

85 

89 

90 

85 

84 

85 

82 

82 

82 

82 

75 

84 

79 

79 

80 

83.6 

MIN 

48 

50 

49 

49 

47 

50 

48 

51 

50 

48 

51 

A7 

44 

45 

45 

42 

47 

43 

47 

47 

45 

42 

46 

52 

52 

52 

52 

50 

47 

47 

47.8 

MAX 

86 

87 

85 

81 

83 

84 

80 

82 

79 

76 

73 

76 

77 

81 

86 

89 

83 

79 

75 

79 

81 

83 

85 

84 

81 

71 

56 

80.1 

MIN 

42 

43 

43 

44 

45 

44 

45 

A  1 

42 

40 

45 

40 

41 

38 

42 

43 

41 

35 

37 

39 

40 

40 

41 

46 

50 

41 

44 

41.9 

MAX 

94 

94 

87 

85 

86 

91 

85 

87 

91 

85 

88 

A7 

85 

88 

90 

94 

94 

84 

86 

81 

85 

91 

93 

94 

87 

85 

80 

75 

78 

88 
56 

87.3 

MIN 

55 

55 

53 

53 

52 

55 

53 

50 

56 

52 

51 

57 

52 

54 

5  ! 

57 

57 

53 

47 

48 

50 

53 

53 

54 

56 

54 

48 

54 

54 

53.1 

1UTT0NWILL0W 
ABRILLO  NM 
ACHUMA  OAM 
ALAVERAS  BIG  TREES 
ALLAHAN  RS 
AMPO 

AMP  PAPDFE 

4NOGA  PARK   PIERCE  COL 


I 


"  ANT  I  L 

Si 

»NYON  OAM 

V 

(;  3RMEL  VALLEY 

il 

1  VTHAY  bull  run  rch 

HI 

:CILVILLE  SAWYER 

II 

«"0AR  GROVE 

a 

>:   DAR V  I LLE 

il 

*  NTERV I LLE  PH 

II 

4eRRy  VALLEY  DAM 

s 

I  ESTER 

J 

"jlCO  EXP  STA 

*'  ULA  VISTA 

I 

!  AREMONT    POMONA  COL 

I 

t  ARKS8URG 

I  I 

I  OVERDALE  3  SSE 

i  Ialinga 
i  Lfax 

I  t-USA  1  SSW 

' 'CORAN  IRRIG  dist 
'On  a 

'E  L  0 

'ESCENT  CITY   1  N 
' OCKETT 

II  l-VER  CITY 
' 'AMACA 

II  JGETT  F AA  AP 
'IS   1  WSW 
TH  VALLEY 
I   P   SPRINGS  COLLEGE 
'  R  CREFK  PH 
A  I  P 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 L 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

90 

91 

91 

85 

87 

88 

91 

90 

86 

81 

78 

76 

80 

86 

92 

95 

95 

79 

79 

85 

86 

87 

90 

90 

86 

79 

57 

72 

82 

MIN 

55 

56 

55 

54 

55 

56 

55 

55 

54 

51 

54 

50 

51 

50 

54 

56 

54 

47 

47 

50 

52 

51 

54 

57 

57 

49 

52 

46 

49 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

98 

99 

97 

92 

93 

95 

94 

95 

86 

89 

89 

102 

97 

88 

84 

92 

99 

96 

89 

87 

65 

78 

90 

MIN 

5B 

60 

62 

55 

56 

56 

57 

55 

49 

59 

52 

53 

53 

*7 

49 

53 

55 

58 

59 

46 

53 

51 

49 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

82 

85 

85 

63 

B2 

85 

66 

77 

77 

80 

75 

72 

76 

74 

76 

82 

63 

85 

73 

76 

68 

75 

77 

60 

80 

74 

71 

63 

55 

71 

MIN 

32 

36 

32 

37 

39 

37 

36 

37 

31 

32 

42 

44 

31 

33 

35 

33 

35 

36 

26 

29 

30 

31 

30 

30 

33 

42 

40 

47 

37 

30 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

91 

9  0 

90 

90 

85 

85 

69 

83 

69 

85 

81 

79 

78 

79 

79 

85 

94 

92 

80 

81 

76 

85 

85 

88 

89 

84 

79 

72 

59 

74 

MIN 

45 

46 

45 

46 

46 

47 

46 

47 

43 

44 

41 

43 

43 

43 

40 

41 

45 

46 

37 

38 

39 

43 

41 

41 

44 

48 

44 

** 

48 

42 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

85 

90 

92 

89 

89 

93 

93 

85 

76 

85 

82 

80 

77 

81 

83 

83 

87 

90 

82 

85 

74 

82 

86 

85 

89 

85 

72 

66 

70 

MIN 

43 

47 

48 

53 

50 

49 

51 

56 

6  0 

42 

43 

46 

45 

42 

41 

41 

44 

48 

35 

36 

38 

41 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

102 

102 

99 

97 

05 

96 

94 

82 

66 

88 

88 

86 

84 

88 

92 

08 

98 

98 

97 

95 

92 

97 

101 

98 

91 

88 

78 

76 

89 

97 

MIN 

59 

59 

57 

54 

53 

55 

54 

56 

59 

53 

53 

49 

50 

48 

53 

56 

56 

57 

58 

51 

50 

52 

60 

62 

59 

55 

55 

52 

52 

54 

DUDLEYS 

MAX 

91 

93 

90 

82 

87 

89 

8  = 

85 

67 

86 

83 

81 

89 

82 

86 

90 

96 

85 

79 

77 

82 

66 

90 

92 

89 

81 

73 

60 

65 

88 

MIN 

42 

43 

41 

37 

40 

41 

43 

40 

43 

43 

40 

39 

39 

38 

39 

4  1 

44 

40 

33 

34 

33 

36 

40 

44 

46 

53 

43 

40 

42 

44 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

75 

73 

67 

70 

71 

77 

75 

76 

92 

73 

77 

78 

74 

87 

72 

68 

69 

65 

MIN 

54 

53 

54 

54 

53 

51 

49 

52 

52 

54 

57 

47 

48 

50 

48 

47 

52 

52 

55 

EAGLE  MTN 

MAX 

in  3 

104 

10  6 

103 

ion 

101 

103 

102 

98 

97 

100 

100 

99 

99 

100 

101 

105 

108 

108 

109 

104 

100 

95 

92 

91 

92 

90 

84 

88 

88 

MIN 

76 

76 

78 

7B 

80 

79 

74 

75 

75 

75 

77 

77 

76 

77 

78 

80 

81 

63 

84 

78 

79 

77 

77 

71 

75 

71 

70 

68 

68 

EAST  PARK  RES 

MAX 

97 

OR 

97 

93 

92 

92 

93 

8  8 

93 

90 

83 

82 

82 

84 

66 

92 

98 

96 

60 

84 

83 

89 

90 

92 

93 

91 

85 

59 

68 

75 

MIN 

54 

55 

56 

52 

54 

55 

53 

53 

50 

50 

51 

52 

48 

50 

50 

52 

55 

47 

45 

46 

50 

51 

51 

51 

49 

55 

48 

52 

42 

44 

EL  CAP  IT AN  DAM 

MAX 

92 

97 

103 

103 

97 

99 

97 

86 

76 

85 

90 

85 

87 

90 

91 

88 

91 

94 

94 

100 

96 

95 

100 

99 

96 

85 

82 

60 

80 

85 

MIN 

55 

53 

52 

53 

52 

52 

55 

50 

49 

50 

59 

57 

53 

53 

53 

54 

55 

58 

57 

56 

56 

63 

63 

63 

63 

60 

59 

51 

54 

EL   CENTRO   2  SSW 

MAX 

109 

112 

110 

104 

105 

107 

107 

102 

100 

103 

104 

103 

103 

10  1 

106 

1  no 

112 

110 

1  1  1 

111 

101 

97 

92 

92 

92 

96 

95 

96 

94 

100 

MIN 

66 

65 

68 

76 

75 

76 

72 

68 

65 

66 

68 

67 

68 

69 

70 

73 

71 

74 

76 

78 

74 

76 

72 

76 

68 

69 

77 

63 

59 

64 

ELECTRA  PH 

MAX 

97 

97 

97 

90 

91 

94 

a* 

90 

92 

92 

88 

88 

66 

89 

92 

97 

97 

96 

86 

87 

90 

93 

95 

99 

98 

89 

86 

74 

81 

90 

MIN 

55 

54 

50 

47 

51 

53 

55 

49 

53 

49 

51 

56 

47 

50 

52 

51 

57 

4  0 

43 

44 

46 

52 

49 

52 

52 

57 

46 

57 

52 

50 

ELK  VALLEY 

MAX 

92 

90 

89 

90 

91 

87 

84 

85 

86 

76 

71 

69 

70 

79 

82 

86 

92 

73 

72 

76 

82 

62 

80 

85 

80 

73 

62 

61 

69 

78 

MIN 

43 

44 

43 

4  6 

48 

49 

43 

43 

40 

40 

52 

39 

53 

52 

41 

43 

45 

52 

51 

47 

39 

42 

41 

43 

*3 

40 

49 

48 

39 

36 

ELSINOPE 

MAX 

105 

105 

105 

101 

101 

100 

94 

79 

89 

94 

90 

92 

94 

06 

96 

101 

105 

104 

101 

100 

102 

100 

94 

85 

84 

85 

68 

97 

MIN 

48 

40 

50 

49 

45 

49 

47 

48 

48 

51 

45 

48 

45 

6  0 

45 

52 

57 

56 

48 

45 

53 

56 

56 

57 

55 

53 

45 

49 

ESCONDIDO 

MAX 

90 

94 

95 

93 

92 

89 

83 

75 

79 

82 

80 

80 

84 

85 

83 

82 

84 

85 

94 

91 

87 

93 

97 

90 

82 

83 

76 

75 

78 

83 

MIN 

65 

58 

53 

53 

52 

51 

58 

58 

52 

53 

60 

61 

56 

55 

55 

53 

58 

57 

56 

55 

62 

56 

65 

63 

63 

62 

61 

59 

50 

52 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

56 

57 

59 

57 

58 

60 

61 

64 

56 

65 

61 

66 

70 

65 

63 

67 

67 

68 

62 

61 

61 

60 

56 

55 

59 

61 

62 

66 

64 

65 

MIN 

52 

52 

52 

53 

54 

53 

52 

49 

49 

51 

52 

48 

57 

55 

53 

51 

55 

55 

52 

54 

55 

55 

51 

50 

53 

55 

53 

55 

50 

49 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

90 

87 

85 

75 

84 

84 

81 

86 

86 

77 

85 

80 

82 

85 

93 

98 

98 

80 

80 

84 

90 

92 

95 

95 

87 

71 

70 

70 

79 

69 

MIN 

54 

53 

50 

53 

54 

54 

53 

54 

54 

53 

54 

51 

55 

57 

53 

52 

56 

57 

51 

55 

53 

52 

50 

51 

50 

49 

53 

55 

54 

49 

FAIRMONT 

MAX 

92 

97 

97 

92 

88 

90 

95 

83 

77 

90 

87 

85 

60 

80 

85 

69 

93 

96 

96 

91 

85 

84 

92 

90 

90 

90 

83 

75 

69 

84 

MIN 

63 

67 

69 

65 

64 

64 

64 

53 

55 

63 

65 

60 

57 

57 

59 

60 

63 

67 

69 

60 

56 

55 

62 

66 

68 

65 

57 

57 

51 

59 

FIVE   POINTS  5  SSW 

MAX 

98 

100 

95 

91 

93 

95 

93 

90 

96 

9  3 

91 

90 

on 

91 

91 

97 

104 

90 

93 

96 

99 

93 

88 

84 

79 

62 

69 

MIN 

62 

61 

59 

54 

56 

57 

54 

57 

56 

58 

59 

55 

58 

57 

57 

60 

52 

55 

58 

59 

62 

63 

51 

57 

55 

50 

FLEMING  F  ISH  ♦  GAME 

MAX 

91 

93 

90 

89 

92 

93 

91 

85 

85 

86 

80 

75 

80 

82 

86 

8  0 

92 

90 

83 

78 

84 

86 

87 

89 

87 

83 

72 

59 

72 

79 

MIN 

39 

43 

47 

46 

46 

45 

49 

54 

35 

40 

44 

52 

40 

40 

36 

39 

37 

43 

28 

37 

40 

36 

37 

39 

45 

46 

43 

48 

37 

35 

FOLSOM  DAM 

MAX 

92 

95 

95 

B6 

86 

90 

93 

84 

95 

88 

80 

85 

84 

85 

86 

92 

96 

97 

82 

85 

84 

91 

93 

95 

97 

87 

82 

75 

71 

79 

MIN 

58 

60 

53 

52 

53 

54 

53 

53 

56 

52 

53 

54 

55 

55 

56 

58 

69 

54 

51 

51 

54 

68 

64 

66 

54 

57 

51 

53 

56 

56 

FONT  ANA  KAISER 

MAX 

101 

101 

96 

97 

95 

94 

87 

92 

86 

86 

84 

86 

90 

88 

90 

94 

96 

99 

94 

96 

96 

100 

96 

92 

85 

80 

76 

92 

90 

MIN 

67 

70 

6B 

61 

59 

58 

58 

58 

57 

55 

55 

6  4 

56 

68 

64 

66 

64 

68 

63 

56 

63 

75 

80 

63 

60 

60 

57 

48 

60 

FOREST  GLEN 

MAX 

95 

98 

96 

97 

96 

96 

96 

92 

9  3 

82 

76 

79 

80 

84 

88 

92 

95 

80 

76 

82 

88 

90 

91 

92 

89 

86 

65 

57 

68 

MIN 

44 

44 

45 

46 

46 

44 

43 

39 

IB 

44 

38 

41 

44 

44 

4; 

43 

41 

36 

37 

37 

39 

39 

39 

38 

39 

46 

45 

39 

FORT   B I DWELL 

MAX 

B9 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

8  6 

85 

77 

76 

77 

70 

82 

85 

»6 

89 

67 

61 

77 

82 

84 

85 

84 

83 

78 

70 

56 

65 

72 

MIN 

38 

43 

45 

44 

45 

43 

42 

42 

33 

42 

48 

45 

45 

42 

49 

43 

43 

40 

35 

39 

38 

35 

38 

48 

41 

45 

46 

46 

42 

34 

FORT  BRAGG 

MAX 

60 

61 

58 

61 

59 

62 

59 

66 

66 

57 

63 

72 

70 

76 

66 

66 

67 

65 

70 

72 

63 

65 

69 

61 

56 

63 

62 

62 

62 

64 

MIN 

52 

50 

50 

51 

54 

52 

51 

46 

47 

4  0 

51 

44 

51 

55 

53 

46 

50 

55 

53 

48 

48 

46 

46 

47 

48 

50 

49 

6  1 

50 

49 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

56 

56 

59 

59 

59 

60 

62 

60 

55 

62 

63 

65 

67 

66 

63 

64 

62 

69 

67 

64 

62 

63 

60 

55 

6  2 

59 

56 

61 

64 

70 

MIN 

50 

49 

47 

50 

52 

51 

50 

44 

47 

51 

50 

41 

5  2 

56 

53 

44 

46 

50 

49 

44 

43 

41 

41 

47 

50 

49 

46 

6  0 

44 

44 

FORT    JONES  RS 

MAX 

96 

95 

94 

94 

97 

98 

99 

86 

90 

91 

80 

78 

79 

82 

64 

90 

95 

93 

83 

81 

86 

87 

89 

90 

90 

66 

83 

69 

65 

76 

MIN 

41 

44 

45 

45 

47 

48 

46 

38 

36 

37 

52 

36 

44 

42 

43 

39 

40 

44 

36 

38 

35 

88 

39 

39 

36 

36 

50 

49 

37 

34 

FORT  ROSS 

MAX 

61 

63 

65 

63 

63 

64 

63 

56 

59 

67 

66 

67 

66 

67 

64 

6  0 

62 

66 

69 

68 

69 

60 

62 

60 

64 

64 

59 

58 

67 

71 

MIN 

46 

47 

45 

4  6 

47 

47 

47 

46 

49 

47 

46 

43 

4  0 

49 

47 

45 

48 

48 

48 

46 

46 

4" 

45 

47 

4R 

47 

47 

50 

47 

49 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

99 

1  01 

97 

91 

93 

95 

93 

90 

94 

9* 

92 

90 

80 

91 

92 

97 

99 

87 

89 

86 

88 

9  4 

96 

98 

04 

90 

83 

79 

83 

88 

MIN 

61 

59 

61 

57 

56 

60 

60 

56 

62 

58 

58 

59 

56 

57 

58 

60 

60 

57 

5  ) 

53 

52 

57 

56 

60 

62 

61 

55 

57 

54 

55 

FR I  ANT   GOVT  CAMP 

MAX 

96 

mo 

102 

98 

93 

95 

97 

94 

92 

96 

05 

95 

92 

90 

92 

94 

100 

100 

99 

90 

86 

90 

96 

98 

101 

95 

91 

63 

81 

83 

MIN 

58 

57 

58 

52 

50 

50 

55 

51 

51 

56 

53 

52 

5  1 

50 

52 

57 

57 

50 

49 

47 

46 

53 

58 

58 

68 

57 

48 

51 

47 

48 

GEORGETOWN  RS 

MAX 

88 
54 

91 

92 

89 

87 

87 

90 

65 

89 

86 

83 

81 

77 

75 

83 

67 

92 

95 

81 

82 

77 

86 

68 

90 

93 

92 

82 

77 

MIN 

« 

65 

59 

60 

60 

55 

65 

58 

57 

54 

51 

52 

56 

55 

59 

65 

54 

55 

49 

54 

58 

56 

62 

57 

59 

38 

52 

GIANT  FOREST 

MAX 

78 

80 

80 

70 

73 

72 

79 

72 

73 

75 

75 

72 

67 

70 

69 

72 

76 

80 

79 

74 

67 

70 

69 

78 

76 

75 

66 

60 

52 

62 

MIN 

51 

52 

50 

47 

46 

48 

51 

47 

49 

48 

46 

44 

44 

43 

43 

42 

48 

50 

45 

41 

41 

41 

46 

53 

52 

47 

42 

39 

39 

40 

GILLESPIE  FIFLD 

MAX 

91 

97 

98 

93 

93 

92 

64 

74 

80 

85 

80 

82 

84 

87 

83 

65 

86 

86 

95 

91 

88 

96 

100 

92 

83 

77 

75 

77 

81 

84 

MIN 

60 

57 

57 

59 

54 

58 

60 

60 

52 

52 

60 

62 

57 

58 

57 

54 

58 

58 

59 

57 

61 

58 

65 

65 

63 

62 

60 

59 

50 

52 

GILROY 

MAX 

89 

86 

64 

70 

77 

80 

HI 

76 

73 

77 

78 

85 

83 

85 

68 

92 

101 

8? 

81 

85 

60 

92 

92 

92 

60 

76 

73 

77 

75 

81 

MIN 

55 

51 

52 

52 

52 

54 

55 

50 

49 

53 

46 

46 

45 

54 

51 

51 

51 

55 

46 

46 

45 

47 

46 

46 

45 

51 

51 

51 

51 

49 

GLENNVILLE 

MAX 

93 

94 

91 

89 

87 

90 

67 

84 

90 

90 

86 

83 

83 

82 

86 

89 

97 

92 

82 

79 

82 

90 

92 

91 

89 

86 

81 

72 

74 

87 

MIN 

45 

47 

45 

43 

40 

44 

4  6 

42 

45 

45 

45 

43 

41 

40 

41 

46 

47 

48 

4  1 

39 

38 

41 

46 

50 

52 

57 

44 

43 

42 

40 

GRANT  GROVE 

MAX 

77 

79 

77 

74 

73 

77 

72 

72 

70 

73 

71 

69 

66 

67 

67 

69 

73 

79 

75 

75 

65 

69 

74 

75 

75 

74 

60 

53 

MIN 

42 

42 

42 

42 

42 

47 

45 

45 

46 

46 

43 

42 

42 

41 

43 

44 

44 

49 

44 

42 

39 

41 

47 

46 

46 

41 

37 

38 

GRASS  VALLEY 

MAX 

90 

93 

95 

94 

90 

90 

92 

87 

91 

90 

85 

83 

79 

83 

84 

88 

93 

96 

81 

83 

78 

87 

89 

91 

94 

91 

84 

73 

60 

75 

MIN 

59 

62 

6lj 

59 

58 

59 

58 

58 

56 

56 

53 

54 

50 

50 

52 

57 

60 

51 

50 

47 

49 

54 

56 

59 

58 

56 

49 

50 

49 

49 

GRATON   1  w 

MAX 

81 

79 

75 

71 

74 

76 

70 

SO 

67 

64 

63 

76 

7  0 

82 

86 

04 

87 

76 

79 

77 

84 

63 

67 

80 

71 

70 

61 

62 

75 

82 

MIN 

47 

44 

46 

46 

51 

48 

47 

44 

49 

50 

44 

42 

44 

49 

46 

46 

48 

57 

42 

44 

46 

43 

43 

40 

46 

48 

44 

50 

49 

47 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  300  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

tAIWEE 

MAX 
MIN 

89 
60 

93 
60 

9* 
54 

94 

52 

90 
57 

89 

57 

96 

57 

93 

93 
60 

88 

92 
57 

92 
60 

90 
56 

85 

55 

84 

53 

87 
53 

89 
55 

93 
56 

95 
54 

93 
55 

91 

55 

86 

54 

88 

53 

88 
60 

88 

62 

87 

57 

73 
56 

79 
50 

76 
49 

81 

53 

88.5 
55.7 

ALF   MOON  BAY  2  NNW 

M  1  N 

60 
52 

58 

52 

55 
52 

56 
52 

67 

52 

62 
51 

58 
52 

58 
51 

59 
53 

58 

53 

59 
54 

65 
49 

66 

53 

67 
56 

66 
50 

62 

50 

63 
49 

69 
49 

68 
48 

67 
51 

68 
49 

69 

50 

67 
51 

68 
50 

68 
51 

69 
52 

61 
49 

61 

53 

60 
52 

63.2 
51.2 

AMI L TON  AFB 

MAX 
MIN 

70 
49 

70 
48 

63 
49 

63 

52 

67 
49 

70 
49 

62 
50 

71 
49 

72 
49 

68 
49 

80 
48 

74 
45 

74 
53 

80 
50 

85 
46 

88 
50 

79 
52 

74 

53 

79 
45 

72 
48 

77 
49 

72 
48 

81 
46 

70 
45 

69 

50 

68 
51 

64 
50 

68 
53 

75 
54 

84 
48 

73.0 
49.2 

ANFORD 

MAX 
MIN 

95 
57 

98 
58 

98 
58 

97 
57 

90 
54 

93 
55 

94 

57 

90 
53 

94 

51 

92 
55 

93 

55 

91 

56 

89 

52 

90 

53 

90 
52 

94 

55 

99 
52 

95 
55 

89 
49 

85 
48 

88 

47 

93 

52 

94 

52 

96 

56 

05 
54 

91 
58 

84 

50 

84 

55 

83 
48 

87 

50 

91.7 
53.5 

appy  camp  rs 

MIN 

100 
45 

100 
49 

1  00 
57 

99 
52 

100 
54 

100 
56 

98 

55 

92 
47 

92 
42 

97 
40 

79 
56 

81 
42 

80 
54 

83 
45 

88 

4  9 

92 
48 

99 
45 

99 
47 

84 
45 

83 
46 

88 
43 

88 
44 

92 
46 

93 
44 

9  5 
4  2 

85 
44 

90 
42 

73 
35 

60 
40 

73 
45 

89.4 
46.7 

AT   CREEK.   pH  1 

MAX 
MIN 

91 
38 

95 
41 

94 
43 

93 
44 

94 
42 

97 
43 

95 
45 

88 
37 

83 
33 

91 
39 

83 
46 

BO 
47 

77 
36 

81 

38 

81 

37 

82 
36 

93 
38 

92 
39 

83 
31 

81 
34 

80 
37 

85 
34 

86 
34 

87 

33 

87 
37 

89 

01 
44 

64 
47 

62 
36 

78 
32 

85.2 
38.8 

AYFIELD   PUMP  PLANT 

MIN 

104 
73 

105 
63 

107 

102 
79 

101 
76 

101 
75 

104 
69 

100 
61 

98 
65 

96 
64 

99 
62 

100 

64 

99 
62 

99 
63 

1  00 
69 

103 
72 

105 
69 

109 
73 

108 

78 

108 
75 

104 
73 

100 
78 

96 

70 

94 

7C 

95 

70 

92 

72 

93 
69 

91 
63 

90 
57 

92 
59 

99.8 
68.7 

c ALOSBURG 

MAX 
MIN 

92 
51 

89 

50 

85 
49 

81 

50 

85 
53 

86 

52 

80 

52 

88 
48 

76 

51 

73 
52 

90 
51 

83 

4  6 

86 
49 

90 
52 

96 
49 

101 
51 

88 

52 

83 
59 

86 
45 

85 
46 

92 
50 

93 

47 

96 
47 

90 

80 
'0 

76 
51 

63 
49 

64 
54 

82 
49 

92 
51 

85.0 
50.0 

:NSHAW  DAM 

MIN 

97 
48 

100 
46 

96 

45 

96 
44 

95 
46 

95 

40 

93 

43 

88 
45 

75 
43 

88 
45 

89 
44 

90 
44 

86 
44 

86 
46 

87 
46 

90 
46 

94 
49 

98 
53 

98 
55 

100 
52 

96 
46 

93 
49 

91 
47 

85 
48 

89 
50 

87 
55 

80 
44 

83 
40 

74 
40 

82 
42 

90.0 
46.4 

"TCH  hetchy 

MAX 
MIN 

87 
52 

89 
54 

90 
50 

86 

50 

85 

50 

89 

51 

82 

50 

85 
50 

86 

49 

HO 
45 

78 
48 

80 
47 

82 
47 

83 
49 

87 
50 

91 
4  9 

84 

45 

83 
45 

76 

43 

82 

86 

50 

82 
53 

88 

56 

87 
56 

78 
50 

69 
46 

65 
46 

76 
46 

82.7 
49.0 

MIN 

91 
47 

89 

52 

86 
51 

91 
50 

95 
51 

95 
51 

93 
53 

80 
41 

79 
40 

88 
44 

76 
47 

70 
36 

77 
40 

82 
45 

79 
46 

93 
46 

91 

46 

91 
46 

78 
40 

77 
42 

75 
39 

84 

40 

90 
42 

85 
46 

89 
41 

83 
42 

85 
43 

68 
48 

56 
34 

64 
44 

82.7 
44.5 

MIN 

34 
47 

80 
44 

70 
45 

70 
45 

76 
47 

75 
45 

68 
46 

66 
46 

66 
45 

70 
49 

79 
43 

75 
47 

81 
43 

85 
49 

88 
47 

95 
47 

80 
51 

82 

52 

88 
43 

80 
41 

84 
42 

80 
40 

89 
40 

73 
43 

71 
47 

68 
44 

73 
45 

73 
49 

82 
52 

90 
44 

78.0 
45.6 

MIN 

97 
51 

97 
51 

92 
50 

87 
49 

91 
51 

90 
52 

87 
54 

84 

47 

94 
48 

93 
45 

82 
50 

79 
44 

80 
46 

85 
48 

84 
50 

89 
51 

95 
50 

97 
50 

75 
42 

75 
50 

82 
50 

83 
49 

«' 
49 

88 
46 

91 
43 

79 
44 

82 
47 

71 
53 

65 
61 

74 
50 

85.2 
48.8 

•     'NTJNGTON   L AK E 

MIN 

76 
46 

77 
46 

75 
42 

71 
42 

69 
42 

76 
46 

72 
46 

69 
44 

70 
46 

71 
43 

68 
48 

66 

39 

65 
39 

66 
39 

70 

41 

74 
46 

78 
46 

75 
45 

71 
40 

67 
38 

67 
37 

74 
41 

74 
44 

73 
47 

74 

46 

69 

64 
39 

54 
35 

61 
38 

70 
43 

70.2 
42.6 

MIN 

93 
62 

98 
65 

98 
65 

90 
60 

91 
61 

92 
62 

89 
61 

89 
61 

90 
60 

88 
61 

86 
60 

82 
55 

83 
54 

84 

57 

87 
56 

90 
59 

95 
58 

9  0 

57 

88 
54 

82 
52 

82 
52 

89 

57 

91 

59 

90 
61 

90 
65 

91 

60 

84 
53 

74 
47 

76 
51 

85 
51 

87.9 
57.9 

i     YL  L  W I L  D  RS 

MIN 

90 
49 

90 
49 

89 
59 

87 
44 

88 
44 

84 

4« 

87 
45 

72 
42 

54 

42 

83 
46 

80 
45 

78 
45 

80 
44 

81 

43 

82 

46 

88 
47 

90 
48 

89 
56 

88 

55 

88 
56 

89 
56 

87 
45 

81 
53 

80 
50 

76 
44 

76 
44 

75 
40 

71 
35 

78 
39 

84 
45 

83.2 
46.8 

MAX 
MIN 

107 
69 

110 
69 

105 
75 

103 
78 

103 
76 

106 
77 

106 

75 

98 

73 

99 
t.* 

101 
70 

104 
68 

101 
73 

102 
72 

102 
72 

1  04 

72 

106 
78 

110 
75 

108 
79 

109 
80 

105 
80 

101 
77 

93 
78 

93 
75 

91 
78 

91 
73 

95 
75 

92 
73 

93 
64 

92 
61 

99 
66 

101.0 
73.3 

1     PER  I AL   FAA  AP 

MIN 

109 
66 

111 
67 

106 
75 

104 
79 

105 
76 

108 
74 

107 
73 

100 
71 

103 
66 

103 
68 

106 

65 

1  04 

71 

104 

72 

104 
68 

106 
70 

110 
77 

112 
74 

1  1  1 

81 

112 
79 

107 
79 

103 
75 

95 
77 

95 
73 

94 

77 

93 
72 

96 
74 

94 

75 

94 

62 

94 

59 

100 
64 

103.0 
72.0 

r  DEPENDENCE 

MAX 
MIN 

91 
53 

93 
54 

98 
58 

99 
54 

91 
52 

92 
51 

90 
49 

87 

50 

93 
49 

94 

53 

100 
48 

94 
48 

93 
53 

90 
48 

90 
59 

90 
55 

77 

50 

81 
47 

t    DIO  US   DATE  GARDEN 

1 

MAX 
MIN 

110 
70 

111 
66 

110 
65 

103 
65 

102 
73 

101 
64 

107 
63 

104 
71 

97 
63 

98 
70 

101 
70 

104 
71 

100 
71 

105 
70 

107 
76 

108 
77 

110 
78 

1  1  3 
74 

109 
71 

109 
68 

107 
62 

102 
71 

9P 

69 

98 
70 

98 
70 

96 
71 

99 
67 

96 
65 

93 
65 

95 
59 

103.0 
68.8 

1  YOKERN 

MAX 
MIN 

100 
57 

101 
57 

102 
51 

99 
55 

97 
55 

102 
56 

99 

59 

99 
66 

97 
59 

98 
57 

96 
56 

93 
60 

93 
60 

93 
50 

94 

52 

99 

57 

100 
58 

102 
59 

101 
60 

96 
47 

92 
48 

97 
53 

98 
60 

97 
64 

95 
62 

90 
66 

87 
56 

85 
50 

90 
50 

92 
55 

96.  1 
56.7 

i  MTN 

MAX 
MIN 

105 
73 

106 
71 

109 
76 

111 
79 

102 
79 

105 
78 

107 
76 

106 

75 

101 
74 

100 

72 

102 
72 

102 
74 

102 
73 

101 
72 

101 
73 

104 
75 

108 
76 

112 

79 

112 
82 

111 

a? 

106 
78 

104 
78 

97 
74 

96 
74 

97 

75 

96 
74 

92 
71 

90 
72 

92 
65 

91 
66 

102.3 
74.6 

■SS  VALLEY 

MAX 
MIN 

86 
45 

88 
48 

86 
47 

88 
44 

87 
45 

89 
49 

82 
47 

75 
37 

83 

38 

76 
43 

73 
53 

73 
51 

73 
40 

78 
40 

80 
38 

85 
38 

87 
52 

80 
46 

80 
38 

72 
36 

77 
40 

82 

39 

83 
40 

86 

39 

83 
46 

78 
49 

67 
46 

50 
45 

64 

38 

80 
33 

79  .0 
43.0 

1    -IAN  HYNOLA 

MAX 
MIN 

98 
58 

98 
62 

96 

56 

94 

55 

93 
53 

93 
53 

84 

51 

73 
43 

87 
45 

87 

53 

87 
51 

85 
50 

83 
48 

86 
49 

90 

52 

92 
53 

96 

57 

97 
62 

96 
61 

92 
58 

92 
53 

83 

55 

80 
65 

82 
64 

80 
58 

79 

55 

80 
48 

73 
36 

81 
44 

86 

48 

87.4 

53.2 

<TFIELD 

MAX 
MIN 

78 
47 

74 
47 

76 
46 

78 
49 

75 
50 

72 
48 

76 
48 

70 
51 

70 
47 

82 
47 

79 
50 

78 
54 

81 

51 

90 
51 

98 
51 

84 

57 

76 
48 

82 
49 

80 
49 

83 
46 

77 
45 

57 

46 

74 
47 

75 
50 

73 
50 

67 
49 

65 
61 

49 

49.0 

|3N  RIVER   PH  1 

MAX 
MIN 

100 
73 

102 
75 

102 
75 

96 
71 

93 
70 

93 
71 

94 

72 

92 
69 

94 

72 

93 

72 

95 

72 

93 
68 

89 

66 

90 
66 

91 
69 

96 
71 

103 
75 

97 
67 

86 
66 

85 
68 

86 
65 

93 
69 

95 

73 

96 

75 

96 
74 

92 
71 

87 
61 

79 
61 

81 
59 

87 
63 

92.5 
69.3 

TN  R  I VE  R   PH  3 

MAX 
MIN 

98 
55 

98 

53 

9  8 

67 

95 
65 

98 
59 

98 
51 

94 

53 

92 
54 

H 

93 
56 

91 
59 

90 
60 

91 
57 

90 
55 

93 
61 

96 

57 

101 
68 

99 
59 

91 
46 

88 
44 

92 
50 

96 

53 

95 

6  ' 

95 
60 

94 
66 

9  1 
68 

84 

61 

76 

50 

82 
50 

95 
48 

56.6 

TLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 
MIN 

98 
64 

102 
70 

103 
66 

98 
64 

95 
61 

94 

66 

95 
68 

96 
62 

91 
64 

96 
61 

94 
64 

92 
67 

91 
63 

92 
62 

93 
63 

94 

64 

98 
71 

104 
59 

88 
58 

90 
57 

9! 
56 

91 

60 

95 
61 

98 
65 

98 
70 

95 
63 

91 
56 

84 

58 

«6 

56 

58 

62.6 

jTLEMAN  STA 

MAX 
MIN 

100 
70 

101 
72 

96 
68 

92 
58 

94 

58 

95 
68 

93 
68 

90 
62 

96 

70 

93 
63 

92 

91 
64 

90 
62 

91 

62 

92 
63 

97 
68 

104 
67 

94 
61 

88 
54 

85 

59 

89 
62 

93 
66 

95 

72 

100 

7  0 

100 
68 

90 
64 

82 
54 

80 
58 

8  7 
5< 

88 
62 

92  4 
63.8 

1    IG  CITY 

MAX 
MIN 

81 
52 

80 
50 

76 
51 

72 
53 

79 
53 

79 

50 

73 
52 

73 
51 

75 
49 

75 

53 

79 

51 

78 
53 

84 
44 

85 
52 

89 
48 

94 
48 

86 
52 

79 
55 

82 

77 
44 

85 
49 

84 
44 

89 

45 

81 
48 

73 
52 

72 
49 

76 
42 

75 
55 

83 
48 

47 

49.5 

MA  T  M 

MAX 
MIN 

63 
52 

57 
52 

56 
52 

59 

53 

59 
53 

62 
54 

60 
54 

68 
47 

75 
47 

63 

50 

66 

57 

69 

47 

70 
56 

70 
55 

69 

57 

78 

52 

77 
54 

70 
57 

65 
48 

65 
56 

60 
54 

65 
56 

63 
54 

60 
49 

60 
52 

66 
55 

67 
54 

62 
51 

68 
47 

69 
47 

65.4 
52.4 

,    GHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

91 
57 

95 
58 

95 

52 

82 
50 

86 
51 

90 
56 

92 
53 

84 

52 

88 
61 

90 
51 

85 
50 

85 
55 

82 
52 

86 
55 

R7 

57 

86 

60 

98 
65 

92 
56 

81 
49 

86 
47 

77 

50 

88 
56 

88 

55 

93 

54 

95 
58 

83 
57 

57 
48 

74 
48 

73 
51 

50 

53.8 

UNA  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
62 

73 
61 

74 

60 

74 

60 

73 
55 

73 

54 

71 

57 

69 
61 

71 
54 

72 
60 

71 

57 

72 
62 

72 
58 

71 
50 

71 
54 

70 
53 

71 
54 

76 
55 

74 

54 

71 
57 

75 
56 

82 
61 

82 
61 

77 
65 

71 
64 

72 
62 

72 
61 

72 
52 

53 

57.7 

E  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

87 
50 

88 

53 

85 
57 

82 
53 

82 
58 

83 
60 

79 
54 

82 
48 

51 

49 

80 
54 

77 
54 

71 
53 

72 
52 

78 
53 

79 
50 

83 
52 

86 

55 

89 
62 

87 
61 

81 
61 

81 
56 

83 
56 

81 

55 

77 
55 

77 
54 

73 
55 

68 
46 

69 
42 

76 
43 

49 

53.3 

FPORT 

MAX 
MIN 

96 
54 

96 
52 

95 
51 

93 

52 

93 
52 

95 

53 

50 

94 

53 

9; 

52 

87 
47 

83 
51 

80 
44 

84 
46 

86 
49 

91 
47 

98 
50 

95 
50 

9C 
51 

78 
41 

82 
43 

83 
46 

90 
46 

89 
47 

92 
48 

90 
46 

88 
49 

80 
46 

62 
49 

74 
43 

82 
42 

87.5 
48.3 

ESHORE 

MAX 
MIN 

102 
53 

99 
55 

96 
56 

94 
53 

95 
54 

96 

55 

91 

55 

94 

55 

91 
58 

84 

49 

85 
50 

81 

53 

83 
48 

88 
49 

96 
53 

101 
58 

99 
51 

80 
50 

85 
43 

85 
44 

92 
48 

91 
48 

93 
50 

94 

60 

93 
49 

93 
50 

66 
52 

59 
52 

77 
47 

86 

89.0 

-   SPAULD ING 

MAX 
MIN 

46 

44 

43 

43 

42 

45 

45 

46 

45 

78 
41 

71 
41 

70 
44 

71 
40 

74 
40 

75 
40 

84 
39 

84 
44 

83 
43 

75 
35 

73 
34 

77 
37 

78 
46 

78 
40 

8  1 
40 

80 
45 

79 
49 

69 
4  0 

55 
45 

67 
40 

80 
40 

77.2 
42.2 

".   SPAULD  I NG  DAM 

MAX 
MIN 

83 
52 

84 

60 

84 
52 

82 
52 

54 
54 

83 
51 

85 

55 

78 
49 

73 
49 

70 
49 

71 
46 

73 
46 

85 
46 

85 
54 

S3 
51 

76 
40 

74 
40 

7  7 

46 

79 
48 

88 
51 

80 
48 

80 
45 

66 

46 

54 
46 

78 
41 

78.3 
48.7 

L  <FSA 

MAX 
MIN 

85 
60 

90 
59 

90 
59 

85 

59 

88 
60 

57 

61 

81 

61 

70 
59 

75 

57 

81 
56 

77 
60 

76 

62 

81 

58 

82 
58 

79 
59 

81 
56 

81 

59 

82 
59 

89 
61 

85 

58 

54 

61 

92 

59 

97 
69 

95 

6  6 

76 
62 

72 
60 

73 

6  9 

74 
58 

79 
55 

81 

55 

82.1 
59.5 

3  Notes  Following  Station  Index 
-   301  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CAL I FORNI 
SEPTEMBER  196 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LANCASTER 

MAX 

100 

101 

101 

95 

95 

101 

Oi 

95 

94 

96 

91 

86 

98 

91 

93 

97 

100 

100 

99 

92 

91 

96 

96 

95 

90 

89 

83 

77 

87 

93 

93, 

MIN 

54 

56 

54 

54 

48 

49 

59 

59 

53 

56 

56 

54 

54 

45 

48 

54 

54 

60 

56 

46 

43 

48 

56 

59 

60 

60 

47 

56 

58 

49 

53, 

LAS  PLUM4S 

MAX 

96 

98 

97 

95 

95 

92 

91 

97 

96 

88 

86 

86 

84 

87 

91 

95 

100 

97 

87 

83 

90 

91 

94 

98 

93 

96 

83 

66 

79 

87 

90, 

MIN 

65 

68 

65 

58 

58 

66 

bl 

64 

58 

55 

58 

60 

59 

62 

60 

62 

68 

56 

57 

6 1 

62 

6  3 

65 

66 

61 

52 

58 

56 

56 

60, 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

88 

87 

86 

86 

87 

89 

90 

79 

74 

83 

75 

68 

70 

75 

76 

77 

83 

89 

73 

75 

75 

77 

80 

80 

94 

91 

78 

58 

54 

60 

77,! 

MIN 

5* 

53 

51 

53 

56 

58 

54 

40 

46 

47 

47 

43 

46 

46 

44 

49 

64 

54 

43 

46 

43 

48 

47 

48 

53 

54 

52 

45 

34 

40 

48. 

LF  GRANO 

MAX 

98 

91 

B8 

90 

93 

92 

93 

94 

90 

90 

89 

87 

90 

90 

96 

07 

92 

90 

85 

88 

92 

94 

97 

93 

90 

83 

92 

74 

88 

90. 

MIN 

57 

55 

55 

55 

52 

55 

56 

55 

57 

53 

54 

56 

54 

54 

53 

55 

57 

55 

47 

50 

48 

64 

53 

55 

58 

57 

51 

50 

54 

51 

54. 

LEMON  COVE 

MAX 

100 

101 

98 

95 

93 

95 

94 

90 

94 

94 

92 

90 

88 

90 

92 

96 

1  00 

87 

87 

86 

89 

94 

96 

98 

95 

90 

80 

79 

83 

88 

91. 

MIN 

62 

62 

63 

56 

58 

61 

62 

56 

60 

59 

56 

56 

54 

59 

59 

62 

64 

5  7 

54 

54 

54 

58 

60 

62 

65 

66 

55 

55 

50 

55 

58 

LINDSAY 

MAX 

07 

99 

98 

92 

92 

94 

95 

91 

95 

94 

92 

89 

88 

89 

92 

95 

100 

92 

87 

85 

89 

92 

96 

99 

95 

99 

80 

90 

83 

87 

91 

MIN 

60 

59 

57 

56 

54 

56 

58 

54 

58 

57 

56 

55 

53 

53 

55 

5 

6 

52 

51 

50 

58 

6G 

52 

53 

49 

51 

55 

LIVERMORE   2  SSW 

MAX 

88 

30 

88 

76 

75 

84 

85 

75 

93 

85 

79 

84 

80 

82 

85 

91 

98 

89 

78 

81 

84 

91 

93 

94 

92 

75 

73 

76 

75 

80 

83 

MIN 

51 

50 

48 

52 

5  3 

51 

51 

46 

49 

51 

45 

47 

51 

52 

49 

49 

56 

55 

45 

51 

49 

49 

50 

53 

51 

51 

5  1 

50 

52 

47 

50 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

92 

94 

95 

93 

92 

94 

91 

01 

91 

91 

87 

87 

86 

86 

87 

92 

95 

95 

95 

90 

86 

90 

87 

87 

95 

92 

81 

73 

80 

85 

88 

65 

66 

65 

59 

57 

63 

70 

63 

63 

63 

62 

55 

52 

54 

57 

62 

69 

66 

66 

62 

55 

62 

65 

66 

66 

63 

57 

53 

53 

54 

61 

LOOI 

MAX 

91 

93 

88 

82 

66 

90 

81 

90 

85 

79 

87 

84 

84 

87 

91 

95 

94 

80 

85 

82 

90 

91 

93 

94 

90 

92 

76 

74 

78 

87 

86 

53 

52 

48 

48 

50 

52 

48 

50 

51 

51 

47 

55 

49 

55 

54 

55 

57 

5  1 

49 

48 

50 

50 

49 

6  1 

51 

51 

44 

55 

56 

48 

50 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

73 

64 

t>3 

72 

73 

72 

62 

73 

69 

69 

74 

72 

77 

76 

73 

67 

67 

72 

72 

71 

68 

65 

67 

71 

64 

66 

67 

66 

69 

78 

69 

52 

51 

50 

53 

52 

51 

51 

5  1 

49 

56 

53 

54 

53 

53 

51 

50 

53 

55 

50 

4  7 

47 

49 

50 

51 

53 

59 

54 

54 

47 

48 

51 

LONG  BEACH 

MAX 

«t 

82 

85 

75 

81 

84 

70 

69 

73 

78 

74 

73 

76 

80 

74 

80 

79 

81 

86 

81 

81 

82 

96 

90 

75 

71 

71 

72 

73 

77 

79 

M  I N 

63 

63 

61 

59 

58 

60 

62 

62 

62 

64 

62 

61 

61 

60 

61 

62 

62 

6  1 

62 

59 

58 

60 

63 

64 

64 

63 

63 

62 

56 

63 

61 

LONG   BEACH  WB  AP 

MAX 

81 

83 

82 

80 

84 

81 

70 

70 

74 

74 

75 

72 

77 

78 

77 

79 

77 

80 

87 

85 

80 

83 

93 

90 

77 

72 

73 

73 

76 

77 

79 

M I  N 

60 

59 

60 

56 

52 

55 

59 

61 

61 

61 

57 

58 

57 

57 

59 

60 

61 

61 

59 

58 

55 

61 

62 

63 

63 

64 

61 

59 

54 

56 

59 

LOS   ANGELES   WB  AP 

MAX 

75 

74 

74 

75 

77 

72 

75 

74 

74 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

73 

85 

75 

73 

71 

81 

77 

76 

75 

71 

73 

72 

74 

73 

62 

62 

62 

60 

59 

61 

63 

64 

64 

64 

63 

61 

62 

61 

62 

61 

62 

62 

61 

59 

58 

61 

61 

63 

63 

63 

62 

61 

58 

60 

61 

LOS  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

83 

84 

85 

83 

88 

81 

79 

72 

78 

76 

76 

77 

80 

77 

78 

79 

78 

83 

90 

83 

81 

82 

94 

89 

93 

74 

72 

72 

75 

79 

90 1 

M I  N 

62 

61 

61 

60 

61 

60 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

57 

60 

61 

62 

60 

65 

62 

58 

59 

71 

66 

63 

62 

60 

60 

57 

60 

61 

LOS  BANOS 

MAX 

97 

10" 

92 

HO 

92 

95 

88 

91 

96 

92 

93 

89 

90 

92 

94 

98 

98 

87 

91 

87 

92 

95 

97 

96 

99 

97 

85 

30 

83 

90 

91 

M  I  N 

55 

53 

51 

53 

52 

55 

56 

49 

57 

51 

51 

57 

50 

53 

53 

54 

58 

50 

47 

49 

50 

53 

52 

54 

54 

56 

51 

53 

55 

50 

52 

LOS  GATOS 

MAX 

79 

80 

76 

76 

78 

74 

80 

80 

77 

79 

78 

76 

78 

89 

89 

90 

77 

78 

79 

83 

82 

85 

85 

79 

70 

72 

74 

91 

79 

53 

52 

52 

52 

54 

54 

48 

51 

51 

46 

46 

45 

46 

46 

54 

58 

56 

47 

46 

46 

47 

50 

46 

50 

50 

48 

48 

50 

49 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

MAX 

98 

101 

100 

99 

97 

97 

97 

95 

95 

94 

94 

92 

92 

90 

92 

96 

102 

100 

100 

97 

92 

94 

88 

89 

99 

97 

87 

79 

84 

90 

93 

MIN 

55 

55 

61 

5? 

48 

55 

60 

55 

57 

6  6 

57 

55 

50 

50 

57 

57 

58 

64 

67 

64 

53 

56 

59 

61 

59 

60 

51 

50 

52 

50 

56 

MADERA 

MAX 

95 

100 

103 

07 

93 

93 

98 

95 

91 

96 

95 

95 

93 

90 

93 

95 

101 

98 

88 

91 

88 

91 

97 

99 

101 

96 

94 

95 

81 

90 

94 

M  I  N 

57 

55 

63 

45 

44 

54 

56 

43 

49 

51 

54 

48 

52 

54 

53 

56 

58 

52 

47 

41 

40 

53 

54 

54 

57 

56 

50 

54 

52 

50 

51 

MANDEV ILLE  ISLAND 

MAX 

85 

84 

80 

77 

82 

80 

80 

82 

79 

77 

81 

80 

79 

80 

88 

o? 

88 

80 

79 

80 

85 

86 

90 

89 

98 

75 

71 

73 

75 

95 

91 

MIN 

56 

56 

52 

44 

46 

47 

44 

5  5 

55 

55 

45 

49 

49 

53 

52 

56 

60 

58 

48 

46 

51 

55 

53 

56 

60 

52 

45 

54 

59 

46 

51 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

80 

83 

83 

79 

80 

80 

84 

75 

73 

78 

73 

69 

67 

72 

76 

81 

81 

71 

71 

68 

64 

73 

75 

77 

79 

78 

71 

56 

46 

60 

73 

MIN 

47 

47 

47 

46 

47 

50 

45 

48 

44 

45 

45 

41 

40 

38 

46 

50 

47 

37 

35 

37 

40 

42 

41 

43 

47 

47 

39 

40 

35 

35 

43 1 

MARICOPA 

MAX 

100 

102 

100 

94 

95 

96 

96 

92 

98 

93 

94 

93 

92 

96 

91 

91 

95 

102 

88 

87 

86 

89 

93 

97 

100 

96 

92 

83 

81 

82 

93 

MI  N 

70 

67 

72 

64 

63 

67 

62 

58 

62 

66 

64 

63 

63 

58 

64 

64 

68 

69 

61 

59 

57 

60 

59 

69 

70 

67 

66 

57 

64 

56 

63 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

83 

78 

83 

84 

80 

78 

78 

82 

8  3 

76 

72 

83 

78 

82 

82 

88 

95 

86 

77 

81 

77 

87 

80 

89 

80 

72 

72 

71 

70 

78 

80 

MIN 

50 

50 

53 

50 

52 

50 

50 

52 

51 

55 

51 

52 

56 

53 

52 

54 

56 

59 

51 

50 

51 

50 

49 

50 

51 

51 

54 

55 

57 

52 

MARYSVJLLE 

MAX 

96 

94 

97 

92 

88 

90 

91 

88 

95 

91 

91 

88 

86 

86 

90 

93 

97 

99 

8  3 

88 

85 

92 

94 

94 

94 

99 

87 

70 

72 

76 

" 

MIN 

58 

66 

54 

53 

53 

57 

54 

54 

56 

52 

52 

57 

53 

54 

55 

57 

59 

52 

5C 

52 

56 

59 

57 

56 

56 

49 

55 

57 

59 

53 

54 

MC  CLOUO 

MAX 

90 

93 

92 

01 

92 

94 

93 

86 

84 

85 

76 

74 

71 

74 

78 

84 

91 

89 

75 

78 

80 

84 

84 

SO 

85 

94 

79 

59 

53 

66 

91 

MIN 

42 

45 

44 

44 

45 

46 

46 

40 

38 

40 

44 

48 

40 

38 

41 

42 

44 

46 

31 

35 

37 

37 

39 

39 

39 

41 

47 

49 

38 

39 

41 

MECCA    3  SE 

MAX 

109 

1  10 

108 

102 

101 

102 

103 

101 

99 

96 

100 

100 

101 

102 

102 

107 

110 

1  10 

106 

108 

104 

10? 

97 

96 

95 

93 

95 

93 

95 

92 

101) 

MIN 

70 

66 

68 

80 

77 

74 

72 

66 

65 

67 

66 

67 

68 

66 

70 

73 

75 

76 

78 

74 

76 

7  6 

72 

73 

75 

73 

71 

62 

60 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

97 

99 

98 

80 

90 

95 

94 

89 

95 

91 

91 

92 

89 

90 

91 

96 

96 

94 

87 

87 

89 

91 

95 

92 

8  0 

88 

86 

73 

9! 

MIN 

56 

56 

55 

53 

52 

56 

57 

52 

57 

52 

54 

56 

52 

55 

54 

55 

58 

53 

47 

51 

50 

50 

52 

52 

51 

56 

50 

54 

5- 

MEYERS  SW 

MAX 

80 

83 

80 

78 

82 

84 

78 

73 

78 

74 

71 

68 

72 

74 

76 

78 

81 

73 

76 

65 

70 

72 

77 

78 

72 

68 

63 

6  1 

66 

72 

7« 

MIN 

34 

39 

33 

36 

36 

38 

36 

37 

38 

34 

42 

48 

50 

37 

36 

36 

26 

35 

31 

3  3 

31 

36 

40 

45 

41 

4C 

38 

32 

31 

MILL   C REEK  2 

99 

99 

99 

1  00 

96 

95 

93 

87 

84 

86 

88 

87 

34 

83 

89 

9? 

96 

97 

08 

98 

95 

95 

95 

94 

92 

92 

78 

77 

80 

90 

91 

MIN 

73 

75 

68 

68 

67 

70 

63 

51 

53 

60 

61 

59 

61 

61 

60 

66 

69 

74 

n 

68 

63 

67 

70 

69 

68 

55 

50 

48 

51 

MJ  NE R  AL 

MAX 

86 

86 

85 

31 

82 

85 

87 

78 

79 

81 

76 

70 

72 

75 

80 

87 

81 

74 

75 

70 

78 

78 

82 

91 

74 

62 

47 

65 

71 

MIN 

41 

42 

42 

42 

41 

44 

43 

43 

43 

39 

39 

37 

37 

35 

42 

45 

45 

33 

32 

36 

36 

39 

44 

45 

39 

43 

37 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

92 

94 

91 

86 

88 

91 

91 

86 

85 

85 

87 

86 

85 

87 

87 

1i 

94 

96 

04 

90 

87 

86 

84 

85 

83 

79 

74 

75 

77 

85 

9C. 

MIN 

70 

72 

75 

67 

67 

69 

69 

64 

64 

67 

67 

64 

68 

70 

71 

74 

76 

78 

Tb 

72 

69 

6  0 

65 

64 

65 

65 

58 

58 

57 

MODE  STO 

MAX 

94 

96 

86 

85 

88 

91 

83 

90 

92 

86 

88 

86 

86 

88 

92 

97 

96 

84 

87 

83 

90 

93 

94 

95 

87 

94 

91 

76 

60 

89 

91  1 

MIN 

56 

55 

54 

53 

53 

55 

53 

52 

56 

53 

53 

57 

55 

56 

54 

6  6 

58 

53 

5  1 

50 

52 

6  4 

53 

55 

55 

54 

48 

54 

54 

mono  lake 

82 

83 

84 

80 

83 

82 

79 

75 

73 

82 

79 

78 

«0 

78 

78 

81 

83 

81 

80 

75 

80 

79 

80 

83 

79 

66 

71 

73 

74 

74 

J 
71  1 

MIN 

44 

45 

45 

46 

47 

49 

48 

47 

46 

42 

45 

46 

4? 

45 

46 

44 

45 

40 

46 

48 

39 

44 

43 

44 

46 

42 

41 

39 

43 

4| 

MONT  ERE  Y 

61 

59 

60 

60 

63 

58 

59 

64 

65 

62 

67 

70 

71 

72 

78 

85 

66 

73 

72 

68 

68 

62 

68 

58 

65 

60 

70 

72 

73 

82 

6  "I 

M  I  N 

50 

49 

50 

51 

52 

50 

50 

50 

48 

51 

49 

50 

50 

50 

52 

47 

47 

52 

50 

51 

50 

49 

48 

49 

49 

51 

49 

52 

54 

MONT  I  CELLO  DAM 

95 

97 

98 

92 

90 

91 

92 

87 

98 

91 

83 

88 

82 

85 

89 

94 

98 

96 

85 

84 

85 

92 

93 

94 

95 

85 

85 

70 

70 

80 

1 
81  1 

MIN 

58 

59 

53 

52 

53 

55 

54 

56 

57 

51 

53 

54 

55 

57 

56 

67 

59 

54 

52 

51 

54 

54 

54 

53 

54 

55 

51 

53 

55 

5'  I 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

63 

62 

64 

65 

63 

61 

62 

54 

65 

63 

61 

66 

67 

63 

64 

62 

63 

70 

76 

66 

63 

59 

58 

63 

63 

63 

64 

63 

66 

72 

6<  : 

MIN 

50 

50 

50 

52 

52 

51 

52 

52 

50 

55 

52 

51 

51 

52 

51 

52 

53 

50 

53 

50 

51 

49 

50 

50 

5  2 

S3 

56 

54 

49 

50 

5  1 

MT   BALOY  NOTCH 

MAX 

85 

89 

88 

85 

85 

60 

85 

71 

67 

72 

81 

a; 

80 

78 

75 

83 

85 

86 

85 

75 

69 

67 

83 

71 

65 

67 

71.  |> 

MIN 

57 

50 

52 

46 

50 

50 

49 

52 

47 

49 

59 

59 

56 

5  8 

52 

57 

40 

45 

43 

5:1 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

91 

91 

95 

94 

89 

80 

80 

82 

85 

88 

82 

70 

80 

85 

89 

94 

90 

88 

76 

79 

82 

88 

91 

89 

90 

72 

66 

74 

75 

83 

B!  \ 

MIN 

66 

69 

44 

42 

46 

51 

45 

46 

57 

55 

55 

51 

51 

55 

64 

71 

64 

49 

50 

41 

46 

6  1 

66 

64 

52 

45 

47 

42 

45 

47 

5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

82 

83 

74 

79 

78 

83 

73 

79 

80 

75 

71 

69 

69 

73 

77 

84 

83 

74 

74 

70 

75 

79 

82 

82 

72 

61 

61 

65 

78 

7'  > 

MIN 

66 

67 

61 

61 

65 

66 

61 

64 

64 

60 

52 

50 

53 

57 

58 

64 

60 

58 

49 

48 

57 

64 

65 

68 

55 

47 

44 

47 

58 

5: 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

83 

87 

85 

86 

88 

90 

91 

87 

73 

76 

74 

72 

74 

76 

76 

80 

89 

76 

76 

75 

79 

81 

92 

84 

91 

81 

61 

54 

61 

Tli  PI 

MIN 

38 

39 

37 

39 

41 

40 

38 

29 

29 

3  0 

48 

33 

34 

34 

34 

35 

48 

26 

31 

31 

31 

33 

35 

31 

36 

42 

46 

29 

30 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station 
-  302  - 


Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mount  Shasta  wb  city 

MAX 

91 

92 

90 

92 

95 

93 

83 

78 

87 

80 

76 

73 

76 

79 

80 

91 

90 

75 

79 

76 

a  3 

85 

85 

85 

84 

78 

59 

50 

66 

80 

81 

.0 

MIN 

49 

49 

50 

49 

48 

50 

49 

48 

42 

44 

48 

39 

43 

41 

46 

47 

49 

43 

38 

49 

42 

44 

44 

44 

46 

46 

48 

45 

36 

39 

45 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

85 

87 

83 

80 

80 

81 

78 

79 

81 

79 

77 

73 

71 

73 

77 

82 

85 

87 

St 

80 

7  0 

82 

80 

77 

77 

73 

69 

65 

74 

79 

7B 

.6 

M  N 

6* 

67 

63 

61 

60 

59 

63 

53 

65 

61 

56 

54 

53 

52 

59 

61 

65 

65 

66 

62 

58 

62 

62 

6C 

60 

57 

52 

46 

53 

58 

59 

.2 

NAC IM I ENTO  DAM 

MAX 

98 

101 

102 

88 

86 

95 

99 

85 

84 

90 

91 

92 

86 

89 

92 

95 

99 

95 

90 

90 

89 

91 

96 

99 

99 

98 

8? 

86 

85 

85 

91 

.9 

MIN 

49 

47 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

46 

51 

49 

51 

47 

53 

52 

4  7 

48 

44 

46 

46 

47 

49 

52 

55 

51 

49 

45 

47 

48 

49 

48 

•  8 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

79 

75 

70 

70 

75 

76 

72 

76 

71 

69 

79 

78 

78 

81 

90 

97 

90 

80 

79 

77 

87 

84 

92 

85 

70 

69 

69 

68 

82 

88 

78 

.5 

MIN 

53 

53 

52 

53 

51 

50 

52 

49 

51 

51 

50 

50 

48 

52 

53 

52 

54 

56 

45 

47 

50 

47 

47 

49 

49 

48 

50 

54 

52 

48 

50 

.5 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

106 

108 

107 

103 

105 

107 

107 

100 

99 

102 

103 

101 

99 

103 

104 

109 

110 

112 

111 

107 

104 

99 

97 

98 

98 

94 

o  ] 

91 

93 

97 

102 

.2 

69 

69 

73 

83 

82 

81 

77 

73 

71 

74 

74 

77 

75 

77 

75 

76 

79 

82 

86 

87 

8  5 

82 

77 

75 

78 

73 

70 

74 

64 

65 

76 

.1 

NEVADA  CITY 

MAX 

86 

88 

90 

89 

85 

85 

87 

83 

89 

85 

82 

80 

77 

79 

82 

8  1 

87 

92 

80 

81 

74 

80 

82 

85 

88 

86 

80 

72 

60 

63 

82 

.0 

MIN 

45 

47 

45 

45 

45 

46 

48 

46 

42 

45 

41 

44 

42 

44 

41 

43 

45 

43 

35 

38 

40 

41' 

42 

42 

44 

51 

45 

47 

49 

43 

43 

.9 

NEWARK 

MAX 

75 

75 

71 

67 

66 

72 

72 

66 

75 

73 

69 

75 

70 

75 

75 

82 

89 

78 

72 

74 

76 

78 

75 

80 

73 

65 

67 

73 

74 

75 

73 

.6 

MIN 

55 

55 

54 

55 

57 

55 

55 

53 

52 

56 

50 

53 

55 

57 

52 

54 

57 

59 

52 

52 

52 

48 

49 

50 

55 

54 

54 

54 

59 

50 

53 

.8 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

92 

93 

92 

85 

86 

90 

89 

88 

89 

88 

87 

87 

85 

87 

96 

94 

94 

92 

87 

83 

89 

91 

92 

93 

91 

85 

82 

77 

78 

87 

88 

.3 

55 

56 

50 

49 

50 

54 

52 

50 

57 

50 

50 

55 

50 

53 

54 

55 

58 

49 

47 

45 

50 

54 

53 

55 

52 

53 

45 

50 

45 

49 

51 

.5 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

70 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

72 

70 

68 

69 

75 

73 

73 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

.0 

MIN 

64 

62 

59 

62 

56 

58 

61 

61 

58 

63 

60 

61 

60 

57 

59 

57 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

62 

63 

63 

63 

61 

61 

55 

57 

60 

•  0 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

92 

95 

95 

94 

88 

88 

92 

89 

89 

90 

89 

89 

86 

83 

86 

90 

95 

97 

87 

84 

82 

84 

92 

04 

95 

90 

84 

76 

72 

88 

.5 

MIN 

58 

56 

55 

54 

53 

56 

56 

54 

54 

55 

53 

53 

52 

51 

52 

55 

58 

54 

49 

48 

46 

50 

53 

57 

58 

58 

52 

46 

47 

53 

•  2 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

90 

93 

95 

87 

85 

68 

91 

85 

89 

90 

84 

81 

85 

66 

87 

91 

97 

96 

88 

86 

81 

88 

91 

0  4 

95 

88 

84 

78 

75 

79 

87 

.5 

MIN 

55 

55 

52 

50 

51 

50 

50 

52 

55 

51 

48 

56 

50 

53 

54 

59 

62 

52 

4  9 

47 

5i 

57 

56 

56 

54 

55 

47 

51 

55 

52 

52 

•  9 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

69 

66 

64 

59 

67 

68 

61 

71 

69 

63 

69 

67 

71 

70 

83 

88 

72 

71 

70 

72 

75 

71 

78 

65 

62 

62 

67 

70 

75 

82 

69 

.9 

M I  N 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

56 

52 

59 

59 

58 

54 

57 

57 

57 

56 

54 

51 

50 

5  1 

55 

56 

56 

56 

58 

52 

54 

.9 

OCEANS  I DE 

MAX 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

70 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

72 

74 

72 

71 

76 

74 

74 

74 

78 

79 

76 

71 

74 

73 

78 

72 

74 

•  4 

MIN 

64 

63 

62 

65 

60 

60 

60 

60 

57 

63 

63 

63 

60 

60 

59 

59 

61 

61 

59 

60 

60 

59 

58 

64 

65 

63 

62 

61 

58 

58 

60 

•  9 

OJAI 

MAX 

101 

103 

95 

91 

95 

95 

84 

79 

82 

82 

83 

86 

82 

90 

90 

90 

92 

95 

98 

91 

91 

94 

102 

97 

88 

81 

78 

74 

84 

90 

89 

.4 

M I  N 

50 

53 

52 

50 

49 

49 

51 

55 

51 

53 

50 

50 

57 

4a 

48 

49 

52 

49 

49 

50 

43 

46 

55 

57 

54 

52 

53 

46 

48 

50 

50 

.6 

ORANGE  COVE 

MAX 

93 

97 

99 

98 

90 

94 

94 

94 

88 

95 

93 

92 

90 

88 

90 

92 

95 

1  0  0 

87 

87 

86 

88 

92 

95 

97 

93 

89 

80 

78 

84 

91 

.3 

MI  N 

61 

61 

61 

57 

56 

59 

59 

56 

60 

59 

56 

56 

54 

55 

57 

58 

61 

57 

52 

52 

53 

55 

57 

60 

62 

63 

54 

56 

51 

55 

57 

.  1 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

62 

57 

58 

59 

59 

59 

66 

68 

74 

70 

68 

70 

72 

72 

74 

83 

79 

75 

69 

68 

60 

62 

66 

67 

63 

69 

71 

67 

.4 

M  I  N 

51 

50 

52 

52 

53 

53 

54 

40 

43 

50 

56 

41 

55 

53 

56 

47 

49 

52 

45 

55 

52 

49 

54 

53 

51 

47 

44 

50 

.  3 

ORLAND 

MAX 

98 

97 

9B 

94 

90 

90 

91 

89 

86 

89 

82 

86 

84 

84 

86 

97 

101 

99 

81 

87 

86 

92 

93 

95 

97 

91 

83 

60 

68 

79 

88 

.5 

MIN 

60 

61 

54 

53 

54 

57 

56 

58 

54 

51 

53 

55 

49 

53 

58 

55 

59 

50 

51 

49 

53 

53 

54 

52 

5t' 

54 

51 

54 

55 

4 

53 

•  9 

ORLEANS 

MAX 

100 

97 

93 

96 

96 

93 

89 

95 

96 

84 

83 

84 

85 

88 

9  2 

97 

99 

77 

80 

85 

87 

89 

91 

94 

85 

84 

72 

61 

72 

80 

87 

.5 

M  I  N 

48 

50 

48 

47 

49 

49 

50 

44 

43 

42 

57 

40 

47 

48 

48 

48 

48 

47 

43 

48 

47 

47 

49 

47 

47 

50 

54 

52 

50 

50 

47 

OROVILLE 

MAX 

96 

98 

99 

94 

90 

91 

95 

88 

97 

92 

86 

87 

86 

87 

89 

95 

97 

1  02 

83 

86 

84 

92 

95 

95 

99 

91 

87 

69 

72 

81 

90 

.1 

MIN 

63 

62 

59 

57 

57 

60 

58 

58 

55 

54 

54 

59 

54 

57 

58 

60 

62 

56 

54 

53 

57 

59 

58 

6  8 

58 

60 

54 

59 

59 

5  3 

57 

■  5 

OXNARD 

MAX 

73 

74 

7* 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

70 

68 

71 

73 

71 

72 

72 

68 

74 

77 

75 

72 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

75 

72 

.7 

MIN 

62 

61 

54 

53 

50 

56 

58 

60 

58 

60 

59 

61 

59 

51 

57 

59 

58 

56 

53 

51 

52 

52 

51 

56 

56 

55 

59 

53 

52 

55 

55 

,9 

PALM DALE 

MAX 

100 

102 

99 

98 

97 

101 

98 

93 

97 

97 

92 

86 

88 

92 

93 

97 

102 

101 

99 

94 

89 

96 

95 

95 

93 

90 

84 

80 

85 

92 

94 

.2 

MIN 

62 

63 

63 

59 

56 

57 

67 

60 

58 

61 

70 

61 

56 

50 

57 

59 

62 

64 

60 

54 

68 

55 

65 

65 

66 

70 

51 

51 

53 

53 

59 

■  5 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

99 

102 

100 

98 

97 

99 

94 

95 

98 

98 

93 

89 

90 

90 

93 

96 

100 

103 

101 

95 

80 

95 

95 

93 

94 

90 

85 

79 

85 

92 

94 

.2 

MIN 

52 

57 

58 

54 

49 

49 

64 

58 

54 

57 

59 

58 

49 

43 

52 

54 

58 

58 

53 

47 

43 

50 

61 

60 

63 

60 

48 

54 

51 

49 

54 

PALM  SPRINGS 

MAX 

113 

112 

108 

103 

104 

1  1  2 

107 

103 

99 

102 

106 

104 

103 

106 

108 

111 

114 

1  K 

114 

110 

106 

100 

102 

101 

98 

99 

97 

91 

97 

105 

104 

■  8 

MIN 

67 

69 

70 

76 

72 

69 

66 

62 

61 

65 

64 

62 

61 

64 

66 

71 

71 

73 

75 

72 

63 

77 

70 

72 

71 

70 

63 

54 

55 

59 

67 

•  0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

70 

70 

68 

72 

70 

70 

70 

68 

73 

70 

68 

77 

74 

70 

75 

84 

87 

74 

73 

77 

75 

78 

74 

79 

70 

69 

72 

71 

74 

75 

73 

.2 

MIN 

52 

54 

51 

50 

56 

53 

53 

54 

57 

58 

51 

50 

54 

54 

52 

53 

55 

58 

46 

46 

48 

47 

48 

48 

53 

49 

47 

47 

47 

48 

51 

'3 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

87 

86 

84 

85 

85 

84 

81 

80 

82 

82 

79 

78 

75 

79 

80 

85 

89 

89 

89 

86 

84 

83 

80 

78 

78 

75 

73 

71 

73 

82 

81 

.4 

MIN 

60 

64 

61 

59 

59 

61 

60 

50 

6  0 

55 

58 

54 

51 

53 

55 

59 

63 

66 

65 

62 

57 

59 

57 

56 

57 

55 

58 

45 

46 

57 

'l 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

94 

97 

88 

88 

88 

93 

87 

86 

92 

88 

88 

86 

86 

88 

88 

94 

96 

82 

85 

81 

86 

90 

92 

96 

90 

83 

80 

76 

75 

85 

87 

6 

MIN 

64 

60 

55 

62 

52 

60 

58 

54 

66 

58 

62 

61 

57 

58 

58 

60 

64 

52 

50 

53 

58 

60 

66 

60 

60 

60 

4  8 

52 

46 

58 

5 

PARADISE 

MAX 

92 

93 

94 

91 

87 

84 

90 

85 

95 

87 

82 

80 

79 

80 

64 

90 

93 

9» 

78 

81 

79 

88 

89 

90 

93 

88 

80 

61 

58 

75 

84 

8 

MIN 

56 

58 

57 

56 

54 

54 

55 

54 

55 

50 

49 

49 

49 

52 

51 

52 

58 

48 

46 

46 

51 

53 

56 

58 

58 

52 

.4 

53 

50 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

104 

107 

109 

104 

101 

103 

1  06 

104 

99 

98 

103 

103 

101 

101 

1  0  4 

106 

109 

113 

110 

110 

108 

103 

97 

95 

98 

97 

94 

92 

90 

93 

102 

1 

MIN 

74 

75 

74 

74 

80 

B3 

81 

75 

76 

77 

77 

79 

78 

78 

78 

80 

80 

80 

80 

88 

83 

82 

79 

76 

77 

77 

66 

70 

68 

PASADENA 

MAX 

95 

93 

95 

93 

93 

92 

89 

78 

81 

81 

82 

8  1 

84 

86 

84 

87 

87 

90 

94 

92 

88 

92 

97 

93 

90 

83 

77 

73 

81 

87 

87 

3 

MIN 

58 

60 

58 

55 

55 

55 

58 

59 

61 

57 

57 

58 

55 

52 

55 

56 

58 

59 

61 

57 

53 

55 

68 

69 

60 

61 

61 

58 

53 

56 

PASO  ROBLES 

MAX 

99 

100 

99 

86 

93 

95 

92 

78 

77 

83 

88 

83 

86 

91 

93 

97 

97 

88 

90 

90 

90 

94 

98 

98 

88 

75 

75 

80 

86 

93 

89 

4 

MIN 

54 

47 

50 

50 

51 

50 

50 

43 

41 

50 

50 

47 

41 

45 

46 

46 

47 

47 

43 

48 

43 

42 

43 

47 

46 

45 

45 

54 

43 

46 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

99 

102 

91 

87 

94 

97 

84 

76 

6^ 

84 

89 

»; 

90 

91 

94 

98 

94 

88 

90 

85 

90 

94 

99 

0  6 

86 

72 

78 

83 

84 

94 

89 

1 

MIN 

49 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

46 

47 

50 

50 

51 

45 

49 

49 

51 

51 

52 

43 

46 

46 

47 

47 

51 

49 

47 

48 

55 

47 

49 

PERRIS 

MAX 

105 

105 

103 

103 

101 

98 

92 

91 

86 

87 

92 

88 

89 

91 

85 

92 

99 

100 

102 

98 

98 

98 

96 

98 

91 

84 

83 

75 

85 

94 

93 

6 

MIN 

48 

41 

40 

51 

53 

49 

41 

47 

45 

46 

53 

44 

39 

49 

45 

47 

55 

59 

53 

50 

45 

52 

54 

68 

61 

52 

54 

53 

46 

40 

PETALUMA  FIRE    STA  2 

MAX 

85 

85 

81 

78 

78 

B  1 

79 

86 

82 

72 

87 

75 

78 

85 

93 

98 

90 

76 

78 

83 

87 

89 

92 

84 

78 

76 

65 

69 

81 

88 
45 

82 

0 

MIN 

50 

49 

44 

52 

58 

51 

51 

50 

52 

52 

50 

47 

54 

50 

46 

46 

50 

53 

44 

42 

47 

43 

42 

47 

50 

52 

50 

53 

55 

2 

PINNACLES  NM 

MAX 

99 

99 

97 

90 

90 

95 

95 

95 

89 

91 

90 

89 

88 

90 

90 

99 

97 

92 

91 

89 

91 

94 

98 

90 

96 

66 

76 

78 

84 

93 

91 

7 

MIN 

50 

51 

41 

43 

42 

47 

47 

42 

46 

44 

45 

50 

46 

48 

50 

52 

53 

47 

42 

43 

44 

50 

51 

58 

47 

45 

4  0 

46 

48 

47 

PISMO  BEACH 

MAX 

69 

66 

65 

65 

65 

66 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

69 

64 

65 

64 

61 

77 

80 

74 

71 

76 

67 

64 

64 

63 

67 

70 

73 

73 

67 

5 

MIN 

50 

50 

49 

52 

49 

49 

49 

52 

52 

51 

51 

51 

48 

46 

51 

50 

49 

52 

52 

51 

50 

47 

48 

50 

52 

51 

52 

50 

52 

51 

PL ACER V I LLE 

MAX 

97 

92 

94 

89 

87 

87 

90 

85 

86 

87 

85 

3  3 

81 

82 

85 

87 

90 

94 

81 

94 

78 

85 

88 

91 

95 

88 

83 

72 

67 

76 

86, 

o 

MIN 

48 

55 

54 

52 

52 

55 

56 

52 

53 

51 

49 

5  4 

50 

50 

51 

52 

55 

49 

44 

44 

48 

51 

49 

51 

54 

56 

45 

49 

48 

49 

50 

9 

PL ACER V I LLE  IFG 

MAX 

90 

93 

94 

89 

88 

86 

91 

88 

89 

88 

84 

82 

82 

81 

85 

87 

93 

96 

82 

84 

79 

85 

87 

91 

93 

90 

8: 

71 

62 

73 

85. 

5 

MIN 

67 

68 

63 

63 

65 

67 

63 

64 

60 

63 

62 

56 

56 

59 

62 

61 

68 

56 

55 

52 

55 

58 

60 

61 

68 

63 

48 

52 

53 

58 

60. 

3 

PLAT  I NA 

MAX 

97 

95 

90 

93 

93 

93 

90 

92 

89 

86 

82 

no 

81 

83 

9  0 

95 

93 

92 

81 

85 

87 

87 

88 

89 

87 

86 

SO 

56 

71 

83 

86. 

5 

MIN 

50 

53 

52 

48 

48 

49 

47 

50 

49 

44 

45 

4? 

50 

44 

56 

54 

46 

42 

39 

47 

43 

49 

48 

44 

44 

44 

4? 

43 

35 

45 

46. 

4 

POINT  ARENA 

MAX 

59 

58 

57 

57 

63 

60 

61 

63 

60 

60 

64 

69 

69 

73 

69 

70 

75 

62 

70 

68 

64 

64 

65 

69 

59 

63 

64 

60 

59 

65 

63. 

6 

MIN 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

45 

47 

50 

51 

41 

47 

54 

52 

45 

47 

50 

51 

49 

4  9 

47 

48 

46 

48 

49 

50 

50 

46 

45 

48. 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Day  Of  Month 


Station 


POINT  APGUELLO  WB 
PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTER V I LLE 


POSEY    3  E 


POTTER   VALLEY  PH 


PRIEST  VALLFY 


OUINCY  PS 

RAMONA  SPAULDING 

RANDS8URG 

RED  BLUFF   WB  AP 

REDDING  FIRE    STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 

RIVERSIDE   FIRE    STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALT    SPRINGS  Ph 
SALTER  RS 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN   ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO   WB  AP 
SAN  FERNANDO 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
SAN   FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR 1 0  3  SE 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAI 

m  ;  N 


59  59  57 
50     50  50 


60     58  65 

50     50  50 


52  53  55 

84  84  89 

50  49  50 

94  99  99 

62  62  60 


85  87  84 
51      51  50 


95  98  93 
48     46  46 


93  95  95 
36      40  37 


97  98  98 
67     66  73 


99  98  96 
64     64  64 


104  101  99 
67      68  65 


106  106  105 
57      63  59 


60  58 
51  52 


50     52  51 


90  95 
42  47 


MAX 
MIN 


83  79  79 
52      51  49 


100 
50 


65  65  61 
53      53  53 


MAX 
MIN 


102 
55 


MAX 
"  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
f  I  M 


53      54  54 


96  99  94 
52     52  51 


95  94  84 
54      55  53 


93  93  82 
56      56      5  3 


83  79  67 
50      50  49 


68     66  64 


67  64  63 
51      51  53 


89  90  89 
63     60  61 


98  99  95 
51     56     5  2 


97  97  97 
69     69  67 


92  95 
60  62 


96  98 
62  64 


102  100 
57  57 


74  78 
54  54 


98  95 
52  54 


98  99 

50  53 


MAX 
M  I  N 


98  102  102 
46     43  45 


107  105  106 
53     55  54 


90  90  86 
65      69  65 


77  78  77 
64     63  62 


103  102  100 
54     57  56 


70  66  63 
51      51  53 


64  57  58 
52     50  52 


92  93  94 
57      57  59 


64     63  54 


64  67 
52  50 


59  61 
51  51 


75  83 
57  57 


97  92 
57  59 


85  83 
39  31 


77  82 
46  49 


98  99 

50  50 


45      41  46 


77  85 
52  44 


97  96 
68  63 


78  86 
58  56 


7  8  76 
52  55 


60  68 
53  53 


79  85 
58  56 


89  77 
53  52 


85  83 
51  52 


76  79 
51  51 


69  66 
53  52 


68  66 

53  52 


94  95 
50  54 


91  91 
68  63 


95  99 
39  42 


102  101 
49  50 


84  89 
60  64 


77  78 
60  62 


95  94 
50  51 


60  59 
52  51 


92  89 
52  51 


60     65  62 


87  86 

50  42 


8  3  96 
43  43 


61     53  50 


81  89 
57  52 


74  83 
59  63 


68  71 
60  59 


78  84 
59  62 


72  69 
49  52 


62  59 
52  52 


82  82 
53  62 


66     61  66 

54     53  54 


61  60  65 
54     51  51 


82     34  83 

55     58  59 


77  74  75 
42      49  48 


62      61  60 


80  75  73 
32      33  48 


49      48  46 


90  89  82 
46     45  42 


89      84  83 


43      48  54 


94  89  88 
68     64  63 


84  87  84 
58      58  61 


57  58  63 

86  92  87 
56  53  55 

74  80  77 

55  46  50 

87  85  82 
47  48  45 

69  64  68 

53  53  53 

85  86  85 

50  55  48 

85  86  87 

54  53  52 

90  83  89 

51  51  53 

78  88  84 

53  50  56 

75  86  81 

53  52  56 

78  88  84 

53  45  45 

67  79  74 

51  48  51 

65  70  68 

52  50  52 

66  69  67 
52  51  52 

85  81  80 

38  35  38 

95  84  85 

46  49  44 

81  83  85 

56  57  51 

93  90  94 

43  43  43 


53     52  53 


60      58  56 


76  72  73 
60     63  62 


86      84  83 

56      57  57 


65  70  67 
53     50  52 


59  63  63 
53     52  53 


82  83  83 
56     60  56 


66  70  67 
50     48  42 


14     15    16     17  18 


65  62 
51  52 


87  90  90 
50     48  54 


82  75 
53  45 


80  85 
32  30 


75  78 
42  43 


78  81  85 
34      35  32 


88  90 
55  60 


90  99 
61  65 


90  95  94 
52      53  56 


80  81  87 
54      59  49 


84  87 
53  51 


70  68 
57  56 


89  91  88 
48     51  54 


89  93 
48  51 


86  90 
50  49 


55  58  57 

86  88  94 

45  50  45 

76  80  86 

54  55  58 

75  74  73 

46  52  51 


78      81  83 


84  85 
53  49 


84  85  89 
58      64  60 


95  95 
43  47 


93  95  95 
49     47  51 


78  81 
54  60 


75  72 
62  63 


89  89 
48  52 


70  81 
54  52 


65     62  73 

55     55  55 


85  86  84 
54     52  55 


70  76 
50  44 


60  67  68 
50      52  50 


88  90  93 
55      55  55 


9  3  96  101 
59      63  58 


87  91 
33  35 


85  90  80 
49      54  51 


94  96 
49      52  56 


92  98  99 
63     65  68 


103  102  81 
60      62  55 


105  104  100 
64  66 


96  99  102 
58      58  61 


92  92  77 
52  55 


93  98  97 
50  51 


89  93  95 
55  55 


90  92  95 
53     52  55 


92  96  100 
54     58  53 


101  86  82 
49      50  57 


87  69  74 
47      50  55 


90  97  99 
48      56  52 


9  3  94  95 
62      64  67 


74  73  73 
62      63  63 


94  92  97 
54     55  52 


76  60  67 
54      53  56 


86  85  90 
56     57  53 


85  73  69 
41  45 


19    20     21     22     23    24     25     26     27    28    29     30  31 


68  64  64 
48      50  51 


66  66  63 
52      54  51 


95  93  90 
56      52  47 


75  75  74 
45      48  47 


53     52  52 


83  76  82 
24     26  31 


78  75  84 
42      38  48 


41      42  46 


90  84  87 
35     38  38 


83  84  81 
22      30  34 


103  98  96 
58      55  48 


97  91  95 
68     68  69 


85  85  93 
56      54  57 


87      89  94 

57      55  59 


103  98  100 
6j      59  52 


79      78  82 


75  79  81 
47     47  55 


74  75  70 
55     57  56 


60     56  50 


97  101  97 
58     52  47 


85  86  84 
43     43  48 


86  83  92 
51     51  54 


84  83  90 
53     52  55 


85  85  93 
42      44  46 


75  79  88 
48      52  48 


75  70  74 
49      50  52 


74  67  73 
50      53  53 


84  82  84 

53  48  49 

76  77  85 

49  55  50 

95  94  89 

67  68  61 

92  90  88 
38  39  40 

104  100  101 

58  53  46 

86  81  82 

64  56  56 

79  77  74 

62  61  62 

93  91  92 
58  51  52 

69  71  71 

54  54  51 

69  68  66 

54  54  53 


56      53  52 

69  66  71 
44     48  44 


58  58 
50  50 


61  57 
49  50 


92  98 

53  62 


71  79 
47  40 


90  94 

55  57 


83  88 

31  30 


87  84 

54  53 


95  95 
45  46 


87  88 

35  30 


101  95 
55  68 


96  93 
60  62 


93  94 

59  59 


100  100 
61  68 


87  89 
55  51 


96  101 
60  66 


90  93 

50  52 


92  94 

57  54 


92  93 

59  57 


86  91 

49  43 


67  73 

50  50 


86  89 

53  53 


92  92 
67  71 


79  89 

62  66 


96  101 
49  65 


62  67 
53  52 


92  98 
55  64 


61     61  65 


65  60  63 
52     51  52 


86  79  75 
57     59  58 


76  67  72 
45     42  45 


99  96  90 
64     64  54 


82  75  71 
38      41  37 


80  74  71 
54     52  41 


95  89  86 
45      46  45 


89  90  83 
37      40  38 


89     82  81 

56      50  55 


91  85  83 
66     63  57 


94  85  62 
58      60  55 


96  92  84 
64     60  54 


90  81  80 
63     60  58 


74  74  72 
53     48  48 


90  83  78 
62     60  60 


99      90  81 

60     57  55 


97  90  85 
52     52  52 


84  80  77 
54     56  55 


74  75  65 
46      50  43 


75     62  68 


62     65  70 


65     58  51 


94  82  85 
52     52  52 


82     76  70 

62     53  51 


74  70  70 
63     61  60 


90  80  76 
58      59  58 


64  6*  67 
54     55  54 


60     59  64 

53     54  54 


62  59  66 
50     53  46 


66  71 
52  49 


82  8B 

50  53 


76  80 
43  41 


76  88 
46  44 


85  90 
43  46 


80  88 
56  52 


78  89 
51  60 


84  97 
51  54 


76  84 
54  49 


60  75 
52  48 


66  76 

57  53 


84  90 
51  54 


71  78 
54  49 


80  89 
55  50 


77  88 
59  54 


74  85 
54  50 


75  86 

53  50 


76  85 
48  48 


61  73 
50  46 


70  86 
49  65 


86  97 
47  50 


73  72 
60  60 


82  92 
50  53 


69  77 
56  58 


82  86 

51  55 


70  79 
51  45 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JACINTO 

MAX 

108 

108 

1  •  e 

103 

103 

102 

94 

81 

9  2 

93 

98 

93 

96 

97 

i  00 

102 

107 

:  is 

106 

101 

100 

102 

104 

107 

95 

87 

86 

60 

90 

100 

98.2 

MIN 

51 

48 

50 

54 

43 

44 

49 

57 

5  3 

43 

56 

52 

61 

60 

56 

55 

51 

43 

46 

50.9 

SAN  JOSE 

MAX 

78 

75 

74 

70 

77 

78 

70 

80 

79 

75 

77 

75 

77 

78 

85 

92 

83 

75 

78 

79 

82 

80 

84 

78 

70 

70 

76 

75 

75 

83 

77.6 

MIN 

55 

56 

54 

55 

57 

50 

56 

56 

53 

58 

60 

59 

5  1 

5  2 

54 

52 

5  3 

52 

55 

54 

5  1 

54 

60 

53 

54.4 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 

MAX 

72 

78 

80 

7* 

79 

77 

75 

72 

71 

73 

72 

69 

74 

78 

79 

78 

80 

76 

75 

83 

71 

84 

77 

74 

75 

69 

68 

7  2 

70 

83 

75.3 

MIN 

51 

50 

50 

50 

52 

50 

50 

51 

51 

2 

53 

50 

4  1 

49 

50 

52 

51 

51 

51 

54 

50.5 

SAN  MATEO 

MAX 

72 

73 

65 

66 

70 

71 

65 

75 

71 

69 

74 

72 

75 

76 

83 

69 

95 

84 

74 

76 

75 

74 

78 

71 

67 

67 

68 

71 

76 

81 

74.1 

52 

53 

53 

60 

53 

55 

52 

55 

':■  7 

5( 

52 

55 

5  2 

51 

50 

52 

51 

54 

58 

52 

52 

54 

53.7 

SAN  PEDRO 

MAX 

74 

72 

73 

72 

74 

74 

71 

69 

71 

69 

74 

b'-,- 

69 

66 

69 

69 

69 

71 

75 

75 

70 

72 

86 

85 

78 

78 

70 

69 

70 

71 

72.5 

MIN 

63 

61 

61 

58 

3 

57 

5 

52 

54 

61 

6 1 

6 1 

59 

60 

60 

63 

64 

63 

6  2 

62 

58 

59 

59.8 

SAN  RAFAEL 

MAX 

72 

74 

73 

75 

79 

75 

76 

75 

89 

83 

82 

75 

78 

78 

62 

80 

85 

83 

73 

73 

66 

67 

75 

85 

77.3 

MIN 

52 

49 

56 

52 

59 

52 

,8 

51 

50 

51 

50 

48 

48 

52 

51 

53 

51 

54 

52 

52,0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

84 

84 

86 

84 

84 

83 

78 

74 

78 

79 

77 

78 

80 

79 

79 

80 

80 

81 

90 

83 

81 

94 

91 

87 

76 

76 

75 

78 

80 

81.4 

MIN 

63 

63 

61 

60 

61 

58 

58 

5 

60 

58 

59 

58 

57 

57 

62 

63 

63 

63 

62 

61 

55 

56 

59.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

80 

80 

77 

78 

81 

77 

73 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

75 

78 

76 

72 

80 

81 

81 

78 

76 

83 

81 

75 

71 

70 

69 

75 

80 

76.2 

MIN 

60 

54 

59 

59 

56 

56 

57 

86 

58 

5 " 

57 

53 

56 

56 

54 

88 

57 

54 

54 

52 

52 

54 

56.3 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

76 

76 

7  2 

75 

76 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

77 

79 

75 

72 

68 

75 

74 

72 

70 

71 

69 

72 

76 

72.7 

MIN 

62 

5 

54 

60 

58 

6  0 

60 

60 

59 

59 

5  3 

52 

56 

59 

56 

59 

59 

56 

8  8 

50 

52 

54 

56.6 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

75 

77 

7* 

73 

74 

75 

71 

79 

78 

73 

78 

75 

78 

78 

84 

91 

83 

7» 

78 

80 

82 

81 

85 

ec 

70 

74 

73 

75 

79 

84 

77.7 

M  I  N 

55 

53 

49 

52 

52 

55 

5  0 

54 

48 

48 

50 

50 

54 

52 

50 

48 

50 

52 

52.1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

74 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

62 

68 

68 

70 

80 

76 

80 

85 

66 

78 

78 

73 

78 

74 

73 

66 

70 

70 

66 

65 

82 

89 

72.7 

MIN 

51 

46 

48 

46 

46 

43 

43 

44 

43 

44 

48 

5  0 

50 

46 

43 

45 

43 

47.2 

SANTA   MARIA   KB  AP 

MAX 

69 

69 

64 

65 

70 

74 

63 

68 

72 

69 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

69 

72 

75 

66 

70 

68 

69 

69 

65 

64 

68 

67 

75 

80 

69.7 

MIN 

51 

52 

52 

50 

53 

53 

52 

50 

5 1 

49 

52 

53 

44 

49 

5  1 

52 

5  3 

54 

5  c 

55 

49 

49 

51.2 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

71 

69 

69 

67 

66 

66 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

70 

75 

69 

66 

71 

69 

67 

67 

68 

66 

68 

69 

68.0 

MIN 

61 

60 

61 

63 

63 

63 

61 

62 

62 

60 

6  0 

61 

61 

61 

60 

56 

5 

59 

59 

62 

61 

61 

62 

61 

56 

59 

60.5 

SANTA  PAULA 

MAX 

85 

90 

no 

78 

83 

78 

75 

77 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

80 

82 

86 

81 

77 

78 

88 

84 

78 

76 

73 

73 

76 

79 

79.0 

MIN 

51 

55 

58 

4 

54 

60 

56 

47 

5  1 

54 

58 

60 

50 

50 

47 

53 

53 

56 

50 

5 1 

52 

52.8 

SANTA  ROSA 

MAX 

83 

87 

84 

82 

76 

78 

82 

77 

85 

73 

70 

86 

79 

83 

85 

96 

99 

81 

80 

85 

82 

68 

91 

92 

84 

76 

75 

61 

61 

80 

81.4 

MI  N 

49 

50 

49 

50 

47 

50 

50 

46 

47 

47 

50 

47 

48 

50 

54 

44 

45 

47 

44 

43 

45 

5 1 

45 

5  2 

52 

46 

47.8 

SCOT  I A 

MAX 

65 

63 

62 

62 

63 

61 

60 

66 

81 

69 

70 

65 

74 

76 

74 

76 

87 

86 

69 

68 

66 

61 

67 

67 

62 

62 

67 

66 

65 

MI  N 

52 

' 

53 

53 

53 

47 

*? 

47 

5  1 

44 

45 

57 

56 

53 

55 

52 

53 

54 

55 

53 

5  0 

5 1 

54 

53 

52 

5 1 

48 

51.6 

SHASTA  DAM 

MAX 

100 

100 

99 

97 

94 

95 

94 

91 

93 

91 

84 

84 

81 

83 

86 

89 

96 

98 

79 

65 

86 

90 

90 

91 

93 

91 

85 

58 

59 

MIN 

68 

67 

66 

67 

65 

68 

71 

62 

6 1 

62 

57 

59 

61 

58 

62 

62 

54 

53 

52 

50 

53 

53 

60.9 

SHELTER  COVE 

MAX 

60 

62 

71 

60 

58 

^ 

61 

6? 

62 

58 

69 

63 

64 

66 

66 

65 

65 

64 

60 

53 

56 

55 

58 

57 

62 

MIN 

50 

49 

51 

51 

50 

48 

49 

50 

5  5 

5 1 

5  1 

51 

53 

47 

1 

51 

47 

50 

50.0 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

83 

89 

10 

86 

86 

90 

90 

80 

77 

84 

77 

75 

70 

79 

8  0 

84 

88 

88 

76 

82 

74 

83 

83 

85 

84 

85 

79 

6  8 

60 

81.0 

MIN 

34 

40 

35 

42 

41 

34 

39 

37 

39 

27 

32 

33 

35 

32 

36 

41 

43 

49 

47 

37 

33 

38.3 

SODA   SPRINGS   1  E 

MAX 

78 

77 

77 

75 

76 

78 

76 

69 

70 

72 

67 

66 

62 

66 

68 

74 

77 

79 

68 

70 

62 

73 

73 

75 

73 

71 

64 

55 

48 

64 

70.  1 

MI  N 

40 

43 

39 

41 

42 

45 

41 

46 

40 

39 

48 

44 

43 

36 

38 

45 

44 

43 

32 

35 

36 

38 

36 

4  i 

42 

42 

41 

4  1 

35 

37 

40.5 

SONOMA 

MAX 

89 

81 

80 

77 

83 

83 

77 

87 

86 

77 

84 

79 

83 

85 

95 

100 

95 

80 

80 

88 

92 

88 

96 

ao 

79 

75 

67 

73 

82 

90 

MIN 

45 

47 

48 

3 

50 

50 

49 

53 

48 

51 

47 

44 

48 

46 

44 

47 

* 

57 

42 

40 

46 

43 

42 

4  0 

47 

47 

43 

50 

5  1 

45 

47.1 

SONORA 

MAX 

93 

98 

98 

94 

90 

90 

94 

92 

92 

92 

90 

88 

85 

86 

88 

92 

96 

98 

88 

89 

84 

88 

94 

96 

100 

94 

88 

78 

74 

82 

MIN 

60 

60 

56 

55 

56 

60 

58 

66 

6  0 

58 

56 

56 

52 

54 

58 

56 

58 

6 

50 

50 

50 

52 

56 

58 

58 

64 

52 

52 

52 

54 

55.8 

SO  ENTRANCE    YOSEM1TE  NP 

MAX 

86 

88 

85 

80 

80 

86 

81 

83 

82 

78 

77 

74 

79 

79 

80 

85 

87 

82 

78 

75 

78 

82 

83 

86 

63 

77 

71 

62 

71 

84 

MIN 

41 

48 

47 

44 

43 

46 

47 

45 

43 

46 

43 

43 

4  1 

39 

4  0 

46 

52 

47 

40 

39 

36 

43 

46 

49 

48 

43 

38 

39 

43 

43.9 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

82 

84 

79 

77 

77 

78 

76 

77 

79 

74 

72 

67 

69 

70 

74 

80 

31 

83 

80 

73 

78 

78 

7  5 

75 

69 

68 

64 

69 

76 

75.3 

MIN 

58 

62 

65 

6  1 

62 

56 

60 

54 

55 

60 

58 

5  7 

56 

55 

57 

59 

60 

64 

6  1 

55 

57 

64 

60 

59 

58 

57 

56 

45 

49 

53 

57.8 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

94 

96 

86 

85 

88 

92 

83 

92 

91 

84 

88 

84 

85 

89 

92 

97 

94 

82 

87 

83 

90 

92 

93 

95 

85 

83 

78 

78 

79 

89 

MIN 

59 

59 

56 

56 

54 

57 

55 

54 

58 

53 

55 

59 

56 

58 

55 

60 

61 

54 

5  3 

55 

5  6 

5  5 

57 

57 

5  5 

6  6 

55 

56 

6  1 

54 

56.3 

STOCK  TON   FIRE   STA  4 

MAX 

89 

90 

92 

83 

83 

85 

88 

82 

88 

86 

80 

86 

85 

82 

86 

89 

94 

93 

80 

85 

80 

88 

90 

91 

92 

82 

82 

79 

76 

MIN 

53 

54 

50 

49 

50 

52 

51 

50 

54 

51 

48 

5  8 

53 

54 

52 

55 

56 

49 

49 

52 

5 1 

59 

51 

52 

52 

54 

47 

52 

50 

52.1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

94 

95 

82 

89 

92 

84 

90 

89 

84 

86 

90 

93 

97 

96 

88 

87 

85 

92 

94 

95 

95 

90 

79 

79 

78 

80 

MIN 

51 

53 

5  3 

48 

50 

53 

48 

49 

5  7 

55 

56 

50 

5 

53 

1 

50 

51 

50 

52 

53 

51 

52^0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

100 

98 

95 

95 

93 

94 

90 

94 

91 

88 

85 

83 

84 

88 

94 

100 

99 

94 

85 

85 

92. 

92 

94 

95 

92 

9  2 

78 

69 

76 

MIN 

57 

60 

59 

54 

56 

59 

55 

55 

56 

51 

54 

54 

50 

54 

56 

56 

58 

49 

50 

50 

51 

53 

55 

54 

52 

56 

51 

" 

46 

50 

53.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

91 

91 

91 

81 

87 

90 

87 

89 

88 

78 

78 

74 

77 

79 

85 

89 

92 

79 

79 

80 

84 

85 

86 

87 

88 

79 

68 

54 

70 

MIN 

57 

57 

5  7 

57 

57 

57 

57 

52 

5  3 

52 

50 

53 

49 

50 

50 

56 

58 

51 

45 

50 

5  9 

5  5 

5  2 

6 

58 

57 

49 

44 

45 

50 

53.1 

SUNL  AND 

MAX 

100 

102 

98 

92 

94 

<)-< 

84 

76 

82 

82 

85 

83 

85 

89 

88 

91 

94 

93 

95 

90 

9  0 

95 

97 

94 

67 

79 

75 

81 

88  7 

MIN 

61 

62 

6  1 

55 

57 

51 

5 1 

5  1 

49 

49 

50 

49 

54 

58 

60 

54 

8  0 

56 

55.1 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

87 

94 

91 

89 

93 

94 

86 

89 

83 

79 

77 

81 

84 

84 

87 

90 

8  2 

81 

77 

3  3 

85 

87 

08 

87 

78 

78 

61 

81 

83  9 

MIN 

41 

41 

46 

47 

48 

48 

52 

37 

53 

45 

52 

49 

39 

38 

49 

43 

4  3 

33 

36 

4  0 

41 

3 

35 

43.7 

TAHOE  CITY 

MAX 

72 

75 

79 

72 

77 

78 

82 

75 

67 

77 

74 

7  2 

67 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

6  6 

66 

74 

77 

74 

67 

Tl 

61 

56 

71  9 

MIN 

39 

43 

40 

43 

44 

45 

45 

44 

39 

41 

43 

4  3 

41 

39 

40 

41 

43 

* 

35 

39 

38 

37 

41.2 

TEHACHAP I 

MAX 

90 

92 

87 

84 

84 

86 

80 

83 

87 

84 

81 

79 

79 

60 

8  1 

79 

82 

76 

79 

80 

82 

68 

85 

86 

86 

81 

7* 

63 

70 

84 

61.7 

MIN 

44 

44 

46 

47 

45 

4  3 

54 

56 

46 

48 

46 

4H 

45 

41 

42 

46 

49 

1 

46 

40 

45 

50 

41 

46.2 

TE JON  RANCHO 

MAX 

97 

100 

100 

98 

92 

94 

95 

90 

93 

92 

93 

9  2 

90 

89 

88 

93 

99 

9? 

85 

84 

36 

92 

94 

97 

94 

90 

37 

78 

80 

86 

91.5 

MIN 

69 

71 

66 

61 

61 

65 

68 

63 

66 

62 

63 

61 

5  7 

58 

60 

66 

69 

6,. 

58 

53 

55 

62.0 

TERMO 

MAX 

88 

87 

86 

87 

91 

89 

83 

77 

83 

80 

75 

75 

79 

80 

SO 

85 

87 

77 

78 

74 

79 

83 

83 

85 

84 

74 

61 

54 

65 

74 

79 

MIN 

34 

41 

4  0 

39 

40 

39 

44 

36 

34 

34 

33 

43 

36 

31 

28 

33 

35 

38 

23 

30 

36 

38 

35.8 

thermal  faa  ap 

MAX 

111 

109 

105 

102 

102 

106 

103 

98 

98 

101 

102 

101 

101 

104 

107 

110 

112 

108 

110 

106 

1  0  2 

99 

« 

99 

96 

97 

94 

93 

94 

102 

102.3 

MIN 

61 

63 

70 

79 

74 

68 

65 

69 

6  3 

63 

64 

66 

62 

68 

7  3 

76 

75 

58 

three  riv  edison  ph  2 

MAX 

93 

93 

97 

1  00 

89 

86 

84 

90 

93 

95 

98 

95 

90 

80 

77 

83 

91.2 

MIN 

57 

58 

66 

67 

56 

59 

59 

57 

59 

58 

56 

55 

57 

54 

57 

57 

57 

57 

53 

52 

8  2 

52 

54 

6  0 

63 

67 

87 

53 

52 

53 

57.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

93 

94 

93 

90 

88 

92 

91 

88 

88 

86 

82 

82 

86 

88 

92 

96 

97 

84 

84 

83 

90 

92 

94 

92 

88 

84 

72 

78 

88 

88.3 

MIN 

55 

57 

5.4 

53 

56 

56 

56 

55 

52 

54 

52 

50 

50 

52 

52 

54 

56 

5  3 

50 

46 

48 

52 

52 

54 

58 

58 

49 

50 

48 

49 

52.7 

TORRANCE 

MAX 

76 

76 

76 

77 

79 

75 

75 

73 

76 

75 

73 

73 

75 

72 

73 

75 

73 

75 

86 

78 

76 

74 

86 

86 

78 

76 

75 

75 

76 

76 

76.3 

MIN 

59 

57 

57 

54 

56 

54 

57 

61 

60 

61 

61 

57 

55 

54 

55 

57 

60 

57 

57 

54 

5  3 

55 

58 

59 

59 

61 

62 

60 

54 

56 

57.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Continued 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

TRACY  CARBONA 

MAX 

93 

92 

96 

84 

88 

92 

39 

85 

90 

014 

89 

88 

85 

85 

69 

M  I  N 

59 

54 

46 

4  0 

51 

49 

50 

54 

51 

43 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

94 

96 

79 

78 

88 

91 

78 

93 

9  0 

84 

88 

83 

95 

89 

91 

M  I  N 

57 

56 

54 

56 

56 

57 

54 

59 

57 

56 

60 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

04 

90 

93 

96 

89 

97 

78 

78 

79 

MIN 

6  6 

56 

67 

64 

48 

53 

TRONA 

MAX 

102 

106 

102 

100 

102 

100 

104 

1  0 1 

100 

100 

100 

97 

9  6 

93 

97 

MIN 

60 

64 

64 

b  3 

60 

63 

6  7 

64 

63 

66 

63 

TRUCKEE  RS 

MAX 

31 

96 

84 

81 

82 

R4 

85 

76 

78 

79 

73 

71 

69 

72 

77 

MIN 

33 

37 

34 

3  9 

39 

39 

40 

37 

31 

2 

45 

TULELAKE 

MAX 

9  6 

88 

89 

90 

91 

90 

79 

83 

82 

72 

72 

8  0 

77 

79 

M 1  N 

38 

4  3 

41 

40 

41 

41 

4  1 

43 

1 

?? 

49 

40 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

99 

101 

101 

99 

94 

96 

96 

92 

90 

93 

86 

87 

83 

86 

M  I  N 

65 

66 

65 

63 

64 

64 

63 

6  ' 

7' 

58 

59 

62 

56 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

85 

84 

86 

82 

87 

85 

83 

7  9 

80 

9  0 

77 

79 

81 

80 

76 

MIN 

60 

60 

59 

60 

52 

59 

55 

6  7 

5 

5i 

57 

59 

50 

TWENT YN I NE  PALMS 

MAX 

103 

104 

103 

1  02 

102 

102 

1  0  3 

99 

99 

0  8 

99 

99 

98 

97 

99 

MIN 

62 

66 

71 

7  1 

74 

65 

6  5 

64 

63 

65 

62 

61 

62 

62 

TWIN  LAKES 

MAX 

75 

7^ 

73 

71 

75 

76 

71 

60 

70 

68 

66 

62 

65 

66 

70 

MIN 

36 

38 

36 

35 

40 

40 

41 

40 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

83 

80 

81 

78 

77 

80 

69 

77 

75 

73 

75 

73 

77 

81 

78 

50 

4  9 

48 

48 

6  0 

48 

45 

51 

46 

47 

52 

49 

UK  I  AH 

MAX 

101 

99 

92 

95 

95 

97 

90 

99 

92 

9  7 

82 

89 

85 

85 

94 

MIN 

53 

64 

5 1 

52 

52 

54 

50 

53 

52 

51 

53 

47 

50 

UCLA 

MAX 

74 

73 

74 

75 

78 

74 

73 

72 

70 

60 

69 

70 

70 

69 

49 

MIN 

62 

60 

61 

6  0 

6  1 

6  7 

62 

62 

6. 

62 

62 

61 

6  '7 

5 

UPLAND   3  N 

MAX 

101 

102 

100 

98 

97 

90 

83 

78 

84 

85 

86 

85 

05 

90 

91 

MIN 

69 

63 

58 

51 

56 

52 

54 

6  1 

5  7 

49 

49 

48 

49 

50 

55 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

99 

98 

96 

95 

9  5 

97 

96 

96 

96 

92 

84 

80 

96 

88 

93 

MIN 

'4  B 

49 

46 

48 

49 

50 

47 

48 

47 

44  44 

46 

44 

44 

46 

44 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

72 

72 

68 

64 

58 

69 

70 

70 

72 

7-4 

67 

72 

67 

70 

72 

MIN 

51 

5 1 

51 

51 

51 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

5  1 

50 

57 

54 

VACAV I LLE 

MAX 

96 

06 

84 

85 

90 

95 

91 

96 

91 

84 

90 

85 

96 

90 

94 

56 

54 

52 

52 

60 

52 

53 

52 

52 

49 

49 

54 

53 

VALYERMO  RS 

MAX 

95 

96 

95 

92 

92 

94 

93 

90 

89 

92 

88 

86 

86 

86 

98 

50 

50 

50 

41 

42 

48 

50 

48 

49 

50 

46 

44 

41 

39 

42 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

05 

97 

101 

o» 

95 

96 

99 

07 

94 

96 

96 

92 

90 

89 

90 

5  3 

53 

55 

49 

48 

50 

5  6 

54 

53 

56 

53 

50 

49 

46 

52 

VI  SAL  I  A 

MAX 

14 

98 

100 

98 

91 

92 

95 

95 

90 

94 

95 

93 

01 

89 

91 

61 

61 

61 

57 

6  7 

58 

58 

6  6 

6 1 

6  1 

58 

57 

6  4 

55 

57 

VISTA   2  NNE 

MAX 

81 

94 

96 

9  1 

92 

81 

76 

78 

79 

79 

75 

75 

77 

77 

75 

MIN 

6  9 

59 

54 

6  3 

53 

54 

5  R 

56 

6  2 

3  5 

59 

60 

66 

55 

56 

VOLT  A  PH 

MAX 

97 

97 

95 

92 

92 

93 

0  7 

93 

9  2 

98 

82 

82 

81 

84 

91 

6  1 

59 

58 

6  7 

55 

58 

56 

59 

58 

51 

54 

53 

47 

52 

52 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

92 

90 

91 

79 

72 

86 

87 

73 

90 

83 

77 

85 

79 

82 

86 

51 

52 

52 

62 

50 

52 

5  2 

49 

47 

5  1 

50 

55 

52 

52 

47 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

99 

97 

98 

0  6 

95 

93 

90 

84 

92 

92 

89 

87 

85 

84 

90 

MIN 

50 

5 1 

50 

4  7 

4  9 

48 

45 

39 

42 

448 

45 

46 

444 

44 

47 

WASCO 

MAX 

93 

97 

99 

OR 

91 

92 

96 

95 

90 

94 

93 

91 

0  0 

87 

91 

63 

61 

61 

6  0 

6  0 

59 

61 

57 

59 

61 

60 

59 

56 

58 

59 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

62 

65 

64 

64 

66 

65 

64 

57 

6  0 

63 

65 

65 

73 

70 

51 

6  1 

52 

6  2 

53 

52 

5  1 

51 

5  1 

51 

50 

50 

46 

53 

5  0 

WEAVEPVILLE  RS 

MAX 

91 

98 

100 

9  0 

97 

97 

97 

1  00 

91 

90 

95 

84 

80 

82 

83 

44 

46 

48 

47 

47 

48 

47 

42 

39 

40 

55 

39 

43 

44 

46 

WEED  1  S 

MAX 

86 

99 

67 

88 

90 

9  7 

9  1 

9  6 

77 

86 

77 

75 

71 

74 

77 

M I  N 

39 

42 

42 

42 

4  6 

46 

44 

34 

34 

36 

40 

35 

35 

38 

39 

WHISkEYTOWN  RES 

MAX 

102 

97 

97 

97 

05 

93 

86 

87 

36 

86 

89 

M I  N 

69 

60 

61 

6  0 

60 

56 

57 

56 

56 

57 

61 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

67 

64 

64 

65 

64 

63 

66 

6  2 

67 

6  3 

63 

63 

60 

60 

61 

MIN 

32 

29 

28 

31 

34 

30 

37 

29 

27 

26 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

6  0 

53 

55 

54 

54 

5  0 

54 

6! 

50 

30 

51 

50 

4  0 

49 

51 

M I  N 

35 

33 

38 

36 

32 

33 

7  4 

34 

33 

34 

30 

29 

WI LL I TS   1  NE 
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91 

no 

83 

03 

86 

85 

77 

91 

69 

79 

78 

75 

77 

77 

87 
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49 

45 
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44 

44 

45 
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43 

43 

42 

44 

38 

39 

51 

45 

W  1  LLVWb 
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04 

95 

95 

91 

88 

90 

92 

96 

99 

93 

82 

85 
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83 

97 

g  9 

60 

55 
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55 

58 

55 

59 

55 

52 

53 

54 

^0 

54 

57 
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96 

97 

96 

89 

90 

90 

96 

R6 

97 

93 

»5 

89 

96 

85 

90 
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56 

57 

52 

51 

6  1 
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52 

55 

53 

51 

51 

57 

53 

55 

54 
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MAX 

94 

88 

85 

83 

85 

87 

82 

75 

82 

79 

78 

77 

SO 

80 

80 
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50 

50 

60 

6  2 

48 

44 
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50 

51 

40 

47 

45 
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97 

95 
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89 

89 

90 
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88 

92 

99 

85 

87 

87 

87 

92 
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54 

54 

47 

46 

48 

50 
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52 

49 

46 
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56 

50 

52 
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92 

90 

92 

91 

92 

82 

75 

88 

80 

81 

82 

36 

86 

84 
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56 

58 

54 

54 

53 

55 

57 

59 

54 

53 

57 

56 

53 

49 

49 
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93 

93 

92 

8  0 

88 

92 

88 

87 

89 

88 

86 

86 

84 

84 

86 
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58 

60 

53 

49 

50 

51 

48 

50 

49 

51 

48 

46 

46 

44 

45 
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92 

95 

93 

94 

95 

97 

97 

89 

84 

90 

80 

79 

91 

82 

83 
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51 

60 
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53 

54 

53 

47 

45 

4b 

49 

42 

43 

46 

49 

94  94 
58  49 


75  78  80 
43     45  47 


104  98  95 
66     54  54 


91  90  90 
52     55  55 


93  93  95 
55      54  55 


98  99 
51      66  71 


79  82  84 
34      36  40 


ion 
63 


52     53  56 


74  77  67 
27     29  30 


78  78 

32  34 


90  82 
55  52 


107  102 
73  71 


73  75  74 
44      42  42 


82  75  82 
47      51  48 


101  99  87 
53     52  57 


69  70  73 
58      59  59 


54      56  59 


97      97  96 


84  87  72 
54      58  57 


99  97  87 
54      56  51 


91  95  95 
51      54  55 


68  60 
32  45 


83  75 
46  44 


81  76  74 
63     63  58 


98  94 

62  56 


72  70 
55  54 


94  90 
56  47 


94      99  101 


55  58 

9  3  96 

57  63 

75  75 

56  57  57 

97  97  97 

57  59  49 

90  96  97 

53  52  54 


SO      63  60 


74      94  64 


86  90  98 
41      42  45 


39      39  44 


61     63  67 


50  52  55 
34     35  36 


95  91  84 
42     43  54 


93  99  99 
57      59  50 


93  99  99 
58     58  55 


54     52  56 


94  99  100 
55      56  51 


86  86  90 
51      52  54 


91  95  89 
5  3      5  3  46 


85  92  95 
49      48  50 


100  98 
60  60 


85  82 
57  54 


78  82 
47  50 


97  84 
36  39 


72  76 

33  33 


72  78 
40  43 


97  86 

51  52 


86  88 
48  46 


95  89 
56  54 


64  82 
41  43 


96  97  95 
49      50  48 


74  86 
56      64  65 


91  84  82 

5  3  52  46 

84  75  76 

53  55  53 

85  84  79 
51  49  48 

97  88  90 

68  71  61 

79  78  72 

38  29  40 

84  82  79 

36  45  48 


87      78  76 

60     63  60 


94  91  92 
70     67  65 


70  62  54 
41      41  44 


68  70  73 
52      48  50 


90  88  73 
48      48  49 


76  70  68 
63     62  62 


78  76  75 
45     56  50 


97      98  94 

59  61 


93  95  94 
42      43  43 


77  77  80 
50      49  49 


94  96  97 
50  48 


90  90  89 
49     53  55 


96  98  94 
56  61 


89  97  89 
60     65  64 


87     88  90 

55     55  54 


90  89  92 
45      44  45 


90  85  87 
54     56  57 


70  60  67 
48     49  50 


84  90  90 
39     42  39 


60  63  62 
25  30 


56     55  53 

27  33 


94  93 
55  51 


93     84  83 

48      49  53 


94  95 

50     49  52 


94     91  82 

59     57  57 


89  91 

46     50  52 


85  97 
43     45  47 


89  79 
60  58 


94     92  85 


70  62  63 
49     53  54 


86  81  76 
52     54  53 


98  83  83 
55     53  44 


96  95  89 
62     64  54 


80  79  73 
54     61  60 


91  89  82 
55     55  45 


90  74  72 
49     54  52 


56      47  43 


98  97  89 
59     63  55 


60     66  63 


92  93  90 
39      40  49 


82      82  78 


94  92  87 
56     56  53 


54  53  46 
34     27  26 


84  77  72 
39     39  42 


95  S9  84 
53     55  51 


96  87  86 
51     54  50 


56     56  50 


61      57  70 


45      32  29 


75  78  82 
60     55  52 


52     64  75 


62  78  86 
52     48  47 


69      71  72 


72  82  92 
55     48  53 


65  68  75 
53      54  54 


73      80  92 


78  80  87 
39      41  45 


85     81  85 


82      81  85 


56      74  83 


73  72  78 
52     52  51 


79  84  90 
33     40  50 


82  80  82 
58      53  55 


52      54  50 


88      60  56 


52  64 

32  32 


25     33  30 

45     38  45 

25     28  34 


59     74  82 


62     70  81 


69  72  78 
53     53  48 


76     69  69 

55     50  50 


80  79  77 
56     60  59 


90  85  87 
44     45  44 


50      46  47 


69      71  77 


77      79  83 


69     69  67 


See  Reference  Notes  Following  Station 
-  306  - 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT  ( 
BERRYESSA  LAKE 


BURLI NGAME 

CACHUMA  DAM  (b) 

CAMP  PARDEE  (c) 
CHICO  EXP  STA  (a) 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  8t  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY  (a) 
INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (d) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  (b) 
LODI  (e) 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONT I CELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK  (f) 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (b) 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (b) 
SALT  SPRINGS    PH  (g) 
SHASTA  DAM 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 
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34 

25 

.  20 

* 

* 

*  ^ 

'  22 

* 

■  ^ 

■  *2 

.  03 

.  17 

.  06 

» 

.  22 

37 

* 

75 

28 

63 

41 

20 

1  !3 

34 

# 

52 

19 

29 

63 

63 

74 

.  24 

* 

* 

.61 

.  19 

.19 

.22 

.22 

* 

* 

.63 

.20 

,  19 

.  18 

.  17 

* 

* 

.65 

.21 

.  16 

.16 

.18 

* 

((.32 

112 

* 

* 

255 

111 

102 

84 

96 

* 

* 

286 

114 

78 

73 

73 

* 

* 

249 

104 

92 

95 

87 

* 

D136 

84 

82 

80 

79 

8 1 

82 

H"i 

8.) 

75 

7.6 

62 

57 

57 

62 

61 

61 

59 

62 

59 

fin 

62 

z 

69 

60 

58 

.  27 

.  21 

.28 

.26 

.21 

.26 

.30 

.21 

.21 

.  21 

.25 

.31 

.20 

.27 

.17 

.21 

.  19 

.  21 

.26 

.22 

.  24 

.08 

.  14 

.20 

87 

56 

45 

94 

67 

84 

94 

45 

43 

23 

25 

77 

33 

79 

26 

26 

21 

22 

62 

72 

122 

50 

120 

47 

87 

84 

87 

84 

81 

85 

81 

87 

8Li 

91 

92 

<?*> 

f  -7 

89 

^9 

69 

68  79 

53 

54 

55 

50 

51 

54 

53 

54 

56 

58 

60 

-9 

51 

57 

b 

56 

52 

55 

51 

51 

55 

53 

.54 

.67 

.84 

.60 

.85 

.75 

.86 

.60 

.40 

.45 

.50 

.78 

.  78 

.90 

.68 

.  60 

.35 

.50 

.52 

.37 

.20 

.  55 

.45 

.  31 

15 

81 

102 

23 

85 

130 

75 

94 

* 

* 

64 

41 

31 

191 

38 

81 

12 

22 

86 

100 

4  4 

103 

22 

24 

96 

96 

97 

94 

94 

95 

94 

96 

97 

97 

90 

91 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

65 

66 

6  2 

65 

66 

68 

64 

6  4 

62 

63 

75 

75 

74 

69 

69 

62 

65 

65 

.  20 

* 

* 

* 

.  71 

.  26 

24 

.  26 

* 

.  6  b 

.  25 

.  25 

27 

.16 

62 

15 

14 

fi.  30 

116 

* 

* 

* 

499 

121 

136 

102 

* 

• 

170 

166 

101 

127 

64 

* 

* 

174 

94 

103 

129 

132 

• 

[(154 

75 

- 

- 

77 

7K 

76 

79 

- 

- 

86 

77 

78 

78 

85 

- 

82 

77 

69 

70 

65 

- 

54 

53 

52 

52 

54 

57 

56 

0 

50 

50 

52 

52 

54 

52 

53 

.  36 

.  43 

.  25 

.  30 

.  35 

33 

32 

.  29 

25 

25 

40 

''  3 

26 

22 

24 

22 

22 

95 

23 

14 

10 

.12 

.15 

46 

95 

20 

45 

71 

59 

46 

32 

30 

18 

23 

56 

30 

50 

50 

20 

11 

35 

25 

32 

51 

62 

26 

34 

.25 

.24 

.26 

.27 

.25 

.  25 

.28 

.20 

.23 

.30 

.33 

.35 

.  22 

.26 

.  20 

■24 

.30 

.30 

.  25 

.27 

.23 

.  09 

.13 

.16 

64 

45 

45 

80 

74 

7  0 

83 

48 

27 

51 

73 

85 

47 

69 

52 

54 

25 

.  39 

.  45 

.  32 

34 

'  ^ 

3? 

'  ^ 

■  ^ 

w 

•  ^ 

0^ 

.36 

■  ~i4 

•  ^9 

•  29 

■  27 

.30 

.27 

9n 

*  ™ 

03 

43 

46 

86 

88 

88 

90 

88 

87 

87 

91 

92 

91 

B6 

87 

84 

86 

89 

88 

9  0 

69 

89 

70 

78 

77 

62 

59 

58 

62 

61 

60 

62 

62 

62 

60 

6  0 

62 

56 

55 

55 

55 

59 

59 

60 

62 

62 

57 

54 

54 

22 

23 

23 

- 

58 

03 

19 

18 

19 

22 

.20 

.16 

.19 

.21 

.20 

.20 

.19 

.16 

.08 

.09 

.13 

37 

45 

38 

38 

'29 

.30 

.30 

'  12 

'42 

37 

22 

13 

19 

17 

18 

2  4 

27 

19 

'l3 

10 

4 

14 

0 

10 

9 

10 

30 

•10 

54 

11 

104 

100 

82 

98 

98 

100 

98 

99 

100 

87 

102 

102 

10  5 

104 

104 

100 

101 

96 

100 

100 

96 

96 

89 

92 

6  5 

65 

;4 

75 

62 

62 

.35 

.  40 

.33 

.45 

.36 

.36 

.45 

.30 

.30 

.42 

.45 

.55 

.25 

.38 

.26 

.29 

.37 

.45 

.30 

.36 

.34 

.31 

.45 

.15 

44 

59 

41 

54 

56 

51 

71 

49 

46 

55 

60 

68 

53 

48 

41 

45 

40 

40 

40 

56 

55 

69 

59 

50 

.29 

.  28 

.24 

.  30 

.25 

.  28 

.24 

.  25 

.27 

.29 

.32 

.25 

.26 

.  20 

.26 

.25 

.29 

.27 

.27 

.25 

.19 

.20 

.21 

'26 

31 

* 

48 

.  27 

.  28 

.32 

.  24 

.22 

.25 

.  22 

.24 

.25 

.23 

.29 

.25 

.20 

.20 

.23 

.22 

.22 

.22 

.21 

.20 

.03 

- 

.10 

.17 

22 

22 

30 

32 

26 

33 

25 

22 

16 

14 

21 

23 

34 

25 

23 

22 

22 

~3 

13 

18 

15 

27 

39 

81 

49 

30 

30 

30 

28 

# 

72 

45 

30 

38 

32 

25 

75 

33 

37 

_  . 
.34 

94 
.24 

05 

* 
- 

.29 

*  "f^ 

*  j?^? 

■  29 

r  ^ 

' 

■ 

' 

~ 

~ 

14 

,, 

.  24 

.  15 

.  22 

.16 

47 

6  5 

47 

85 

41 

54 

48 

- 1' 

9c 

39 

98 

'  an 

'  57 

63 

53 

53 

30 

.22 

.  20 

.22 

.  25 

.  20 

.  25 

.21 

.23 

.  15 

.20 

.30 

.25 

.20 

.15 

.  20 

.20 

.  20 

.  20 

.as 

.  21 

.15 

.  11 

.21 

.15 

30 

20 

30 

30 

30 

50 

30 

20 

10 

10 

20 

40 

20 

10 

0 

10 

10 

0 

20 

30 

20 

20 

40 

10 

91 

91 

91 

88 

89 

87 

90 

91 

94 

95 

91 

90 

87 

89 

93 

93 

92 

90 

84 

82 

80 

84 

88 

55 

61 

6  1 

58 

54 

59 

64 

58 

.  30 

.  12 

.20 

21 

*26 

5 

26 

18 

'30 

32 

20 

'  19 

14 

10 

32 

22 

25 

16 

21 

4 

11 

19 

17 

27 

25 

31 

36 

93 

92 

94 

92 

87 

89 

85 

89 

92 

93 

95 

92 

87 

87 

86 

91 

89 

89 

89 

84 

87 

69 

74 

87 

60 

60 

6 1 

57 

56 

57 

57 

60 

60 

62 

55 

55 

58 

55 

.32 

.24 

.22 

.24 

.23 

.  22 

.22 

.25 

.27 

.30 

.30 

.32 

.23 

.23 

.21 

.  23 

.25 

.26 

.25 

.25 

.25 

.30 

.  14 

.17 

.20 

* 

* 

* 

.78 

.  19 

.25 

.17 

* 

* 

.89 

.21 

.  21 

.22 

.  19 

• 

* 

.61 

.19 

.15 

.15 

.  13 

* 

(.40 

75 

196 

64 

72 

46 

113 

93 

52 

49 

* 

(  79 

.42 

.33 

.22 

.24 

.29 

.  31 

.42 

.  26 

.19 

.44 

.  27 

.48 

.30 

.31 

.  26 

.17 

.31 

.44 

.27 

.33 

.30 

.33 

.  18 

.25 

55 

60 

38 

66 

40 

51 

83 

48 

42 

3 

90 

84 

58 

65 

4  3 

43 

38 

43 

42 

72 

85 

65 

27 

66 

.  22 

* 

* 

.80 

.23 

.  24 

.20 

.  19 

; 

» 

.73 

.  23 

.26 

.21 

.24 

* 

* 

.67 

.30 

.24 

.19 

.11 

* 

(.26 

14 

77 

16 

87 

19 

32 

12 

10 

» 

36 

.33 

.25 

.  19 

.19 

.19 

.24 

.21 

.25 

.  40 

.16 

.27 

.  32 

.29 

.30 

.30 

.  26 

.38 

.21 

.  34 

.  26 

.17 

.16 

.13 

.18 

29 

50 

29 

26 

24 

33 

26 

26 

29 

27 

25 

24 

27 

25 

27 

22 

25 

28 

30 

32 

27 

35 

25 

23 

.28 

.34 

.34 

.08 

.  48 

.21 

.24 

.27 

.  26 

.26 

.35 

.20 

.28 

.  22 

.25 

.25 

.25 

.35 

.29 

.28 

.15 

.10 

.12 

.13 

.29 

.29 

.43 

.33 

.29 

.  25 

.28 

.22 

.25 

.32 

.37 

.35 

.30 

.25 

.21 

.27 

.29 

.28 

.28 

.27 

.20 

.00 

.04 

.24 

37 

51 

87 

53 

54 

40 

60 

63 

46 

69 

61 

60 

64 

51 

44 

52 

54 

58 

65 

40 

55 

20 

48 

87 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day 

of  month 

Tot. 

or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

.  

7 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

1  

.20 

.25 

.33 

- 

.20 

.25 

.  25 

.25 

* 

.65 

.  4  5 

.20 

.20 

.20 

.  23 

.  30 

.30 

.30 

.20 

.20 

.20 

.20 

.20 

.25 

.30 

.15 

.  15 

.15 

0.211 

B  7.01 

WIND 

5 

5 

25 

5 

15 

65 

40 

75 

10 

5 

5 

5 

55 

* 

MAX 

93 

94 

95 

96 

89 

90 

•111 

92 

89 

88 

ks 

91 

90 

93 

93 

87 

86 

85 

90 

90 

90 

89 

75 

76 

77 

85 

88.5 

MIN 

62 

62 

54 

54 

55 

59 

54 

55 

- 

- 

55 

58 

55 

60 

59 

62 

134 

55 

55 

54 

- 

58 

60 

60 

58 

55 

51 

57 

60 

- 

57.3 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.20 

.19 

.18 

.18 

.16 

.21 

.16 

.19 

.16 

,  IK 

.18 

.16 

.  14 

.14 

.16 

.15 

.  17 

.  14 

.19 

.  14 

.12 

.14 

.  11 

.11 

.13 

.04 

.14 

.06 

.08 

.09 

4.40 

WIND 

12 

20 

18 

16 

21 

14 

14 

18 

25 

17 

20 

23 

27 

23 

11 

23 

21 

12 

39 

14 

35 

14 

22 

19 

16 

21 

21 

21 

28 

32 

617 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.41 

.45 

.48 

.  11 

.24 

.45 

.42 

.  25 

.45 

.40 

.37 

.52 

.62 

.34 

.30 

.36 

.58 

.45 

.40 

.30 

.27 

.30 

.33 

.38 

.41 

.42 

.28 

.15 

.26 

.24 

11.28 

WIND 

13-1 

328 

322 

338 

140 

35u 

1  11 

189 

191 

200 

212 

227 

161 

117 

66 

129 

277 

212 

224 

66 

76 

69 

48 

258 

311 

289 

141 

84 

39 

5364 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

* 

* 

* 

1.12 

.27 

.26 

.29 

• 

* 

.83 

.25 

.23 

.21 

.  20 

* 

* 

.65 

.28 

.29 

.18 

.17 

* 

* 

.58 

.26 

.21 

.16 

.08 

♦ 

£20 

6.72 

WIND 

• 

* 

+ 

114 

24 

34 

37 

• 

* 

125 

47 

44 

39 

40 

* 

* 

109 

41 

52 

33 

41 

* 

* 

110 

43 

40 

40 

42 

* 

* 

* 

TULELAKE 

.  20 

99 

.  3'.l 

.25 

25 

* 

* 

97 

„_ 

91 

* 

9 

20 

.  30 

.  23 

.21 

.26 

30 

.  23 

.  21 

.  17 

.  21 

.  20 

18 

17 

* 

14 

.06 

■ 

WI  D 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

,35 

.  37 

.  26 

.  39 

.  3b 

■30 

.44 

.  13 

.32 

.20 

.25 

■20 

.34 

* 

.53 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'20 

20 

112 

TWITCHELL  DAM 

20 

.  25 

.  27 

.30 

.24 

25 

.  26 

.  26 

.  20 

25 

.26 

WIND 

73 

69 

73 

60 

60 

58 

65 

62 

55 

511 

51 

52 

60 

39 

94 

55 

51 

57 

59 

43 

48 

63 

81 

89 

46 

65 

43 

70 

62 

58 

1811 

MAX 

84 

83 

82 

B4 

80 

81 

77 

80 

78 

78 

81 

80 

83 

84 

84 

83 

82 

84 

85 

81 

82 

81 

HO 

81 

76 

77 

HO 

K2 

84 

83 

81.3 

MIN 

56 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

51 

57 

55 

55 

55 

54 

55 

57 

54 

53 

51 

55 

51 

52 

55 

55 

56 

54 

51 

54 

53 

54.3 

WHISKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

* 

* 

* 

1.22 

.26 

.  26 

.28 

.24 

* 

.67 

.22 

.26 

.23 

.19 

* 

.53 

.31 

.22 

.21 

.20 

.23 

• 

.47 

.23 

.22 

.19 

.01 

.01 

«L13 

7.04 

WIND 

* 

* 

42 

2 

10 

11 

12 

* 

41 

19 

22 

12 

13 

5 

9 

15 

16 

9 

7 

6 

* 

17 

9 

3 

16 

3 

19 

6  12 

330 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  IS  OF  COPPER.   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(e)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 
t  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


speed 
P  h 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  ot  days  with  precipitation 


BAKERSF 1  ELD  WB  AIRPORT 

BISHOP  WB  AIRPORT 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BURBANK   WB  AIRPORT 

EUREKA  WB  CITY 

FRESNO  WB  AIRPORT 

LONG  BEACH  WB  AIRPORI 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

POINT  ARGUELLO  WB 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SAN  FRANC  I  SCO  FEB  OFFICE  BLDG 

SAN  JOSE 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
t  8:00  A.M.     j6  5:00  P.M. 


SSW 
ESE 

WNW 
WNW 
WSW 
JW 


SSE 
SSW 
WNW 
NW 
WNW 
JSW 

tw 

WNW 


6.8 
6.0 
5.2 
5.  7 
5.9 
6.3 
5.0 

9.8 
6.4 
8.1 
6.4 
9.4 
6.9 
12.2 
9.6 


19 
4-416 


++23 
++22 
32 


25 


ssw 

ESE 


25 

28+ 

24+ 


++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  W] 
I    TO  8  COMPASS   POINTS  ONLY. 


ND  SPEED.     THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reterence  notes  foUowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  California 

SEPTEMBER  1962 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

6 

3 

0.5 
1 

T 

1.5 
2 

T 

2.5 
3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DEPTH   IN  SOIL 


Day  oi  month 

1      2      3      4      S      6      7      8      9     10     11     12     13    14     IS    16     17    18     19    20    21     22    23    24    2S    26    27    28    29    30    31  avg. 


BRAWLEY  2  SW 


4    INCHES    (A)      9:00  A.M. 


9:00  A.M. 


9:00  A.M. 
9:00  A.M. 
9:00  A.M. 
9:00  A.M. 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  1  N 


MAX 
MIN 


69 


69 


69 


70 


70 


L16 
88 

92 


94 
93 


90 
U6 


92 
100 


9  3 
9  3 
91 
8? 


95 
122 


102 
95 


DAVIS   1  WSW 


81.      H '. 

70 |   69 | 


87  88 
70 1  70 


90  92  91  88 
73     74     70  69 


86  85 
68 1  68 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


(A)  H0LTV I LLE   SILTY  CLAY,    BARE  GROUND,    EXPOSED   TO   SUN ,    LEVEL   SURFACE.      MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM   THERMOGRAPH  COVERING  21  HOURS   ENDING  AT   9:00  A.  M. 
INGS  AT   9:00  A.    M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

(B)  SANDY   LOAM  —   UNDER   BARE   GROUND   SURFACE.      DATA   FROM  SOIL   THERMOGRAPH . 

(C)  RAMONA   SANDY   LOAM.      DATA   FROM  AIR   AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(D)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER   THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM 
7:00  A.M.   SEPTEMBER   17   TO  7:00  A.M.   SEPTEMBER   19   (48  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SEPTEMBER  1962 
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SEPTEMBER  1962 
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SEPTEMBER  1962 


SEPTEMBER  1962 
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STATION  INDEX 


2  COUNTY 


ABBOTT  MINE 
ACTON  EsCONDIDO  FC261BE  0014 


ADELANTO 
ADIN  RANGES   STAT  ION 
ALAMO  1  N 
ALOE RPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

alturas  RANGES  STATION 

AMBOY 
ANGIOLA 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 
AN T 1 OCH   FI8REBOARD  MIL: 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

,  ANZA 
APACHE  CAMP 

!  APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  5ECO 


ARROYO  SECO  RS  FC 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHE I M  NO  I 
ATLAS  ROAD 
A  1  WELL  CCC  CAMP 
AUBERRV 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY   PARK    FC  143 
BACKUS  RANCH 


01  76 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COST  A 
HUMBOLOT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


2i   39  02 
29  34  30 
34  35 


122  26 

lie  w 

117  25 

120  57 

122  02 


2367 
1735 
,  1127 
4365 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


0204   TULARE  I     9  35  1 

O212!  NAPA  17  36 

0227*  CONTRA  COSTA  I  27l  38  1 
02  32  CONTRA  COST  A  \  27  37 
0235*  RIVERSIDE  33  33 

0239  VENTURA  I  30  34 

0244]  SAN  BERDINO  15,  34 
0320  SN  LUIS  OBPO  1  *j  35 
0322,  MONTEREY  24  36 


115  45 
119  29 

.  122  26 


BAKER  9  NNW 
BAKERSF IELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  MOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 


508  Cj  0327  LOS  ANGELES 

1  034*  TULARE 
NO  1  I  0355,  ORANGE 


039*  LOS  ANGELES 
0410  LOS  ANGELES 
0418  KERN 

0422  TULARE 

0425.  MARIPOSA 

04  3&  SAN  BEROINO 

0437  SAN  BEROINO 

0449  FRESNO 
0468  TEHAMA 
0509  ORANGE 
0514  SAN  0IEGO 
0519  SAN  BEROINO 


13  34  13 

9  36  29 

26  33  55 

17  38  25 

9  36  2S 

27,  37  05 

1!  38  S4 


!  I  119  20 
!  117  13 
'  [  120  34 
.     121  2^ 

118  10 
118  50 
117  53 
122  15 


3915 
4  965 
2935  I 


116  20 

117  54 
I  34  57     118  11  ! 

J(  U     119  01 


6|  35  23 

10  35  25 

11  36  55 


'300 
I  940 
.  }45 


54     117  01  2142 


BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
8EARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT    PUMPING  I 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 


0534  FRESNO 

0543   SN  T  A  BARBARA 

0596  TULARE 

0606  R  I  VERS 10E 

0607  PIVERS10E 
0609  RIVERSIDE 
06  17  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
Ut>74    SANTA  CRUZ 
0693  ALAMEDA 


28  33  59 

6  33  56 

37  38  00 

33  34  05 


0705  NAPA 
0715  SISKIYOU 
0731  LASSEN 
0738  TRINITY 
0741    SAN  BERDINO 
U742   SAN  BERDINO 


BERRYESSA  LAKE 
BESWlCK  7  S 
B1EBER 

BIG  BAR   RANGER    STAT  I 
61G  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  0AM 

BIG  BEND  RANGER  STATION  0747  PL  ACER 

BIG  CREEK  Ph  NO  1  0755  FRESNO 

BIG  DAL ION  DAM  FC223B-E  0758  LOS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEK  0767  INYO 

BIG  .PINES  PARK  FC  838  0779  LOS  ANGELES 

BIO  SUR  STATE  PARK  0790  MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E  0799  LOS  ANGELES 

BIRMINGHAM  GFN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 

6ISH0P  CREEK    INTAKE  2  0819  INYO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 

BISHOP   WB   AIRPORT  0822  INYO 

BISHOP  UNION  CARBIDE  0824  INYO 

Black  mountain  2  sw  o85o  santa  clara 

BLACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 


1  45     123  15 


3045  7A  7A 

2600  4P  4P 
6500 

540  5P 

504  SP  5P 


4130 
1272 
6745 
6815 
5739 
4928 
1575 
10000 


BLUE  1 


I  wfj    A  IRPOPT      0897   PL  ACER 


BLUE  LAKE  REDWOOD  < 
BLYTHE 
8L ' THE  7  w 
SLY  f  HE    FA A  AIRPORT 

80CA 
BON  I TA 

BOONVILLE  HWr  MNTNC  ST, 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORRFGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULOER  CREEK 

LOCATELL  1  RANCH 
BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  0AM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOM8  2  NW 
BAAWLEY    2  Sw 

BRAY    10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  OAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT   RANGER  ST A 
BR  I  DGEV 1 LLE  4  NNW 
8R0CKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  ST  A 


HUMBOLDT 

0924  RIVERSIDE 

0925  RIVERSIDE 
0927  RIVERSIDE 
0931  NEVADA 
0968  SAN  DIEGO 

\   0973  MENDOCINO 
0979  KERN 
0983  SAN  DIEGO 

0986   SAN  DIEGO 

1005  SANTA  CRUZ 
1009  SAN  DIEGO 
1013  LOS  ANGELES 
1018  NEVADA 
1031  RIVERSIDE 
1034  MONTEREY 
10  46  MENDOCINO 
1048  IMPERIAL 


34   23      117  41  6862 


39   17     120  42 


17  39  01      123  22 


A  ALLEN  FECHT 

1  J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 

,  U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZ2  1LL0 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEwATER  OIL  CO 
ALPINE  F  IRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  *  WMSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FlbRESD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMA7 I  ON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAO  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNT  Y  ROAD  DEPT 
'  MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DUBOSE 
OAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L  TURCOT  T 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 
,  E  MET  HE  NY 
,  A  wTR  +  PWR  DEPT 
J  ]  U  S  WEATHER  BUREAU 
p  6  +  E  Company 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  OIE*GO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRR1G  D1SI 
BEAUMONT    1RRIG  DIST 
U  S  Wfl  OBSERVER 
S  METCH  HE  TCHY  WTR  SUP 
MIKE  MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAw 
UNIVERSIIY   OF  CALIF 


V  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EOISON  CO 
GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  I 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  tNGlNEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
JUS  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  Co 
MRS  MARY  INCERP1 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

J     US  WEATHER  BUREAU 
w  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTfiY 
FED  AVIATION  AGENCY 

I       HAROLD  M  PABST 
R   M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYi 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 


Dl 


FRUIT 


35      118  22 


57 


2175 
3350 
3055 
5347 
3  34  5 


VINCENT   D  L0CATELL1 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
NEVADA  1RRIG  DISI 
BRADFORD  RANCH 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 


1050  SISKIYOU  12  41  34 

1056  ORANGE  26  33  55 

1057  ORANGE  26  33  53 
1060  CONTRA  COSTA  27  37  53 
1072  MONO  38  38  15 
1076  MONO  38  38  16 
1080  HUMBOLDT  7  40  32 
1096  PLACER  36  39  16 
1112  YOLO  23  38  46 
1130  BUT  TE  ft  39  41 


BRUSHY  SPRCS  GUARD  SIA  U33  PLACER 

BRYSON  114£  MONTEREY 

BUCKHORN  1149  SHASTA 

BUCKS  CREEK  PH  1159  PLUMAS 

BUCKS  LAKE  1161  PLUMAS 

BUENA  VISTA  1170  SAN  BENITO 

6ULLAR0S  BAR  PWR  HOUSE  '  1180  YUBA 

BUR BANK  FIRE  OEP  FC226B  1192  LOS  ANGELES 


1214  SHASTA 

1215  TRINITY 

1216  CONTRA  COSTA 
1244  KERN 

125q  RIVERSIDE 
1252!  SAN  DIEGO 
1253  SNTA  BARBARA 
1272  SAN  BERDINO 
1277  CALAVERAS 
1280  CALAVERAS 


8  39  54 
20  36  46 

8'  39  25 
13  34  11 
13  34  12 


00  120  35  4800 
48  121  05  925 
1  52  121  51  3771 
54  121  20  1760 
5200 
1640  i 
1800 


BREA  F [ RE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKE6REA0 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FORESI  SERVICE 
MRS  ALBERT   R  HUNT 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERL1NG 
MR S  ANNA  M  DAVIDSON 


8URNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
8  n A  TON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CA8AZ0N 

CABR1LL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  OAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 


CALAVERAS  RESERVOIR  1291,  ALAMEDA 


21  40  53 

35  40  48 

4  37  52 

10  35  24 

6|  33  55  1 

33;  32  40 

32  34  35 


118  19 
118  22 
122  21 


123  28 
122  05 
119  28 


699      MID  M10 


4790 
4696 
3343 


CALEK ICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS1 
CAL1ST0GA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMP  ANGELUS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 


CAMP  PIONEER  SKI   SMLTERi  1433  : 


I316i  SISKIYOU 
1369  SAN  BEROINO 
1424  SAN  DIEGO 
CALAVERAS 


,  37  29  I 
32  41 
35  53  I 


CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV I  LLE  RANGER  STA; 

CAN8Y   11  SW 

CAN6Y  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  OAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CAflMEL  VALLEY 


144« 


I  LUIS  OBPO  I 


28j  34  09  ' 

33  32  37  : 

16  3ft  15 

8i  39  36 


1462!  YUBA 
147S|  MODOC 
1476  MODOC 

LOS  ANGELES 
1488]  KERN 
1497j  PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BEROINO 
PLUMAS 
MONTEREY 


122  35 

122  48  ; 

116  59  I 

116  28 

120  51 

120  34 

120  41  J 

121  02 
121  03  j 
120  52 


Elmer  l  crittenoen 
mrs  lola  f  gall  1 
p  g  +  e  company 
chief  w  j  taylor 

u  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  euRLlNGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  M  A   R    ST  IRION 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
!  U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRR1G  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE    DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 

:  L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 

I  P  6  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


STATION 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR   POINT  RANCH 
CEOARVl LLE 


606  SISKIYOU 
6091  FRESNO 
6  11  MARIPOSA 
614  MODOC 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CENTERVILLE  POWER  HOUSE!  1624  BUTTE 
CHALLENGE  RANGER  STA  1653  YUBA 
CHATS WORTH  FC  24  D 


ANGELCS 


41  06 
11  36  47 
27  37  28 
18  41  32 
2  3  39  47 
8  39  29 


123  03  3000 

118  40  4650 

119  44  !  3230 

120  10  4670 


CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY   VALLEY  OAM 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 


CHOLAME    HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE   RANGER  SIA 
j  CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 

CLAREMONT    POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
.  CLOVEPDALE   3  SSE 

CLOVERDALE   11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COALINGA 
,  COALINGA   1  SE 

COALINGA   14  WNW 


!  COFFEE  CREEK  RS 

j  COHASSET 

I  C0L8YS  FC  53  0 
CClO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAK 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 


LOS  ANGEL E  5 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 

1  LOS  ANGELES 

YOLO 
j  SISKIYOU 

LAKE 


1840  SONOMA 

1844  MAOERA 

1864,  FRESNO 

IBbi  FRESNO 

1869  FRESNO 

!  1887  LAKE 

i  1886  TRINITY 

I  1890  BUTTE 

189(J  LOS  ANGELES 

I  190S  MONTEREY 

19071  SHASTA 

1912  PLACER 

1916  YUBA 

1948  COLUSA 

1953  TEHAMA 


CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN   1RRIG  DISTRICT  2012 
CORNING  HOUGHTON  RANCH     2027  TEHAMA 


1962  CONTRA  COSTA 
1985  EL  DORADO 
1990  SISKIYOU 


CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  PS 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 
I  COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEAOOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 


CUYAMA  RANCH 
CUYAMA   RANGER  STATION 
DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT    F A A  AIRPORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  H0U5E     2334  NEVAOA 
DELANO  2346  KERN 

DEL  MONTE  2362  MONTE 


2031  RIVERS10E 
2048   SANTA  CRUZ 
2069  INYO 
2061  MENDOCINO 
2064  MENDOC I  NO 

2090  LOS  ANGELES 
2103  R I  VERS  I OE 
2111  IMPERIAL 
2114  TULARE 
2139  SAN  Dl EGO 
2147  DEL  NORTE 
2146  OEL  NORTE 


2177  CONTRA  COST  A 

2198  LOS  ANGELES 
2214  LOS  ANGELES 
2218  MENDOCINO 
2224  LAKE 
2236    SNTA  BARBARA 
2239  SAN  OIEGO 

2248  SN  LUIS  OBPO 

2249  SNTA  BARBARA 
2255  SAN  BEROINO 
2257   SAN  BERDINO 

2269  SHASTA 
2290  SANIA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296  MOOOC 
2  306  MOOOC 
2319  INYO 
2331 


21   41  06  121   31  3320 

4  37  01  122   12  273 

23  38  32  121   45  51 

21  41   44  120  22  4750 

21  41   13  121  23  3650 

6  36  28  116  52  -194 

6   37  22  117  69  5225 

39  18  120  51  3700 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR 

PE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
OOBBINS  COLGATE  FORE BAY 
DONNE  R  MEMORIAL    ST  PK 
OOS  R10S 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FlfE  DEPT  FC1U7C 


2369  STANISLAUS 
;389  STANISLAUS 
2402  BUTTE 

SAN  DIEGO 


LOS  i 
YUBA 
NEVADA 
MENDOC I  NO 
TULARE 
LOS  ANGELES 


OOWNIEVlLLE 


STA 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516  LOS  ANGELES 
2539  MARIPOSA 


OUNN  SIDING  2570  SAN  BERDINO 

I  DUNSMUIR  RANGER  STATION  2572  SISKIYOU 
,  LANDING  2580  NAPA 


DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 


EAGLE  MOUNTAIN 

,  EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  V1DETTE  MEAOOW 
EL   CAP  1  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MOOENA 
ELS1N0RE 
ELS1N0RE  4  SSE 
E  SCONDIOO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

E  T 1  WANDA 

ETNA 

*eurek a  wb  city 
ekcheouer  reservoir 
eketer  fauver  ranch 

fairfield 

fairfield  police  sta 
fa  i rmont 
fallbrook 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
fidoletown  lynch  ranch 

F  IGuEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE    1  WNW 

FINLEY   1  NNE 
FINLEY   1  SSE 
FINLEY  6  SW 
F  IVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING   FISH  +  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 


2598  RIVERSIDE 


2709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 


27351  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
2756  MONO 
2760  SAN  JOAQUIN 

2775'  ORANGE 

2805i  RIVERSIOE 

2812  RIVERSIDE 

2862,  SAN  OIEGO 

2869  SAN  OIEGO 

2899  SAN  BERDINO 

2899  SISKIYOU 


SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

AMAOOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 


SACRAMENTO 
3118j  SAN  BEROINO 
3120  SAN  BEROINO 


9  35  47 


36  36     121  62 


15  323 


7  39  43 
10  35  57 
33  33  56 

8  39  34 
18  40  02 

16  39  57 
29  34  29 

14  37  45 
23  38  53 

15  35  03 
23  41  13 

17  38  12 


121  23  1126 

120  48  124 

121  37  2713 

116  37  3500 

117  50  740 
121  12  1550 
120  14  5937 


<  7.1 


927 


118  36  6200 


120  50  2895  6A 

120  06  4240 

120  05  4385  7A 

118  32  1515  4P 

120  06  3000  6P 

121  58  63 
116  26  1610 

122  16  2420 

122  IB  20  8A 

115  27  973  7A 

122  31  1205  8A 

118  23  10400 

116  49  600  8A 
115  34  -30  5P 


118  34  2075  6P 
123  43  1711  5P  5P 

119  14  9645  MID 
121  11  90  7A 


MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
,  US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  MEICH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASK1N 
EVERETT   C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN    SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDGE 
C  F  ELOER 

F  P  BRACKETT  OBSY 
AMER   CRYSTAL   SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 
C    IVAN  t 


FRANK  S  ORNBAUN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PAC IF 1C  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 
W  3  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F 1  RE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTfiY 
S  DEPT  WATER  RES0URCE5 
GRANT  w  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 


HOWARO  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBE  R I  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY  M  INGRAM 
MRS  M  V  CUNN INGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WAIER  RANCH 
FED  AVIAIION  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LOPENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEEP   SPR INGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANI SLAUS  COUNTY 

W  F  MOORE 

P  G  *  £  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 


CALIF  DIV  BEACH  •  PKi 
STUARI   T  PRICHETT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DUON 

FRANK   M  ROWLAND 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

W  0  MC  LEAN 

MRS  ALETHA  G  HUNI 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 


E  E  STUOLEY 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
CALIF   ELEC  POWER  C< 
C  NORMAN  ADAMS 


HOMER  I 

state  div  of  fstry 
john  l  ew1ng 
darwin  m  t ing 
city  of  esconoioo 
corps  of  engineers 
lawrence  £  suchner 
u  s  weather  bureau 
merced  irrig  dist 
Charles  o  coulter 

solano  co  surveyor 
police  department 

L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
1  MRS  LISA  FERGUSON 
1  MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENT  WORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 

1  CO  F 1  RE  OEPT 


JAMES   T    MEL V  IN 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS   HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT   F  ISH  ♦  GAME 
1  SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GE  TCHELL 
KAIsER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


-  314  -  ' 


STATION  INDEX 


FORESTHRL  HANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B1DWELL 
FORI  BRAGG 
FORT  BRAGG  AV I AT  ION 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  SlA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  8  NNW 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


PLACER 
SISKIYOU 
MOOOC 

mendoc i  no 
mendocino 
del  norte 
Siskiyou 
sisk i you 

3191  SONOMA 
3232   SANTA  CRUZ 


SHASTA 


FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP  3261  FRESNO 
FULLERTON  ARRQUES  RANCH  3279  ORANGE 
FULLERT3N  DAM  1  32851  ORANGE 

FULLERTON  HILLCREST  RES  328B  ORANGE 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER 
GEM  LAKE 


GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  S T A 
GEPBE  R  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT 


3257  I 


3320|  HUMBOLDT 
3338  EL  DORADO 
3357  DEL  NORTE 
3  369  MONO 


*  id  I 


EL  DORAOO 


338*.  EL  DORAOO 
3387  SANTA  CLAR; 
3388.  EL  DORADO 


GIBRALTAR  DAM  NO  2 

14  . 

SNTA  BARBARA 

32  3*. 

GILLESPIE  FIELD 

3*10 

SAN  DIEGO 

32 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

2C 

GILROY  8  NE 

)41f 

santa  Clara 

20 

37 

OILROY  1*  ENE 

3422 

santa  Clara 

20 

GLENOALE   STAPEn  FC  295G 

149 

LOS  ANGELES 

13 

34 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

2b 

34 

&LENNVILLE 

)  t,  b 

KERN 

10 

35 

glennville  fulton  rs 

146! 

KERN 

35 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

{ 

39 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

24 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510  MODOC 

21 

GRACE  MEADOW 

1529 

TUOLUMNE 

37 

33 

GRANITE  BASIN 

)5<,( 

FRE  SNO 

GRANT  GROVE 

TULARE 

11 

36 

GRASS   LAKE    HWY   MNTC  STA 

SISKIYOU 

12 

41 

grass  valley 
grass  valley  nio 
graton  i  w 
greenv i fw 

greenville  rangep  sta 
grizzly  flats 
Grove  land  2 
groveland  ranger  sta 
guerneville 

haines  canyon 

LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON 


367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON   BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  I 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY   CAMP   RANGE R  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBP I GHI  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HA YwARfi  b  ESC 
HEALDS8URG 

HEALDSBuRG  2  E 
HEME  T 

HEN  Shaw  DAM 
HERNANPF2  2  NW 
HERNANDEZ    7  SE 
HESPER I A 
HETCH  HE  T  CHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HILTS 
HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HODGES  DAM 
HOE GEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
H0LL1STEP  2 
HONEYDEw  2  wsw 
HOOP  A 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  8  NE 
HOPLAND  LARGO  STATIOI 


3571  NEVADA 
357b  NEVADA 
3578  SONOMA 
361*  SISKIYOU 
3621  PLUMAS 
3649  EL  DORAOO 
3669  TUOLUMNE 
3672  TUOLUMNE 
3683  SONOMA 


3703  LOS  ANGELES 

370<-  LOS  ANGELES 

3710  INYO 

3714  SAN  MATEO 

3725  PLUMAS 

373*.  MAR  t  N 

37*7  KINGS 

3751  LOS  ANGELES 

3761  SISKIYOU 

3787  SNTA  BARBARA 

3791  SHASTA 

I  3800  NEVADA 

3821  SHASTA 

382*  SHASTA 

3855  RIVERSIDE 

3859  TRINITY 

3863  ALAMEDA 

3375  SONOMA 

38  78  SONOMA 

3896  RIVERSIDE 

391*  SAN  DIEGO 

3925  SAN  BEN  I  TO 

3928  SAN  BENITO 

3935  SAN  BE  RD 1  NO 


39b6  NEVADA 
3987  SISKIYOU 
AOlfl  LAKE 

*012  TULARE 
4014  SAN  DIEGO 
*017  LOS  ANGELES 
*022   SAN  BENITO 
*025  SAN  BENITO 


HUA  SNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNT INGTON  LAKE 
HURKEY  CREEk  PARK 


IOYLLW I LO  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VL Y 
(NDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM  I T AGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  h 


JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 

JUL  I  AN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSE YV | LLE 

KELSEYVILLE   *  Sw 
KENTF IElD 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO 
'KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
K1LARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEEL AND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KYBURZ   ST  RAWBERR / 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
'LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 


bu82  HUMBOLDT 

bOBb  HUMBOLDT 

*097  LAKE 

blOQ  MENDOCINO 

*12d  TULARE 

bib*  SN  LUIS  09PO 

*t*B  TUOLUMNE 

*170  CALAVERAS 

*176  FRESNO 

M81  RIVERSIDE 

*191  TRINITY 

*202  DEL  NORTE 

b20*  SAN  BENITO 

*211  RIVERSIDE 

*223  IMPERIAL 

*232  INYO 

-2  35  INYO 

-259  RIVERSIDE 

*278  KERN 
'  *28Q  KERN 

*283l  AMADOR 

(.288  PLACER 
I  *29?  5AI 


b37*  MODOC 

*389  TULARE 

**05  SAN  BERDINO 

,  fc*12!  SAN  DIEGO 

4418  SAN  DIEGO 

4*22  SNT A  BARBARA 

bbb2  FRESNO 

*467  SAN  BE  RO I  NO 

I  **80  SONOMA 

bb88  LAKE 

|  **93j  LAKE 

.  *SOS  SAN  JOAQUIN 

.  *518  TULARE 

.  *520  KERN 

!  *523  KERN 


DEL  NORTE 
|  HUMBOLDT 

STANISLAUS 
I  HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 


8  39  12 
S  39  13 
22   38  26 


37  37  50 
37  37  49 
22  38  30 


118  15 
117  57 
122  27 


8  *0 
17  38  I 
11  36  20 


16  1 18  25  1110 
12  41  48     123  23  1090 


8  39  1* 
21  *0  *8 
21  *0  56 

6    33  *2 


121  16 

121  30 

121  33 

115  38 

123  10 

121  58 

122  52 


38   37      122  52 


102       6P  6P 


120  55 
120  *2 
117  18 


23  38  51 

9  36  22 
33  33  03 
13  3*  13 
20  3b  51 
20  3b  51 
17  *0  14 
35  41  03  123 


1630 

2700 
2160 
2765 
3195 
3870 
1*80 
2900 
2960 


39 

117  08 

118  02 
121  24 
121  24 
124  09 


123  39 


37  38  06  119  i 

23  40  11  122  : 

3*  38  12  120  . 

27   37   lb  119 

33  33  *1  116  i 


25     120  bO 


3220 
7020 
*390 
1260 
1250 
2650 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM   R   PA  TON 
CARL    C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U   S  BUR  RECLAMAT ION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

WILLIAM  8REE0LOVE 

u  s  forest  service 

MRS  HILDA  DRAGHI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  F IRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  K1CKHAM 

SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALT A  M  BOGUE 
I  C  EVERLY 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT   PARK  SERVICE 

MRS  ALBERTA  GOODE 
RAYMONO  SHINE 

CLOSED  7/23/62 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  a  CEOERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  6UTTNER 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES   P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST    SE  RV ICE 
OL IN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
ME  ALDSBuRG  FIRE  DEPT 

WALOO  F  IvERSON 
LAKE  HEMET  MuN  WATER 
VISTA   IRRIG  OIST 
MA*  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
FRUI T  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 


s  corps  of  engineers 
publication  discontinued  6/l/62 
5p  louis  luebkert 

5p  city  of  hollister 

c  city  of  hollister 
8a  mrs  anne  m  adams 

8a       c        bur  indian  affairs 
8a  mrs  dorothy  mc  collum 

c  mrs  christine  m  huff 
ba  Clifford  w  Crawford 

s  corps  of  engineers 
c        kenneth  roorigues 
s  hetch  hetchy  wir  sup 
5p  mrs  irene  graves 

bp  p  G  *  E  Company 

C  H       SO  CALIF  EDISON  CO 
C  RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 


8A 


33  33  *5 
b   32  51 

19  36  *8 

19  36  06 
6  33  4* 
6  35  39 
6!  35  41 

16   38  20 


116  *3 
1  15  3b 
118  12 


117  41  ' 
120  56 
120  51 


33!  33  06 
32j  3*  29 
27  37  18 


2J  38  56 
17  37  57 


11   36  00 

I  11  3b  0* 

23  *0  *1 

2*  36  12 

I  12  41  31 

7*  40  38 
3<J  37 


52 


3*  1* 

37  55 

33|  33  33 

33    33  33 

4  37  19 


120  18  5300 

118  32  *680 
I  116  19  2755 

lib  3b  *215 

116  39  3650 

119  31  2060 
119  06  9110 
lib  32  *325 
122  *0  1800 
122  50  1385 

122  53 

122  33 

121  2b 
118  29 
118  b7 

118  2b 

119  58 

120  05 

121  52 

121  08  1 

124  02 

123  54 
120  39 
123  57 
120  09 
118  15 

122  06 

117  *7 
117  b8 
122  16 


SP 
5P 
8A 
6P  6P 
11A 
SPt  SP 

Mil 

3A|  6A 

SP 


MRS 


U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
L  A  wlR  4  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/l/61 
METRO  WATER  OIST 

WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  MULL 

ZENOS   Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
i  SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 


MRS  KAREN  V   BACC I 
HENRY   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  L1LA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  6  +  E  COMPANY 
P   G  +   E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
MARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VL Y  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L   a   WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
L AKEPORT 


LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORO 
I  LA  MESA 
I  LANCASTER 

LA    PANZA  RANCH 
I  LA  PORTE 
I  LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
I  LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 
,  LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 
,  LINDSAY 

,  LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
L  IVERMORE  2  SSW 


COUNTY 


ALPINE 
SAN 


*6  71 

*679  TUOLUMNE 

*690  TRINITY 

*701  LAKE 

*703|  LAKE 
INYO 

*709]  SHASTA 

*711  SAN  DIEGO 

*7i3'  NEVADA 

bTl*  NEVADA 

*726|  SAN  DIEGO 

bT35  SAN  DIEGO 

47*7]  LOS  ANGELES 

4767  SN  LUIS  OBPO 

b773  PLUMAS 

*812  BUTTE 

*83B  SISKIYOU 

".851  MENDOCINO 

*663j  KERN 

*B67|  LOS  ANGELES 
*880  COLUSA 
*88*  MERCED 
*886  EL  DORADO 
*89d  TULARE 
*957|  TULARE 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 


34   38  28 

"  3*  15 
37|  37  58 


120  01 

117  H 

119  53 

123  2* 

122  55 


120  38 
117  00 

117  01  ' 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


j  LLANO  SHAWNEE  HILLS 
1  LOCKWOOD  2  N 
I  LOCKWOOD  MESA 

LODI 
I  LOGAN  MEADOW 
]  LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH  5067|  INYO 

LONE  TREE  CAM**™1 

LONG  BARN  EXP 
■LONG  BEACH 


RCH,  5002  LOS  ANGELES 
5017  MONTEREY 
5023|  SAN  DIEGO 
5032   SAN  JOAQUIN 
SUbd  MADERA 
506*  SNT A  BARBARA 


LONG  BEACH  wB  Ap 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
1  1LAM0S 

LOS  ANGFLES  W6  AJRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH  SI  19  MERCED 


5082!  LOS  ANGELES 

5085  LOS  ANGELES 
5o88  SIERRA 
5098  KERN 
5107  SNT A  BARBARA 
51  I*  LOS  ANGELES 
5115  LOS  ANGELES 
5118  MERCED 


LOS  PR1ET0S  RANGER  ST. 
LOST  HILLS 
LOwEP  It  IBBEY  PIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 


VALLEY 
LUCIA  WILLOW 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 


yTLE  CREEk  powER  HOUSE  5215  SAN  BERDINO 
LYTLE  CREEK  RANGEP  STA     5218  SAN 


MADELINE  MNTNC  SlA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MflN  2  AN  I T  A  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAflYSVl LLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  b  SW 
MEy£BS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

M  I  DOLE  TOWN 
M  I  DDLEwATER 
MILFOPD  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MlLO  5  NE 
MINERAL 

KING 


MITCHELL  MEAOOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  OAM 

MOORPARK    1  SSE 

MORE N A  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MO PRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
,  MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 


5231  LASSEN 
5233  MADERA 
524*  TRINITY 
5256  LOS  ANGELES 
5258  LAKE 
528*  MONO 
5296    SAN  JOAQUIN 
5311  SHASTA 


j  MOUNT  DANAHER  5909  EL  OORADO 

!  MOUNT  OIABLO  NORTH  GATF  5915i  CONTRA  COSTA 

MOUNT  HAMILTON  5933  SANTA  CLARA 

j  MOUNT  HEBRON  RANGER  ST*  5941i  S I SK I  YOU 

MOUNT  MADONNA  5973  SANTA  CRUZ 

1  MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL  5980  SISKIYOU 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  5982  SISKIYOU 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  5981<  SISKIYOU 

MOUNT  TAMALPAIS   2  SW 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  6006;  LOS  ANGELES 


NAC 

'NAPA    STATE  HOSPITAL 
NAVARRO   1  NW 
NEEDLES 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

NEENACH 

NEVADA  C ITY 


1  6027  MARIN 


607*!  NAPA 

MENDOC I  NO 
SAN  BERDINO 
iAH  BE  RDINO 
LOS  ANGELES 
6136)  NEVADA 


12.  *  I  4* 
71  39  *2 
10  3*  50 


2350  MID 
I  1550  j 
;  4975 

bvb        SP  bp 


6   38  35 

9,  36  23 

9    36  11 

13    3b  19 


19  36  27 

27  37  37 

.  37  38  11 

13  33  bb 


118  S3  1600 
122  2b  1330 

120  15  255  ' 

121  01  I     540  I 

119  02  '  513 
119  06  395 
118  18  2750 


1  117  *5  3820  I 

121  OS  I  1104  I 

117  IS  205 

1  121  17  I  bO 

I  119  19  3bOO 

I  120  29  68 

11B  03  3790 

121  23  b20 


5P,     5P  5P 


312     MIO  MID 


51*7    SNT  A  BARBARA 
5151  KERN 
5160  TUOLUMNE 
5162   SAN  DIEGO 
5171  SIERRA 
5182   SAN  BERDINO 
518b  MONTEREY 
5212   SAN  BERDINO 


122  02  2215 


119  53 
lib  56 

120  15 


398       SP  5P 


21  *1  Ob 
27  36  58 
17  *0  27 
29  3*  2b 
23  38  51 
19  37  37 


120  0*  268 
2775 
bbSO 
2380 
9500 


02      121  3b 


5338  KfRN 

53b6  MARIPOSA 

5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COSTA 

5372  CONTRA  COSTA 
5377  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

5*00  TUOLUMNE 

5**4  TEHAMA 

5bb9  SISKIYOU 

5b 96  FRESNO 

5502  RIVERSIDE 

5505  SISKIYOU 

5528  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

5550  FRESNO 

5571  EL  DORADO 

5572  EL  DORADO 
5586  PLACER 

5598  LAKE 

5602  KERN 

5b23  LASSEN 

5629  SAN  BERDINO 

5532  SAN  BERDINO 

5669  TULARE 

56  79  TEHAMA 

5680  TULARE 

5713  HUMBOLDT 

5721  SAN  BERDINO 

5723  FRESNO 

5738  STANISLAUS 

57bl  STANISLAUS 

5756  KERN 

I  5777  TULARE 

1  5  7  79  MONO 

57851  SISKIYOU 

5795|  MONTEREY 

5818  NAP  A 

5823  VENTURA 

58bO  SAN  DIEGO 

58b*  SANTA  CLARA 

5846  SANTA  CLARA 

5851  SANTA  CLARA 

5863  SAN  BERDINO 

5866!  SN  LUIS  OBPO 

5869  SN  LUIS  OBPO 

5890  SAN  BERDINO 

5900!  SAN  BERDINO 

5901  SAN  BERDINO 


10  35  05 

27  37  29 

3  3B  b2 

*  37  58 

*  37  58 
b  38  01 
B  39  09 

37  37  53 


119  53  2011 
119  *7  55*6 
122  08  225 


16     122  08 


120  29 

120  52 

120  01 

120  01 


1165 
6*70 
63b2 
3650 


122  37  1122 


9  36  17 
2  3  *0  21 
9  36  26 


b  36  36 
23  38  30 
33  3*  17 


*9*S 
3*00 
b911 
7975 


2735 
8000 
6520 
26bO 


335       SS  SS 


S  OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  Q 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
JOSEPH  C  HARRIS 
I  U  S  SOIL  CON  SERVICE 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELlX   IRRIG  DIST 
P  G  +  E  COMPANr 

P  G  +  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTl  wTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
AdE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 
P  G  +  E  COMPANY 
US  NAT   PARK  SERVICE 
EDWARD  E  OOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


l  a  co  f ire  oept 
matthew  j  keegan 
merced  co  f 1  re  dept 
wan  r  lehman 
kaweah  lemon  co 
frank  de  chaine 
Corps  of  engineers 

MRS  KATHERINE  e  hinds 
MRS  M    I  OUARTERMAN 

MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  wEKERL ING 
SAN  01EG0  WATER  CO 
LODI    SEWAGE    TREAT  PL 
i  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC    SEW    TREAT  PL 
L  A  WTR  +  PwR  DEPI 
EDWARD  C  GERLACm 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

u  s  weather  Bureau 
charles  h  gray 
Charles  w  poolE 
HENRY  ft  GEwE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
1SAD0R  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
.  HEICH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS   FRANCE  PRITCHARO 
STATE    OIV  OF  HWYS 
1.AN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 


BA  STATE  DIV  OF  HWYS 

8A  STATE  DIV"  OF  FSTRY 

3A  US  FOREST  SERVICE 
PUBLICATION  DISCONTINUED  b/l/62 

C  MRS  M   E  MAHNKE 

S  OEPT   WATER  RESOURCES 

vAft  VAR  JESSE  FIERPO 

8A  H  US   NAT   PARK  SERVICE 

MID  U  S  AIR  FORCE 

MID  U   S   NAVAL  SH|PyARO 

BP  SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

9A  MRS  GABfl IE LLE  WILSON 

C  ELOISE  B  FAIRBANKS 

C  MARGARET   S  PLUMMER 

8A  CHARLES   P  WE  AVE  H 

9A  CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9A  MAR  YSV I LLE   FIRE  DEPT 

5P  CITY  S«N  FRANC  1 SCO 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

8A        C  H  ROYCE  C  WHEELER 

7A  RADIO  STATION  KRFM 

8A  D   B   W  ALEXANDER 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

7A  FRANK    F  M01T0ZA 

bp  CITY  OF  MERCED 

C  MERCED   IRRIG  DIST 

5P  HORACE  C  SWATZEL 

7P  H  N  E  BENSON 

2P  STATE  OF  CALIFORNIA 

C  R  M  POWELL 

8A  STATE  OIV  OF  FSTRY 
5A  CLOSED  4/1/62 

C  US  FOREST  SERVICE 

3P  SO  CALIF  EDISON  CO 

C  SO  CALIF  EOISON  CO 

C  MRS  E  IMEL  kALKER 

3A  C    H  US  NAT   PARK  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SP         C  HAROLD  R  CHACE 

SP  M  CAL  DIV  BEACH  +  PKS 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CI  !Y  OF  MOOESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 


121  37  225 
121  39  350 


3b 
120  51 
120  51 
115  32 
117  39 
117  37 


L20  ■ 


1    38  b5 

4i  37  52  ■  121  56 

4[  37  20  1  121  39 

12  bl   b7  122  00 

201  37  01  121  43 

23  *1   22  !  122  12 


5b     122  36 


b739  SP  SP 

*27S  8A 

7735  bP  *P 

3*08  8A 
1  2100  I     7A  7A 

4206  IIP  IIP 

4250  BA  SAi 
1800 

78bl  %A 

7500 

3Sbb  MI  0  MID 
I  1475 
5709 


17  37  5b 

35  41  12 

2b  35  b6 

17 .38  18 


120  53 
122  17 

122  16 

123  34 
11*  36 
11*  37 
118  35 

121  01 


SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS    THELMA  F    DOwNE ft 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
I       MT  BALDY  SKI  LIFT  INC 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
I       U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 
I        MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 
(JUS  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
I       U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MA  SON 1 T  E  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


-  315  - 


STATION  INDEX 


CONT 1NUED 


NEWARK 

NEWBURY   PARK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  i 
NEWHALL  u  s  RANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK    2  E 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
N  ICOLAUS 

NlPOMO  2  NW 

NORTH  FORK    RANGER   ST  A 
•NORTH  H0LLTWOO0 
NOVATO  8  WNW 
OAHDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  ST  A 
OAKLANO   KB  AIRPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKVILLE    4  SW 


COUNTY 


ALAMEOA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 
MODOC 
ORANGE 

6193 
6197^ 

620*  SN  LUIS  OBPO 


6305'  ST  AN  I  SL AUS 

6326.  SISKIYOU 

6335;  ALAMEOA 

6351  NAPA 


OCEANS  I OE  j  63771  SAN  DIEGO 

OCEANSIOE  PUMPING  PLANT  6379  SAN  DIEGO 
OCOTILLO  WELL  S  6383  SAN  OlEGO 

OILFIELDS  JOAOUIN  R  I  OGEi  6395  FRESNO 
OJAI  6399<  VENTURA 

OLINOA  I  6432.  ORANGE 

ONO  I  645*  SHASTA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE  6465  LOS  ANGELES 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR  6473  ORANGE 
ORANGE  COVE  647*'  FRESNO 


ORf' 


AIBIF   CREEK    PK      6498  HUMBOLDT 


6499  humboldt 

orland  6506  Glenn 

orleans  |  6508,  hum80ldt 

oroville  6521  butte 

OROvlLLE  BRIDGE  6625'  BUTTE 

OROVILLE  RANGER  STATION  6528  BuTIE 

OSTRANOER  LAKE  6552  MARIPOSA 

OXNAPO  6569  VENIURA 

OZENA  6576  VENTURA 


6583  MERCED 
6597  EL  DORADO 
6602  LOS  ANGELES 
66)0  SAN  BENJIO 

6624  LOS  ANGELES 

6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDE 
(.646   SANTA  CLARA 
6650  MONTEREY 


PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC 
PAICINES  ( 
PALMOALE 
PALMOALE  : 
PALMDALE  I 

PALO  ALTO  CltY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY' 
PALOS  VEROES  EST  FC  430 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PA P AD  I  SE 
PARA01SE  MEAOOW 
PARKER  RESERVOIR 


SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRE SNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  8ERD I  NO 
MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


STAT  1  ON  6726  TEHAMA 

6730  SN  LUIS  OBPO 

W  6736  SN  LUIS  OBPO 

AIRPORT    6742  SN   LUIS  OBPO 

6754  KERN 

6761  TEHAMA 

6?67  TULARE 

TATION   2   6826  SONOMA 

6857  FRESNO 

STA  *S62  VENTURA 

6891  LOS  ANGELES 

ION     6926  SAN  BENJIO 

6940  VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 


PASKENTA  RANG 
PASO  BOBLES 
PASO  ROBLES  5 
PASO  ROBLES  f 
PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PfAB  LAKE 
PEIALUHA  FIRE 
PETALUMA   1  N 
P1E0RA 

P  IFOR  A  BLANC  A  GIJARO 
PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NAT  I ON AL 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT   RIVER  POWER  HOUSE   5  6946  : 
PUIS  RANCH  6950  LAKE 

PLACERVILLE  6960  FL  OORAOO 

PLACE  BV 1 LLE    IFG  6962  EL  OORADO 


placerville  1  h 
Plymouth 
poini  arena 
point  arguello  wb 
point  arguello 

poini  pieoras  blancas 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTEPVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEAOOW 

POSEY  4  EnE 

POTTERS  SAWMILL 

POT  IE  R   VALLEY    3  NNW 

POIIER  VALLEY  3  S£ 

POTTER   VALLEY  PWR  HOUSI 

POWAY  VALLEY 

PR  ADO  OAM 

PRIEST  VALLEY 

OUAK I N&  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMON A  SPAULDING 

RANCHIT A 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMONO  WHIPPLE  RANCH 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REOLANOS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
*R  ICHMOND 


RIO  \ 

RIVERSIDE  FIRE  SIA  NO  3 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROC  KLIN 

ROSE  MAP.  |  E  MEADOW 

ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN    I    NNE  | 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

SACHES  SPRINGS 

SA(  fl AME  NT  0  WB  AIRPORT 

'SACRAMENTO  w8  C I IY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 


N I 


SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA  i 
SAINI  HELENA 


SAIN!  MARYS 
SAL  INAS  2  E 
SAL  INAS  FA A  AP 
SALINAS  DAM 

SAL  S 1PUEDE  5  GAGING  STA 


6M    M  VAOA 


UOO  AMADOR 
U09  MENDOCINO 
0)5    SNT A  BARBARA 

016  SN  T  A  BARBARA 
024  SN  LUIS  OBPO 
050  LOS  ANGELES 
070  CONTRA  COST  A 
077  TULARE 

085  PLUMAS 
TULARE 
095  TULARE 

106  MODOC 

107  MENDOCINO 

108  MENDOCINO 

109  MENDOCINO 
111  SAN  OlEGO 
123  RIVERSIDE 
150  MONTEREY 

179  TULARE 
195  PLUMAS 
231   SAN  OlEGO 
244  SAN  DIEGO 
2  53  KERN 
259  FRESNO 
272  MARIPOSA 
292  TEHAMA 
2  95  SHASTA 
296  SHASTA 

306  SAN  BER01NO 
339  SAN  MATEO 
351  MFNDOCINO 
370  SACRAMENTO 
414  CONTRA  COST  A 
44b  SOLANO 
470  RIVERSIDE 


516-  PLACER 
56d  FRESNO 

579  TULARE 

580  SHASTA 

san  be  rd i  no 
Tuolumne 
sacramento 
633  sacramento 

637  TEHAMA 


j  17  38  27 
I  17  38  23 
1  17  38  25 


0  29 
34  15 

3  56 


GLENN 

CONTRA  COST  A 
MONTEREY 
MONTERY 
SN  LUIS  OBPO  24 
SNT A  BARBARA 


15  JO 
18  23 

22  43 
20  52 
22  51 
22  12 
22  25 
22  28 


20  24 
19  IS 
17  51  1 

22  37 

17  53 
19  1C 

24  01 

23  55 

22  12 

23  32 

21  33 
21  34 
21  34 
19  33 

19  19 

21  11 

20  30 

18  24 

21  22 

19  07 
18  06 
IB  05  | 
16  32  1 

22  08 
21  30 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3      M|D  MlO 


OBSERVER 


2655 
2583 
2517  | 


16  51  1  5560 

18  23  216  1 
20  50  i  1265 

20  27       420  I 

21  37  1  1750 

19  40  7700 


1550 
1890 
2755 


367     MID  MID 


59     IIP  IIP 


18  37 
21  13 

23  08 


20  42     2300       SS  SS 


51     1480  6P 


MlO  MlO 

SP  SP 


21  ID 

22  21  , 
21  41 


21 


,18  52  10000 

ris  21  9000 

21  56 

17  05 

19  51 
21  30 

21  29 

22  48 

20  14 
22  28 
22  32 
22  22 
22  00 
22  01 

21  37 
21  36 
20  30 
20  24 


LESLIE    SALT  COMPANY 
RANCH©  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSED  10/18/61 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMAT ION  D1ST  1001 
IMPERIAL    1RPIG  OlST 
ANDREW 


U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VL  Y  TIMES 
:  EDWARD  L  THOMPSON 
S   SN    JOAQUIN    1R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

u  s  weather  bureau 
allaro  a  calkins  jr 
i  pleiner 

I  9LANE Y 


OCEANS  I DE  F IRE  OEPT 
OCEANSIOE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPI 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  8EAIR1CE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  01  Si 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL   OIV   BEACH  *  PARK 
AUS T I N  E  LYONS 
ORLAND  UNI  I    WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CI f Y  OF  0»0v ILLE 
ROBERT  E   SK INNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY   OF  OXNAPD 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FLOYO  R  POOLE 
E    K  BARR 
JOHN   P  OHRWALL 
PALMDALE    1RR1G  OlST 
PALMOALE   IRRfG  OlST 
FED   A  V  I A  I  I ON  AGENCY 
1  PALM  SPGS  FIRE  OEPI 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 

PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  I ALLY 
Ml SS  LILY  BERG 
OEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY  WIR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT    H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASAOENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
C1IY  OF  PASO  ROdLES 
FRANCIS   F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PE I ALUMA   F IRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIK 
MRS   IDA  H  AKERS 


INTY  FCO 

FIRE  DEPT 
PARK  SERVICE 

POLICE  DEPARTMENT 
P  G   *   E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
L0RR1N  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOV AN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


REUBEN  G  OALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  4/17/62 
R  E  POTTER 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
l       U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  6  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
J      US  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  CHIEF 

REOLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 


OEPT 
RAYMOND 
SO  CAL  I 
CALIF  S 


ER  RESOURCES 


EOISON  CO 
ATE  ENG 
AN  L  BERTAGNA 
V  OF  HWYS 
TCHY  WTR  SUP 
HER  BUREAU 
HER  BUREAU 
HER  BUREAU 


UNlVERSIlY   OF  CALIF 
EDWIN   L  PAULSON 
EOwlN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  A6REU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS    RURAL  f  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SAL  INAS   OAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALVER   RANGER    5T  AT  I  ON 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN   ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

san  benito 

san  bernard  1  no  co  hosp 
San  clEmente  oam 


COUNTY 


AHADOP 


CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  OlEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES  13 


1  SAN  MATEO 


SANDBERG  PATROL 
STATION  EC  130  8 

SANDBERG  WB 
•  SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
'.  SAN  D1MAS    F  IRE    WRD  FC95 
l  SAN  OIMAS  TANBAflK  FLAT  7750 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA  j  7755 

SAN  FERNANDO 

SAN   FERNANDO  PH   3  I  7762 


SAN  FRANCISCO 

RICHMONO  SUNSET 
SAN   FRANC ISCO  WB  Al 
•SAN  FRANCISCO 

FEOERAL  BUILOING 
SAN  GA8RIEL  CANYON  PH  77761  LOS  ANGELES 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE  7779  LOS  ANGELES 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  7785  LOS  ANGELES 
SAN  GREGORIO  3  SE  7807  SAN  MATEO 

SAN  JACINTO  7810  RIVERSIDE 

SAN  JACINTO  RANGER   STA     7813  RIVERSIDE 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE       7817  MAOERA 

•SAN  JOSE  I  7821    SANTA  CLARA 

SAN  JUAN  8AUI1SIA  3  SSEi  7834  SAN  BENITO 
SAN  JUAN  GUARD  STATION  ,  7837  ORANGE 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY         7851    SN  LUIS  08 PO 

•SAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

•SAN  PEDRO 

•SAN  RAFAEL 
SANTA   ANA   F IRE    STAI I 


■i as 


27 


7864   SAN  MATEO 
7870  VENTURA 
7876  LOS  ANGELES 
7880  MARIN 
7888  ORANGE 

santa  ana  river  ph  3  7891  san  berdino 
santa  ana  river  ph  no  i  7894,  san  berdino 
santa  anita  fern  fc  432]  78971  los  angeles 
santa  barbara 
santa  barbara  faa  ap 
santa  barbara  tv  peak 
santa  Clara  universit 
santa  cruz 
santa  fe  dam 

Santa  MARGARITA  2  Sw 


SANTA  MARGARITA  BOOSTE 
SANTA   MARIA  wB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
CSANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA   YNE  2 
SANT IAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT 
SAWYERS   BAR  RANCFR 


7909  SNT A  BARBARA 
7912  SANTA  CLARA 
7916!  SANTA  CRUZ 
79261  LOS  ANGELES 
1  7930  SN  LUI S  OBPO 

I  7933I  SN  LUIS  OBPO 
7946   SNT  A  BARBARA 
7950  LOS  ANGELES 
7953  LOS  ANGELES 
79S71  VENTURA 
7965  SONOMA 
7976  SN T A  BARBARA 
79e7  ORANGE 
I  B014.  LOS  ANGELES 
8025  SISKIYOU 


,  8045  HUMBOLDT 

SEARSVlLLE  LAKE  8068  SAN  MATEO 

SEBASTOPOL  4  SSE  8072  SONOMA 

SECRET  VALLEY  MNTNC  StA  8075  LASSEN 


SEPULVEOA  OAM 
SHASTA  DAM 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SH I NGLE  TOWN  2  E 


8092   LOS  ANGELES 
35  SHASTA 
58  LOS  ANGELES 
62  HUMBOLDT 
73  EL  OORADO 
75  SHASTA 


SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA     8218  SIERRA 
SIGNAL  HILL  FC  415  8230  LOS  ANGELES 

SILVERADO  RANGER   STA         8243  OOANGE 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP  8266  SN T A  BARBARA 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH  8272  SONOMA 

SLACK  CANYON  8276  MONTEREY 

SLOAT  8292  PLUMAS 

SLOUGHHOUSE  6  SE  829J  SACRAMENTO 


8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
83  31  NEVADA 
8332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 
83*8  VENTURA 


SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMffSBAR   1  w 


SONOPA 


SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  I 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPPECKELS  HWY  8R IOGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SPR INGV I LLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 

HE ADWORKS 
SQUAW   VALLEY  LODGE 


8355  MONO 

8376  SAN  FRANCISCO 
1  8380  MARIPOSA 
8390  SAN  BERDINO 
8406 


8436 


8406  MONTEREr 


SQUIRREL    INN  2 


AYTON  MINE 

IRLlNG  CITY  PS 
OCKTON  DISPOSAL  PLANT 
OCKTON  FAA  AIRPORT  1 
OCKTON  FIRE  ST  AT  I  Of;  4. 
OCKTON  MOwRr  BRIDGE 

onyforo  cooley  ranch 
ranger  sta 
gorge  reservoir 
outs  meaoow 
rawberpy  valley 

I 

SUEy  ranch 


8463  TULARE 
847*  PLACER 
8476  SAN- BERDINO 
8479  SAN  BEROINO 
8487  LASSEN 
,  8490  MENDOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 


j  8510  .._ 
8517"  MERCED 


SUNSET  BEACH  STATE  PARK- 
SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORI 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAP1    RANGER  STA 

IE  JON  RANCHO 

TERMO 

IERMO  BRIN  M APR  RANCH 

THE  CEOARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL    FAA  AIRPORT 


8544  8UTTE 
8554  SAN  . 
8558*  SAN  JOAOUIN 
8560  SAN  JOAOUIN 
8562  SAN  JOAQUIN 

8579  COLUSA 

8580  COLUSA 
8587  GLENN 
B591j  5HASTA 
86  06j  YUBA 

8627  SN  LUIS  OBPO 
8660  LOS  ANGELES 
8680  SANTA  CRUZ 
8697*   SNT  A  BARBARA 

8700  VENTURA 

8701  LASSEN 
87021  LASSEN 
B7031  LASSEN 
8713  AMADOR 

KERN 


PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIOE 


37  21 
20  36  49 
33  33  36 
4  35  18 
6  37  34 
33  33  14 
33  33  43 
17  37  58 
2«  33  45 


32  34  32 
4.  37  21 
V  36  59 

13t  34  07 

24,  35  22 

2*  35  22 
30  34  54 

33  34  01 
33  34  00 
29  34  21 
22  38  27 
32  34  37 

28  33  47 

29  34  35 
12  41  18 


1  29 


13  34  10 

23  40  43 

26  33  57 

17  40  02 


22  38  41 
24  36  05 
8  39  52 
16   38  28 


12  41  23 
33  34  17 
33  34  17 


37  U 

OS  ANGELES       26   34  03 


8  39  54 
27  37  56 
27  37  54 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


22  25  I 
17  54 

17  52 

18  06 
22  20 
16  58  I 
16  58 

19  44 


To     MID  MID 


23  08  2169 


20  15  4662 


24  04 

20  55 

21  51 


19  30 

20  23 

20  22 

21  20 
23  29 

18  58 

19  03 


5120 
7)20 
9580 


18  39  4070 


20  22  1130 


22  MID  MID 
11  8A  8A 
15       5P  5P 


22  33  ' 

22  32 

21  56 

21  06  j 

20  23 
18  18 

21  50 
20  34 


19  28 

20  09 
20  22 
18  27 
18  27 
18  45 
20  27 
20  16 
20  21 
22  49 


4555 

1025 

6228  J 

3975 
3975 
1425 
5300 
S360 
S  900 
1600 


it 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANIONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  wTR  ♦   TEL  CO 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  D1MAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS  INSUR  GROUP 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 


.  weather  Bureau 
.  water  dept 
e  k  de  vore 
city  fire  department 
pompon  10  ranch 
byron  johansen 
state  div  of  fstry 

u  s  forest  service 
e  0  b1llwiller 
mrs  gaye  d  day 
corps  of  engineers 
cal  state  poly  col 


CIT 


F  IRE 


WEATHER  SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA   ANA  F [RE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUE8KERT 
S  BARBARA  F IRE  DEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNlV  OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C   MC  KUSICK 

RICHARD  S  PILECKl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
C I TY  SANTA  MONICA 
SER 

CO  f IRE  DEPT 

5  newberry 
snt a  yn£  z  high  schl 
william  d  sapp1ngt0n 
l  a  wtr  +  pwr  dept 
u  s  forest  service 

pac1f ic  lumber  co 
aust in  clapp 
geo  a  nahmens 
Russell  r  rose  jr 
corps  of  engineers 
u  s  bur  reclamat ion 
shell  oil  co 

MRS  MARILYN  F  MACHl 
THEODORE  a  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY   H  ROEBER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITMOLD 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  MANEY 
MRS  MABEL  VAN  VLECk 


U  S  FOREST  SERVICE 
•JOHN  N  FRANC  ION  I 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
L  AW TON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE   w  DICKEY 
P  G  *  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GuARO 
US  NAT   PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  hENNES 

Elmer  a  sution 
u  s  forest  service 


P  G  ♦  E  COMPANY 
SQUAW  VL  Y  DEVEL  CO 
SOUIRREL   INN  HOLO  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
P  G   ♦   E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  3/19/62 


STATE   DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FEO  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MART  IN  P  MUMS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  wU  ASSN 
,  DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK    T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 


MRS   ANITA  COWAN 
i  KERN  CO  FIRE  DEPT 
TE  JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BRIN  MARP 
i,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  OEWEY 

I  AGENCY 


-  316  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


THOUSAND  OAKS  89051  VENTURA 

THREE  RIVERS  6  SE  8912  TULARE 

THREE  R 1 VERS  EDISON  PH2  8914  TULARE 

THREE  RIVERS  EDISON  PHl!  891T  TULARE 

>  CREEK  POWER  HOUSE"  8928  AMADOR 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6  8967  LOS  ANGELES 

TORRANCE  897*  LOS  ANGELES 

TRA8UCO  CANYON  8992  ORANGE 

TRACT  2  SSE  8997  SAN  JOAQUIN 

TRACT  CARBONA  8999  I 


TRACT  PUMPING  PLANT  9001  i 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT    9024  TRINITY 
T  RON A  903*  SAN  BERDIN0 

TRUCKEE  RANGER   STATION     9043|  NEVADA 

"  !  90*9,  LOS  ANGELES 


TUJUNGA  MILL  Cft  FC  470 
TULEF IELD 
TULELAKE 

RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PAL«S 
I  LAKES 


ABSORPT ION  PLANT 
•UNIVERSITY  OF  CALIF 
AT  LOS  ANGELES 

UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VAC AV ILLE 
VALLE TON 

VALLEY  CENTER  3  NNE 


VALYERMO  RANGER 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VlCTORVlLLE  PUMP  PLANT 


IRE   STA  I 


VINCENT 
VINTON 
VI  SAL  I  A 
VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLT A  POWER  HOUSE 
WALLACE    1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PAT'OL 

STATION  FC   102  C 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

wasioja  phofni*  Ranch 
watsonville  waterworks 
wawona  1 anger  station 
weaverville  ranger  sta 
WEED  1  S 
WELOON   1  WSW 
WENOEL  ID  56 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WEST VI LLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  HE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHI SKEyTOWN  RES 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
WHITTIER   CITY  HALL 
FC  106  D 

williams 
w1llits  1  ne 
wlllits  howard  forest 
ranger  station 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WlNTEPS 

W0FF0RD  HEIGHTS 
WQOOCHUCK  meadow 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
TORKVILLE 
YOSEMITF  NATIONAL 
YRFKA 


9052]  l 

S I SK ] YOU 
TULARE 
■  9063  TUOLUMNE 
|  9073'  STANISLAUS 

9083.  SHASTA 
9087  ORANGE 
9099  SAN  BERDINO 
910*  ALPINE 
9122  MENDOCINO 
9126  MENDOCINO 

9138  ORANGE 

9152  LOS  ANGELES 

9158  SAN  BE  RO I  NO 

9|67  LAKE 

9173  LAKE 

917  7  HUMBOLOT 

9185  ALAMEDA 
9189  SAN  BEN  I  TO 
9200  SOLANO 
9221  MONTEREY 
9228  SAN  OIEGO 

9251   LOS  ANGELES 
9260  LOS  ANGELES 
927  3  SONOMA 
9285  VENTURA 
9301  FRESNO 
9325   SAN  BERDINO 
120  9345  LOS  ANGELES 
93  51  PLUMAS 
9367  TULARE 
9382  EL  OORADO 


9386  SHASTA 
9390  SHASTA 

9*20  CON 
9423  CON 

9426  CON 

9427  CON 


9428  SACRAMENTO 


9560  FRESNO 

9583  calaveras 
9597  placer 

9602  TULARE 
9605  YUBA 
9615  VENTURA 
9618  VENTURA 
9621  SHASTA 
96  32  MONO 
9633  MONO 

9639  SACRAMENTO 

9660  LOS  ANGELES 
9677  COLUSA 

9684  MEN0OC1N0 

9685  MENDOCINO 
96  99  GLENN 
9722  I 
9742 


9754  KERN 
9773  FRESNO 
9775  ALPINE 
97  81  YOLO 
9814   SANTA  CLARA 
9816  EL  OORADO 
9847  ORANGE 
9851  MENDOCINO 
9855  MARIPOSA 
9866  SISKIYOU 


118  51 

118  51 

118  53 

118  52 

120  27 
118  36 
118  20 
117  36 

121  25 
121  25 

121  35  ; 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


121  28 

lie  17 

119  20 

120  51 


1   38  42 

22  39  09 

22  39  09 

26,  3  3  56 

J 3  34  04 


08      117  39 


23  38  22      122  i 


33  33  16 

15  34  2T 
13  34  11 
22  38  37 
33  34  17 
27  37  22 
15   34  32 


29 


29  < 
8  39 


1    38   59      120  * 


VERAS 
SA  COSTA 
COSTA 
COST  A 
COSTA 


122  26 

121  52 
120  56 

122  05 
122  02 
122  01 


37  54  121 

38  14  121 


LOS  ANGELES  26  ! 

SAN  DIEGO  33 

KERN  10 

SNTA   BARBARA  30 

SANTA  CRUZ  20 

MARIPOSA  14 

TRINITY  35  ' 

SISK |YOU  12  i 

KERN  10 

LASSEN  18  ' 

snta  Barbara  32 


26  33  58 
23  39  09 
17   39  25 


23  39  32 
33  33  i 
23  38 


123   19  1925 


2700 
9200 
5671 


37  08     121  57 


123  16 
119  35 
122  38 


140  I  12*  12M 


2500 
1695 
596  0 
4645 
295 
4035  ! 
8950 
8600 


1605 
1520 
1347 


118  27  695 
123  01  1260 

119  18  45 
118  59  7520 

117  18  2858 

118  08  3135 

120  11  4945 


116  38  3180 

119  20  333 

119  54  2370 

119  40  3965 
122  56  2050 
122  23  3630 

118  18  2680 

120  OA  4035 

119  40  6280 

119  59  285 


118  32 
121  24 

119  18 


4150 
1310 
10150 
12470 


OBSERVER 


ventura  co  f  i  re  oept 
Glenn  baker 
i  so  calif  edison  co 
so  calif  edison  co 


,  L  A  CO  F IRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AiRPORI 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA    IR  CO 

u  s  Bur  reclamat ion 
u  s  Bur  reclamat ion 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
S  u  s  weather  bureau 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL    A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 


UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
PETER  V  PEDRONC INI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


C  F  IVERSON 

il  S  FOREST  SERVICE 

van  nuys  publish  co 
john  b  harper 
star  free  press 
s  so  calif  ediso"n  co 
victor  co  water  dist 
l  a  co  f ire  dept 
frank  ootta 
tulare  co  c  of  c 
Elmer  c  ogle 

mrs  irene  m  vollmers 
p  g  ♦  e  company 
clarion  e  van  schaick 
mrs  mary  v  dennis 
ray  1  wh i t ie more 
tomas  s  vanasek 
erna  &  irving 


L  A  CO  F IRE  DEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSIRY  +  F  D 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER  I  KIHRCY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
W  B  M ANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILDER 
U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

MRS  JESSIE  A  PAYSN 

:r  WATER  OEPT 

LOUIS  L    BERT A  IN 


STATE   DIV  OF  F STRT 
HOWARD  R  ALLARD 
JIM  M  BL ACKMORt 
J  NEWTON  WALLACE 

JAMES  H  JORGENSEN 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WlLMA  C  BARR 
U  C  AGR  ExTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
-  U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  MULBERT 
U  S  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


NEW  STATIONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

MIDDLETOWN  8  WSW 
PERRIS 

RICHARDSON  GROVF  ST  PK 
C0HASS6T   1  NNE 
6EALE  AFB 

IMPERIAL   FAA  AP 
TRAVIS  AFB 

HOLL 1  STEP   10  ENE 
PLAT INA 
RAYMOND  9  N 
TWITCHELL  DAM 


0900  DEL  NORTE 

5600  LAKE 

RIVERSIDE 
7404  HUMBOLDT 


05B4  YUBA 
4224  IMPERIAL 
9006  SOLANO 

4035  SAN  BENI TO 
6975  SHASTA 
72  73  MARIPOSA 
9111   SNTA  BARBARA 


8  39  07 
6  32  50 
,23  38  16 

4  36  55 

23  40  22 

27  37  21 

30  34  59 


123  46  4808 

22  41  ;  2312 
17  14  1470 

23  47  500 

21   43  3180 


21  26 
15  34 
21  56 

21  14 

22  53 

19  53 

20  19 


>  VALLEY  MUC'O  &CM 


GlAmIS  6  ENE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


-  58     MID  MID 


2576 
2260 
1210 


70C        6P  6P 


,  u  s  weather  bureau 

FRED  DUNK  IN 

STATE  DIV  OF  FSTRV 

CALIF  DIV  BEACH  +  Ht 

WALTER  ROACH 

U  S  AIR  FORCE 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  AIR  FORCE 

MRS  EDA  C  HUB8ELL 
MRS  PEGGY  GOOOAKER 
RICHARD  W  SCHALL 
SANTA  MAR  I A   VLV  WCD 


REACTIVATED  STATION 
I  POSEY  3  E 
VISTA  2  NNE 


7096  TULARE 
9378  SAN  OIEGO 


10  35  48  118  3B  4920  SS  7A 
33  33  14     117  14       510       5P  5P 


PANORAMA  HTS  LODGE 
VISTA  F  IRE  DEPT 


2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWE AH ,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES, 
.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANJ 
SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37   TUOLUMNE,      38  WALKER. 


16  MOKFLUMNE, 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
1962 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California    may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
25TIDNAC  SUMMAKY'  and  ST0RM  DATA»  a11  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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-  OCTOBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     109'   on  the  2d  at    Indio  U.S. Date 

Garden 

Lowest  Temperature  9°  on  the  16th  at  White  Mountain  #2 

Greatest  Total  Precipitation:      28.91   inches  at  Strawberry 

Valley 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  18  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     13.79   inches  on  the  12th 

at  Wright 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     40.5  inches  at  Mount 

Shasta  Ski  Bowl 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      22   inches  on  the  12th 

at  Mount   Shasta  Ski  Bowl 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Precipitation:  Monthly  totals  were  well  above  normal  over 
the  northern  half  of  the  State,  but  were  generally  below 
normal  in  the  southern  half.  Heavy  rains  in  the  north 
portion  from  the  10th  to  the  13th  of  the  month  set  new  re- 
cords at  many  points.  A  24-hour  total  of  2.  54  inches  at 
Red  Bluff  was  the  second  greatest  intensity  for  such  a 
period  since  records  started  in  1877.  Sacramento  re- 
ported the  greatest  October  total  precipitation  of  record 
and  the  2d  highest  24-hour  total  in  the  history  of  the  sta- 
tion. Blue  Canyon,  with  a  monthly  total  of  22.  32  inches, 
received  more  than  twice  as  much  precipitation  as  had 
ever  before  been  reported  in  October.  In  the  San  Fran- 
cisco Bay  Region,  Oakland  reported  the  greatest  October 
total  of  record  and  the  3d  greatest  precipitation  total  of 
anymonth.  New  records  were  set  for  24-hour  and  48-hour 
amounts.  The  San  Francisco  Airport  total  for  the  month 
of  7.30  inches  may  be  compared  with  2.87  inches,  the 
highest  previous  October  total.  The  24-hour  figure  of 
3.  74  inches  may  be  compared  with  1.57,  the  highest  pre- 
vious value  for  the  same  period.  In  the  Bay  Region,  and 
in  the  Susanville  area,  3-day  and  5-day  totals  were  more 
than  twice  as  great  as  they  were  in  the  great  storm  of 
December  1955.  These  figures  become  of  e  special  inter- 
est in  view  of  the  fact  that  the  rainy  season  does  not  usu- 
ally start  in  this  part  of  the  country  until  at  least  one  month 
later  than  this. 

Temperature:  Over  most  of  the  State  October  mean  tem- 
peratures were  somewhat  below  normal.  Exceptions  were 
found  in  the  higher  mountains  and  along  the  north  coast. 
Mt.  Shasta  reported  a  maximum  of  80  on  the  29th,  the 
highest  reading  so  late  in  the  season  since  1949.  Sacra- 
mento, on  the  other  hand,  reported  a  maximum  of  57  on 


the  24th,  the  lowest  maximum  for  that  date  since  191 
A  high  of  89  on  the  30th  at  San  Diego  and  92  at  Los  Ang 
les  Airport  set  new  records  for  that  date. 

Following  the  rain,  fog  formed  in  some  of  the  valley 
Six  days  with  fog  at  Fresno  was  the  greatest  number  ev 
recorded  for  October.  Eleven  days  with  fog  at  Sacramen 
may  be  compared  with  4  days,  the  previous  high  value  f 
October. 

Storms:  The  heavy  rain  of  the  10th  to  the  I3thwas  accon 
paniedinthe  northwestern  part  of  the  State  by  high  wine 
A  measurement  of  56  miles  per  hour  at  Eureka  tied  tl 
all-time  record  for  that  station.  A  reading  of  68  mil 
per  hour  at  Red  Bluff  set  a  new  record  for  that  area.  Ma 
trees  were  downed;  in  the  Mt.  Shasta  area  alone  itw; 
reported  that  60  million  board  feet  of  timberwas  blov! 
down.  Entire  orchards  were  blown  over  in  some  area 
Falling  trees  resulted  in  extensive  damage  to  utility  line 
and  to  buildings.  Some  homes  and  business  establishmen 
were  unroofed.  The  flooding  from  the  rain  washed  o 
highways,  damaged  crops,  and  flooded  homes.  Two  chi 
dren  were  killed  by  mud  slides;  two  adults  were  killed  I 
fallingtrees;    one  seaman  was  washed  overboard  and  los 


C.  Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologi 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 
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Temperature 


Precipitation 
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Precipitation 


MT  WILSON  FC  338B  // 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
OCEANS. DE 
0JA  I 
0XNARD 

PAL0MAR   MTN  OBSY  R 

PASADENA 

PERR I S 

POINT  ARGUELL0  WB  R 
POMONA 

PAM0NA   SPAULD I NG 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN   RERNARD I  NO  CO  HOSP 
SANDHERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN   FFRN AN  DO 
SAN  GABRIFL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   MARIA   WB   AP  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLANO 

TORRANCF 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TW I TCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND   3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAU"ONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDF 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AP 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANT IL 

DAGGETT  FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MTN 

EL  CFNTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GLAMIS  6  ENE 

HA  I  WEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

I MPER I AL 

IMPERIAL   FAA  AP 

I NDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

I NYOKERN 

IRON  mtn 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA   3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AP 

PARKER  RESERVOIR 

PANDSBURG 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL    FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

Dl VI S ION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |  2  ] 
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10     11  1  12 

13  [  14  1 
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17  | 

18 
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.AMO  1  N 

4. GO 
.24 
•  32 

9.63 
12.67 

.02 

.17 
.16 

T 

T 

.14 

.  35 

.50  2.00  2.00 

1.66  2.23  2.06 
T          .50  3.14 

.30 

.04 

2.18  .83 
4.24  4.79 

.03 
.  i  i 

I 

_DERPOINT 

-ISO  CN  OAT  MT  FC446 

,PINE 

.TADENA 

.TURAS  RS 

14.05 
.79 
.05 
.15 
6.17 

.10 
.oc 

.10 
.28 

T 

.02 

■  43 

■  05 

.62 

3.63     .82  3.80 
.51      .97  1.60 

2.50  1.95 
.79 

.03 

1.75  .94 

.05 

T 

.02 

YGIOLA 

"4GW  I N  PAC  UNION  COU 
1TIOCH  FIBREBOARD  mills 
1T10CM  PUMP  PLT  3 
4ZA 

.09 
14.47 
4.76 
4.85 

.65 

■  02 

1.11    2.34  6.60 
.03  .29 
.05  .20 

.09 

3.70  .48 
3.38  1.05 
3.03  1.46 

.01 

.09 

.56 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02     .02  .02 

.01 

*PLE  VALLEY 

mOYO  GRANDE 

IROYO  SECO  RS  FC  508  C 

>H  MTN 

sSOC  OIL  ANAHEIM  1 

.13 
.06 
•  59 
.91 
.07 

.50 

.01  * 

.06 
.85 

.07 
.06 

.13 
.03 
■  07 

JBERRY 
J  BURN 

/ALON  PLEASURE  PIER 
.USA  CITY  PARK  FC  143 
UER  9  NNW 

1  .27 
13.66 
.03 
.30 
.25 

T 

.20 

1.30  2.90 

1.27 
5.41  4.25 

.02 
.05 

.05 

.01 
.06 

.19 

VKERSF I  ELD  WB  AP  R 

\LCH  PH 

VRNE  SON  PARK 

IRRETT  DAM 

*RSTOW 

.23 
1  .47 
.10 
.09 
•24 

T 

T 

.05 

.23 
1.47 

,04 

T 

.10 
.20 

.04 

"AUMONT 

IAUMONT  PUMPING  PLANT 

AUMONT   1  E 
:l  AIR  FC  10 

N  LOMOND 

.05 
.62 
•  50 
.24 
14.97 

T 

.10  T 

1.02     .40  1.90 

.24 

11.15  .50 

.52 

T 

.46 

.05 
.04 

RKELEY 

RRYESSA  LAKE 

G  BAR  RS 

G  BEAR  LAKE 

G  BEAR  LAKE  DAM  // 

7.05 
7.76 
7.52 
.69 
.56 

.11 

T 

.02 

.03 
.25 

T 

.37 

.53  2.34  2.29 
.35  2.10  3.33 
2.05     .50  2.00 

1.82  .04 
1  .98 

1.32  .88 
T 
T 

.04 

T 

•  6C 

.09 

G  BEND  RS 

G  CREEK  PH  1 

G  DALTON  DAM  FC   223  BE 

G  PINES  PARK  FC  836 

G  SUR  STATE  PARK 

24.31 
1.54 
.23 
.79 
B.15 

.13 
.01 

.08 

2.76  7.16 
1.51  1.76 

7.90  6.49 
1.46 
T 

.06 

1.61  3.07 

T 
T 

.06 
.72 

G  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
SHOP  CREEK   INTAKE  2//R 
SHOP  WB  AP  R 
SHOP  UNION  CARBIDE 
ACK  MOUNTAIN  2  SW 

.10 
.05 
T 

.56 
11.44 

.04 

.07 
T 

.06 

•  01 

.06     .76  2.00 

.03 
.02  .03 

.52 

4.65  3.90 

T 
T 

T 
T 

UE  CANYON  WB  AP  //R 
YTHE 

YTHE   FAA  AP 
CA 

NITA 

22.32 
.00 
T 

5.55 
.02 

T 

T 

2.47  5.74  6.44 
.48  .33 

7.37  .30 
1.97  2.77 

.02 

T 

ONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
RREGO  DESERT  PARK 
RREGO  SPRGS  3  NNE 
UOUET  CANYON 
WMAN  DAM 

8*41 
.14 
.10 
.34 
2  i  .  3  5 

■  02 

.17 

■  07 

T 

.75     .09  4.51 
1 .99  5.37  5.49 

2.30  .67 
.13 

7,60  2.90 

.10 
.10 

.04 

.04 
T 

ADFORD  RANCH 
AOLEY 

ANSCOMB  2  NW 
AWLEY  2  SW 
EA  CITY 

.05 

.99 
19.62 
.05 
.06 

T 

.33 

.80 

.60 

.33 

6.40     .31  5.44 

2.79  1.76 

,16 

.02 

.05 
.02 

.02 

.01 

I DGEPORT 
IDGEVILLE  4  NNW 
OOKS  FARNHAM  RCH 
USH  CREEK  RS 
CKHORN 

.70 

6.76 
26.06 
22.14 

.59 

.05 
.60 

L.09 
.66 

.56 

2.50     .63  3.15 
.16  3.22 
.02  2.2911.40 
1  .80  6.15  2.53 

.70 

3.15  1.60 
2.15  1.23 
7.35  4.95 
8.40  2.00 

T 

CKS  CREEK  PH 

LLARDS  BAR  PH 

RBANK  FIRE   DEP  FC  2266 

R6ANK    WB  AP  R 

RLINGAME 

23.52 
T 

.03 
6.68 

.14 

.03 

T 

.02 

1.97  2.75  .70 
.02   3.40  7.43 

.35     .04  2.51 

3.75 
7.15  5.49 

.01 

3.15  .61 

T 

T 

,02 

R.NEY 

RNT  RANCH  l  S 
RTON  RANCH 
TTONWI LLOW 
BAZON 

10.83 
9.78 
13.33 
T 

.16 

.03 
.65 
T 

.11 

•04 

.04 
.34 

T 

.43 
T 

2.58     .73  3.87 
1.97     .61  2.86 
T          .66  2.76 

1.88  1.59 
1.53  1.27 
4.93  4.98 

T 

T 

.10 

,10 

.02 

BRILLO  NM  R 
CHUMA  DAM 
LAVERAS  BIG  TREES 
LAVERAS  RESERVOIR 
LEXICO  2  NE 

.01 
.32 
7.36 
3.79 
.00 

.01 

.61  1.32 
.18 

T 

.32 

1.30  4.13 
1.77  1.84 

LISTOGA 
LLAHAN  RS 
MPO 

MP  PARDEE 

MP  SAN  LUIS  OBISPO 

13.87 
7,02 
.07 
4.71 
1.00 

.07 

.03 

.03 

.10 

1.65 

.10     .89  5.71 
1.27  1.78  1.79 

.94  .5*. 
.20 

4.75  2.42 
.16 

.83  2.39 
.10  .66 

•  17 
.04 

.01 

MPTONVILLE  RS 
NBY  11  SW 
NBY  RS 

NOGA  PARK  PIERCE  COL 
NT  I  L 

20.87 
10.40 
8.98 
.17 
.05 

.04 
.  1  1 
.  1  1 

.20 
.14 
.02 

.09 
.04 

.05 

2.36  6.38 
1.67  1.56  3.78 
2.78  1.18  2.28 

6.94  5.15 
1.64  1.35 
1.53  .87 
T  .15 

T 

T 

•  05 

NYON  DAM 

RI30U  POWER  HOUSE 
RMEL  VALLEY 
THAY  BULL  RUN  RCH 
ZADERO 

14.47 
15.04 
1.09 
2.00 
15.18 

.07 
.02 

■  28 

2.62 

1.13   1.25  4.90 
.99  1.37  5.04 
.02  .07 

5.34  4.62 

5.20  1.92 
5.81  1.81 
.27  .72 
2.00 
1.71  .61 

.01 

T  T 

CILVILLE  SAWYER 
DAR  GROVE 
DARVILLE 
NTERVILLE  PH 
•ALLENGE  RS 

14.22 
.77 
6.66 
16.66 
25.23 

.25 

.03 
T 

•  02 

.25 

.12 
.01 

.09 

.39 
■  04 

3.12 

3.93  2.24  3.10 

1.16  1.50  ,91 

1.17  1.97  7.15 
.23  2.33  9.93 

.42  .65 

.55 

1.34  1.65 
6.00  .37 
7.24  5.48 

.10 

atsworth  fc  24  0 
erry  valley  oam 
ester 

ico  exp  station 
ittenden  pass 

.36 
2.73 
13.7? 
9.86 
2.77 

.05 

T 

.02 

T 

T  .03 
.81    1.50  4.50 
.43     .74  4.46 
.01      .30  .48 

.36 
.26  2.44 
5.90  .99 
4.04  .17 
.10  1.88 

T 

T 

.02 

ULA  VISTA 
TRUS  HEIGHTS 
AREMONT  FC  230D 

.00 
9.06 
.26 

.13 

.31    1.03  2.09 

5.51  .12 

.13 

T 

T 

See  inference  notes  following  Station  Index 
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Day  of  Month 
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T 
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T 
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1  07 

1  j 

3  30 

1*10 

T 

■  36 

.si 

9. (.5 

5.63 

3.40 

.07 

2.00 
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1.57 

3.08 

5.87 
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.82 
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6.05 

.13 

.,'7 

3.35 

2.45 
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1  .4] 

3.60 

2.91 

1.71 

5.30 

3.16 

.31 

1  .  70 

.99 

.12 

T 

T 

.  , 

13 

1.22 

.93 

'  10 

■  35 

.26 

1.26 

.16 

4.20!  1*64 

.87 

.04 

.58 

3.35 

1.38 

.74 

1.22 

1.30 

.34 

1*60 

2.95 

30 

66 

i  98 

1.30 

T 

.32 

2.60 

3.05 

2.91 

.16 

1.20 

2.27 

3.37 

3.61 

4*03 

.10 

1.55 

.02 

T 

.53 

6.25 

2.90 

* 

•  06 

2.50 

1.30 

2.90 

1.86 

1.50 

.06 

.04 

1.90 

.  04 

1.95 

3.50 

T 

,84 

1  30 

l  . .:  l 

1.20 

1  .20 

2*  1  0 

1.33 

2*81 

B«14 

7.99 

4.21 

* 

.16 

.15 

.84 

.  Ob 

1  38 

2.9211.27 

7.48 

'  71 

.97 

1.15 

5*  JC 

8.10 

1  .90 

1  .68 

3.00 

4.00 

3.44 

.27 

•  22 

2.00 

.21 

4.50 

3.05 

2.45 

8*52 

7.29 

5.51 

.31 

,  S9 

.65 

3.65 

.52 

T 

.63 

•  37 

2.67 

3.50 

T 

T 

!  *  °6 

.04 

2.4C 

3.69 

.05 

.49 

.55 

.61 

3.51 

3.55 

.  38 

».ie 

2.77 

1.56 

.13 

2.65 

1.60 

1.10 

1.02 

4.39 

2  07 

1.41 

L.7S 

.24 

1 "  89 

0 
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.60 
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1.51 

.06 
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4.50 

.32 
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3.11 
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1.26 
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1  .40 

•  10 
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T 
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.14 

1  16 
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2.64 

1.09 
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2.36 
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"  '  Z. 

•  i  6 

1  .  80 

1*13 

.93 

1.19 

.26 

.17 

.33 
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2.40 

3.17 
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09 

.12 

.02 

2.46 

.33 

2.54 

2.43 

.20 

.34 
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* 

•  01 

1  .54 

2.48 

5.45 

3.65 

1.88 

3.62 

2.50 

1.09 

1.76 

1.50 

1.75 

.45 

.20 

2.25 

3.67 

6.60 

4.15 

2.13 

3.92 

7.00 

4.82 

.53 

.36 

1.37 

1.59 

.01 

T 

.23 

.22 

.13 

1.54 

.36 

.  i  a 

.21 

.04 

T 

.02 

1.90 

2.26 

5.54 

7.92 

2.53 

.17 

.71 

1.42 

1  .41 

.45 

1.55 

.40 

1.75 

.02 

1.85 

2.25 

.65 

.65 

.  35 

.08 

19     20     21     22     23     24     25     26  27 


CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CL ARKS  VALLEY  MUOD  RANCH 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 

COAL  1 NGA 
COAL  I NGA   14  WNW 
C08B  2  NW 
COHASSET  1  NNE 
COL8YS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  £ 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   [RRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 


ENE 


crescent  city 
crockett 

crystal  lake  fc  283c 
culver  city 
cummings 

cunn i ngham 
cuyamaca 
daggett  faa  ap 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS   1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

OELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENA1R 
DE  SA8LA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

OOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWN  I E V  I LL  E  RS 

OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

ounnigan 

dunn  siding 
dunsmuir  rs 
duttons  lanoing 
eagle  mtn 

east  park  reservoir 

El  capitan  dam 

el  centro  2  ssw 
elizabeth  lake  fc128b 
elk  valley 

ellery  lake  // 

ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCOND1D0 

eureka  wb  city  r 
exchequer  reservoir 

fajrfield  police  st a 

fairmont 

ferguson  ranch 

ferndale  8  ssw 

f 1 ddletown  lynch  rch 

fillmore  1  wnw 
finley  1  sse 

F1NLEY  5  SW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 

FONT AN A  5  N 
FONTANA  KAISER 
FORE STHI LL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B I OwE LL 

FORT  BRAGG 
FORT  8RAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  W6  AP  R 
FR I  ANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  H1LLCREST  RES 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
Gl LROY 

GILROY  14  ENE 


GL AM  I S  6  ENE 
GLENDALE  STAPENMORST 
GLENDOR A  WEST 
GLENNV I LLE 
GOLD  RUN 


10.51 
12.93 


16.56 
10.40 


18  S 


GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  HWY 


17.42 
12.12 
10.31 


1  .39 

7.85 
.07 

4.98 
10.11 
11  .69 


9.28 
10.52 
4.59 


.17 
1  8.64 
1  2.33 
5.69 


T  .01 

.10  .50 


.02  .21 
.22 

■05  .06 


.02  .03 


T  .01  .01 


.01      .02  .02 
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Station 

"53 

Day  of  Month 

e2 

1   |   2  | 

3 

4      5  6 

7  |  8  1  9 

10    |    11    |  12 

13     14  15 

16       17  18 

19     20  21 

22     23  24 

25  |  26  |  27 

28     29  |  30 

31 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GROVELAND  RS 

19.98 
10.90 

7.15 
16.55 

2.  38 

T 

.04 

.02 

.02  T 
.30  2.00 

1.82  6.12 
.94  3.45  4.16 
1.40   1.20  1.60 
.06  1.40  5.77 
.07 

6.20  5.78 
1.84  .49 
.35 

5.11    4.20  .01 
.20  2.11 

T 

T 

GUEPNEV 1LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

9.59 
.05 
.07 
T 

10.97 

T 

.07 

.06 

.02 

T 

.02  .75 
.11  T 

.42   5.30  2.28 
.05     .67  2.87 

.62 

.03 

4.90  2.24 

T 

T  T 

HAMILTON  AFB 

HANFORD 

HAPPY  CAMP  RS 

HARRIS  GAGING  STA 

HARRY  L  ENGLEBR I GHT  DAM 

8.07 
.10 

11.48 
.64 

15.03 

T  T 

.37   1.46  3.89 
2.14     . 98  2*24 
.45  3.85 

2.35 

.10 

1.54   1.00  .19 
6.07  4.66 

HAT  CREEK.  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  2  E 

7.98 
.07 
7.60 
10.83 
9.92 

T 

.17 

T 

T  T 
T 

1.90     .94  2.80 

2.16     .59  2*67 
.88   3.45  4.89 
.35     .33  6.12 

1.23      .93  .01 

1.30  .31 
2.29  .81 

.07 

T  .02 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
(HERNANDEZ  2  NW 
i  HESPER I A 

HETCH  HETCHY 

.11 
.24 

1.10 
.14 

2.20 

.17 

7  *°3 
.05  2.15 

.14 

.11 

.04 

MIDDEN  VALLEY  RANCH 
HILTS 

Ihobergs 
hoegees  fc  60a 

iHOLLISTER 

i  e> .  36 

7.41 
16.22 
.45 
.72 

.02 

.27  .01 

.40  1.79 

1.36  3.65 
1.91      .27  1.57 

.06 

5.50  4.85 
1.24     .OS  .13 

.14 
.04  .62 

.03 

i HONE YD Ew  2  WSM 
HOOP  A 
HOOPA  2  SE 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 

18.60 
11.30 
10.89 
3.24 
5.59 

.40 
,34 

T 

.62  1.20 
1.03  2.23 

3.27  2.35  4.46 
2.76     .30  2.10 
2.33     .39  1.81 
.40  1.06  1.66 
.53  1.15 

3.65  2.40  .25 
1.80     .56  .18 

.12 

.93  2.98 

HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDYLLWILO  RS 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 

14.75 
•  88 
.00 
T 

.65 

1.93  2.45 

2.75   1.24  3.75 

1.75  .23 

T 

T 

INDEPENDENCE 

1NDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARM  I TAGE 
ONE 

.15 
.18 
T 
T 

4.65 

.86  .82 

1.14  1.83 

.15 
.05 

T  T 

.13 

:ron  mtn 
jess  valley 
'ohnsondale 
joshua  tree 

iulian  wynola 

.01 
6.17 
.41 
.85 
•  35 

T 

.26 

T  .05 

T          .06  .09 

1.40     .16  .65 

2.63     .68  .04 
.15 

.66 
T  .15 

.01 
.17 

'UNCAL  DAM 

EE  RANCH  // 
ELLOGG 
ELSEYVILLE 
<  ENTFIELD 

.26 
.52 

15.79 
9.48 

12.97 

T 

1.88     «07  7.71 
.35     .06  5.59 
.43   1.43  5.81 

.26 

4.05  1.80  .03 
2.92     .56  T 

3.06  2.22 

.52 

Ierlinger 

ern  river  intake  3 
ern  river  ph  1 
ern  river  ph  3 
ettleman  city  1  ssw 

.58 
•  11 
.41 
.04 
.05 

T 

T 

.21  .37 
.11 

.04 
.05 

ETTLEMAN  STA 
1  1LARC  POWER  HOUSE 
ING  CITY 

LAMATH  R 

NIGHTS  FERRY  2  SE 

.05 
14.35 

.59 
13.07 
1.17 

1.31 

.62 

.21 

1.60   1.88  3.33 

2.19   3.24  5.38 

.65   1.10  1.36 
.06  .41 

.05 

1.81  .90 

1.29  .55 
.10  .60 

ORBEL 

A  CRESCENTA  FC  251 
AFAYETTE  2  NNE 
AGUNA  BEACH 
4  HONDA 

10.48 
.17 

13.02 
.05 
9*67 

1.00 

.04 
.06 

.07 

.23      .74  2.73 

1.38  1.29  1.53 
.60     .33  1.58 

.50   1.02  .02 
.10 

6.72  .35 

T 

.05 

.03 

IKE  ARROWHEAD 
\ REPORT 
*K£SHOR£ 
PRESIDE  2  ENE 
\KE  SPAULDING 

.25 
7.71 
16.85 
.01 

23.22 

T 

.21 

T 

T  .01 

.34  1.86  4.62 
3.74  4.93  5.62 

1.98  2.87  7.36 

.15 

.79  .07 

.01 

7.67  3.34 

.10 

VKE  SPAULDING  DAM 

V  MESA 

INCA5TER 

IS  PLUMAS 

WA  BEDS  NM 

23.60 
T 

T 

22.46 
8.30 

•  02 

.  1  7 

T 

.31  T 

.01  .17 

1.98  3.05  7.36 

1.78   3.72  9.41 
2.65     .30  2.83 

7.67  3.54 

T 

7.06  .49 
1.44      .42  T 

:sec 

:chu2a  pt  sta  fc  352  b 

leSVILLE  KEEGAN  RANCH 
:  GRAND 
iMMAN  RANCH 

.20 
.44 
5.99 
1.00 
8.S5 

T 

.89  1.92 

.16  .04 

1.00 
3.30  2.74 

■  :hon  cove 

NDSAY 

TTLE  VALLEY 

VERMORE  2  SSW 

ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.48 
.43 
8.62 
3.64 
.34 

T 

•  02 

.05 

.06 

.18  .01 

.48 
.43 

2.17  1.28 

.34 

'CttWOOD  2  N 
CKWOOD  MESA 
DI 

'MPOC  SEWAGE  PLANT 
NE  TREE  CANYON 

.47 

.00 
2.66 
.32 

.08     .01  .15 
.02 

.17  .30 

.32 
.25  .35 

*  )NG  BEACH 

NG  BEACH  WB  AP 

NG  VALLEY    INSP  STA 

S  ALAMOS 

IS  ANGELES  WB  AP  R 

.04 
.02 
4.52 
mhi 

T 

.01 

T 

.46 

.03 

.03 
.02 

T  .04 

S  ANGELES  WB  CITY  R 
S  BANOS 

S  BANOS  ARBURUA  RCH 

S  GATOS 

S  GATOS  4  SW 

.12 
.20 
.13 
11  .26 
18.37 

T 

.09     .46  1.8C 
1.65  2.4C 

.10 
.20 
.13 

8.20  5.92 

T  .02 

S  PRIETOS  RS 
WALTON 

:erne  valley  i  ssw 

TLE  CREEK  PH 
TLE  CREEK  RS 

.29 
7.44 
.03 
.33 
•  22 

T  .01 
T 

.30  .81 

.29 

3.30  3.03 

.20  .01 
.02  .03 

.02 
.05 
.02 

.01 
.06 
.15 

'EL  I  Nt    MNTNC  STA 
'.  'ERA 

i>  RIVER  RS 

5.55 
.47 
14.70 

.01 

■  16 
.17 

.06  .09 
.26      .81  .89 

.57     .95  .70 
3.10  1.19  3.94 

3.01  T 

.47 

2.73    1.56  .05 

See  releience  noies  following  Slalion  Indei. 
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Continued 

Day  of  Month 

Station 

Tol 

1    |    2  | 

3 

4  1 

5  6 

7  | 

8 

9 

10     11  |  12 

13     14  15 

16  | 

17 

18 

19  20 

21 

22     23  24 

25     26  |  27 

28 

29  30 

31 

MANOEVlLLE  ISLAND 
MANZAN 1  T A  LAKE  /' 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 

k  .  39 

14  .  7b 
T 

8.61 
.A3 

T 

.09 
T 

.02 

T 

.22 

.02     .08  .08 
1.53  1.65  5.50 

4.00  .21 

3.42    1.81  .06 

T 

3.  50 

.43 

T 

MARIPOSA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MAR YSV 1 LLE 
MATHER 

2.79 
11  .20 
9.25 
9.31 

:  .33 

T 

.27  2.90 
.28  2.61 
.05  1.97 

2.79 
5.10  2.93 
3.36  3.00 
4.24  3.05 
2.28 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

12.57 
1.75 
.14 
.53 
.15 

.12 

T 

.40 

3.63     .53  3.69 
.15 

3.26     .35  .01 
1.75 

•01  .52 

.0^ 

.11 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

M I DDLETOWN 

MILL  CREEK  2 

MI  NEPAL 

6.53 
5.32 

13.37 
.65 

J  3  .  44 

.  J>B 

■  11 

.01 

.45     .36  1.30 
.56  .65 
1.64     .11  6.80 

2.23  1.45  10.03 

2.47  1.95 
1.47  2.64 
3.08  1.74 

6.16   3.00  .07 

T 

.2b 

.22 

MIRANOA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

12.96 
.26 
.59 
.72 
1.33 

.32 

.03 

1  .82 

2.69  2.53  3.22 
.16     .02  .15 
.08  .11 

.82    1.25  T 
.23  .03 
1.14 

T 

.2b 

T 

MONT ICELLO  DAM 
MOOPPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

9.49 
.25 

4.54 
.59 
.48 

.04     .37  4.42 
.24  .21 
.02  .05 

2.58  2.05  .01 
.25 

2.25  1.84 
.41 

•  45 

.01 

T 

.01  T 

T 

MORRO  BAY   3  N 

MT   BALDY  FC  85G 

MT   BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

.92 
.37 
.22 
12.97 
10.67 

.06 

■  04 

.37  .07 
.62  2.45 

.21  .27 
T 

4.80  2.76 

.20 
.22 

.11 

T 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC   3388  // 

1.71 
4.81 
14.33 
9.71 
.51 

.05 

.Ob 

.35 

T 

.04 

.15 
.03 

.85 
1  .75 

.36     .14  .23 
1.53      .23  .85 
1.95  4.10  5.10 
1.63  2.68  3.55 
.12 

.73  .25 

.97  .16 

.70  .61 

.04 

MU I R  WOODS 

N AC  I M I ENTO  DAM 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

10.10 
.56 
10.05 
10.37 
.16 

.10 

.05 
T 

.09     .65  3.30 
.02 
.63  4.25 

3.85  2.06 
.03  .51 
3.06  2.10 

.16 

.01 

T 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 
NEWMAN  2  NW 

.02 
20.96 
4.53 
.04 
.13 

.05 

T 

T 

1.92  7.07 
.06  .02 

T 

.02 
6.26  5.71 
*         *  4.19 

T          1 1  3 

T 

.08 

.13 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NI LAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

.07 
8.73 
.00 
.60 
1.94 

.10  1.69 

3.53  3.41 
1.94 

.07 

OAKDALE  WOODWARD  OAM 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R 
OAK V 1 LLE  1  WNW 
OCC I  DENTAL 

1  .35 
8.46 
8.56 
11  .08 
11  .44 

T 

.15 
.04 

.41 
•  OJ 

.10 

1.62 

.26  .21 
1.93     .39  2.32 
.29  2.39  1.32 
•55  1.99  4.98 
.69     .66  5.96 

.06  .82 
1.47      .15  .02 
4.53 

2.72  1.25 

T 

T  T 

T 

.02 

OCEANS  IDE 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

.04 
.04 
.38 
.07 
.36 

.14 

.01 

.03 

.38 

.14 

T 

.04 
.Of 

T 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORL AND 

ORLEANS 

.63 
12.83 
15.82 
3.72 
11.55 

1.33 

.42 

.10 
T 

.27 
.85 

.85 
.24 

.57 

3.90 
4.50 

3.23 

1.47   1.61  1.59 
2.40  1.90  1.25 
. 04     .08  2.1J 
1.06  1.86  1.68 

.63 
.31  1.30 
.90  2.10  2.53 

.64   1.18  .06 

T 

.10 

.01  .01 

OROVI LLE 
0R0V1LLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

11.85 
1  2  .  3C 
.37 
.13 
12.04 

T 

.36     .10  3.89 
.37 

2.85  1.91 

5.06  2.44 
3.90  4.63  3,40 
.34  .03 

2.77  4.51 

T 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALO  ALTO  CITY  HALL 

.26 
.69 
.07 
T 

2.92 

.04 

.02 

T 

.05 
.08  .11 

.26 
.64 

1.86  .85 

T 

.03 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VERDES  EST  FC  43D 
PANOCHE 
PARADISE 

2.09 
.02 
.11 
.14 
19.0C 

.02 

.22 
T 

.09  1.24  7.90 

.72    1.15  T 
.02 

.14 

5.90  3.85  T 

T 

.09 

.01 

Parker  reservoir 
parkf i  eld 
pasadena 
paskenta  rs 
paso  robles 

.12 
■  67 
.19 
4.12 
.79 

•  09 

T  .13 

.44     .26  2.15 
.09 

.08  .46 
.07 

1.23  .04 
T  .69 

■  1C 

•o: 

.02 

.01 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PA  T  T 1  WAY 

PERRIS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

.68 
.39 
■  OC 
7.29 
.85 

.04 

T  .03 
.27  1.08  2.7C 

.54  .11 

.25  .14 

2.94  .26 
.65 

P1EDRA  6LANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

.15 
.37 
.86 
.40 
.69 

.17 

.15 
.34 
.86 

•24  .16 
.52 

.0 

PIT  R | VER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVI LLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLAT  1 NA 

20.63 
11.5C 
11.39 
12.86 
6.65 

.12 

.76 

1.96 
T 

6.54  2.44  4.85 
.55     .18  6.12 
1.76  2.29 
2.44  2.7" 

1*44  1.68  1.89 

2.55  1.39 
3.85  .80 
3.09  4.25 

*         *  7.65 

.23  .52 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  ST/ 
PT   PIEDRAS  BLANC AS 
POMONA 

7.31 
. 

.86 
1  .17 
.2S 

T  .01 

.12 

.05 

.01 

■  02 

.18 

T 

•  14 
T 

.43     .07  3.3J 
.01      T  T 

.2- 

T          .48  ,Zi 

2.48     .46  .06 
.15  .29 
T  .59 
.30  .14 

.06 

.i 

.02 

T  T 

T 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVI LLE 

PORTOLA 

8.05 
.3C 
9.7C 

.18  1.7C 
.34     .75  2.4! 

2.96  3.21 
.30 

3.89  2.21  .06 

S»o  lelerence  notes  tallowing  Slallon  Indei 


DAILY  PRECIPITATION 

CAII FORNI A 


Station 

Day  of  Month 

0 
H 

1   |   2  | 

3 

4  | 

5  6 

7   |   8  | 

9 

10 

11    |  12 

13  |  14  | 

15 

16  17 

18 

19  20 

22  23 

24 

25  | 

26 

27 

26  j  29  |  30 

31 

»OSEY  3  E 
'OTTERS  SAWMILL 
'OTTER  VALLEY  PM 
»0WAY  VALLEY 
'RIEST  VALLEY 

,43 
12.34 
9.56 
•  00 
1.43 

.04 

.05 
.04 

.09 

.03  .02 

.68 

3.89 
2.13 

2.74  2.79 
2.42  3.28 

T  .50 

.90 

2.05 
.56  1.13 

T  .89 

.03 

XI INC Y  RS 
RAMON A  SPAULD1NG 
RANCH ] TA 
RANDSBURG 
RAYMOND  9  N 

17.05 
•  04 
.36 
.06 
1  .95 

.01 

T 

1.08  5.17 

6.10  4.70 
T 

1  .95 

.01 

T 

.02 
.  36 
.06 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

REDO  1 NG  FIRE  STA  2 

REDLANOS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

3.56 
8.85 
.11 
6.39 
8.80 

.07 

.02 

T 

.04 

T  T 
.02  .07 

.01 

•  02 
1.29 

.26 
3.01 

.25 
.42 

1.26  1.90 
1.63  2.26 

.15  .75 
1.02  2.77 

.09 

.18  .30 
4.54  .05 

.02 

T 

.02 

.01 

T 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

13.89 
7.38 

6.00 

.01 
.00 

.23 

.72 
.01 

.59 

3.94 
.06 
.09 

.08  4.63 
.43  3.29 
.90  2.80 

2.30  1.30 
2.47  1.12 
2.21 

.10 

T 

.01 

T 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  W8  CITY  R 
SAGEHEN  CREEK. 

9.50 
20.17 
7.51 
6.85 
11.12 

.23 

.33 

.15 

4.45 
.14 

1  .00 

.40  2.00 
2.85  8.10 
.92  2.67 
.89  2.17 
.93  3.36 

3.50  3.60 
2.16  1.90 
3.77  T 
3.63 

3.83  2.00 

T 
T 

.01 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 

11.77 
4.92 

13.84 
•  61 
.65 

T 

.02 

.01 

.02 

I 
T 

.65 

T 

.70 

T 

1.56  5.58 
3.15 
.26  3.88 

T  T 

3.50  .48 
1.35  .42 
8.40  .58 

.62  *Q1 

T 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRIN6S  PH 
SALYER  RS 
SAN  ANDREAS  2  5 

1.03 
.74 
5.97 
9.31 
5.19 

.14 

.01 

.73 

.60 

2.38 

.12 

T 

.64  1.31 
.47  2.13 
.99  .36 

.13  .76 
T  .74 
1.38  2.63 
1.73  1.01 
1.30  2.54 

.02 
.12 

san  antonio  cn  mouth 
san  antonio  mission 
>an  ardo 

san  bernardino  co  hosp 
san  clemente  dam 

.23 
1.09 
■  33 
.14 
1.81 

.05 

T 

.01 
.01 

T 

T  .52 
.01 

.09  .02 

.01 

.57 

.32 
.49  1.21 

.16 

.  1  1 

.02 

1AND8ERG  PTL  STA  FC130B 
iANDBERG  WB  //R 
iAN  DIEGO  WB  AP  R 
.AN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 
■AN  EHIGDIO  RANCH 

.14 
•  10 
.01 
.47 
.55 

T 

.17 

.  14 

.10 
.01 

.55 

•  22 

T 

.06 

>AN  FERNANDO 

>  F  RICHMOND  SUNSET  R 
■  AN  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 
•AN  FRANCISCO  FOB  R 
•AN  GABRIEL  CANYON  PH 

.29 
7.94 
7.30 
5.51 

.44 

.01 
T 

T 

.31 

.01 

.06 
.01 

T 

.30 
.35 

1.27  3.14 
2.38  1.94 
1.48  1.92 

.29 

3.15 
2.62 
1  .80 

.02 

.03 

T 

.06 

.01 

T 

.01 

.01 
T  T 
T  .01 

T 
T 

T 

■AN  GABRIEL  DAM  FC425BE 
.AN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
AN  GREGOR 10  3  SE 
AN  JACINTO 

1  AN  JOSE  R 

.15 
.32 

8.47 
.22 

4.59 

.06 

T 

•  01 

.06 
T 

T 

.05 

.04 

.63 
.02 

.17  .85 
.01  1.34 

.01 

6.37  .32 
3.22 

.25 

.09 
.06 

.17 

AN  LUIS  OBI SPO  POLY 

AN  MATEO 

AN  PEDRO 

AN  RAFAEL 

ANTA  ANA  FIRE  STA 

1.52 
9.48 

.02 
10.04 

.08 

.02 

T 

.44 
1.17 

T  .38 
.06  2.29 

•  7.05 

.22  .92 
3.18  3.49 
.02 

1.31  .51 

T 

T 

.08 

T 

1 ANTA  ANA  RIVER  PH  I 
lANTA  ANITA  FERN  FC  432 
I  ANT A  BARBARA 
ANTA  BARBARA  FAA  AP 
j  ANTA  BARBARA  TV  PEAK 

.37 
.46 
.42 
.48 
1.27 

T 

.33 

.06 
.01 

.09 
.42 
T  .48 
1.27 

.01 

.24 
.02 

.07 

ANTA  CLARA  UNIVERSITY 
ANTA  CRUZ 

j  ANTA  MARGARITA  2  SW 
'ANTA  MARGARITA  BOOSTER 
ANTA  MARIA  WB  AP  R 

4.16 
2.95 
2.58 
2.53 
.50 

T 

T 

.38 

.55 
.<■-'■  .03 
.05  1.30 
.05  .50 
T  T 

3,42  .19 
1.48  *60 
.06  1.17 
.85  1.13 
.17  .33 

.03 

!  ftNTA  MONICA 
UNTA  MONICA  PIER 
llNTA  PAULA 
j*NTA  ROSA 

Untiago  dam 

.28 
.08 
.38 
9.47 
T 

.01 

T 

.34 

.27  4.67 

.28 
.08 
.35 

2.74  1.44 

.03 
T 

T 
T 

uugus  power  plant  i 
Jawyers  bar  RS 

I:0T1A 

l-ARSVILLE  LAKE 

l|:CRET  VALLEY  MNTNC  STA 

.43 
10.39 
9.14 
8.65 
3.17 

.38 
.20 

.01 

.02 

.98 
.40 

1.55 
.50 

2.40 
1.66 
.04 
.35 

.60  2.35 
1.07  1.93 
.85  .87 
.02  .03 

.03 

1.30  .73 
1.83  1.25 

4.31  2.58 
2.00  .77 

.38 
.  1  0 
.27 

T  .01 

.01 

T 

T 

Ij  (ASTA  dam 

Ihell  abs  plant 

ilELTER  COVE 

Bungle  springs 
1 1 ngle  town  2  e 

10.92 
.00 
9.21 
11.30 
10.21 

.75 

.11 

.  ia 

.15 
.03  .65 
.22 

.09 

2.07 

3.48 
.75 
1.22 

.57  3.54 

1.57  1.54 
1.26  2.34 
.20  4.85 

2.68  .30 

1.18  » 
4.48  3.22 
2.40  1.14 

.67 

||  ERRAVILLE  RS 

1  GNAL  HILL  FC  41% 

1  .aggs  spgs  las  LOMAS 

I  OUGHHOUSE  6  SE 
lOW  CREEK  UPPER 

15.39 
.00 

15.42 
5.84 
.25 

.08 

.08 

.32 

.10 

1.55 
.32 

.98  6.10 

.35  7.50 
1.41  1.98 

5.11  3.19 

4.60  .92 
1.95  .18 

.01 

T 

.17 

['•DA  SPRINGS  1    E  //R 

IliLEDAD 

I'MIS  3  NE 

'NOMA 

'NORA 

16.40 
.33 
.35 
9.12 
2.94 

T 

•  51 

2.10  4.73 
T  .03 

.62  4.38 
.03  .39 

5.45  3.98 
.02  .28 

3.27  .34 
.55  1.97 

.14 
.35 

T 

l>  ENTRANCE   YOSEM 1 T  E  NP 
■ 'UTH  FORK  CABIN 

■  ADRA  PAC  FC  356  C 

■  RECKELS  HWY  BRIDGE 
I'UIRREL   INN  1 

2.69 
.54 
.09 
.63 
.23 

.03 
.08 
T 

.03 

.02 

T 

■  01 

2.64 

T 

.02  .60 

T 

.28 
.09 

.18 

.20 

l|  UIRREL    INN  2 

■  AND1SH  1  E 

■  ANDISH  +  HICKEY  ST  PK 

Hanislaus  PH 

HOCKTON  FAA  AP 

.35 
5.92 
17.50 
4.07 
1.32 

.27 

.03 

1  .54 

.76 

5.68 

.36  .81 
,43  4.24 
.22  .87 
.03  .21 

.15 

1.45  3.30 
2.54  1.75 

.62  2.36 

.76 

.02 
.09 

Hock  ton  fire  sta  4 
■  ockton  m0wry  bridge 
Bony  ford  cooley  ranch 
Bony  ford  rs 
1  ony  gorge  reservoir 

1.80 
1.14 
14.89 
5.87 
3.0G 

.02 

T 

.14 

•  12 

•  03 
2-40 

.12 

•  17 

.14  .01 

.02 

3.50  3.5C 
1.04  2.76 
1.17  1.55 

.59  1.06 
•53  .55 
4.06  1.15 
1.77  .16 
.16  .03 

■Jrawberry  valley 

IlEY  RANCH 
1LAND 

28.91 
.54 
.02 

.03 

.10 

T 

2.04 

3.71  11.32 

9.24  2.47 
.54 
T 

.02 

See  reference  soles  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


OCTOBER  19 

Continued   


Station 

Day  ol  Month 

0 
H 

1   |   2  | 

3 

4  | 

5  6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  20 

21 

22     23  24 

25     26  27 

28     29  30 

31 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 

.16 
13.30 
12.26 
T.29 
6.34 

.01 
.01 

1.19 

.80 

1.78 

1.25 

4.17 
3.64 

1.37 

3.47 
4.70 

2.88 

.08 
4.85 
.94 

2.84 

.08 

I £  HAlMAP  1 

TE JON  RANCHO 
TERMO 

THERMAL  FA A  AP 
THOUSAND  OAKS 

.13 
.86 
5.62 
.32 
.13 

.01 

.05 

.01 

.59 

.62 

3.70 

.13 
,88 

.13 

•  29 

.03 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL  ST A  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CAR60NA 

.78 
8.76 
.34 
.06 
.65 

.01 

.17 

1.59 
T 

i.ll 
T 

2.43 
.23 

.76 
3.46 
.34 
.01 
.42 

.01 

•  05 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AF6 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

2.87 
4.74 
8.75 
T 

8.53 

.64 

,07 

.15 

.  28 

T 

.10 
2.81 

.18 
»84 

1.01 

1.42 
2,50 

1.72 

2.75 
3.03 

2.92 

.12 
2.68 

L.46 

T 

T 

.01     T  T 

T 

TULEFIELD 

TULELAKE  //r 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUST1N    IRVINE  RANCH 

.22 
5.04 

.20 
9.41 

.07 

.13 

.03 

.01  .03 

.78 

2.02 

.50 
.01 

.78 

.32 
T 

.06 
.  44 
.19 

.16 

.06 

.01 

TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
Tw I TCHELL  DAM 
UK  I  AH  4 
UCLA 

.77 
10.06 

9.24 
.33 

T 

.39 

.71 

:.t. 

3.51 

2.83 
.66 

.31 

.01 

.73 
.01 

.04 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

.09 
8.20 
13.82 
13.13 

.05 

.42 

.03 

T 

.03 

.06 
.08  .70 

.05 
2.06 

.63 
1.84 

2.25 
2.96 

}.4t 

4.50 
1.06 

T 

1.24 
.02 

.66 

T 

T 

.06 

.05 

VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

.37 
.06 
.40 
.19 
.02 

.02 

.06 
.39 

.01 

.37 

VI NTON 
VI  SAL  1  A 
VISTA  2  NNE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

6.77 
.40 
T 

15.21 
6.14 

.16 

.12 

.02 

.38 
.47 

.05 
.75 

.70 

3.84 
1.07 

1.80 
.40 

.43 

T 

WALLACE   I  SE 

WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  4  E 

WALNUT  PATROL  STA  FC102C 

2.96 
10.99 
10.74 

9.13 
.09 

.01 

.39 

.  5  6 
.04 
.31 
.  i  6 

.55 
2.72 

1  .80 

.55 
7.20 
4.20 
4.68 

1.50 
.64 
3.65 
2.39 

.08 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WAT SONV I LLE  WATERWORKS 
WE A VERV 1 LL E  RS 
WEED  1  5 

.08 
.09 
3.81 
7.99 
8.30 

.13 

.15 

.16 

.34 

T 

2.51 

.88 
,45 

.29 
J.  J^> 

.52 
2.10 

.07 
1.94 

.30 

.02 
.01 

.  1  0 

.08 

.01  .02 

.01 

T 

WENOEL  10  SE 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WH  I  SK E  YTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

2.80 
.07 
7.54 
11.81 
.12 

.04 

.32 

L.09 

..0 

.52 

1.10 
2.36 

1.50 
3.25 

.07 

T 

.08 

i 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  D 
WILLIAMS 
WILLITS  1  N6 

.14 
7.16 

.13 
5.07 
11.36 

.05 

.02 

.03 

.70 

.43 

1.75 

.54 

.08 

3.03 

1  .55 
i.t,: 

2.55 

1.90 
.65 

T 

2.52 

.81 
1.10 

.03 

.03 

.08 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HE IGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND    1  WNW 

3.80 
6.90 
.02 
4.04 
6.91 

.10 
T 

.03 

.02 
.15 

.03 
.09 

2.33 
2.71 

.59 
1.97 

1.11 
2.42 

1.73 
2.46 

.19 
1.61 

-02 
1.66 
2.39 

T 

.02 

.01  T 

.03 

WR IGHTS 
YORBA  LINDA 
YREKA 

18.07 
.00 
6.00 

.02 

.66 
.20 

1.90 
1.21 

.7513.79 
1.85  .20 

.95 
1.57 

.92 

.03 

T 

See  teteience  note,  tallowing  Sution  Indei. 
-  330  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


Unofficial  Weather  Stations 


STORM  OF  OCTOBER  8-15  ,  1962 
tied  in  CI imatologica 1  Data 


Expo-  Accu- 
sure  racy 


Hourly  Precipitati 
Daily  Amounts 


Data,  California 


41.7  ' 
43.9' 

43.8  ' 

45.9  ' 
40.6' 


46.2  ' 
40.0  ' 
46.9  ' 

37.0  1 
33.5' 

38.8  ' 
41.4  ' 

34.1  ' 

35.9  1 


48.3  • 
53.0  ' 
56.3  ' 


121°  48.9' 

122°  07.7' 

122°  07.3 ' 

122°  05.8 ' 

122°  04.9* 


16.1  ' 
03.7  ' 

44.2  ' 
18.5  1 
45.0  ' 
00.5* 
05.7  ' 


44.5  ' 


405 
345 
450 
370 

395 
140 
245 
475 

1000 
250 
330 
600 
580 
10 
700 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


.00     1.35     4.80  7.25 


.78  4.20  4.10 
.13  3.30  2.50 
.44     4.25  4.19 


5.83 
6.04 
5.30 
6.90 
6.67 
.9.42 
3.41 
6.85 


122°  01.3' 


.30     2.07     2.36  3.54 


.00  .00  3.65  4.76 

.17  .01  .90  2 .90 

.22  1 .75  3.86  .07 

.34  .14  3.72  2.85 


9.59 
6.06 
9.40 
5.41 
11  .91 
11.95 
14.57 
11.11 
20  .07 
15.02 
11.50 
14.59 
3.58 
8.28 
3.42 
4.94 
8.41 
3.98 


6P  13th,  3.55 


33.8  ' 
31  .0  1 
21.8  ' 
31.8  ' 
21.6' 
26.5  1 


120°  44.2' 

120'  55.9* 

1206  56.2' 

120'  46.4* 

120°  47.5' 

120°  51.5' 


2000 
445 
350 
1820 
1530 
750 


Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 


Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


2.79  4.05 


.97     2.20  2.50 


10.51 
6.06 
7.09 


32.0" 
31 .6  ' 

45.8  1 
46.0  ' 
33.0  1 

47.9  ' 


121"  31.3' 

121°  37.0' 

121°  47.0' 

121°  51.2* 


3340 
845 
2000 
1750 
120 
220 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


7.90 
2.02 
4.50 


4.74 
3.03 
5.90 
2.47 
2.03 


5.98 
.00 
1.38 
3.85 


26.80 
13.59 
9.82 
18.98 
7.17 
8.20 


38°  12.6' 

38°  18.0' 

38°  05.0' 

38°  12.8' 

38°  12.0' 

38'  07.9* 

38'  18.3' 

38°  10.3' 

38"  09.8 1 

38°  09.1  * 


120°  41.0' 

120°  27.5* 

120°  31.0' 

120°  33.5' 

120&  46.5' 

1 20 "  50  . 0  ' 

120"  54.1' 

120"  32.6' 

120"  29.8' 

120°  28.3' 

120"  48.6' 


1120 
2370 
2650 
2545 
900 
673 
355 
2560 
1760 
1950 
750 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


.75 
1.37 
1.11 
1  .97 


2.22 
1.85 
1.34 
3.01 


2.28 
3.82 
4  .38 


3.25 
3.39 
.06 


6.54 
7.52 
2.68 
5.29 
3.74 
3.40 
8.46 
6.25 
5.77 
4.17 


48.1  ' 
55.2* 
53.6' 
53.6' 
56.5' 


121°  53.5' 

121°  41.8* 

122°  12.0' 

122°  12.0* 

122°  15.7' 

122"  14.5' 


370 
370 
330 
215 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


.37  2.13  4.25  4.46 
.80     1.90     3.10  2.43 


.00     1.15  3.60 


.80 
3.00 
6.49 
5.04 
3.73 
3.57 
1 .97 


Record  not  consistent 


6.92 
4.47 
19.72 
18.  19 
11.52 
10.37 
7.56 


124°  04. 61 


360 
195 
100 


Good 
Good 
Good 


3.00  3.32 
2.40  5.10 
1.35  4.35 


2.20  2.85  1.91  .12  1.82 
1.90  1.00  .50  1.00  2.00 
1.65     1.60     1.65       .25  1.40 


15.62  (.10 

14.30 

12.27 


45.0  1 
45.0  1 
48.0  1 
33.0  ' 


42.0  ' 

54.6  ' 
41.3  ' 

58.7  ' 

53.1  ' 
47.5  1 


120° 
120° 
120° 
120° 


120° 
120° 
120" 
120° 
120' 
120° 


40.0  ' 
39.0  ' 
53.5* 
59.0  ' 


34.0  1 
40.0' 
48.8  ' 

06.1  ' 


3408 
3100 
785 
1000 

1580 
3530 
4414 
1780 
6775 
1600 
1900 


Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


2.69  3.10  4.45 

2.86  3.28  4.65 

2.52  5.30  3.10 

1.45  3.75  .16 

.75  1.51  2.58 
2.75 
1 .74 


2.97 
1.72 
1.23 
1.50 
2.42 


4.50 
2.64 
6.19 
3.60 
3.23 
5.50 


4.92 
3.96 
3.68 


4.35     4.54  3.10 


12.97 
13.62 
11.93 
6.68 
5.42 
10.55 
12.29 
19.00 
11.11 
9.99 
13.67 
15.33 


29.8  ' 
37.0  1 
47.3' 


Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


58.3  ' 

19.4  * 
15.4  * 
56.8  1 
25.1  ' 
22.8  * 
00.8  * 


21.0  ' 

28.1  * 
52.9  ' 
19.5' 

08.2  ' 
19.4  ' 

22.3  ' 
00.8  ' 


05.4  ' 
02.6' 
02.8  ' 


124° 
124° 
124° 
123° 

123°  57. 

123°  56. 

123'  47. 

123°  54. 

123e  57.0* 

124°  03.9' 

123"  54. 

124°  06. 

123°  48.0' 

123°  59.2' 

124°  16.8' 

124°  09.0' 

124'  02.5' 

124°  19.8' 

124c  04.8' 


200 
75 
2200 
1875 
150 
900 
470 
600 
1000 
2500 
200 
410 
650 
105 
175 
250 
60 
900 


1.20 
1.56 
12.30 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 


3.03 
1.28 
1.32 
2.00 


1.48 
2.33 
1 .30 
2.70 


1 .00 
1  .76 
1  .98 
2.10 
3.00 


2.33 
2.82 
1 .67 
1 .84 


1 .76 
2.79 
2.50 
3.25 


5.18  2.40 
13.11  * 

4.04  2.64 
2.99  2.05 
3.08  .63 
1.09 
2.38 
1 .70 
1 .72 
1 .70 
1 .70 


.59 
.48 
1.50 
1 .20 
2.56 
1 .69 
14.34 
1  .44 
.00 


1 .49 
1 .65 
1.25 
1 .78 


7.89 
11.22  (1.10 
17.70 

13.68  (2.05 
10.24 

11.43     (.11  o 

12.24 

13.70 

16.27 

16.84 

13.60     (.44  O 
11  .77 
11 .98 

9.15 

9.81 
11.00  (1.20 
11.55 

7.70 

7.86 


38 °  49.5' 
39'  02.8' 
39°  03.5' 


122°  43.3' 
122°  57.8' 
122"  56.2' 


2520 
1475 
1475 


Good 
Good 


Good 
Good 


.48  10.71 
.74  .07 
.00  5.34 


18.0  1 
08.0  1 
47.5* 
03.0  1 


5065 
4658 
5310 
3500 


Good 
Good 
Good 
Fair 


Good 
Good 
Good 


1.20  5.77 

1 . 90  2 . 40 

.52  .70 

.58  3.22 


4.10 
1.55 
1 .68 


15.90 
11.00 
4.86 

7.91 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


d  County     (Cont .) 


Mllford 


Jas 


vl  1 1  e 


Wendel  1 
Terrao  6  SW 

Susanvllle  Courthouse 
Dakin  Fish  and  Game 
Bleber-Cary 
Bagard  RS 

Ravendale  S  ESE 

Otis  Canyon 

Willow  Creek-Murrer 

Marin  County 

Lagunltas  Lake 
Stafford  Dam 

San  Anselmo  Fire  Station 

Stlnson  Beach-Mess 

Sao  Rafael  No.  2 

Ross  Brooks 

Novate  Fire  Station 

Angel  Island  State  Park 

Belvedere-Flint 

Toma les-Cerini 

Pt .  Reyes- Noren 

Nlcasio  Dam  Site 

South  of  Nlcasio 

Below  Kent  Dam 

Bon  Tempe  Dam 


Alpin 


[i.ini 


Rio 


Mill  Valley  Res. 
Tam  Valley-Glessner 
Woodacre  Marin  Co.  FD 
San  Anselmo  Fire  Dept. 
Hill  Valley  DPW 
Tlburon-Rldge  Road 
Novato-Cambrldge 


M.-  iic)ik.-  i 


Adanac  Lodge 

Cedar  Creek  Hatchery 

Laytonville-Wincheste 

Willits-Safford 

Mina-Hotchkiss 

Boonville-Wallach 

Harris- Drewry 

Sherwood  Valley 

Boonvll le-Farrer 

Philo- Schmidt 

Br  a nscomb- Branson 


Mod- 


Coun 


Alturas  Insp.  St 
Alturas-Copco 
Alturas  6  SSW 

Likely-Vance 
Tulelake  Inspect 
Fort  Bidwell  7  N 
Cedarville-Hanse 
Lookout- Shaw 
Alturas  7  ESE 
Willow  Cr.  Ranch 
Buck  Creek  RS 


Unofficial  Wea 


La  t  i  tude        Long 1 1 ude 


120"  21.8' 

120"  31.5* 

120  12.5' 

120°  33.6' 

120°  39.7' 

120°  22.0' 


21.0  ' 

48.7  ' 
25.0  ' 
19.0  1 

07.8  ' 
30.0  1 


57. 0-  120'  16.5' 
08.4'  120  16.7' 
34.0'       120°  40.0' 


54.9' 
58.3' 
57.6' 
06.3  ' 
51.0  ' 
52.5' 
14.6' 
03.6' 
03.5' 
02.5' 
00.0  ' 
57.5' 
57.0  ' 
57.5' 
54.0  ' 


39"  50.8' 

39°  50.4' 

39°  39.2' 

39°  24.9' 

39°  58.9' 

39°  01. 

39°  59. 


41s  36.0' 

41°  56.0' 

41°  26.4' 

41°  21.0' 

41"  30.0' 

41°  50.0' 

41°  52.4' 


121'  08.6' 
121°  05.0' 


122°  31.7' 
122°  33.6' 
122°  34.2' 


122* 
122" 
122* 
122* 
122* 


26.5  ' 
27.9  ' 
54.0  1 
49.0  ' 
45.0  ' 


122°  42.0' 

122°  42.5' 

122°  37.0' 

122°  38.0' 

122°  35.0' 

122°  34.0' 

122°  32.6' 

122£  38.0' 

122°  33.7' 

122*  31.7' 

122'  26.9' 


123* 
123* 
123" 
123° 
123" 
123' 
123* 
123° 
123* 
123* 
1 2  3 


42.0' 

42.3  ' 
31.5' 
19.5' 
31.6' 
17.6' 
36.7' 
26.5' 
22.0' 

26.4  ' 
34.8  ' 


28.4  ' 
31.9' 
34.0' 
08.9  1 
30.1  ' 
12.0  ' 


120°  24.0' 
120'  45.0' 
120*  1' 


4140 
4225 
4040 
5320 
4325 
4000 
4125 
5680 

5350 
4075 
4930 


785 
250 
LOO 


190 
185 
200 
7  20 

185 
580 


1100 
950 
1925 
1350 
IS  00 
1550 
L9GQ 
2170 
394 


4410 
4400 
4430 
4155 
4  400 
4408 
5300 
4450 
4  500 
4900 
5200 
5195 


STORM  OF  OCTOBER     8-15,  1962 

published  in  CI imatological  Data,  oi 

Type        Expo-  Accu- 

Gage        sure        racy  8  9 

Good        Good         .00  .00 


Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
G  ood 

Go.  >d 

Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Fair 
Good 
Good 
Boi  id 
Good 
Good 
Good 


Pail 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Goo  i 
Fair 

Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fall- 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Fair 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Hourly  Precipit 
Daily  Amounts 


.39     3.00  4.00 


1 .47 
1.12 
1.35 
2.66 


5.26 

2.35 
3.04 


4.35  3.86 


2.35  3.24 


3.36  2.60  .00 
.82     3.52  1.26 


.00     1.20     1.50  3.33 


2.14  1.38 

4.06  3.89 

3.07  .76 


.05     7.00     4.50  2.60 


3.90 
6.21 
.30 


2.67 
6.40 
.10       .07  5.07 
T       .78  7.80 
.44     3.50  2.46 
.40     2.02  3.25 


.22  .58  5.35 

.24  .60  5.19 

.60  1.27  7.90 

.70  .05  5.75 

.45  1.04  7.10 


2.85 
2.60 
5.55 
6.94 
2.85 


1.29  .00 

1.99  .02 

5.60  .25 

3.53  1 . 50 

1.65  .00 

1 .40  T 

2.51  1.72 

2.90  1.25 

1.85  .04 

4.49  1.86 
3.77  2.13 
4 . 70  2.53 

3.50  2.05 
4.45  2.90 
2.70  2.10 
3.40  2.11 
3.65  2.10 
4.28  .51 
3.05  2.13 


3.75 
3.53 


2.63     3.55  4.00 


.25     5.15     2.25     1 .42 


.00     4.68     2.15  1.21 


.00     1.30     4.12  4.42 


1 .  50     3  .  80     4  .  30 


1 .15 
.46 
2.60 
.60 
2.94 
1 .28 
1 .46 
2.00 


1  .07 
1.25 
1 .03 
1  .21 


1  .05 
1 .22 
1.27 
1 .07 


1 .45 
.90 
1 .21 
2.52 
1 .52 
2.25 
1 .25 
.28 
2.84 
1  .37 
1  .50 


1  .70 
1  .08 
1 .10 


1  .48 
1.15 
1.77 
1.45 
1 .20 
1.04 
1.17 
1.01 


11 .84 
15.02 
3.51 
9.98 
9.45 
6.33 
8.77 
10.74 

4.82 
9.75 
9.86 


15.15 
8.83 
11.78 

13  .35  Most 

11.13 

13.61 

8.12 

7.11 

7.22 

9.55 
12.57 
12.53 
11.95 
17.09 
12.05 
15.94 

9.05 

9.13 

9.12 
11.92 
14.07 

8.61 
11.10 

8.37 


17.03  (.50 

17.32 

16.50 

12.16  (.76 
12.94 

8.99 
16.66 
10.90 
10.97 

8.48 
22.20 


5.58 
5.13 
5.49 
9.44 
6.04 
8.23 
5.78 
4.11 
8.24 
5.82 
6.31 


Roosevelt  R 
Chews  Ridge 
Cone  Peak 
Indians 


Lake  Curry 
Napa- Haven 
Veterans  Home 
Carneros  Valley 
Mt.  LaSalle 
Nupa-Jergensen 
Callstoga  City 

Nevada  Coun 


Bridgeport  2 
Fuller  Lake 
Go] J  i l  Opport 
Washington 
Washington  Ri 
North  San  Jua 
Drum  Forebay 
Wolf  Mtn. 

Placer  C 


Radio  KAHI-KAF1 
Long  Valley  Orchard 


Loomis  2  NW 


11'  ■  ;i 


Riv 


Apple„ 
Lincoln  6  ENE 
Weimar  1  W 
Horseshoe  Bar 
Colfax  FS 


Plu 


Loyalt 
Beckwo 
Taylor 
Tobins 
Plumas 


Bucks 
Chilcoot 
Boulder  Cr 
Mohawk  RS 
Chester  RS 


Resort 
Eureka  Park 


Coun 


Arden  &  Mission 
Dewey  fi<  Winding  Way 
Hedge  &  Fruitrldge 
Town  1  Country-Ganse 
Country  Club  Center 


36"  20.0' 
36°  00.0' 
36*  10.0' 


23.0' 

17.0  ' 
20.2  ' 

22.1  * 


18.9  1 
22.0' 
14.9' 
08  .0  ' 


38*  56  ,0  1 

38"  51.0' 

38°  53.0' 

38°  49.1 ' 

39°  14.8' 

38°  53.6' 

38°  50.0' 

39°  00.1 ' 

38°  59.7' 

38°  55.9' 

39°  02.6' 

38°  48.1 ' 

39*  05.5' 


39"  50.  Q' 

40°  04.5" 

39°  56.1' 

39°  45.6' 

39"  53.8* 

39'  47.9' 

40"  10.0' 

39*  47.0' 

40"  17.0' 


121  *  47.7* 

121°  41.8* 

121°  30.0' 

121"  30.0' 

121"  30.0' 


122° 
122* 
12? 
122* 


12.0 
38.9 
57.8 
18.0 
55.8 
06.0 
45.2 
06.0 


120°  03.0' 

121°  17.7' 

121"  12.0' 

121°  08.7' 

120"  58.0' 

121°  12.5' 

120'  59.8' 

121"  08.0* 

120"  56.8* 


120"  18.0' 

120°  23.0' 

120"  50.3' 

121"  18.9' 

120"  41.9' 

121°  12.2' 

120°  08.4 ' 

120°  37.0' 

120°  39.0* 

121"  15.0' 


21.2' 
18.4  ' 
21  .8  ' 
21.1  ' 
23.3  ' 


300 
1100 
50  60 
5155 
208  5 


975 
5360 
2800 
2600 
3840 
2130 
4640 
2630 


1190 
400 

6310 
160 
365 

1225 

2300 
355 

1980 
625 

2325 


4875 
4880 
3580 
20  DO 
5175 
5100 
5000 
5000 
4400 
4530 


Mid 
Mid 
If  Id 


Rcdg 
Rcdg 
Rcdg 


Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Fair 
Good 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Good 

Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Fair 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good  .00 

Good  .00 

Good  .00 

Good  .00 

Good  .00 


2.40 
1.07 
1  .75 


.00     1.32  2.18 


2.00 
2.90 
2.79 


3.00 
3.90 
8.34 
3.51 


4.00 

2.93 
2.25 


3.22 
3.00 
2.95 
3.88 
2.40 
6.00 


.46     7.32     3.75  2.06 


4.15     5.93  4.53 
8.92  10.87 
6.10  6.70 


2.12 


.00  2.12  2.41 
.00     1.27  5.25 


7.89 
8.37 
4.08 
6.64 


7.91 
8.01 
8.15 


.00  1.20  2.67 
.00  .60  2.22 
.00  .34  .47 
.00  .24  1.78 
2.39 
6.85 
3.92 
.00  .36  1.39 
.00     1.66  4.55 


1 .52 
2.00 
9.90 
7.74 
4.00 
.21 


.86     1.14  4.61 


2.38 
2.75 
2.54 
1.31 


3.20 
3.38 
7.15 
1 .80 
9.66 


.92     7.86  1.86 


5.35 
4.20 
2.01 
3.88 
4.19 
4.35 
5.95 
4.64 
6.48 
6.53 
5.98 


.60 
3.51 
3.90 
3.40 
2.00 
3.55 
3.74 

.00 


.98     3.96  3.50 


4.70  1.45 


6.36 
3.55 
5.22 
5.65 


3.83 
4.82 
4.01 
3.84 
4.82 


.00 
.00 
.00 


11 .10 
9.30 
7.00 
8.56 


9.99 
8.82 
11.73 
12.56 
14.50 
15.75 
14.51 


15.38 
27.72 
19.67 
23.49 
26.38 
16.96 
20.83 
17.15 


16.24 
12.47 
13.12 
10.42 
4.82 
9.45 
10.87 
14.70 
17.07 
9.79 
17.34 
11 .14 
15.24 


8.  79 

7.92 
15.50 
25.55 
24  .58 
17.76 

4.13 
12.32 
18.17 

8.92 


9.42 
7.87 
8.18 
7.01 


-  332  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 
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STORM  OF  OCTOBER  8-15,  1962 
published  in  CI imatological  Data,  01 


jurly  Precipj 
Daily  Araoun 


Sac 


Del  Peso  Park 
Town  &  Country-H 
Grand  Island 
Mather  AFB 
West  Carmlchael 


Wes 


Acr 


Central  Valley  Hatchery 

Isleton 

Orangevale 

McClellan  AFB 


40.0  * 
36.4' 
11.8  ' 
35.0  ' 
36.0  1 


34.9  ' 
06.5  ' 
25.0  ■ 
09.5' 
41.0  ' 
39.7  1 


121°  41.8 ' 

121°  22.0* 

121"  36.7' 

121°  25.0' 

121°  23.5' 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Go.  >d 


.18  1.19  3.20  2.16 

.35  1.25  3.33  2.65 

.14  1.24  4.10  2.74 

.46  2.59  4.36  .08 


1  .66 
1  .68 
2.24 


4.90 
4  .03 
4.01 
5.11 
3.02 
4.00 
5.30 


1 .79 
2.64 
1  .95 


7.18 
7.58 
8.22 
8.74 
7.32 
8.76 
9  .44 
8  .48 
5.37 
7.87 
8.25 
9.22 
6.63 


San  Mat 


Park 
nty 


Burlingame-Adeline  Drive 
Woodside-Phleger  Estate 
Piloll 

Portola  Redwoods  State  Park 
Skylonda  Fire  Station 
San  Carlos  Fire  Dept. 
Vallemar-Pacifica 


Santa  Cla 


unty 


Mt.  Madonna  Co.  Park 
San  Jose  DFF  Station 
Rous  ten 
Peabody  Ranch 
Morgan  Hill-Ward 
Saratoga-Pike 
Gllroy-Hastings 
Moffett  Field 
Cupert  ino-Bagar 
Cupertino- Leal 
Alma  College 

Morgan  Hil 1-Scheidegger 
Lob  Altos 
Los  Gat os-Smith 
Big  Basin  Way  Station 
Cox  Ave.  Station 
Lake  Elsman 
Lake  Klttrldge 
Los  Gat os  Stn. 
Sheldon  Ranch 
Oak  Flat  Ranch 
Almaden 
Anderson 
Calero 
Guadalupe 
Lexington 
Stevens  Creek 
Saratoga-Cl 
Saratoga-Krieg. 
Chemeketa  Park 


ke 


Santa  Cruz  County 

Glenwood  Lennox 

Millberry 

Davenport 

Boulder  Creek-Huhtula 
Branciforte-Weilenmonn 
Boulder  Creek-Cress 
Felton 

Los  Gatos-Hobson 
Mt.  Hermon-Lacy 
Station  Ranch 


Sha 


County 


Hat  Creek  RS 
Platina 
Old  Station 
McArthur  Highway  MS 
Gibson  Highway  MS 
Darrah  Fish  Hatchery 
Central  Valley-Burns 
Castle  Crags  State  Park 
Fall  River  Mills 

Siskiyou  County 

Montague-Drummond 

Yreka  RS 

Seiad  Valley  RS 

Montague 

Little  Shasta 

Ti  Bar  RS 

Gazelle  4  NNW 


Sola 


County 


Dixon  NBC 
Rio  Vista  4  KW 
Dixon- Morris 
Winters- Wolfskin 
Wild  Horse  Valley 

Sonoma  County 

Two  Rock 

Sebastopol-Holmes 
Sebastopol-Norris 
Cazadero- Payne 
Petaluma-Walters 
Dry  Creek  (Hamilton 
Petaluma-Burns 
Kingman  Ranch 
Healdsburg-Unkefer 
Sebas  t  opo 1 -  An way 
Santa  Rosa-Newton 
Camp  Meeker-Abbott 
Healdsburg  2  E 
Santa  Rosa  Sewage  P 

Sutter  Countv 


New  England  Orchards 
Wheatland  Calpak 
Yuba  City 


Tisdale  Bypa 
Sutter  City 


37"  34.0' 
37"  27.3' 
37°  28.2' 


37°  00.7' 

37°  19.0' 

37*  17.4' 

37°  02.7' 


19.4  ' 
18.0  1 
10.8' 


15.6' 
15.2' 
17.0  ' 
07.8  ' 
11.5' 
13.0  ' 
09.0  ' 
10.5' 


16.8  ' 
15.0  ' 
10.0  ' 


37°  06.3' 
37°  07.0' 
37°  00.9' 


03.0  ' 
06.2  ' 

03.0  ' 

06.1  ' 


40"  48.0' 

40°  21.7' 

40°  40.5' 

41°  04.6' 

41°  00.6' 

40°  25.9' 

40°  40.6' 

41°  08.9 ' 


41°  38.5' 
41°  42.5' 
41°  50.6" 
41"  43.7' 
41°  43.0' 
41°  31.8' 
41"  35.0' 


38°  23.1' 

38°  12.0' 

38°  26.7' 

38°  30.0' 

38"  19.0' 


38"  16.0* 

38°  25.0' 

38°  20.8' 

38°  36.8' 

38°  17.0' 

38°  34.2" 

38°  13.0' 

38°  28.0' 

38°  36.0' 

38°  23.0' 

38°  32.0' 


39°  05.0' 

38°  59.0' 

39°  07.8' 

38°  47.5' 

39°  09.5' 

39°  01.7' 

39°  08.5' 


122°  23.0' 

122"  18.0" 

122"  18.6' 

122"  12.7* 

122°  15.9' 


121°  42.2' 

121°  57.0' 

122°  06.5' 

121°  30.6' 

121°  39.9' 

122°  27.0' 

121°  43.4  * 

122"  03.1  * 

122"  00.5* 

122°  02.0* 

121°  59.7' 

121*  44.2' 


121"  56.0" 
122°  00.9* 
121"  58.8* 


121° 
121° 
121° 
121* 
121" 
122° 
121° 
122" 


58  8 
55.  1 
11.8 
10.2 
58.5 
07.3 
05.0 
55.8 


121' 
122' 
122* 
121' 
122* 
121°  59.9 


122°  24.4' 

121°  59.7' 

122"  21.9' 

122°  19.2' 

121°  27.0* 


122"  27.1 ' 

122°  38.4' 

123°  11.7' 

122°  31.6' 

122°  23.0' 

123"  31.5' 

122°  32.5' 


121°  11.0' 


122"  47.0' 

122"  56.0' 

122"  48.4' 

123*  18.0' 

122°  43.0' 

122*  59.8' 

122°  42.8' 

122°  51.0' 

122"  54.0' 

122°  53.0' 

122°  39.0' 


122° 
122* 
122° 


57.2  ' 
52.0  ' 
45.2  * 


39.0 
27.0 
36.3 
35.4 
06.1 
46.8 
44.8 


355 
700 
350 
425 
1480 


1880 
90 
2000 
475 
360 
850 
975 
39 
175 
300 
900 

550 
250 
330 
581 
350 

1129 

1426 
552 
375 

1950 
560 
665 
500 
530 
680 
560 
272 
290 

1020 


50 
950 
400 
500 
286 

1450 
450 

1080 


3348 
2300 
4380 
3300 
1435 
975 
765 
2026 
3307 


2700 
2700 
1371 
2538 
2725 
710 
2730 


75 
775 
200 
1088 
130 
190 
240 
225 
880 
680 
850 
700 
102 

20 


Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 

Gn>.d 

Good 
Good 
Fair 

Good 


Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
G<  >od 


Good 
Good 
Good 
Good 

Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 


Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Gi  »-id 


Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Fair 
Good 

Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


.00     1 .54     1 .87 


4  .33 
6.70 
1.87 


1 .20 
2.10 
3.15 
1.23 

.00 
2.62 

.65 


6. 19 
2.00 
2.97 
2.50 
2.21 


4.48  .74 

5.80  3.88 

2.90  5.70 

3.85  2.75 

8.07  .85 

3.55  .29 

4.09  2.92 


.02  2 . 74  1 .04  1 . 52 

00  T  .40  2.63 

.00  0.63  2.78  7.10 

.26  .10  .09  1.30 

.00  .00  .98  1.85 

.04  .24  1.22  8.15 

.00  2.10  1.50  5.80 

.01  .06  .94  .51 

.00  .49  2.97  .17 

T  .00  1.50  6.50 

.00  .56  1.75  5.48 

.00  1.10  .45  4.45 


1 .55 
2.92 
2.00 


.00 


1.33 
1 .33 
2.91 
1.31 
2.05 
1.77 
3.32 


1.12  3.23 


.20     1.70     1.30  10.90 


.82 
1.10 
8.20 
3.12 
9.58 
7.40 
6.52 


4.55  4.42 

6.05  .00 

2.40  .00 

5.60  .00 


1.43 
1.34 
1.13 
.17 
2.20 
1.05 
1.65 


1 .75 
1 .80 
l  .  60 
3.04 
1  .  10 


.00 
4.86 
5.20 
2.06 
6.33 
2.36 
3.82 
2.68  6.51 
2.07  7.41 
.99  3.96 
.82  3.83 
.72  4.02 
1.94  13.41 


5.32  14.11 


3.50  2.75 


1 .51 
4  . 00 
2.50 


1 .58 
1.17 
4.25 
1.50 


91  3.10  2.10 
2.35     2.51  4.80 


3.43 
5.48 
5.25 
5.70 
3.00 
6.50 
4.95 
4.90 
6.10 
5.52 

1.40     7.50  3.60 


3.49 
3.93 
3.00 
.32 
3.26 
2.00 
3.00 
1 .46 
1 .40 
2.50 
2.00 
5.00 
.37     6.09  2.51 


1 .62 
8.18 
2.44 
4.34 
6.32 
4.53 
2.74 
2.21 
2.24 
.46 


1 .20 
1 .65 
8.03 


1.62  5.25  T 

1.00  5.01  .00 

2.50  2.62  2.52 

2.95  2.54  1.84 

5.76  4.12  2.24 


1.20 
1.75 
2.86 


2.27  1.15 


1 .22 
2.05 
1.78 
1 .30 


12.38 
13.18 
11.57 
10.29 
14  .55 
5.37 
11 .80 


9.43 
4.14 
15.16 
1 .75 
5.53 
13.07 
10.85 
1 .52 
3.63 


8.15 
4.67 
10.10 
16.95 
7.87 
17.61 
10.67 
13.41 
6.27 
4.66 
17.11 
5.23 
9  .10 
15.79 
14.66 
7.87 
6.87 
7.01 
18.20 


4.67 
22.71 

6.48 
21.16 
10.33 
17.22 

7.66 
13.13 


10.19 
6.18 
8.70 
8.15 

12.95 
4.71 

11.07 

18.74 
7.61 


10.81     (.19  on  7th 
3.78 
3.51 

12.19   (.02  on  6th; 


7.00 
6.09 
7.72 
7.51 
12.85 


8.22 
18.63 
10.54 
12.58 

9.01 
14.30 
10.40 

9.94 
21  .60 
10.26 
14.50 
14.10 
10.17 

7.79 


9.71 
7.02 
5.28 


tea  rtfwreecw  DOtw«  following  Stitloo  Intel. 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


Location 

Tehama  County 

Black  Butte  Dam 
Orland  8  HE 
UBDtOQ  6  E 
UaatoD  1  E 

Trinity  County 

Bidden  Valley  Ranch 

Zenla-Burgess 

Lewiston 

Yolo  County 

Lake  Solano 
Holland  Ranch 
Esparto 

Elk  Horn  Ferry 
Capay  4  > 
Plainfield  1  HHW 
Rumsey  1  N1 
Woodland  1  SSW 
Woodland  3  W 
Yolo  2  HE 

Dunnlgan- Powers  Rancl 

Yuba  County 

Smartsville 

North  SaD  Juan  4  NE 

Dantom  Orchard 

Hot*:     It  would 


Unofficial  We 
Latitude  Longitude 


38°  48.5' 

39°  49.1 ' 

40°  26.2' 

40°  26.2' 


38°  29.6' 
38°  37.3' 
38°  42.0' 
38°  40.5* 
38°  42.2' 
38°  54.9' 
38°  54.1' 
38°  40.1 ' 
38"  41.0' 
38°  45.9' 
38°  53.3* 


39°  12.0' 
39°  25.0' 
39°  09.6' 


STORM  OF  OCTOBER     8-15,  1962 
ther  Stations  not  published  in  CI imatological  Data,   or  Hourly  Prec 
Obs.       Type        Expo-       Accu-  Daily  Amo 


Data,  Califo 


122°  19.8' 

122"  04.0' 

121°  46.0' 

121°  50.8' 


38.0  ' 
07.0  ' 
49.0  ' 
14.9' 
46.3  ' 
50.0  ' 
46.9' 
59.3' 


18.0  ' 
04.5  ' 
31  .4  ' 


Elev. 


425 
172 
3250 
2395 


Tim 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


.81  1.35  .12 

.10  4.45  1.45 

.48  4.00  2.39 

.60  3.00  1.69 


1 . 80  2 . 40 
6.00  .82 
2.09  .23 


3.78 
5.50 
2.05 


1  .78 
2.50 
1.37 


.19     2.44  3.61 


.22  3.06  2.35  1.92 

1.90  2.31  1.68  .00 

.14  3.60  2.00  1.50 

.  17  1 .37  *  6.00 

1.72  .00 

.07  2.11  2.41  2.19 

.85  6.50  2.40  .00 

.00  2.25  3.07  3.11 

.40  2.48  3.59  .04 

.18  2.00  4.53  .06 

.10  2.65  2.40  1.51 


3.61 
5.02 
4,03 
e  day 


12.36 
17.24 
6.14 


7.55 
5.89 
7.24 
7.54 
7.97 
6.78 
9.90 
8.52 
6.56 
6.83 
6.66 


14.84 
17.58 
10.24 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

23 

26 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

77 
11 

29 

30 

3 1 

AD  1  N  RS 

MAX 

87 

80 

71 

58 

63 

61 

57 

60 

68 

56 

53 

59 

55 

44 

50 

 - 

52 

63 

67 

68 

71 

73 

75 

75 

76 

73 

74 

76 

77 

78 

74 

72 

66  6 

MI  N 

26 

45 

43 

39 

39 

44 

35 

30 

32 

30 

27 

30 

32 

35 

35 

36 

36 

36 

35 

35 

34 

35 

38 

35 

35 

35.6 

ALDERPO I  NT 

MAX 

82 

85 

76 

67 

68 

72 

67 

61 

73 

62 

62 

60 

63 

55 

59 

63 

77 

77 

74 

75 

73 

74 

76 

78 

59 

58 

71 

74 

76 

78 

70 

MIN 

40 

46 

5  ' 

52 

50 

48 

45 

43 

41 

37 

39 

43 

47 

50 

50 

48 

51 

53 

51 

46 

50 

48 

49 

48 

47.4 

ALPINE 

MAX 

89 

85 

78 

71 

66 

69 

72 

79 

83 

80 

76 

81 

80 

73 

67 

67 

67 

60 

68 

77 

85 

82 

77 

75 

75 

78 

81 

66 

86 

90 

90 

MIN 

46 

52 

46 

42 

46 

54 

52 

50 

48 

51 

50 

42 

43 

42 

46 

45 

46 

53 

54 

52 

51 

38 

44 

56 

57 

57 

58 

58 

49.9 

ALTURAS  RS 

MAX 

B4 

87 

79 

68 

54 

65 

62 

55 

66 

63 

49 

5  9 

55 

43 

48 

59 

54 

63 

68 

7  0 

72 

75 

76 

78 

78 

77 

67 

79 

82 

82 

61 

67  7 

MIN 

38 

35 

21 

2  0 

26 

4 

36 

34 

36 

38 

29 

35 

31 

31 

29 

30 

29 

26 

26 

25 

26 

26 

27 

29 

26 

26 

26 

29 

30.6 

ANGW 1 N  PAC  UNION  COL 

MAX 

82 

82 

70 

69 

72 

69 

70 

69 

66 

60 

57 

5  9 

53 

58 

62 

64 

71 

75 

71 

71 

75 

74 

61 

55 

6  3 

68 

73 

77 

81 

79 

68,7 

MIN 

6  0 

60 

47 

50 

40 

46 

55 

4  9 

54 

47 

52 

49 

43 

49 

49 

52 

47 

51 

47 

52 

55 

51 

47 

48 

49 

47 

54 

54 

58 

56 

50.5 

ANTIOCH  F I BREBOARD  MILLS 

MAX 

87 

90 

77 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

80 

74 

71 

71 

66 

66 

73 

79 

77 

67 

71 

77 

78 

65 

64 

62 

6  5 

i\ 

64 

68 

77 

72.6 

MIN 

55 

62 

58 

58 

60 

45 

61 

55 

5  9 

54 

52 

57 

49 

54 

56 

56 

50 

3  1 

49 

49 

5  2 

54 

55 

52 

55 

51 

47 

47 

48 

52 

53.4 

ANTIOCH  PUMP   PL T  3 

MAX 

90 

94 

80 

75 

78 

78 

76 

78 

7  9 

75 

75 

73 

73 

67 

67 

77 

73 

73 

re 

77 

70 

67 

63 

6  0 

t>0 

65 

70 

78 

73.9 

MIN 

" 

2 

48 

4H 

48 

43 

50 

8  L 

54 

53 

58 

56 

47 

47 

48 

50 

4, 

45 

47 

47 

46 

46 

47 

53 

50 

45 

43 

45 

47 

48.8 

ASH  MTN 

MAX 

90 

93 

87 

75 

62 

75 

77 

75 

79 

82 

83 

81 

82 

86 

73 

75 

76 

77 

79 

82 

62 

60 

73 

67 

74 

82 

66 

83 

77.6 

MIN 

56 

5 

54 

4 

52 

48 

43 

4  6 

47 

52 

55 

5  5 

48 

45 

49 

53 

55 

54 

51.8 

AUBERRY 

MAX 

92 

88 

79 

68 

73 

76 

75 

77 

80 

79 

77 

76 

77 

67 

73 

73 

76 

77 

78 

80 

76 

70 

65 

73 

78 

82 

77 

60 

75.3 

MIN 

54 

52 

50 

40 

40 

41 

45 

46 

49 

49 

45 

46 

49 

41 

45 

47 

45 

45.9 

AUBURN 

MAX 

88 

92 

80 

70 

74 

77 

71 

77 

7  9 

78 

64 

64 

64 

57 

76 

76 

74 

75 

75 

77 

78 

77 

66 

59 

66 

62 

74 

78 

79 

73.0 

MIN 

58 

51 

46 

41 

41 

8  2 

46 

46 

48 

50 

52 

51 

50 

51 

50 

45 

46 

48 

51 

51 

49.3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

68 

6  8 

67 

67 

68 

69 

67 

64 

66 

63 

65 

66 

66 

66 

68 

66 

6  9 

68 

67 

69 

68 

71 

65 

63 

63 

64 

63 

63 

65 

66 

66.4 

MIN 

56 

54 

54 

6  3 

52 

5  2 

56 

54 

53 

53 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

53 

53 

56 

57 

54.5 

BAKER  9  NNW 

MAX 

96 

98 

99 

95 

81 

64 

86 

86 

90 

93 

94 

92 

89 

92 

78 

77 

76 

67 

75 

81 

66 

89 

90 

90 

90 

90 

39 

90 

91 

69 

87.3 

MIN 

5 

57 

56 

59 

61 

60 

57 

58 

60 

47 

52 

6  0 

52 

53 

54 

52 

54 

55 

57 

59 

56 

56 

52 

60 

60 

33 

56.8 

3AKERSF  I  ELD   WB  AP 

MAX 

92 

89 

?s 

72 

77 

78 

74 

77 

82 

85 

83 

81 

87 

71 

67 

70 

72 

77 

80 

79 

79 

81 

84 

76 

67 

67 

71 

76 

84 

79 

83 

78.0 

MIN 

50 

52 

53 

57 

57 

60 

56 

50 

46 

47 

50 

54 

51 

6  0 

52 

53 

6  9 

51 

48 

54 

51 

46 

50 

53 

5  3 

53.3 

3ALCH  PH 

MAX 

92 

91 

83 

69 

71 

73 

72 

76 

79 

80 

80 

77 

86 

83 

64 

64 

c.8 

72 

73 

76 

77 

79 

80 

76 

74 

70 

74 

77 

83 

80 

79 

76.8 

MIN 

56 

65 

5 

60 

50 

52 

53 

54 

56 

68 

5  7 

58 

52 

48 

45 

47 

49 

53 

53 

52 

52 

63 

56 

52 

50 

48 

51 

56 

58 

58 

54.3 

1ARRETT  DAM 

MAX 

90 

96 

88 

84 

67 

69 

75 

78 

87 

88 

85 

84 

86 

87 

11 

72 

72 

72 

63 

72 

81 

85 

65 

64 

83 

80 

84 

89 

91 

87 

69 

81.5 

MIN 

48 

47 

47 

51 

46 

41 

41 

43 

42 

41 

4  1 

42 

42 

44 

41 

42 

51 

43 

43 

42 

42 

42 

40 

40 

42 

43 

43 

47 

44 

43.6 

1ARSTOW 

MAX 

95 

96 

90 

72 

78 

89 

82 

85 

90 

89 

86 

85 

85 

83 

73 

72 

62 

73 

79 

83 

86 

65 

87 

87 

86 

89 

87 

85 

85 

85 

83.3 

MIN 

58 

57 

59 

52 

52 

46 

51 

47 

80 

58 

54 

53 

6  0 

45 

43 

50 

46 

51 

49 

46 

47 

47 

49 

50 

49 

49 

47 

47 

50 

51 

47 

50.0 

lEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

91 

93 

87 

80 

57 

65 

72 

82 

86 

62 

81 

81 

74 

79 

72 

69 

72 

62 

78 

81 

83 

81 

80 

79 

85 

87 

66 

87 

88 

85 

85 

79.6 

MIN 

61 

58 

52 

4 

45 

0 

41 

54 

51 

48 

48 

47 

44 

41 

39 

44 

48 

47 

48 

54 

49 

48 

49 

51 

56 

57 

55 

56 

60 

57 

60 

50.2 

EAUMONT   1  E 

MAX 

97 

92 

85 

81 

6  9 

75 

76 

89 

90 

86 

83 

83 

85 

81 

71 

67 

67 

76 

82 

87 

34 

61 

82 

87 

90 

90 

66 

66 

86 

82.0 

MIN 

56 

55 

51 

52 

47 

45 

45 

44 

51 

47 

4  5 

45 

48 

50 

49 

48 

38 

46 

50 

45 

50 

51 

46 

46 

46 

50 

51 

50 

58 

62 

53 

49.0 

EN  LOMONO 

MAX 

80 

86 

80 

74 

73 

72 

71 

75 

77 

78 

64 

62 

63 

60 

68 

75 

74 

75 

76 

70 

66 

65 

70 

76 

73 

78 

79 

80 

83 

73.0 

MIN 

51 

50 

49 

47 

38 

40 

39 

40 

43 

48 

59 

58 

4  6 

45 

43 

42 

42 

43 

44 

45 

47 

45 

44 

41 

38 

40 

43 

43 

44.8 

ERKELEY 

MAX 

79 

67 

67 

68 

64 

63 

70 

70 

71 

66 

67 

67 

61 

64 

70 

66 

61 

66 

66 

69 

57 

59 

59 

63 

66 

70 

72 

74 

75 

67.3 

MIN 

58 

54 

51 

49 

51 

6  0 

50 

59 

54 

56 

54 

56 

55 

48 

5.2 

55 

53 

50 

53 

5  2 

5 1 

51 

6  3 

5  4 

54 

5  4 

5  1 

50 

50 

5  3 

51 

52.6 

ERRYESSA  LAKE 

MAX 

90 

90 

86 

78 

79 

73 

75 

78 

75 

70 

69 

67 

64 

66 

68 

70 

/  6 

ao 

60 

77 

76 

79 

79 

69 

61 

69 

66 

72 

78 

78 

84 

75.0 

MIN 

54 

53 

52 

51 

48 

49 

48 

47 

48 

54 

57 

56 

47 

49 

56 

56 

50 

50 

50 

1 

50 

52 

52 

2 

51.5 

IG  BAR  RS 

MAX 

86 

87 

79 

67 

70 

75 

70 

55 

73 

61 

58 

54 

67 

54 

56 

65 

71 

73 

74 

75 

76 

75 

73 

74 

76 

73 

71 

72 

75 

71 

70.2 

MIN 

48 

50 

42 

4 1 

)  8 

36 

36 

41 

5  3 

48 

47 

43 

43 

39 

41 

38 

35 

3 

3  7 

44 

48 

49 

4  5 

46 

48 

49 

4  5 

48 

46 

46 

43.7 

IG  BEAR  LAKE 

MAX 

80 

77 

66 

65 

67 

73 

73 

67 

65 

64 

63 

60 

59 

52 

52 

46 

56 

60 

64 

67 

64 

65 

66 

67 

70 

70 

69 

67 

67 

64.9 

MIN 

32 

32 

2  5 

21 

25 

24 

29 

29 

27 

29 

34 

38 

24 

21 

27 

33 

34 

27 

26 

26 

25 

27 

27 

26 

25 

24 

29 

3  0 

24 

27.6 

IG  CREEK  PH  1 

MAX 

80 

76 

67 

57 

58 

61 

62 

65 

69 

68 

68 

66 

70 

64 

60 

61 

62 

62 

67 

74 

76 

72 

69 

71 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

67.9 

MIN 

61 

60 

52 

4  7 

41 

46 

4  5 

47 

8  1 

49 

51 

47 

5  3 

41 

37 

38 

44 

45 

44 

48 

53 

56 

57 

53 

54 

5  4 

5  4 

56 

57 

55 

54 

50.0 

I  SHOP   WB  AP 

MAX 

89 

86 

84 

73 

78 

(6 

79 

82 

6  3 

85 

83 

79 

80 

70 

60 

62 

74 

11 

79 

64 

87 

64 

83 

83 

81 

8  3 

8  i 

82 

60 

81 

79.  1 

MIN 

45 

45 

42 

39 

46 

3  1 

36 

38 

3  8 

38 

42 

59 

56 

46 

35 

38 

43 

42 

37 

37 

36 

38 

40 

37 

36 

36 

35 

37 

3  6 

39 

3  7 

40.3 

iSHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

59 

61 

55 

55 

41 

45 

48 

53 

6  6 

55 

50 

47 

40 

45 

26 

30 

37 

54 

54 

59 

64 

66 

61 

60 

60 

60 

60 

62 

59 

58 

52.4 

MIN 

45 

45 

3  9 

33 

2  9 

30 

3 1 

32 

*" 

43 

3 

29 

27 

23 

23 

23 

23 

34 

40 

42 

4  1 

39 

39 

40 

44 

40 

39 

39 

37 

35.2 

:UE  CANYON  WB  AP 

MAX 

78 

67 

56 

56 

57 

67 

60 

60 

60 

50 

50 

49 

46 

45 

50 

50 

6  0 

66 

64 

63 

66 

73 

72 

66 

67 

70 

73 

76 

74 

75 

76 

62.4 

MIN 

63 

47 

41 

40 

42 

3  9 

38 

44 

43 

40 

40 

40 

32 

31 

36 

34 

40 

48 

49 

47 

51 

57 

56 

52 

50 

50 

8  6 

58 

59 

60 

58 

46.5 

YTHC 

MAX 

99 

102 

101 

98 

85 

66 

91 

93 

3  6 

95 

94 

93 

97 

95 

90 

83 

82 

80 

79 

85 

68 

94 

94 

92 

89 

89 

93 

96 

91 

91 

9  1 

91.5 

MIN 

60 

59 

61 

68 

54 

51 

52 

53 

8  3 

54 

58 

58 

55 

61 

59 

48 

57 

57 

56 

50 

52 

50 

51 

50 

52 

50 

51 

48 

51 

55 

50 

54.3 

YTHE  FAA  AP 

MAX 

102 

102 

1  01 

92 

83 

88 

90 

93 

9  6 

95 

96 

9  5 

97 

93 

84 

85 

80 

78 

79 

85 

90 

92 

92 

9  0 

91 

91 

94 

9  2 

95 

94 

95 

91.3 

MIN 

70 

68 

68 

67 

58 

58 

58 

61 

6  1 

62 

63 

6  5 

61 

67 

62 

59 

64 

64 

60 

6  6 

8  9 

62 

61 

61 

59 

58 

59 

59 

60 

66 

5  7 

61.7 

CA 

MAX 

76 

82 

73 

64 

60 

66 

61 

65 

6  6 

63 

60 

5  9 

51 

47 

45 

45 

45 

55 

61 

63 

68 

72 

70 

7" 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

71 

64.  1 

MIN 

27 

30 

2  9 

35 

20 

20 

18 

27 

38 

43 

46 

48 

42 

30 

26 

27 

25 

24 

2  7 

26 

28 

2 

28 

2  e 

28 

28 

25 

26 

27 

2 

29.4 

NITA 

MAX 

7B 

75 

75 

67 

71 

72 

73 

75 

75 

80 

73 

!  I 

77 

75 

71 

71 

68 

71 

72 

80 

69 

73 

73 

72 

71 

74 

76 

8  2 

79 

96 

89 

75.9 

MIN 

57 

60 

59 

60 

57 

54 

59 

46 

5  4 

53 

54 

48 

47 

59 

54 

50 

46 

51 

56 

49 

4 

45 

55 

50 

62 

52.1 

RREGO  SPRGS   3  NNE 

MAX 

99 

101 

101 

98 

78 

84 

87 

89 

91 

92 

91 

9  3 

93 

93 

84 

81 

70 

79 

66 

90 

90 

91 

91 

92 

95 

94 

89 

92 

89.4 

MIN 

63 

63 

59 

59 

52 

49 

50 

54 

55 

54 

55 

56 

55 

61 

55 

51 

48 

52 

56 

52 

53 

54 

" 

54 

54.6 

rfMAN  DAM 

MAX 

78 

70 

60 

57 

58 

67 

60 

59 

5  9 

55 

49 

48 

48 

44 

67 

64 

67 

71 

78 

71 

68 

68 

70 

72 

76 

75 

71 

69 

62.7 

MIN 

53 

52 

45 

37 

38 

3  9 

36 

42 

44 

43 

40 

46 

40 

32 

36 

38 

3  9 

4  5 

6  0 

52 

52 

43.4 

*WLEY  2  SW 

MAX 

101 

105 

102 

99 

85 

84 

89 

90 

9  4 

93 

93 

9  3 

93 

95 

82 

77 

80 

6  6 

91 

94 

93 

94 

93 

94 

96 

97 

93 

96 

91.8 

MIN 

63 

64 

62 

69 

58 

5  7 

55 

56 

6  6 

59 

54 

5  6 

55 

7  0 

57 

57 

53 

54 

6  5 

54 

55 

55 

53 

53 

57 

52 

56.9 

IDGEPORT 

MAX 

78 

72 

66 

65 

63 

70 

71 

67 

63 

60 

60 

53 

46 

40 

5  2 

60 

68 

7 : 

75 

69 

72 

74 

72 

70 

7  1 

73 

70 

71 

65.7 

M I  N 

28 

28 

24 

24 

2  3 

18 

33 

45 

50 

50 

40 

33 

22 

28 

2  0 

18 

19 

20 

19 

25.7 

)OKS    FARNHAM  RCH 

MAX 

91 

95 

7  ) 

79 

76 

82 

76 

80 

81 

75 

6  6 

68 

59 

67 

77 

81 

77 

82 

80 

68 

64 

67 

74 

70 

75 

83 

75.8 

MIN 

45 

55 

'.a 

43 

42 

41 

40 

56 

59 

63 

6  2 

56 

43 

38 

43 

42 

44 

45 

47.9 

IBANK   WB  AP 

MA» 

80 

8  t 

76 

74 

7  7 

75 

63 

69 

69 

77 

65 

68 

78 

89 

82 

76 

71 

70 

73 

31 

35 

91 

92 

91 

76.5 

MIN 

58 

60 

6  0 

55 

53 

52 

52 

52 

8  4 

54 

55 

6  4 

55 

53 

49 

47 

53 

57 

56 

51 

52 

53 

55 

52 

53 

50 

46 

52 

54 

58 

58 

53.6 

iLINGAME 

MAX 

78 

77 

70 

66 

71 

6  6 

70 

76 

77 

77 

69 

7J 

70 

69 

67 

68 

73 

74 

67 

65 

66 

63 

65 

61 

62 

63 

64 

66 

66 

69 

77 

69.2 

MIN 

54 

58 

6  2 

50 

41 

52 

43 

55 

4  9 

60 

50 

62 

49 

47 

46 

58 

48 

45 

45 

48 

47 

47 

47 

54 

54 

53 

46 

5  0 

46 

48 

46 

50.1 

hey 

MAX 

81 

84 

75 

65 

57 

66 

64 

64 

6  6 

64 

57 

56 

59 

49 

52 

55 

58 

65 

. 

71 

72 

74 

74 

76 

76 

76 

71 

71 

74 

76 

78 

7* 

67.8 

MIN 

34 

39 

37 

43 

24 

32 

25 

23 

50 

52 

45 

36 

35 

35 

33 

29 

24 

26 

28 

28 

29 

28 

28 

28 

30 

28 

2  6 

28 

29 

29 

32.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Continued 


Day  Ot  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Ave! 

BUTTONWILLOW 

MAX 

88 

94 

91 

79 

76 

80 

82 

77 

81 

84 

89 

85 

84 

86 

70 

70 

72 

75 

80 

82 

81 

82 

85 

87 

77 

68 

69 

75 

77 

82 

63 

80. 

4 

MIN 

55 

57 

6  0 

54 

45 

44 

45 

48 

4  9 

50 

50 

55 

50 

51 

44 

18 

39 

41 

42 

44 

45 

48 

46 

48 

51 

42 

47 

39 

42 

46 

43 

47  • 

0 

CABR1LLO  NM 

MAX 

67 

65 

68 

67 

70 

68 

70 

67 

68 

67 

66 

65 

67 

71 

70 

70 

70 

66 

70 

69 

73 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

72 

85 

79 

68. 

8 

Ml  N 

57 

58 

5  9 

57 

56 

56 

58 

6  6 

86 

56 

56 

55 

55 

59 

54 

54 

53 

56 

59 

58 

55 

64 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

53 

55 

60 

56. 

2 

CACHUMA  DAM 

MAX 

97 

77 

75 

68 

73 

77 

75 

87 

89 

80 

7  9 

74 

74 

71 

73 

77 

77 

78 

75 

83 

90 

86 

75 

72 

70 

82 

88 

92 

93 

96 

80. 

6 

MIN 

51 

51 

52 

45 

49 

47 

5  o 

45 

46 

47 

52 

55 

50 

54 

41 

41 

43 

46 

43 

44 

42 

44 

47 

49 

50 

43 

39 

44 

49 

49 

60 

47. 

4 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

82 

81 

7  0 

60 

60 

63 

62 

64 

68 

70 

61 

52 

52 

58 

50 

56 

64 

68 

68 

64 

68 

73 

76 

73 

70 

70 

70 

74 

78 

77 

78 

67. 

1 

MIN 

46 

45 

40 

38 

33 

34 

33 

35 

39 

40 

46 

50 

46 

34 

30 

32 

36 

42 

36 

34 

36 

40 

42 

42 

41 

39 

36 

42 

43 

42 

43 

39. 

3 

CALLAHAN  RS 

MAX 

83 

79 

61 

63 

72 

70 

58 

6  8 

65 

57 

54 

59 

50 

55 

57 

61 

66 

70 

70 

72 

74 

72 

71 

72 

68 

66 

69 

72 

71 

69 

70 

66. 

6 

MIN 

40 

45 

35 

39 

2  7 

33 

31 

42 

50 

41 

4  0 

40 

35 

37 

39 

27 

27 

29 

33 

35 

36 

34 

34 

35 

36 

36 

35 

36 

36 

34 

34 

35. 

8 

CAMPO 

MAX 

95 

94 

84 

74 

67 

75 

77 

85 

8  1 

85 

84 

84 

85 

7  4 

69 

71 

73 

64 

7  2 

75 

79 

84 

83 

84 

84 

85 

87 

89 

83 

84 

85 

80. 

7 

MIN 

77 

46 

41 

42 

46 

4  3 

43 

38 

4. 

36 

33 

35 

35 

43 

44 

36 

32 

4  2 

4  2 

37 

37 

35 

38 

38 

36 

39 

40 

40 

37 

53 

38 

40. 

7 

CAMP  PARDEE 

MAX 

88 

92 

79 

73 

77 

76 

74 

77 

78 

64 

77 

73 

69 

67 

64 

66 

72 

74 

75 

73 

74 

78 

77 

75 

57 

56 

56 

63 

70 

75 

76 

73. 

1 

MIN 

62 

58 

51 

50 

49 

47 

45 

46 

55 

54 

56 

61 

58 

48 

44 

4  5 

47 

48 

51 

49 

49 

53 

56 

51 

50 

51 

53 

49 

50 

51 

5  3 

51. 

3 

CAN06A   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

96 

90 

80 

75 

73 

75 

75 

89 

89 

85 

78 

82 

79 

73 

74 

74 

78 

76 

74 

88 

93 

9  0 

81 

77 

75 

79 

89 

96 

94 

96 

97 

82. 

9 

MIN 

51 

55 

54 

57 

45 

43 

46 

44 

4  9 

52 

49 

50 

49 

54 

44 

40 

47 

53 

5  0 

46 

44 

44 

50 

46 

47 

44 

44 

42 

45 

50 

47 

47. 

8 

CANT  I L 

MAX 

98 

98 

87 

SC 

76 

85 

8  5 

38 

90 

87 

85 

85 

83 

70 

76 

72 

72 

74 

78 

84 

87 

95 

95 

90 

91 

89 

90 

90 

89 

89 

88 

85 

4 

MIN 

53 

50 

53 

58 

62 

44 

45 

44 

45 

47 

47 

51 

51 

58 

62 

55 

60 

50 

45 

39 

40 

4  1 

44 

44 

43 

41 

40 

41 

45 

49 

4  1 

48 

0 

CANYON  DAM 

MAX 

79 

80 

68 

6  0 

65 

64 

67 

64 

60 

54 

52 

52 

46 

46 

48 

53 

57 

62 

63 

64 

65 

68 

68 

66 

64 

65 

65 

68 

65 

68 

62 

2 

MIN 

37 

42 

40 

43 

27 

30 

28 

43 

47 

48 

42 

46 

32 

31 

28 

34 

28 

28 

33 

38 

32 

33 

34 

34 

34 

32 

32 

34 

35 

33 

3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

90 

78 

71 

68 

69 

73 

76 

79 

86 

80 

78 

77 

73 

68 

70 

77 

81 

77 

7  0 

80 

85 

80 

63 

67 

68 

78 

83 

91 

90 

92 

91 

77 

7 

MIN 

54 

46 

46 

46 

36 

37 

43 

48 

50 

53 

58 

63 

60 

48 

42 

42 

43 

46 

39 

41 

47 

80 

41 

49 

48 

37 

44 

50 

49 

° 

2 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

85 

92 

83 

74 

71 

74 

76 

7  5 

81 

80 

79 

72 

73 

62 

65 

68 

70 

71 

73 

75 

75 

76 

78 

80 

73 

69 

57 

70 

75 

78 

78 

74 

5 

MIN 

55 

56 

48 

47 

43 

43 

40 

50 

50 

60 

61 

61 

48 

40 

41 

42 

43 

43 

44 

46 

46 

4  H 

49 

49 

47 

4  5 

51 

42 

47 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

86 

71 

62 

65 

70 

64 

54 

69 

61 

52 

5  0 

58 

48 

47 

59 

68 

76 

74 

75 

76 

78 

79 

78 

76 

77 

72 

75 

78 

73 

73 

75 

68 

4 

MIN 

40 

43 

39 

36 

27 

34 

2  8 

4  2 

46 

38 

39 

34 

33 

33 

32 

25 

27 

30 

34 

38 

37 

35 

37 

36 

38 

35 

38 

3fi 

35 

35 

35 

CEDAR  GROVE 

MAX 

83 

83 

81 

69 

55 

63 

66 

69 

70 

76 

73 

69 

68 

74 

57 

53 

61 

64 

7u 

65 

70 

75 

78 

76 

78 

76 

76 

77 

78 

78 

78 

71 

3 

M  1  N 

43 

45 

41 

39 

34 

34 

32 

33 

34 

i4 

35 

35 

36 

42 

32 

28 

30 

32 

35 

3  1 

33 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

36 

36 

35 

0 

CEDARV I LLE 

MAX 

75 

84 

77 

61 

49 

62 

63 

60 

62 

62 

52 

5  6 

61 

37 

45 

44 

48 

57 

62 

60 

63 

67 

69 

68 

67 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

62 

0 

MIN 

42 

45 

39 

37 

29 

34 

29 

47 

49 

45 

39 

47 

36 

31 

33 

30 

29 

31 

37 

36 

37 

39 

38 

39 

38 

39 

38 

39 

38 

38 

40 

37 

7 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

94 

94 

84 

80 

80 

78 

77 

79 

BO 

75 

70 

65 

65 

67 

.4 

75 

83 

82 

79 

77 

80 

62 

80 

80 

65 

72 

72 

74 

80 

82 

87 

77 

8 

M I N 

50 

5  4 

50 

50 

40 

40 

39 

49 

55 

56 

52 

54 

50 

43 

37 

36 

38 

40 

42 

43 

45 

44 

44 

45 

53 

45 

50 

42 

43 

44 

44 

45 

7 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

84 

87 

78 

67 

61 

6  6 

65 

69 

72 

74 

7  0 

60 

58 

60 

56 

57 

58 

67 

69 

67 

70 

75 

80 

75 

72 

74 

75 

78 

78 

80 

78 

70 

.3 

MIN 

52 

51 

46 

44 

37 

39 

37 

41 

43 

43 

48 

50 

45 

34 

31 

34 

40 

45 

39 

39 

43 

46 

48 

45 

44 

44 

45 

46 

48 

47 

47 

43 

3 

CHESTER 

MAX 

83 

88 

66 

56 

68 

65 

64 

66 

69 

56 

52 

51 

50 

4  7 

51 

54 

59 

69 

68 

69 

71 

75 

74 

73 

72 

68 

73 

73 

82 

65 

.9 

MIN 

34 

37 

39 

4  2 

2  5 

26 

23 

41 

41 

48 

4  3 

46 

32 

34 

26 

31 

26 

25 

28 

28 

27 

28 

29 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

31 

.9 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

82 

77 

77 

76 

77 

76 

77 

76 

70 

65 

65 

65 

72 

71 

77 

75 

74 

76 

78 

79 

77 

74 

61 

68 

67 

67 

73 

78 

81 

74 

.7 

MIN 

54 

57 

52 

5  6 

42 

47 

42 

61 

6  0 

61 

59 

59 

55 

51 

45 

43 

41 

43 

48 

49 

50 

54 

51 

52 

56 

54 

54 

48 

47 

46 

48 

51 

.  1 

CHULA  VISTA 

MAX 

69 

68 

66 

69 

66 

6  7 

67 

66 

70 

66 

6  9 

67 

67 

65 

69 

76 

64 

66 

65 

65 

69 

70 

81 

68 

.1 

MIN 

55 

59 

61 

62 

68 

50 

54 

55 

56 

52 

54 

53 

51 

55 

58 

4  9 

51 

54 

56 

54 

49 

53 

52 

54 

.4 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

St 

83 

75 

7  1 

67 

72 

71 

81 

86 

80 

76 

82 

7  9 

74 

69 

70 

73 

66 

68 

78 

89 

84 

77 

71 

67 

72 

83 

90 

93 

93 

93 

78 

•  1 

MIN 

57 

56 

56 

56 

63 

50 

49 

48 

51 

50 

45 

49 

48 

54 

49 

46 

47 

55 

56 

49 

53 

57 

47 

48 

48 

46 

50 

54 

57 

60 

60 

51 

.7 

CLARKSBURG 

MAX 

88 

92 

78 

74 

75 

78 

76 

77 

80 

80 

70 

69 

6  8 

62 

67 

69 

69 

74 

75 

70 

70 

74 

77 

70 

59 

56 

57 

58 

65 

67 

73 

71 

.5 

M 1 N 

50 

52 

48 

49 

44 

46 

44 

44 

52 

54 

53 

57 

54 

48 

4  9 

50 

50 

43 

42 

42 

43 

44 

47 

48 

49 

51 

51 

43 

47 

47 

46 

48 

.0 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

90 

92 

73 

71 

73 

8  0 

74 

76 

78 

7  3 

69 

62 

65 

56 

63 

72 

74 

63 

73 

69 

74 

79 

83 

57 

6C 

65 

72 

68  ec 

84 

86 

73 

•<• 

MIN 

55 

50 

80 

50 

49 

5  0 

60 

80 

56 

65 

55 

52 

53 

46 

46 

46 

46 

49 

48 

46 

47 

48 

51 

52 

53 

53 

48 

51 

46 

55 

50 

50 

.  2 

COAL INGA 

MAX 

94 

90 

8  1 

76 

79 

81 

77 

80 

79 

85 

78 

76 

76 

69 

71 

7  2 

74 

78 

7  9 

80 

83 

84 

85 

79 

70 

69 

70 

78 

83 

82 

83 

78 

.7 

MIN 

55 

56 

51 

50 

46 

48 

44 

48 

47 

51 

44 

46 

60 

53 

45 

4C 

42 

41 

4  1 

48 

46 

46 

49 

47 

45 

41 

44 

42 

43 

47 

49 

47 

.  1 

COLFAX 

MAX 

86 

88 

73 

69 

71 

67 

71 

73 

73 

67 

58 

57 

55 

58 

60 

6  2 

74 

73 

69 

73 

76 

78 

78 

77 

72 

69 

73 

78 

82 

82 

71 

.4 

MIN 

65 

54 

53 

5  0 

49 

47 

45 

51 

42 

43 

49 

49 

52 

43 

40 

4  1 

47 

47 

49 

46 

51 

51 

56 

48 

52 

45 

42 

47 

41 

42 

47 

.  9 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

90 

86 

7  6 

7  5 

7  8 

75 

79 

84 

82 

75 

66 

67 

5  5 

62 

70 

71 

76 

76 

74 

74 

76 

77 

78 

70 

60 

63 

64 

62 

68 

77 

81 

73 

.3 

MIN 

52 

56 

50 

54 

50 

41 

42 

57 

55 

61 

54 

59 

5  6 

48 

50 

50 

49 

47 

45 

47 

47 

47 

50 

52 

55 

55 

54 

44 

52 

45 

4  7 

50 

.  7 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

87 

94 

92 

76 

74 

78 

78 

79 

79 

63 

86 

62 

SO 

83 

6  9 

67 

71 

74 

78 

80 

80 

81 

82 

85 

74 

65 

60 

65 

76 

8C 

79 

78 

.0 

MIN 

54 

5  fa 

53 

53 

47 

44 

46 

47 

51 

5  3 

53 

58 

54 

54 

41 

4  1 

40 

44 

46 

45 

45 

46 

47 

50 

48 

45 

45 

42 

47 

48 

46 

* 

•  9 

CORONA 

MAX 

a  9 

84 

78 

72 

74 

75 

73 

81 

8  6 

80 

79 

83 

61 

73 

73 

76 

77 

67 

7  2 

81 

92 

85 

78 

74 

69 

75 

83 

91 

93 

95 

79 

.6 

5  2 

54 

55 

56 

46 

50 

4  9 

44 

45 

47 

49 

48 

4  5 

58 

4  7 

45 

44 

51 

51 

44 

43 

44 

48 

44 

47 

44 

41 

41 

45 

50 

47 

•  6 

COVELO 

MAX 

85 

88 

71 

68 

70 

76 

71 

68 

70 

64 

64 

64 

65 

51 

58 

65 

70 

75 

73 

77 

78 

75 

75 

77 

76 

68 

70 

T. 

75 

75 

74 

71 

.3 

44 

45 

39 

39 

33 

35 

34 

39 

49 

56 

49 

48 

41 

42 

35 

31 

30 

32 

33 

37 

41 

40 

40 

41 

44 

42 

41 

41 

38 

36 

34 

39 

.6 

CRESCENT   CITY    1  N 

MAX 

66 

65 

62 

61 

6  0 

61 

60 

61 

60 

5e 

62 

66 

6  6 

67 

68 

73 

68 

63 

55 

75 

61 

56 

61 

7C 

65 

61 

65 

55 

69 

63 

.6 

45 

48 

45 

39 

38 

45 

43 

49 

55 

50 

54 

48 

4  9 

42 

42 

43 

52 

52 

50 

44 

47 

52 

52 

43 

45 

45 

50 

49 

46 

47 

.C 

CROCKETT 

MAX 

87 

86 

72 

74 

75 

76 

7  0 

74 

77 

76 

68 

70 

68 

62 

68 

74 

74 

81 

77 

67 

67 

67 

77 

58 

63 

55 

62 

61 

64 

66 

77 

70 

.5 

MIN 

57 

57 

56 

54 

48 

5  0 

48 

50 

53 

55 

53 

61 

56 

52 

50 

52 

51 

47 

48 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

55 

53  51 

50 

51 

52 

.1 

CULVER  CITY 

MAX 

74 

73 

73 

72 

74 

70 

74 

70 

72 

71 

7  1 

76 

73 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

81 

74 

77 

68 

67 

68 

67 

69  74 

95 

87 

73 

.2 

MIN 

5  9 

60 

59 

60 

54 

53 

52 

51 

54 

57 

5  8 

59 

57 

57 

51 

51 

52 

57 

56 

51 

50 

50 

57 

55 

56 

53 

54 

52 

53 

57 

56 

54 

.8 

CUYAMACA 

MAX 

82 

87 

8  4 

78 

70 

60 

69 

71 

78 

79 

76 

75 

75 

80 

71 

59 

62 

60 

49 

62 

69 

70 

75 

74 

75 

71 

74 

79  80 

76 

76 

72 

.( 

M I  N 

40 

40 

47 

40 

38 

30 

31 

3  2 

39 

39 

45 

42 

43 

38 

30 

28 

25 

32 

40 

30 

45 

31 

34 

43 

36 

33 

34 

31 

39 

43 

32 

36 

.'. 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

94 

95 

93 

75 

8  2 

83 

84 

87 

89 

92 

89 

87 

89 

77 

75 

75 

74 

67 

75 

80 

83 

86 

86 

87 

87 

85 

90 

ee 

86 

86 

87 

9* 

.4 

61 

62 

61 

56 

57 

51 

53 

52 

56 

60 

55 

56 

86 

51 

44 

53 

51 

52 

50 

49 

52 

53 

53 

56 

55 

54  56 

53  50 

55 

52 

54 

•  C 

DAVIS    I  WSW 

MAX 

87 

92 

80 

74 

75 

78 

76 

78 

79 

78 

69 

67 

68 

59 

67 

69 

69 

75 

77 

75 

72 

77 

78 

72 

57 

5S 

60 

6 

64 

69 

77 

72 

MIN 

53 

55 

46 

49 

52 

43 

40 

56 

52 

59 

52 

61 

56 

48 

52 

52 

53 

46 

45 

45 

47 

4  9 

50 

47 

53 

56  55 

45  49 

46 

50 

50 

.< 

DEATH  VALLEY 

MAX 

iu' 

106 

103 

99 

8  9 

91 

93 

94 

96 

100 

100 

97 

94 

94 

90 

84 

85 

85 

83 

89 

92 

94 

96 

96 

95 

96  95 

91 

99 

91 

94 

94 

.i 

MIN 

7  3 

10 

69 

77 

6  5 

69 

66 

6  7 

64 

65 

74 

77 

78 

77 

61 

6  8 

65 

71 

69 

58 

59 

61 

58 

60 

6C 

6] 

57 

57  65 

63 

61 

65 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

en 

79 

78 

77 

77 

73 

7  0 

69 

70 

68 

71 

69 

67 

69 

68 

63 

60 

68 

74 

74 

74 

72 

71 

75 

77 

75  75 

73  70 

72 

71 

71 

•| 

MIN 

4  6 

49 

47 

42 

43 

45 

4  3 

44 

41 

3  9 

41 

43 

49 

34 

41 

47 

33 

44 

44 

47 

39 

33 

35 

39 

38 

37  35 

34  34 

35 

35 

40 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

80 

74 

70 

66 

6  5 

65 

67 

6  4 

55 

64 

60 

50 

54 

57 

65 

65 

6  5 

64 

64 

61 

61 

66 

64 

55 

60 

6 

62 

62 

61 

63 

MIN 

40 

42 

50 

41 

3  0 

39 

42 

45 

45 

51 

46 

39 

33 

32 

31 

36 

35 

34 

36 

37 

38 

37 

35 

3! 

35 

37  38 

39 

38 

38 

•j 

DENAIR 

MAX 

9] 

78 

75 

75 

77 

75 

77 

80 

85 

7  S 

79 

73 

75 

71 

67 

75 

72 

76 

7fa 

75 

77 

80 

80 

70 

62 

6C 

66 

71 

72 

75 

80 

75 

■< 

MIN 

53 

5  8 

51 

48 

44 

42 

45 

51 

51 

8  2 

60 

64 

6  2 

48 

46 

46 

41 

43 

44 

46 

44 

44 

48 

46 

43 

51 

56 

43  43 

47 

40 

48 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2t, 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 
MIN 

84 

53 

34 
56 

74 
48 

69 
49 

69 
41 

ta 

43 

67 

67 

6  7 

62 

57 

6  0 

64 

63 

61 

67 
37 

71 
38 

75 

48 

73 
45 

69 

44 

72 
46 

75 
47 

74 

4  9 

74 
48 

6^ 
46 

67 
44 

69 
44 

74 
48 

76 
46 

80 
49 

64 
49 

MAX 
M I  N 

93 
56 

93 
55 

82 
58 

77 
55 

77 

90 

60 

80 

55 

65 

70 

70 
4  5 

77 

47 

77 

47 

76 
43 

8  0 

45 

80 
45 

75 
47 

6  6 
45 

69 
45 

6  0 
43 

61 
47 

S3 
46 

MAX 
MIN 

78 
3 1 

80 
34 

70 
3  5 

60 

57 

6^ 

59 

63 

63 

61 

54 

51 

49 

45 

43 

4  3 

27 

44 

25 

53 
24 

60 
25 

6  1 

26 

68 

30 

72 
27 

71 

2  8 

69 
28 

72 
26 

69 
25 

70 
26 

71 
27 

70 
29 

72 
26 

70 
26 

MAX 

80 

84 

77 

66 

68 

68 

65 

o7 

67 

69 
53 

60 
48 

57 

4  9 

57 
47 

S3 
41 

54 
34 

57 
34 

59 
35 

66 

34 

73 

3  4 

74 

36 

74 

36 

73 
37 

76 

37 

74 
36 

75 
38 

70 
38 

68 

37 

72 
3  7 

73 
37 

74 
38 

73 
38 

MAX 

76 

82 

81 

69 

60 
30 

66 

68 
28 

70 
32 

7  0 

80 

68 
54 

66 
48 

64 

38 

60 
39 

47 
34 

52 
31 

52 
32 

52 
31 

58 
28 

62 
32 

65 

3  3 

67 
34 

5  6 

3:. 

69 

3  7 

69 
3  4 

70 
35 

68 

3  5 

69 
33 

6  9 
32 

71 
34 

-o 
37 

69 

35 

MAX 

98 
56 

92 

85 
53 

76 

55 

72 
46 

77 
45 

77 
45 

89 

47 

88 

49 

64 
46 

77 
44 

78 
47 

77 

4  9 

74 

53 

It 
43 

74 
43 

73 

52 

71 

54 

73 

49 

83 
45 

86 

49 

92 
50 

84 
47 

82 
47 

78 

4  5 

66 
46 

94 
47 

89 
44 

9  0 
54 

88 

57 

66 
51 

MAX 
MIN 

88 
43 

80 
44 

70 
39 

64 
41 

68 

32 

68 

32 

70 

30 

74 

36 

75 

?  B 

73 
38 

70 
54 

64 
55 

63 
56 

59 
3  9 

59 
30 

67 

33 

68 

32 

70 

35 

69 

37 

73 
37 

77 

3  9 

79 
40 

8  0 
41 

76 

4  1 

72 
40 

7  3 
37 

8  " 
36 

B2 
3  6 

83 
36 

6  0 

39 

80 
36 

MAX 

86 
50 

87 

72 
50 

73 

75 

74 

75 

74 

56 

68 

67 
58 

68 
55 

68 
48 

71 
49 

72 
54 

79 
46 

72 
4  7 

73 
50 

77 

51 

58 
53 

t  1 

53 

59 

5  3 

66 

4  4 

72 
50 

78 
50 

MAX 

95 

98 

97 

95 
7  0 

83 

81 

84 

67 

90 

92 

91 

90 

88 

6  8 

92 
70 

66 
60 

8f 
68 

79 
61 

77 

6  1 

75 

56 

75 
58 

82 
63 

85 
65 

88 

62 

87 

63 

69 
67 

8" 
64 

89 
64 

93 

66 

90 
65 

86 
6  7 

90 
64 

MAX 

87 

89 

84 

73 

72 

76 

71 

75 

80 

75 

7  0 

59 

64 

59 

62 
42 

64 

50 

68 
51 

75 
41 

81 
43 

78 

43 

76 

45 

79 

4  6 

81 
46 

82 
44 

73 
44 

63 
5  0 

72 
44 

71 
4  2 

79 
43 

80 
45 

85 
45 

MAX 

89 

94 

86 

82 

69 

72 

77 

78 

8  8 

89 

87 

82 

87 

85 

79 

76 

5  3 

75 
52 

73 

52 

76 

8  2 

77 
51 

84 

51 

91 
59 

85 
51 

83 
43 

61 
45 

79 
46 

83 
48 

69 
47 

94 
58 

95 
59 

97 
56 

MAX 

103 

103 

101 

99 

84 

8fl 

91 

93 

95 

93 

94 

93 

95 

91 

83 
61 

86 

55 

83 

5  2 

79 
56 

81 

59 

86 

54 

91 

5  5 

9  5 
56 

93 
57 

94 

56 

94 
54 

95 
5  7 

96 
58 

95 
56 

92 
55 

94 

57 

94 
54 

MAX 

80 
42 

70 

59 

4  1 

62 

68 
31 

63 

66 

3  7 

59 
42 

58 

4  8 

52 
41 

56 
45 

58 
43 

57 
41 

51 
42 

66 
40 

61 

36 

67 
35 

68 

33 

68 
41 

65 
44 

66 

4  1 

6  2 
44 

69 

39 

64 

36 

56 
46 

65 
38 

68 

39 

66 
4  2 

75 
38 

6  6 
42 

60 
41 

MAX 

99 
52 

94 
50 

81 
51 

75- 
51 

73 
43 

78 

76 

69 
41 

92 
4  3 

87 
40 

8  4 

39 

86 
86 

87 
40 

74 
53 

75 
46 

77 
42 

79 
46 

66 
44 

73 
46 

86 
41 

90 
41 

90 
40 

86 
41 

86 

39 

82 
37 

67 

37 

95 
42 

94 

39 

94 
43 

94 

50 

93 
41 

MAX 

84 
52 

80 
5  8 

77 
57 

72 
59 

69 
55 

71 
57 

73 

56 

76 
46 

63 
49 

60 

4  e 

75 
50 

SO 
47 

78 
47 

73 
57 

70 
54 

70 

5  2 

70 
48 

68 

53 

71 

50 

78 

47 

86 
46 

80 
46 

76 
51 

74 

52 

71 
53 

75 
52 

79 
49 

85 
45 

92 
45 

93 
45 

90 
48 

MAX 

60 

70 

59 

58 

59 

59 

61 

65 

63 

64 

61 

6  9 

64 

59 

59 

62 
43 

66 
45 

58 
49 

59 
48 

56 

52 

53 
50 

57 

4  7 

64 
46 

57 

52 

61 
48 

67 
47 

59 
52 

57 
49 

55 
47 

53 

50 

59 
48 

MAX 
MIN 

94 
54 

92 
55 

74 

53 

78 

52 

78 
48 

78 
49 

77 

76 

59 

77 
59 

75 
63 

68 
54 

68 

59 

67 
56 

7  0 

50 

71 

50 

70 
46 

80 
46 

60 

79 

51 

74 

48 

77 
47 

79 
47 

79 
52 

70 
53 

66 

54 

6  3 
55 

63 
54 

64 
49 

70 
46 

81 
49 

60 
48 

MAX 

86 
61 

90 

86 

74 

52 

'60 

85 

75 

78 

77 

83 
60 

75 

72 

71 

71 

58 

66 

44 

66 
44 

64 
47 

65 
45 

70 
45 

74 

51 

78 

53 

82 
56 

82 
67 

84 

57 

8  2 
5  7 

83 
58 

85 
56 

80 
58 

80 
57 

60 
59 

MAX 
MIN 

84 

32 

82 
38 

74 
47 

64 

43 

70 
28 

70 
31 

70 

25 

70 
44 

69 
40 

63 
45 

59 

44 

60 
34 

58 
37 

51 
34 

53 
32 

56 
35 

58 

30 

63 
29 

65 
3" 

65 
34 

68 

35 

69 

35 

69 
34 

70 
34 

69 
34 

69 

33 

67 
33 

69 
34 

71 
34 

70 
34 

69 
35 

MAX 
MI  N 

89 
58 

93 
58 

80 

52 

73 
5  3 

76 
46 

77 
49 

74 

45 

77 
47 

79 

53 

80 

56 

70 
56 

70 

55 

69 

53 

62 

4  6 

65 
42 

74 
45 

73 
52 

76 
49 

74 

50 

73 
49 

74 

49 

76 

56 

78 

56 

73 

51 

61 

51 

5  9 
53 

62 
53 

65 
44 

70 
46 

74 
48 

It 
52 

MAX 
MIN 

94 
63 

90 
58 

83 
56 

76 

53 

72 
54 

73 
54 

74 

53 

85 

50 

90 

57 

84 

51 

79 
48 

84 
50 

82 
55 

80 
5  6 

72 
52 

73 
48 

78 
56 

70 
54 

73 

55 

81 
56 

92 
58 

88 
56 

8  2 

46 

79 

5  2 

71 

50 

78 
47 

90 
52 

93 
56 

96 
60 

94 
61 

95 
62 

MAX 
MIN 

81 
38 

75 
41 

72 
35 

55 

39 

60 

25 

65 
80 

58 

38 

62 
45 

60 
46 

54 

40 

60 

42 

87 
42 

55 
32 

42 

32 

45 
30 

49 

28 

60 
26 

66 
28 

65 

33 

67 
31 

70 
3  1 

72 
32 

72 
34 

72 
34 

69 
3  3 

70 
34 

75 
34 

74 
34 

75 

32 

73 
32 

73 
32 

MAX 
MIN 

70 
48 

63 
5  0 

68 
49 

65 
49 

63 
43 

64 
45 

61 

43 

65 

44 

66 

56 

64 
54 

66 
54 

64 

5  3 

67 

52 

58 
50 

63 
49 

63 

4  1 

68 

4  3 

73 

67 
48 

60 

6  2 

57 
49 

55 

44 

56 
-.6 

57 
46 

59 
5  3 

64 
4  6 

66 
47 

59 
48 

6  0 
46 

56 

62 
48 

MAX 
MIN 

62 
45 

69 
46 

63 
47 

63 
46 

63 
41 

59 
43 

62 
39 

64 
55 

63 
57 

64 

54 

61 

53 

66 

58 
51 

62 

4  6 

6  8 

68 
39 

66 
3  8 

62 

58 
43 

55 
5  1 

54 

5  0 

57 

4  3 

56 
•+  8 

58 

52 

65 

50 

65 
42 

60 
6  5 

58 
46 

60 
44 

61 

56 

MAX 
MIN 

82 
40 

82 
45 

60 
33 

63 

32 

67 
26 

66 

35 

66 
32 

66 

39 

65 
52 

55 

54 

63 

62 

58 

57 

61 

26 

67 

25 

6  9 

26 

71 

32 

73 
33 

76 

32 

71 
34 

72 
3  6 

66 

3  9 

71 
36 

71 
36 

75 
34 

77 
35 

MAX 
MIN 

68 
49 

60 
48 

65 
46 

64 
48 

62 
43 

65 
46 

67 
43 

62 
53 

60 
5 1 

65 
56 

59 
54 

59 
49 

57 
5  3 

63 
49 

67 

76 
4  3 

73 
52 

61 
46 

5B 
51 

60 
49 

60 
4  7 

57 
60 

57 
49 

59 
53 

64 

52 

62 

46 

58 
49 

63 

50 

70 

4  9 

62 

49 

60 
48 

MAX 
MIN 

93 
57 

88 

59 

76 

55 

74 
54 

78 
47 

79 
47 

77 

48 

79 
48 

83 
51 

85 
54 

82 
57 

76 
61 

80 
58 

67 
5 1 

67 

69 

46 

72 
47 

75 
47 

78 

52 

79 
48 

8  0 
47 

81 

60 

83 

53 

74 
52 

68 
49 

6  2 

51 

70 
50 

75 
45 

81 

4  7 

77 
50 

61 
49 

MAX 
MIN 

91 
50 

94 
55 

8  9 
50 

78 
49 

75 

43 

7  9 
42 

80 

39 

79 
40 

82 

44 

85 
51 

8  6 

56 

82 

60 

79 
62 

82 

53 

11 

69 

44 

70 
47 

72 
54 

75 
51 

78 
48 

7  9 
46 

80 
50 

82 
55 

84 

50 

74 
47 

6  8 
53 

63 
53 

72 
47 

77 
46 

82 
4  7 

79 
49 

MAX 
MIN 

86 
57 

89 
56 

79 
5  1 

67 
46 

68 
44 

70 

4i 

67 
36 

72 
42 

73 
43 

73 
42 

5  8 
46 

57 
46 

58 

61 
41 

62 
43 

72 
47 

73 
45 

74 

44 

77 

5  2 

75 
52 

72 
50 

76 

45 

78 
45 

80 
56 

60 
55 

MAX 
MIN 

74 

50 

74 

51 

68 
42 

55 

37 

50 

33 

52 
36 

55 
34 

84 

35 

58 
41 

62 
41 

61 
39 

59 
40 

58 

38 

62 
40 

45 
32 

39 
30 

48 
31 

49 

33 

52 
35 

55 
38 

60 

39 

64 
41 

67 
45 

64 

43 

62 
43 

65 

44 

65 

44 

65 

46 

66 
46 

65 

44 

65 
44 

MAX 
MIN 

87 
54 

bu 
58 

77 
59 

71 

60 

72 
56 

75 
57 

76 
56 

81 
46 

84 

48 

85 

50 

79 
50 

85 
47 

79 
50 

77 
58 

74 

53 

73 
52 

68 
47 

70 

53 

74 

53 

8  0 
46 

93 
47 

81 
45 

3  0 

54 

78 

51 

75 
54 

81 
50 

86 
52 

9  0 
44 

93 

44 

97 
49 

94 
46 

MAX 
MIN 

92 
52 

96 
52 

79 
49 

73 
44 

74 

42 

78 
41 

76 
41 

77 

5  6 

80 
56 

86 
56 

78 
51 

72 

60 

75 
61 

72 

48 

67 
45 

70 
42 

74 
42 

77 
42 

79 
42 

69 
50 

78 
49 

77 

8  3 
43 

60 
52 

64 

52 

68 

52 

67 
43 

66 
44 

79 
44 

64 
44 

81 
44 

MAX 
MIN 

97 
67 

96 
67 

90 
68 

98 
52 

84 

58 

86 

58 

87 
59 

88 

56 

91 

62 

90 
64 

88 

61 

87 
60 

89 
63 

88 

6  7 

81 
59 

76 
56 

75 
63 

82 
57 

60 
54 

86 

56 

65 
55 

86 
63 

87 

85 

85 

84 

88 

90 

8  3 

66 

87 

MAX 
MIN 

90 
41 

87 
45 

87 
43 

69 
47 

67 
34 

71 
3  4 

68 

33 

71 

34 

77 

36 

77 
36 

76 
39 

76 
43 

81 
38 

76 
44 

56 
44 

65 
32 

6  3 
34 

69 
37 

71 
34 

76 
34 

77 
36 

8  0 
36 

80 
3  8 

76 

3  8 

73 

76 

62 

83 

65 

82 

82 

MAX 
MIN 

74 
48 

69 

35 

52 
31 

52 
32 

56 

31 

58 

32 

63 
41 

67 
39 

62 
37 

57 
38 

61 

35 

43 
29 

41 

30 

51 
31 

54  56 
32  34 

57 
35 

6  2 

37 

6  5 
4  1 

70 
43 

66 
41 

65 
40 

67 
41 

67 
41 

67 
4  2 

70 
43 

67 
42 

67 
4  2 

MAX 
MIN 

86 

56 

86 
57 

79 
50 

70 
46 

68 

42 

73 
42 

70 
42 

71 
48 

7  5 
4  ^ 

73 
50 

57 
48 

57 
52 

57 
49 

53 

4l 

59 
38 

6  6 

37 

66 

39 

74 
47 

74 

44 

72 
44 

73 
47 

76 

5 1 

77 

50 

77 

50 

75 
49 

71 
44 

70 
43 

73 
41 

78 
51 

78 
56 

80 
54 

MAX 
MIN 

85 
48 

78 
46 

72 

48 

72 
41 

73 
40 

70 
39 

72 
39 

73 
57 

68 

50 

65 
58 

61 

52 

63 
55 

57 
53 

63 
45 

69 
42 

72 
49 

78 
54 

76 
42 

6? 
48 

66 
49 

70 
47 

75 
45 

69 

48 

58 
52 

58 
53 

65 
46 

63 
46 

67 
4  9 

73 
46 

76 

44 

76 
45 

MAX 
MIN 

85 
54 

89 
54 

87 
57 

80 
49 

71 
48 

7  3 
49 

72 
49 

76 

49 

78 

48 

78 
49 

83 

57 

80 

55 

80 
57 

81 

57 

75 
47 

61 
46 

60 
51 

62 

48 

6  8 
43 

72 
42 

73 
46 

72 
49 

81 

52 

79 
49 

78 
49 

78 

46 

78 
46 

75 
47 

81 

50 

78 
48 

75 
47 

MAX 
MIN 

74 
48 

66 
51 

69 
52 

63 
51 

62 
45 

63 

52 

65 

53 

65 
45 

67 
4  9 

80 

51 

62 
56 

61 

52 

65 
45 

62 
50 

68 
47 

72 
4  5 

70 
46 

75 
45 

68 
47 

62 
49 

65 
4  9 

59 
51 

58 

51 

56 
51 

58 

53 

58 
46 

64 
48 

67 
48 

69 
47 

61 
46 

64 

50 

DE  SA8LA 

DOBBINS  COLGATE  FORE8AY 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

DOWN  I E V  I LLE  RS 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RES 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENT RO  2  SSW 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA   W8  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FLEMING   FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  KAISER 
FORT  B I  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GILLESPIE  FIELD 
iGILROY 
GLAMIS   6  ENE 
GLENNV I LLE 
(GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
3RATON    1  W 
HAIWEE 
II     HALF  MOON   BAY   2  NNW 


70.5 
46.6 


62.3 
30.3 


68.5 
39.3 


66.1 
35.5 


82.3 
48.8 


72.7 
38.9 


71.9 
50.8 


87.2 
64.3 


74.3 
46.2 


83.2 
50.9 


63.6 
40.3 


84.6 
43.5 


77.4 
50.8 


60.1 
49.1 


74.8 
51.5 


75.6 
53.6 


73.3 
50.8 


82.3 
54.2 


62.9 
48.0 


67.4 
35.6 


62.7 
49.  2 


77.1 
50.8 


76.5 
49.  1 


71.9 
46.6 


59.3 
39.8 


80.5 
51.3 


75.9 
47.8 


86.7 
61*4 


75.6 
37.6 


61.0 
37.3 


71.4 
47.0 


64.8 
49.  1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Day  01  Month 


Station 

HAMILTON  AFB 

HANFORD 

HAPPY   CAMP  RS 

HAT  CREEK  PH  1 

HAYF1ELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 

HOLLISTER 

HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 

I DYLLW I LD  RS 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

IND10  US  DATE  GARDEN 


JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER   PH  1 

KERN  RIVER   PH  3 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPOR  T 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULD I NG 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA   BEDS  NM 


MAX 
MIN 


MA< 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82  74  72 
50     52  53 


90  88  84 
55     57  52 


81  81  62 
51      49  44 


86  86  78 
35     41  43 


95  79  75 
44     50  51 


91  94  89 
45     47  42 


78  81  76 
43      44  39 


79  81  69 
50      55  49 


82  83  77 
46      46     4  3 


101  102  102 
68      69  67 


73  70 
48  46 


83  78 
52  44 


66  58 
43  27 


76  80 
5  3  44 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


102  103  101 
66      66  63 


MAX 
MIN 


104  109  103 
62      68  59 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69  72 
40  35 


65  67 
44  44 


97  96 
57      54  50 


99  100  101 
70     67  69 


83  73  67 
41      46  40 


94  91  86 
63      63  63 


88  93  89 
60      66  60 


94  87  78 
67      66  57 


96  89  76 
48      48  48 


65  63  63 
48      50  47 


87  91  81 
57     56  53 


73  70  70 
60     61  61 


85  80  72 
50     51  46 


89  88  69 
43     47  43 


81  78  66 
44     42  43 


78  77  "65 
52      51  46 


91  95  82 
50     50  54 


80  83  72 
37      45  34 


85  84 
61  59 


99  83 
65  61 


55  57 
32  25 


71      75  78 


79  76 
57  52 


65  63 
44  40 


75  73 
49  43 


69  68 
61  52 


70  75 
39  36 


70  77 
45  46 


62  63 
37  30 


68 

60  57 


76  76 
58  56 


54  52 
36  29 


72  76  74 
41      55  52 


77  78  84 
44     43  50 


73     55  65 


66  65  68 
28     27  50 


52  53  55 

81  81  75 

42  59  44 

72  75  86 

40  39  39 

68  71  75 

38  39  43 

60  54  60 

34  39  39 


38  50  50 

68  55  69 

40  45  54 

63  60  62 

30  38  39 


35  37  39 

90  92  94 
59  60  60 

91  95  96 
56  57  57 


62      59  54 


83  87  90 
45     45  47 


58      58  60 


58     59  57 


78  82  84 
40     43  47 


75  77  32 
56     58  60 


76  78  85 
42      43  41 


53     58  57 


76      80  84 


76      81  85 


57     65  63 


74     74  75 


69  70  70 
53     47  56 


70      75  73 


71  75  73 
37      55  54 


64  68  66 
39      53  57 


27     44  41 


61      63  61 


58      51  52 


45     46  43 


75  77  78 
52      56  60 


57  60  59 
33     41  39 


67  64  67 
54     56  57 


49     53  59 


60     53  50 


69  58  60 
52      45  44 


72  63  64 
61      55  53 


39      34  37 


39      38  41 


78  75  74 
50      54  58 


62  61  58 
49     51  48 


61  58  54 
37      39  38 


73      71  70 


93  92  92 
60      57  60 


94  96  95 
57     55  55 


81  87  85 
4  5     46     5  5 


92  93  93 
49      50  47 


53     58  57 


65     64  63 


52  52  56 
42     40  40 


80      78  78 


77     67  63 


60      60  63 


83  80  80 
50     53  51 


88  80 
58  59 


86  78  74 
60     60  65 


56     51  62 


60  60  71 
51     53  49 


68  68  70 
55     52  52 


65  62  62 
58     51  48 


66  58  62 
56     50  48 


60     50  51 


62  51  51 
46      42  46 


82     75  82 


82  81  77 
52     49  49 


74  66  66 
61      60  56 


51  44  49 
32      26  31 


14     15     16  17 


59  65  72 
55     51  51 


23     24  25 


76 
48 1  46 


62  60  63 
49     53  51 


63  73 
44  45 


6') 

71 

70 

76 

79 

79 

61 

83 

84 

79 

73 

62 

70 

75 

80 

79 

83 

4  2 

40 

40 

4  5 

45 

45 

43 

44 

46 

50 

49 

43 

53 

41 

41 

45 

44 

50 

61 

70 

69 

69 

75 

73 

73 

73 

72 

70 

65 

68 

68 

70 

70 

68 

36 

33 

37 

41 

41 

41 

42 

46 

45 

49 

47 

41 

48 

50 

46 

47 

5  3 

56 

59 

70 

72 

72 

73 

75 

77 

79 

76 

71 

71 

74 

78 

78 

75 

33 

28 

29 

28 

32 

32 

31 

32 

31 

31 

32 

33 

31 

32 

31 

31 

31 

85 

81 

79 

78 

72 

76 

8  2 

86 

89 

9  0 

90 

90 

90 

95 

90 

89 

90 

64 

61 

57 

55 

5  1 

6  1 

52 

52 

54 

54 

52 

53 

54 

56 

60 

5  5 

74 

77 

85 

81 

70 

71 

77 

82 

70 

60 

63 

71 

66 

74 

80 

63 

82 

50 

46 

46 

44 

50 

52 

50 

49 

50 

53 

45 

46 

50 

5  1 

48 

46 

46 

66 

68 

78 

70 

60 

68 

8  0 

81 

83 

6  1 

80 

84 

63 

89 

90 

64 

64 

39 

41 

36 

36 

47 

38 

3  8 

35 

35 

3  6 

35 

36 

37 

35 

34 

38 

3  5 

56 

60 

60 

70 

69 

70 

73 

71 

81 

76 

74 

75 

76 

80 

79 

78 

32 

34 

4b 

39 

40 

37 

38 

39 

4  1 

41 

42 

4  3 

40 

43 

44 

44 

5: 

52 

61 

68 

67 

70 

7  2 

71 

74 

74 

72 

67 

66 

68 

72 

73 

70 

35 

29 

29 

3  1 

32 

37 

38 

34 

35 

37 

37 

38 

37 

38 

38 

37 

37 

69 

74 

78 

80 

67 

78 

61 

85 

71 

64 

65 

70 

?: 

85 

86 

84 

86 

41 

37 

38 

38 

42 

38 

39 

39 

45 

48 

47 

45 

34 

35 

37 

39 

45 

55 

65 

6  7 

67 

69 

73 

70 

72 

73 

72 

70 

61 

69 

65 

72 

72 

71 

43 

42 

39 

40 

43 

47 

50 

52 

44 

49 

52 

47 

48 

52 

52 

52 

47 

40 

48 

54 

57 

55 

60 

64 

67 

66 

63 

64 

64 

64 

64 

66 

64 

64 

2  9 

31 

32 

33 

35 

35 

37 

40 

41 

38 

38 

37 

36 

38 

38 

39 

38 

60 

60 

60 

59 

58 

69 

75 

75 

74 

75 

76 

79 

35 

32 

29 

32 

35 

35 

36 

42 

37 

39 

40 

36 

38 

38 

50 

38 

83 

84 

81 

m 

80 

6  6 

90 

91 

92 

93 

91 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

63 

59 

55 

62 

60 

57 

58 

62 

58 

59 

56 

60 

59 

59 

59 

62 

59 

83 

85 

82 

79 

81 

88 

92 

96 

94 

94 

94 

95 

96 

96 

94 

96 

96 

60 

56 

51 

59 

58 

54 

56 

57 

57 

56 

53 

57 

57 

58 

56 

59 

56 

80 

66 

63 

61 

74 

85 

66 

64 

64 

84 

85 

63 

82 

40 

40 

44 

46 

40 

41 

48 

4  5 

45 

42 

42 

45 

45 

90 

89 

89 

85 

75 

64 

91 

95 

93 

96 

94 

95 

98 

98 

101 

99 

100 

61 

6  1 

56 

56 

58 

54 

56 

56 

5* 

61 

57 

59 

52 

54 

52 

55 

54 

74 

71 

71 

74 

77 

61 

87 

90 

88 

86 

89 

89 

89 

89 

87 

87 

87 

45 

54 

56 

63 

43 

42 

45 

48 

47 

43 

46 

46 

45 

48 

49 

50 

46 

90 

82 

79 

76 

76 

77 

65 

89 

92 

92 

90 

90 

90 

95 

92 

92 

93 

59 

60 

61 

56 

58 

54 

56 

57 

59 

6  1 

60 

60 

61 

6 1 

69 

8 

° 

45 

50 

63 

63 

64 

69 

73 

72 

74 

74 

74 

70 

74 

74 

75 

74 

71 

30 

26 

27 

27 

30 

32 

35 

34 

34 

36 

34 

34 

35 

36 

42 

37 

34 

63 

65 

68 

51 

66 

70 

75 

80 

78 

80 

81 

82 

82 

83 

78 

78 

80 

38 

42 

35 

39 

43 

46 

45 

43 

45 

43 

45 

43 

47 

4  7 

49 

52 

50 

65 

71 

73 

79 

73 

66 

68 

73 

77 

62 

62 

59 

62 

63 

71 

74 

78 

50 

52 

53 

44 

44 

47 

47 

49 

49 

51 

61 

50 

49 

50 

49 

48 

49 

62 

69 

72 

75 

80 

79 

77 

81 

84 

80 

72 

68 

72 

77 

84 

78 

86 

51 

50 

53 

57 

58 

59 

60 

62 

64 

56 

64 

53 

53 

52 

57 

52 

52 

67 

70 

73 

70 

75 

82 

83 

b  7 

67 

83 

83 

84 

65 

87 

87 

87 

87 

45 

35 

39 

43 

4  3 

40 

42 

39 

43 

42 

39 

38 

40 

43 

47 

50 

44 

69 

70 

71 

76 

7  9 

81 

61 

81 

84 

85 

70 

68 

6  2 

69 

76 

82 

81 

46 

49 

47 

43 

44 

48 

54 

50 

49 

57 

52 

51 

54 

48 

53 

53 

48 

69 

70 

76 

76 

80 

80 

81 

8  3 

64 

85 

70 

6? 

70 

77 

83 

80 

64 

49 

50 

50 

52 

52 

56 

55 

52 

53 

49 

49 

51 

54 

49 

53 

56 

56 

70 

75 

79 

76 

81 

65 

89 

85 

67 

67 

75 

82 

90 

91 

82 

90 

43 

39 

39 

49 

46 

42 

43 

50 

52 

45 

46 

40 

41 

41 

42 

44 

67 

69 

73 

65 

7  0 

56 

59 

70 

58 

57 

72 

65 

71 

60 

56 

79 

42 

39 

41 

43 

46 

50 

51 

45 

46 

52 

45 

46 

49 

46 

44 

45 

66 

61 

65 

69 

75 

77 

75 

78 

80 

80 

66 

64 

60 

69 

72 

76 

80 

40 

42 

41 

44 

45 

44 

46 

47 

47 

47 

53 

53 

54 

41 

42 

47 

45 

69 

69 

67 

69 

73 

76 

75 

68 

67 

66 

67 

67 

72 

82 

81 

49 

50 

46 

55 

53 

49 

48 

58 

51 

50 

51 

51 

50 

55 

52 

59 

59 

55 

54 

61 

67 

71 

71 

70 

72 

74 

74 

75 

74 

75 

73 

71 

36 

33 

36 

41 

36 

39 

40 

42 

42 

42 

44 

43 

44 

43 

45 

46 

43 

67 

71 

76 

76 

80 

80 

76 

78 

62 

61 

74 

68 

74 

80 

79 

81 

80 

37 

42 

38 

39 

42 

44 

45 

45 

45 

46 

45 

44 

4  4 

45 

43 

44 

42 

66 

71 

79 

84 

84 

77 

80 

89 

87 

75 

72 

75 

73 

11 

80 

85 

88 

38 

43 

41 

45 

50 

45 

45 

55 

52 

43 

43 

45 

44 

49 

44 

47 

53 

46 

49 

60 

72 

68 

69 

71 

79 

76 

79 

70 

70 

71 

78 

78 

76 

75 

35 

35 

30 

3  8 

37 

34 

34 

47 

40 

43 

46 

32 

38 

42 

45 

43 

46 

78 

34 

36 

40 

39 

37 

42 

48 

50 

45 

34 

40 

47 

46 

70 

70 

63 

68 

73 

79 

89 

80 

77 

76 

73 

76 

80 

87 

88 

95 

93 

54 

55 

51 

51 

5  6 

52 

52 

53 

55 

53 

53 

53 

48 

54 

60 

60 

72 

72 

70 

69 

76 

79 

86 

85 

88 

86 

88 

87 

86 

83 

86 

86 

85 

40 

36 

45 

50 

42 

41 

41 

41 

45 

42 

43 

42 

41 

41 

43 

44 

42 

69 

73 

78 

76 

74 

75 

77 

76 

76 

70 

6  5 

68 

68 

73 

76 

79 

79 

45 

45 

45 

51 

48 

52 

44 

55 

50 

54 

6  4 

50 

54 

47 

50 

60 

52 

47 

47 

52 

61 

64 

62 

66 

71 

69 

71 

71 

69 

65 

70 

73 

75 

68 

32 

27 

32 

36 

38 

40 

42 

43 

45 

43 

43 

41 

43 

44 

47 

43 

42 

44.  1 
74.1 


80. S' 
45.3 


61.  e 

37.2: 


See  Reference  NoteB  Following  Station  Indeit 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Station 

Day  01  Month 

2 

3 

5 

9 

in 

12 

1 3 

14 

15 

1 6 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LE  GRAND 

MAX 

91 

86 

88 

74 

80 

76 

77 

80 

83 

83 

80 

77 

76 

76 

67 

70 

72 

75 

77 

77 

79 

80 

82 

79 

68 

65 

70 

73 

79 

77 

81 

MIN 

51 

50 

53 

48 

44 

41 

42 

45 

50 

50 

59 

63 

61 

50 

42 

44 

42 

45 

46 

44 

46 

47 

49 

52 

51 

50 

55 

42 

43 

47 

47 

LEMON  COVE 

MAX 

92 

89 

77 

71 

77 

79 

77 

80 

82 

86 

85 

82 

81 

66 

69 

71 

73 

75 

80 

78 

79 

82 

84 

76 

63 

61 

73 

79 

83 

82 

82 

MIN 

59 

60 

58 

5  6 

50 

49 

47 

49 

56 

58 

58 

58 

52 

54 

46 

47 

50 

51 

55 

51 

51 

52 

54 

51 

4  7 

47 

51 

45 

48 

47 

51 

LINDSAY 

MAX 

93 

90 

78 

71 

77 

80 

76 

82 

83 

86 

84 

83 

85 

70 

70 

7: 

74 

79 

80 

79 

80 

82 

85 

75 

63 

67 

68 

79 

82 

82 

8, 

MIN 

56 

56 

51 

55 

46 

44 

43 

46 

50 

50 

53 

55 

49 

52 

44 

42 

43 

47 

47 

44 

46 

46 

48 

46 

47 

43 

48 

41 

41 

46 

46 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

90 

95 

74 

68 

74 

77 

70 

75 

77 

81 

77 

70 

72 

66 

65 

68 

70 

74 

78 

70 

75 

76 

78 

59 

58 

64 

60 

61 

72 

75 

82 

MIN 

48 

53 

50 

50 

41 

41 

41 

50 

47 

49 

56 

52 

56 

48 

44 

43 

50 

42 

42 

45 

43 

43 

45 

50 

52 

48 

42 

4  3 

42 

43 

46 

LLANO   SHAWNEE    HILLS  RCH 

MAX 

87 

87 

82 

67 

68 

75 

75 

77 

82 

82 

78 

77 

76 

68 

65 

63 

61 

61 

68 

71 

74 

78 

78 

81 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

MIN 

56 

57 

52 

47 

47 

96 

45 

46 

55 

57 

53 

47 

57 

48 

38 

44 

45 

46 

45 

49 

54 

53 

58 

" 

'•  7 

56 

60 

59 

56 

56 

57 

LODI 

MAX 

93 

77 

72 

77 

78 

75 

77 

78 

82 

73 

73 

70 

70 

65 

71 

72 

76 

77 

72 

72 

76 

77 

71 

65 

59 

60 

61 

65 

69 

75 

77 

MIN 

53 

52 

47 

-6 

42 

42 

43 

51 

51 

53 

55 

61 

55 

46 

47 

47 

49 

41 

46 

46 

44 

47 

48 

47 

50 

53 

54 

44 

46 

48 

47 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

75 

75 

69 

74 

74 

70 

70 

77 

77 

7  2 

76 

81 

75 

77 

68 

72 

77 

72 

72 

68 

73 

66 

61 

65 

72 

72 

71 

73 

75 

87 

85 

MIN 

47 

47 

56 

45 

48 

49 

44 

44 

48 

47 

46 

61 

59 

55 

50 

41 

40 

40 

40 

43 

4  8 

49 

52 

53 

50 

52 

50 

39 

39 

40 

39 

LONG  8EACH 

MAX 

82 

74 

72 

70 

68 

71 

70 

78 

68 

72 

70 

75 

78 

66 

69 

68 

69 

6  5 

70 

76 

89 

68 

70 

67 

69 

68 

72 

75 

86 

95 

94 

MIN 

63 

61 

61 

61 

57 

58 

58 

55 

58 

58 

59 

60 

59 

61 

55 

54 

53 

58 

57 

55 

55 

55 

58 

57 

57 

58 

57 

55 

57 

60 

58 

LONG  BEACH   WB  AP 

MAX 

83 

74 

71 

70 

70 

71 

71 

76 

71 

73 

71 

76 

76 

68 

71 

69 

70 

67 

71 

77 

88 

71 

72 

67 

68 

6'J 

72 

79 

85 

96 

91 

MIN 

62 

58 

58 

56 

55 

55 

54 

52 

57 

56 

59 

60 

60 

55 

54 

51 

50 

57 

57 

53 

49 

53 

56 

55 

55 

55 

57 

55 

55 

56 

55 

LOS   ANGELES  WB  AP 

MAX 

72 

71 

72 

71 

72 

69 

70 

70 

71 

68 

69 

73 

71 

6  6 

70 

70 

72 

7  0 

66 

72 

78 

70 

70 

67 

66 

66 

65 

66 

71 

92 

84 

MIN 

63 

61 

61 

58 

57 

59 

58 

55 

59 

60 

60 

63 

62 

58 

55 

53 

53 

60 

59 

55 

55 

54 

58 

58 

59 

59 

58 

56 

57 

59 

60 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

81 

75 

73 

68 

70 

71 

71 

74 

78 

73 

72 

77 

74 

63 

70 

69 

73 

64 

67 

76 

87 

79 

73 

69 

67 

70 

73 

79 

86 

93 

9C 

MIN 

60 

60 

60 

57 

57 

56 

56 

55 

65 

57 

57 

59 

57 

57 

55 

53 

56 

58 

58 

56 

58 

58 

57 

55 

56 

52 

54 

52 

54 

66 

f  1 

LOS  BANOS 

MAX 

94 

87 

81 

78 

81 

81 

81 

83 

86 

84 

82 

74 

77 

71 

7  1 

76 

77 

80 

79 

78 

82 

84 

85 

74 

67 

59 

69 

72 

78 

81 

8  1 

MIN 

54 

57 

51 

54 

52 

49 

47 

48 

52 

54 

59 

64 

65 

49 

47 

40 

42 

43 

45 

45 

46 

46 

49 

50 

45 

52 

53 

43 

43 

45 

46 

LOS  GATOS 

MAX 

84 

87 

73 

72 

69 

73 

73 

77 

79 

64 

64 

65 

68 

72 

74 

73 

71 

72 

59 

6C 

62 

71 

74 

76 

77 

MIN 

52 

51 

48 

46 

44 

H 

53 

53 

52 

52 

47 

45 

45 

45 

45 

45 

47 

47 

48 

48 

48 

41 

47 

46 

47 

LUCERNE   VALLEY    1  SSW 

MAX 

92 

94 

88 

77 

73 

79 

79 

85 

88 

86 

84 

84 

82 

75 

71 

69 

68 

6  5 

72 

77 

81 

83 

82 

83 

85 

87 

86 

85 

82 

82 

84 

MIN 

52 

51 

56 

48 

52 

41 

47 

45 

45 

45 

51 

48 

56 

57 

43 

46 

41 

47 

46 

40 

40 

43 

43 

52 

50 

45 

44 

44 

45 

48 

43 

MADERA 

MAX 

90 

96 

90 

81 

79 

82 

81 

81 

85 

87 

87 

82 

76 

80 

68 

69 

73 

76 

78 

81 

83 

84 

85 

82 

78 

69 

63 

72 

71 

83 

84 

MIN 

54 

53 

41 

49 

44 

43 

43 

46 

49 

51 

56 

58 

58 

50 

34 

42 

42 

43 

47 

43 

45 

47 

42 

49 

44 

42 

52 

39 

42 

46 

47 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

90 

90 

73 

75 

74 

73 

72 

74 

76 

72 

70 

70 

68 

65 

68 

68 

73 

77 

77 

70 

75 

75 

75 

62 

60 

6C 

60 

63 

66 

74 

76 

MIN 

48 

58 

56 

54 

53 

51 

40 

54 

52 

54 

57 

64 

57 

46 

53 

49 

52 

43 

49 

45 

44 

43 

49 

45 

45 

53 

52 

41 

41 

43 

43 

MANZAN I T A  LAKE 

MAX 

74 

74 

67 

50 

47 

59 

53 

52 

52 

52 

48 

49 

50 

42 

39 

42 

44 

55 

63 

61 

65 

70 

68 

72 

68 

64 

64 

70 

71 

72 

73 

MIN 

41 

45 

34 

33 

32 

31 

28 

35 

43 

45 

35 

41 

32 

29 

30 

28 

31 

32 

32 

34 

34 

37 

38 

38 

36 

32 

34 

39 

39 

43 

38 

MARICOPA 

MAX 

94 

91 

81 

79 

79 

75 

75 

79 

84 

86 

85 

85 

84 

74 

68 

69 

73 

79 

82 

81 

80 

83 

86 

77 

68 

68 

72 

76 

81 

81 

84 

62 

65 

65 

60 

60 

64 

64 

66 

67 

58 

55 

59 

53 

51 

47 

43 

55 

62 

51 

62 

63 

65 

56 

52 

50 

50 

50 

53 

62 

52 

65 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

85 

90 

75 

73 

75 

82 

72 

75 

71 

76 

70 

70 

68 

60 

66 

72 

72 

8  5 

77 

67 

68 

75 

78 

62 

62 

64 

62 

60 

67 

63 

77 

53 

55 

55 

52 

47 

48 

45 

46 

53 

53 

53 

59 

56 

50 

50 

51 

49 

44 

45 

50 

48 

51 

52 

54 

55 

55 

49 

47 

49 

48 

51 

MARYSVILLE 

MAX 

90 

93 

86 

77 

77 

80 

76 

78 

83 

82 

75 

67 

67 

59 

67 

73 

71 

77 

76 

76 

71 

78 

78 

78 

60 

61 

65 

66 

67 

72 

77 

58 

58 

55 

56 

49 

52 

47 

53 

58 

62 

58 

61 

52 

51 

52 

53 

52 

48 

50 

50 

52 

53 

54 

54 

55 

56 

55 

49 

49 

52 

51 

MC  CLOUD 

MAX 

81 

81 

70 

60 

61 

66 

63 

55 

60 

55 

57 

52 

55 

55 

44 

56 

61 

7  0 

73 

73 

76 

77 

80 

80 

76 

70 

72 

78 

80 

79 

78 

MIN 

39 

42 

33 

34 

30 

30 

29 

31 

49 

44 

43 

42 

38 

37 

31 

31 

31 

32 

31 

36 

36 

35 

34 

38 

34 

34 

34 

39 

36 

35 

38 

MECCA   3  SE 

MAX 

100 

103 

99 

96 

89 

89 

87 

87 

92 

90 

89 

98 

88 

90 

91 

87 

87 

85 

75 

83 

87 

82 

91 

92 

87 

87 

91 

91 

95 

98 

98 

MIN 

64 

68 

62 

62 

58 

58 

57 

56 

55 

57 

57 

54 

54 

59 

56 

57 

59 

60 

56 

54 

53 

54 

56 

51 

54 

55 

54 

55 

57 

58 

57 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

92 

90 

75 

75 

78 

76 

77 

80 

86 

82 

78 

77 

74 

73 

68 

75 

74 

77 

79 

79 

80 

31 

82 

80 

67 

62 

70 

72 

78 

76 

82 

53 

56 

51 

47 

45 

42 

45 

51 

52 

52 

58 

61 

63 

49 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

46 

50 

50 

50 

52 

40 

48 

45 

MEYERS  4  SW 

MAX 

77 

71 

62 

57 

61 

61 

64 

62 

63 

59 

55 

50 

46 

46 

43 

41 

49 

57 

59 

62 

65 

67 

66 

67 

66 

63 

65 

70 

67 

65 

66 

35 

38 

34 

32 

26 

25 

23 

23 

35 

43 

43 

43 

37 

27 

21 

29 

24 

26 

27 

28 

27 

28 

30 

29 

28 

27 

27 

2  6 

29 

29 

29 

MILL  CREEK  2 

MAX 

90 

91 

86 

77 

63 

69 

70 

82 

83 

84 

79 

78 

82 

80 

66 

70 

70 

66 

58 

76 

82 

82 

79 

78 

77 

82 

85 

97 

86 

86 

87 

MIN 

70 

64 

56 

49 

47 

42 

47 

53 

62 

58 

54 

54 

58 

49 

46 

44 

46 

46 

49 

53 

58 

61 

60 

5  5 

54 

58 

66 

6  5 

65 

65 

6  5 

MINERAL 

MAX 

78 

79 

69 

54 

55 

61 

55 

57 

58 

54 

51 

49 

49 

45 

41 

46 

52 

58 

68 

66 

68 

75 

71 

71 

71 

67 

70 

7  2 

71 

75 

74 

42 

44 

38 

39 

27 

29 

27 

30 

48 

48 

41 

43 

36 

32 

27 

30 

3  1 

32 

35 

36 

35 

39 

42 

39 

3  6 

29 

32 

3  8 

39 

6 

37 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

86 

87 

81 

77 

70 

74 

74 

79 

77 

77 

77 

75 

77 

72 

68 

61 

64 

56 

63 

72 

77 

79 

77 

77 

77 

7  9 

81 

80 

78 

79 

79 

MIN 

63 

69 

66 

61 

53 

56 

60 

61 

60 

62 

57 

57 

59 

50 

53 

46 

4 

4  6 

8 

6  1 

61 

66 

64 

MODESTO 

MAX 
MIN 

93 
54 

79 
59 

75 
52 

76 
51 

79 
47 

75 
43 

78 
46 

81 
51 

84 
52 

79 
54 

75 
58 

73 
62 

74 
55 

67 
48 

69 
49 

48 

74 
47 

77 
45 

77 

4  5 

75 
47 

78 
46 

HI 

78 
49 

69 
50 

66 

61 

65 

7  0 

69 

76 

80 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
44 

73 
45 

73 
43 

67 
39 

64 
37 

67 
39 

65 
38 

74 

40 

72 
43 

69 
50 

65 
53 

67 
52 

65 
51 

59 

40 

50 
39 

45 
33 

54 

33 

63 

31 

62 
1  ' 

65 
3  1 

70 
33 

7  3 
33 

67 
35 

66 

34 

69 

71 

67 

71 

70 

69 

68 

32 

MONTEREY 

MAX 

83 

72 

69 

66 

65 

70 

69 

79 

78 

74 

71 

69 

68 

66 

68 

73 

78 

75 

66 

71 

68 

71 

59 

62 

6  2 

69 

77 

87 

76 

71 

80 

M  I  N 

52 

52 

49 

50 

47 

46 

50 

52 

51 

54 

59 

62 

60 

59 

47 

49 

51 

50 

4  6 

47 

46 

46 

49 

52 

5  2 

48 

4  7 

5C 

47 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

90 

93 

78 

76 

77 

80 

74 

78 

79 

76 

69 

64 

66 

59 

67 

67 

70 

76 

II 

75 

75 

77 

80 
52 

78 

69 

6  D 

67 

64 

72 

77 

81 

MIN 

52 

57 

52 

51 

49 

48 

47 

52 

55 

59 

53 

54 

55 

48 

47 

49 

55 

50 

48 

48 

51 

52 

52 

5  3 

54 

52 

5G 

50 

51 

5 1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

70 

67 

67 

64 

62 

67 

67 

79 

83 

69 

72 

69 

69 

78 

78 

78 

76 

6  3 

63 

64 

74 

69 

58 

63 

68 

76 

62 

6  4 

64 

73 

72 

MIN 

52 

54 

52 

46 

44 

44 

45 

49 

49 

53 

59 

60 

59 

54 

48 

51 

50 

47 

51 

44 

46 

^  7 

52 

53 

48 

47 

43 

hi 

48 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

68 
46 

72 
43 

55 
30 

60 
3  8 

65 
45 

66 
46 

60 
42 

55 
42 

55 
34 

55 
32 

34 
30 

40 
32 

4  7 

3  7 

55 

40 

59 
43 

58 
43 

59 
46 

61 

45 

70 
3  8 

79 

4  1 

68 
38 

66 

66 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 
MIN 

73 
66 

90 
54 

65 
45 

69 
44 

70 
44 

70 
43 

74 
42 

74 

43 

75 
54 

75 
54 

61 
50 

60 
54 

59 
50 

56 
41 

60 
42 

63 
45 

63 
46 

68 

5  2 

75 
5  1 

73 
54 

7  1 

5  2 

78 

52 

63 

54 

63 

64 

75 

81 

82 

H 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

80 
65 

68 
44 

55 
41 

58 
40 

60 
45 

55 
39 

60 
40 

63 
47 

74 
49 

52 
48 

53 
48 

50 
44 

48 

35 

50 
39 

52 
38 

62 
42 

64 

50 

64 
49 

68 

55 

70 
58 

77 

6  0 

72 
63 

70 
60 

70 
58 

70 
57 

75 

60 

78 

63 

80 

67 

77 
65 

75 
62 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

74 
34 

83 
40 

71 

32 

55 
38 

55 
19 

62 
26 

56 

22 

54 

37 

62 
47 

54 
31 

51 

29 

52 
36 

56 
23 

46 
28 

48 
26 

52 
23 

61 

22 

72 

26 

72 

28 

70 
28 

69 
28 

72 

26 

71 

28 

69 
28 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

82 
44 

70 
45 

56 
38 

57 

39 

66 
34 

60 
34 

58 
31 

62 
46 

56 
46 

52 
40 

51 
43 

54 
41 

45 
40 

50 
36 

52 

32 

5  7 
3  2 

63 
35 

66 

33 

67 
4  1 

70 
38 

72 
40 

6  9 

19 

71 
38 

77 

39 

70 
3  8 

68 

37 

69 
39 

7  3 
40 

80 

41 

68 
40 

68 

40 

MT  WILSON  FC  336B 

MAX 
MIN 

81 
61 

77 
60 

73 
53 

61 

39 

55 
36 

65 
40 

67 
47 

73 
51 

73 
54 

73 
53 

67 
49 

66 
47 

66 
47 

61 
41 

60 
35 

58 
40 

55 
38 

54 
37 

59 
40 

70 
.  49 

72 

50 

7  2 
5  1 

71 

52 

76 

56 

76 
59 

75 
57 

75 
56 

77 

56 

76 
57 

74 
57 

75 
55 

NAC1MIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

93 
55 

98 
49 

86 
49 

78 
45 

75 
40 

80 
40 

79 
41 

78 

45 

84 
48 

87 
53 

78 
55 

72 
60 

67 
56 

63 
50 

67 
41 

" 

41 

74 
41 

77 
42 

80 
4  3 

77 
46 

83 
47 

64 

46 

83 
46 

86 
49 

80 
44 

75 
45 

75 
45 

81 
43 

89 
45 

89 
48 

86 
48 

77.4 
48.4 


77.9 
51.9 


78.6 
47.5 


72.6 
46.6 


72.7 
48.5 


73.3 
47.  1 


73.7 
57.  7 


74.3 
55.5 


74.4 
57.0 


78.5 
49.5 


71.6 
47.4 


79.9 
46.5 


71.7 
49.5 


59.0 
35.5 


79.3 
57.6 


71.4 
50.7 


74.3 
53.4 


67.5 
35.7 


90.1 
57.0 


78.4 
55.5 


62.3 
36.0 


75.2 
58.8 


75.  1 
49.6 


71.4 
50.6 


73.9 
51.5 


59.7 
39.  1 


65.0 
51.0 


63.8 
38.7 


80.0 
46.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Continued 


Station 


NAPA   STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

NORTH   FORK  RS 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

OAKLAND   WB  AP 

OCEANS  I DE 

OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OXNARD 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PERRIS 

PETALUMA  FIRE    ST  A  2 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PLACERV I LLE 
PLACERV1LLE    I FG 
PLAT  I NA 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUELLO  WB 
PT   P1EDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERV I LLE 


Day  Of  Month 


92     80  75 


98  99 
67  69 


78  83  77 

44  45  47 

82  86  73 

54  57  57 

92  90  79 

55  55  44 

70  68  68 

57  60  60 


53     57  46 


89  92  83 
55      54  48 


84      70  66 


55      55  60 


95  85  74 
52     54  49 


57     58  55 


69  61  62 
43      43  44 


91  85 
54  51 


81  74  65 
56      55  50 


90  97  85 
58     61  58 


57     60  58 


58     58  52 


94  95  85 
51     55  50 


81      83  79 


59     60  53 


84  86  77 
51      55  49 


99  100 
73  73 


89      88  78 


97  95  80 
47      46  54 


101  84  77 
52     52  52 


95     74  73 


51      50  43 


52     54  52 


50     50  52 


83  88  79 
56      60  50 


85  81  67 
45     40  45 


73  65  67 
52      54  53 


68  69  66 
54      53  53 


53      55  56 


79  83  70 
42      47  43 


58     58  57 


74  73 
44  40 


82  88 
60  59 


64  67 
34  35 


77  77 
47  42 


68  67 
56  58 


65  72 
40  43 


49     48  44 


67  65 
50  54 


71      72  72 


57     44  44 


76  72  77 
55     46  46 


63  63 
36  43 


75  79 
56  46 


70     70  71 


78  79 
46  48 


69  74  82 
52      46  41 


79  72  72 
43     41  45 


73     58  69 


69  72  72 
50     43  42 


90  81 
60  60 


75      71  75 


50     36  37 


73  69  75 
54     41  47 


74  70 
42  43 


80  79 
37  36 


67     68  72 


67  67  72 
50     48  46 


75  68 
35  42 


64     61  62 


62      65  69 


72      71  74 


68  78 
48  46 


90  92 
60  61 


68     69  75 

44     59  55 


77  80  84 
43     47  49 


66  67 
58  52 


69  71 
51  59 


54      50  50 


75  86 
44  44 


62  64  62 

38  49  54 

73  75  81 

41  49  57 

60  68  61 


75  78 
46  60 


80  83  89 
45  46  46 

81  83  91 
42  42  48 

69  70  73 

41  58  43 


88  90 
65  65 


73  83 
51  50 


79  83 
42  43 


76  82 
47  42 


69  72 
48  48 


67      70  67 

34     45  53 


64  68 

40  46 


63  69 
52  52 


66  69 
49  51 


73  82 
46  44 


94  92  92 
65     66  64 


70  57  58 

48  49  53 

78  74  70 

61  57  63 

82  81  79 

51  57  62 

65  66  68 

55  53  58 

80  77  77 

46  49  47 


83  78  76 
54     57  60 


68  67  68 
56     55  57 


70      72  73 


80  77  80 
50     44  50 


82  84  82 
54     54  58 


77  78  63 
58     55  56 


60  57  62 
49     50  47 


80  72  65 
62     60  59 


84  81  82 

61  60  53 

84  83  81 

54  50  51 

76  74  71 

45  54  60 

76  75  76 

49  47  45 

68  62  59 

57  52  53 

94  92  92 


80  76  80 

52  54  53 

85  77  67 

51  55  59 

79  72  65 

54  53  58 

85  81  86 

41  43  43 

69  65  67 

44  51  58 


72  74  68 
50     51  56 


67  62 
50     5  7 


75  63  59 
52     48  53 


60  57 
46  44 


60  65  60 

57  54  50 

72  76  68 

53  56  60 

64  60  61 

53  56  58 


71  68  72 
48     52  56 


80  86  85 
52     55  57 


15 


16 


67  69  72 
54     50  47 


94  91  84 
62      68  67 


57  52  53 
49     42  32 


69  64  64 
59     51  46 


76  71  69 
62     42  50 


68  68  67 
58     61  55 


72  76  64 
47     46  38 


72  67 
47  42 


62      65  71 


73  75  75 
52     51  54 


78  69  77 
49     54  43 


66  61  67 
53     45  48 


54  51  44 

73  69  71 

54  54  49 

81  70  70 

50  52  39 


45     44  36 


65  62 
47  43 


73  72  61 
49     44  34 


59     56  59 


91  95  93 
67      68  63 


74  82  78 
56      59  44 


76      80  72 


59  60  68 
31      32  35 


75  76 
42  44 


67  67 
57  51 


59     69  67 


40  41  43 

72  75  71 

57  53  49 

71  72  69 

53  50  50 

75  74  75 

41  45  50 


69  73  71 

36  38  40 

70  71  78 

52  53  56 

71  73  70 

37  37  40 

74  75  82 

50  57  47 

70  72  72 

49  50  52 

70  71  70 

41  49  50 

70  68  68 

36  43  48 

67  71  74 

46  43  42 

63  59  59 

38  39  38 

65  67  73 

43  38  47 

84  79  79 

60  60  59 


78  76  70  72  77  72 
50     55     53      48     51  56 


68     68  73 


68  69 
47  41 


72  75  78 
40      38  39 


79  79  75  75  84  74 
42     52     42      45     45  47 


58     68  74 


67  77  71 

55  47  47 

61  57  56 

50  44  36 

58  56  55 


50  55  62 
40     35  39 


61  66  67 
58     53  50 


47     51  51 


72  61  67 
52     48  46 


87  82  69 
52     52  46 


76  84 
58  54 


75  79 
38  39 


70      75  68 


65  65 
39  40 


62  63  70 

48  48  50 

66  74  80 

31  31 

62  68 

38  44  41 


73  69  67 
51     50  52 


71  76  63 
43      43  54 


68      71  74 


76  84 

56  55 


69  65 
36  37 


75  75 
44  45 


69  69 
57  56 


76  75 
45  46 


64  70 
50  55 


74  73 
57  54 


75  85  93 
50     44  45 


69  62 
41  47 


75      73  73 


71  73 
51  53 


76  79 
43  45 


74  78  81 
41      39  39 


44      51  47 


75     70  72 


79      83  90 


67  82  92 
58      49  54 


75  83 
36  41 


41      43  41 


76  83 
56  51 


79  83 
35  39 


69  70 
41  42 


70  73  74 
50      49  50 


40     41  43 


66  60 
43  50 


65  66  70 
48      46  48 


70  82 
55  44 


78  73  69 
38     43  45 


78     80  80 


43     45      46'    49     46  47 


70  70 

52  52 


62  66  70 

52  54  52 

90  90  91 

65  59  59 

69  67  65 

41  37  35 


26    27    28    29     30  31 


76  74  84  82 
48      46      47  48 

90      91      89  91 


60      62  61 


65  70  72  73 
36     39     40  39 


71  76 
49  51 


80 

80 

75 

68 

65 

65 

71 

72 

75 

79 

76.7 

46 

48 

5  n 

45 

48 

53 

42 

40 

42 

43 

47.5 

72 

65 

64 

65 

65 

64 

65 

69 

77 

72 

67.7 

54 

58 

56 

58 

55 

64 

51 

52 

55 

54 

55,9 

79 

80 

80 

78 

73 

69 

77 

81 

84 

80 

75.2 

46 

47 

4  7 

43 

36 

39 

4  5 

49 

47 

78 

80 

76 

65 

62 

6: 

72 

70 

72 

75 

75.2 

53 

56 

5  1 

48 

51 

51 

45 

44 

45 

48 

48.8 

66 

57 

60 

60 

66 

66 

68 

69 

74 

74 

68.2 

51 

54 

6  6 

55 

52 

52 

49 

48 

50 

51 

53.1 

73 

70 

71 

70 

69 

6  8 

75 

69 

81 

78 

72.2 

52 

56 

5  1 

56 

56 

52 

55 

51 

51 

54 

54.0 

92 

80 

76 

74 

80 

QQ 

94 

97 

96 

97 

81.9 

47 

45 

43 

45 

41 

40 

45 

48 

54 

50 

47.0 

82 

80 

77.1 

49 

51 

49 

48 

49 

57 

47 

48 

42 

47 

50.0 

45 

41 

5  1 

51 

42 

41 

46 

43 

47 

4 

44.3 

46 

46 

4  1 

53 

56 

51 

46 

50 

46 

45 

50.3 

70 

50 

45 

47 

49 

47 

45 

48 

52 

49 

47 

46.9 

60 

79 

60 

63 

68 

68 

69 

75.1 

52 

53 

55 

56 

57 

56 

49 

48 

48 

50 

53.3 

69 

68 

69 

66 

63 

68 

69 

68 

85 

85 

71.2 

46 

5  0 

52 

51 

51 

52 

48 

47 

52 

54 

52.0 

86 

85 

86 

87 

67 

65 

86 

85 

65 

84 

81.7 

46 

49 

52 

50 

49 

49 

48 

48 

52 

49 

49.5 

84 

84 

65 

88 

84 

85 

85 

84 

64 

84 

80.7 

4  1 

43 

44 

43 

44 

42 

42 

44 

46 

43 

44.7 

66 

68 

57 

65 

63 

62 

65 

71 

71 

73 

70.1 

47 

53 

53 

55 

54 

47 

52 

45 

46 

48 

48.5 

77 

74 

72 

75 

76 

79 

80 

76 

79 

79 

72.8 

48 

50 

50 

53 

52 

53 

52 

53 

53 

51 

47.2 

74 

76 

75 

66 

61 

67 

66 

74 

78 

8  1 

70.2 

45 

47 

46 

4  6 

42 

46 

44 

46 

50 

49 

46.9 

93 

92 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

90.4 

61 

61 

65 

62 

62 

62 

64 

61 

61 

64.0 

8  1 

75 

71 

74 

82 

68 

95 

95 

80.0 

53 

54 

51 

52 

49 

47 

49 

56 

60 

57 

53.2 

86 

3  9 

43 

48 

41 

47 

36 

36 

36 

39 

40 

43.4 

8  7 

86 

71 

71 

80 

87 

89 

8  6 

42 

45 

48 

47 

47 

38 

40 

40 

43 

45 

45.2 

85 

64 

8  3 

80 

92 

95 

91 

9 1 

90 

92 

8  3.8 

45 

44 

44 

43 

49 

45 

40 

47 

52 

45 

46.5 

80 

77 

62 

60 

69 

68 

70 

78 

83 

79 

73.3 

48 

51 

54 

53 

50 

49 

51 

48 

43 

42 

49.4 

91 

89 

61 

74 

80 

8  7 

94 

95 

93 

92 

82.1 

43 

4  3 

45 

43 

41 

37 

40 

43 

45 

44 

43.8 

74 

70 

64 

65 

69 

62 

66 

60 

69 

70 

70.7 

4e 

45 

45 

50 

46 

43 

45 

44 

44 

48 

46.5 

74 

76 

74 

68 

66 

60 

66 

73 

76 

77 

70.0 

45 

46 

47 

45 

43 

43 

41 

44 

45 

44 

44.6 

72 

75 

75 

71 

69 

71 

76 

73 

78 

76 

70.5 

49 

57 

56 

53 

43 

46 

53 

51 

61 

60 

50.6 

83 

81 

75 

69 

71 

70 

60 

79 

84 

85 

71.7 

45 

44 

39 

40 

40 

40 

46 

41 

45 

44 

41.2 

57 

58 

56 

59 

63 

65 

59 

65 

64 

56 

62.9 

42 

48 

50 

50 

43 

46 

49 

44 

48 

46 

47.1 

60 

56 

62 

62 

65 

60 

66 

64 

76 

77 

67.7 

50 

52 

52 

51 

50 

46 

44 

43 

43 

46 

49.8 

58 

59 

64 

65 

66 

65 

62 

60 

68 

67 

65.1 

52 

52 

52 

50 

50 

49 

51 

50 

52 

52 

51.6 

86 

78 

73 

69 

73 

63 

91 

95 

95 

93 

79.5 

46 

52 

49 

49 

45 

42 

43 

47 

50 

46 

48.7 

74 

75 

59 

61 

60 

60 

56 

64 

66 

80 

69.2 

44 

46 

48 

52 

54 

48 

46 

4'5 

44 

47 

46.3 

80 

82 

64 

73 

63 

64 

70 

78 

82 

81 

76.2 

47 

50 

49 

49 

46 

48 

44 

48 

45 

49 

49.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

3. 

PORT OLA 

MAX 

84 

83 

68 

63 

67 

68 

66 

65 

64 

61 

56 

54 

53 

48 

52 

46 

54 

65 

6  5 

70 

7  7 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

77 

75 

7  3 

66.6 

MIN 

31 

27 

35 

36 

19 

25 

18 

44 

44 

46 

45 

47 

33 

32 

26 

26 

35 

24 

28 

28 

29 

29 

28 

27 

29 

27 

22 

22 

30 

29 

28 

30.6 

POSEY    3  E 

MAX 

82 

79 

62 

55 

68 

63 

66 

66 

70 

69 

68 

70 

68 

63 

51 

55 

57 

60 

64 

69 

7  2 

74 

72 

7 1 

74 

75 

76 

78 

7  7 

76 

7  5 

68.5 

53 

50 

41 

39 

34 

36 

36 

36 

37 

41 

41 

4. 

42 

41 

17 

30 

32 

32 

36 

37 

3  9 

42 

44 

41 

41 

42 

42 

43 

42 

46 

40.0 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

91 

90 

70 

72 

77 

76 

68 

73 

65 

65 

58 

6  0 

70 

75 

78 

8  1 

80 

80 

8  2 

84 

68 

74 

79 

84 

84 

75.4 

47 

48 

42 

40 

37 

36 

37 

54 

51 

49 

46 

45 

37 

36 

38 

37 

4  1 

41 

42 

43 

49 

47 

43 

42 

40 

42.7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

94 

85 

74 

69 

75 

73 

74 

80 

58 

76 

69 

60 

6  0 

62 

65 

68 

74 

75 

74 

80 

78 

85 

85 

79 

77 

69 

78 

68 

B  5 

6  7 

83 

76.4 

45 

46 

45 

45 

31 

33 

31 

36 

43 

39 

48 

55 

50 

4  2 

40 

32 

32 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

34 

3  6 

33 

32 

36 

3  7 

37 

38.3 

QUINCY  RS 

MAX 

87 

88 

81 

71 

67 

73 

69 

71 

70 

65 

59 

58 

58 

52 

55 

59 

58 

66 

71 

74 

74 

73 

77 

76 

75 

70 

^  Q 

72 

74 

7  4 

7  3 

69.6 

MIN 

35 

37 

45 

45 

26 

28 

22 

39 

54 

57 

48 

52 

39 

37 

35 

35 

29 

27 

30 

35 

37 

3  8 

37 

16 

38 

38 

3  4 

35 

36 

>7 

37 

37.4 

RAMONA   SPAULD 1 NG 

MAX 

95 

88 

83 

71 

71 

75 

77 

86 

91 

87 

84 

87 

85 

76 

73 

73 

74 

67 

75 

83 

6  fi 

88 

64 

8  1 

79 

6  6 

89 

94 

9  1 

92 

94 

82.8 

MIN 

49 

48 

46 

53 

51 

45 

48 

41 

43 

41 

37 

37 

40 

53 

50 

47 

40 

45 

45 

40 

47 

45 

42 

39 

38 

37 

43 

44 

50 

55 

54 

44.9 

RANOSBURG 

MAX 

91 

92 

8  2 

72 

78 

78 

77 

80 

86 

84 

81 

77 

75 

67 

65 

66 

66 

66 

71 

75 

79 

79 

80 

83 

83 

83 

83 

82 

60 

82 

82 

78.2 

MIN 

64 

64 

58 

52 

48 

50 

50 

55 

50 

48 

56 

54 

59 

49 

45 

44 

50 

50 

43 

50 

53 

57 

59 

56 

56 

57 

57 

58 

63 

61 

61 

54.2 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 

93 

85 

75 

74 

80 

73 

73 

78 

75 

75 

63 

65 

57 

65 

7  0 

72 

80 

83 

79 

76 

80 

80 

7  5 

69 

64 

72 

69 

63 

78 

86 

87 

74.8 

MIN 

58 

58 

54 

56 

55 

50 

45 

62 

62 

59 

58 

55 

6  3 

4  9 

50 

53 

48 

49 

51 

50 

50 

49 

50 

54 

57 

55 

52 

49 

6( 

52 

48 

52.9 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

92 

89 

74 

75 

81 

81 

69 

75 

72 

72 

66 

66 

56 

63 

70 

73 

81 

86 

85 

86 

82 

85 

65 

6  3 

73 

75 

73 

75 

80 

9( 

92 

77.6 

MIN 

61 

61 

53 

52 

52 

46 

46 

56 

62 

59 

5  4 

49 

49 

44 

45 

52 

53 

53 

60 

49 

49 

6  0 

53 

50 

56 

55 

53 

48 

49 

59 

62 

52.9 

REDLANDS 

MAX 

97 

91 

81 

67 

73 

75 

74 

8  9 

92 

88 

82 

86 

87 

67 

75 

80 

77 

62 

68 

84 

92 

89 

64 

61 

75 

82 

93 

94 

94 

95 

94 

82.8 

MIN 

56 

56 

55 

57 

53 

51 

51 

48 

53 

50 

47 

45 

49 

55 

50 

47 

48 

54 

55 

47 

52 

54 

49 

49 

45 

46 

50 

52 

56 

58 

57 

51.5 

REDWOOD  CITY 

MAX 

85 

85 

73 

74 

74 

70 

74 

77 

78 

74 

7  0 

70 

66 

67 

70 

72 

78 

78 

72 

71 

68 

69 

69 

63 

67 

64 

65 

71 

72 

75 

78 

72.2 

MIN 

50 

53 

49 

47 

43 

46 

43 

56 

5  1 

58 

54 

62 

48 

46 

44 

54 

46 

43 

48 

49 

47 

47 

'.  0 

54 

55 

54 

47 

47 

45 

46 

47 

49.3 

RICHARDSON  GROVE   ST  PARK 

MAX 

83 

83 

67 

68 

70 

73 

67 

58 

69 

61 

60 

64 

54 

60 

64 

71 

73 

72 

76 

74 

70 

74 

74 

56 

58 

64 

68 

72 

73 

68 

68.1 

50 

50 

50 

46 

42 

43 

42 

4  2 

52 

51 

51 

51 

48 

47 

45 

40 

39 

3  8 

41 

42 

46 

45 

44 

47 

52 

47 

46 

46 

45 

47 

48 

45.9 

RICHMOND 

MAX 

82 

81 

69 

72 

73 

66 

69 

72 

72 

71 

66 

6  6 

68 

61 

67 

71 

72 

78 

70 

62 

68 

70 

72 

59 

61 

59 

62 

63 

76 

74 

79 

69.5 

MIN 

54 

56 

52 

50 

52 

52 

52 

55 

58 

58 

67 

60 

56 

54 

52 

54 

55 

50 

54 

53 

51 

51 

51 

55 

55 

5, 

52 

51 

50 

61 

50 

53.4 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

93 

85 

81 

74 

73 

75 

72 

84 

88 

83 

79 

82 

82 

76 

73 

75 

79 

71 

71 

81 

90 

88 

80 

75 

71 

74 

87 

91 

94 

94 

93 

81.2 

MIN 

56 

55 

57 

59 

53 

51 

50 

47 

50 

46 

48 

48 

48 

56 

51 

46 

48 

54 

55 

47 

46 

49 

49 

48 

48 

4* 

44 

45 

49 

53 

50 

50.0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

93 

95 

ee 

80 

71 

73 

76 

72 

86 

91 

85 

81 

84 

84 

72 

73 

75 

80 

67 

71 

82 

93 

89 

81 

7  7 

72 

90 

90 

9m 

96 

96 

82.5 

MIN 

53 

51 

52 

54 

50 

47 

47 

45 

47 

44 

42 

45 

45 

51 

47 

43 

45 

50 

50 

44 

45 

47 

42 

45 

45 

41 

41 

45 

50 

52 

49 

46.9 

ROCK.LIN 

MAX 

91 

93 

83 

75 

75 

78 

76 

78 

80 

80 

67 

68 

68 

60 

65 

74 

75 

75 

75 

75 

72 

75 

76 

76 

64 

59 

60 

64 

67 

70 

76 

73.2 

MIN 

51 

51 

50 

52 

40 

41 

39 

40 

50 

52 

54 

54 

53 

46 

37 

37 

42 

42 

44 

43 

44 

48 

48 

50 

50 

53 

41 

42 

43 

45 

46.0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

93 

81 

75 

78 

79 

79 

79 

82 

81 

71 

69 

69 

62 

66 

72 

72 

77 

76 

7  1 

73 

76 

78 

71 

57 

58 

59 

60 

66 

70 

74 

78 

72.6 

MIN 

56 

56 

5o 

53 

47 

51 

47 

55 

56 

58 

57 

57 

55 

51 

51 

53 

52 

46 

48 

49 

50 

52 

52 

5! 

55 

56 

47 

47 

51 

52 

49 

51.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

92 

80 

74 

75 

79 

75 

76 

80 

78 

70 

69 

69 

61 

66 

70 

71 

75 

77 

73 

74 

76 

78 

72 

57 

59 

61 

61 

66 

71 

77 

79 

72.3 

MIN 

57 

59 

bl 

54 

50 

51 

48 

56 

56 

58 

57 

56 

55 

50 

50 

6  1 

53 

49 

50 

50 

51 

54 

53 

52 

54 

55 

50 

48 

52 

52 

51 

52.7 

SAINT  HELENA 

MAX 

94 

8  2 

76 

78 

80 

73 

80 

79 

72 

70 

64 

66 

58 

67 

70 

73 

5  0 

80 

70 

72 

76 

84 

67 

60 

60 

7  1 

73 

82 

76 

83 

88 

74.4 

MIN 

49 

44 

49 

50 

39 

38 

38 

55 

50 

60 

51 

56 

53 

45 

42 

54 

56 

42 

43 

50 

45 

47 

52 

53 

53 

54 

51 

48 

45 

45 

45 

48.5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

89 

87 

84 

71 

73 

70 

71 

72 

70 

73 

65 

64 

63 

62 

65 

67 

67 

73 

77 

70 

73 

74 

71 

72 

60 

62 

69 

65 

67 

73 

77 

70.8 

MIN 

44 

45 

45 

44 

41 

40 

41 

45 

42 

45 

50 

58 

53 

46 

47 

41 

40 

45 

42 

38 

41 

43 

41 

48 

51 

51 

51 

4  1 

43 

45 

43 

44.8 

SALINAS   2  E 

MAX 

83 

75 

70 

67 

65 

70 

70 

71 

80 

81 

78 

78 

71 

66 

68 

73 

83 

75 

63 

74 

73 

82 

78 

64 

65 

76 

79 

89 

83 

61 

88 

74.8 

MIN 

50 

52 

53 

52 

41 

47 

51 

48 

50 

59 

60 

63 

61 

49 

43 

50 

43 

43 

50 

48 

46 

45 

50 

53 

54 

45 

43 

49 

43 

44 

47 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

82 

74 

68 

66 

63 

68 

69 

75 

80 

80 

79 

80 

70 

66 

67 

75 

78 

74 

63 

73 

73 

80 

57 

63 

64 

74 

79 

en 

82 

B2 

89 

73.6 

MIN 

51 

55 

55 

48 

43 

49 

55 

49 

52 

61 

63 

65 

56 

53 

45 

44 

44 

45 

» 

50 

47 

47 

52 

55 

48 

47 

44 

51 

44 

46 

48 

50.4 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

86 

85 

76 

65 

69 

69 

70 

73 

74 

72 

64 

61 

58 

57 

58 

5  7 

65 

75 

73 

73 

76 

80 

84 

78 

75 

76 

78 

81 

83 

81 

83 

72.7 

MIN 

63 

5  8 

45 

45 

42 

42 

40 

45 

45 

47 

52 

52 

47 

39 

44 

48 

46 

43 

40 

44 

45 

50 

45 

45 

49 

57 

50 

52 

56 

59 

SALTER  RS 

MAX 

80 

83 

67 

65 

70 

71 

69 

55 

69 

61 

60 

55 

6  4 

54 

55 

64 

67 

68 

69 

73 

69 

7. 

70 

61 

70 

73 

70 

66.8 

MIN 

51 

54 

49 

44 

43 

43 

39 

44 

57 

50 

50 

46 

46 

45 

45 

41 

ie 

38 

42 

50 

43 

43 

44 

50 

45 

47 

41 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

88 

92 

84 

75 

61 

68 

69 

82 

82 

6  2 

75 

79 

79 

77 

68 

6  6 

72 

67 

64 

78 

84 

83 

80 

78 

77 

83 

87 

86 

65 

88 

87 

78.5 

MIN 

66 

64 

84 

51 

46 

43 

46 

50 

60 

58 

56 

53 

56 

49 

48 

44 

48 

51 

47 

50 

60 

64 

58 

53 

52 

58 

63 

6  7 

67 

67 

65 

55.3 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

97 

92 

80 

73 

79 

79 

78 

80 

87 

84 

72 

68 

62 

65 

69 

72 

77 

80 

77 

82 

85 

89 

87 

82 

74 

•75 

83 

88 

90 

90 

89 

80.2 

MIN 

44 

44 

42 

34 

32 

33 

32 

40 

44 

40 

55 

50 

52 

43 

39 

35 

34 

36 

35 

35 

41 

42 

39 

39 

37 

35 

34 

35 

40 

41 

43 

39.5 

SAN   BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 

98 

91 

8  3 

74 

73 

76 

76 

90 

92 

87 

82 

86 

87 

74 

75 

80 

77 

65 

63 

87 

93 

89 

85 

82 

75 

82 

94 

95 

97 

97 

96 

83.9 

MIN 

52 

52 

55 

56 

52 

47 

49 

43 

46 

45 

42 

41 

46 

54 

51 

43 

48 

49 

51 

42 

42 

44 

43 

43 

41 

42 

42 

44 

48 

51 

47 

46.8 

SANDBERG  WB 

MAX 

83 

79 

66 

54 

58 

65 

65 

66 

74 

70 

66 

66 

65 

46 

58 

59 

57 

61 

64 

68 

73 

77 

76 

76 

81 

80 

76 

79 

75 

74 

74 

69.0 

MIN 

64 

52 

45 

40 

40 

4  7 

42 

47 

52 

51 

49 

47 

45 

37 

36 

39 

40 

45 

42 

50 

51 

57 

58 

60 

60 

61 

64 

61 

61 

61 

58 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

73 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

69 

72 

72 

72 

70 

69 

70 

69 

71 

73 

79 

70 

70 

7 

69 

70 

70 

72 

75 

89 

83 

71.8 

MIN 

58 

60 

61 

61 

59 

60 

56 

54 

57 

57 

58 

56 

56 

60 

57 

57 

54 

58 

60 

65 

57 

56 

60 

59 

59 

56 

53 

50 

56 

56 

SAN  FERNANDO 

MAX 

79 

8  6 

80 

7  H 

80 

78 

73 

7  6 

72 

79 

73 

7  1 

83 

93 

89 

8  2 

75 

74 

81 

90 

96 

95 

9( 

95 

52*3 

MIN 

56 

5  6 

bb 

58 

48 

45 

47 

47 

61 

52 

46 

48 

49 

53 

48 

45 

51 

54 

57 

50 

55 

51 

50 

47 

48 

47 

46 

63 

54 

71 

70 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

69 

63 

62 

62 

62 

6  3 

63 

64 

6  3 

64 

6  3 

66 

65 

66 

65 

64 

70 

68 

64 

68 

62 

67 

5! 

6  5 

57 

64 

67 

66 

74 

62 

71 

64.4 

MIN 

49 

54 

bi. 

45 

49 

53 

46 

68 

51 

57 

53 

56 

56 

47 

48 

48 

48 

47 

47 

4  7 

47 

47 

46 

49 

54 

51 

50 

50 

51 

50 

52 

SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

75 

66 

68 

6  8 

65 

62 

66 

72 

74 

67 

63 

66 

64 

6  6 

57 

60 

60 

62 

63 

68 

68 

71 

78 

67.2 

MIS 

54 

56 

.  54 

50 

47 

51 

47 

56 

53 

56 

57 

57 

56 

50 

52 

58 

51 

49 

4  7 

52 

49 

49 

51 

55 

55 

51 

51 

48 

50 

49 

52.0 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB 

MAX 
MIN 

56 

55 

bi. 

53 

52 

64 

53 

5  7 

70 

56 

66 
58 

66 

5  8 

68 

63 

60 
55 

62 
54 

69 
52 

7  2 
60 

73 
58 

72 
54 

61 

62 

66 
54 

68 

53 

7  0 
54 

57 
53 

59 

55 

59 
54 

62 
55 

63 
54 

70 
54 

69 
54 

78 

53 

78 
53 

66.7 
54.8 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

82 

64 

79 

68 

55 

92 

80 

76 

72 

73 
46 

78 
51 

70 
57 

7  0 

59 

81 
48 

92 
49 

87 
49 

77 
57 

71 

50 

71 
51 

72 
49 

61 

50 

86 
45 

95 
48 

97 
54 

95 

58 

80.4 
53.1 

MIN 

58 

60 

bb 

60 

52 

5  2 

51 

49 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

MAX 
MIN 

45 

47 

40 

46 

38 

43 

43 

4  9 

47 

54 

51 

65 
50 

6  3 
55 

63 

67 
42 

71 

4  0 

75 
47 

66 
41 

64 

45 

68 
46 

67 
41 

67 

56 

50 

59 

52 

6  2 
52 

72 
42 

74 
43 

82 
41 

72 
40 

69 
41 

82 
41 

68.3 
45.7 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

103 
51 

96 
50 

89 
4  6 

74 
54 

76 
43 

81 
44 

80 
45 

94 
40 

95 
45 

90 
41 

8  8 
39 

90 
37 

88 
40 

75 
50 

76 
53 

79 
44 

83 
37 

64 
48 

7  2 
52 

88 
41 

94 
42 

92 

4  i 

9C 
42 

f  7 
40 

86 

39 

92 
38 

95 
42 

96 
43 

97 
44 

96 
49 

96 
47 

87.2 
44.2 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

87 
56 

77 
57 

68 
bt. 

70 
50 

73 
50 

70 
48 

72 
47 

77 

59 

80 
57 

71 
60 

70 
60 

68 
61 

66 
57 

65 
50 

68 
47 

74 
53 

76 
49 

79 

50 

70 
50 

73 
55 

70 
54 

7  3 
52 

59 
55 

60 
55 

65 

55 

66 

54 

68 
50 

76 
49 

73 
49 

77 
51 

78 

53 

71.6 
53.1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

83 
54 

88 
54 

70 
54 

75 
42 

69 
42 

71 
42 

73 
47 

74 

53 

8  2 
55 

85 
51 

72 
56 

73 
58 

64 

59 

70 
55 

69 
51 

67 
51 

75 
54 

78 
48 

76 
4  6 

69 
44 

73 
44 

7  6 
46 

75 
45 

59 
51 

65 
48 

71 

b', 

78 
45 

77 
44 

85 
43 

75 
47 

89 
51 

74.4 
49.4 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

85 
54 

74 
59 

66 
54 

67 
52 

74 
49 

67 

5  4 

69 
49 

72 
60 

78 

64 

69 
63 

71 
55 

71 
61 

68 

56 

66 

5  2 

69 
48 

71 
56 

79 
53 

74 
49 

66 

55 

69 
51 

69 
50 

65 
51 

63 
51 

61 
58 

63 
54 

65 
54 

66 
51 

74 
51 

74 
51 

77 

5: 

79 
51 

70.4 
53.5 

S—  Reference  Notes  Following  Statioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA   WB  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 


SANTA  ROSA 


SHASTA  DAM 
SHELTER  COVE 
S1ERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS   1  E 


SO  ENTRANCE   YOSEM1TE  NP 
SQUIRREL   INN  2 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TEHACHAP I 
TEJON  RANCHO 
TERMO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE  RIV  ED  I  SON  PH  2 

TIGER   CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TRONA 


Day  Of  Month 


71      72  68 


9     10     11     12     13     14     15     16  17 


68  67 

57  58 


65  65  67 
59     58  61 


67  66  66  66  67  66 
60     58     57  '    56     59  60 


26    27    28    29     30  31 


MAX 
MI  N 

88 

54 

89 
59 

84 

54 

72 
51 

74 
47 

78 
4  c 

73 
48 

77 
59 

76 
55 

72 
61 

68 
84 

67 
5  9 

67 
56 

6  5 

73 
8  0 

75 

82 

80 

73 

73 

71 

79 

78 

62 

60 

65 

64 

74 

75 

78 

81 

74.0 

MAX 
MIN 

84 
61 

78 
61 

75 
62 

73 
62 

72 
52 

73 

5  5 

74 
56 

77 
51 

75 

6  5 

75 
57 

75 
56 

81 

78 

73 

74 

72 

75 

66 

75 

79 

66 

83 

75 

71 

73 

71 

73 

60 

85 

97 

91 

77.1 

MAX 
MIN 

76 
59 

73 
59 

70 
54 

76 
54 

71 

52 

71 
4  9 

70 
48 

77 
51 

74 

53 

72 
5  7 

74 
57 

74 
5  6 

73 

74 

75 
5  0 

72 

79 

7  3 
55 

73 

76 

87 

72 
55 

69 
56 

69 

5  3 

67 

54 

65 
5  5 

76 
64 

77 

80 

92 
5 1 

90 
51 

74.6 
53.4 

MAX 
MIN 

72 
60 

68 
59 

69 
5  •> 

77 

53 

70 
53 

68 

46 

70 
48 

72 
47 

70 

53 

69 
59 

70 
56 

72 
56 

71 

74 

72 
5  0 

68 

73 

69 
54 

69 
54 

70 
5 1 

80 

4  7 

71 

53 

67 
53 

65 
50 

65 
50 

63 
55 

66 

6  5 

67 
50 

75 
49 

85 

85 

71.0 
52.5 

MAX 
MIN 

88 

52 

77 
55 

77 
48 

71 
46 

74 
44 

70 

44 

73 
44 

77 
56 

80 
63 

72 
59 

71 
58 

6  9 

61 

66 

67 

70 

74 

77 

76 
45 

73 

72 
5  3 

69 

73 
5 1 

63 
53 

64 

65 

55 

65 
5  2 

71 

4  8 

74 

72 

75 

77 
6  2 

72.3 
50.7 

MAX 
MIN 

83 
45 

73 
47 

72 
43 

74 
39 

72 

41 

72 
38 

73 
40 

73 

84 

78 

69 

65 

63 

66 

70 

74 

74 

71 

64 

73 

77 

60 

65 
52 

64 

65 
49 

72 

71 

4  1 

84 

76 

78 

84 

73.2 

MAX 
MIN 

82 
59 

67 
54 

66 
51 

63 
45 

63 
44 

67 

43 

66 
48 

78 
47 

6  4 

71 

7  5 

72 
60 

71 

6  7 

66 
50 

76 

76 

73 

65 

70 

75 

66 

60 

64 

68 

71 

7/ 

60 

71 

85 

88 

71.6 

MAX 
MIN 

68 
62 

66 
61 

67 
62 

67 
62 

68 

57 

65 
56 

67 
56 

65 
59 

64 
61 

64 
58 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

53 

67 
55 

66 

60 

67 
57 

65 
56 

7  0 

8  6 

70 
55 

64 

58 

63 
58 

63 
57 

62 
57 

61 

57 

67 

5  7 

70 
58 

75 

58 

72 

59 

66.3 
5  7.9 

MAX 
MIN 

8  0 
SO 

74 

56 

75 
5  0 

71 
5  7 

72 
58 

71 
46 

70 
46 

80 

4  5 

7  6 
52 

73 

74 

75 

74 

66 

73 

70 
44 

80 
46 

75 

6  0 

72 
50 

76 
53 

93 
6  0 

81 
5  1 

72 
5  1 

69 
4  7 

68 

70 
47 

74 

4  3 

87 
44 

80 
46 

96 
50 

89 
6  4 

76.0 
50.0 

MAX 
MIN 

88 
48 

92 
46 

73 
46 

77 
45 

79 
42 

77 

34 

74 
41 

79 

4  1 

78 
49 

71 

55 

70 
5  1 

62 

64 
5  3 

57 
46 

68 

74 
43 

76 
54 

84 
40 

79 
41 

66 
50 

70 
47 

75 
46 

81 

46 

56 
51 

58 
52 

59 
51 

6'/ 
49 

69 
49 

74 
44 

78 
45 

8? 
45 

72.9 
46.9 

MAX 
MIN 

75 
47 

73 
48 

68 

50 

62 
50 

61 

4  5 

66 
47 

62 
42 

57 

44 

70 
55 

64 

52 

65 
52 

6  6 

52 

70 
50 

58 

4  6 

6  0 
6  1 

63 
41 

68 

39 

72 
43 

66 
44 

65 

50 

58 

50 

59 
50 

71 

50 

61 

52 

57 
52 

63 
47 

70 
50 

71 
51 

72 
51 

67 
49 

56 
48 

65.  1 
48.4 

MAX 
MIN 

81 

61 

85 
61 

78 
54 

69 
55 

70 
54 

74 
51 

71 
50 

65 
50 

7  0 
55 

63 
57 

68 

54 

5  9 
4  6 

61 
50 

53 

59 
46 

64 
50 

68 

5  3 

76 

66 

79 
58 

78 
54 

76 
54 

76 
55 

83 
66 

84 

53 

75 
53 

72 
53 

73 
53 

73 
54 

75 
50 

78 
54 

81 

6  1 

72.2 
53.8 

MA* 
MIN 

65 
52 

64 
48 

63 

53 

66' 

53 

66 
51 

6  4 
49 

59 
48 

59 
52 

58 

84 

61 

53 

60 
49 

64 
53 

58 

4  9 

56 
50 

70 
51 

69 
52 

6  2 
49 

56 
5  1 

55 
50 

56 
49 

55 
45 

56 
52 

62 
53 

63 
5 1 

61 
54 

55 
47 

57 
48 

54 
47 

60.5 
50.5 

MAX 

30 

84 

75 

65 

62 

70 

6  4 

68 

6  6 

66 

72 

56 

54 

46 

49 

50 

62 

6  0 

64 

65 

67 

70 

72 

75 

73 

71 

72 

72 

75 

75 

74 

66.5 

MAX 

75 
39 

75 
40 

64 
3  8 

52 
30 

52 
26 

56 

54 

57 

57 

54 

46 

45 

43 

41 

37 

37 

38 

45 

53 

55 

63 

64 

64 

64 

64 

61 

64 

64 

66 

66 

63 

56.1 

MAX 
M I  N 

93 

6  6 

78 

7  1 

72 

72 

76 

78 

74 

71 

6  4 

6  6 

59 

66 

73 

75 

83 

81 

75 

74 

77 

79 

66 

60 

60 

68 

68 

72 

75 

82 

79 

73.5 

MAX 
MIN 

91 
55 

94 

82 
52 

72 
50 

72 

76 

74 

76 
4  2 

7V 

83 
50 

75 

74 
60 

67 
56 

58 
4  6 

2 

4  0 

66 

76 

74 

74 

77 

78 

81 

83 

80 

78 

72 

63 

76 

82 

84 

83 

76.6 

MAX 

82 

77 

71 

57 

63 

63 

67 

70 

72 

67 

6  0 

57 

60 

58 

64 

59 

64 

66 

66 

70 

75 

80 

73 

72 

74 

75 

76 

80 

76 

75 

73 

68.8 

MAX 
MIN 

79 
59 

74 

65 

57 

57 
36 

63 
42 

66 

68 

49 

67 

52 

64 

62 
48 

62 
46 

63 
49 

55 

40 

54 

35 

54 
37 

61 
36 

49 

56 

63 

66 
46 

70 
5 1 

6  9 

50 

67 
5 1 

67 
53 

71 
52 

75 
53 

72 

73 
54 

74 
55 

70 
53 

64.9 
47.8 

MAX 

92 

eo 

75 

76 

7  8 

7  7 

78 

8  0 

04 

76 

7  6 

72 
60 

11 

6  7 

71 

52 

75 
47 

75 
47 

78 
45 

74 
4  7 

75 
46 

77 
45 

78 
47 

74 
47 

67 
46 

61 
49 

59 
55 

64 
44 

66 
43 

66 
44 

74 
4  8 

78 
47 

74.1 
50  •  1 

MAX 

82 

90 

79 

74 

75 

77 

76 

76 
50 

79 

83 

76 

77 

72 

71 

6  5 

69 
42 

74 
44 

73 
42 

75 
44 

75 
45 

72 
46 

75 
46 

73 

47 

71 
44 

65 
47 

60 
52 

61 

53 

63 
45 

63 
45 

66 
47 

71 
48 

73.0 
48.  7 

MAX 

89 

;» 

79 

SO 

7  6 

80 

82 

8  5 

78 

7  9 

72 

72 

6  6 

71 

73 
45 

77 
44 

8  0 
42 

l\ 
43 

76 
43 

78 
43 

80 
45 

75 

46 

70 
45 

63 
46 

60 
54 

61 

53 

66 
41 

66 
42 

77 
42 

78 

43 

74.7 
47.9 

MAX 

90 

88 

75 

73 

76 

76 

75 

81 

80 
61 

72 
62 

65 
56 

66 
5  4 

57 

66 

67 
40 

70 
53 

76 
42 

83 
43 

7, 
46 

78 
46 

80 
48 

83 
48 

83 
50 

82 
46 

68 
54 

75 
51 

73 
47 

76 
44 

78 
43 

85 
48 

87 

4  6 

76.4 
49.0 

MAX 

83 

75 

63 

64 

66 

67 

67 

64 

63 

59 

53 

53 

52 

49 

55 

58 
36 

63 
36 

65 
43 

72 
45 

72 
44 

76 
44 

80 
44 

76 

47 

72 

4  8 

68 
48 

72 
48 

76 
48 

78 

52 

79 

52 

79 
54 

79 

54 

67.7 
45.  5 

MAX 

92 

B2 

7  6 

65 

73 

72 

73 

86 

86 

81 

73 

80 

77 
46 

61 
53 

71 
4  1 

72 
43 

77 
50 

66 

52 

67 

53 

82 
45 

91 
54 

90 
55 

83 
47 

76 
46 

72 
42 

84 
45 

91 
51 

95 
64 

96 
60 

95 
61 

94 

64 

80.1 
50.5 

MAX 

82 

80 

71 

55 

71 

67 

68 

69 

65 

58 

6  5 

59 

56 
32 

52 

52 
2  9 

52 
32 

59 
30 

66 

28 

67 
32 

70 
33 

70 

33 

72 
34 

74 

32 

72 
32 

70 
33 

73 
32 

72 
33 

72 
33 

75 

33 

73 
36 

71 
34 

67.0 
36.0 

MAX 

67 

69 

70 

61 

55 

57 

62 

61 

62 

62 

56 

52 

47 
40 

4t' 

42 
32 

43 
31 

46 

29 

54 

31 

56 
30 

55 
31 

55 
31 

61 

33 

61 

32 

57 
32 

57 
31 

56 

32 

56 

30 

62 

33 

62 

33 

61 

32 

56.5 
34. 3 

MAX 
M 1 N 

87 
45 

79 

66 

56 

60 

64 

63 

66 

73 

71 

69 

71 

75 

63 

53 

63 
32 

61 

60 
36 

61 

40 

66 

36 

78 
3  8 

80 
36 

75 
36 

72 
36 

76 
34 

79 

3  5 

S3 
36 

80 
44 

81 
4 1 

81 
39 

70.4 
39.3 

MAX 
MIN 

91 

63 

90 
67 

6  8 

71 
57 

75 
52 

78 

55 

7  5 
50 

77 

53 

81 

85 
57 

82 

76 

85 

82 

6  0 

66 

69 

76 

80 

77 

77 

6  0 

61 

83 

80 

72 

67 

69 

76 

81 

78 

82 

77.7 

MAX 
MIN 

82 
33 

75 
39 

66 

29 

52 
32 

64 
i  7 

62 
25 

62 

64 

66 

55 

52 

53 

48 

40 

45 

48 
24 

54 

62 

62 

66 
26 

72 
26 

69 

29 

69 

29 

71 
2  6 

71 
27 

69 

71 
26 

68 

26 

73 
34 

72 

76 

24 

63.2 
29.7 

MAX 
MIN 

106 
66 

103 
65 

97 
62 

85 

62 

85 
59 

89 
59 

90 

94 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

88 

86 

59 

84 
5  7 

76 

82 
6  8 

89 
54 

93 
5  5 

93 
56 

95 
54 

90 
56 

90 
54 

94 
54 

95 
53 

100 
56 

97 
5 1 

98 

98 

55 

91.7 
56.5 

MAX 
M  I  N 

)0 
56 

93 
56 

89 

72 

73 

76 

78 

74 

79 

82 

83 

82 

86 

88 

63 
50 

67 
43 

70 
44 

74 
44 

76 
50 

78 
47 

78 
45 

80 
48 

81 

47 

83 

50 

77 
48 

70 
46 

70 
49 

78 
42 

84 

48 

86 
49 

84 
45 

78.8 
48.  5 

MAX 
MIN 

90 
52 

88 
54 

78 
48 

6  9 
45 

72 
40 

72 
42 

74 
41 

76 
44 

78 

4  6 

76 

46 

62 
56 

62 
56 

60 
48 

60 
44 

66 
36 

66 
42 

76 
38 

74 
44 

72 
43 

74 
44 

79 
46 

79 
45 

77 

43 

77 

46 

74 
46 

71 
42 

78 
45 

80 
44 

82 
46 

80 
48 

80 
44 

74.3 
45.4 

MAX 
MIN 

79 
57 

74 
58 

75 
58 

73 
59 

72 
50 

70 
53 

71 
54 

75 

50 

75 
55 

76 
55 

71 
55 

74 
59 

lb 
54 

70 
56 

73 
50 

77 
48 

77 
46 

75 
57 

71 
51 

73 
54 

85 
51 

78 
48 

76 
54 

69 
53 

6  9 
53 

73 
53 

67 
55 

69 

53 

72 

53 

96 

55 

87 
56 

74.8 
53.7 

MAX 
MIN 

86 
54 

81 

59 

79 
56 

76 
51 

77 
47 

7  7 
41 

75 
44 

78 

52 

81 

53 

82 

53 

78 
56 

75 
63 

71 
57 

81 

47 

81 

50 

7  0 
4  9 

70 
50 

75 
44 

76 
44 

73 
45 

72 
46 

74 

58 

77 

49 

71 
48 

68 
43 

66 

50 

61 

52 

62 
45 

63 

39 

74 
45 

76 
48 

74.4 
49.6 

MAX 
MIN 

91 
55 

90 
59 

72 
55 

77 
54 

79 

52 

75 
54 

78 

53 

81 
58 

82 
52 

79 
59 

76 
57 

75 
64 

71 
57 

67 
49 

72 
54 

72 
53 

76 
55 

8  0 
45 

80 
48 

73 
47 

75 
48 

78 

50 

69 
52 

64 
49 

64 
50 

61 

52 

60 
48 

63 
50 

69 
41 

79 
47 

78 
48 

74.4 
52.1 

MAX 
MIN 

73 
45 

76 

50 

75 
42 

63 
40 

61 
37 

65 
37 

67 
51 

57 
46 

58 
45 

53 
46 

58 
36 

57 
37 

61 
37 

70 
37 

66 
37 

69 
43 

66 
43 

£9 
44 

66 
46 

65 
47 

66 

45 

67 
44 

65 
44 

64.9 
42.6 

MAX 
MIN 

97 
57 

97 
54 

90 
59 

79 
54 

82 
50 

83 

4  8 

85 
53 

88 

51 

89 
54 

92 
55 

88 
59 

87 
56 

64 

57 

77 
56 

76 
43 

72 

76 
56 

74 

55 

76 
49 

82 
47 

86 
46 

90 
45 

86 

48 

88 
49 

88 

|  49 

87 
48 

6  6 
46 

90 
46 

89 

50 

68 
51 

87 
46 

65.2 
51.1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Day  Ot  Month 


Station 

m 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TRUCKEE  RS 

78 

81 

71 

61 

60 

63 

60 

63 

63 

6  3 

57 

55 

49 

44 

41 

41 

44 

5  3 

59 

61 

67 

71 

70 

69 

70 

62 

71 

70 

71 

72 

70 

62.3 

MIN 

26 

25 

37 

24 

40 

* 

29 

26 

25 

26 

27 

2  7 

28 

28 

28 

26 

27 

28 

29 

28 

29 

26 

29.7 

TULELAKE 

MAX 

82 

82 

70 

56 

60 

61 

57 

61 

60 

54 

55 

3  6 

56 

56 

49 

61 

64 

64 

65 

68 

72 

71 

74 

67 

72 

75 

78 

73 

69 

65.  1 

MIN 

35 

45 

6 

34 

34 

32 

27 

5 

27 

32 

29 

30 

29 

2  8 

30 

30 

30 

32 

31 

29 

31.6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

82 

89 

78 

68 

68 

77 

72 

66 

69 

63 

68 

3  9 

6  5 

53 

38 

64 

68 

76 

81 

82 

76 

80 

85 

87 

74 

71 

75 

72 

83 

80 

85 

73.4 

MIN 

60 

52 

53 

53 

53 

56 

59 

50 

3  0 

53 

61 

5  1 

51 

52 

52 

52 

52 

55 

64 

52.4 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

85 

83 

76 

74 

74 

73 

74 

77 

75 

75 

75 

80 

76 

71 

72 

» 

74 

7A 

74 

79 

86 

80 

76 

73 

72 

72 

74 

81 

86 

96 

90 

77.4 

MIN 

° 

50 

50 

" 7 

6 

50 

48 

45 

45 

50 

5  0 

46 

46 

51 

50 

54 

46 

54 

50 

50 

50 

48 

5  1.1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

96 

97 

95 

90 

83 

8  3 

85 

87 

93 

91 

90 

89 

91 

85 

77 

75 

74 

72 

73 

80 

83 

86 

85 

87 

86 

87 

90 

88 

85 

88 

88 

85.8 

MIN 

53 

50 

52 

62 

56 

54 

54 

48 

* 

50 

3  0 

50 

59 

55 

55 

53 

55 

5  ' 

54 

3  2 

53.7 

TWIN  LAKES 

73 

71 

60 

52 

54 

52 

56 

58 

56 

52 

44 

42 

40 

37 

37 

35 

A  A 

54 

55 

64 

66 

68 

65 

65 

63 

62 

65 

66 

66 

63 

62 

56.4 

MIN 

38 

40 

43 

34 

24 

23 

35 

39 

40 

39 

37 

3 1 

22 

23 

24 

28 

26 

30 

28 

3  2 

41 

41 

34 

3  2 

28 

32 

41 

35 

34 

36 

32.8 

TWITCHELL  DAM 

87 

82 

72 

70 

67 

72 

74 

87 

85 

76 

74 

74 

74 

70 

72 

78 

78 

75 

69 

73 

B  i 

82 

69 

69 

68 

79 

80 

87 

85 

96 

93 

77.4 

MIN 

" 

52 

45 

40 

40 

40 

50 

42 

45 

55 

62 

59 

55 

46 

52 

50 

44 

42 

44 

45 

49 

50 

50 

43 

43 

49 

46 

48 

59 

48.5 

77 

70 

69 

66 

68 

66 

68 

70 

75 

72 

69 

73 

70 

64 

70 

67 

70 

67 

67 

70 

8  1 

72 

69 

65 

64 

64 

66 

70 

83 

92 

89 

71.1 

MIN 

61 

63 

62 

62 

57 

56 

56 

6 

57 

57 

58 

59 

58 

58 

56 

56 

5  3 

59 

58 

57 

'.  0 

61 

59 

56 

56 

53 

52 

52 

55 

67 

73 

58.2 

UPLAND   3  N 

95 

86 

80 

71 

67 

73 

71 

85 

88 

83 

84 

79 

84 

74 

70 

72 

75 

66 

69 

81 

90 

85 

80 

77 

71 

77 

91 

92 

93 

93 

92 

80.5 

MIN 

57 

53 

° 

55 

51 

45 

45 

47 

50 

49 

44 

45 

49 

49 

46 

4  3 

45 

53 

52 

4  5 

5  1 

53 

48 

48 

44 

45 

52 

54 

53 

56 

55 

49. A 

UPPER    LAKE  RS 

90 

89 

69 

71 

79 

72 

70 

73 

73 

65 

62 

62 

69 

72 

7A 

80 

82 

8  3 

83 

86 

86 

MIN 

".6 

47 

40 

39 

36 

37 

36 

53 

57 

50 

42 

36 

38 

36 

40 

A  " 

40 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

80 

88 

67 

67 

68 

68 

65 

69 

70 

73 

67 

67 

67 

61 

64 

70 

70 

76 

74 

65 

70 

70 

72 

70 

61 

61 

66 

61 

72 

74 

77 

MIN 

53 

50 

48 

47 

48 

48 

49 

53 

53 

53 

9 

56 

48 

45 

4, 

50 

52 

52 

53 

50 

49 

50 

51 

52 

50.7 

89 

89 

87 

81 

69 

75 

75 

78 

86 

82 

82 

73 

79 

74 

66 

65 

64 

6  5 

69 

72 

77 

80 

79 

81 

81 

so 

81 

80 

80 

79 

79 

MIN 

50 

42 

40 

35 

27 

* 

45 

40 

42 

45 

29 

32 

36 

40 

41 

39.8 

VICT0RV1LLE    PUMP  PLANT 

92 

94 

95 

83 

65 

75 

81 

80 

83 

88 

85 

8  1 

80 

79 

67 

71 

70 

7  0 

63 

75 

79 

82 

84 

83 

83 

82 

85 

87 

86 

85 

87 

MIN 

50 

42 

40 

54 

52 

48 

52 

41 

42 

42 

44.9 

89 

93 

91 

80 

71 

79 

ao 

re 

81 

84 

86 

83 

83 

84 

70 

71 

74 

75 

79 

81 

HI 

81 

83 

85 

73 

60 

60 

70 

79 

83 

82 

MIN 

58 

60 

55 

56 

48 

46 

50 

56 

55 

* 

43 

43 

49 

5l!l 

VISTA  2  NNE 

79 

73 

73 

68 

70 

71 

71 

73 

76 

78 

77 

76 

74 

73 

70 

70 

7  0 

69 

72 

76 

85 

78 

73 

72 

77 

74 

75 

80 

75 

86 

84 

74  .  8 

MIN 

59 

57 

58 

55 

50 

56 

47 

49 

50 

48 

50 

57 

57 

55 

50 

48 

54 

49 

51 

50 

53 

52 

53 

49 

43 

46 

57 

56 

52.1 

VOLTA  PH 

86 

86 

78 

67 

67 

73 

66 

66 

73 

63 

61 

61 

51 

56 

64 

69 

74 

80 

78 

76 

77 

81 

82 

80 

75 

72 

71 

76 

83 

B6 

86 

73.0 

MIN 

55 

3 

47 

47 

42 

39 

39 

5 

54 

48 

46 

45 

40 

39 

39 

39 

46 

50 

43 

44 

50 

53 

43 

43 

4  1 

40 

5  1 

48 

52 

56 

46.3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

83 

94 

74 

72 

76 

m 

70 

78 

77 

78 

73 

68 

69 

63 

68 

70 

70 

72 

81 

74 

73 

77 

78 

63 

61 

65 

64 

62 

68 

69 

82 

72.6 

MIN 

45 

45 

41 

4  3 

52 

A  1 

40 

42 

43 

42 

44 

5  3 

54 

54 

48 

45 

40 

42 

44 

46.  5 

WARNER  SPRINGS 

95 

90 

86 

80 

67 

74 

78 

85 

8  1 

83 

80 

80 

83 

7  9 

69 

69 

67 

64 

70 

76 

79 

82 

81 

81 

85 

84 

86 

88 

84 

83 

85 

80.0 

MIN 

48 

49 

43 

35 

39 

* 

46 

37 

40 

38 

39 

37 

37 

38 

42 

39 

* 

41 

40.3 

WASCO 

87 

88 

89 

89 

75 

78 

80 

76 

80 

83 

84 

85 

84 

85 

70 

70 

71 

73 

79 

81 

79 

80 

81 

74 

67 

65 

70 

76 

81 

82 

MIN 

56 

56 

56 

48 

46 

47 

48 

57 

52 

53 

43 

43 

A3 

48 

47 

47 

47 

5  0 

52 

° 

50 

50 

43 

47 

* 

4 

49.7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

84 

80 

70 

70 

69 

62 

65 

71 

7  1 

77 

69 

70 

71 

66 

66 

68 

74 

76 

74 

61 

72 

78 

79 

56 

62 

64 

71 

75 

8A 

81 

80 

MIN 

49 

50 

54 

43 

47 

47 

47 

47 

45 

44 

43 

49 

49 

4 

48 

48 

5C 

44 

44 

42 

4 

46 

45 

48.3 

WEAVERVILLE  RS 

72 

87 

87 

79 

66 

69 

74 

70 

38 

70 

60 

60 

60 

55 

45 

56 

63 

75 

80 

76 

79 

79 

77 

77 

er. 

80 

75 

82 

74 

76 

78 

71.6 

MIN 

39 

44 

35 

34 

29 

3 

31 

41 

51 

41 

29 

28 

2 

4 

39 

40 

42 

37 

3  8 

38 

41 

4  1 

43 

39 

40 

38.5 

WEED  1  S 

MA* 

74 

80 

69 

58 

57 

65 

62 

57 

61 

57 

52 

51 

55 

45 

50 

53 

57 

63 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

66 

68 

71 

71 

68 

63.3 

MIN 

33 

39 

35 

35 

26 

26 

29 

32 

48 

38 

36 

42 

40 

36 

3  7 

36 

26 

28 

31 

32 

31 

31 

33 

34 

3 

33 

33 

33 

3 

33.5 

WHISKEYTOWN  RES 

MA* 

85 

89 

80 

71 

69 

77 

72 

70 

60 

68 

58 

60 

58 

64 

69 

78 

82 

81 

80 

86 

86 

72 

72 

76 

6  2 

78 

85 

M  I  N 

47 

56 

51 

50 

46 

47 

45 

53 

53 

50 

47 

44 

41 

48.6 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MA  > 

62 

64 

60 

56 

42 

49 

49 

52 

57 

57 

53 

53 

47 

47 

41 

32 

32 

37 

45 

49 

54 

57 

59 

57 

53 

55 

55 

56 

56 

53 

52 

MIN 

31 

31 

25 

25 

20 

2  0 

1  9 

27 

2  5 

33 

35 

* 

35 

23.9 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

50 

52 

4  7 

44 

34 

36 

37 

43 

At 

44 

42 

39 

36 

36 

27 

25 

21 

25 

32 

39 

42 

49 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

42 

M  I  n 

33 

35 

32 

24 

20 

24 

22 

26 

2  8 

28 

27 

25 

24 

° 

14 

22 

30 

24.8 

WILL 1AMS 

MAX 

90 

91 

12 

86 

84 

82 

81 

78 

81 

82 

75 

68 

65 

67 

67 

72 

7  2 

78 

82 

83 

e  :. 

81 

82 

79 

62 

61 

62 

6! 

67 

69 

78 

76,1 

MIN 

50 

51 

30 

53 

50 

49 

44 

50 

53 

6 

* 

56 

57 

55 

49 

47 

53 

5  5 

47 

48 

47 

47 

47 

50.9 

WILLITS   1  NE 

MAX 

84 

80 

63 

65 

70 

64 

62 

70 

68 

62 

59 

62 

55 

57 

68 

75 

76 

77 

76 

76 

80 

82 

81 

73 

67 

70 

74 

83 

78 

82 

83 

71.7 

MIN 

42 

45 

41 

38 

35 

37 

38 

53 

55 

53 

1 

49 

44 

45 

36 

4  7 

47 

45 

43.1 

WILLOWS 

MAX 

88 

90 

85 

78 

76 

B0 

75 

79 

81 

70 

72 

63 

67 

69 

66 

70 

72 

79 

82 

78 

77 

79 

80 

79 

61 

61 

70 

66 

63 

74 

83 

74.6 

M  I  N 

54 

55 

5  1 

51 

56 

45 

42 

53 

53 

59 

55 

52 

54 

44 

54 

52 

54 

46 

47 

48 

47 

47 

51 

50 

46 

50.5 

WINTERS 

MAX 

90 

93 

81 

78 

78 

80 

77 

80 

80 

79 

69 

65 

66 

60 

66 

69 

70 

77 

79 

75 

74 

77 

79 

78 

59 

59 

63 

62 

b: 

70 

80 

73  6 

MIN 

54 

61 

55 

50 

52 

47 

45 

51 

53 

61 

52 

57 

54 

46 

52 

55 

42 

47 

50.6 

WOODFORDS 

MAX 

89 

79 

79 

60 

65 

6  8 

68 

70 

70 

65 

62 

55 

51 

49 

43 

41 

50 

59 

60 

62 

67 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

6? 

68 

64.4 

MIN 

44 

43 

31 

43 

35 

38 

37 

49 

30 

50 

53 

47 

41 

32 

32 

30 

27 

32 

37 

37 

41 

42 

42 

4  1 

43 

42 

42 

42 

42 

43 

42 

41.0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

89 

96 

84 

78 

74 

81 

80 

79 

63 

81 

71 

65 

67 

59 

66 

68 

69 

74 

80 

76 

75 

77 

78 

78 

59 

59 

61 

62 

69 

69 

76 

73.6 

M  1  N 

53 

55 

4  7 

49 

52 

42 

42 

50 

34 

60 

54 

59 

56 

48 

51 

50 

52 

49 

47 

47 

48 

49 

50 

49 

53 

55 

55 

45 

50 

46 

50 

50.5 

YORBA  LINDA 

MAX 

81 

82 

78 

74 

74 

78 

79 

80 

81 

79 

81 

82 

80 

74 

73 

75 

78 

71 

73 

75 

89 

91 

77 

73 

70 

71 

74 

80 

89 

98 

78.7 

MIN 

50 

50 

57 

59 

57 

48 

47 

47 

43 

44 

49 

30 

50 

46 

46 

43 

45 

46 

46 

48 

51 

53 

49 

43 

43 

44 

45 

45 

51 

59 

48.5 

YREKA 

MAX 

78 

82 

79 

62 

62 

67 

66 

58 

67 

59 

52 

60 

51 

51 

54 

58 

61 

67 

67 

71 

70 

71 

72 

76 

73 

70 

68 

69 

70 

74 

71 

66.3 

MIN 

45 

46 

39 

37 

32 

32 

35 

36 

41 

43 

40 

40 

39 

39 

36 

33 

32 

32 

33 

38 

35 

38 

35 

36 

38 

39 

3  8 

38 

39 

38 

37 

37.4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Day  of  month 


1 

6 

7 

8 

9 

iO 

11 

1,7 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

< 

2  0 

.  2  1 

.  2  2 

.  0  7 

.  0  6 

.  0  2 

.  0  0 

.  1  6 

.  2  7 

.  1  5 

.27 

.  15 

.07 

.06 

.  12 

.09 

.08 

.08 

.  0  4 

.  04 

.  06 

.04 

.04 

.08 

4.30 

20 

■  "e ':' 

16 

.  2  0 

.  .3  2 

.  36 

.  05 

10 

.  ;  5 

.05 

.  0  0 

.  15 

.  12 

.21 

.  1  7 

.  12 

.  0  7 

.  11 

.  ■  ■(} 

.  08 

.21 

.  0  9 

.  15 

.35 

.  30 

5.25 

28 

-  -  - 

23 

^1 

■  1 

■  ''7 
' 

'  2  1 

1  1 

7  5 

14 

16 

2  0 

3  4 

17 

8 

6 

24 

24 

21 

18 

10 

13 

34 

10 

24 

10 

11 

3  1 

3  8 

664 

17 

.  16 

. :  i 

.20 

.21 

.  2  2 

.21 

.  15 

.  05 

.23 

.11 

.  10 

.  30 

.  30 

.  15 

.  16 

.  14 

.  16 

.  16 

.  16 

.07 

.  08 

.02 

.  10 

.1.8 

.07 

.07 

.  06 

B 

4.85 

54 

102 

10 

0 

65 

7  4 

1 0  1 

68 

130 

3  2 

1 7  6 

2  2  1 

76 

63 

176 

172 

37 

83 

18 

21 

17 

18 

3  4 

40 

79 

45 

4  1 

3  3 

25 

2  1 

2  6 

2117 

B  4 

8  1 

812 

77 

''  ' 

I  - 

J  2' 

5/ 

_^ 

69 

7  3 

7  3 

78 

76 

77 

79 

77 

7 1 

63 

73 

;  ; 

74 

76 

77 

76 

74. 3 

55 

24 

5  2 

5; 

50 

4  ' 

30 

50 

49 

5  1 

52 

52 

5  i 

6  1 

52 

5  6 

58 

8  8 

57 

56 

56 

5  6 

6  5 

54 

53 . 4 

23 

.21 

.  28 

.  1  6 

.  15 

.  17 

.  12 

.  I'J 

.  12 

.  21 

.06 

.  0  i 

- 

- 

.06 

.04 

.08 

.  16 

.  10 

.09 

.11 

.11 

.  L2 

.  11 

.16' 

.  10 

.  10 

.  08 

.  11 

.  12 

.  10 

B 

4.00 

32 

19 

7  6 

42 

2  6 

37 

34 

5  8 

1  10 

100 

128 

132 

8  1 

11 

99 

8  6 

37 

12 

14 

13 

9 

18 

11 

7 

11 

5 

4 

12 

11 

11 

1318 

15 

. 

.  15 

.  4 

.  19 

.  13 

.  10 

.  11 

.  1  1 

.  07 

.  0  3 

- 

- 

.  12 

.22 

.  7  0 

.  15 

.  12 

.05 

.06 

.05 

.  0  3 

.04 

.06 

.08 

.  0  J 

.06. 

.03 

.04 

.06 

8 

3.09 

20 

58 

30 

7fi 

22 

4; 

2  3 

3  4 

12 

2  6 

1  ! 

170 

107 

3  5 

10 

2  1 0 

3  6 

20 

13 

17 

1  1 

9 

2 

15 

13 

20 

20 

3 

17 

3 

7 

1138 

8  6 

7  6 

79 

79 

7  4 

74 

71 

71 

71 

7  l 

tjb 

60 

65 

66 

66 

69 

69 

70 

70 
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DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  6  GAME 

FOLSOM  DAM 

FRI ANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY  (A) 
INDIO  US  DATE  GARDEN 

K.ETTLEMEN  CITY   1  SSW  (D) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDI NG  (B) 
LODI  (E) 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTI  CELLO  DAM 

NACI MI ENTO  DAM 
NEWARK  (F) 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (B) 
PLACERVI LLE   I  FG 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA(B) 
SALT  SPRINGS   PH  (G) 
SHASTA  DAM 


M  3  3 
Mi  0 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
HAX 
*IN 

EVAP 
WI  ND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WI  ND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I  N 


l  VAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WI  ND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


Day  of  month 


6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avy. 

.  25 
85 
78 
50 

.  15 

40 
78 
50 

.  15 

30 
83 
56 

.  15 
15 
84 

57 

.  11 

25 
82 
59 

.  10 

30 
73 
52 

.  10 

60 
70 
62 

.  8 

50 
7  5 
60 

.05 
45 
73 
5  1 

.  15 
45 
73 
50 

.  15 

40 
72 
48 

.  10 

20 
74 
48 

.  10 

75 
50 

.  12 

10 
74 
52 

.  15 

5 
74 

52 

.06 

0 
75 
53 

.05 
5 
76 
54 

.  1 

15 
B4 
5  5 

.  10 

30 
70 
51 

.05 
10 
72 
52 

.  0  5 
5 
64 
56 

0 
S  0 
55 

.02 
0 
63 
50 

.  00 

5 
63 
50 

.05 

5 
7  0 
49 

.  0  5 

5 
73 
53 

3.44 
810 
74.  3 
53.0 

.08 

.  12 

.06 

.  07 

.  07 

16 

33 

22 

24 

45 

63 

28 

115 

61 

33 

277 

291 

166 

45 

46 

54 

43 

49 

51 

49 

46 

7  4 

27 

48 

48 

50 

1923 

.33 
277 

.24 
170 

.26 
173 

.24 
106 

.22 
181 

.  16 
118 

.22 
207 

110 

.  1  1 
131 

.20 
97 

.27 
149 

.  28 
105 

.  15 

40 

.22 
79 

.  15 

75 

.  11 

31 

.09 
22 

.  15 

64 

.  15 

218 

.  10 
120 

.  07 
40 

.04 

3H 

.  05 
37 

.02 
20 

•  13 
23 

.  00 
23 

B  5.72 
3606 

# 

* 

.26 
106 

.09 
50 

25 

.20 
55 

29 

♦ 

* 

.  19 
92 

.08 
47 

.  1  1 

63 

.09 

28 

.06 
29 

* 
* 

.  15 

5 

.06 
0 

.09 
13 

.06 

22 

.03 
15 

* 

* 

.  11 
71 

.07 

22 

.06 
14 

B  2.63 
866 

.  10 

.  1 1 

.  09 

.  05 

.  02 

- 

- 

.07 

.00 

.07 

.  H 

.  14 

.08 

.07 

.  D7 

.12 

* 

.  17 

.06 

.05 

.07 

.07 

.06 

.07 

2.38 

.25 
59 

.  11 

53 

.08 
7 

.09 
49 

74 

.  00 
46 

62 

82 

.  03 
5 

.  09 
62 

19 
77 

1.  1 

122 

71 

45 

67 

112 

.22 
28 

.  07 
16 

.  10 

.  08 

3  3 

.  09 

32 

.  11 

22 

.  12 
29 

.  30 
85 

B  5.  10 
1712 

.  17 
52 
7  c 
48 

.  18 

55 
77 
49 

.  35 
86 
5? 
55 

.27 
65 
83 
56 

. :? 

52 
B  1 
52 

.  16 
49 
78 
59 

.  15 
40 
74 
62 

.  1  7 
68 
76 
•■u 

.11 

83 
76 
5  7 

102 
7. 
50 

.25 
93 
7  6 
50 

.  30 
95 
76 
50 

.22 
56 
75 
5C 

.  1! 
43 
73 
5  1 

.  15 
63 
74 
47 

.  15 
»f 
77 
50 

.  15 

55 
76 
51 

.  17 

48 
75 
5  5 

.  15 
43 
73 
54 

.  10 
45 

72 
5  3 

.  15 

46 

75 
50 

.  15 

63 
75 
47 

.22 
66 
77 
48 

.25 
68 
76 
47 

.  17 

58 
80 
52 

.28 
67 
79 
54 

•  .  q  . 
1803 
77.0 
52.  3 

.  14 
8 

* 

.  1'' 
13 

.  i  8 

15 

23 

.  09 
17 

35 

43 

* 

.  c  - 

26 

.  14 

29 

29 

.  12 
1H 

.  13 
7 

.  11 
5 

* 
* 

.20 
1  1 

.  15 
t 

.  12 
1 

.06 

.  14 

3 

.  07 

2 

* 

.  14 
8 

.  09 
4 

.  18 
11 

B  3.55 
420 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
TAHOE  CITY 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TULELAKE 
TURNTABLE  CREEK 
TWI TCHELL  DAM 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 


EVAP 
WIND 
*AX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP  0.  10 
WIND  0  32 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
HAX 
1IN 


EVAPO.  13 
WINDB  11 


41 


21 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF   COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 
<D)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 
0       PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4,00  A 
PST 

< 

O  H 

o  en 
-  a 

o 

4,00  P 
PST 

10,00  P 
PST 

Trace 

01-09 

10-  49 

66-09 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSF IELD  WB  AIRPORT 

NW 

13 

6.2 

23++ 

NNW 

14 

72 

54 

37 

60 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

3.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

7.5 

47++ 

SSW 

11 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

5 

3.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

17 

5.5 

16++ 

ESE 

28 

82 

63 

52 

77 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

3.9 

EUREKA  WB  CITY 

s* 

6.2 

56 

SW 

12 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

11 

41 

7.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

18 

5.8 

24 

NW 

24 

83 

61 

39 

71 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

87 

2.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

5.9 

20++ 

WNW 

21  + 

92 

72 

67 

90 

1 

1 

0 

° 

0 

0 

2 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

21 

6.3 

22++ 

W 

4 

87 

70 

75 

85 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

5.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w* 

5.3 

18 

E 

5 

2 

1 

0 

0 

'  0 

4 

70 

4.1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

0 

4 

0 

2 

2 

9 

4.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

8.9 

35++ 

NNE 

12 

81 

72 

63 

81 

5 

1 

0 

1 

2 

10 

4.9 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.7 

28++ 

NW 

14 

8 

2 

0 

0 

0 

12 

5.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPOST 

SSE 

23 

10.8 

68 

SE 

12 

73 

61 

44 

66 

3 

4 

0 

2 

0 

10 

66 

4.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

10 

5.6 

42 

SW 

12 

89 

77 

60 

86 

4 

1 

1 

0 

2 

9 

64 

4.7 

SANDBERG  WB 

NNW 

11.3 

38++ 

NNW 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

18 

6.8 

18 

NW 

20 

82 

64 

68 

84 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

67 

4.3 

SAN  FRANC  I SCO  WB  AIRPORT 

WNW 

29 

11.1 

50 

s 

13+ 

87 

77 

67 

83 

6 

1 

0 

1 

2 

11 

4.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

w* 

47 

8.2 

38 

SE 

12 

4 

3 

0 

3 

0 

11 

63 

SAN  JOSE 

w* 

58 

5.0 

20 

S 

12  + 

73 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

5 

54 

5.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

5.8 

29++ 

NW 

8+ 

90 

62 

66 

87 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

3.1 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIN0  INSTRUMENTS . 
*     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reterence  ootee  folloelns  Station  lodes. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1962 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BOCA 

CANYON  DAM 
CHESTER 
FORT  BI DWELL 
HUNTINGTON  LAKE 


JESS  VALLEY 


MANZANITA  LAKE 


MEYERS  4  SW 


MT    BALDY  NOTCH 


MOUNT   SHASTA   SKI  BOWL 


SODA  SPRINGS  1  E 


TAHOE  CITY 


TWIN  LAKES 


WHITE   MOUNTAIN  1 


WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5NOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


12     13     14  IS 


..  .  i 

3.0 

3 

11  .C 


28    29    30  31 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DEPTH  AND 

TIME 

Day  of  month 

a 

o> 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2 

sw 

INCHES   IA)  9p00 

A.M. 

MAX 
MIN 

83 
108 
83 

85 
110 

63 

63 
111 

B3 

83 
100 

83 

77 
96 
76 

78 
100 
77 

78 
102 
77 

79 
102 
77 

77 
103 
77 

79 
102 
78 

78 
102 

76 

78 
102 

76 

77 
101 

75 

82 
102 
81 

77 
99 
76 

76 
97 
74 

74 
95 
73 

74 
96 
73 

74 
88 
74 

72 
93 
72 

74 
95 
73 

74 
98 
73 

74 
98 
73 

73 
98 
73 

74 
98 
73 

74 
97 
73 

74 
97 
73 

74 
98 
73 

74 

97 
73 

75 
97 
72 

73 
96 
72 

76  . 
99. 
75. 

e 

INCHES  9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

88 

95 
87 

•  88 
96 
88 

B6 
95 
88 

88 
94 
87 

84 
90 
83 

83 
89 
83 

83 
90 
83 

83 
v. 
83 

83 

90 
83 

83 
89 
83 

83 
90 
83 

83 
89 
82 

83 
88 
82 

84 
89 
63 

83 
89 
82 

81 
88 
80 

BO 
86 
79 

79 
85 
79 

80 
83 
79 

78 
84 
78 

79 
85 
79 

79 
86 
79 

BO 
86 
79 

79 
86 
79 

79 
85 
79 

79 
85 
79 

79 
85 
79 

79 
85 
79 

79 
86 
78 

79 
85 
78 

79 
84 
77 

81.  f 
87.? 
81.: 

12 

INCHES  9:00 

A.M. 

90 

90 

90 

90 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

66 

85 

84 

83 

80 

82 

82 

82 

82 

B2 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

84.: 

20 

INCHES  9:00 

A.M. 

91 

90 

90 

90 

89 

88 

68 

88 

87 

67 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

85 

84 

84 

84 

83 

83 

S3 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

85. e 

39 

INCHES  9:00 

A.M. 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

87 

87 

6  7 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

86.: 

79 

INCHES  9:00 

A.M. 

87 

87 

87 

87 

B7 

87 

6  7 

87 

87 

67 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

86. : 

DAVIS  1  WSW 

A 

INCHES  (B) 

MAX 

MIN 

83 
67 

86 
69 

82 

65 

78 
66 

77 
64 

78 
62 

77 
60 

77 

06 

79 
66 

78 

69 

70 
62 

66 
63 

65 
62 

62 
53 

66 
54 

64 
52 

62 
52 

64 
53 

69 
54 

69 
56 

69 
55 

72 
57 

72 
58 

71 
58 

60 
58 

60 
58 

62 
58 

62 
54 

63 
56 

65 
54 

68 
57 

70.2 

59.: 

RIVERS 

DE  ( 

ITRUS  EXPERIMENT  STATIO 

J 

12 

STATION  1 
INCHES  (C) 

STATION  2 

MAX 
MIN 

74 
71 

73 
71 

72 
70 

70 
69 

69 
67 

69 
67 

67 
66 

68 
64 

68 
65 

68 
65 

67 
64 

67 
64 

67 
64 

67 
65 

66 
64 

66 
63 

65 
63 

63 
62 

64 
62 

64 
61 

66 
62 

66 
64 

65 
63 

64 
62 

63 
61 

62 

60 

63 
60 

64 
60 

66 
63 

67 
64 

67 
64 

66." 
64.2 

18 

INCHES  <D> 

MAX 
MIN 

68 
6B 

69 
68 

68 
66 

68 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
65 

65 
64 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
61 

62 
61 

61 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

63 
62 

68. S 
63.? 

(B) 

(C) 
CD) 


«?LIV^L»  S,LTL™ii.B^  GR0UND'   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE .   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING 
AT   9,00   A.M.      READINGS   AT  9,00   A.M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS 
SANDY   LOAM   —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH 
RAMONA  SANDY   LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 


DE^?HAFRnM°7  nH  m  UNnrT  ^  ™^  f '  RT„°F  *  VALENCI A' ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
DEPTH  FROM  7,00  A.M.     OCT.   15  TO  7  A.M.   OCT.   17       (48  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  n,mnt„l„»i«t  ^-7  i 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you  Climatologist,   557  Federal 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

iss  s'tsrs^jSsrs'tES  i?Ai"V:eree  days' aiso  seasonai  totai         «« «» «  — «« ending    the  June  data  rtn  be 

tnisiissuePPearing         ^  IndeX'   ^  ^  llsted  in  the  tables.   ^  either  missing  or  received  too  late     to  be  included  in 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data'-  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F. ,  prec ipi tat  ion  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  la  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evanora- 
tion  and  Wind     Table.  &  r 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet       or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional     drifting     and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  in  the 
Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations        For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4 ;  00  a.m.   PST,     except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon     WB  AP,     and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6-00  a  m 
PST,   and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  »he  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,   an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOT!  MINE 
ACTON  ESCONDIDO  FC2616E 
ADELANTO 

ADIN  RANGER    STAT  ION 
ALAMO    1  N 
ALDERPO 1  NT 

ALISO  CN  OAT    MT    FC  446 

ALPINE 

AL  T  ADEN  A 

ALTURAi  RANGER  STATION 


ANGW1N  PAC   UNION  COL 
ANTlOCH  FIBRE«OARfi  MILL, 
;  ANT IOCH  PUMPING   PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAmE IM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL  CCC  CAMP 

AuBE  PR Y 

AU8URN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  C I Tt  PARK    FC  143 

Backus  ranch 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
MODOC 

CONTRA  COST  A 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 

■AN     .  ill.. 

LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BEROINO 


0212  NAPA 
0227  CONTRA  COSTA 
0232  CONTRA  COSTA 
0299  RIVERSIDE 
02391  VENTURA 
02441  SAN  BERDINO 
0320  SN  LUIS  OBPO 
0322  MONTEREY 

0327  LOS  ANGELES 
0343  TULARE 
0355  ORANGE 
0372  NAPA 
0374  TULARE 
0379  FRESNO 
0363  PLACER 
0395  LOS  ANGELES 
0410  LOS  ANGELES 


BADGES 
BADGER  PASS 
BAKER 


9ALCH 
BALL 

BARNESON 
BARRETT  DAM 
BAR  S  TOW 

6 ar t on  flat 
bates  r i dge 

HfAOTOAP  MFADOW 


HOUSE 
LOOKOUT 


BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    )  E 

BEEHIVE  MEADOW 

BEL   AIR   FC  14 

BEN  LOMONO 

BERKELEY 


0422  TULARE 

01.25  MARIPOSA 

0436  SAN  BERDINO 

0437  SAN  BERDINO 
0442  KfRN 

0449  FRESNO 
0468  TEHAMA 
0509  ORANGE 
0514  SAN  DIEGO 
PS  I  9  SAN  BEROINO 

0534  FRESNO 

0543  sn t  a  barbara 
0596  Tulare 

0606  riverside 

0607  riverside 

0609  PIvEPSIDE 
0617  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
0674  SANTA  CRU2 
0693  ALAMEDA 


BERRYESSA  LAKE 
BESWICk  7  S 
BIEBER 

BIG  BAP  RANGER  S  T  AT 
B 16  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  BEND  RANGER  ST A 
BIG  CRFFK   PH  NO  1 
BIG  DALTON  DAM  FC22 
BIG  PINE  CREEK 


0705  NAPA 
0715  SISKIYOU 
D731  LASSEN 
ON     0738  .RINITY 

0741  SAN  BERDINO 

0742  SAN  BERDINO 
1  ON  0747  PLACER 

0755  FRESNO 
B-E  0758  LOS  ANGELES 
0767  INYO 


BIG  PINES  PARK  FC  836       0779  LOS  ' 
BIG   SUP    STATE   PARK  0790  MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E  0798  LOi  ANGELES 
BIRMINGHAM  GFN  HOSPITAL  0818  LOS  ANGELES 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2       0819  INYO 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821  FRESNO 
BISHOP  W8  AIRPORT  0822  INYO 

BISHOP  UNION  CARBIDE         0824  INYO 
Black  mountain  2  sw         u850  santa  Clara 
BLACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 


BLYTHE 

9LYTHE    7  w 
BLYTHE   F  A A  AIOP 
BOCA 

800NVILLE  hwy  » 
BORON 

>  DESERT 


BORRFGO  SPRINGS  3  I 
80UL0ER  CREEk 

LOCATELL I  RANCH 
BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 


BRAY   lo  WSW 
6REA  CITY 
BRE  A  OAM 
BRENTWOOD  6 
BRIDGE PORT 
BRIDGEPORT  R 
BR1DGEVILLE 


BUCKS  CREEK  Pm 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  DEP  FC2268 
BURBA NK    wB  AIRPORT 
BURL INGAME 

BURNEY 

Burnt  ranch  i  s 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
C ABA?  ON 

CABR1LL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST    SUMMl T 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  ST  A 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RANGER 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEH 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 


CANBY   RANGER  STATION 
C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  MOUSE 
CARMEL  VALLEY 


0924  RIVERSIDE 

0925  R I VERS IOE 
0927  R  I  VERS IDE 
U931  NEVADA 
0968  SAN  DIEGO 

.  0973  MENDOCINO 

0983  SAN  OIEGO 

0986  SAN  DIEGO 

005  SANTA  CRUZ 

009  SAN  OIEGO 

013  LOS  ANGELES 

018  NEVADA 

031  RIVERSIDE 

034  MONTEREY 

046  MENDOCINO 

048  IMPERIAL 

050 


080  MUMBOLOI 
096  PLACER 
112  YOLO 
130  BUTTE 

133  PLACER 
142  MONTEREY 
SHASTA 


34  19 

32  50 
34  11 


13  34  13 
9  36  29 

26  33  55 
17   38  25 

9  36  28 

27  37  05 

33  J3  21 
26  34  08 
6   34  57 


11  36  49 
30  34  55 

9  36  41 
28  33  56 
28  33  59 

6  33  56 
37  38  00 
33  34  05 

4  37  05 

4  37  52 

23  38  33 


19  57  22 
21  40  46 


24  35  52 
6   32  57 


26  33  53 

27  37  53 
38  38  15 
38  38  16 

7  40  32 
36  39  16 
23  38  46 

8  39  41 

1   39  00 


159  f 
161  PLUMAS 
170  SAN  BENITO 
180  YUBA 
192   LOS  ANGELES 
194  LOS  ANGELES 
206   SAN  MATEO 

214  SHASTA 

215  TRINITY 

216  CONTRA  COSTA 
244.  KERN 

250  RIVERSIDE 

252  SAN  DIEGO 

253  SNTA  BARBARA 
272  SAN  BEROINO 
277  CALAVERAS 
280  CALAVERAS 
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316  SISKIYOU 
369  SAN  BERDINO 
424-  SAN  DIEGO 
429  CALAVERAS 
433|  SIERRA 
4441  SN  LUIS  OBPO 


476!  MODOC 

LOS  ANGELES 
48S|  KERN 

PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BEROINO 
PLUMAS 
MONTEREY 


33  32  37 
16  38  15 
9  39  38 
4  35  20 


33  55 
33  57 
*0  05 
36  29 


2  26  1815 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


1  04 
8  20 
7  54 


9  05  1720 


3760 
5165 
6800 


6815 
57J9 
4928 

10000 

6862 

2317 
722 


93V0     12M  . 

2330 

7200 

5280     HID  I 


43  390  M|0  MID 
06  5532  8A  8A 
02       105       5P  5P 


217! 
3350 
3055 

3345 
540 
1480 


6550 
2050 


21  12 
1  1  1 
1  09 


699     M10  MID 


4790 
4696 
3343 


8A     8  A,     8  AC 

It 

5P 

8A     8AI  SAC 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  f ASSOLD 
FRANK  EBER  t 
U  S  FOREST 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEw ATE  R  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HWYS 
ANG10LA  ELEV  +  WHSE 
PAC1F IC  UNION  COL 
F10RE8D  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
1  KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  OEPT 
MRS   RITA  ANN  BILL INGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L  TURCOT! 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  ME THE NY 

L  A  wTR  *  PWR  DEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 

P  6  ♦  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BOY   SCOUT  S  OF  AMERICA 

SAN  DIE*GO  WATER  DEPT 

SO  CALIF  WATER  CO 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  5  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRR1G  0151 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HETCNY  wTR  SUP 
MIKE  MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAh 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK    P  MICKS 
I       U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LA  F I  RE  DIST 
I        MRS  MARGIE    A  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
l       SO  CALIF  EDISON  CO 
GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  tNGlNEERS 
CALIF  ElEC  POWER  CO 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U     U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CAPB10E  CO 
MRS  MARY  1NCERPI 

S  u  s  weather  Bureau 

U     U  S  WEATHER  BUREAU 
W   FRANK  SWOPE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
FEO  AVIATION  AGENCY 

I       HAROLO  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE   DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  OIV   BEACH  +  PKS 

DJ  GIORGIO  FRUIT 


vincent  i 
the  olive  barrel 
l  a  wtr  +  pwr  dept 
nevada  irrig  dist 
bradford  ranch 
state  div  of  fstry 

w  ILL  I  AM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

i  u  s  weather  bureau 
BDE  A  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   ALBERT    R  HUN I 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARnham 
U  S  FOREST 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERL1NG 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 

P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
jus  weather  Bureau 
CITY  OF  BuRLlNGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRION 
BUENA  VISTA  w  S  OIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U   S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIS! 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 

i  STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 

I  E  BAY  MUN  UTL  DIST 
S  U  S  FORES!  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FORES!  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P   G  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


STATION 


CATHAY  bull  run  rai 
CAZ ADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAR  GROVE 
CEOAR  POINT  RANCH 


centerville  power  house; 
challenge  ranger  st a 
chat s wort h  fc  24  d 

chatsworih  reservoir 
cherry  valley  dam 

CHESTER 

CHICO  ElPERIMENT   S  T  A 

CHIT!ENDEN  PASS 

CHOLAME   HATCH  RANCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

C HULA  VISTA 

CITRUS  HEIGHTS 

C  L AREMONT    PC  230D 

!  CLAREMONT    POMONA  COL 
j  CLARKSBURG 
I  CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVE RDALE   3  SSE 

CLOVERDALE   11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COAL INGA 

COAL INGA  l  SE 

COAL INGA  14  WNW 

COBB  2  Nw 

COFFEE  CREEK  RS 
|  COHASSET 
|  COLBYS  FC  53  D 
'  COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 

CONCORD  3  E 
COOL 

copco  no  1  dam 
corcoran  irrig  district 
Corning  houghton  ranch 
corona 

CORRALl TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRA8IREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  I 
CRESCENT  CITY  7 
CRESCENT  CITY  MNTnC  STA 
CRE  STL  I NE  LAKE 
CROCKETT 


CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 

CUMMINGS 
I  CUNNINGHAM 

CUT AHA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT   1  ENE 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

DELANO 

OEL  MONIE 


SISKIYOU 
609|  FRESNO 

MARIPOSA 
MODOC 
624|  6U!TE 
653  YUBA 
680  LOS  ANGELES 

682  LOS  ANGELES 
69T  TUOLUMNE 
7  00  PLUMAS 
715!  BUTIE 
739  SAN  BENITO 
743,  SN  LUIS  OBPO 
754  VENTURA 
758  SAN  DIEGO 

773  SACRAMENTO 
777J  LOS  ANGELES 

779  LOS  ANGELES 
784  YOLO 
799  SISKIYOU 
806  LAKE 
838  SONOMA 
840  SONOMA 
844  MADE  R A 
864  FRESNO 
B67  FRESNO 


882  LAKE 

886  TRINITY 

890  BUTTE 

896  LOS  ANGELES 

905  MONTEREY 

907  SHASTA 

912  PLACER 


962  CONTRA  COSTA 
9B5  EL  DORADO 
990  SISKIYOU 
012  KINGS 
027  TEHAMA 

R I  VERS IDE 
048   SANTA  CRUZ 

INYO 
081  MENDOCINO 
MENDOCINO 


1  1 

2114  TULARE 

DIEGO 
2147  DEL  NORTE 
148  DEL  NORTE 
150  OEL  NORTE 
2163  SAN  BEROINO 
2177,  CONTRA  COSTA 


2269  SHASTA 
2290  SANTA  CRUZ 
22941  YOLO 
2296  MODOC 
2  306  MODOC 
2319  INYO 

2334  NEVADA 
2346  KERN 
2362  MONTEREY 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  2369  STANISLAUS 

DENAIR  2389  STANISLAUS 

OE   SABLA  2402  BUTTE 

DESCANSO  RANGER  STATION  2406  SAN  DIEGO 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  2432  LOS  ANGELES 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY  2458  YUBA 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK  2467  NEVAOA 

DOS  RIOS  2490  MENDOCINO 

D0UBLE6UNK  MEADOW  2492  TULARE 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC1U7  2494  LOS  ANGELES 


OOwNIEVlLLE  RANGER  STA 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN  I GAN 
DUNN  SIDING 

OUNSHUIR  RANGER  STATION  2572  SISKIYOU 
OUT  TONS  LANDING  2580  NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  2598  RIVERSIDE 


2500  SIERRA 
2504  LASSEN 
2506  LASSEN 
2516   LOS  ANGELES 
^539  MARIPOSA 
2568  YOLO 
2570  SAN  BERDINO 


EAST    PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAP  1  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 
Elk  valley 
ellery  lake 

ELLIOTT 
El  modena 


ELS INORE  4  SSE 
!  ESCONDIDO 
!  ESCONDIDO  PARK  HILL 

ET I  WANDA 
I  ETNA 

:»eureka  we  city 

EXCHEQUER  reservoir 
I  exeter  fauver  ranch 

i  FAIRFIELD 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
F  A  I RMON T 
F  ALLBROOK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FJDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
F  IGUEROA 
FILLMORE 


FINLEY  1  NNE 
FINLEY  1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIvE  POINTS  5  SSW 

Fleming  fish  +  game 
Florence  lake 
folsom  DAM 

FONTANA    5  N 

FONTANA  kaiser 
FOREST  GLEN 


2640  COLUSA 
2653  TULARE 
2709  SAN  OIEGO 
2713  IMPERIAL 
2726  AMADOR 

2735;  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
27  56  MONO 
2760  SAN  JOAQUIN 


ORANGE 
RIVERSIOE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 

5 AN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 


29  33  SOLANO 
SOLANO 
29411  LOS  ANGELES 

SAN  OIEGO 
2994j  BUTTE 
TEHAMA 
HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 


23  39  ' 
20!  36  ! 

24  35  ' 


30SS 


LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  SERDINO 

TRINITY 


23  38  50 
35  41  05 
23  39  55 


4  37  58 
1  38  53 
12  41  59 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENOOC I NO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 


8  39  18 

9  35  47 
4  36  36 


23  39  22 
11  36  44 
25  32  53 


16  38  14 

26  33  48 

28  33  40 

28   33  37 

33  33  07 

33  33  07 

26  34  08 

12  41  28 

17  40  48 
I  141  37  35 

9  36  21 


33  33  21 
B  39  36 
231  *0  21 


29 


2A 


3  39  01 

3  38  58 

3  38  58 

36  21 
181  40  22 

37  16 

38  42 
20  34  11 


8  36  957 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


18  11  10600 
23  15  1385 
23  05  1514 


18  20  10720 

16  17  1500 
24  12  40 
24  05  120 
24  12  50 

17  16  4525 

22  13  9 

! 

17  51  5370 

18  23  75 

23  38  1265 


16  47 

21  31  ; 

22  12 
21  45 

20  22 

21  23 
16  52 


3320 


3700  5P 


21   23  1125 


B  A     8A  8A, 


4T>'     4  PC 


8A  8A 


43     1201       6P  6P 


2418       6P  6P 


2240 
46  50 
2170 
2749  , 
1975 
1922     MID  MID 


8A     8A  8ACG 


124       5P  SP 


23  21  927 

18  36  6200 

18   08  116 

20  50  2895 

20  06  4240 

20  05  4385 

16  32  1515 

20  06  3000 


18  34  2075  |  SPi 
23  43  1711  SP  5P 

19  14  9645  M10 
21   11  90  7A 


17  20 
17  19 
17  05 
17  04 

17  31 
22  54 
24  10 

20  16  I 

19  04 

2  2  0  3 
22  03 

18  J- 

17  15 

21  15 

22  27 
24  20 

20  42 
20  00 

18  56 

22  52 
2  2  52 

22  57 
20  09 

20  19 
18  58 

21  09 
17  27 
17  30 

23  20 


!  mountain  view  ranch 

us  nat  park  service 
1  cedar  point  ranch 

us  soil  con  service 
|  p  g  ♦  e  company 

u  s  forest  service 

lonnie  batway 

corps  of  engineers 
hetch  hetch  wtr  sup 
mrs  c  b  kroeker 
us  plant  intro  grdn 
victor  l  ha5kin 
everett  c  hatch 
i  u  s  forest  service 
western  salt  company 
james  d  goooridge 

C  F  ELDER 

F  P  BRACKET!  03SY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARD1NE 
C    IVAN  GLENDINNING 
JOHN  R  6YRD 
FRANK  S  ORNBAUN 
S  u  S  FOREST  SERVICE 
COAL INGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  Vl/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  *  K  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
FRANK  WATSON 

HOWARD  R  LEE 

w  a  threlkel 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
S   S  WHI TEHEAO 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F IRE  OEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
'       GRANT   W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  f  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 


INE 


U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CI 

MISS  NANCY  M  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROwELL 
A  M  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  A V  1 A T ION  AGENC 


HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US   NAT   PARK  SERVICE 
OEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 

W  F  MOORE 

P  G  ♦  E  COMPANY 


CORPS  OF  ENGINEERS 


CALIF  DIV  BEACH  * 
FRANK  L .  WHITE 
S  CORPS  OF  ENGINEER 
DOWNEY  F IRE  OEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 
FRANK   M  ROWLAND 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

W  D  MC  LEAN 

MRS  AlEIhA  G  HUNT 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 


E  £  STUOLEY 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C    NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  W ANN AM An  E R 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN   L  EWING 


I  CIT 


OF 


T  ING 


CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BuCHNER 
U  S  wEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  0 1  ST 
CHARLES  0  COULTER 


US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
1  MRS  H   S  H I £  RON YMUS 
'  WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

I  JAMES  T  MELVIN 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MR S  HILDA  K  GRAHAM 


CAL  DEPT  FISH  *  GAME 
■  SO  CALIF  E01SON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHElL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 


STATION  INDEX 


FORESTHILL  RANGE  P  St* 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  B  I  DWELL 

FORI  BRAGG 
'  FORT  BRAGG  A v I AT  ION 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  6  ESC 
,  FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

FREEDOM  6  NNW 


COUNTY  < 


313*.  PLACER 
31  SI  SISKIYOU 
31 5T  MODOC 
3161  MENDOCINO 
3164  MEN DOC  I NO 
3173  DEL  NORTE 
3176  SISKIYOU 
3182  SISKIYOU 
3191  SONOMA 
3232   SANTA  CRUZ 


FRENCH  GULCH  32*2  SHASTA 

FRESNO  we  AIRPORT  3257  FRESNO 

F  R  I  ANT    GOVERNMENT    CAMP      3261  FRESNO 

PULLER TON  ARROUES  RANCH  3279  ORANGE 

FULLERTDN  DAM  3Ze5  ORANGE 

FULLERT  DN  MILLCREST  RES  3268  ORANGE 

GARBERV I LLE  3320  HUMBOLDT 

GARDEN  VALLEY  2  S  333ft  EL  DORADO 

GASOUET  RANGER  STATION  3357  DEL  NOR  I E 
GEM  LAKE 


GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERfiE  R  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  OAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
G1LR0Y  8  NE 

gilroy  1*  ene 

glEndale  stapen  fc  29: 
glendora  west  fc  ibs 
glennv i lle 

glennville  fulton  rs 

G0L0  RUN 

gonzales  9  ene 
goose  lake  west 
Grace  meadow 

GRAM  TE 


ROVE 


GRASS  LAKE  H 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  NID 
GRATON   1  w 
GREFNVIFW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVE  LAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 


3369  MONO 

3361  EL  DORADO 
3384  EL  OORADO 

3387  SANTA  CLARA 

3388  EL  DORAOO 
3397  TULARE 

3402  SNTA  BARBARA 
3*10  SAN  DIEGO 

3i.iT  santa  clara 
3*19  santa  Clara 
3*22  santa  clara 

3faS0  LOS  ANGELES 

3*52  LOS  ANGELES 

3463  KERN 

3*65  KERN 

3*91  PLACER 

3502  SAN  BENITO 

3510  MODOC 

3529  TUOLUMNE 

35*8  FRESNO 

3551  TULARE 


MNTC   STA  356*  SISKIYOU 

3571  NEVADA 

357*  NEVADA 

357B  SONOMA 

361*  SISKIYOU 

3621  PLUMAS 

36*9  EL  DORADO 

3669  TUOLUMNE 

3672  TUOLUMNE 

3683  SONOMA 


HAINES  CANYON 
LOWER  FC  36* 

HAJNES  CANYON 
UPPER  FC  367 

HAIwEE 

HALF   MOON   BAT    2  | 
I  BRANCH  ■ 


HAPPY  CAVP   RANGE  P  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L    ENGLE8RIGHT  DAM 
MAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PM  NO  1 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK    6 ANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDSBURO  2  E 
HEME  T 

HEN  SHAW  DAM 
HERNANDEZ    2  NW 
HERNANDEZ   7  SE 
HESPERI A 

HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RAI 
MlLTS 
HOBERGS 

HOCKETT  MEAOOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HONEvOEw  2  WSW 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  8  NE 
HOPL AND  LARGO  STATION 

HOSSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCh 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
MURKEY  CREEK  PARK 

1DLEW I  LP  HWY   MNTNC  STA 

IDRIA 

IDYLLWlLO  RANGER  STA 
■  IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  OATE  GARDEN 
1NY0KERN 

INYOKERN  ARM  I T AGE 
IONE 

IOWA  HILL 
I  RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 

KAISER  MEADOWS 


KELSEYVILLE   *  Sw 
KENTF IELD 
KERL1NGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
•KERN  RIVER  PM  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STAllON 
K  1  L ARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
UMBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 


3703  LOS  ANGELES 

370*  LOS  ANGELES 
3710  INYO 
371*  SAN  MATEO 
3725  PLUMAS 


3751    LOS  ANGELES 

3761  SISKIYOU 
3787    SNTA  BARBARA 
3791  SHASTA 
3800  NEVADA 
3821  SHASTA 

382*  Shasta 
3855  riverside 

3859  TRINITY 
3863  ALAMEDA 
3875  SONOMA 

367  9  SONOMA 
3896  RIVERSIOE 
391*    SAN  DIEGO 
3925    SAN  BENITO 
3928  SAN  BENITO 
3935   SAN  BERD1N0 
3939  TUOLUMNE 
39*6  NEVADA 
3967  SISKIYOU 
4010  LAKE 

4012  TULARE 

*01*  SAN  DIEGO 

*017  LOS  ANGELES 

*022  SAN  BENITO 

4025  SAN  BE N I  TO 

*07*  HUMBOLDT 

*o82  HUMBOLDT 

*08*  HUMBOLDT 

4097  LAKE 

*100  MENDOCINO 

*120  TULARE 

*1**  SN  LUIS  08P0 

41*8  TUOLUMNE 

*166  TEHAMA 

*170  CALAVERAS 

*176  FRESNO 

*181  RIVERSIDE 

*191  TRINITY 

*202  DEL  NORTE 

420*  SAN  BEN  110 

*211  RIVERSIOE 

*223  IMPERIAL 

*232  INYO 

*235  INYO 

*259  RIVERSIOE 

*276  KERN 

*280  KERN 

*288  PLACER 
*297   SAN  8ERDIN0 

*37*  MODOC 
*389  TULARE 
**05  SAN  BEROINO 
**12   SAN  DIEGO 

**22  SNTA  BARBARA 

**67  SAN  BERDINO 
**60  SONOMA 
**6B  LAKE 

**93  LAKE 
*500  MA R I N 
*S06;  SAN  JOAOUIN 
4519  TULARE 
*S20  KERN 
4S2S  KERN 
453*  KINGS 
453ft  KINGS 
*5**i  SHASTA 
4555  MONTEREY 


DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

EL  OORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 


a 

UJ 

39 

01 

120  50 

3200 

is 

*1 

15 

123  19 

1270 

IB 

41 

51 

120  06 

4*96 

y 

27 

2* 

123  *9 

tl 

52 

41 

15 

41 

36 

37 

03 

„ 

42 

27 

36 

119  *3 

326 

27 

36 

59 

119  43 

54 

33 

54 

3  3 

53 

Oi 

3( 

50 

52 

37 

45 

38 

54 

1 

55 

120  *e 

3001 

* 

37 

121  29 

21*0 

59 

36 

3* 

34 

31 

1  1 

00 

37 

02 

37 

06 

34 

26 

34 

08 

117  52 

822 

10 

35 

** 

118  *0 

3500 

e 

39 

10 

120  52 

32*0 

2* 

36 

121  16 

2350 

52 

3B 

09 

36 

52 

36 

X\ 

41 

38 

39 

12 

121  0* 

26*0 

t 

13 

121  0* 

2*22 

38 

26 

33 

40 

08 

3B 

IS 

37 

50 

37 

38 

30 

13 

IIS  16 

2*50 

OS 

37 

4560 

38 

04 

-2 

36 

20 

34 

16 

118  25 

\\ 

hl 

48 

1090 

120  25 

320 

23 

40 

22 

2710 

39 

56 

33 

42 

33 

37 

19 

121  58 

935 

38 

102 

38 

37 

33 

33 

45 

116  57 

1630 

33 

33 

1* 

116  *6 

2700 

36 

25 

36 

IB 

34 

25 

37 

57 

39 

42 

on 

38 

51 

36 

22 

8500 

33 

33 

117  08 

390 

13 

13 

lie  02 

2650 

36 

51 

5] 

17 

1* 

L2*  09 

375 

35 

hi 

03 

123  *0 

3*5 

35 

41 

123  39 

315 

23 

•■, 

01 

123  00 

2510 

22 

39 

01 

123  07 

550 

36 

7100 

30 

35 

07 

.20  2* 

730 

37 

38 

06 

119  *5 

7800 

2  3 

11 

122  33 

770 

34 

II 

12 

120  22 

3220 

21 

* ; 

14 

119  13 

7020 

33 

33 

41 

116  *1 

4390 

35 

>0 

37 

123  27 

1260 

17 

5* 

123  *6 

1250 

27 

25 

120  40 

2650 

33 

33 

*S 

116  *3 

12 

51 

115  3* 

19 

36 

48 

118  12 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

«  *  s  §1 


19  36  *6 

6  33  ** 

6  35  39 

6  35  *1 

16  38  20 

1  39  05 

6  3*  08 


CALIF   *  wE  STERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  R  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  bur  reclamation 

MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
f ULLERTON  mijn  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ElEC  POWER  CO 


WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 

>  u  s  weather  Bureau 

US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  W 
SAN  DIEGO  COUNT 
GILROY  F IRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  iICKHAM 

SETh  E  AUSER 


RALPH  ST AP£  NHORST 

MRS  L  M  WEST 
i       KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALIA  M  BOGUE 

I  C  EvERLY 
S  HETCH  HEICMY  w T R  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS   ALBERTA  GOODE 
RAYMOND  SHINE 

CLOSED  7/23/62 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PERE IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  0  CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 


JAMES  P  KINOREO 

JAMES  P  KINOREO 
L  A  MIR  ♦  Pwfi  DEPI 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 


U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  ORENNAN 
FIRE  DEPT 


WALDO  F  IvERSON 
LAKE    HEME  T    MUN  WATER 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX   0  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 


21  41  16 
10  35  58 

6  3*  09 
33  33  05 
33  33  06 
32  3*  29 
27  37  18 

6  3*  10 

22  38  40 

23  38  59 

23  38  56 

17  37  >1 

27  37  41 

10:  35  57 

10  35  26 
ID1  35  47 

11  36  00 
11   36  0* 

23  *0  *1 

24  36  12 

12!  *1  31 

7  40  38 
341  37  48 
17  40  52 


33  33  33 
33  33  33 
*   37  19 


118  32 
116  19 

116  36 


l  29 


118  47 

118  26 

119  56 

120  05 

121  52 

121  08 

12*  02 
123  5* 
120  39 
123  57  j 
120  09 
118  15 

122  06 
117  47  | 
117  *6 
122  16 


5300  SP 

*660 

2755 

3650  7P 

2060 

9110 

4325 

1800 

1385 


90  ,     9*  9* 

172  8  A 

3650  !  7* 

970  5P  5P 

2703  SP  5P. 

310  SA  8A  8A 

508  6P  6P! 

26*8  11A 

320  SP  5P  C 


8A 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

5P  LOUIS  LUEBKERT 

5P  CITY  OF  HOLLISTER 

C  CITY  OF  HOLLISTER 

8A  MRS  ANNE   M  ADAMS 

8A         C  BUR   INDIAN  AFFAIRS 

8A  MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

C  MRS  CHRISTINE  M  MUFF 

8A  Clifford  w  crawford 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  KENN8TH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

5R  MRS  IRENE  GRAVES 

*P  P  G  ♦  E  COMPANY 

C  H  SO  CALIF  EDISON  CO 

C  RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

C  MRS  FRANCES  V  MOSS 

5P  STATE  DIV  OF  MWYS 

*P  NEW   IDRIA  MINE   *  CHEM 


STATE    DIV  OF  HWYS 

CLOSED  6/1/61 
METRO  WATER  DIST 

WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  MULL 
2EN0S  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 


25 


5P  ' 


MRS  KAREN  V  BACCI 

PAC  C0A5T  AGGREGATES 
MRS  LILA  L0F6ERC 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
,  P  G  +  E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
STATE  DIV  Of  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
OENNI S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENT  A  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
'  L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 


LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 
I  LAKE  MOUNTAIN 

LAKEPORT 
I  LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABPINA 

LAKESMORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULDING 

LAkE    SPAULDING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
!  LA  MESA 
LANCASTER 
LA   PANZA  RANCH 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LAYTONV ILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 
LEE  SV  I  LLE    KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
L I VERMOR E  2  SSW 


ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 


. LAKE 
1  *703|  LAKE 
j  47 05|  INYO 
4709  SHASTA 
4T11    SAN  DIEGO 
4713  NEVADA 

4TI*  NEVADA 
4726,  SAN  DIEGO 
4735,  SAN  DIEGO 
47*7  LOS  ANGELES 
*767  SN  LUIS  08P0 
*773  PLUMAS 

*8i2  Butte 

4638  SISKIYOU 
*651  MENDOCINO 
*663  KERN 


I  23  39  02 
23  39  02 
19  37  13 
2  3  40  53 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


55  13*7 

55  I  1356 

119  37  1  9065 

122  23  1  1075  I    BP1  8P1 

I  116  54  1    445  9A, 

120  36  5156       5P  5P 

120  38  4960  '  4P  4P' 
'  117  00  I  1500 

117  01  I     530  1     SP  SP 

118  09  2350  MID  5P 
120  10 


*867  LOS  ANGELES 
4880  COLUSA 
4884  MERCED 
4886  EL  DORADO 
*890  TULARE 

*9S7  Tulare 

4986  LOS  ANGELES 
4968  LASSEN 
*997  ALAMEDA 


12  *1  4* 
7  39  42 
10  34  50 


33  34  05 
2  3  39  09 
27  37  1* 


120  •. 

121  29 
121  31 
123  29 
118  52 


4975 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE   ARROWHEAD  F  0 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R.  TURNBULL 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U   S    BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 
P  G  »  E  COMPANY 

P  G  +  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LI6UE Y 


LLANO  SHAWNEE 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOO  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC    SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  I 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  Barn  Exp  stat ion 
•LONG  BEACH 


RCM  5002  LOS  ANGELES 
5017  MONTEREY 
5ti;3  SAN  DIEGO 
5032   SAN  JOAOUIN 
50*0  MADERA 
5064    SNTA  BARBARA 
5067  INYO 
507*    SAN  JOAOUIN 
5u78  TUOLUMNE 
5062  LOS  ANGELES 


118  53 
122  26 

120  15 

121  01 

119  02 
119  0* 

lie  18 
121  11 
121  *7 

117  *5 

121  05 

117  15 

121  17 


121  23 
120  01 
118  12 


513       5P  SP 


*0       SP  5P 


LONG  BEACH  WB  AP 
LONG   VALLEY    1NSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGFLES  WB  A|RPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS    ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GAT 05  *  Sw 

LOS  PfilETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEy  P1DGE 

LOwER  OTAy  RESERVOIR 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 
LYTLE  creek  POWER  MOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 


50S5  I 
5088  SIFRRA 
5098  KERN 
5107   SNTA  BARBARA 

5114  LOS  ANGELES 

5115  LOS  ANGELES 

5116  MERCED 
5119  MERCED 
5123   SANTA  CLARA 
5125  SANTA  CLARA 


10  35  18 

33  3*  *5 

13  33  56 

13  3*  03 


118  26 
120  17 

lie  23 


11     122  02  2215 


SNTA  BARBARA 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 


32  3*   33      119  ' 


STA 


MAOELINE 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKF 

MAMMOTH  PASS 
MANOE V  I LLE  ISLAND 
MAN  Z  AN  I  I  A  LAKE 
MARCH  FIELD 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEV1LLE 
MARTINEZ   3  S 
MAR  1  INEZ    3  SSE 
MARTINEZ    FIRE  STA 


119  53  6500 
116  56  500 

120  15  4936 

116  57  3040 

121  27  355 

117  20  1160 
117  27  2250 
117  29  2760 

120  28  5300 


MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  L*KE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  F I  RE   STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  *  Sw 

meyers  inspection  sta 
michigan  bluff 

middleiown 
middlewater 

mIlFO»D  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL    CREEK  INTAKE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 


524*  TRIN 
5256  LOS  1 
5256  LAKE 
528*  MONO 
5296  SAN  JOAOUIN 
5311  SHASTA 
5326  RIVERSIDE 
5333  SALANO 

5336  KERN 
53*6  MARIPOSA 
5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COST  A 

5372  CONTRA  COSTA 
5377  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

5*00  TUOLUMNE 
5**4  TEHAMA 
5**9  SISKIYOU 


29  3*  24 
23  38  51 
19  37  37 
27   38  02 


4450 
2360 
9500 


US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  OOWNING 

kern  co  fire  dept 


l  a  co  f ire  dept 
matthew  j  keegan 
merced  co  f ire  dept 
Ivan  r  lehman 
kaheah  lemon  Co 
frank  d£  chains 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 
mrs  m  i  ouar term an 

i       MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  wEFERLING 
SAN  0IEGO  HATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
EOwARD  C  GERLACh 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEED 

jus  weather  Bureau 
charles  h  gray 
charles  w  poole 

HENRY  R  GEwE 

jus  weather  bureau 
jus  weather  bureau 

roger  c  rice 

arburua  ranch 

city  of  los  gatos 

isador  miller 

u  s  forest  service 
kern  co  fstry  +  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
san  oiego  wtr  dept 
rollo  larsen 
mrs  france  pr1tchard 
state  oiv  of  hwys 
san  bernardino  fcd 
so  calif  edison  co 
u  s  forest  service 


BA  STATE   01V  OF  hwyS 

8A  STATE  DIV  Of  FSTRY 

9A  US  FOREST  SERVICE 

PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

C  MRS  M  E  MAHNKE 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

VAR  VAR  JESSE  FIERRO 

8A  H  US  NAT    PARK  SERVICE 

MID  u  S  AIR  FORCE 


3  38  *2 

4  37  58 
4  37  58 
4  38  01 


05     119  23 

'  58 


119  *7 

122  06 

122  06 

122  08 

121  36 

119  51 

121  41 

122  08 


4515 
3800 
3300 


05     119  26  4*90 


6   33  33     116  1 


MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 


5528  FRESNO 

5532  MERCED 

5535  MERCED 

5550  FRESNO 

5571  EL  OORADO 

5572  EL  OORADO 
5586  PLACER 

5598  LAKE 
5602  KERN 
5623  LASSEN 

5629  san  beroino 
5632  san  berdino 
5669  Tulare 

5679  TEHAMA 

5660  TULARE 

5713  HUMBOLDT 

5721  SAN  BERDINO 

5723  FRESNO 

57*1  STANISLAUS 
57  56  KERN 
5777  TULARE 
5  7  79  MONO 
5765  SISKIYOU 
5795  MONTEREY 

5823  VENTURA 


35     121  37  6726 

120  22  166 

120  29  169 

120  29  168 

120  52  1165 

120  01  6470 

120  01  6342 

120  4*  3650 


45     122  37  U22 


1   17  lift  46  3*00 

1  21  121   36  4911 

26  118  35  7975 

I  12  123  46  400 

56  115  32  4310 


SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GAdRIELLE  WILSON 
ELOISE    B  FAIRBANKS 
MARGARET    S   PLUM ME  B 
CHARLES    C  WEAVER 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
MARYSV1LLE    FIRE  DEPT 
CITY    SAN  FRANCISCO 
,  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 

RAOIO  STATION  KRFM 
D  B  w  ALEIANOER 
DEPT  WATER  RESOURCES 


CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 
STATE    Of  CALIfORNI* 
R  M  POWELL 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

CLOSED  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  E  THEL  WALKER 


37  37  3fl 
6  35  03 
10  36  13 
3B  38  01 
12  *1  45 
*  36  36 
23  38  30 


121 


92 


33  : 


17 


MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
1  MO RON GO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  FC  85G 
MT  SALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE; 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA    SKI    BOWL  I 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

MAC IMIENTO  DAM 
'NAPA  STATE  HOSPITAL 


58*0  san  diego  33  32  *1 
58**  santa  Clara 
58*6  santa  clara 
5853  santa  clara 
5963  san  berdino 
5b66  sn  luis  obpo 
5969'  sn  luis  obpo 
5690  san  beroino 

5900  san  berdino 

5901  san  berdino 


37  1 
20   17  09 
20  37  06 

34  03 

35  22 
35  25 
35  28 


10  2735 

10  3000 

119  09  6520 

122  28  26*0 

121  54  335 

122  07  505 
118  53  520 


121   39  350 

116  3*     2580  7A 

120  51       115       5P  SP 


115  32  4739 
117  39  4275 
117  37  7735 


El  dorado 
contra  costa 
santa  clara 


SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


NEEDLES 

NEEDLES  f A A  AIRPORT 

NEENACH 

NEVADA  CITY 


I  SAN  LUIS  OBPO 

NAPA 

I  MENDOCINO 
'  SAN  BERDINO 
I  SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 


20  37  01 
23  41  22 
23  41  22 
23  4]  19 


2*'  35  46 
38  18 
3B  17 


121  56 

121  39 

122  00 

121  *3 

122  12 
122  1* 


122  34 

122  32 

120  53 

122  17 


8  A, 


3408 
2100 
4206  IIP  IIP 
4250  I  BA  BAl 
1800 

7S41  I  9A 

7500 

35  44  M 1 D  MID 
1475  I 

5709       *P  4P 


171 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  ChACE 
A       CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  OIST 
CITY  Of  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  F   P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
I        MT   BALDY   SKI    LIFT  INC 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
I       U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    1  SCHELL 
I       MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 

CAL If  DIV  BEACH  »  PKS 
1       U  S  WS  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  ECWCD 
EARL    S  GIPSON 
JOHN  f   ALL E MAN T 
MA  SON  I TE  CORPORATION 
CITY  Of  NEEOLES 
FED  AVIATION  AGENC 1 
L  A  HTR  •  PwR  OEPT 
CITY  Of  NEVADA  CITY 


-  353  - 


STATION  INDEX 


NEwBURY  pARK  *  5W 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  ' 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 


QAKOALE  WOODWARD  oam 
OAK  KNOLL  RANGER  SI A 
OAKLAND  WB  ' 
OAKVILLE  1  \ 
OAK V  I LLE  4 
OCCIDENTAL 


OCEANS  IDE 

OCEANS  I DE    PUMPING  PL AN1 
OCO! ILLO  WELLS 
,  OILFIELDS  JOAOUIN  R 1 DGf 
OJAI 

OLlNDA 

OHO 

OP105  CAMP  FC  57  BE 


6351 
1  637d 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ALAMEDA 

VENTURA 
LOS  ANGELES 
61641  LOS  ANGELES 
6166:  STANISLAUS 
6173  MODOC 
6175  ORANGE 
6I93i  SUTTER 
61971  IMPERIAL 
620T  SN  LUIS  OBPO 

MADERA 
LOS  ANGELES 
MARIN 
ST  AN  1 SL  AUS 

SISKIYOU 
6335.  ALAMEDA 


29  3*.  23 
29  3*.  22 
27  37  21 


ft  38  S4 
6  33  17 
30  35  0*. 


NAPA 


122  02 

118  58 

lie  32 

121  03 

120  16 

117  S3 

121  35 
115  31 
120  30 

119  30 

118  23 

122  43 

120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  28 


ORANGE  COVE 


ORICK   10  SE 

ORLEANS 
0R0V1 LLE 
OROVlLLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATION  6528 
OS  T  PANDER  LAKE 
OXNAPD 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  ■ 
PAICINES  OHRWALL  *• 


PALMDALE   2  NE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  C [TY  HALL 

PALOMA 


T  ION 

PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 

PARkFIElO 

PARI F IELD    7  NNW 

PASADENA 


PASO  ROBLES 
PASO  R08LES  5 
PASO  ROBLES  F 

PAYNES  CREEK 
PfAR  L AKf 
PET  ALUM A  F IRE 
PETAL  UM  A    1  N 
P1EDRA 


PINE   CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  £ 
PINNACLES  NATIONAL  MON 

PIRu  2  ESE 

PISMO  BEACH 

Pit  RIVER  POWER  HOUSE 

PITTS  RANCH 


DEP 


placerv1lle  ifg 

placepv ille  1  w 
Plymouth 
point  arena 
point  abguello  wb 
point  arguello 
light  station 
point  pieoras  blancas 

POMONA 

PORT  CHICAGO 
POP  T  E  RV I L  L  E 


PORTOL* 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  En£ 
POTTEPS  SAWMILL 
POTTER   VALLEY    3  Ht 
POTTER   VALLEY    3  SE 
POTTER   VALLEY  PWR  HOUSE 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLEY 

CJUAK  in:,  aspen 

OUINCY  RANGER  STAT  ION 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I T  A 
RANDS6URG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDOING  1  SE 
REDDING  F [RE   ST A  NO  2 

REOLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
»R  1CHMON0 

rio  vista 

riverside  fire  sta  no 
bivfrside  citrus 

Experiment  station 
robert  son  flat 

ROCk  CREEK 
ROCkl  in 

ROSE  marie  MEADOW 

round  meadow 
round  mountain  1  nne 
running  springs  i  e 
SACHES  springs 

SACRAMENTO  WB  AIRPORt 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE    CAMP  RANGER    ST  A 


CREFK 

saint  helena 
saini  helena  4  wsw 
saint  helena  7  ne 
saint  john 
saint  marys  college 
salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
salinas  oam 

5al  sipuede  s  gaging  sta 


6377j 

SAN  DIEGO 

*"3 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

6476 

FRESNO 

,1 

J  6 

5? 

119 

431 

10A 

IDA 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

4P 

4P 

649? 

HUMBOLDT 

12 

" : 

11 

123 

'  5 

2475 

8Ai 

HUMBOLOT 

MAP IPOSA 

VENTURA 

6576 

VENTURA 

30 

-. 

119 

19 

3705 

5P 

EL  DORADO 

6610 

SAN  BENITO 

20 

44 

121 

22 

950 

OA 

6624 

LOS  ANGELES 

34 

J5 

07 

2655 

5P 

SP 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

R 1  VERS  1 DE 

santa  Clara 

8A 

6650 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

"a 

1835 

5P 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SAN  BERDINO 

MONT ERE  Y 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

SN  LUIS  08P0 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

36 

:  i  e 

9700 

till 

FRESNO 

11 

36 

48 

23 

580 

7A 

VENTURA 

MID 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

5P 

6946 

SHASTA 

21 

59 

121 

59 

3P 

695C 

LAKE 

23 

|e 

56 

122 

S2 

15  ■  0 

a  a 

6962 

El  oorado 

38 

120 

44 

2755 

OA 

OA 

El  dorado 

1  785 

1096 

BA 

"■  -.     ".     1  N'  1 

197 

OA 

SNTA  BARBARA 

i 

MIO 

33 

39 

92 

IIP 

SN  LUIS  OBPO 

59 

IIP 

IIP 

LOS  ANGELES 

5P 

50 

OA 

7077 

tulIpE  C0SIA 

16 

04 

119 

01 

e* 

Hi  ,  . 

8A 

MENDOC 1  NO 

22 

0  8 

MENOOC I  NO 

22 

1  i  00 

MENOOC 1N0 

3P 

;i'u 

P 1  VERS  1 OE 

560 

7150 

MONTEREY 

24 

11 

120 

j  300 

SS 

SS 

7179 

TULARE 

LO 

36 

1 1  a 

32 

JZQO 

PLUMAS 

39 

:-' 

120 

57 

3409 

8A 

8A 

7231 

>3 

51 

1460 

6F 

7253 

KERN 

15 

35 

i  i  I 

39 

7259 

1  i 

96 

43 

9900 

7272 

27 

119 

54 

OA 

T292 

i  '  KAMA 

122 

341 

MIC 

MlO 

'J '. 

23 

34 

23 

670 

7296 

SHASTA 

23 

35 

122 

24 

5P 

SP 

7306 

SAN  BE  RO 1  NO 

26 

03 

117 

1318 

2P 

733S 

SAN  MATEO 

29 

31 

MFNDOC I  NO 

39 

123 

716 

737C 

SACRAMENTO 

4Z 

10 

305 

M8A 

CONTRA  COST  A 

* 

37 

56 

122 

21 

55 

SOLANO 

09 

121 

22 

8A 

RIVERSIDE 

21 

57 

117 

24 

820 

5P 

7  4  7  3 

RIVERSIDE 

i 

58 

117 

20 

1015 

8A 

7692 

PLACER 

120 

6250 

75K 

37 

27 

118 

9670 

75K 

PLACER 

l\ 

■  H 

121 

6A 

7560 

FRESNO 

27 

37 

19 

52 

10000 

7579 

TULARE 

10 

58 

118 

9000 

: 

758C 

23 

56 

2117 

SAN  BE  RD 1  NO 

15 

il 

LJ  1 

Tuolumne 

37 

16 

51 

7900 

us 

5ACRAMENT0 

Z  i 

38 

31 

ii! 

IT 

MID 

... 

SACRAMENTO 

35 

121 

29 

Mil 

MIC 

76  31 

TEHAMA 

10 

122 

3850 

NE VADA 

1  II 

6337 

b  F 

IE 

122 

28 

255 

6P 

NAPA 

1  ■ 

38 

30 

32 

1792 

2: 

34 

122 

22 

765) 

GLENN 

'■j 

63 

122 

00 

146 

7A 

CONTRA  COSTA 

50 

625 

sc 

7661 

MONTEREY 

2  4 

it 

40 

12] 

37 

80 

5P 

767J 

MONTEfiY 

36 

36 

MIC 

Mi( 

SN  LUIS  OBPO 

2< 

IS 

20 

L2{ 

30 

8A 

7681 

SNTA  BARBARA 

35 

120 

250 

5F 

LESLIE  SALT 
RANCHO  SIERRA  vISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD   A  SMITH 
CLOSED  10/18/61 
,  NEWPORT  HARBOR  DEPT 
|  RECLAMAT ION  DIST  1001 
IMPERIAL    1RRIG  DISl 
ANDREW  MEHLSCMAy 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/1/62 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN   1R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  a  calkins  JR 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 


OCEANSIOE  FIRE  DEPT 
OCEANS  I DE  WATER  OEPT 
MRS   AILEEN  M  LEWIS 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS   BEATRICE    R  T  A  N 
LONG  BEACH  SCH  01  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  01V  BEACH  ♦  PARK 
AUST IN  E  LYONS 
ORLAND  UN  1  I   riU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE   D1V  OF  FSTRY 
,  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  BUTLER 

U  S  BU»  RECLAMAT ION 
FLOYD  R  POOLE 
E  >.  BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRPIG  0 1  ST 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
PALM  SPGS  F 1P£  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 


:  Ob  SE  RV A  T  OR  I 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT   H  DURHAM 
RAULSTON   F  MORRISON 
PASADENA   WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANC li   F    NL L SON 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS   ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  F  1P.E  DEPT 
VICTOR   E  CHAIX 
MRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENI 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  w  PITTS 


INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUN&OVAN 
BUREAU 


U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U   S  NAVAL  MAGAZ INE 
JOHN   H  DAYBELL 

REU6EN  G  DAL TON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  4/17/62 
R  E  POTTER 
WILLIAM  A.  OESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  0  *  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  OlSI 
CORPS  OF  ENGINEERS 


Aj  6A|CG 


W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  2/20/62 

JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  Of  REODIN& 
REDDING  FIRE  CHIEF 


REDLANDS  OAILY  FACTS 
Ci  Iy  F  IRE  DEPT    STA  2 

FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  Of  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


S,  OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMONO  H  JOHNSON 

S  SO  CALIF  EDISON  CO 

S  CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BE  R  T  AGN A 
STATE  OIV  OF  HWYS 

S  HETCH  HETCHY  mid  SUP 


UNIVERSITY   OF   C AL I f 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
f ED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  OAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


STATION 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAL  YER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

SAN  BEN [TO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL 

STAT  ION  f C   130  B 
SANDBERG  WB 
•  SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

OIMAS  F IRE  W»D  FC95 


FLAT 


SAN  DIMAS 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 

SAN  FERN»NDO 

SAN  FFRNANDO  PH  3 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

|   SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP 

•  SAN  FRANC  I  SCO 

FEOERAL  BUILDING 

I  SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE 

'  SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGOR 10  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 


COUNTY 


AMAOOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

MONTEREY 

SAN  BENITO 


ANGELES      15|  : 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES       26  ' 
KERN  10  : 


38  30 
40  53 
38  10 


7753 

7755  SANTA  CLARA 
7759>  LOS  ANGELES 
7762  LOS  ANGELES 


120  40 
117  40 

121  15 

120  64 

121  06 
117  16 
121  42 


1  *  : 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES     j  ; 
LOS  ANGELES     1  i 
LOS  ANGELES  i 
SAN  MATEO 
RIVERSIOF 
RIVERSIDE 


I  EXP  RANGE 

•SAN  JOSE 

SAN  JUAN  8AU 

SAN  JUAN  GUARO  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

>SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

•SAN  PEORO 

•SAN  RAFAEL 


7B)7    MADE  R A 
7821    SANTA  CLARA 
SSE  7834  SAN  BENITO 
783T  ORANGE 
7851    SN  LUIS  OBPO 
7864   SAN  MATEO 
7870  VENTURA 
7876  LOS  ANGELES 
7880  MARIN 
7888  ORANGE 


1  17  54 
117  52 
Hi  Ob 


119  28 
118  16 
122  32 


santa  ana  river  ph  3 

santa  ana  river  ph  no  1 

santa  an  i t  a  fern  fc  432 

santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

santa  barbara  tv  peak 

santa  Clara  university 

santa  c°uz 

santa  fe  dam 

santa  margarita  2  sw 


7891    SAN  BERDINO       26  34  06     117  < 
7894  SAN  BERDINO       20  34  09  117 
7097  LOS  ANGELES       13  34  13  118 
7902    SNTA  BARBARA 
7906   SNTA  BARBARA 
7909   SNTA  BARBARA 
7912    SANTA  CLARA 
7916    SANTA  CRU2 
7926  LOS  ANGELES 
7930  SN  LUIS  OBPO 


\  BOOSTER  7933 
SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANT 1AG0  OAM 
SAUGUS  POWER   PLANT  NO 


BAR   RANGER    ST  A 

•SCOTIA 

SEAPSVlLLE  LAKE 

SEBASTOPOL  4  SSE 

SECRET   VALLEY  MNTNC   S I . 

SEPULVEDA  DAM 

SHASTA  OAM 
.  SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 

SHINCLETOWN  2  E 


7950  LOS  ANGELES 
7953  LOS  ANGELES 
7957  VENTURA 
7965  SONOMA 
7976   SNTA  BARBARA 
7987  ORANGE 
8014  LOS  ANGELES 
8025  SISK IYOU 

0045  HUMBOLDT 

0068   SAN  MATEO 

6072  SONOMA 
\  8U75  LASSEN 

0092   LOS  ANGELES 

0135  SHASTA 

0158  LOS  ANGELES 
1  B1621  HUMBOLDT 

8173  EL  DORADO 

8175  SHASTA 


1  SIERRA  CITY  1  8207.  SIERRA 

S  I ERRAV I LLE  RANGER  STA     8210  SIERRA 
SIGNAL  HILL  FC  415  8230,  LOS  ANGELES 

SILVERADO  RANGER  STA         8243  ORANGE 
SISOUOC    SOUTH  FORK    CAMP   8266'  SNTA  BARBARA 
SKAGGS  SPRINGS 


LAS  LOMAS  RANCH 
j  SLACK  CANYON 

SLOaT 
.  SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  E 
S0LEDAD 
SOMESBAR  1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 

SONORA 

SONORA  JUNCT ION 


SO  ENTRANCE   YOSEMITE  I 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SP ADR A  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BR10&E 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SPR  I  NGV ILLE  RANGER  SI. 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SOU  I RREL   INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
S  T  AND  I SH  1  E 
STANDISH   .  MICKEY   ST  PR 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STAYTON  MINE 


8272  SONOMA 
8276]  MONTEREY 
82921  PLUMAS 
I  0293  SACRAMENTO 

6317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 

8331  NEVAOA 

8332  NEVADA 
8338  MONTEREY 
B346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 
8351  SONOMA 
6353  TUOLUMNE 

8355  MONO 

8376   SAN  FRANC  I  SCO 
'  6380  MARIPOSA 
8390  SAN  BERDINO 
8406  INYO 

6436  LOS  ANGELES 
8446    MONTEREY  i 
8465  TULARE 
8461  TULARE 


8463  TULARE 
8474  PLACER 
8476  SAN  BERDINO 
8479  SAN  BERDINO 
8487  LASSEN 
8490  MENOOCINO 
8499  TUOLUMNE 
8510  FRESNO 
8517  MERCED 


14     117  15 


121 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP 

PRECIP. 

1 

SPECIAL 

3P 

8  A 

3P 
8A 

3P 

2P 
SP 

9A 

2P 
5P 
OA 

6P 

7A 

M[C 
MIC 

M[[ 
MID 
8A 

OA 

C  HJ 

SS 

SS 

c 

5P 
MID 

MIO 
MID 

c 

:  J 

MID 

51 

5f 

:  j 

: 

51 

33  34  26  119  60 

32  34  32  119  57 

4  37  21  121  56 

6  36  59  122  01 

13  34  07  117  58 

24  35  22  120  38 


120  27 

118  29 

118  30 

119  05 


15       SP  SP 


43  122  25  1076 

67  117  54  680 

02  124  0*  55 

40  120  56  1375 

30  121  51  3536 

34  120  38  4182 

35  120  22  4975 

48  lie  id  ioo 

45  117  39  1095 


16  38  28     121  05 

6  33  52 

14  37  50 

8  39  19 

8  39  19 

24  36  26 

12  41  23 

33  34  17 


119  27 
123  00 
119  36 


1930 
1730 
4115 


8700 
6750 
6885 


5120 
7120 
9560 


4070 
6226 
5239 
5680 


STIRLING  CITY  RS  I  854<J  BUTTE 

STOCKTON  DISPOSAL   PL  AN  T    8564   SAN  JOAQUIN 
•STOCKTON  FAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIPE  STATION 
STOCKTON  MOWRy  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  BANC* 
stonyford  RANGER  STA 
stony  gorge  reservoir 
stouts  meaoow 
strawberry  valley 


SUEy  PANCH 


SUNSET  BEACH  STATE 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLE 
SUSANVILLE 
SUSANVlLLE 
SUTTER   HILL    RANGER  STA 


A HOE  CITY 
ALBOT  camp 
Ehachapi 

ehachapi  ranger  sta 
e jon  rancho 

ERMO 

ERMO  8R1-N  MARR  RANCH 

HE  CEDARS 

HE  GEYSERS 

HERMAL    FAA  AIRPORT 


8560   SAN  JOAOUIF 
8560   SAN  JOAQul* 
8562!  SAN  JOAQUIN 
8578  COLUSA 
8560  COLUSA 
8587  GLENN 


121  32 
121  20 
121  15 

121  18 
;  121  23 

122  33 


86  27 


21 

121 

56 

5  300 

YUBA 

a 

39 

34 

121 

06 

3784 

5P 

SN  LUIS  OBPO 

120 

23 

390 

;: 

LOS  ANGELES 

i: 

110 

1460 

7P 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

121 

86 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

120 

3* 

105 

| 

VENTURA 

33 

16 

no 

40 

1085 

OA 

LASSEN 

120 

39 

4170 

OA 

LASSEN 

18 

23 

33 

4148 

MIO 

MID 

LASSEN 

18 

26 

120 

40 

4555 

: 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

OA 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

: 

PLACER 

36 

10 

09 

6226 

8A 

8A 

PLACER 

12 

120 

6000 

KERN 

1< 

35 

08 

118 

27 

3975 

KERN 

t( 

27 

3975 

: 

10 

35 

02 

lie 

1425 

6P 

6P 

LASSEN 

62 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

: 

LASSEN 

*0 

55 

120 

5360 

HA 

PLACER 

is 

120 

21 

5900 

SONOMA 

2; 

36 

68 

122 

RIVERSIDE 

6 

33 

3fl 

116 

10 

MID 

MID 

i 

P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +   TEL  CO 


L  A  CO  F IRE  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INSUR  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA    WATER  OEPT 
E  K   DE  VORE 
CITY    F IRE  DEPARTMENT 
P0MP0N10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE    OIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWlLLER 
MRS  GAVE  0  DAY 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY   FIRE   OE  PAH  T  ME  Nf 
WEATHER  SERVICE  OFF 


SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBkERT 
S   BARBARA  F IRE  DEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
IV  STAT  I  ON  KEYT 
UNIV  OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 

RICHARD  S  P1LECK1 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY    SANTA  MONICA 
S  M  L I FE GUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPP1NGT0N 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC    LUMBER  CO 


RUSSELL  R  ROSE  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACH1 
THEOOORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY  H  ROEBER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSaORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITMOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MRS  MABEL  VAN  VLECk 


JOHN   N  FRANCIONI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE    W  DICKEY 
P  G   +   E  COMPANY 

STATE    DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US   NAT    PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
i  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS   BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  +   E  COMPANY 
I       SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL  INN  HOLD  CO 
l       LEROY  KEMP 

RAY  C  FRALEY  i 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSEO  3/19/62 

S7ATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  F 1  RE  OEPT 
MARTIN  P  MUHS 
,  FRED  H  COOLEY 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
i       SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 
FRANK    T  STEVENS 

j  CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

I  U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVlLLE 
i       DAVID  BARR 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 

I  KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 


MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON   RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BR  IN  MARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  F  AYE  DEWEY 

FED  AVIAT [ON  AGENCY 


-  354  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

3 

z 
D 
J 

ELEVATION  , 

THOUSAND  OAKS 

890S 

VENTURA 

3: 

11 

lie 

51 

810 

THREE  RIVERS  6  SE 

S912 

TULARE 

36 

22 

118 

51 

THREE   RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36 

28 

118 

53 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

118 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

16 

-!H 

120 

27 

2355 

TOPANGA  PATROL   ST A  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

Q5 

118 

36 

7*5 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

-H 

118 

20 

100 

TRABUCO  CANTON 

8992 

ORANGE 

y< 

117 

36 

970 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAGLMN 

2: 

37 

43 

121 

25 

105 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

37 

121 

TRACY  PUMPING  PLANT 

900! 

ALAMEDA 

2" 

121 

61 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

9024 

TR  INI T Y 

40 

48 

122 

11 

9035 

SAN  berdino 

117 

23 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

39 

JO 

11 

5960 

TUJUNGA  MILL  CS  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

1  5 

34 

23 

118 

05 

4645 

TULEFIELD 

'  15; 

KERN 

10 

35 

09 

11- 

01 

295 

TULELAxE 

9053 

S 1 SK 1  YOU 

i  : 

41 

58 

28 

4035 

tunnel  Ranger  station 

9061 

TULARE 

10 

" 

22 

118 

1  7 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

3" 

53 

20 

8600 

TURLOCK 

907; 

STANISLAUS 

37 

29 

104 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

TU5TIN    IRVINE  RANCH 

9081 

3: 

44 

117 

47 

lie 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

( 

34 

116 

02 

1975 

TWIN  LAKES 

33 

42 

1  .■■  .■ 

0  1 

7629 

•URIAH 

9  1  2  .' 

39 

123 

12 

UK  1  AH  4W 

9126 

MENDOC 1  NO 

39 

123 

16 

1550 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

ORANGE 

33 

56 

117 

52 

710 

•UNIVERSITY   OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELE  5 

9152 

LOS  ANGELES 

34 

27 

UPLAND  3  N 

SAN  BERDINO 

26 

34 

UPPER  LAKE  7  W 

916: 

LAKE 

23  39 

1 1 

123 

02 

1524 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

LAKE 

23 

1  LI 

122 

55 

1347 

UPPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

17 

15 

124 

UPPER  SAN  LEANDPO 

ALAMEDA 

37 

10 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

2( 

121 

02 

2050 

VACAV  ILLE 

SOLANO 

38 

122 

00 

175 

VALLE  TON 

9221 

MONTEREY 

24 

35 

120 

950 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

9226 

SAN  DIEGO 

33  33 

1 1 

1615 

VALYERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

15 

34 

117 

VAN  NUYS  FC  156 

926C 

LOS  ANGELES 

13 

34 

I] 

1  1H 

27 

695 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38 

37 

1260 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

17 

IS 

45 

VERMILION  V ALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37 

22 

lie 

59 

7520 

VlCTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

IS 

34 

32 

117 

1  M 

2858 

VINCENT  FIRE  STA  FC  12C 

LOS  ANGELES 

29 

34 

2  9 

118 

oa 

3135 

9351 

PLUMA5 

8 

120 

4945 

VISALIA 

9367 

TULARE 

9 

36 

1  19 

354 

VOLCANOV I LLE 

9382 

EL  dorado 

120 

3036 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23  40 

57 

122 

26 

1359 

VOL  T A  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

121 

52 

WALLACE    1  SE 

9418 

CALAVERAS 

2 

1  2  0 

56 

214 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

122 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSlA 

37 

122 

0  t 

245 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

37 

54 

122 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COST  A 

37 

54 

320 

WALNUT  GROVE 

9428 

2 

38 

121 

31 

23 

WALNUT  PAT30L 

STATION  FC  102  C 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

00 

117 

52 

WARNER  SPRINGS 

94  4" 

SAN  DIEGO 

33 

33 

116 

WASCO 

KERN 

36 

119 

i-  0 

333 

WASIOJA  PHOFNIX  RANCH 

SNTA  BARBARA 

3C 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

94  ■ 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

95 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

MARIPOSA 

37 

32 

119 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

35 

40 

56 

WEED  1  S 

SI5K I YOU 

12 

25 

122 

23 

3630 

WELDON  1  WSW 

95IJ 

KERN 

1C 

35 

11B 

L8 

2680 

WENDEL   10  SE 

9526 

LASSEN 

18 

120 

04 

4035 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SN  T  A  BARBARA 

32 

34 

119 

40 

6280 

WESTHAVEN 

FRESNO 

36 

13 

59 

285 

WES!   POINI    3  SW 

958! 

CALAVERAS 

38 

22 

120 

WEST V  I  LLE 

9597 

PLACER 

120 

39 

5200 

WET  MEADOW 

9602 

36 

32 

9200 

WHEATLAND  2  K 

YUBA 

39 

02 

121 

113 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9f>  1 ! 

VENTURA 

33  34 

29 

:  1  9 

18 

875 

WHEELER  SPRINGS  7  ■'. 

9618 

VENTURA 

29  34 

119 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

SHASTA 

23  4Q 

37 

32 

1310 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MONO 

30 

118 

11 

10150 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

35 

118 

1  2470 

WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

38 

121 

WHITTIER  CITY  HALL 

FC   106  0 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

02 

3Z0 

>■  : 

2 

39 

09 

122 

09 

WILL  ITS   1  NE 

968". 

MENDOC INO 

n 

39 

25 

123 

21 

1348 

WlLLlTS  HOWARD  FOREST 

Ranger  station 

9685 

MENDOC 1  NO 

39 

21 

123 

19 

1925 

WILLOWS 

<■.;< 

GLENN 

2: 

39 

32 

122 

12 

WINCHESTER 

972! 

RIVERSIDE 

3: 

33 

43 

05 

1476 

WINTERS 

YOLO 

23  3B 

L21 

56 

1 J5 

WOFFORD  HEIGHTS 

97  54 

KERN 

11 

27 

2700 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

.V 

118 

9200 

WOODFORDS 

9775 

ALPINE 

5671 

WOODLAND  I  WNW 

9781 

YOLO 

2 

38 

41 

121 

69 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37 

38 

121 

' 

WRIGHTS  LAKE 

EL  DORADO 

38 

51 

1  .  . 

YORBA  LINDA 

984' 

ORANGE 

33 

54 

117 

405 

YORK V 1 LLE 

9951 

17  39 

55 

16 

YOSEMITF    NATIONAL  PARK 

9855 

MAR  1 PO  SA 

1' 

37 

45 

35 

VREKA 

9866 

SISK I  YOU 

1 

41 

43 

38 

2625 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6P     6P,  6P 


8A 

8A  SA, 


VENTURA  CO  F IRE  DEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
L  A  CO  F IRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE   CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TU6EL 
!  BANT A  CARBONA    IR  CO 

j  U  S  8UR  RECLAMATION 

]  u  s  bur  reclamat ion 

!  AMERICAN  P  +  C  CORP 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
1       TULELAKE    IRRtG  OIST 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
I       P  G  ♦  E  COMPANY 

CITY  F  IRE  DEPARTMENT 

CLOSED  7/9/62 
UNION  OIL  CO 


liberty  groves  corp 
Edgar  j.  schuette 
u  s  forest  sehv1ce 
wesley  c  roscoe 


U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS   PUBLISH  CO 
JOHN  B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
i  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  Dl ST 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
ELMER  C  OGLE 

MRS   I  RENE  M  VOLLMERS 


MRS  MARY  V  DENNIS 
RAT    I  WH1TIEM0RE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  6  IRVING 


L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTftY  ♦  F  D 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  6ECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  K1MREY 
VERNON  J  BLOUNT 
EO  FILIPELLI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 
W  B  M ANKER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WlLdER 


BUR 


OF  CALIF 


MRS  JESSIE  A  PAyEN 

WHITTIER  WATER  DEPT 
C1TT  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERT A  I N 

STATE  DlV  OF  FSTRY 
HOWARD  fl    ALL ARO 
JIM  M  BL AC1MQRE 
J  NEWTON  I 


JAMES  H  JORGE N SEN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  EKTEN  SEPV 
MARVIN  E  WARE 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HUL3ERT 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 

2 

1 

COUNTY 

UJ 

0 
< 

i 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

i 

£ 

£ 

SPECIAL 

NEW  STAT  IONS 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

DEL  NORTE 

1 ; 

41  24 

123  46 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MIDDLETOWN  8  WSW 
PERRIS 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

560C 
6816 
7404 

LAKE 

RIVERSIDE 
HUMBOLOT 

23 
28 
7 

38  45 
33  47 
40  02 

122  4] 
117  14 

123  47 

2312 
1470 
500 

.  OA 
8A 

FRED  DUNK  IN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

COHASSET    1  NNE 

1  6  9  ! 

BUTTE 

23 

39  57 

121  43 

3180 

6A 

WALTER  ROACH 

BEALE  AF6 
IMPERIAL  FAA  AP 
TRAVIS  AF8 

058  - 
4224 
9001 

YUBA 

IMPERIAL 
SOLANO 

8 

2  3 

39  07 
32  50 
36  16 

121  26 
115  34 
121  56 

U3 
-  56 
59 

M|[. 

MID 

M  1  ' 

U  S  AIR  FORCE 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  AIR  FORCE 

HOLI ' STER   10  ENE 
PLAT1NA 
RAYMOND  9  N 
TWITCHELL  0AM 

.,[.! 

7273 
'Jill 

SAN  BENITO 
SNTA  BARBARA 

2 

M. 

36  55 
40  22 
31  21 
34  59 

121  14 

122  53 

119  53 

120  19 

2576 
2260 
1210 
582 

5P 
4P 

5P 

4P 

4P 

C 

MRS  EDA  C  HU8BELL 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
RICHARD  W  SCHALL 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 

C LARKS  VALLEY  MUDD  RCH 
GLAMIS  6  ENE 

L  781 

3434 

GLENN 

2\ 

6 

39  33 
33  03 

122  24 
114  59 

700 

6P 

6f 

DICK  MUOD 
DESERT  METALS  CO 

BUTTE  LAKE 
CHIQUITO  CREEK 
HIGHLAND  LAKES 
LITTLE   LAST  CHANCE  VAL 
ONION  VALLEY 

1237 
1  7  3  .: 

4977 
6452 

J-ASSEN 
MADERA 

PLUMAS 
PLUMAS 

23 
27 
16 
8 

8 

40  34 
37  30 

39  50 
39  48 

121  18 
119  23 

119  48 

120  13 
120  53 

6060 
7290 
6700 
5730 
6530 

s 

5 
S 

s 
s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
OEPT  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 

PLASKETT 
SUMMIT  MEADOW 

8648 

GLENN 
FRESNO 

7 
i  1 

39  44 

37  05 

122  51 
119  13 

6580 
6240 

s 
s 

USFS  6  OEPT  WTR  RES 
DEPT  WATER  RESOURCES 

REACTIVATED  STATION 
POSEY  3  E 
VISTA  2  NNE 
UK  I AH  4  iSw 


7096  TULARE 
9378  SAN  DIEGO 
9124,  MENDOCINO 


10  35  48  118  38  4920  SS  7A 
33  33  14  117  14  510  5P  5P 
22  39  08     123  L6     1900  8A 


PANORAMA  HIS  LODGE 

VISTA  F  IRE  DEPT 

MRS,  MARJOR IE  S  DORY 


1  AMERICAN, 
COAST ,  18  N 
MARGARITA, 


2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER, 
.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS, 
SANTA  YNEZ  ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS.      35   TRINITY,     36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE, 


9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS, 
25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL, 
3B  WALKER. 


REFERENCE  NOTES  ON  PAGE  347. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFEH,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATS  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  196i 


Temperature 


Average 
Maximum 

•  £ 

>  E 
<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

• 
a 
Q 

fegree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Da 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

£ 
0 

o 
a 

|    .10  or  More 

|    .50  or  More 

T  j 
S< 

8  j 

,°  j 

5 1 

60.6 

42.5 

51.6 

75 

1 

31 

397 

0 

0 

2 

0 

7.16 

4.00 

76 

.0 

6 

3 

2 

61  .5M 

45.3r' 

53.  4M 

78 

1 

35 

77 

351 

G 

G 

0 

G 

1.76 

1.33 

76 

.0 

3 

1 

1 

59.  OM 

39  .  4f 

49. 2M 

73 

31 

466 

G 

0 

1 

G 

4.69 

2.01 

26 

.0 

8 

2 

1 

54.7 

32.2 

43.5 

70 

19 

79 

638 

0 

0 

1 6 

0 

3.46 

2.19 

26 

2.0 

6 

1 

1 

56.9 

33*2 

45.1 

78 

1 

19 

7o 

589 

0 

0 

1  7 

0 

6.05 

2.44 

3.0 

9 

4 

2 

67. 5M 

45  .  7M 

56.  6M 

1.6 

86 

37 

79 

254 

c 

0 

0 

0 

1.42 

-  2.68 

.95 

.0 

0 

2 

1 

0 

59.9 

33.1 

46.5 

75 

4  + 

21 

79 

546 

0 

0 

16 

0 

4.09 

1.98 

26 

.0 

0 

7 

2 

2 

59 .  OM 

44. 3N 

51. 7M 

74 

1 

34 

29 

395 

0 

0 

0 

0 

8.30 

2.28 

2  6 

.0 

12 

5 

M 

M 

79 

1 

36 

3 

0 

0 

0 

G 

.78 

.61 

2  7 

.0 

0 

2 

1 

0 

55.1 

37.0 

46.  1 

71 

22 

79 

562 

c 

0 

C 

9.69 

2.34 

2  6 

.0 

0 

12 

7 

3 

57.9 

46  •  6 

52.3 

1.1 

69 

35 

79 

375 

G 

0 

0 

0 

6.77 

2.  16 

1.78 

12 

.0 

J? 

12 

4 

3 

M 

f 

M 

70 

1 

25 

79 

0 

0 

0 

7.55 

.94 

•  0 

J: 

60.6 

44  •  5 

52.6 

67 

32 

79 

366 

c 

0 

0 

3.16 

-  1.19 

.90 

2  6 

•  0 

*: 

7 

2 

59.8 

4  3.3 

51.6 

65 

11  + 

33 

79 

394 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1.67 

2  6 

.□ 

*: 

6 

1 

55.  8M 

3 1 .  or* 

4  3.4M 

71 

3  + 

16 

651 

0 

0 

2 1 

0 

4.03 

2.00 

2  6 

.5 

6 

2 

61.0 

46.6 

53.8 

72 

1 

38 

329 

0 

0 

0 

0 

1.93 

-  2.20 

1.35 

.0 

2 

1 

1 

64.2 

53.2 

0.9 

76 

1 

29 

79 

346 

0 

0 

1 

0 

1.34 

-  2.75 

1.20 

2  6 

.0 

** 

1 

1 

1 

63.8 

ta  '  7M 

54.6 

74 

1 

36 

?n 

304 

0 

0 

0 

0 

.80 

.73 

.0 

J: 

1 

1 

0 

56. 1M 

38. 7M 

47. 4M 

0.8 

71 

30 

79 

518 

0 

0 

3 

0 

8.55 

1.30 

2.97 

2  6 

.0 

12 

4 

2 

68.8 

^7  7 

56.9 

3.0 

83 

1 

37 

237 

0 

0 

0 

0 

2.06 

-  1.84 

1.98 

.0 

1 

1 

53.6 

42.9 

74 

19 

29 

657 

0 

0 

1  5 

0 

4.50 

1.68 

2  6 

.  5 

9 

2 

59.9 

3  'a 

51.9 

71 

4  + 

33 

29 

389 

0 

0 

0 

0 

9.15 

3.66 

26 

.0 

J: 

11 

4 

2 

67.0 

^  *A 

56.4 

3.8 

80 

1 

38 

29 

252 

0 

0 

0 

c 

1.70 

-  2.83 

1.57 

2  7 

.0 

° 

1 

1 

* 

60.0 

45.6 

52.8 

78 

1 

31 

356 

0 

0 

1 

0 

12.64 

2.54 

.0 

0 

14 

8 

5 

51.0 

33.4 

42.2 

70 

15 

79 

679 

G 

1 

16 

G 

.98 

.29 

27 

7.0 

2 

30+ 

4 

0 

0 

M 

M 

69 

1 

8 

79 

0 

Q 

0 

1.57 

0 

67.8 

55.8 

1.2 

84 

j 

34 

79 

272 

0 

0 

0 

0 

.97 

-  1.30 

.38 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

77M 

74 

30 

29 

424 

0 

0 

2 

0 

9.64 

2.29 

26 

•  O 

O 

1 3 

6 

3 

58.0 

50.5 

71 

34 

2  9 

425 

0 

0 

0 

0 

7.91 

1.38 

2.36 

25 

.0 

0 

10 

4 

3 

68.4 

56.0 

2.3 

78 

\ 

34 

?9  + 

264 

0 

0 

0 

0 

.61 

-  1.57 

.21 

2Z 

.0 

0 

3 

0 

0 

60.4 

* 

51.9 

69 

38 

387 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1.52 

•  0 

0 

5 

2 

1 

66. 2M 

51.6M 

85 

24 

392 

0 

0 

5 

0 

3.98 

-  .79 

3.30 

.0 

0 

5 

1 

1 

67.6 

54.5 

1.3 

86 

\ 

31 

308 

0 

0 

2 

0 

1.07 

-  2.00 

.80 

, 

.0 

0 

2 

1 

0 

58. 8M 

49. 9M 

72 

34 

79 

457 

0 

0 

0 

0 

5.10 

2.07 

.0 

0 

2 

67.6 

48  1 

57.9 

80 

1 

39 

29 

209 

0 

0 

0 

0 

.86 

.45 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

68.5 

39.8 

54.2 

1.0 

83 

30 

30  + 

318 

0 
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26 

29 
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1.9 
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31 
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79 

607 

0 

0 

9 

0 

4.03 

-  2.99 
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79 
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29 
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44.8 

56.1 
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5 

1 

1 

58.2 

34.5 

46.4 
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1 

24 

29 
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0 

3 
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1 
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41.9 
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1.0 

87 

1 

35 

20 
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0 

0 

0 
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.68 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 
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45.7 

56.5 

83 

1 

32 

29 
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r' 

0 

0 

1.73 

1.42 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

63. 9M 

41. 8M 

52. 9M 

86 

1 

28 

29 

362 

0 

0 

0 
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3.28 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

62.3 

38.6 

50.5 

3.6 

79 

4 

27 

30+ 

430 

0 

0 

5 

0 

1.28 

-  2.71 

1.13 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

61.8 

44.8 

53.3 

80 

2 

31 

29 

351 

0 

0 

1 

0 

1  .49 

1.18 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

59.6 
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48.5 

80 

1 

25 

29 

488 

0 

0 

6 

0 

3.22 

2.56 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

Precipitation 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
ALDFRP0 I  NT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RS 
CALLAHAN  RS 
CECILVILLE  SAWYER 
CLOVEROALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

GRATON   1  W 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RS 

HEALDSBURG 

HILTS 

HOOPA 

KENTF I  ELD 

KLAMATH  R 
LAVA  BEDS  NM 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
SAINT  HELENA 
SALYER  RS 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TULELAKE  1/9. 
URIAH 

WEAVERV I LLE  RS 
WEED  1  S 
WILLITS   1  NE 
YREKA 

D I  V  I S I  ON 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

AD  I N  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

BERRYE SSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA   1  SSW 

DAVIS   1  WSW 

DEER  CREEK  PH 

DE  SABLA 

DOWN  I EV I LLE  RS 

EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RS 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULD I NG 

LAS  PLUMAS 

MAN2ANITA  LAKE  // 
MARYSV I LLE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY   / / R 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

OROVILLE 

PARADI SE 

PLACERV I LLE 

PLACERV I LLE    I FG 

PLAT  I  MA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 
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29 
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29 
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29 
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55.8 
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30 
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29 

65.0 
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52.6 
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30 

29 
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48.0 
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_ 
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56.1 
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82 
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34 
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66.5 
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57.8 

82 

39 
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37.9 
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75 

27 

29 
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32 
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8C 

1 

32 

30 

No.  of  Days 


Precipitation 


Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 
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1 
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1 
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0 
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J 

t 

3 
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.0 

a 

4 

2 
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1 
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26 

T 
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0 
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0 

! 

0 

0 
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2  7 

.0 
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0 

0 
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27 

T 

r 
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2 

1 

0 

.06 
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0 

0 

0 

0 
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27 
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3 

0 

0 

1.54 

27 

4.5 

3 

27 

2 

2 

1 
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27 

.3 

T 
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3 

1 

1 

.33 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

.44 

27 
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T 

16 

4 

0 

0 
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27 

7.5 

3 
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2 

0 
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1 

0 

0 
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9 

T 

0 

3 

0 

0 
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27 
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5 

27 

2 

1 
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27 

3.8 

2 

0 

0 
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27 

4.0 

27 

2 

1 

1 

•  46 
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T 

29 

2 

0 

0 
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.0 

0 

1 

1 

0 
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26 

.0 

0 

2 

1 

0 

•  28 
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.0 

0 

1 

0 

0 
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27 

.0 

0 

0 

0 

0 

•  69 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

.  4 1 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

•  34 

2  7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

•  19 

2  7 

.0 

0 

1 

0 

0 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.18 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

•  24 

2  7 

.0 

0 

1 

0 

0 

•  52 

2  7 

.0 

0 

2 

1 

0 

•  27 

2  7 

.0 

0 

2 

0 

0 

•  10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 
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.0 

0 

2 

0 

0 
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T 

0 

2 

0 

0 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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27 

.0 

0 

1 

0 

0 
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.0 

0 

1 

1 

0 

•  33 
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.0 

c 

1 

0 
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.01 
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0 

0 

0 

0 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

1 

0 

0 
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.0 

0 

2 

0 

0 

.05 
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.0 

0 

0 

0 

0 

•  28 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 
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27 

.0 

0 

2 

1 

0 
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27 

.0 

0 

2 

1 

0 

•  32 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

.35 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

•  06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

a 

0 

0 

.25 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

.37 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

.67 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

.17 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

.04 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

.22 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

.07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

.93 

2  7 

.0 

0 

1 

1 

0 
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27 

.0 

0 

1 

1 

0 

.  30 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

.47 

27 

.0 

0 

l 

0 

0 

.15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

.15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

>0RT0LA 
1UINCY  RS 

(ED  BLUFF  WB  AP  R 
iEDDING  FIRE  STA  2 
I0CKL IN 

.ACRAMENT0  WB  AP  R 

iACRAMENTO  WB  CITY  R 

iHASTA  DAM 

iIERRAVILLE  RS 

|.0DA  SPRINGS  IE  //R 

.TONY  GORGE  RESERVOIR 

.TRAWBERRY  VALLEY 

URNTABLE  CREEK 

WIN  LAKES 
j'PPER   LAKE  RS 

ACAVILLE 

OLTA  PH 

IHI  SKEYTOWN  RES 
ILLIAMS 
ILLOWS 
INTERS 

OODLAND   1  WNW 

DIVISION 
NORTHEAST    INTERIOR  BASIN 
OCA 

RIDGEPORT 
EDARV I LLE 

ONNER  MEMORIAL  ST  PK 

OYLE  5  SSE 

LEMING  FISH  +  GAME 

ORT  6IDWELL 

lEYERS  4  SW 

3N0  LAKE 

JSANV1 LLE  AP 

AHOE  CITY 

ERMO 

suckee  rs 
jodfords 

division 

:entral  coast  drainage 

[N  LOMOND 

:rkeley 
jrlingame 
arm el  valley 

*0CKETT 
ILROY 

ALF  MOON  BAY  2  NNW 
5LL1STER 
ING  CITY 
[VERMORE  2  SSW 
)S  GATOS 

^RT I NEZ   FIRE  STA 
5NTEREY 

?rro  bay  fire  dept 
iunt  diablo  north  gate 
)unt  hamilton 
i.cimiento  dam 
:wark 

xland  wb  ap  r 
,lo  alto  city  hall 

«S0  ROBLES 
'.SO  ROBLES  FAA  AP 
SMO  BEACH 

PIEDRAS  BLANCAS 
IRT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
IEST  VALLEY 
DWOOD  CITY 
CHMOND 

INT  MARYS  COLLEGE 

LINAS  2  E 

LINAS   FAA  AP 

N  ANTONIO  MISSION 

RICHMOND  SUNSET  R 
N  FRANCISCO  WB  AP  R 
N  FRANCISCO  FOB  R 
N  GREGOR 1 0  3  SE 
N  JOSE  R 
N  LUIS  OBISPO  POLY 
N  MATEO 

NTA  CLARA  UNIVERSITY 
NTA  CRUZ 

R  SAN  LEANDRO  FILTERS 
LNUT  CREEK   2  ESE 
TSONV I LLE  WATERWORKS 

DIVISION 

AN  JOAQUIN  DRAINAGE 

TIOCH  F I 8REB0ARD  MILLS 
TIOCH  PUMP  PLT  3 


707 
571 
10  2 
265 
382 
303 
2  4 'J 
29  5 
tt-f 
842 
351 
489 
270 
830 

300 
371 
329 
305 

;«' 

272 
293 


755 
837 
652 
782 
663 
676 
679 
8  1  / 
691 
554 
781 
802 
762 
602 


20  1 

277 
253 
226 
276 
319 
333 
289 
345 
294 
277 
226 
243 
281 
450 
267 
262 
262 
336 
341 
349 
231 
264 
366 
505 
261 
212 
407 
254 
273 
356 
276 
271 
182 
349 
216 
186 
214 
259 
309 
270 
342 
295 


224 
274 


1.03 
2.47 
.90 
3.14 
.90 
.39 
.40 
3.62 
2.10 
3.80 
1.14 
4.09 
3.66 
1  .89 
2.54 
.71 
2.61 
4.06 


1.02 
.07 
1.01 
2.42 
1.39 
.35 
1.33 
1.59 
.23 
.61 
2.28 
.76 
1.87 
.75 

1.12 


.25 
.00 
.28 


.41 
.05 
.33 
.99 
.99 
.38 


1.02 
1.67 
1.39 
.62 
1.25 
1.06 
1.14 

.66 


1.52 
1.08 


1.18 
2.06 


1.40 
1.35 


1.21 
1.40 


.77 
1  .66 


1.03 
1.77 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI 
NOVEMBER  196 


Temperature 


ASH  MTN 
AUBERRY 

BAKER  SF I  ELD  WB  AP  R 

BALCH  PH 

BIG  CREEK  PH  1 

8UT  TONW I LLOW 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CEDAR  GROVE 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COAL  I NGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AP  R 

FR I  ANT  GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNV I LLE 

GRANT  GROVE 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LOS  BANOS 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE  STA  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PORT  ERV I LLE 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PH 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEM1TE  NP 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  * 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

VISALIA 

WASCO 

YOSEM I TE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
ALPINE 

AVALON   PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BIG  BEAR  LAKE 

BONITA 

BURBANK   WB  AP  R 
CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

CORONA 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELS  1 NORE 

ESCONDIDO 

FONTANA  KAISER 

GILLESPIE  FIELD 

HENSHAW  DAM 

IDYLLWILD  RS 

JULIAN  WYNOLA 

LAGUNA  BEACH 

LA  MESA 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 


Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

1 

0 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

5  • 

8  i 

5  t 
3  1 

0  I 
M  | 

*  j 

o  1 

 UU  4 

5  6.5 

1.2 

90 

2 

31 

30 

268 

1 

0 

1 

0 

.15 

-  2.04 

.10 

29 

.0 

0 

f,  h  n 

* 

0.8 

8  3 

25 

30 

377 

0 

0 

5 

0 

.11 

-  2.11 

.09 

27 

.0 

0 

56*6 

0.7 

8  3 

2  + 

33 

29 

257 

0 

0 

0 

0 

T 

.49 

T 

28 

.0 

0 

\  '  \ 

54*9 
* 

8  1 

33 

30 

303 

0 

0 

0 

0 

.18 

.08 

14 

.0 

0 

1  6 
* 

75 

I 

26 

30 

432 

0 

0 

5 

0 

•  32 

-  2.32 

.  29 

27 

T 

0 

71  ' 

*  * 

*  , 
* 

8  5 

3 

24 

30 

313 

0 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

* 

78 

2 

24 

30 
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0 

0 

11 

0 

1.34 

-  3.56 

1.02 

2  7 

T 

0 

\  "a 

"fl 

55*9 

8  0 

2 

31 

29 
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0 

0 

2 

c 

•  90 
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•  90 

27 

.0 

0 

^0  4 

2 

26 

30+ 
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0 

0 

4 

0 

•  29 

•  17 

27 

.0 

0 

?S  6M 

44  3M 

79 

2 

16 

18 
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0 

0 

27 

0 

.05 

.05 

28 

61  IN 

36*2N 

48*  7f 

79 

1 

25 

29 
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0 

0 

7 

0 

.88 

.  76 

27 

T 

T 

40*3 

54.8 

0.7 

84 

1 

26 

30 

305 

0 

0 

3 

0 

T 

-  .55 

T 

27  + 

.0 

0 

in* 

38*9 

54.5 

8  3 

2 

25 

30 

312 

0 

0 

6 

" 

.00 

•  00 

.0 

0 

68*1 

40*6 

5  4.4 

2.0 

8  1 

1 

30 

18 

313 

0 

0 

4 

0 

.  30 

-  .68 

.30 

27 

.0 

0 

,  *  _ 

31*6 

47.3 

]  ■  0 

80 

I 

20 

30 

522 

0 

0 

1 1 

0 

.  70 

-  2.80 

.63 

27 

.0 

0 

7  ' 

41.5 

0,7 

83 

29 

29 

311 

0 

0 

3 

0 

1.15 

-  1.78 

1.13 

27 

.0 

0 

41  .6M 

5  5  •  4N 

85 

I 

22 

30 

290 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

68.4 

.  . 

30 

30  + 

291 

0 

0 

3 

3 

•  03 

•  92 

.03 

2  7 

•  0 

0 

69  •  7 

2?  7 

^i  *  ? 

R4 

29 

29 

2  71 

0 

0 

3 

0 

.08 

.06 

2  7 

•  0 

o 

7 

65 

3  + 

19 

18 

70  7 

0 

2 

13 

0 

•  33 

-  3.37 

.25 

29 

1.5 

■  -y  •  ' 

4fl  ^ 

18 

30 

494 

0 

0 

14 

0 

•  00 

•  00 

.0 

o 

lZ* , 

* 

69 

19 

29  + 

0 

0 

14 

0 

•  1 6 

•  11 

29 

T 

T 

3fi  "  U 

1 

84 

28 

30+ 

3  32 

0 

0 

8 

0 

•  00 

-     •  68 

•  00 

•  0 

o 

61  *4M 

34*  7M 

48*  1M 

1*5 

78 

21 

30 

501 

0 

0 

9 

0 

1  •  04 

-  2*43 

•  50 

1 5 

51*9 

29*9 

40*9 

1  »  1 

6  7 

19 

29 

715 

0 

1 

19 

0 

2,0 

1 

6  5  •  6 

43*0 

54.3 

29 

29 

32  5 

0 

0 

2 

0 

•  03 

-   1  •  04 

•  03 

27 

•  0 

o 

6  7  •  7 

52.2 

r  ,  .- 

8  3 

2 

40 

30+ 

1 78 

0 

0 

0 

0 

.00 

.87 

•  00 

•  0 

0 

5  3.3 

8  5 

22 

30 

3  50 

0 

0 

10 

0 

.00 

•  00 

•  0 

o 

70*6 

45.2 

5  7.9 

85 

2 

29 

30 

2  26 

0 

0 

1 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

69*  5 
* 

35 

30 

192 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

o 

* 

* 

54*9 

82 

28 

30+ 

298 

0 

0 

5 

0 

•  78 

.77 

2  7 

•  0 

o 

* 

54*1 

1  7 

R? 

29 

29 

3  2  2 

0 

0 

7 

0 

—  1.08 

•  0  7 

27 

•  0 

o 

* 

43* 

32 

29 

0 

0 

1 

0 

•  00 

-  1.24 

•  00 

.0 

o 

415 

55*0 

18 

83 

31 

30 

292 

o 

o 

3 

0 

o 

66  3 

406 

5  3.5 

1  •  9 

79 

\ 

31 

18 

342 

0 

0 

3 

0 

•  53 

-  .85 

•  48 

27 

•  0 

o 

70% 

41*4 

5  5.9 

2.5 

28 

30 

269 

0 

0 

3 

0 

•  1 2 

-  .66 

•  12 

2  7 

•  0 

o 

72  .0 

39.0 

55.5 

."'  >  '■ 

85 

2 

27 

29 

281 

0 

0 

5 

0 

•  10 

.82 

•  10 

2  7 

•  0 

o 

66.3 

40.7 

53.5 

76 

I 

30 

30 

3  3  7 

0 

0 

2 

0 

•  28 

.28 

2  7 

•  0 

0 

68  •  6 

5  8.5 

2.o 

8  5 

2 

33 

9 

221 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.52 

.00 

•  0 

o 

69  •  9M 

3  9  •  9N 

2,7 

8  3 

27 

30 

298 

0 

0 

3 

0 

•  20 

•  83 

•  20 

2  7 

•  0 

o 

68.8 

42.7 

55.8 

3.5 

82 

I 

33 

30 

272 

0 

0 

0 

0 

.64 

•  30 

•  50 

2  7 

•  0 

0 

57.8 

40.2 

54.0 

0.5 

3  1 

I 

27 

30 

32  5 

0 

0 

3 

0 

•  1  3 

•  6  5 

•  1 3 

2  7 

•  0 

0 

66  •  5M 

37  .  7N 

21 

30 

0 

0 

7 

0 

-  2  •  7  4 

2  7 

•  0 

o 

67.2 

41.8 

54.5 

1.6 

80 

2 

30 

29 

307 

0 

0 

2 

0 

.64 

-  .50 

.64 

27 

.0 

0 

69.2 

41.9 

55.6 

1.8 

83 

2 

30 

30+ 

281 

0 

0 

2 

0 

•  04 

-  1.07 

.04 

27 

.0 

0 

69.7 

42.7 

56.2 

1.8 

83 

2 

30 

30 

260 

0 

0 

2 

0 

.00 

-  .94 

.00 

.0 

0 

57.6 

32.8 

45.2 

77 

1 

22 

29 

578 

0 

o 

1  3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

63.8 

41.8 

52.8 

81 

1 

29 

29 

367 

0 

0 

3 

0 

1.30 

.  74 

27 

.0 

0 

68.5 

40.9 

54.7 

2.7 

85 

2 

30 

30+ 

308 

0 

0 

3 

0 

.93 

-  2.05 

.88 

27 

.0 

0 

59.7 

32.0 

45.9 

74 

1 

21 

29 

567 

0 

0 

15 

0 

.  46 

•  39 

27 

T 

0 

67.5 

42  .2 

54.9 

79 

1 

31 

30 

299 

0 

0 

1 

0 

.  45 

•  32 

26 

.0 

0 

66.9 

42.4 

54.7 

2.6 

78 

2 

34 

30 

303 

0 

0 

0 

0 

.28 

.95 

.24 

27 

.0 

0 

69.  1M 

40. 4M 

54.  8M 

79 

1 

28 

30 

301 

0 

0 

3 

0 

•  36 

«  28 

27 

.0 

0 

61.6 

33.0 

47.3 

77 

8 

24 

26 

521 

0 

0 

15 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

66.7 

46.0 

56.4 

1*2 

8  3 

2 

33 

30 

264 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.11 

T 

28+ 

.0 

0 

70.0 

39.7 

54.9 

2  .  0 

85 

1 

29 

30 

300 

0 

0 

1 

0 

•  03 

-  1.66 

•  02 

29 

•  0 

0 

64.  1 

39.7 

51.9 

2  .  2 

78 

3  + 

28 

30 

389 

0 

0 

4 

0 

1.77 

-  2*84 

1  .42 

2  7 

•  0 

0 

67.2 

42  .8 

55.0 

76 

2  + 

29 

30 

291 

0 

0 

1 

0 

•  34 

•  28 

2  7 

•  0 

o 

67.6 

45.0-* 

56.3-V 

77 

1 

31 

30 

257 

0 

0 

1 

0 

•  1 8 

.12 

2  7 

.0 

o 

70.2 

43.3 

56.8 

1  .  e 

84 

2 

30 

29 
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AB80TT  MINE 

ACTON  ESCONDIDO  FC2616E 
AOELANTO 
ADIN  RS 
ALAMO  1  N 

ALOERPO 1  NT 

AL1SO  CN  OAT  MT  FC446 
ALPINE 
ALT ADEN A 
ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

A NOW  I N   PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  F1SREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PL T  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC  SOB  C 

ASM  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AU8ERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK.  FC  143 
BAKER  9  NNW 

BAKERSF I ELO  WB  AP  R 

BALCH  PH 

BARNESON  PARK 

BARRETT  OAM 

8ARST0W 

BEALE  AFB 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  BEND  RS 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  DALTON  DAM  FC  Z23  BE 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTME  FAA  AP 

BOCA 
BON  I TA 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  ST A 
8ORREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 

BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 

8RAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
BR  I  DGEPORT 
BRIDGEVILLE  4  NNW 

BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
8UCKH0RN 
BUCKS  CREEK  PH 
BULL ARDS  BAR  PH 

BURBANK  FIRE  DEP  FC  2266 
BURBANK  WB  AP  R 
BURLINGAME 
8URNEY 

Burnt  ranch  i  s 

BURTON  RANCH 
BUTTONWRLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEMCO  2  NE 
CALI STOGA 
CALLAHAN  RS 

CAMPO 

CAMP  PAROEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMP  TON V 1 LLE  RS 
CANBY  11  SW 

CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 

CEDARV 1 LLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 


1.21 

.00 
1.76 


.63 
4.02 
8.73 


3.60 
1.68 

1  .27 


4      5      6  7 


9      10     11  12 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


.09     .45  1.30 


.26     .49  .90 


.41      .40  2.90 


.35  .01 
.07 

.39  T 


.07     .07  .01 


19       20  21 


30  31 


.69  .47 
.39 

4.00  .70 

.03  .52 
1,33  .16 


.02      .09      .14  T 


.05  .06 

.02  .06 


.18  .21 
T  .10 


.05     .13  T 


.13  .05 
T 

.10     .02  .01 

T  T 

.03  .01 
.02 
.10 


.07  3.82 
3.77  .2* 
1.00  2.70 

.08   2. 87 


T  .36 
2.00  .36 
,02  3.00 
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Day  of  Month 


CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 

C LARKS  VALLEY  MUDO  RANCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVER DALE  3  S5E 
COAL  I NGA 

COALINGA  14  HNW 
COBB  2  NH 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  PI^H  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  OAM 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  HELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 
JAGGETT  FA A  AP 
)ANA  2  SE 
)AVENPORT 
>AVIS  1  WSW 

1AVIS  CREEK 

>EATH  VALLEY 

IEEP  SPRINGS  COLLEGE 

»EER  CREEK  PH 

'ELAHO 

'EL  PUERTO  ROAD  CAMP 

CHAIR 

'E  SABLA 

■ESCANSO  RS 

■ON NCR  MEMORIAL  ST  PK 

OS  RIOS 
JOMNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
OWNIEVILLE  RS 
OYLE 

OYLE  9  SSE 

RY  CANYON  RESERVOIR 

UDLEYS 

UNN1GAN 
I  UN*  SIDING 
| UNSMUIR  RS 

UTTONS  LANDING 
A6LE  MTN 

I  AST  PARK  RESERVOIR 
Hl  CAP! Tan  DAM 

L  CENTRO  2  SSM 

-ECTR*  PH 

II  LI2ABETH  LAKE  FC128B 
KLK  VALLEY 

ILLERY  LAKE  // 
'l-LIOTT 

-SINORE 
5C0N0 1  DO 

|  JREKA  WB  CITY  R 
(CHEQUER  RESERVOIR 
AIRFIELD  POLICE  ST A 

URMONT 

iRGUSON  RANCH 

:rndale  s  ssw 

'    DDLETOWN  LYNCH  RCH 
LLMORE  1  WNH 

NLEY  1  SSE 

NLEY   5  SW 
M  VE  POINTS  5  SSW 
!|.EMING  FISH  +  GAME 

'LSOM  DAM 

INTANA  5  N 
;>NTANA  KAISER 

'REST  GLEN 
I'RESTHILL  RS 
I'RKS  OF  SALMON 

RT  BIDWELL 
RT  BRAGG 
RT  BRAGG  AVN 
*T  DICK  1  NNE 
RT  JONES  RS 

RT  ROSS 
ENCH  gulch 

ESNO  W8  AP  R 
.  I  ANT  GOVT  CAMP 
LLERTON  HILLCREST  RES 

|  RBERVI LLE 
1 ROEN  VALLEY  2  S 
iSQUET  RS 
j'1  LAKE 
3RGET0WN 

3RGET0WN  RS 
'BER  RANCH 
*NT  FOREST 
iRALTAR  DAM  NO  2 
-LESPIE  FIELD 

-ROY 

-ROY  14  ENE 

iNOALE  STAPENHOflST 


1.15 
T 

9.69 


.00 
1.49 
10.54 
1.62 


3.32 
12.79 
4.03 


1.84 
.10 


.01  .20 

•  39 
.43  1.29 

•  19 


10  1  11  |  12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


.17  .70  2.00 
.01  .04 


.03     .72  .63 


.39     .24  1.61 


.03     .73  2.05 


.31    1.85  2.00 


*  1.10 
.25  1.80 


.13 
.16 
1.42 


1.00 
.56  1. 


.02 
.03  .09 


27     28     29     30  31 


3.77  .U 


I  -16 


.33  2.28  .33 
3.72     .43  .03 


.02      .18  .03 


.16 

.30 

3.05 

1.54 
2.16  1.40 

2.02 

.16 

1.06 
.63 


.15     .36  .02 


1.01    1.27  .14 


.65  .74 
.05  4.00  .03 
1.50 


3.51  .90 
2.00 
2.30  .23 


.02   1.67  .03| 
2.36  1.21 
T       2.00  .06 


.48 
.26 
.00 
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Continued 


GLENDOR A  WEST  F  C  185 

GLENNVlLLE 

GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  ST A 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENV I EW 
GREENVILLE  RS 

GROVEL AND  RS 
GUERNEV I LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AF8 
HANFORD 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

HE ALDSBURG 

HE ALDS8URG  2  E 

HEME  T 

HENSHAW  DAM 
HERNANOEZ  2  NW 

HESPER I A 

HETCH  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HILTS 

HOBERGS 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HONE YDEW  2  WSW 
MOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
I  DAI  A 

IDYLLWILO  RS 

IMPER I AL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

I N YOKERN  ARMITAGE 
IONE 

I  RON  MTN 
JESS  VALLEY 

JOHNSONDAL  e 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 
KELSEYV1 LLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 

KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 

KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE   2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKE  SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LA  MESA 
LANCASTER 

LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 
LEBEC 

LECHU2A  PT  STA  FC  352  B 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  W8  AP  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  AR3URUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PR1ETOS  RS 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 


2.57 
1.35 
1.10 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1961 


Day  of  Month 


.50  2.12 
.22  .36 


.03  1.00  2.17 
3.49 


13 


14  15 


.42      .36  .03 


.02  .13 
.03 


.06  .19 

T 

.30  .19 
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.08  .02 


25     26     27  28 


.73 
2.97 


.95 
1.00 
.79 


1.63 
1.98 


.17  7.88 
3.66 
3.12 


.98  2.5*  .18 
.77 

.24  2.62  .22 


.65 

1.49 

•65  2.70 
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CALIFORNIA 

Continued   November  i9t2 


Station 

3 
O 

Day  of  Month 

E- 

1    |   2  | 

3 

4      5  6 

7   |   8   |  9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RS 

.06 

T 

5  1.99 
.10 
7.97 

.17 
.11 

T 

.14 

„  30 

.50 

.66 

T 

.06 

T 

.20 

1.68  T 

T 

.50 
.03 

.07 
T 

4.30 

.70 
.10 
.37 

3  .05 

T 

.18 

MANDEVI LLE  ISLAND 
,    MANZAN 1 TA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 

.28 
4.24 

•  02 
.83 

•  00 

.02 

T 

.06 

.52 
.03 

.09 

.03 

T  T 

.02 
.12 

T 

T 

.69 
.68 

.28 
2.73 

.10 
T 

|  MARIPOSA 
i    MARTINEZ  3  SSE 
1    MARTINEZ  FIRE  STA 
1  MARYSVJLLE 
MATHER 

.67 
.59 
.62 
1.08 
.73 

.03 

.04  .18 
*  .51 

.17 
.10 
.03 

.05 

•  22 

.40 
.42 
.52 
1.02 

'    MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 
l  MECCA  3  SE 
1    MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STA  2 

5.68 
.12 
.00 
.04 
.20 

.01 

.22 

.45 

.12 

.99 

.25  T 

.10 

T 

.04 

T 

.01 

2.91 

.58 
•  12 

.04 
.20 

T 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MIDDLETOWN 

MILL  CREEK  2 

.00 
1.59 
1.60 
2.17 

•  04 

T 
T 

.51 
.51 

• 

.07 

.13 

.04 

T 

.06 
.03 

.04 
.02 
.06 

.24 

.82 
.87 
1.83 

.09 

T 

T 

.04 

.04 

I  MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

1  MOJAVE 

4.35 
7.41 
T 

.64 
.00 

.07 

.18 

.59 
.28 

.07 
1.16 

1.88 

T 

T 

.03 

.09 
T 

T 

.16 

.  i c. 

1.05 
3.53 

.14 

2.37 
.10 

.50 

.05 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
1    MONT ICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 

.23 
.37 
.61 
.04 
.31 

.04 

T 

T 

.10 
.11 

.08 

.01 

.01 

.23 
.27 
.48 

.23 

T 

T 

j  MORONGO  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 

.12 
.00 
.00 
•  00 

T 

.02 

T 

.10 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
*OUNT  HAMILTON 
1   MOUNT  HEBRON  RS 

T 

1.54 
.65 

1.57 

T 

.02 

T 

.14 
.05 

.40 

T 

.02 

.13 

T 

.08 

.  14 
.99 

1.40 
.47 
.48 
.02 

.06 

T 

T 

1  MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

1  MOUNT  SHASTA  WU  CITY  //R 

1  MT  WILSON  FC    3380  // 

1   MUIR  WOODS 

1   NACIHIENTO  DAM 

4.46 
2.98 

.05 
1.65 

.00 

.04 

T  .10 
.05 

.05  .24 
.03  .16 

.27 

.33 

.40 
.23 

.53 
.40 

.01 

.10 
.08 

.06 

.02 
T 

.05 
•  05 

.02 
T 

.01 

•  50 
.38 

2.10 
1.57 

.05 

T 

.98 

.05 

T 

T 

.25 
.03 

1  NAPA 

I  NAPA  STATE  HOSPITAL 

'1  NEEDLES  FAA  AP 

1  NEENACH 

1  NEVADA  CITY 

.80 
.97 
.00 
.00 
2.52 

.01 

.03 
.08 

.21 

.06 
.07 

.39 

.03  T 

.08 
.08 

.06 

.38 

•  63 

.36 

1.77 

.05 

1  NEWARK 

'   NEWBURY  PARK  4  SN 
'  NEWHALL   SOLE DAD  FC   32  C 
1  NEWMAN  2  NW 
1  NEWPORT  BEACH  HARBOR 

.34 

•  00 
.00 
.13 

•  03 

.03 

T 

T 

T 

.34 
.13 

T 

1  NICOLAUS 
1  N I  LAND 

'  NIPOMO  2  NW 

1  NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

1.03 
•  00 
.00 
.33 

.20 

.06 

.14 

.04 

.73 

.18 
.64 

.01 

OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 
■  OCOTILLO  WELLS 

4.30 
.61 

1.93 
.01 
.00 

.01 

.06 
T 

.14 
.02 
.15 

.08 
.11 

.34 

1.31 

.16 

T 

T 

.06 

.29 
.07 
.10 

.21 

1.48 
.51 
.10 

.17 
1.47 

T 
T 

r  ojai 

OLINDA 
,  OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

.00 
.00 
.04 
.04 
9.84 

.04 

.20  .20 

1.43 

.60 

2.15 

.06 

.56 

.20 

.02 

.33 

.36 

T 

.12 

2.29 

.04 
.45 

.02 

.85 

ORICK  10  SE 

ORLAND 
1  ORLEANS 
1  OROVILLE 
|  OROVILLE  BRIDGE 

•  75 
7.91 
1.73 
1.71 

■09  .03 

.96 

.14 

.16 

T 

.06 
.06 

.20 
.02 
1.04 

.01 

I  .  76 

.11 

.03 
.27 
.01 
.01 

.03 

.03 

.24 

2.36 

.01 
.11 
.10 

.68 

1.42 
1.48 

.41 

.06 

.41 

|  OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

.00 

T 

.03 
.26 

T 

- 

T  .28 
.03 

T 

.05 

T 

1.89 
.21 

1  PALMDALE 

1   PALMDALE  FAA  AP 

1  PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

.00 
.00 
.00 

.41 

.07 

.06 

.33 
.07 

PALOMAR  MTN  08SY  R 
PALOS  VERDES  EST   FC  43D 
PANOCHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

.02 

•  01 

•  01 
3.80 

.02 

.02 
.01 

.04 

.15 

T 

.02 

T 

T 

.31 

.01 
3.28 

.02 

1    PARKF I  ELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

.00 

T 

1.16 
.01 

T 

.08 

T 

.15 

1 

.93 
.01 
T 

t    PATT 1  WAY 

PAYNES  CREEK 

PERRIS 
'    PETALUMA  FIRE  STA  2 

PIEDRA 

.04 
1.87 
.00 
•  61 
.05 

.10 

T 

.03 

.42 

.06 
•  02 

.03 

.05 
.07 

.06 

.36 
.12 

.98 

•21 
•02 

.04 

T 
T 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 
°ISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

I  jPITTS  RANCH 
PLACERV I LLE 
;°LACERVILLE  IFG 

.00 
.00 

.04 

5.60 

1.65 
1 .28 
1.49 

.01 

.11 

.38 

T 

T 

.97 

.05 
.13 
.22 

.28 

.28 

.04 

.03 

.08 
.02 
.02 

.03 

.04 
3.41 

.32 

•14 

1.20 
1.13 
1.16 

See  reference  notes  following  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


PLAT  I NA 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLQ  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  6LANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
POP  TERV I LLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 

potters  sawmill 
potter  valley  ph 
poway  valley 
priest  valley 
ouincy  rs 

ramona  spauloing 
ranch  i t a 
rands6urg 
raymono  9  n 

red  bluff  wb  ap  r 

redoing  fire  sta  2 
reolanos 
redwood  city 

REPRESA 
R  ICHMOND 

RIO  VISTA 

R  I  VERS  I OE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SACRAMENTO  W6  AP  R 
SACRAMENTO  W6  CITY  R 
SAGEHEN  creek 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FA A  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREA5  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  OAM 
SAND8ERG  PTL   STA  FC130B 
SANDBERG  WB  /  /  R 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANC  I  SCO  W8  AP  R 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB  R 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4.258E 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  9 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  R I VER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRU2 

SANTA  MARGARITA  Z  5W 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA  WB  AP  f) 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 

SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOT  I  A 

SEARSVI LLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 

SH| NGLETOWN  2  E 
S I  ERR AV I LLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SE 

SOOA  SPRINGS  1   E  //R 

SOLEDAD 

S0MES8AR  1  W 

SOMIS  3  NE 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEM1TE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE   7  ENE 

SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL    INN  2 

STANDI SH  1  E 

STAND  I SH  +  HICKEY  ST  PK 

STANISLAUS  PH 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 


T         T  T 


7.51 
6.57 
1.02 


.01  .03 
.10 


.18     .05  .13 


T  .01  T 

.01      .04  .03 


.15  .02 
.03  .03 


.04  .03 


.03  1 .83  1.31 


I  .08 
T 

.(.5 


.17  .08 
.01 
.31  .25 


.17  .67 

•  1.47 
3.30 

.06  1.90 


.76  .04 
2.9* 


.32 
.35 
.12  1.53 
.80  .08 


.99 
2.68 


.09     .08  .17 


T  2.71 
.36 


4.20  .69 


See  reference  notes  following  Station  Indo*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUNLAND 
I  SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

SUTTER  HILL  RS 

TAHOE  CITY 

TEHACHAP I 

TE JON  RANCHO 

TERMO 

TERMO  brin  harr  RCH 

THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

TORRANCE 
I  TRACY  CARBON A 
I  TRACY  PUMPING  PLANT 

TRAVIS  AFB 


ISTA  POINT 


TRINITY  DAM 
TRONA 

TRUCK E E  RS 
TULEFIELD 
I TULELAKE  //R 

II TURLOCK 

B TURNTABLE  CREEK 

|  TUST1N    IRVINE  RANCH 

Itwentynine  PALMS 

TWIN  LAKES 

TWITCMELL  DAM 
UK1AH 

UK  I  AH  4  WSW 
U  C  L  A 
UPLAND   3  N 

j UPPER  LAKE  7  W 
I  UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
|VACAVILLE 

!' VALLEY  CENTER  3  NNE 
I  VALYERMO  RS 

VAN  NUTS  FC  15B 
I  VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

! VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 
I /ISALIA 

VISTA  2  NNE 

gmmcRS 

MOLT  A  PH 
WALLACE   1  SE 
I  4ALMAR  SCHOOL 

tfALNUT  CREEK  2  ESE 
I  WALNUT  CREEK  4  E 

:  KALNUT  PATROL  STA  FC102C 
*ARNER  SPRINGS 

IvAsco 

IkATSONVILLE  WATERWORKS 
V  fEAVERVI LLE  RS 

I'Eed  1  s 

fENDEL  10  SE 
|!(ESTHAVEN 

fEST  POINT  3  SW 
i  j.'Hl 5KEYT0WN  RES 

ij'MITE  MOUNTAIN  1 

I  IM1TE  MOUNTAIN  2 
tHITTIER  FC   106  D 

j  I  ILL  I AMS 

II  ILL ITS  1  NE 

'ILLOWS 
l  INTERS 

'OFFORD  HEIGHTS 
'"1I00DF0RDS 

lOODLAND  1  WNW 

^ i RIGHTS 

ORB A  LINDA 
OSEMITE  NP 
REKA 


2.86 
•  B7 
1.14 


.00 
.02 
.03 


5.06 
■  00 
1.87 


.82   1.57  2.10 


.20  .26 
.18  T 


.14     .19  .15 


•05  .15 


13     14  15 


.01  .05 

.05  .20 


.05  .05 

.10  .21 


26  27 

.28 

2.55 

.05 

.76 

1.07 

.05 

1.82 

1.28 

1.33 
.06  .04 

2.15  1.10 

1.05 


2.51 
2.19 
.94  4.70 


.04  3.60 
1.43 


28     29     30  31 


2.60  .56 
1.75     .60  T 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    102*  on  the  1st  at  Palm  Springs 


Lowest  Temperature     0*  on  the  29th  at  Alturas  RS  and  Je 
Valley 


Greatest  Total  Precipitation:  14.  60  inches  at  Honeydew  2  WSW 
Least  Total  Precipitation:    0.  00  inch  at  130  Stations 


Greatest  Reported  Total  Snowfall:    37.  6  inches  at  Mt.   Shasta  Ski 
Bowl 


Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    30  inches  on  the  30ih 
at  Mt.  Shasta  Ski  Bowl 


See  releience  notea  toUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALI FORNIX 
NOVEMBER  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MAX 

74 

7  3 

71 

55 

62 

65 

61 

51 

50 

55 

60 

53 

51 

46 

43 

41 

57 

60 

60 

49 

52 

46 

42 

48 

44 

39 

41 

43 

53.3 

— 

AD1N  RS 

MIN 

35 

37 

35 

40 

28 

30 

31 

34 

32 

33 

38 

34 

34 

26 

28 

25 

29 

28 

35 

32 

29 

28 

37 

29 

27 

25 

30.6 

■» 

ALDERPO INT 

MAX 

74 

75 

71 

73 

65 

66 

64 

65 

63 

59 

61 

60 

59 

55 

58 

53 

56 

54 

59 

62 

63 

63 

63 

58 

57 

60 

56 

50 

50 

46 

60.6 

MIN 

43 

43 

49 

49 

50 

42 

37 

38 

45 

42 

48 

53 

41 

40 

38 

* 

40 

4  0 

40 

32 

42.5 

<■: 

ALPINE 

MAX 

88 

78 

74 

67 

66 

73 

80 

83 

73 

69 

76 

8  0 

70 

59 

60 

61 

64 

64 

67 

71 

75 

67 

6  3 

66 

67 

72 

65 

60 

56 

62 

69.2 

MIN 

59 

58 

49 

44 

40 

44 

50 

50 

52 

46 

47 

52 

42 

Su 

41 

39 

36 

36 

40 

40 

43 

42 

° 

37 

35 

44.3 

i.- 

ALTURAS  RS 

MAX 

82 

77 

76 

74 

73 

64 

6  6 

69 

64 

54 

56 

53 

so 

58 

51 

53 

50 

48 

51 

59 

63 

58 

63 

54 

50 

55 

44 

44 

32 

35 

57.8 

MIN 

28 

24 

25 

33 

34 

25 

21 

26 

32 

35 

29 

29 

26 

31 

21 

29 

24 

29 

2 1 

28 

36 

0 

38 

2  5 

0 

4 

3  6.9 

LI 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

7B 

71 

75 

68 

67 

67 

68 

67 

61 

62 

63 

57 

68 

57 

57 

55 

52 

60 

62 

66 

68 

62 

58 

55 

53 

53 

49 

50 

55 

61.5 

MIN 

68 

55 

51 

55 

48 

47 

51 

49 

49 

44 

45 

48 

48 

40 

37 

37 

40 

41 

47 

46 

48 

44 

5 

46 

35 

36 

38 

45.3 

11 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 

78 

77 

72 

67 

71 

69 

74 

7  2 

67 

70 

71 

70 

67 

61 

63 

67 

66 

62 

69 

66 

68 

69 

66 

62 

64 

63 

64 

62 

63 

58 

67.3 

MIN 

49 

55 

55 

46 

59 

48 

47 

47 

50 

53 

46 

49 

51 

49 

47 

50 

48 

5u 

46 

41 

42 

48 

41 

49 

48 

42 

42 

36 

4  7.3 

n: 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

MAX 

BO 

79 

71 

71 

75 

70 

72 

72 

71 

74 

75 

74 

69 

63 

67 

67 

64 

6" 

68 

67 

70 

71 

71 

64 

65 

62 

65 

60 

58 

58 

68.4 

MIN 

47 

51 

50 

45 

52 

43 

42 

44 

51 

49 

43 

45 

47 

44 

J8 

44 

42 

° 

34 

32 

42.  7i 

I- 

ASH  MTN 

MAX 

80 

90 

79 

81 

80 

72 

73 

81 

82 

74 

70 

69 

7  0 

64 

53 

61 

55 

54 

57 

66 

67 

69 

71 

73 

68 

65 

70 

67 

50 

48 

68.6 

MIN 

54 

55 

55 

56 

51 

51 

49 

53 

51 

4  7 

41 

40 

40 

44 

4  3 

40 

42 

31 

44.4 

X 

AUBERRY 

MAX 

83 

77 

77 

73 

70 

72 

72 

78 

70 

72 

69 

61 

51 

56 

59 

55 

55 

62 

64 

67 

67 

67 

64 

63 

65 

64 

50 

45 

54 

65.0 

MIN 

47 

51 

48 

48 

47 

43 

40 

88 

44 

44 

40 

41 

38 

46 

38 

* 

32 

30 

33 

33 

1 

36 

40 

40 

28 

25 

39.3 

« 

AUBURN 

MAX 

80 

83 

77 

77 

75 

70 

73 

77 

76 

62 

69 

72 

68 

62 

64 

63 

58 

60 

64 

64 

66 

65 

67 

65 

64 

64 

57 

60 

56 

56 

67.1 

MIN 

51 

52 

54 

51 

51 

47 

47 

48 

49 

49 

47 

46 

46 

45 

41 

41 

39 

37 

7 

38 

39 

* 

* 

43 

48 

41 

31 

32 

44.0 

(II 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

74 

69 

65 

69 

64 

63 

64 

64 

65 

64 

64 

62 

64 

64 

62 

6  4 

64 

66 

66 

64 

71 

66 

62 

64 

61 

61 

61 

62 

65 

61 

64.5 

MIN 

55 

56 

54 

54 

58 

56 

52 

52 

54 

54 

52 

57 

57 

55 

49 

46 

52 

* 

49 

49 

48 

45 

49 

58 

1 

48 

49 

50 

48 

6  1.9 

■ 

BAKER    9  NNW 

MAX 

89 

8  8 

86 

B6 

85 

85 

83 

82 

82 

84 

76 

78 

78 

74 

6  9 

70 

68 

61 

64 

64 

70 

75 

73 

66 

74 

72 

74 

76 

71 

63 

75.6. 

M  I  N 

49 

51 

54 

56 

54 

54 

5  0 

45 

50 

58 

51 

46 

45 

48 

47 

49 

47 

4  5 

4  7 

37 

40 

40 

37 

41 

48 

42 

48 

43 

43 

44 

47.0 

11 

BAKERSF I  ELD  WB  AP 

MAX 

83 

83 

79 

76 

73 

72 

77 

81 

72 

71 

74 

69 

65 

65 

63 

61 

59 

60 

66 

67 

67 

70 

68 

64 

65 

68 

67 

54 

52 

58 

68.3 

M  I  N 

52 

7.8 

54 

53 

51 

5  3 

49 

49 

48 

48 

49 

48 

4  6 

46 

45 

43 

40 

38 

37 

39 

36 

40 

42 

44 

43 

4 1 

43 

40 

33 

34 

44.8 

::. 

BALCH  PH 

MAX 

81 

75 

75 

7  3 

69 

70 

73 

74 

7i 

67 

66 

68 

65 

62 

56 

56 

53 

52 

57 

57 

59 

60 

62 

61 

60 

61 

62 

57 

50 

48 

63.3 

MIN 

57 

58 

55 

53 

52 

49 

52 

53 

53 

50 

48 

50 

47 

51 

44 

44 

39 

39 

4  1 

40 

40 

4 1 

44 

* 

43 

42 

46 

4  6 

40 

33 

46.4 

BARRETT  DAM 

MAX 

92 

91 

85 

80 

73 

71 

84 

85 

87 

79 

77 

82 

84 

65 

63 

65 

67 

69 

67 

68 

74 

81 

75 

67 

71 

72 

79 

73 

67 

59 

75.1, 

MIN 

42 

45 

43 

40 

37 

37 

39 

39 

41 

37 

36 

38 

41 

45 

43 

35 

34 

29 

30 

31 

3  1 

32 

36 

41 

35 

34 

32 

30 

31 

31 

36.5  j 

BARSTOW 

MAX 

ns 

83 

83 

82 

80 

79 

79 

78 

82 

77 

75 

74 

69 

69 

65 

62 

58 

60 

63 

71 

75 

72 

66 

67 

72 

75 

72 

64 

55 

65 

71.9 

MIN 

47 

49 

47 

46 

46 

43 

43 

41 

46 

54 

A2 

40 

41 

47 

41 

4  1 

35 

28 

33 

37 

35 

37 

36 

42 

40 

37 

40 

35 

3  5 

35 

40  .6 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

85 

88 

78 

78 

75 

75 

82 

83 

82 

6  0 

78 

75 

77 

65 

61 

60 

60 

62 

61 

63 

74 

81 

74 

70 

68 

70 

74 

68 

62 

56 

72.2 

MIN 

57 

53 

49 

47 

44 

46 

53 

53 

52 

46 

42 

50 

48 

44 

33 

32 

31 

32 

33 

43 

44 

46 

42 

41 

40 

42 

3  8 

40 

34 

35 

43.1j 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

88 

84 

80 

75 

75 

80 

82 

81 

78 

74 

75 

76 

73 

61 

64 

62 

65 

61 

62 

75 

83 

77 

71 

70 

72 

76 

72 

67 

60 

63 

72.7, 

MIN 

53 

55 

48 

42 

40 

46 

55 

45 

46 

42 

42 

46 

45 

50 

4  6 

36 

32 

29 

34 

40 

38 

4  1 

37 

36 

35 

38 

35 

37 

39 

41.5 

BEN  LOMOND 

MAX 

82 

78 

77 

7  8 

76 

72 

73 

74 

75 

74 

73 

74 

73 

71 

66 

66 

58 

66 

67 

68 

71 

68 

64 

63 

62 

61 

60 

57 

58 

57 

68.8 

MIN 

46 

45 

49 

49 

48 

40 

39 

40 

41 

40 

38 

39 

40 

42 

40 

37 

38 

37 

39 

36 

40 

41 

44 

46 

38 

40 

4  1 

40 

31 

BERKELEY 

MAX 

77 

73 

58 

66 

69 

74 

71 

66 

62 

65 

69 

64 

61 

59 

62 

61 

57 

67 

66 

67 

70 

64 

62 

61 

62 

59 

57 

56 

55 

64.1 

MIN 

55 

55 

54 

54 

54 

48 

50 

51 

53 

55 

50 

52 

47 

48 

44 

45 

47 

46 

48 

46 

48 

4  7 

49 

53 

46 

46 

44 

39 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

80 

79 

77 

76 

72 

71 

72 

72 

68 

68 

69 

70 

6  7 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

69 

69 

70 

71 

62 

57 

60 

63 

58 

57 

59 

67.6. 

MIN 

52 

52 

52 

52 

47 

43 

46 

88 

48 

51 

49 

51 

44 

45 

42 

4  2 

42 

43 

43 

43 

44 

4  5 

46 

38 

48 

45 

43 

42 

43 

45.5 

BIG  BAR  RS 

MAX 

71 

73 

71 

65 

65 

60 

55 

57 

57 

54 

57 

57 

56 

56 

59 

58 

62 

67 

56 

53 

53 

50 

45 

59.0 

MIN 

46 

44 

47 

35 

38 

42 

41 

44 

41 

41 

35 

3  8 

35 

34 

35 

42 

44 

40 

49 

38 

31 

33 

39.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

71 

62 

67 

66 

66 

66 

68 

66 

62 

59 

66 

62 

57 

53 

54 

54 

47 

40 

48 

62 

70 

64 

58 

55 

59 

60 

58 

56 

39 

44 

58.6 

24 

28 

24 

21 

24 

23 

20 

18 

28 

25 

16 

20 

21 

24 

21 

15 

20 

11 

23 

24 

20 

18 

16 

23 

21 

16 

21 

16 

21 

21.0 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

75 

66 

67 

65 

61 

69 

69 

68 

64 

64 

65 

65 

57 

53 

50 

47 

41 

48 

52 

60 

65 

63 

60 

56 

60 

61 

54 

45 

39 

51 

58.7 

84 

54 

52 

50 

48 

48 

50 

48 

48 

46 

46 

46 

44 

40 

36 

31 

31 

28 

33 

40 

45 

47 

47 

37 

40 

42 

37 

36 

28 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

81 

69 

78 

78 

76 

74 

74 

71 

72 

75 

70 

62 

61 

65 

64 

55 

44 

61 

66 

77 

73 

64 

65 

62 

63 

63 

68 

59 

48 

61 

66.3 

37 

36 

33 

35 

35 

31 

30 

26 

29 

32 

29 

26 

28 

30 

29 

24 

24 

28 

23 

33 

26 

24 

24 

26 

23 

29 

30 

23 

26 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

62 

6  3 

52 

56 

56 

56 

5  8 

56 

56 

54 

52 

53 

46 

44 

45 

35 

35 

28 

49 

59 

59 

57 

51 

47 

48 

49 

47 

41 

38 

45 

49.9  I 

M  I  N 

36 

40 

37 

36 

38 

35 

38 

37 

36 

34 

34 

34 

32 

30 

25 

24 

15 

16 

19 

34 

35 

37 

33 

27 

27 

35 

28 

34 

14 

30.7 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

73 

70 

66 

63 

58 

65 

66 

62 

48 

47 

57 

56 

52 

43 

49 

42 

44 

46 

56 

64 

63 

•56 

55 

45 

47 

43 

38 

37 

43 

51 

53.5 

56 

54 

53 

48 

45 

49 

49 

46 

39 

37 

43 

44 

42 

36 

34 

31 

28 

34 

39 

47 

47 

42 

43 

36 

37 

34 

33 

27 

26 

BLYTHE 

MAX 

90 

89 

90 

91 

90 

87 

87 

87 

85 

85 

84 

87 

80 

79 

76 

79 

74 

68 

68 

75 

79 

80 

78 

80 

81 

78 

78 

76 

75 

69 

80.8 

M I  N 

it  9 

49 

50 

5  0 

49 

48 

48 

45 

44 

48 

42 

43 

44 

55 

50 

40 

48 

46 

43 

38 

38 

40 

43 

51 

44 

41 

39 

38 

39 

42 

BLYTHE  FA  A  AP 

MAX 

92 

89 

)0 

90 

88 

87 

89 

39 

8  6 

86 

85 

86 

79 

79 

76 

80 

68 

67 

69 

80 

80 

78 

70 

79 

80 

79 

76 

76 

69 

70 

80.4 

MIN 

6  1 

56 

58 

5  9 

57 

56 

56 

54 

51 

52 

52 

51 

55 

62 

55 

50 

50 

48 

46 

43 

46 

46 

50 

58 

52 

48 

46 

44 

48 

BOCA 

MAX 

68 

67 

65 

6  8 

65 

62 

60 

68 

62 

54 

54 

60 

58 

56 

47 

51 

39 

40 

40 

57 

65 

64 

56 

60 

55 

55 

55 

42 

36 

35 

55.5 

MIN 

26 

26 

29 

.6 

32 

22 

2  2 

21 

25 

32 

25 

28 

27 

31 

26 

27 

18 

19 

16 

21 

19 

23 

22 

18 

22 

24 

33 

24 

16 

10 

73.7 
23.1 

BON  I TA 

MAX 

74 

79 

71 

71 

67 

68 

69 

79 

71 

67 

71 

78 

64 

69 

68 

68 

69 

71 

72 

76 

71 

66 

70 

70 

69 

68 

68 

66 

64 

68 

70.1 

MIN 

45 

58 

5 

44 

5  3 

39 

50 

55 

41 

42 

51 

55 

51 

42 

42 

37 

35 

39 

37 

40 

41 

52 

4  6 

43 

47 

4" 

44 

46.3 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

94 

92 

B4 

92 

91 

85 

8  6 

88 

89 

89 

67 

85 

82 

81 

74 

75 

76 

72  72 

70 

78 

88 

78 

80 

80 

86 

80 

78 

77 

68 

81.9 

MIN 

53 

54 

50 

51 

50 

5  i 

47 

6  0 

55 

49 

51 

50 

51 

54 

47 

51 

34  39 

39 

41 

42 

45 

46 

46 

41 

44 

40 

42 

BOWMAN  DAM 

MAX 

74 

66 

66 

62 

58 

64 

6  5 

60 

54 

48 

55 

55 

51 

45 

48 

40 

41 

41 

58 

64 

62 

54 

56 

47 

45 

43 

39 

36 

38 

51 

52.9 

MIN 

52 

45 

43 

42 

40 

41 

40 

40 

38 

35 

35 

40 

39 

36 

32 

30 

28 

32 

35 

38 

38 

33 

37 

31 

34 

33 

31 

30 

25 

36.2 

BRAWLEY   2  SW 

MAX 

95 

96 

85 

94 

95 

87 

88 

96 

91 

ea 

86 

87 

86 

77 

74 

77 

79 

71 

70 

70 

79 

87 

78 

74 

79 

81 

84 

8  2 

78 

69 

82.8 

1 

MIN 

* 

56 

3 

56 

51 

55 

52 

49 

49 

48 

48 

48 

50 

51 

52 

44 

53 

40 

45 

38 

42 

43 

48 

55 

48 

46 

42 

41 

44 

BR  I DGEPOR  T 

MAX 

68 

62 

68 

70 

65 

61 

70 

66 

61 

60 

65 

65 

56 

55 

53 

45 

43 

36 

55 

63 

60 

fi 

60 

56 

59 

58 

52 

48 

36 

49 

57.6 

MIN 

18 

2 

1  3 

11 

20 

28 

16 

1  5 

18 

27 

15 

27 

12 

6 

8 

13 

10 

13 

12 

13 

1  1 

31 

29 

10 

11 

16.2 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

84 

83 

76 

76 

72 

71 

72 

74 

72 

72 

70 

74 

69 

68 

69 

69 

62 

63 

66 

68 

71 

74 

6  3 

64 

57 

61 

59 

59 

69.3 

MIN 

33 

48 

45 

43 

45 

39 

40 

33 

34 

36 

32 

34 

31 

36 

35 

33 

53 

38 

35 

34 

31 

38.7 

BURBANK  WB  AP 

MAX 

86 

Bl 

71 

67 

65 

75 

86 

85 

75 

67 

79 

77 

61 

63 

67 

71 

70 

70 

71 

73 

74 

6  6 

63 

67 

68 

74 

66 

61 

65 

71 

71.2 

MIN 

56 

58 

54 

53 

54 

46 

50 

50 

50 

51 

44 

49 

56 

54 

47 

41 

49 

42 

49 

46 

45 

41 

53 

52 

46 

42 

46 

48 

48 

44 

48.9 

BURL  I NGAME 

MAX 

76 

75 

64 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

66 

76 

62 

62 

63 

64 

62 

59 

67 

67 

67 

67 

6  6 

61 

62 

59 

67 

60 

59 

57 

58 

65.3 

MIN 

50 

53 

50 

47 

46 

47 

42 

46 

50 

53 

47 

49 

44 

46 

45 

47 

48 

39 

40 

40 

44 

40 

48 

40 

50 

50 

45 

43 

34 

48 

45.7 

BURNEY 

MAX 

74 

77 

71 

73 

68 

62 

61 

65 

62 

58 

55 

61 

60 

56 

55 

54 

48 

5  0 

52 

60 

63 

Si 

54 

51 

51 

52 

48 

42 

40 

42 

57.6 

MIN 

28 

27 

31 

28 

37 

28 

30 

25 

29 

28 

33 

34 

38 

30 

24 

26 

21 

23 

24 

22 

27 

30 

22 

22 

30 

35 

28 

26 

14 

16 

26.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2« 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver 

BUTTONW I LLOW 

MAX 
MIN 

84 
43 

81 

51 

65 
48 

81 

45 

80 
45 

77 
51 

74 
40 

78 

39 

81 
45 

76 
44 

75 
45 

76 
37 

70 
40 

65 
46 

41 

30 

10 

2  9 

28 

3  0 

7  0 
28 

70 

29 

70 
30 

70 
36 

67 

33 

67 
36 

69 
35 

69 
45 

58 
28 

56 
24 

71.1 
37.8 

CABRILLO  NM 

MAX 
MIN 

70 

55 

67 
55 

69 
57 

61 
57 

62 
56 

62 
51 

61 
52 

63 
51 

63 
55 

65 
55 

65 
55 

65 
52 

61 
55 

64 

57 

6  6 
66 

65 
59 

65 
49 

64 
47 

50 

49 

65 
54 

61 
49 

53 

64 

51 

58 

51 

61 

50 

64 

8! 

65 
49 

62 
47 

63.8 
52.7 

'CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

95 
59 

88 

60 

87 
51 

71 

50 

74 
46 

73 
44 

83 
43 

86 

46 

87 
41 

74 
45 

83 
45 

84 
48 

77 
45 

6C. 

50 

63 
3  8 

71 
35 

66 

37 

67 
36 

70 
38 

70 
36 

79  82 
40  40 

39 

-8 

43 

45 

42 

69 
44 

65 
39 

62 
34 

74.6 
43.6 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

75 
42 

78 
42 

64 
38 

66 
40 

66 

39 

65 
31 

68 

36 

71 
37 

67 
38 

59 
40 

6  0 
36 

64 
37 

60 
35 

55 
33 

42 
31 

52 
32 

46 
2  8 

56 

2  7 

50 
29 

68 
34 

64 
34 

66 
34 

32 

31 

30 

3  3 

38 

34 

40 

27 

48 

24 

58.9 
34.1 

CALLAHAN  RS 

MAX 
MIN 

69 
35 

66 
34 

70 
3.7 

63 
36 

60 
41 

57 
29 

59 

27 

60 
27 

58 
44 

54 

29 

53 
37 

54 
39 

50 
35 

50 
28 

54 
29 

46 

32 

52 
3  3 

54 
2  8 

55 
30 

63 
32 

61 

37 

62 
34 

4  8 

27 

64 

2  5 

34 

40 

27 

32 

19 

30 

54.7 
32.2 

CAMPO 

MAX 

MIN 

86 
40 

86 
47 

83 
36 

81 

33 

76 

32 

78 
34 

79 
39 

85 

35 

81 

39 

77 
31 

78 
31 

79 
34 

70 

38 

63 
46 

63 
39 

65 

2  7 

65 
29 

65 
21 

60 
31 

74 

31 

8  0 
27 

75 
32 

34 

34 

30 

30 

2  7 

24 

24 

22 

73.3 
32.6 

:amp  paroee 

MAX 
MIN 

78 
52 

80 
53 

72 
53 

73 
50 

72 
51 

69 
50 

69 
49 

72 
49 

72 
50 

68 

52 

70 
51 

70 
53 

67 
47 

61 
48 

6  0 
41 

62 
41 

69 
40 

56 
38 

65 
39 

6  6 
42 

65 
41 

64 
43 

66 
47 

65 
47 

66 
47 

46 

50 

40 

31 

32 

65.9 
45.6 

:anoga  park  pierce  col 

MAX 
MIN 

90 
45 

88 
55 

83 
48 

72 
51 

70 
51 

8; 

43 

89 
45 

89 
45 

83 
41 

75 
43 

6  3 
39 

8  1 

40 

78 
47 

65 
53 

72 
38 

76 
34 

7  1 
48 

68 
4  4 

70 
49 

78 
39 

78 

38 

71 

37 

48 

48 

40 

3  7 

41 

41 

41 

42 

75.5 
43.6 

:ant  i  l 

MAX 
M  I  N 

90 
41 

80 
52 

8  5 
39 

84 

40 

78 
46 

82 
37 

80 
38 

86 

35 

8  3 

36 

72 
48 

78 
38 

77 
36 

36 

70 
38 

39 

58 
40 

55 
36 

63 

25 

64 

24 

72 

25 

77 
26 

65 
26 

30 

29 

37 

36 

53 

30 

40 

44 

72.0 
36.7 

:anyon  dam 

MAX 
MIN 

66 

34 

61 

33 

62 
32 

65 
34 

62 
32 

57 
31 

55 
29 

6  0 
31 

67 

37 

49 
34 

54 
32 

6  6 
34 

54 
33 

50 
36 

4  9 

30 

45 

2  9 

44 
24 

46 
24 

48 
26 

52 
27 

52 
31 

53 
30 

52 
29 

3  3 

22 

3  3 

31 

29 

26 

21 

51.5 
30.2 

armel  valley 

MAX 
MIN 

96 

55 

86 
51 

63 
45 

44 

48 

81 

41 

76 
48 

75 
49 

74 
42 

78 
46 

79 
45 

73 
48 

6  1 
44 

64 

47 

66 
42 

62 
40 

62 
37 

67 
36 

74 

39 

77 

41 

78 
4  3 

74 
44 

64 
41 

64 
42 

66 
39 

7  ] 

39 

4  8 

59 
35 

58 
30 

34 

70.9 
42.8 

athay  bull  run  rch 

MAX 
MIN 

76 
46 

80 
52 

78 
45 

77 
46 

73 
46 

70 
44 

70 
40 

77 
42 

77 

43 

73 
46 

72 
41 

70 
I. 

71 
41 

61 
47 

53 
37 

59 
37 

57 
34 

63 
30 

57 
32 

62 
3  3 

62 
34 

65 
36 

68 

38 

66 
37 

63 
37 

66 

39 

67 

46 

6  1 

38 

53 
26 

50 
26 

66.2 
39.4 

ECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

78 
38 

67 
38 

65 
37 

63 
35 

70 
29 

64 

29 

68 

29 

65 

30 

64 

42 

56 
30 

52 
39 

54 
42 

50 
36 

50 
31 

52 
28 

49 
31 

■'.  9 

28 

6  6 
36 

60 
31 

62 
36 

62 
43 

57 

42 

56 
28 

56 
27 

57 
31 

48 
-1 

47 

30 

45 
30 

19 

51 
32 

56.9 
33.2 

EDAR  grove 

MAX 
MIN 

33 

79 
37 

3  6 

32 

31 

67 
28 

72 
27 

71 

27 

73 
30 

66 
28 

05 
24 

65 
26 

61 
27 

66 
21 

58 
21 

52 
18 

42 
21 

47 
16 

46 
17 

69 
21 

56 
21 

59 
22 

63.0 
25.6 

EDARV I LLE 

MIN 

68 
34 

36 

39 

37 

47 

58 
31 

53 
28 

68 

33 

61 
40 

57 
34 

51 
33 

6  9 
41 

62 
37 

52 
36 

49 
2  8 

51 
30 

39 
24 

4  1 

28 

45 
27 

57 

34 

61 

43 

59 

38 

49 
25 

66 

25 

54 
34 

53 
40 

47 

2  9 

42 
26 

33 
15 

34 
18 

53.6 
32.3 

ENTERVILLE  ph 

MAX 
MIN 

8  3 
44 

75 
45 

46 

44 

48 

74 
42 

76 
39 

72 
40 

65 
4  ! 

68 

47 

74 
44 

72 
45 

69 
44 

65 
45 

3  7 

64 

40 

6  0 
36 

70 
34 

66 
35 

66 
34 

73 
39 

69 
39 

69 
40 

61 

38 

63 
42 

60 
49 

61 

37 

53 
39 

55 
32 

56 

33 

67.8 
40.8 

HERRY   VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

79 
45 

78 
45 

6  8 
44 

73 
42 

42 

72 
37 

72 
39 

69 
40 

64 
41 

62 
38 

67 
37 

60 
41 

45 
32 

57 
32 

48 

2  8 

4  6 
26 

54 
34 

58 
36 

66 

37 

69 
37 

62 
33 

56 
32 

59 
37 

5  8 
34 

6  6 

36 

44 

25 

48 

27 

61.1 
36.2 

WESTER 

MIN 

28 

27 

31 

28 

35 

60 
27 

63 
22 

61 
25 

57 
32 

57 

33 

54 
31 

53 
35 

49 
26 

46 
27 

49 
22 

49 

26 

55 
21 

6  8 
21 

59 

25 

57 
27 

54 

26 

49 

23 

48 
34 

44 

32 

46 

27 

42 
25 

42 
10 

15 

54.4 
26.5 

iICO  EXP  STA 

MAX 
MIN 

46 

72 
50 

7  a 
49 

48 

54 

69 

46 

73 
40 

70 
43 

64 

6  2 

63 

52 

71 
48 

6e 

46 

64 
49 

62 
46 

6  1 
40 

61 
45 

59 
35 

67 
34 

63 
35 

65 
35 

67 

40 

64 
44 

60 
40 

56 

41 

61 
41 

56 

52 

6  0 
40 

56 
41 

56 
29 

55 
33 

64.6 
43.2 

tULA  VISTA 

MIN 

49 

59 

58 

63 
48 

62 
49 

63 
45 

69 
53 

68 
45 

63 
58 

64 
57 

64 
46 

40 

65 

64 
44 

71 
41 

64 
45 

68 
49 

6  1 

50 

64 
48 

62 
44 

'.AREMONT    POMONA  COL 

MAX 
MIN 

56 

55 

51 

49 

50 

76 
45 

87 
49 

88 

55 

74 

49 

65 
48 

78 
46 

80 
52 

69 
52 

63 
54 

67 
46 

64 
42 

68 
40 

69 
39 

68 
41 

73 
42 

76 
43 

68 
46 

65 
50 

70 

50 

68 
43 

75 
44 

66 
36 

61 
41 

63 
44 

71 
41 

71.3 
46.7 

1 ARKSBURG 

MIN 

45 

48 

45 

47 

50 

6  6 

60 

69 
42 

71 

42 

70 
50 

67 
48 

69 
42 

72 
46 

70 
42 

62 
44 

65 
34 

65 
36 

6  0 
39 

56 
38 

67 

36 

66 
31 

66 
34 

67 
35 

62 
40 

63 

41 

64 
38 

63 
40 

63 
46 

60 

37 

57 
36 

57 
31 

66.3 
40.8 

1 E  AR  L  AK.E  HIGHLANDS 

MIN 

38 

41 

40 

40 

51 

67 
36 

28 

30 

66 

35 

67 

37 

43 

46 

58 

39 

58 
35 

59 
33 

58 
31 

56 
43 

63 
38 

66 

30 

62 
32 

68 
41 

69 
39 

65 

3  8 

56 
34 

54 
31 

60 

41 

55 
38 

55 
37 

54 
25 

61 
40 

64.1 
36.9 

MIN 

55 

53 

48 

47 

50 

47 

44 

67 

50 

47 

48 

6  0 

43 

44 

4  3 

65 
43 

62 
43 

62 

43 

67 
45 

72 

46 

75 
46 

72 
46 

59 
50 

60 
43 

6  0 
46 

58 
4  2 

62 
41 

55 
37 

56 
39 

67.5 
4S.7 

AL I  NGA 

MAX 
MIN 

49 

46 

62 
49 

78 
48 

47 

42 

43 

47 

45 

44 

72 
43 

42 

42 

38 

64 
36 

6  I 

3  3 

6  0 
34 

65 
31 

67 
34 

68 
36 

67 
39 

66 
40 

65 

6  0 

68 
38 

68 
38 

69 
45 

61 
40 

59 
29 

57 
26 

69.2 
40.3 

MIN 

40 

45 

45 

42 

45 

45 

49 

60 

47 

47 

46 

39 

43 

48 

40 

59 
40 

52 

3fi 

60 
36 

62 
38 

62 
38 

70 
42 

64 
41 

68 
42 

6  0 
40 

58 
38 

56 
42 

55 
44 

55 
29 

85 
30 

54 
31 

64.1 
41  .3 

l'       !   MCA     1     C  Cli/ 

:' 

MIN 

45 

49 

49 

66 
49 

70 
50 

45 

39 

41 

7v 
6  1 

65 
43 

72 
.,3 

69 
46 

67 
41 

6  4 
42 

62 
38 

62 
39 

58 
38 

67 
37 

64 

36 

67 
34 

70 
39 

64 
38 

60 
41 

55 
36 

61 
38 

60 
51 

59 
42 

58 
42 

58 
37 

54 
34 

65.3 
41.8 

11     ?CORAN    IRRIG  DIST 

MIN 

82 
45 

53 

47 

80 
46 

45 

75 
45 

74 

39 

7  6 
41 

8  0 
45 

76 
45 

76 
43 

76 
41 

66 
42 

65 
45 

67 
38 

64 
34 

6  3 

33 

61 
31 

60 
32 

66 

32 

67 

32 

69 
35 

69 
38 

68 
38 

67 

35 

66 

33 

67 
41 

67 
40 

59 

27 

54 
25 

70.1 
38.9 

MIN 

46 

53 

70 
5 1 

51 

48 

42 

45 

42 

6  2 

68 
46 

7  6 
39 

82 
42 

68 
47 

66 
54 

68 
46 

72 
35 

70 
47 

67 
41 

70 
50 

75 
38 

77 
36 

70 
38 

65 
46 

74 

51 

70 
40 

74 

37 

66 
38 

63 
41 

65 
42 

75 
39 

72.4 

MAX 
MIN 

75 
34 

75 
36 

69 
40 

75 
38 

42 

31 

27 

30 

32 

33 

37 

47 

28 

55 
31 

55 
30 

52 
35 

66 

32 

54 

30 

56 
32 

60 
30 

65 
32 

62 
35 

62 
35 

56 

35 

55 
34 

55 
40 

54 
30 

51 
31 

49 
21 

46 
26 

59.9 
33.1 

■!     i. SCENT   CITY    1  N 

MAX 
MIN 

74 
48 

63 
48 

58 
50 

61 
47 

63 
52 

45 

39 

44 

51 

46 

61 

58 
42 

55 
37 

57 
37 

55 
42 

55 
43 

58 
45 

59 
44 

58 
44 

62 
53 

58 

37 

58 
3  8 

59 
37 

57 
51 

54 
43 

51 
41 

52 
34 

55 
50 

59.0 
44.  3 

MAX 
MIN 

77 
53 

76 
54 

7  1 
54 

60 
54 

70 
55 

45 

46 

47 

53 

55 

50 

50 

49 

62 
48 

42 

65 
48 

65 
45 

60 
43 

71 
44 

68 
41 

68 
46 

72 
46 

67 
48 

63 
46 

59 
52 

65 

48 

66 
44 

62 
43 

56 
37 

59 
40 

66.8 
47,5 

MAX 
MIN 

76 
52 

77 

57 

72 
57 

65 
55 

65 
56 

48 

53 

50 

68 

52 

69 
54 

67 
47 

62 
49 

66 
53 

67 
55 

69 
48 

67 
44 

71 
52 

73 
43 

77 
45 

74 

44 

70 
43 

66 
46 

69 
53 

71 
55 

65 
48 

6  4 

48 

68 

50 

64 

52 

68 
49 

71 
45 

69.1 
50.1 

MAX 
MIN 

85 
42 

85 
50 

84 

84 

42 

84 

39 

45 

40 

39 

37 

37 

3  6 

35 

35 

42 

34 

54 
24 

55 
30 

56 
24 

54 
27 

62 

30 

64 

28 

70 
34 

71 

30 

60 

35 

61 
31 

63 
29 

70 
28 

65 
23 

53 
29 

48 

20 

68.0 
34  .0 

' ' AMAC A 

MAX 
MIN 

78 

34 

79 
34 

74 

33 

73 
34 

75 
29 

75 
30 

71 
29 

72 
30 

41 

39 

25 

24 

33 

40 

3  3 

56 
28 

64 
21 

67 
18 

53 
18 

6  2 
2  9 

65 
26 

70 
30 

74 

35 

68 
31 

59 
26 

60 

22 

69 
27 

65 
27 

58 
28 

45 
26 

66.3 
29.3 

B'GETT   FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
54 

83 
54 

87 

55 

84 

52 

84 

52 

60 
47 

80 
46 

78 
46 

84 

62 

80 
54 

75 

76 

73 

72 

70 

67 
43 

63 
39 

65 

3  3 

63 
35 

74 
39 

80 
43 

75 
42 

68 

37 

68 
46 

72 
45 

74 
41 

75 
44 

69 
42 

57 
41 

69 
36 

74.4 
'4.9 

-PIS  1  WSW 

MAX 
MIN 

79 
47 

79 
49 

71 
47 

77 
45 

70 
51 

69 
41 

70 

39 

72 
42 

72 
47 

69 
49 

68 
44 

71 
46 

71 
45 

65 
45 

66 
37 

65 
36 

61 
43 

58 
38 

65 

37 

66 
34 

70 
37 

71 
37 

62 
41 

62 
41 

65 
37 

62 
50 

62 
43 

59 
39 

58 
41 

57 
32 

67.1 
42.1 

.,Btm  VALLEY 

MAX 
MIN 

94 

57 

86 
61 

89 
57 

90 
57 

84 
51 

89 

55 

87 
54 

85 

50 

83 
54 

85 
53 

83 

52 

79 
51 

51 

78 

53 

77 

53 

75 
48 

69 

50 

70 

46 

72 
58 

74 
46 

75 
43 

72 

68 
44 

47 

78 
50 

74 

68 

77 
46 

74 
46 

70 
53 

75 
56 

78.6 
51.2 

0=  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

74 
31 

67 

33 

73 

30 

71 
34 

70 
34 

65 

33 

66 
26 

63 
31 

64 

27 

64 
31 

63 
30 

63 

31 

65 
28 

58 
31 

68 
31 

51 
24 

42 
16 

40 
17 

49 
15 

6  1 
16 

58 
20 

60 
24 

62 
26 

60 

23  j 

61 

22 

69 
21 

70 

1 

71 
30 

72 
29 

74 
35 

1 

62.8 
26.9 

relerence  notes  (oHo»lng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALI FORN 
NOVEMBER  191 


Station 

Day  Ot  Month 

rage  | 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

69 

60 

61 

60 

58 

59 

55 

53 

50 

54 

58 

56 

54 

52 

50 

49 

50 

45 

47 

49 

48 

52 

52 

52 

48 

45 

43 

43 

42 

52 

MIN 

36 

37 

37 

37 

38 

32 

31 

33 

34 

40 

35 

35 

39 

31 

34 

28 

26 

29 

31 

32 

31 

32 

31 

31 

35 

39 

31 

26 

26 

33 

DENAIR 

MAX 

81 

76 

75 

75 

72 

73 

76 

73 

75 

73 

75 

69 

64 

64 

64 

63 

58 

67 

67 

66 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

62 

57 

56 

58 

66 

M  I  N 

45 

50 

47 

43 

52 

38 

40 

44 

46 

47 

42 

44 

42 

50 

36 

39 

36 

30 

31 

32 

35 

37 

40 

36 

38 

43 

51 

35 

37 

31 

40 

DE  SABLA 

MAX 

78 

75 

74 

68 

63 

67 

69 

67 

60 

57 

63 

61 

54 

54 

54 

51 

59 

59 

65 

67 

62 

54 

52 

50 

50 

48 

53 

52 

60 

MIN 

52 

48 

47 

46 

48 

43 

43 

44 

45 

43 

42 

43 

»4 

37 

38 

33 

33 

34 

38 

42 

40 

37 

40 

42 

34 

35 

27 

34 

40 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

67 

67 

6  0 

66 

65 

60 

61 

64 

59 

48 

49 

53 

54 

51 

44 

47 

38 

39 

39 

55 

60 

62 

55 

55 

46 

59 

46 

38 

35 

35 

52 

MIN 

27 

2  7 

28 

28 

26 

26 

22 

24 

2  I 

36 

28 

29 

28 

31 

25 

27 

19 

19 

18 

20 

22 

25 

23 

24 

28 

32 

26 

14 

14 

24 

DOWN  I EVI LLE  RS 

MAX 

73 

73 

68 

70 

70 

6  4 

62 

65 

67 

54 

55 

56 

62 

60 

54 

54 

50 

49 

54 

56 

54 

57 

55 

55 

51 

52 

51 

48 

45 

47 

57 

MIN 

38 

3  8 

38 

38 

38 

36 

30 

32 

34 

42 

39 

39 

39 

38 

35 

35 

29 

29 

29 

31 

30 

32 

34 

31 

32 

37 

39 

37 

26 

34 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

68 

69 

6  6 

69 

70 

65 

58 

59 

67 

61 

54 

56 

44 

41 

46 

55 

63 

56 

57 

46 

52 

56 

59 

43 

40 

40 

56 

M  I  N 

32 

32 

37 

35 

41 

2  9 

25 

30 

35 

38 

28 

31 

22 

25 

23 

25 

29 

33 

30 

22 

24 

27 

29 

29 

23 

19 

29 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

87 

87 

87 

75 

73 

83 

83 

86 

80 

80 

78 

77 

74 

62 

69 

65 

65 

62 

65 

81 

83 

74 

64 

65 

72 

76 

72 

62 

62 

69 

73 

MIN 

52 

6  5 

48 

44 

42 

49 

50 

47 

4  5 

45 

43 

46 

45 

53 

40 

38 

40 

37 

45 

46 

45 

40 

36 

47 

40 

39 

38 

39 

40 

43 

DUDLEYS 

MAX 

80 

72 

73 

74 

68 

72 

77 

74 

68 

67 

69 

67 

61 

50 

55 

50 

51 

54 

60 

63 

67 

66 

64 

56 

62 

60 

57 

50 

48 

54 

63 

MIN 

37 

40 

38 

35 

39 

35 

31 

30 

33 

38 

33 

34 

31 

44 

34 

31 

24 

22 

22 

26 

26 

28 

29 

27 

26 

31 

43 

37 

22 

31 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

79 

77 

72 

73 

71 

73 

69 

70 

62 

63 

63 

69 

69 

67 

71 

64 

61 

62 

57 

58 

MIN 

49 

53 

51 

44 

43 

45 

48 

41 

43 

39 

39 

41 

41 

42 

42 

41 

42 

40 

36 

EAGLE  MTN 

MAX 

90 

90 

90 

88 

89 

84 

87 

8  6 

84 

83 

84 

81 

84 

76 

75 

73 

78 

65 

64 

65 

78 

83 

73 

67 

73 

79 

76 

77 

73 

63 

78 

MIN 

66 

64 

64 

64 

63 

6  2 

6  9 

57 

57 

58 

59 

55 

59 

59 

57 

51 

52 

51 

48 

49 

56 

53 

55 

55 

55 

53 

52 

47 

46 

55 

EAST  PARK  RES 

MAX 

84 

82 

77 

81 

72 

68 

67 

74 

70 

70 

63 

70 

67 

63 

63 

62 

58 

56 

63 

68 

73 

74 

65 

57 

55 

62 

55 

56 

55 

54 

66 

MIN 

44 

45 

49 

43 

49 

4  0 

35 

36 

43 

40 

44 

45 

37 

37 

34 

33 

35 

32 

35 

33 

37 

37 

38 

31 

35 

42 

37 

39 

31 

38 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

97 

94 

84 

80 

72 

72 

77 

87 

90 

80 

75 

63 

86 

63 

65 

79 

70 

72 

73 

75 

80 

83 

70 

70 

73 

74 

79 

73 

67 

65 

77 

MIN 

58 

59 

48 

52 

52 

41 

47 

52 

43 

46 

44 

49 

52 

53 

48 

45 

42 

41 

44 

45 

45 

37 

44 

51 

44 

44 

36 

33 

36 

45 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

94 

89 

94 

93 

87 

89 

91 

9  0 

89 

87 

85 

65 

77 

75 

78 

62 

71 

70 

69 

80 

87 

76 

74 

77 

79 

63 

61 

79 

70 

73 

81 

MIN 

56 

60 

54 

55 

51 

55 

52 

50 

52 

48 

49 

49 

51 

57 

55 

46 

44 

42 

40 

39 

42 

42 

46 

53 

47 

46 

43 

42 

42 

46 

ELECTRA  PH 

MAX 

83 

77 

78 

76 

73 

73 

77 

75 

70 

72 

74 

66 

63 

61 

63 

60 

57 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

61 

59 

55 

53 

57 

67 

MIN 

45 

48 

46 

46 

49 

46 

43 

41 

45 

49 

43 

45 

43 

49 

40 

42 

36 

31 

34 

35 

37 

38 

40 

43 

38 

44 

46 

40 

29 

41 

ELK  VALLEY 

MAX 

64 

63 

71 

62 

57 

68 

66 

59 

60 

56 

57 

44 

44 

44 

49 

52 

49 

55 

60 

59 

60 

55 

53 

55 

55 

51 

46 

45 

42 

53 

55 

MIN 

42 

35 

39 

43 

43 

34 

31 

34 

43 

35 

43 

40 

33 

37 

37 

37 

33 

38 

36 

38 

47 

41 

29 

31 

43 

41 

36 

32 

22 

37 

ELSINORE 

MAX 

93 

62 

83 

73 

72 

90 

90 

90 

81 

76 

64 

85 

71 

65 

6  8 

69 

70 

67 

70 

79 

86 

76 

69 

73 

75 

80 

73 

67 

63 

72 

76 

42 

48 

42 

43 

45 

35 

40 

38 

38 

36 

34 

36 

41 

50 

40 

31 

37 

27 

40 

31 

29 

30 

40 

50 

34 

31 

29 

29 

40 

37 

ESCONOIDO 

MAX 

86 

78 

72 

70 

67 

71 

80 

63 

74 

75 

76 

60 

61 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

74 

75 

65 

67 

66 

66 

70 

67 

64 

63 

66 

70 

47 

53 

53 

52 

53 

43 

43 

41 

43 

42 

40 

42 

50 

55 

48 

40 

38 

35 

35 

37 

35 

37 

50 

54 

42 

38 

41 

44 

45 

43 

EUREKA   UB  CITY 

MAX 

62 

53 

54 

64 

62 

60 

61 

69 

60 

65 

62 

60 

55 

55 

57 

55 

54 

56 

57 

61 

56 

55 

54 

59 

58 

60 

53 

50 

54 

57 

57 

MIN 

47 

48 

50 

48 

4  8 

45 

43 

46 

48 

48 

55 

46 

42 

45 

46 

45 

44 

47 

44 

49 

52 

47 

48 

48 

54 

50 

42 

40 

35 

49 

46 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

78 

7  = 

78 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

75 

70 

65 

66 

65 

65 

63 

66 

69 

72 

71 

64 

62 

60 

62 

64 

62 

60 

61 

60 

67 

MIN 

47 

52 

46 

51 

55 

4  2 

42 

42 

43 

5  2 

45 

49 

45 

46 

39 

42 

46 

39 

39 

37 

41 

42 

44 

40 

39 

49 

43 

42 

31 

36 

43 

FAIRMONT 

MAX 

79 

77 

81 

77 

79 

71 

72 

74 

74 

72 

65 

67 

66 

65 

57 

56 

50 

52 

52 

55 

69 

72 

72 

66 

60 

65 

70 

59 

61 

48 

66 

MIN 

56 

5  5 

60 

57 

56 

5  0 

50 

52 

51 

53 

49 

47 

46 

48 

44 

43 

33 

28 

33 

39 

45 

46 

47 

44 

44 

45 

47 

39 

32 

31 

45 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

85 

80 

80 

78 

75 

74 

78 

78 

75 

74 

76 

72 

66 

65 

64 

64 

59 

61 

67 

67 

69 

67 

67 

64 

68 

62 

58 

55 

58 

69 

49 

54 

5; 

50 

48 

45 

44 

44 

47 

52 

52 

4  3 

46 

51 

38 

37 

35 

33 

32 

33 

31 

36 

36 

41 

38 

42 

40 

35 

22 

41 

FLEMING  FISH  +  GAME 

MAX 

67 

65 

69 

68 

62 

57 

60 

61 

55 

61 

61 

61 

55 

54 

46 

42 

48 

51 

58 

57 

55 

47 

51 

56 

57 

46 

40 

38 

38 

54 

34 

31 

3  5 

33 

31 

25 

30 

36 

35 

35 

33 

31 

40 

28 

33 

22 

29 

22 

23 

27 

29 

26 

21 

26 

42 

35 

30 

20 

20 

29 

FOLSOM  DAM 

MAX 

78 

79 

73 

77 

70 

70 

72 

73 

72 

67 

70 

71 

69 

59 

62 

62 

60 

58 

65 

64 

66 

65 

67 

62 

65 

64 

61 

60 

55 

55 

66 

56 

5  8 

50 

49 

49 

46 

45 

52 

52 

53 

48 

48 

47 

46 

40 

42 

40 

34 

30 

40 

45 

45 

47 

46 

44 

43 

49 

40 

32 

34 

45 

FONTANA  KAISER 

MAX 

92 

82 

7  6 

73 

6  4 

62 

90 

89 

60 

70 

81 

83 

78 

64 

67 

66 

66 

67 

74 

77 

78 

72 

77 

69 

64 

64 

74 

74 

63 

60 

51 

51 

50 

53 

51 

52 

50 

54 

51 

51 

53 

49 

47 

47 

45 

42 

41 

46 

49 

50 

FOREST  GLEN 

MAX 

70 

69 

65 

69 

53 

50 

51 

51 

54 

53 

57 

58 

55 

53 

51 

46 

44 

46 

32 

3  4 

37 

29 

34 

35 

34 

33 

31 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

26 

FORT  B I  DWELL 

MAX 

70 

71 

71 

67 

57 

57 

60 

60 

52 

52 

52 

61 

56 

50 

53 

41 

46 

48 

61 

58 

60 

55 

52 

55 

53 

48 

47 

39 

35 

36 

54 

30 

31 

30 

33 

42 

26 

25 

28 

40 

34 

28 

38 

32 

36 

2  4 

31 

20 

30 

26 

33 

40 

40 

24 

20 

39 

42 

28 

25 

15 

15 

30 

FOR  T  BRAGG 

MAX 

59 

5  8 

60 

56 

66 

62 

66 

62 

67 

65 

65 

65 

63 

61 

60 

63 

59 

58 

59 

60 

65 

55 

58 

60 

60 

59 

56 

58 

55 

55 

60 

MIN 

44 

48 

50 

48 

50 

43 

43 

45 

49 

45 

48 

54 

40 

43 

41 

43 

44 

45 

40 

40 

46 

45 

45 

46 

47 

52 

41 

42 

32 

35 

44 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

59 

59 

56 

64 

62 

6* 

61 

65 

63 

64 

65 

63 

60 

60 

56 

58 

59 

60 

60 

60 

55 

60 

58 

61 

58 

59 

56 

56 

56 

55 

59 

4  0 

45 

49 

44 

49 

39 

38 

40 

48 

42 

53 

52 

38 

40 

39 

42 

42 

42 

37 

45 

44 

43 

41 

48 

47 

50 

40 

42 

33 

46 

43 

FORT  JONES  RS 

MAX 

69 

71 

71 

60 

60 

60 

57 

60 

58 

57 

49 

50 

54 

52 

49 

52 

56 

63 

63 

58 

52 

50 

56 

51 

52 

45 

42 

44 

55 

M  1  N 

35 

32 

35 

28 

25 

27 

42 

27 

30 

30 

29 

27 

30 

32 

30 

30 

31 

32 

41 

41 

25 

26 

40 

42 

29 

28 

16 

26 

31 

FORT  ROSS 

MAX 

72 

65 

57 

63 

63 

64 

65 

61 

62 

62 

66 

64 

60 

60 

58 

58 

58 

63 

65 

63 

61 

63 

60 

58 

58 

56 

58 

57 

56 

54 

61 

M I  N 

46 

5  3 

54 

47 

54 

45 

43 

46 

57 

55 

53 

50 

49 

44 

44 

42 

42 

47 

44 

42 

50 

44 

47 

44 

44 

44 

43 

42 

38 

44 

46 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

83 

79 

79 

77 

75 

74 

77 

78 

75 

76 

74 

70 

60 

62 

63 

63 

58 

60 

65 

67 

67 

68 

69 

65 

65 

68 

64 

57 

55 

58 

68 

MIN 

49 

55 

48 

47 

50 

52 

44 

45 

45 

47 

42 

45 

44 

52 

40 

39 

36 

32 

36 

36 

35 

37 

40 

40 

38 

40 

46 

38 

30 

30 

41 

FRIANT   GOVT  CAMP 

MAX 

83 

8  4 

81 

80 

78 

75 

74 

79 

79 

74 

76 

74 

74 

63 

59 

64 

62 

58 

60 

66 

67 

69 

69 

70 

65 

66 

68 

65 

55 

55 

69| 

MIN 

52 

53 

50 

49 

49 

4  9 

47 

46 

44 

45 

45 

50 

42 

42 

39 

40 

35 

32 

33 

38 

39 

42 

43 

40 

37 

36 

43 

45 

29 

30 

42 

GEORGETOWN  RS 

MAX 

81 

80 

75 

67 

68 

72 

70 

66 

59 

54 

58 

58 

64 

67 

52 

53 

47 

M 1  N 

55 

54 

44 

45 

46 

49 

4  6 

42 

39 

36 

38 

34 

40 

45 

36 

36 

30 

GIANT  FOREST 

MAX 

63 

65 

66 

58 

56 

50 

57 

60 

55 

54 

55 

55 

51 

50 

40 

37 

34 

33 

32 

46 

55 

56 

55 

52 

45 

49 

53 

46 

37 

30 

49. 

MIN 

44 

44 

43 

40 

37 

40 

39 

40 

36 

34 

36 

34 

35 

35 

28 

24 

24 

19 

20 

26 

36 

37 

36 

29 

29 

29 

32 

27 

21 

21 

32 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

90 

81 

76 

67 

70 

73 

81 

88 

76 

73 

80 

8  6 

66 

66 

69 

68 

71 

70 

71 

78 

79 

67 

69 

71 

73 

74 

71 

67 

64 

69 

73 

MIN 

45 

54 

56 

55 

55 

44 

43 

39 

46 

51 

40 

42 

52 

52 

48 

38 

38 

33 

38 

34 

33 

35 

49 

52 

42 

40 

45 

44 

41 

36 

44, 

GILROY 

MAX 

83 

86 

64 

4  9 

61 

74 

71 

75 

78 

74 

74 

75 

77 

70 

62 

66 

64 

62 

59 

66 

71 

70 

72 

71 

62 

64 

66 

66 

61 

57 

56 

69 

MIN 

45 

53 

48 

50 

39 

40 

40 

46 

51 

44 

44 

50 

46 

39 

39 

39 

45 

36 

36 

42 

41 

42 

41 

36 

41 

41 

34 

33 

32 

42 

GLENNV I LLE 

MAX 

83 

76 

7.. 

69 

64 

7, 

78 

78 

68 

64 

68 

6  9 

65 

56 

52 

48 

47 

52 

61 

65 

69 

66 

66 

67 

61 

67 

59 

52 

45 

54 

64| 

MIN 

40 

45 

39 

39 

39 

36 

36 

36 

36 

35 

37 

34 

34 

42 

42 

39 

25 

29 

23 

26 

27 

27 

29 

29 

28 

25 

27 

31 

24 

18 

32 

GRANT  GROVE 

MAX 

69 

69 

6  0 

60 

59 

58 

64 

62 

62 

57 

53 

67 

54 

48 

40 

41 

35 

33 

40 

48 

60 

64 

59 

54 

44 

52 

55 

49 

36 

37 

52 

MIN 

42 

43 

40 

37 

36 

38 

36 

36 

37 

34 

33 

3  4 

32 

34 

26 

22 

22 

19 

22 

25 

36 

36 

34 

28 

28 

28 

30 

25 

19 

26 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

82 

79 

73 

75 

72 

68 

70 

74 

70 

54 

63 

6  9 

65 

60 

50 

58 

52 

52 

60 

63 

59 

69 

63 

65 

59 

60 

51 

53 

49 

54 

63 

M  1  N 

52 

54 

51 

49 

45 

4, 

47 

47 

44 

42 

47 

41 

43 

35 

36 

31 

35 

35 

39 

44 

40 

43 

40 

38 

36 

40 

34 

28 

30 

41 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  370  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

i 

MAX 

76 

72 

60 

70 

71 

70 
40 

70 

69 
40 

67 

52 

65 
46 

66 
47 

63 
47 

62 
36 

60 

39 

63 
35 

63 
41 

59 
38 

66 

39 

66 
38 

69 

37 

69 
42 

66 
37 

58 
42 

59 
50 

58 
41 

57 
51 

58 
38 

57 

38 

58 
29 

59 
38 

64.2 

42.2 

MAX 

77 

75 

67 

76 

76 

70 

72 
41 

72 
38 

70 

37 

73 
42 

72 
41 

69 
38 

67 
39 

62 
40 

60 
39 

58 
34 

57 
28 

50 
31 

52 

59 
31 

66 

40 

67 

35 

57 
35 

64 

35 

60 
34 

58 
36 

62 

37 

65 
38 

54 
29 

49 

64.5 
38.4 

MAX 

78 

81 

67 

58 

62 

70 

73 
4  6 

67 
46 

65 
50 

59 
52 

61 
46 

64 

48 

64 
43 

59 
46 

60 
42 

61 
47 

6  0 
46 

56 

4  0 

57 
42 

66 
44 

66 
43 

67 
42 

61 

47 

56 
46 

61 
42 

69 
47 

6  2 
42 

55 
40 

54 

35 

55 
40 

62.8 
45.5 

MAX 

74 

69 

61 

69 

72 

67 
40 

68 
41 

67 
44 

66 

54 

65 
52 

68 
49 

66 
48 

60 

45 

61 
46 

63 
39 

61 

45 

60 

45 

71 
48 

63 
43 

64 

36 

64 
43 

61 

39 

60 

44 

61 
42 

57 
38 

61 

64 

62 
42 

58 
45 

58 
41 

57 

40 

63.8 
45.3 

MAX 

84 

60 

80 

78 

75 

73 

77 

78 
40 

75 
44 

75 
46 

75 
41 

67 
40 

64 

40 

69 
50 

65 
40 

63 
34 

56 
30 

61 
28 

66 

32 

68 
31 

70 
32 

69 

33 

70 
36 

67 
37 

Si 

34 

68 

32 

62 

44 

60 

39 

55 
30 

57 
26 

69.1 
38.4 

MAX 

68 

71 

66 

57 

64 

63 

37 

6  0 
40 

53 
44 

58 
37 

50 
37 

52 
33 

52 
38 

48 
3  6 

50 
41 

55 
38 

57 

4  8 

63 
40 

55 
36 

57 
34 

56 
39 

48 

32 

47 
30 

42 

32 

56.1 
38.7 

MAX 

75 

78 

70 

74 

67 

66 

62 

65 

63 
39 

59 
3  0 

58 
34 

65 
36 

60 
32 

57 
33 

55 

26 

55 
27 

48 

23 

54 

2  8 

55 
27 

60 
26 

64 

26 

64 

32 

63 
25 

51 
22 

55 
29 

55 

44 

45 

33 

48 

28 

40 
17 

43 

23 

59.1 
29.3 

MAX 

92 

90 

87 

92 

90 

88 

86 

87 

86 

87 

85 

82 

65 
47 

82 
50 

74 

52 

74 
41 

76 
52 

67 

48 

64 
41 

70 
49 

SO 
50 

85 
40 

79 
41 

72 
53 

76 
42 

78 

41 

8  0 
39 

78 
38 

75 
42 

62 

50 

80.3 
47.0 

MAX 

83 

73 

67 

74 

75 

78 

77 

73 

71 

71 

71 

64 

50 

65 
41 

66 
43 

69 
3  6 

65 
39 

64 

43 

70 

4  5 

71 
41 

76 
37 

76 
44 

73 
40 

6  9 
44 

60 
46 

62 
43 

58 

52 

6  2 
41 

59 
45 

62 
36 

60 
39 

68.6 
44.9 

MAX 

90 

87 

80 

80 

77 

76 

60 

80 

84 

77 

74 

30 

78 

32 

76 
31 

66 
35 

58 
36 

63 
30 

62 
26 

63 
21 

63 
25 

63 
29 

72 

2  5 

80 
24 

71 
26 

70 

35 

66 

33 

71 

27 

75 
24 

70 
22 

65 
22 

54 
22 

72.4 
30.0 

MAX 

78 

77 

67 

72 
40 

72 
41 

70 

37 

69 

36 

69 

37 

68 
42 

66 
37 

69 
36 

65 
35 

59 
37 

48 

35 

54 
36 

51 
30 

49 

22 

55 
29 

52 
30 

57 
31 

66 

33 

64 

32 

57 
32 

59 
33 

60 
40 

51 
34 

45 
26 

49 

21 

61.4 
34.7 

MAX 
MIN 

70 
37 

74 
36 

70 
38 

68 

36 

61 
41 

56 
30 

58 
26 

61 

30 

62 
34 

54 
30 

50 
34 

50 
42 

52 
28 

47 
2  8 

51 

29 

50 
33 

45 

29 

46 

3  5 

50 
35 

52 
33 

57 
39 

59 

38 

46 

27 

50 
25 

52 

32 

51 
40 

50 
29 

40 

30 

38 
19 

36 
20 

53.6 
32.2 

MAX 
M  I  N 

89 
40 

84 

70 
43 

75 
45 

74 
43 

80 

35 

80 
35 

75 

36 

70 
40 

71 
50 

79 
41 

71 
39 

67 
46 

6  5 
45 

XI 

33 

64 

60 

67 

3  8 

71 

31 

72 
30 

73 
32 

70 

35 

62 

4  1 

62 
35 

66 

34 

68 

36 

69 
44 

57 
29 

57 
26 

61 
26 

69.7 
37.6 

MAX 
MIN 

71 
48 

71 
49 

67 
50 

71 
51 

65 

51 

65 
4  3 

64 

40 

64 

42 

61 

4  3 

56 
42 

59 
43 

55 
52 

58 
44 

56 
42 

57 
39 

52 
43 

55 
39 

56 
4  1 

61 
42 

58 

4  1 

60 
46 

65 
48 

60 

44 

57 
46 

62 
45 

56 
51 

58 

42 

56 
38 

52 
33 

48 

36 

59.9 
43.8 

MAX 
M  I  N 

67 
38 

61 

39 

59 
36 

57 
35 

55 

33 

60 

33 

60 

33 

58 

32 

64 

33 

51 
32 

55 
31 

53 
31 

47 
30 

43 
34 

41 

25 

41 

2 1 

32 
2 1 

40 
2  4 

49 
27 

59 
34 

61 

33 

56 
31 

52 
31 

51 

2  8 

61 
26 

51 
30 

48 
30 

42 

25 

35 
19 

48 

22 

51.9 
29.9 

MAX 
MI  N 

82 
57 

62 
61 

77 
53 

77 

52 

72 
48 

71 
41 

77 
46 

79 

52 

69 
46 

68 
49 

69 
48 

71 
46 

58 
42 

56 
42 

58 

33 

54 
34 

50 
35 

57 

33 

63 
36 

67 
40 

68 

44 

66 
45 

63 

44 

56 

47 

64 

38 

66 

39 

68 
44 

54 
34 

49 

29 

58 
31 

65.6 
43.0 

MAX 
MIN 

72 
40 

65 
41 

60 

40 

69 
35 

73 
33 

75 
39 

76 

36 

67 

35 

65 
35 

61 

32 

60 

33 

58 
30 

57 
27 

57 
25 

56 
25 

55 
24 

56 
24 

57 
23 

60 
20 

68 

32 

74 

32 

69 
34 

66 

31 

69 

32 

64 

30 

62 
29 

60 
30 

60 
30 

57 
29 

55 
24 

63.4 
31.0 

MAX 
MIN 

93 
60 

86 

59 

91 
56 

91 

60 

86 

55 

86 

57 

89 
57 

87 

55 

86 

54 

85 
54 

85 
52 

85 
53 

77 
55 

75 
56 

76 

57 

81 
49 

71 
52 

69 
42 

69 
47 

79 
43 

86 
44 

76 

45 

72 
5  1 

76 

56 

80 

52 

81 

50 

79 
47 

77 
46 

68 
4  7 

72 

80.5 
52.1 

MAX 
MIN 

94 
58 

88 
58 

93 
53 

93 
55 

90 

52 

87 

53 

92 
52 

90 
51 

89 

53 

88 
49 

86 
49 

87 
52 

76 
52 

77 
59 

77 
52 

82 
46 

71 
46 

70 
38 

70 
40 

79 
39 

86 
42 

78 
41 

74 
49 

78 
52 

80 

47 

63 
46 

79 
43 

79 
41 

69 
47 

74 

82.0 
48.7 

MAX 
MIN 

83 
50 

84 
44 

79 
41 

73 
41 

73 
35 

73 
34 

71 

36 

75 
34 

6  3 

35 

63 
36 

64 

30 

26 

59 

67 

74 

3  8 

69 
3 1 

65 
31 

61 
34 

68 

32 

59 
32 

49 

MAX 
MIN 

99 
56 

101 

60 

62 
56 

99 
65 

95 
57 

88 
47 

88 

49 

93 
50 

92 
48 

90 
46 

69 
51 

89 
50 

91 
50 

78 
62 

75 
58 

63 
42 

S3 
50 

76 
3  6 

73 
43 

75 
36 

82 
39 

86 

36 

81 

43 

76 
52 

81 
5  3 

85 
50 

86 

39 

82 
39 

78 

52 

72 

64.9 
48.  7 

MAX 
MIN 

88 
44 

78 
49 

83 
44 

84 

45 

77 
42 

80 
41 

79 
35 

80 

37 

81 

42 

75 
45 

74 
44 

73 
36 

73 
40 

71 
39 

\l 
33 

64 
42 

60 
33 

62 
26 

64 
34 

71 

30 

76 
35 

73 
31 

66 
34 

64 

34 

69 
36 

68 

33 

74 
51 

64 

33 

58 
40 

67 

72.2 
38.4 

MAX 
MIN 

93 
62 

92 
57 

90 
61 

91 
60 

91 
56 

89 

57 

86 

56 

86 

53 

87 

55 

88 

55 

88 

53 

84 

53 

86 
54 

77 
56 

74 

60 

74 

52 

74 
51 

65 
5  1 

65 
48 

64 
46 

72 
4  7 

81 

47 

78 
48 

78 
48 

77 
47 

79 
49 

80 
47 

75 
47 

76 

46 

63 

80.2 
52.4 

MAX 
MIN 

74 

33 

72 
36 

67 
36 

63 
34 

54 
42 

60 
26 

65 

30 

59 
37 

55 
40 

48 
31 

55 
30 

58 
41 

52 
33 

45 
33 

47 
23 

42 
24 

38 
18 

43 
26 

55 
25 

56 
29 

64 

33 

53 

33 

63 
27 

50 
27 

50 

32 

44 

35 

43 

25 

33 
22 

35 
0 

40 
1 8 

52.4 
29.3 

MAX 
MIN 

82 
48 

79 
48 

78 
45 

78 

39 

78 
42 

79 
47 

75 
54 

80 
41 

75 
43 

70 
41 

71 
36 

71 
45 

68 
43 

59 

4  6 

61 
38 

60 
32 

62 
30 

58 
26 

57 
29 

69 

37 

77 

37 

75 
39 

73 

35 

71 
39 

69 

3  7 

73 
38 

66 

32 

61 
31 

55 
30 

62 

69.8 
38.6 

MAX 
MIN 

60 

52 

78 

53 

73 
51 

64 

52 

70 
49 

73 
43 

72 
45 

72 
46 

70 
48 

69 
52 

67 
48 

69 
50 

67 
44 

62 

45 

63 
42 

67 
42 

64 

46 

61 
4  7 

70 
44 

68 
40 

70 
43 

71 
44 

67 
46 

59 
48 

65 
40 

60 
47 

59 
42 

61 
44 

58 
38 

60 

67.0 
45.8 

MAX 
MIN 

61 
64 

83 

66 

78 
65 

74 
60 

71 

57 

71 
55 

75 
55 

82 
58 

73 
56 

68 

52 

72 
55 

68 
57 

64 
53 

62 
54 

60 
49 

57 
49 

57 

44 

57 
4  5 

65 
47 

65 
49 

67 

70 

52 

70 
50 

65 

64 

70 

5  0 

67 

61 

57 
40 

58 

67.7 

MAX 
MIN 

85 
50 

75 
51 

81 
41 

76 
38 

73 
42 

82 
35 

83 
51 

BO 
51 

80 

41 

76 
44 

74 
38 

70 
45 

64 
40 

66 
38 

59 
34 

55 
33 

55 

30 

57 
26 

62 

71 

74 

69 

74 

« 

78 

37 

70 

68 

57 

55 

60 

70.2 

MAX 
MIN 

83 
55 

85 
57 

83 
52 

81 

54 

80 

52 

75 
50 

74 
48 

78 
51 

81 

53 

75 
54 

75 
48 

75 
45 

70 
50 

66 

50 

68 
46 

65 
39 

64 
42 

69 
37 

61 

33 

65 
39 

68 
38 

69 

6  8 

69 

65 

66 

67 

66 

61 

56 
29 

70.6 

MAX 
MIN 

84 

55 

83 
63 

60 
60 

78 
57 

75 
57 

75 
51 

78 
51 

80 

52 

76 
54 

76 

52 

78 
54 

71 
53 

63 
52 

65 
53 

64 
42 

63 
39 

62 
4  1 

60 
43 

64 
42 

67 

68 

69 

68 

66 

66 

67 

66 

61 

55 

67 
35 

69.5 

MAX 
MIN 

89 

45 

88 

52 

80 
51 

73 
51 

74 
42 

79 
37 

85 
40 

83 
40 

73 

36 

75 
42 

79 
41 

73 
41 

71 
43 

65 
52 

64 
35 

63 
34 

60 
34 

66 
31 

70 
31 

75 

76 

74 

68 

4  0 

64 

71 

66 

65 

57 

70 
27 

72.3 

MAX 
MIN 

78 
49 

58 
45 

67 
51 

63 
49 

65 
52 

66 

43 

66 

39 

61 
43 

59 

52 

62 
44 

58 
50 

61 
52 

59 
48 

62 
49 

60 

47 

61 
42 

58 
45 

56 
51 

65 
42 

60 
45 

62 
53 

60 

57 

60 

60 

59 

55 

52 

50 

50 
45 

60.0 

MAX 
MIN 

81 
44 

82 
48 

76 
48 

77 
45 

76 
50 

71 
44 

74 
41 

77 

41 

77 

46 

76 
47 

76 
44 

75 
42 

69 
44 

63 
44 

62 
36 

64 
40 

65 
40 

66 
28 

67 
3 1 

66 
32 

67 

69 

69 

68 

68 

68 

67 
54 

62 

56 

54 
28 

69.6 

MAX 
MIN 

77 
49 

75 
57 

70 
56 

63 
56 

66 

56 

64 
47 

68 
54 

68 

46 

67 
47 

66 
57 

66 
44 

68 
47 

65 
56 

66 
56 

66 
47 

65 
42 

69 
40 

7! 

72 

67 

67 

63 

67 

69 

65 

63 

65 

63 

63 

66 

40 

67.0 
48  .6 

MAX 
MIN 

72 
43 

65 
47 

65 
44 

69 
39 

67 
42 

67 
40 

67 
40 

67 

40 

61 
47 

61 
40 

61 

35 

61 
38 

59 
42 

51 
41 

49 
34 

52 
29 

47 

29 

43 
29 

47 

32 

56 
3 1 

70 

61 

56 

50 

56 

57 

56 

51 

42 

48 

30 

57.8 
37.3 

MAX 
MIN 

79 
42 

76 
45 

66 
44 

78 
44 

69 
44 

70 

37 

70 
34 

70 
38 

67 

50 

62 
40 

67 
47 

65 
44 

58 
31 

59 
34 

49 
33 

51 
40 

51 

35 

62 
32 

66 

32 

70 
33 

70 
39 

65 
36 

57 
38 

56 
40 

57 
38 

55 
50 

55 
34 

53 
36 

56 
24 

58 
35 

63.6 
38.3 

MAX 
MIN 

69 
52 

75 
43 

79 
45 

70 
44 

70 
44 

73 
47 

73 
39 

67 
38 

56 
50 

60 
36 

52 
45 

61 

43 

66 
40 

65 
41 

59 
34 

62 

32 

59 
35 

65 
32 

66 
38 

68 
36 

74 
40 

66 
40 

64 
40 

58 
36 

54 
46 

51 
49 

5e 

33 

55 

32 

57 
28 

50 
33 

64.1 
39.8 

MAX 
MIN 

75 
52 

68 

38 

68 
36 

67 
35 

60 
42 

65 

35 

66 
38 

64 

32 

60 
34 

50 
36 

51 

33 

58 
38 

62 
31 

49 
34 

49 
27 

46 

30 

44 
19 

44 

27 

57 
31 

64 

29 

63 
30 

57 

28 

58 
30 

50 
26 

49 
30 

44 

34 

38 
32 

38 
28 

42 
24 

50 
25 

55.2 
32.1 

MAX 
MIN 

85 
57 

80 
58 

72 
56 

67 
56 

67 

56 

69 
47 

76 
46 

85 
51 

72 
48 

68 

53 

76 
43 

84 
51 

62 
55 

67 
55 

64 

52 

68 
46 

70 
44 

71 
42 

71 
44 

78 
41 

76 
44 

65 
41 

68 
51 

69 

51 

70 
47 

70 
46 

65 
47 

63 
47 

66 
46 

68 
43 

71.1 
48.8 

See  reference  I 


»lng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


LOUU1UN 

Station 

Day  01  Monlh 

Average  | 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

MAX 

82 

83 

83 

81 

78 

79 

80 

79 

63 

56 

58 

5  8 

61 

74 

78 

79 

66 

63 

69 

75 

66 

6  2 

56 

65 

71.1 

LANCASTER 

MIN 

41 

48 

42 

41 

45 

38 

37 

34 

39 

45 

38 

35 

35 

47 

4  3 

38 

29 

26 

26 

28 

29 

32 

34 

36 

35 

28 

45 

32 

33 

27 

36.2 

las  Plumas 

MAX 

78 

71 

76 

74 

69 

62 

63 

59 

67 

65 

68 

69 

67 

62 

59 

65 

60 

60 

58 

58 

55 

66.2 

MIN 

54 

58 

58 

55 

55 

50 

52 

59 

53 

50 

54 

55 

51 

51 

38 

47 

43 

43 

44 

48 

48 

52 

50 

46 

47 

52 

48 

44 

45 

38 

49.6 

LAVA  6 EDS  NM 

MAX 

67 

70 

69 

66 

60 

53 

52 

46 

38 

36 

47 

55 

57 

58 

44 

47 

48 

44 

45 

37 

31 

39 

51.0 

MIN 

42 

44 

44 

42 

38 

31 

30 

41 

4  1 

29 

34 

42 

30 

30 

29 

30 

26 

32 

31 

40 

40 

33 

27 

31 

36 

41 

22 

25 

15 

25 

33.4 

LE  GRAND 

MAX 

82 

78 

75 

76 

73 

74 

77 

63 

64 

62 

67 

69 

69 

66 

67 

68 

61 

58 

54 

58 

68.4 

MIN 

45 

52 

45 

44 

49 

49 

41 

41 

4  5 

47 

46 

42 

40 

41 

39 

38 

32 

3  0 

32 

32 

32 

36 

39 

38 

33 

40 

48 

35 

29 

30 

39.7 

LEMON  COVE 

MAX 

83 

80 

79 

79 

73 

73 

77 

80 

61 

60 

62 

67 

67 

68 

69 

69 

67 

65 

67 

70 

52 

55 

59 

68.4 

MIN 

50 

54 

50 

54 

52 

47 

45 

44 

43 

47 

50 

47 

42 

46 

4  6 

41 

37 

35 

41 

36 

39 

39 

38 

40 

39 

40 

43 

43 

32 

33 

43.1 

LINDSAY 

MAX 

8  3 

79 

80 

78 

72 

72 

78 

80 

72 

7  2 

74 

69 

65 

70 

70 

68 

68 

68 

57 

59 

68.8 

MIN 

47 

51 

47 

47 

45 

45 

43 

45 

44 

44 

44 

43 

4  2 

to 

46 

41 

37 

36 

35 

34 

32 

37 

37 

39 

38 

37 

42 

44 

32 

31 

41.2 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

77 

7  7 

78 

57 

72 

72 

69 

71 

6  2 

61 

56 

66 

69 

71 

70 

68 

62 

64 

63 

67 

60 

56 

56 

66.7 

MIN 

46 

50 

46 

49 

49 

41 

40 

39 

40 

49 

42 

43 

44 

41 

36 

38 

36 

33 

39 

36 

35 

36 

42 

42 

34 

37 

42 

32 

30 

30 

39.9 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

75 

74 

77 

75 

75 

72 

72 

74 

59 

54 

50 

56 

69 

72 

75 

62 

60 

64 

70 

64 

60 

48 

58 

65.6 

MIN 

56 

57 

55 

53 

51 

50 

51 

49 

30 

60 

42 

45 

49 

41 

37 

37 

32 

31 

36 

41 

46 

50 

44 

39 

42 

44 

42 

36 

30 

38 

44.1 

LODI 

MAX 

79 

71 

73 

73 

70 

71 

71 

60 

58 

67 

65 

66 

67 

66 

63 

66 

64 

65 

60 

56 

56 

59 

66.3 

MIN 

47 

51 

45 

43 

53 

38 

4  4 

43 

4  8 

50 

42 

44 

4  2 

48 

35 

38 

34 

31 

34 

32 

36 

36 

40 

38 

38 

38 

50 

34 

34 

32 

40.6 

LONG  BEACH 

MAX 

75 

80 

71 

62 

64 

65 

76 

69 

70 

72 

70 

70 

68 

63 

62 

65 

66 

70 

71 

64 

6  3 

69 

70 

68.8 

MIN 

55 

59 

59 

58 

57 

52 

5  7 

55 

56 

57 

51 

54 

58 

58 

56 

47 

50 

47 

57 

48 

46 

50 

55 

57 

52 

54 

49 

55 

51 

47 

53.6 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

78 

8 1 

69 

62 

64 

70 

72 

73 

74 

72 

68 

64 

68 

73 

70 

67 

65 

69 

71 

70.0 

MIN 

55 

57 

58 

57 

50 

48 

5  3 

53 

52 

53 

47 

51 

56 

53 

48 

44 

44 

41 

46 

43 

43 

50 

56 

53 

51 

51 

50 

52 

49 

44 

50.3 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

70 

76 

64 

63 

65 

68 

70 

70 

6  7 

63 

68 

70 

65 

63 

66 

64 

68 

69 

66.9 

MIN 

52 

60 

59 

59 

55 

52 

56 

54 

56 

55 

50 

54 

59 

56 

50 

46 

46 

44 

45 

47 

47 

48 

57 

55 

52 

52 

54 

56 

53 

45 

52.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

61 

68 

66 

69 

68 

70 

72 

?2 

63 

67 

68 

65 

62 

65 

69 

68.8 

MIN 

59 

59 

57 

56 

55 

52 

54 

55 

50 

5  5 

50 

50 

57 

57 

52 

48 

49 

47 

49 

50 

50 

46 

55 

56 

52 

49 

52 

53 

51 

47 

52.4 

LOS  BANOS 

MAX 

83 

31 

75 

68 

67 

67 

69 

65 

59 

60 

70.4 

MIN 

45 

52 

48 

4  6 

48 

40 

40 

44 

46 

47 

44 

44 

45 

51 

42 

40 

36 

33 

32 

34 

37 

37 

43 

41 

39 

42 

50 

36 

32 

28 

41.4 

LOS  GATOS 

MAX 

58 

59 

65 

68 

68 

7 1 

7  i 

65 

6  1 

61 

64 

61 

55 

57 

66.3 

MIN 

47 

48 

48 

51 

52 

43 

43 

43 

4  3 

43 

43 

48 

46 

46 

38 

41 

40 

40 

43 

40 

40 

40 

47 

47 

43 

47 

48 

38 

38 

33 

43.6 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

MAX 

56 

60 

75 

78 

77 

69 

66 

69 

73 

69 

63 

55 

61 

71.3 

MIN 

43 

42 

42 

44 

46 

41 

39 

35 

58 

4  9 

37 

36 

3  8 

41 

39 

38 

29 

25 

30 

35 

33 

32 

34 

46 

40 

30 

37 

29 

33 

30 

37.0 

MADERA 

MAX 

7  9 

79 

72 

67 

67 

62 

65 

69 

70 

72 

7  i 

70 

70 

7  i 

64 

6 1 

57 

72.0 

MIN 

4  6 

53 

46 

43 

44 

4o 

43 

43 

40 

45 

41 

44 

41 

44 

38 

35 

33 

29 

31 

33 

32 

36 

39 

37 

33 

39 

46 

33 

27 

29 

39.0 

MANDEV I LLE  ISLAND 

MAX 

68 

70 

69 

72 

73 

74 

73 

70 

68 

65 

64 

59 

64 

66 

67 

63 

63 

64 

61 

63 

64 

57 

58 

59 

66.3 

MIN 

45 

45 

46 

43 

52 

42 

40 

43 

43 

43 

43 

42 

41 

45 

46 

44 

40 

38 

36 

32 

33 

37 

40 

40 

36 

40 

43 

37 

38 

30 

40.7 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

38 

54 

39 

37 

30 

37 

49.2 

MIN 

3  9 

37 

37 

34 

37 

3  3 

30 

33 

38 

29 

29 

37 

30 

30 

25 

24 

22 

29 

28 

30 

32 

32 

26 

28 

32 

35 

21 

20 

16 

19 

29.7 

MARICOPA 

MAX 

58 

68.6 

MIN 

67 

65 

62 

6  2 

56 

48 

52 

49 

33 

35 

50 

51 

48 

47 

49 

50 

51 

47 

50 

40 

41 

41 

4  6 

45 

45 

44 

47 

46 

41 

41 

48.3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

78 

64 

62 

56 

66.0 

MIN 

49 

53 

53 

47 

50 

42 

4  5 

44 

49 

56 

47 

50 

45 

47 

41 

43 

44 

42 

40 

39 

40 

43 

45 

46 

42 

44 

48 

44 

36 

37 

»5.0 

MARYSV I LLE 

MAX 

66 

62 

57 

67.8 

MIN 

51 

53 

52 

51 

53 

47 

45 

47 

48 

49 

51 

50 

51 

51 

42 

44 

42 

42 

41 

39 

40 

44 

45 

42 

41 

45 

45 

42 

38 

35 

45.5 

MC  CLOUD 

MAX 

46 

56.2 

MIN 

40 

34 

36 

3  4 

39 

JO 

28 

29 

31 

29 

31 

40 

32 

29 

26 

21 

25 

26 

30 

28 

31 

33 

27 

27 

3£ 

37 

28 

2E 

17 

20 

30.0 

MECCA   3  SE 

MAX 

74 

73 

82.4 

MIN 

56 

56 

55 

61 

54 

53 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

51 

45 

50 

45 

4  3 

39 

40 

4  2 

4C 

46 

51 

47 

43 

41 

46 

47 

48.5 

MERCED   FIRE   STA  2 

MAX 

83 

81 

59 

69.9 

MIN 

4  6 

51 

46 

46 

51 

41 

4  2 

42 

45 

4  7 

41 

44 

40 

36 

39 

35 

35 

32 

34 

34 

34 

4C 

38 

35 

38 

50 

36 

32 

27 

39.9 

MEYERS   4  SW 

MAX 

65 

58 

62 

62 

58 

54 

38 

44 

50.9 

MIN 

28 

2  8 

29 

2  7 

31 

27 

22 

2  4 

33 

30 

27 

26 

26 

35 

23 

26 

21 

14 

18 

19 

23 

25 

23 

24 

22 

24 

27 

18 

12 

11 

24.1 

MILL  CREEK  2 

MAX 

85 

84 

74 

81 

?3 

63 

70.6 

MIN 

65 

58 

59 

56 

50 

54 

60 

60 

6  7 

53 

54 

58 

52 

48 

44 

43 

40 

38 

4C 

49 

51 

43 

47 

48 

46 

53 

50 

46 

38 

39 

50.0 

MINERAL 

MAX 

7 1 

68 

68 

67 

61 

54 

37 

51.4 

MIN 

39 

37 

35 

33 

39 

31 

iC 

32 

39 

32 

31 

40 

38 

31 

2  5 

2  8 

25 

25 

26 

27 

29 

28 

3C 

27 

30 

35 

27 

28 

18 

24 

30.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

BG 

79 

78 

76 

75 

73 

68 

70 

62 

66.4 

MIN 

68 

62 

63 

62 

58 

58 

56 

57 

55 

56 

55 

53 

84 

51 

41 

44 

37 

39 

35 

44 

55 

54 

46 

48 

48 

4S 

50 

48 

41 

45 

51.1 

MODESTO 

MAX 

82 

78 

76 

73 

75 

63 

59 

69 

69 

69 

67 

6  3 

67 

61 

5f 

57 

60 

68.8 

MIN 

47 

52 

49 

46 

49 

41 

42 

44 

4  6 

47 

43 

46 

46 

50 

38 

40 

39 

36 

3e 

36 

38 

4  1 

41 

40 

41 

46 

52 

36 

37 

33 

42.7 

MONO  LAKE 

MAX 

60 

6  2 

62 

63 

52 

38 

46 

56 

53 

52 

51 

53 

52 

60 

5  2 

40 

53.2 

MIN 

33 

40 

40 

3  9 

42 

30 

3  2 

36 

36 

34 

34 

29 

29 

34 

32 

32 

21 

20 

21 

24 

25 

27 

25 

26 

25 

41 

34 

25 

18 

25 

30.3 

MONTEREY 

MAX 

90 

80 

63 

69 

68 

72 

64 

67.9 

MIN 

54 

52 

51 

51 

50 

46 

50 

43 

48 

4e 

48 

50 

49 

49 

43 

45 

45 

43 

46 

47 

47 

45 

47 

48 

44 

47 

49 

4] 

41 

42 

47.0 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

91 

80 

64 

61 

64 

70 

71 

72 

66 

5G 

6  0 

60 

67.4 

MIN 

49 

51 

50 

51 

54 

44 

42 

42 

4  I 

49 

47 

51 

45 

45 

41 

43 

42 

42 

43 

42 

43 

45 

46 

40 

45 

47 

42 

4  1 

38 

38 

44.8 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

68 

78 

60 

61 

63 

60 

66.2 

MIN 

51 

51 

54 

49 

48 

54 

hB 

43 

49 

53 

50 

50 

4  9 

52 

42 

43 

42 

42 

42 

47 

52 

4  9 

45 

47 

47 

41 

50 

46 

40 

40 

47.2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

5  2 

6  7 

63 

65 

64 

62 

50 

58 

MIN 

23 

25 

33 

38 

4  9 

37 

36 

36 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

71 

72 

67 

68 

72 

74 

55 

50 

55 

50 

39 

42 

55 

62 

58 

51 

48 

5  3 

52 

52 

4S 

40 

57.1 

MIN 

28 

38 

38 

28 

30 

34 

32 

33 

32 

27 

29 

27 

28 

24 

18 

24 

14 

16 

24 

28 

46 

42 

44 

32 

34 

36 

32 

36 

21 

22 

29^9 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

8  1 

80 

80 

73 

72 

66 

71 

73 

72 

68 

67 

72 

66 

61 

62 

60 

56 

52 

61 

67 

69 

72 

67 

55 

59 

60 

58 

56 

51 

51 

65.3 

MIN 

60 

60 

57 

56 

46 

46 

53 

57 

50 

47 

50 

49 

43 

41 

40 

38 

39 

40 

45 

51 

50 

48 

46 

44 

43 

46 

39 

37 

36 

37 

46.5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

79 

71 

66 

61 

57 

67 

70 

55 

61 

62 

61 

55 

48 

56 

44 

45 

48 

59 

61 

62 

52 

50 

48 

41 

48 

57.1 

MIN 

65 

62 

58 

50 

40 

45 

52 

45 

44 

50 

48 

36 

33 

33 

32 

34 

4  3 

51 

38 

41 

42 

30 

28 

35 

43.2 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

69 

68 

67 

51 

53 

58 

64 

44 

46 

46 

46 

55 

54 

45 

39 

35 

36 

MIN 

26 

26 

25 

22 

18 

28 

33 

20 

21 

26 

21 

32 

35 

21 

25 

8 

11 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CftL I FORNI A 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver. 

MOUNT    SHASTA   W8  CITY 

MAX 
MIN 

71 
40 

74 
40 

70 
41 

64 
38 

57 
34 

55 

33 

66 

29 

61 

35 

48 

37 

52 
28 

48 
39 

53 
37 

48 

33 

48 
29 

27 

26 

30 

38 

32 

62 
33 

62 
42 

51 
28 

56 
27 

45 

29 

44 

38 

45 
38 

47 

2  9 

38 

44 

45 
30 

53.5 
32.8 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 
MIN 

74 
57 

70 
50 

69 
52 

71 
49 

71 
51 

71 
52 

70 
6  2 

70 
51 

65 
49 

62 
47 

66 
47 

63 
51 

62 
46 

37 

31 

39 

29 

2  9 

31 

44 

8  3 

52 

6  2 
43 

50 
37 

62 
40 

63 
46 

61 
44 

57 
39 

43 
23 

52 
30 

61.8 
43.4 

NAC  I M  I  ENTO  DAM 

MAX 
MIN 

86 
AS 

83 
56 

82 
54 

74 
52 

70 
47 

77 
43 

78 
44 

83 
44 

82 
41 

76 
45 

78 
45 

79 
45 

73 
44 

61 
46 

3  8 

35 

34 

3  ? 

32 

36 

37 

37 

3  9 

61 
43 

65 
41 

66 
39 

71 
40 

66 
39 

63 
29 

58 
26 

71.2 
41.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

84 

75 

68 

70 

76 

71 

76 

72 

66 

71 

74 

67 

64 

66 

63 

70 

60 

61 

62 

62 

62 

57 

67.8 

MIN 

48 

52 

51 

61 

53 

41 

50 

44 

53 

50 

46 

4  9 

40 

40 

38 

40 

40 

39 

42 

39 

3  8 

41 

4  4 

42 

38 

51 

41 

40 

34 

35 

43.7 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 

89 

8* 

67 

88 
57 

88 

56 

85 

83 

81 

85 

85 

83 

8  1 

75 

77 

76 

75 

64 

63 

80 

76 

78 

75 

70 

73 

76.0 

MIN 

59 

56 

56 

54 

55 

52 

52 

57 

51 

50 

52 

63 

57 

50 

48 

48 

46 

4  3 

49 

46 

47 

53 

55 

46 

47 

44 

48 

49 

51.6 

NEVADA  CITY 

MAX 

75 

73 

66 

69 

67 

61 

64 

6  6 

66 

54 

56 

64 

59 

58 

51 

53 

49 

4  6 

54 

57 

49 

44 

49 

58.2 

MIN 

39 

40 

AO 

39 

40 

34 

34 

35 

39 

39 

37 

41 

35 

37 

3  3 

37 

28 

27 

28 

30 

32 

33 

34 

34 

3  3 

3  5 

41 

32 

24 

25 

34.5 

NEWARK 

MAX 

76 

83 

75 

58 

68 

68 

70 

71 

70 

72 

68 

6  9 

66 

62 

63 

60 

56 

68 

68 

65 

56 

56 

66.2 

MIN 

50 

56 

52 

55 

54 

46 

45 

A7 

51 

54 

48 

50 

45 

41 

42 

43 

42 

39 

44 

48 

43 

46 

45 

45 

43 

49 

4  7 

40 

33 

39 

46.1 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

81 

76 

75 

74 

72 

72 

74 

71 

74 

72 

74 

70 

67 

64 

65 

63 

56 

67 

57 

57 

67.8 

MIN 

41 

46 

45 

45 

48 

40 

40 

41 

44 

47 

44 

45 

43 

50 

35 

38 

39 

32 

33 

33 

)6 

35 

4  0 

39 

38 

44 

50 

32 

37 

27 

40.2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

6? 

72 

63 

61 

63 

62 

63 

65 

63 

65 

65 

65 

62 

66 

64 

64 

66 

65 

72 

65 

63 

65 

64.2 

MIN 

52 

61 

57 

56 

57 

55 

53 

51 

54 

56 

51 

50 

58 

55 

51 

45 

50 

48 

54 

48 

44 

49 

55 

59 

50 

48 

50 

56 

43 

47 

52.1 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

82 

81 

73 

77 

73 

7A 

72 

79 

79 

71 

70 

69 

71 

61 

50 

54 

59 

64 

67 

64 

6  7 

62 

51 

45 

66.5 

MIN 

47 

48 

44 

45 

45 

42 

40 

42 

42 

43 

41 

40 

37 

41 

36 

35 

26 

29 

3  2 

32 

34 

35 

36 

39 

38 

26 

21 

37.7 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

78 

80 

74 

74 

74 

69 

72 

75 

7  1 

73 

71 

74 

69 

63 

63 

61 

65 

66 

60 

55 

55 

67.2 

MIN 

49 

53 

43 

47 

50 

42 

42 

42 

48 

48 

43 

47 

43 

46 

38 

42 

35 

31 

3  3 

35 

4  2 

44 

44 

39 

36 

45 

50 

33 

30 

34 

41.8 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

77 

75 

58 

66 

69 

73 

71 

68 

65 

68 

70 

65 

63 

65 

62 

61 

62 

6  1 

59 

58 

55 

64.9 

MIN 

50 

54 

54 

56 

51 

46 

48 

49 

55 

54 

48 

52 

45 

48 

42 

47 

44 

44 

43 

4  3 

4  2 

44 

48 

49 

44 

52 

45 

40 

37 

40 

47.1 

OCEANS  I DE 

MAX 

71 

74 

65 

68 

65 

65 

64 

66 

67 

69 

68 

68 

64 

67 

68 

66 

70 

70 

70 

65 

67.9 

MIN 

51 

54 

54 

52 

57 

47 

54 

49 

52 

56 

55 

47 

57 

57 

60 

45 

45 

43 

44 

44 

43 

41 

54 

46 

46 

44 

48 

51 

49 

43 

49.3 

OJAI 

MAX 

85 

89 

77 

71 

72 

78 

90 

88 

81 

72 

83 

75 

64 

66 

71 

70 

70 

75 

81 

82 

74 

77 

75.0 

MIN 

48 

46 

49 

48 

51 

40 

44 

44 

42 

42 

40 

43 

44 

51 

39 

35 

37 

35 

34 

39 

37 

37 

4  3 

48 

41 

37 

37 

48 

35 

37 

41.8 

ORANGE  COVE 

MAX 

82 

83 

78 

7  9 

78 

72 

72 

77 

79 

72 

72 

73 

68 

64 

63 

62 

57 

60 

67 

55 

69.2 

MIN 

50 

54 

47 

49 

50 

45 

47 

45 

45 

44 

46 

45 

44 

50 

45 

42 

34 

33 

36 

3  5 

37 

37 

4  0 

39 

36 

38 

42 

44 

30 

30 

41.9 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

74 

58 

55 

63 

64 

63 

64 

61 

59 

58 

59 

59 

56 

56 

65 

5  8 

61 

62 

5 1 

53 

58.5 

MIN 

50 

43 

50 

43 

50 

42 

38 

43 

49 

38 

49 

52 

40 

34 

41 

41 

41 

43 

40 

43 

52 

36 

37 

46 

51 

41 

32 

30 

43 

42.7 

ORLAND 

MAX 

87 

83 

75 

81 

69 

72 

72 

74 

69 

63 

64 

72 

65 

63 

62 

60 

57 

66.9 

MIN 

46 

47 

48 

47 

50 

50 

37 

41 

47 

44 

45 

45 

41 

39 

3  7 

37 

42 

39 

40 

35 

39 

40 

4  0 

38 

41 

45 

38 

40 

40 

38 

41.9 

ORLEANS 

MAX 

71 

70 

70 

59 

66 

63 

65 

55 

55 

58 

57 

56 

54 

53 

53 

61 

44 

58.0 

MIN 

47 

46 

47 

46 

43 

42 

41 

42 

47 

44 

45 

47 

42 

41 

41 

41 

40 

42 

42 

45 

53 

41 

40 

40 

44 

50 

41 

38 

34 

39 

43.0 

OROVILLE 

MAX 

83 

82 

75 

79 

72 

71 

73 

75 

7  2 

65 

68 

72 

Jl 

63 

62 

6  0 

68 

65 

66 

66 

62 

60 

56 

57 

67.3 

MIN 

50 

51 

51 

50 

54 

A7 

42 

45 

54 

49 

50 

4  9 

50 

51 

44 

46 

4  0 

37 

39 

39 

41 

46 

46 

44 

44 

54 

48 

44 

32 

35 

45.7 

OXNARD 

MAX 

69 

76 

70 

63 

66 

66 

65 

64 

61 

66 

63 

65 

63 

63 

67 

67 

66 

70 

72 

72 

66 

59 

5  9 

6  9 

65 

6  = 

68 

70 

66.2 

MIN 

49 

55 

57 

54 

56 

45 

47 

51 

47 

49 

46 

46 

51 

54 

43 

42 

44 

42 

46 

46 

44 

43 

43 

4  9 

45 

43 

41 

50 

42 

42 

47.1 

PALMDALE 

MAX 

80 

83 

84 

81 

80 

76 

79 

77 

78 

72 

68 

66 

63 

60 

58 

57 

60 

7  1 

7  3 

72 

6  7 

62 

67 

75 

6  8 

64 

56 

64 

69.8 

MIN 

47 

57 

51 

46 

46 

42 

43 

42 

52 

52 

41 

40 

41 

50 

38 

35 

28 

27 

27 

35 

35 

37 

39 

36 

39 

35 

42 

35 

34 

31 

40.1 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

81 

81 

84 

80 

79 

76 

78 

77 

84 

59 

60 

56 

6 1 

73 

73 

80 

64 

62 

68 

6  7 

63 

55 

62 

69.9 

MIN 

41 

50 

46 

39 

40 

37 

36 

35 

A  6 

41 

35 

34 

37 

47 

35 

28 

26 

22 

24 

30 

30 

30 

36 

36 

34 

30 

35 

29 

31 

26 

34.8 

PALM  SPRINGS 

MAX 

102 

87 

97 

94 

86 

87 

95 

86 

8n 

82 

80 

76 

7  5 

78 

78 

84 

77 

77 

78 

84 

83 

78 

75 

?5 

79 

83.4 

MIN 

57 

58 

54 

53 

51 

51 

53 

49 

50 

51 

49 

49 

49 

49 

46 

43 

47 

42 

42 

41 

45 

42 

42 

52 

46 

44 

44 

40 

40 

48 

47.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

75 

79 

71 

58 

72 

6  8 

70 

70 

69 

7 1 

67 

61 

60 

56 

66 

6  8 

61 

69 

59 

68 

65 

55 

64.6 

MIN 

48 

47 

54 

48 

49 

42 

40 

43 

48 

52 

44 

43 

44 

3  8 

42 

40 

38 

36 

37 

40 

41 

42 

48 

38 

46 

43 

38 

30 

33 

42.5 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

80 

79 

70 

71 

72 

7  3 

74 

70 

58 

64 

54 

53 

56 

68 

70 

66 

55 

66.3 

MIN 

53 

51 

51 

49 

50 

A  9 

47 

48 

51 

44 

43 

4  6 

45 

35 

31 

37 

30 

30 

31 

41 

56 

48 

43 

49 

40 

44 

4  3 

39 

31 

30 

42.8 

PAR AD  I SE 

MAX 

86 

80 

70 

67 

69 

58 

58 

6  0 

63 

61 

68 

58 

5  0 

55 

63.9 

MIN 

51 

51 

50 

46 

48 

44 

46 

44 

4  7 

45 

44 

4  6 

43 

44 

3  6 

38 

38 

32 

38 

38 

44 

40 

38 

42 

46 

37 

37 

28 

32 

41.8 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

91 

92 

86 

9 1 

91 

88 

87 

85 

76 

74 

64 

65 

63 

76 

8 1 

79 

67 

80 

8  1 

79 

78 

79 

70 

60.5 

MIN 

62 

59 

60 

63 

64 

62 

60 

56 

58 

60 

58 

55 

58 

58 

54 

51 

53 

51 

53 

46 

47 

46 

55 

57 

57 

64 

55 

52 

47 

47 

55.3 

PASADENA 

MAX 

90 

83 

67 

76 

88 

70 

70 

72 

73 

76 

7  7 

70 

67 

6  9 

70 

75 

6  7 

6  3 

68 

71 

73.6 

MIN 

56 

58 

56 

50 

54 

46 

49 

51 

A8 

51 

46 

49 

54 

56 

46 

41 

43 

40 

41 

44 

44 

44 

47 

55 

44 

43 

41 

48 

46 

38 

47.6 

PASO  ROBLES 

MAX 

90 

83 

79 

80 

63 

61 

66 

70 

73 

76 

72 

66 

68 

70 

70 

6  9 

65 

58 

63 

72.1 

MIN 

39 

53 

40 

49 

39 

40 

35 

34 

34 

47 

37 

35 

36 

47 

31 

29 

28 

27 

25 

28 

3  0 

30 

3  6 

36 

30 

29 

39 

43 

23 

20 

35.0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

88 

77 

82 

75 

78 

70 

61 

62 

60 

63 

67 

68 

74 

70 

5  6 

66 

67 

66 

68 

60 

57 

61 

69.8 

MIN 

43 

53 

Hi 

48 

42 

39 

38 

38 

37 

47 

42 

38 

39 

44 

33 

32 

3  0 

28 

28 

30 

32 

34 

39 

39 

32 

33 

40 

40 

24 

21 

36.9 

PERRIS 

MAX 

92 

83 

82 

76 

71 

68 

88 

72 

84 

85 

75 

63 

6  7 

65 

67 

65 

69 

76 

82 

75 

66 

7  1 

69 

75 

68 

66 

60 

68 

74.7 

MIN 

46 

53 

43 

45 

45 

38 

39 

42 

40 

41 

36 

42 

46 

52 

49 

37 

34 

31 

35 

35 

34 

40 

40 

48 

39 

34 

32 

32 

41 

33 

40.1 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

78 

74 

74 

76 

75 

70 

65 

65 

65 

72 

72 

72 

75 

71 

6  8 

63 

63 

61 

62 

60 

62 

61 

68.4 

MIN 

47 

52 

5  2 

51 

52 

39 

37 

40 

52 

50 

46 

50 

39 

44 

36 

39 

39 

44 

36 

34 

41 

38 

43 

50 

48 

52 

39 

40 

34 

41 

43.5 

PISMO  BEACH 

MAX 

74 

70 

75 

70 

62 

78 

62 

74 

59 

64 

65 

67 

6  7 

64 

59 

68 

68.0 

MIN 

54 

54 

54 

51 

49 

A  9 

47 

45 

46 

50 

52 

46 

48 

50 

45 

47 

41 

39 

40 

41 

52 

47 

50 

41 

44 

42 

42 

42 

42 

40 

46.3 

PLACERVILLE 

49 

59 

5  8 

60 

64 

60 

62 

60 

59 

57 

53 

49 

50 

62.3 

MIN 

43 

45 

41 

43 

48 

AO 

38 

40 

43 

49 

42 

46 

39 

42 

37 

38 

32 

31 

32 

34 

35 

36 

40 

40 

36 

40 

40 

35 

27 

27 

38.6 

PLACERVILLE  IFG 

74 

59 

67 

54 

62 

57 

59 

53 

49 

47 

50 

61.8 

MIN 

58 

57 

58 

54 

49 

50 

48 

51 

49 

47 

48 

50 

44 

47 

39 

39 

38 

36 

35 

36 

46 

45 

45 

41 

40 

44 

44 

39 

31 

34 

44.8 

Dl  A  T  1  M  A 

MAX 

80 

79 

68 

63 

65 

5  7 

5  5 

54 

61 

60 

58 

5  0 

48 

48 

5  0 

48 

49 

49 

59.8 

MIN 

44 

41 

AO 

43 

41 

42 

32 

34 

43 

44 

36 

42 

36 

39 

36 

37 

30 

30 

35 

42 

45 

38 

34 

30 

34 

43 

34 

32 

25 

35 

37.2 

PO INT  ARENA 

MAX 

60 

68 

62 

56 

69 

63 

64 

65 

68 

65 

63 

66 

63 

58 

66 

60 

59 

56 

59 

60 

60 

55 

60.4 

MIN 

41 

47 

50 

42 

48 

41 

39 

41 

44 

44 

49 

82 

40 

46 

39 

39 

40 

45 

39 

42 

50 

42 

42 

46 

45 

51 

39 

39 

38 

41 

43.4 

POINT   ARGUELLO  WB 

MAX 

67 

73 

58 

57 

65 

69 

60 

60 

62 

68 

72 

63 

61 

60 

57 

58 

88 

58 

62 

67 

70 

59 

65 

64 

63 

62 

64 

62 

57 

61 

62.7 

MIN 

51 

54 

53 

52 

51 

46 

46 

46 

48 

49 

46 

43 

42 

44 

44 

45 

43 

43 

34 

34 

38 

36 

44 

47 

41 

39 

49 

46 

43 

43 

44.7 

PT  PIEDRAS  blancas 

MAX 

66 

67 

59 

60 

67 

76 

59 

56 

67 

68 

69 

67 

60 

60 

63 

60 

63 

60 

66 

65 

63 

57 

57 

61 

64 

60 

65 

60 

57 

63 

62.8 

MIN 

51 

53 

64 

52 

52 

52 

49 

44 

48 

51 

51 

53 

53 

53 

44 

46 

45 

45 

46 

47 

48 

47 

52 

52 

49 

48 

52 

49 

40 

44 

49.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POMONA 

MAX 

89 

80 

74 

64 

66 

75 

90 

89 

75 

66 

79 

83 

71 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

75 

76 

68 

67 

72 

70 

76 

65 

63 

64 

73 

72  .7 

47 

51 

51 

52 

49 

41 

46 

41 

41 

48 

40 

41 

48 

53 

43 

37 

34 

33 

32 

35 

36 

36 

48 

48 

39 

38 

37 

42 

43 

35 

42.2 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

72 

76 

71 

62 

70 

69 

69 

68 

67 

69 

67 

70 

65 

60 

61 

63 

61 

58 

66 

64 

70 

67 

63 

63 

61 

60 

69 

58 

56 

46 

50 

49 

37 

41 

40 

3  9 

43 

42 

43 

43 

43 

41 

41 

39 

35 

39 

38 

36 

35 

36 

40 

42 

43 

33 

45 

43 

38 

30 

33 

40.2 

PORTERVILLE 

MAX 

82 

83 

78 

80 

78 

73 

78 

78 

79 

73 

72 

73 

70 

65 

63 

64 

63 

59 

60 

67 

68 

66 

69 

71 

67 

65 

69 

68 

54 

54 

69.7 

49 

55 

48 

49 

48 

46 

43 

45 

44 

45 

45 

44 

43 

48 

43 

41 

36 

36 

35 

35 

35 

39 

42 

41 

47 

43 

45 

49 

31 

30 

42.7 

PORTOLA 

MAX 

71 

68 

71 

67 

64 

61 

67 

66 

60 

53 

60 

57 

58 

53 

49 

45 

46 

48 

56 

65 

64 

59 

55 

58 

53 

51 

44 

40 

36 

45 

56.4 

29 

27 

30 

27 

32 

26 

21 

26 

29 

32 

29 

29 

25 

30 

26 

28 

21 

25 

19 

20 

23 

26 

26 

19 

23 

32 

32 

26 

1  9 

17 

25.8 

POSEY  3  E 

MAX 

77 

69 

67 

64 

57 

64 

70 

70 

62 

59 

62 

63 

59 

46 

46 

40 

41 

40 

63 

62 

68 

62 

61 

54 

62 

53 

51 

48 

35 

53 

57.6 

45 

4  1 

46 

37 

38 

33 

34 

39 

36 

35 

36 

36 

37 

34 

30 

27 

26 

24 

24 

24 

36 

34 

34 

30 

31 

30 

29 

26 

22 

23 

32.8 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

85 

75 

8  0 

77 

75 

70 

66 

67 

65 

62 

56 

60 

61 

65 

73 

69 

57 

58 

56 

56 

55 

66.2 

M 1 N 

40 

44 

4  2 

41 

30 

35 

52 

38 

48 

34 

33 

35 

35 

32 

28 

36 

41 

42 

33 

24 

34 

37.0 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

82 

82 

80 

78 

72 

70 

80 

8  0 

72 

74 

72 

69 

61 

56 

60 

58 

53 

59 

59 

65 

67 

67 

57 

56 

66 

65 

60 

57 

54 

60 

66.4 

MIN 

37 

37 

37 

35 

36 

31 

30 

32 

30 

35 

32 

31 

31 

40 

26 

24 

26 

2  3 

25 

24 

25 

26 

31 

31 

26 

27 

32 

27 

23 

16 

29.5 

QUINCY  RS 

MAX 

72 

75 

65 

70 

70 

6  8 

65 

64 

67 

57 

57 

64 

63 

61 

55 

55 

56 

53 

55 

58 

60 

59 

62 

52 

55 

54 

50 

53 

43 

49 

59.6 

MIN 

35 

34 

35 

37 

40 

30 

30 

31 

35 

37 

37 

37 

35 

38 

33 

32 

2  3 

25 

23 

24 

27 

33 

30 

30 

35 

43 

35 

30 

20 

22 

31.9 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

94 

84 

62 

72 

71 

64 

90 

90 

81 

75 

82 

86 

67 

62 

67 

68 

70 

70 

72 

78 

62 

72 

67 

72 

72 

80 

72 

66 

63 

70 

75.4 

MIN 

48 

50 

42 

48 

4  6 

3b 

40 

44 

41 

37 

35 

45 

40 

52 

43 

33 

30 

28 

42 

34 

34 

35 

38 

45 

32 

33 

28 

27 

36 

31 

36.4 

RANDSBURG 

MAX 

80 

75 

76 

78 

74 

75 

73 

75 

78 

73 

70 

70 

64 

64 

60 

54 

54 

55 

55 

69 

72 

68 

63 

62 

64 

68 

67 

58 

52 

60 

66.9 

MIN 

60 

59 

55 

50 

54 

51 

51 

51 

52 

50 

45 

50 

48 

43 

40 

42 

44 

31 

35 

42 

48 

46 

46 

42 

43 

42 

49 

36 

35 

39 

46.0 

RED  BLUFF   KB  AP 

MAX 

86 

74 

62 

70 

73 

74 

74 

67 

61 

64 

66 

64 

67 

67 

62 

62 

60 

66 

65 

70 

74 

66 

63 

55 

59 

56 

59 

56 

55 

53 

65.7 

MIN 

52 

50 

52 

50 

53 

47 

39 

46 

51 

40 

50 

46 

45 

42 

39 

38 

39 

40 

38 

38 

45 

43 

41 

39 

46 

52 

42 

43 

38 

40 

44.2 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

90 

a: 

83 

72 

72 

76 

77 

67 

62 

65 

56 

59 

67 

67 

63 

62 

63 

66 

70 

71 

75 

67 

65 

55 

56 

55 

62 

52 

60 

51 

66.2 

MIN 

60 

53 

53 

53 

55 

53 

45 

49 

49 

40 

47 

52 

48 

49 

42 

39 

44 

43 

40 

43 

48 

45 

47 

40 

49 

49 

39 

44 

38 

41 

46.6 

REDLANDS 

MAX 

92 

79 

eo 

66 

67 

67 

90 

89 

81 

69 

85 

83 

6  2 

64 

67 

65 

70 

69 

72 

77 

79 

73 

64 

71 

71 

78 

70 

67 

65 

73 

74.2 

MIN 

55 

56 

50 

4  7 

4  6 

44 

50 

51 

48 

42 

43 

49 

46 

53 

50 

41 

40 

38 

38 

43 

43 

43 

43 

47 

42 

42 

40 

38 

41 

40 

45.0 

REDWOOD  CITY 

MAX 

82 

76 

69 

70 

72 

74 

73 

71 

7  2 

70 

ro 

67 

63 

66 

67 

63 

60 

67 

71 

70 

73 

69 

64 

66 

60 

67 

64 

59 

58 

60 

67.8 

MIN 

47 

54 

51 

48 

53 

42 

43 

45 

50 

51 

45 

49 

42 

44 

4  2 

48 

40 

39 

38 

39 

42 

40 

44 

46 

40 

47 

44 

42 

34 

41 

44.4 

RICHMOND 

MAX 

82 

79 

73 

59 

65 

72 

70 

71 

71 

64 

67 

72 

67 

64 

64 

63 

62 

59 

68 

69 

70 

71 

72 

60 

63 

61 

63 

59 

58 

58 

66.5 

MIN 

53 

55 

55 

56 

56 

46 

51 

51 

53 

56 

51 

55 

46 

49 

43 

48 

48 

49 

45 

44 

49 

48 

49 

50 

44 

49 

46 

45 

39 

42 

49.1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

93 

80 

76 

64 

63 

76 

38 

68 

78 

68 

80 

82 

73 

65 

67 

66 

69 

66 

70 

74 

76 

71 

64 

72 

69 

65 

75 

63 

62 

73 

72.6 

MIN 

48 

55 

49 

51 

49 

42 

43 

43 

44 

45 

41 

43 

46 

55 

47 

39 

51 

42 

50 

39 

36 

38 

46 

50 

40 

37 

40 

39 

41 

38 

44.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

96 

95 

81 

74 

60 

63 

80 

91 

90 

80 

69 

82 

84 

62 

67 

67 

67 

70 

67 

71 

76 

79 

74 

65 

72 

70 

77 

68 

65 

63 

74.2 

MIN 

50 

5  3 

45 

48 

46 

40 

41 

43 

43 

42 

44 

42 

44 

52 

45 

38 

47 

44 

47 

41 

38 

38 

42 

46 

39 

39 

35 

35 

38 

36 

42.7 

ROCKL I N 

MAX 

76 

78 

71 

75 

7b 

be 

72 

73 

73 

67 

71 

72 

70 

60 

64 

63 

58 

55 

65 

64 

64 

62 

66 

67 

67 

63 

60 

SB 

55 

55 

66.3 

MIN 

45 

46 

44 

44 

44 

40 

40 

40 

42 

43 

43 

41 

42 

43 

36 

36 

31 

29 

29 

33 

33 

35 

33 

34 

34 

35 

40 

37 

29 

30 

37.7 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

78 

72 

76 

71 

68 

70 

71 

70 

66 

69 

71 

70 

62 

63 

64 

56 

58 

66 

63 

66 

66 

62 

61 

64 

61 

62 

59 

57 

57 

56 

65.3 

MIN 

51 

53 

4  J 

51 

48 

4  3 

45 

46 

5i 

51 

46 

49 

46 

45 

38 

40 

41 

39 

38 

35 

39 

43 

44 

45 

40 

49 

42 

41 

37 

34 

43.9 

Sacramento  wb  city 

79 

72 

78 

72 

68 

70 

73 

72 

67 

68 

73 

71 

65 

65 

65 

60 

58 

67 

66 

69 

69 

64 

62 

64 

62 

63 

60 

58 

57 

58 

66.5 

MIN 

53 

55 

51 

51 

54 

46 

47 

48 

53 

53 

49 

51 

49 

49 

42 

43 

42 

41 

42 

41 

44 

45 

47 

47 

42 

50 

45 

42 

39 

36 

46.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

86 

70 

65 

70 

75 

77 

77 

73 

69 

71 

71 

65 

66 

65 

67 

65 

61 

70 

70 

71 

72 

71 

63 

60 

62 

58 

60 

59 

59 

59 

67.6 

MIN 

46 

50 

45 

52 

50 

39 

37 

41 

50 

47 

45 

46 

40 

42 

36 

42 

36 

37 

39 

35 

42 

37 

42 

43 

35 

49 

39 

38 

31 

saint  marys  college 

73 

75 

67 

70 

66 

70 

72 

66 

62 

66 

68 

65 

62 

60 

60 

60 

55 

57 

65 

65 

66 

68 

68 

67 

61 

60 

62 

60 

55 

56 

64.4 

MIN 

45 

47 

47 

51 

51 

32 

34 

37 

48 

45 

40 

38 

37 

41 

33 

36 

35 

35 

34 

35 

35 

33 

34 

34 

34 

36 

37 

34 

27 

Salinas  2  E 

92 

at 

79 

78 

70 

81 

81 

77 

71 

74 

77 

71 

62 

63 

62 

64 

61 

66 

70 

71 

75 

70 

65 

65 

66 

71 

70 

62 

62 

72 

71.1 

MIN 

52 

53 

52 

50 

49 

41 

41 

45 

40 

50 

45 

46 

45 

48 

39 

41 

40 

35 

36 

37 

36 

39 

45 

41 

39 

40 

40 

37 

32 

Salinas  faa  ap 

92 

83 

59 

68 

69 

80 

73 

72 

71 

74 

76 

71 

59 

62 

62 

63 

60 

67 

71 

71 

76 

70 

64 

64 

65 

69 

61 

57 

57 

62 

68.3 

MIN 

54 

54 

53 

52 

48 

43 

49 

48 

43 

48 

46 

47 

46 

45 

41 

44 

40 

37 

39 

39 

41 

40 

46 

41 

42 

40 

46 

38 

33 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

81 

79 

76 

73 

70 

72 

74 

73 

67 

63 

67 

65 

61 

56 

57 

56 

52 

53 

65 

70 

72 

69 

64 

59 

59 

56 

50 

49 

52 

55 

63.6 

MIN 

60 

56 

53 

49 

4  1 

43 

50 

50 

45 

45 

43 

43 

41 

44 

35 

38 

34 

30 

40 

40 

41 

42 

41 

35 

36 

39 

39 

35 

29 

30 

41.8 

SALYER  RS 

70 

68 

72 

65 

63 

6  4 

59 

59 

54 

52 

55 

58 

56 

55 

55 

59 

58 

61 

64 

59 

57 

52 

51 

46 

58.8 

MIN 

42 

43 

45 

42 

35 

37 

40 

41 

51 

43 

41 

39 

41 

39 

42 

43 

40 

40 

44 

45 

42 

37 

34 

San  antonio  cn  mouth 

86 

81 

75 

68 

65 

83 

84 

7  9 

77 

72 

77 

77 

74 

57 

62 

60 

63 

63 

68 

75 

77 

71 

65 

66 

66 

73 

69 

63 

57 

66 

70.6 

MIN 

64 

64 

54 

51 

46 

5  2 

60 

64 

58 

51 

50 

59 

48 

49 

43 

40 

41 

42 

40 

50 

57 

50 

40 

47 

42 

47 

43 

45 

44 

SAN  ANTONIO  MISSION 

85 

88 
52 

85 

82 

75 

78 

82 

82 

78 

77 

79 

78 

73 

64 

64 

62 

60 

66 

72 

76 

74 

77 

72 

61 

68 

70 

68 

68 

60 

67 

73.0 

MIN 

40 

41 

37 

40 

36 

32 

37 

33 

38 

37 

37 

35 

42 

27 

26 

29 

26 

26 

27 

27 

28 

29 

39 

29 

30 

38 

29 

20 

2  3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

95 

81 

80 

67 

67 

88 

91 

91 

81 

72 

85 

83 

68 

64 

68 

66 

70 

67 

71 

79 

60 

75 

65 

73 

71 

78 

72 

66 

69 

73 

75.2 

M  1  N 

45 

50 

45 

47 

46 

40 

43 

41 

41 

37 

38 

40 

41 

52 

4  9 

35 

45 

44 

47 

32 

36 

36 

40 

44 

38 

35 

36 

33 

38 

SANDBERG  we 

MAX 

73 

75 

72 

67 

62 

67 

67 

72 

67 

55 

63 

60 

61 

48 

44 

44 

42 

48 

49 

66 

66 

66 

57 

49 

59 

64 

56 

47 

37 

56 

58.7 

MIN 

59 

57 

53 

5  1 

47 

48 

55 

55 

50 

45 

44 

50 

43 

37 

37 

32 

30 

29 

31 

43 

52 

50 

40 

41 

40 

46 

40 

30 

24 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

72 

75 

68 

64 

65 

67 

68 

71 

67 

66 

68 

73 

64 

67 

67 

66 

69 

69 

71 

71 

71 

61 

66 

67 

68 

65 

65 

64 

65 

65 

67.5 

MIN 

53 

62 

60 

59 

53 

50 

50 

46 

57 

54 

50 

49 

59 

58 

55 

49 

47 

45 

45 

47 

45 

46 

57 

56 

53 

50 

51 

53 

53 

SAN  FERNANDO 

MAX 

90 

96 

78 

80 

70 

82 

90 

88 

81 

72 

83 

79 

64 

65 

71 

70 

70 

70 

72 

77 

76 

74 

66 

66 

73 

78 

68 

62 

64 

74 

75.0 

MIN 

69 

56 

45 

52 

52 

45 

48 

49 

47 

45 

42 

40 

54 

55 

43 

40 

48 

47 

49 

49 

42 

43 

50 

51 

45 

34 

40 

44 

44 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

83 

78 

71 

64 

64 

72 

65 

63 

56 

58 

66 

bl 

62 

58 

61 

57 

60 

6  2 

69 

66 

65 

63 

58 

62 

59 

61 

71 

54 

55 

55 

63.3 

MIN 

61 

5  4 

5  3 

54 

52 

60 

49 

48 

60 

54 

49 

3  2 

45 

47 

43 

49 

46 

49 

43 

43 

46 

44 

55 

55 

45 

50 

44 

43 

35 

48.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

79 

70 

59 

66 

66 

70 

69 

66 

67 

65 

68 

b5 

60 

59 

61 

60 

58 

67 

67 

66 

69 

65 

59 

63 

60 

64 

56 

56 

56 

57 

63.8 

MIN 

51 

54 

53 

50 

51 

46 

46 

48 

64 

53 

49 

50 

47 

48 

45 

46 

46 

45 

44 

43 

46 

45 

48 

48 

42 

51 

47 

44 

37 

SAN  FRANC  1  SCO  FOB 

MAX 

81 

72 

56 

64 

70 

6  9 

69 

68 

62 

68 

72 

64 

62 

61 

62 

62 

57 

68 

71 

70 

72 

68 

59 

64 

62 

62 

59 

58 

59 

57 

64.9 

MIN 

55 

53 

55 

56 

53 

55 

55 

55 

56 

56 

54 

51 

52 

49 

51 

50 

52 

54 

52 

52 

50 

54 

53 

51 

54 

51 

48 

46 

48 

52.7 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

91 

84 

79 

66 

65 

73 

86 

88 

79 

70 

79 

80 

74 

66 

71 

70 

71 

73 

74 

76 

76 

66 

68 

71 

71 

75 

66 

64 

68 

72 

73.9 

MIN 

50 

55 

54 

55 

57 

46 

48 

47 

4  5 

53 

45 

46 

53 

56 

50 

41 

42 

41 

37 

40 

41 

40 

52 

55 

45 

41 

48 

47 

48 

40 

47.3 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

86 

78 

58 

69 

64 

71 

74 

71 

66 

68 

70 

66 

61 

63 

61 

57 

61 

66 

70 

71 

73 

65 

58 

63 

63 

61 

60 

54 

55 

58 

65.4 

MIN 

48 

50 

51 

48 

47 

40 

43 

40 

45 

47 

44 

48 

37 

42 

37 

41 

35 

36 

38 

35 

40 

37 

42 

46 

37 

40 

37 

33 

28 

36 

41.0 

SAN  JACINTO 

MAX 

93 

84 

at 

81 

77 

9  2 

92 

91 

8  5 

79 

88 

8  6 

67 

66 

69 

69 

71 

70 

76 

79 

88 

78 

69 

74 

76 

81 

75 

66 

65 

64 

77.9 

MIN 

45 

48 

4  2 

36 

43 

35 

40 

41 

4  0 

37 

35 

41 

40 

51 

46 

33 

29 

27 

25 

32 

32 

34 

35 

41 

34 

32 

31 

30 

38 

32 

36.8 

SAN  JOSE 

MAX 

84 

77 

65 

72 

69 

73 

75 

72 

7  2 

71 

71 

68 

63 

66 

64 

60 

58 

69 

71 

68 

72 

68 

60 

66 

65 

66 

60 

58 

56 

58 

67.2 

MIN 

52 

57 

55 

56 

55 

47 

47 

48 

52 

55 

50 

50 

50 

50 

44 

46 

43 

42 

46 

43 

47 

49 

50 

50 

47 

50 

50 

43 

36 

41 

48.4 

See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

93 

83 

84 

59 

70 

77 

80 

77 

71 

70 

78 

81 

71 

64 

60 

66 

65 

64 

64 

70 

74 

76 

74 

59 

68 

72 

65 

66 

64 

68 

70 

.8 

MIN 

50 

50 

56 

42 

43 

46 

53 

50 

50 

45 

46 

46 

45 

44 

51 

47 

49 

48 

46 

50 

41 

41 

49 

41 

41 

47 

SAN  MATEO 

MAX 

83 

75 

66 

69 

69 

7.' 

73 

73 

70 

69 

71 

67 

63 

64 

64 

61 

60 

67 

72 

70 

73 

68 

60 

63 

62 

65 

62 

57 

57 

59 

66 

.8 

M  I  N 

43 

50 

50 

5  0 

47 

49 

46 

51 

47 

44 

41 

45 

48 

46 

49 

50 

45 

51 

47 

45 

39 

46 

48 

SAN  PEDRO 

MAX 

76 

71 

65 

62 

63 

67 

67 

69 

66 

63 

65 

6R 

65 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

64 

63 

59 

61 

65 

63 

61 

61 

63 

63 

64 

64 

.6 

MIN 

57 

53 

59 

59 

54 

51 

54 

4  9 

55 

50 

50 

49 

51 

56 

53 

53 

53 

56 

52 

SAN  RAFAEL 

MAX 

80 

77 

72 

72 

73 

71 

74 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

64 

65 

63 

61 

71 

70 

70 

7  0 

70 

59 

64 

65 

60 

62 

59 

60 

60 

67 

.6 

MIN 

46 

46 

48 

48 

54 

50 

5  2 

42 

47 

48 

4  8 

46 

46 

47 

43 

4  7 

47 

45 

50 

44 

53 

44 

47 

39 

48 

.  1 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

78 

81 

72 

62 

63 

68 

77 

77 

72 

70 

75 

7* 

66 

68 

71 

67 

70 

71 

75 

75 

73 

67 

69 

72 

69 

71 

68 

67 

67 

71 

70 

.9 

MIN 

° 

50 

56 

47 

1 

56 

56 

50 

44 

48 

41 

59 

46 

43 

47 

51 

5  1 

48 

48 

49 

53 

49 

41 

50 

.  6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

72 

80 

68 

63 

66 

68 

71 

71 

69 

65 

73 

68 

63 

69 

69 

75 

74 

6  9 

71 

75 

69 

66 

67 

70 

68 

58 

69 

65 

67 

72 

69 

.3 

MIN 

50 

48 

50 

48 

51 

45 

41 

42 

42 

44 

44 

46 

53 

50 

4  7 

44 

45 

53 

48 

48 

.  7 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

67 

74 

66 

63 

66 

64 

65 

63 

63 

65 

72 

67 

64 

67 

67 

73 

74 

66 

67 

70 

63 

60 

64 

67 

66 

61 

65 

64 

68 

70 

66 

.4 

MIN 

55 

52 

46 

47 

48 

48 

46 

42 

3 

40 

4  0 

39 

39 

39 

49 

56 

50 

45 

39 

44 

51 

49 

51 

47 

.  7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

83 

77 

63 

70 

72 

74 

70 

73 

72 

69 

69 

65 

65 

63 

64 

60 

67 

70 

66 

72 

68 

60 

66 

63 

67 

62 

62 

62 

58 

67 

.3 

MIN 

48 

56 

54 

* 

43 

45 

49 

5  2 

46 

48 

46 

45 

40 

40 

40 

4  1 

44 

40 

45 

47 

48 

47 

43 

48 

45 

36 

33 

45 

.  1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

88 

79 

57 

68 

68 

78 

70 

68 

70 

73 

77 

68 

63 

64 

62 

63 

62 

67 

67 

69 

70 

65 

57 

68 

64 

65 

65 

60 

60 

61 

67 

.2 

MIN 

42 

45 

43 

45 

4  3 

43 

35 

38 

39 

38 

40 

36 

40 

40 

45 

4  7 

38 

38 

40 

36 

33 

34 

41 

.7 

SANTA  MAR  I A  WB  AP 

MAX 

77 

79 

62 

63 

70 

74 

68 

66 

66 

74 

81 

69 

63 

60 

65 

63 

65 

65 

69 

74 

83 

67 

64 

67 

66 

63 

64 

65 

58 

67 

67 

.  9 

MIN 

5* 

° 

49 

49 

41 

46 

* 

44 

43 

* 

42 

3  8 

36 

36 

42 

35 

38 

45 

41 

48 

45 

40 

37 

44 

45 

40 

36 

43 

.5 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

61 

69 

66 

61 

63 

62 

64 

64 

62 

63 

61 

63 

64 

63 

63 

65 

68 

68 

78 

76 

67 

59 

66 

66 

63 

60 

66 

61 

68 

68 

64 

.9 

MIN 

58 

57 

57 

52 

55 

47 

55 

8 

58 

52 

51 

* 

51 

54 

55 

58 

52 

54 

52 

55 

51 

59 

53 

.9 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

76 

64 

63 

63 

64 

69 

65 

65 

62 

66 

64 

63 

63 

64 

69 

65 

68 

70 

71 

66 

56 

60 

64 

60 

63 

62 

60 

60 

70 

64 

.8 

MIN 

48 

55 

51 

51 

45 

41 

43 

41 

39 

39 

47 

40 

39 

38 

40 

36 

50 

43 

36 

33 

47 

47 

47 

43 

3  8 

44 

40 

38 

43 

.2 

SANTA  ROSA 

MAX 

81 

83 

73 

63 

72 

75 

75 

74 

72 

70 

70 

72 

64 

66 

66 

66 

65 

63 

72 

71 

72 

75 

71 

60 

63 

62 

58 

62 

58 

61 

66 

.5 

MIN 

45 

45 

49 

51 

50 

39 

36 

36 

41 

47 

47 

4  7 

37 

37 

35 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

38 

38 

44 

40 

42 

38 

38 

30 

30 

39 

.8 

SCOTIA 

MAX 

76 

77 

67 

60 

65 

64 

68 

69 

65 

58 

65 

60 

61 

57 

57 

58 

56 

55 

57 

63 

65 

61 

57 

57 

63 

59 

58 

55 

50 

48 

61 

.0 

MIN 

50 

46 

47 

48 

50 

44 

42 

43 

46 

46 

48 

54 

42 

42 

42 

45 

43 

* 

46 

41 

4  6 

48 

44 

46 

49 

53 

43 

38 

33 

34 

44.8 

SHASTA  DAM 

MAX 

82 

83 

73 

75 

71 

70 

69 

68 

65 

57 

70 

55 

62 

63 

62 

60 

57 

58 

65 

67 

64 

70 

63 

60 

33 

53 

51 

56 

53 

53 

63 

.6 

MIN 

64 

57 

57 

53 

53 

53 

51 

50 

49 

34 

44 

50 

46 

48 

4  3 

42 

43 

43 

44 

47 

47 

48 

47 

46 

47 

48 

43 

43 

39 

39 

47 

.  3 

SHELTER  COVE 

MAX 

58 

55 

55 

61 

6  0 

56 

60 

58 

60 

60 

62 

60 

59 

55 

57 

59 

63 

62 

60 

59 

60 

58 

57 

55 

56 

56 

54 

55 

56 

58 

.2 

MIN 

45 

48 

51 

49 

50 

49 

44 

53 

46 

53 

51 

49 

50 

46 

46 

47 

4  R 

48 

46 

48 

49 

46 

51 

50 

52 

48 

44 

42 

49 

48 

.  3 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

69 

72 

65 

72 

67 

66 

60 

65 

66 

54 

54 

62 

62 

58 

57 

52 

42 

45 

46 

56 

65 

63 

60 

59 

56 

56 

33 

54 

42 

42 

58 

.0 

MIN 

31 

29 

33 

2  8 

39 

29 

23 

2  7 

30 

37 

30 

29 

32 

35 

25 

25 

20 

2  2 

19 

22 

24 

31 

25 

23 

24 

29 

35 

25 

18 

1 1 

27 

.  0 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

61 

62 

57 

59 

54 

52 

56 

57 

53 

40 

42 

46 

48 

44 

37 

40 

32 

34 

34 

48 

56 

55 

47 

47 

42 

42 

40 

34 

28 

28 

45 

.8 

MIN 

37 

33 

32 

31 

34 

30 

28 

28 

32 

30 

27 

30 

32 

32 

24 

25 

21 

2  3 

22 

26 

28 

29 

27 

27 

28 

32 

29 

20 

16 

15 

27 

,  7 

SONOMA 

MAX 

80 

71 

67 

71 

70 

72 

73 

72 

69 

70 

72 

70 

64 

65 

66 

65 

68 

n 

68 

71 

70 

68 

63 

63 

60 

60 

61 

58 

59 

56 

67 

.1 

MIN 

45 

50 

47 

50 

50 

37 

37 

40 

* 

47 

44 

46 

37 

42 

36 

40 

36 

35 

38 

38 

43 

46 

35 

48 

38 

30 

34 

41 

.1 

SONORA 

MAX 

84 

85 

78 

80 

76 

72 

75 

79 

78 

74 

74 

75 

69 

62 

56 

62 

58 

55 

62 

65 

68 

68 

70 

66 

65 

70 

64 

58 

54 

52 

68 

.5 

MIN 

48 

46 

46 

48 

48 

46 

42 

43 

* 

47 

44 

44 

42 

44 

38 

40 

34 

32 

36 

38 

40 

38 

38 

* 

40 

30 

30 

40 

.9 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

74 

67 

70 

68 

65 

69 

70 

67 

63 

62 

66 

60 

54 

50 

50 

48 

41 

52 

59 

62 

71 

63 

60 

53 

59 

58 

58 

52 

48 

51 

59 

.7 

MIN 

40 

41 

38 

37 

36 

32 

3  5 

5 

3 

37 

34 

3 

32 

40 

30 

30 

30 

21 

24 

32 

.0 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

70 

68 

64 

58 

67 

65 

67 

66 

60 

55 

60 

62 

57 

48 

48 

51 

44 

42 

45 

58 

64 

60 

54 

59 

56 

58 

55 

48 

45 

45 

56 

.6 

MIN 

46 

44 

42 

38 

44 

46 

46 

52 

50 

43 

43 

48 

47 

38 

34 

44 

42 

36 

29 

29 

»0 

.5 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

79 

73 

75 

75 

72 

72 

72 

71 

75 

71 

74 

70 

63 

65 

66 

62 

68 

68 

66 

67 

68 

67 

64 

66 

64 

67 

61 

58 

58 

58 

67 

.5 

MIN 

48 

53 

48 

45 

50 

40 

42 

43 

49 

49 

44 

4  5 

45 

47 

9 

31 

42 

.2 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

MAX 

75 

78 

70 

73 

73 

71 

71 

70 

70 

74 

70 

72 

70 

62 

65 

65 

61 

58 

67 

65 

65 

67 

67 

63 

66 

62 

66 

60 

56 

56 

66 

.9 

MIN 

48 

51 

47 

45 

51 

40 

41 

44 

48 

46 

43 

45 

44 

49 

3  8 

39 

39 

36 

35 

38 

43 

43 

41 

41 

46 

60 

35 

35 

34 

42 

.4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

79 

74 

77 

74 

73 

73 

74 

73 

77 

73 

65 

68 

69 

65 

61 

69 

69 

70 

72 

70 

67 

67 

64 

66 

65 

60 

60 

60 

69 

.1 

MIN 

45 

50 

45 

42 

43 

41 

4  7 

46 

43 

42 

43 

47 

40 

40 

38 

37 

32 

32 

34 

37 

40 

38 

40 

3 

36 

36 

28 

40 

4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

85 

76 

82 

80 

69 

71 

73 

68 

61 

64 

68 

65 

65 

64 

60 

61 

6  0 

66 

68 

74 

75 

65 

60 

60 

62 

56 

5  7 

55 

55 

53 

66 

0 

MIN 

48 

46 

49 

44 

52 

41 

39 

42 

50 

37 

43 

45 

39 

39 

34 

34 

37 

34 

37 

36 

4  1 

39 

39 

33 

39 

50 

38 

39 

30 

34 

40 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

79 

71 

71 

68 

63 

63 

65 

68 

58 

53 

60 

58 

58 

51 

49 

49 

50 

63 

66 

64 

63 

60 

60 

49 

51 

45 

45 

47 

49 

50 

58 

2 

MIN 

54 

49 

47 

46 

44 

41 

41 

41 

42 

41 

38 

38 

38 

38 

35 

33 

3 

34 

36 

40 

42 

38 

38 

37 

36 

39 

33 

28 

33 

39 

.0 

SUNLAND 

MAX 

92 

85 

78 

71 

66 

80 

88 

88 

82 

73 

82 

82 

64 

61 

70 

75 

72 

72 

75 

78 

80 

74 

64 

65 

70 

78 

71 

68 

64 

77 

74 

9 

MIN 

62 

57 

49 

41 

47 

44 

48 

50 

51 

39 

44 

52 

45 

50 

42 

38 

46 

3 

43 

43 

45 

40 

41 

45 

3 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

69 

68 

72 

68 

64 

61 

61 

64 

59 

54 

63 

63 

59 

55 

53 

44 

44 

48 

53 

57 

60 

39 

48 

52 

55 

48 

48 

38 

38 

40 

55 

,5 

MIN 

33 

32 

34 

34 

45 

30 

25 

31 

39 

36 

35 

33 

32 

40 

29 

29 

22 

33 

23 

23 

.8 

20 

30 

5 

TAHOE  CITY 

MAX 

60 

62 

53 

55 

60 

58 

52 

57 

58 

51 

50 

53 

54 

52 

42 

45 

36 

35 

37 

45 

48 

52 

52 

53 

50 

52 

50 

39 

34 

31 

49 

.2 

MIN 

32 

31 

33 

32 

36 

29 

29 

30 

28 

35 

29 

Jo 

32 

37 

25 

28 

22 

21 

22 

26 

27 

29 

27 

30 

17 

28 

1 

TEHACHAP I 

MAX 

76 

74 

72 

66 

60 

73 

74 

77 

66 

70 

72 

67 

63 

52 

46 

42 

47 

48 

63 

63 

65 

70 

66 

61 

63 

66 

52 

44 

38 

53 

61 

.6 

MIN 

39 

42 

36 

33 

42 

32 

41 

36 

32 

36 

41 

40 

32 

37 

39 

34 

26 

27 

27 

33 

0 

TEJON  RANCHO 

MAX 

81 

83 

It 

76 

72 

72 

75 

79 

70 

70 

72 

68 

62 

61 

57 

53 

58 

59 

65 

65 

66 

68 

65 

62 

63 

68 

65 

59 

51 

60 

66 

7 

MIN 

55 

60 

57 

52 

52 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

48 

47 

4  7 

48 

43 

39 

37 

40 

41 

41 

33 

46 

0 

TERMO 

MAX 

70 

69 

69 

65 

55 

55 

62 

61 

54 

48 

56 

58 

55 

48 

49 

37 

39 

43 

55 

58 

59 

60 

46 

52 

51 

45 

39 

31 

35 

40 

52 

1 

MIN 

21 

31 

29 

26 

32 

23 

21 

26 

31 

30 

22 

33 

24 

23 

19 

17 

23 

8 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

98 

85 

94 

93 

86 

85 

92 

90 

87 

88 

86 

88 

82 

75 

80 

79 

75 

7  3 

74 

79 

82 

78 

74 

81 

84 

83 

80 

76 

72 

78 

82 

6 

MIN 

56 

56 

53 

65 

52 

51 

49 

47 

47 

47 

48 

48 

49 

61 

54 

39 

47 

47 

6 

three  riv  edison  ph  2 

MAX 

85 

83 

81 

78 

76 

76 

77 

80 

81 

72 

72 

72 

68 

64 

62 

60 

60 

58 

65 

65 

68 

70 

71 

70 

66 

71 

70 

67 

55 

58 

70 

0 

MIN 

41 

50 

48 

45 

50 

45 

40 

42 

42 

42 

42 

4  2 

40 

43 

45 

4  1 

36 
36 

29 

39 

7 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

78 

74 

78 

73 

70 

74 

74 

72 

66 

66 

71 

67 

62 

58 

60 

58 

53 

6! 

62 

66 

67 

64 

62 

60 

62 

56 

54 

52 

52 

52 

64 

1 

MIN 

46 

46 

46 

46 

46 

39 

41 

42 

42 

46 

44 

4  2 

42 

48 

38 

42 

33 

32 

30 

38 

37 

38 

38 

34 

36 

41 

44 

36 

29 

28 

39 

7 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 
57 

70 
55 

70 
57 

67 
58 

65 
49 

69 

53 

68 

52 

68 

52 

69 
51 

68 
48 

70 
48 

64 
50 

67 
52 

67 
46 

66 
41 

69 
44 

72 
42 

73 
47 

72 
42 

70 

42 

63 
43 

66 
51 

69 
57 

67 
49 

64 
48 

66 
45 

65 
52 

67 
51 

74 
42 

68, 

49 

6 
1 

TRACY   CAR BON A 

MAX 
MIN 

76 
45 

76 
54 

73 
47 

72 
45 

75 
54 

71 
46 

69 
43 

69 

43 

72 
47 

69 
47 

70 
45 

70 
43 

72 
43 

63 
46 

65 
37 

65 
45 

60 
45 

65 
39 

66 
37 

65 
36 

66 
39 

69 
37 

68 
43 

65 
43 

65 
39 

61 
44 

66 
♦7 

59 
38 

58 
38 

56 
29 

67. 
42. 

2 
8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
45 

74 
54 

6  9 
47 

74 
50 

72 

72 
46 

71 
43 

71 

45 

72 

46 

71 
50 

73 
47 

71 
46 

63 
51 

67 
50 

65 
56 

64 
53 

59 
45 

68 

68 

39 

70 
36 

70 
39 

1 

68 

39 

64 
41 

65 

44 

63 
39 

67 
48 

64 
48 

59 
39 

58 
42 

60 

31 

67. 
45. 

6 
0 

See  reference 


1  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Day  01  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

g 

9 

10 

1  ] 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 
MIN 

65 
43 

70 
43 

65 
4  6 

60 
38 

54 
38 

57 
37 

53 
41 

54 
36 

48 
36 

47 
33 

49 
3  1 

49 
33 

48 
34 

53 
38 

57 
32 

50 
35 

47 

33 

44 
1 

44 

37 
26 

MAX 

87 

78 

83 

83 

78 

83 

81 

78 

84 

78 

77 

75 

67 

67 

67 

67 

60 

63 

6" 

69 

70 

69 

63 

68 

69 

69 

73 

66 

62 

MIN 

45 

48 

47 

46 

47 

42 

42 

39 

45 

51 

41 

39 

40 

48 

39 

38 

31 

35 

33 

33 

34 

36 

41 

♦1 

36 

43 

36 

38 

35 

40.2 

TRUCKEE  RS 

MAX 

66 

68 

69 

67 

65 

59 

58 

65 

61 

50 

58 

55 

52 

41 

47 

40 

37 

38 

53 

60 

61 

63 

59 

52 

51 

51 

41 

37 

35 

53,8 

MIN 

26 

27 

28 

2  7 

27 

26 

22 

26 

30 

35 

27 

29 

32 

22 

2  5 

21 

18 

1 

21 

23 

* 

23 

6 

31 

32 

24 

14 

11 

24.9 

TULELAKE 

MAX 

73 

72 

70 

67 

55 

57 

66 

62 

57 

50 

56 

54 

49 

49 

48 

42 

40 

49 

MIN 

28 

29 

34 

30 

39 

26 

23 

29 

41 

24 

30 

42 

30 

27 

24 

30 

22 

32 

26 

29 

29 

3  5 

2 1 

36 

32 

39 

,4 

29 

1 1 

28 

29.3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

84 

87 

76 

80 

70 

69 

74 

75 

66 

70 

59 

65 

60 

60 

60 

61 

66 

67 

69 

74 

62 

63 

52 

57 

51 

60 

51 

52 

65,7 

MIN 

65 

54 

56 

52 

55 

54 

51 

48 

49 

4  6 

47 

48 

42 

40 

4 

40 

47 

46 

47 

48 

46 

44 

46 

48 

41 

37 

37 

47.0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

80 

80 

65 

63 

73 

70 

71 

78 

73 

71 

76 

75 

70 

66 

70 

68 

72 

72 

73 

75 

75 

69 

69 

71 

70 

70 

68 

68 

66 

71 

71.3 

MIN 

45 

55 

56 

57 

57 

45 

51 

47 

47 

56 

45 

48 

51 

54 

45 

39 

44 

36 

40 

38 

37 

47 

56 

45 

46 

42 

5  0 

45 

36 

46.8 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

87 

83 

87 

87 

83 

82 

82 

80 

82 

81 

77 

77 

72 

68 

71 

73 

73 

61 

61 

75 

80 

73 

69 

72 

73 

73 

75 

69 

59 

65 

75.0 

MIN 

51 

52 

51 

53 

52 

51 

47 

43 

46 

46 

45 

43 

46 

47 

42 

3  8 

43 

42 

40 

42 

52 

40 

* 

48 

46 

40 

39 

41 

46 

45.0 

TWIN  LAKES 

MAX 

63 

60 

59 

57 

54 

59 

59 

56 

49 

44 

51 

50 

46 

40 

40 

36 

31 

32 

52 

56 

57 

52 

50 

46 

47 

43 

40 

30 

31 

46 

47.9 

MIN 

35 

31 

30 

29 

32 

25 

29 

30 

34 

30 

29 

31 

32 

31 

19 

23 

17 

20 

28 

27 

27 

26 

2 

23 

36 

25 

IB 

11 

14 

26.4 

TW1TCHELL  OAM 

MAX 

83 

84 

69 

78 

78 

79 

?4 

69 

83 

84 

76 

70 

63 

69 

66 

65 

66 

67 

67 

66 

69 

65 

62 

70 

71.8 

MIN 

57 

57 

46 

44 

45 

42 

44 

39 

47 

40 

51 

45 

44 

43 

44 

36 

46 

47 

41 

37 

48 

41 

4 1 

46 

44.6 

UK  I  AH 

MAX 

85 

71 

8  0 

74 

70 

71 

74 

70 

68 

67 

64 

63 

63 

60 

56 

60 

61 

66 

69 

73 

72 

71 

60 

57 

59 

57 

58 

59 

58 

57 

65.8 

MIN 

46 

48 

46 

45 

49 

40 

36 

41 

55 

41 

4  0 

50 

35 

37 

35 

38 

39 

37 

36 

37 

37 

42 

4 1 

48 

4  3 

50 

38 

41 

28 

40 

41.3 

UCLA 

MAX 

79 

77 

12 

65 

63 

64 

71 

72 

69 

65 

66 

70 

66 

62 

65 

64 

64 

68 

74 

71 

68 

64 

63 

65 

62 

65 

66 

61 

63 

69 

67.1 

MIN 

61 

60 

58 

58 

59 

54 

52 

54 

51 

51 

52 

50 

68 

57 

52 

50 

54 

52 

54 

54 

53 

43 

52 

56 

52 

47 

5  1 

54 

49 

54 

53.4 

UPLAND   3  N 

MAX 

89 

80 

75 

64 

64 

84 

87 

86 

78 

66 

8  0 

81 

70 

63 

62 

64 

67 

68 

69 

77 

76 

72 

64 

69 

69 

75 

67 

61 

60 

70 

71.9 

MIN 

54 

56 

49 

42 

45 

44 

49 

46 

48 

41 

43 

60 

47 

53 

44 

37 

36 

36 

39 

39 

42 

44 

41 

47 

40 

41 

38 

37 

40 

39 

43.6 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

83 

74 

80 

73 

70 

68 

58 

59 

59 

68 

70 

70 

69 

61 

59 

50 

54 

58 

MIN 

39 

42 

43 

29 

34 

51 

33 

31 

33 

30 

31 

38 

34 

36 

32 

35 

23 

32 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

79 

78 

75 

57 

68 

71 

70 

72 

70 

64 

68 

70 

64 

61 

61 

61 

60 

58 

67 

68 

69 

61 

65 

60 

64 

61 

63 

59 

57 

56 

65.2 

MIN 

53 

65 

52 

52 

53 

46 

53 

51 

51 

52 

49 

49 

45 

44 

41 

42 

43 

42 

44 

46 

45 

46 

46 

48 

43 

43 

44 

40 

36 

34 

46.3 

VACAVILLE 

MAX 

80 

72 

74 

76 

73 

73 

72 

70 

70 

70 

74 

72 

65 

66 

67 

63 

60 

68 

65 

70 

68 

63 

62 

64 

65 

62 

60 

59 

61 

56 

67.  3 

MIN 

47 

50 

48 

47 

4  6 

40 

42 

43 

48 

50 

44 

4  7 

42 

44 

37 

42 

42 

39 

37 

35 

38 

38 

42 

4  3 

36 

47 

40 

38 

39 

32 

42.2 

VALYERMO  RS 

MAX 

78 

78 

re 

76 

75 

73 

74 

74 

77 

73 

70 

6  3 

64 

64 

62 

60 

54 

54 

58 

70 

74 

76 

76 

61 

65 

73 

72 

63 

57 

60 

68.6 

MIN 

40 

45 

4 1 

39 

35 

38 

37 

35 

37 

37 

28 

32 

35 

32 

26 

23 

24 

1 8 

22 

3 1 

33 

31 

31 

30 

29 

29 

2  8 

24 

25 

28 

31.4 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

84 

85 

79 

86 

80 

81 

78 

80 

82 

80 

74 

73 

75 

71 

65 

64 

64 

60 

56 

60 

74 

77 

82 

67 

68 

72 

75 

69 

65 

51 

72  .6 

MIN 

42 

46 

43 

41 

41 

40 

38 

36 

41 

45 

35 

35 

38 

46 

40 

34 

27 

22 

32 

30 

31 

33 

35 

39 

35 

31 

34 

31 

31 

27 

36.0 

VISALIA 

MAX 

83 

84 

78 

80 

77 

75 

73 

79 

80 

74 

73 

76 

68 

65 

04 

66 

64 

60 

62 

68 

69 

70 

70 

68 

67 

68 

67 

68 

54 

56 

70.2 

MIN 

50 

51 

50 

51 

51 

60 

46 

47 

46 

46 

46 

47 

44 

52 

43 

42 

38 

34 

38 

38 

37 

40 

41 

41 

40 

40 

44 

45 

30 

32 

43.3 

VISTA   2  NNE 

MAX 

71 

64 

61 

55 

57 

66 

71 

78 

69 

68 

73 

78 

66 

65 

66 

64 

70 

71 

74 

74 

68 

67 

69 

68 

68 

66 

64 

65 

66 

67.7 

MIN 

51 

54 

55 

45 

49 

46 

43 

41 

45 

52 

45 

46 

52 

55 

49 

42 

40 

44 

41 

41 

37 

53 

46 

45 

43 

44 

42 

47 

41 

46.0 

VOLT  A  PH 

MAX 

84 

80 

78 

76 

73 

71 

73 

70 

60 

60 

6  0 

58 

59 

60 

59 

57 

55 

61 

64 

70 

71 

69 

69 

60 

53 

52 

55 

53 

55 

52 

63.9 

MIN 

55 

4  8 

47 

44 

46 

39 

39 

41 

46 

35 

48 

43 

41 

41 

37 

36 

36 

37 

40 

43 

45 

42 

4  1 

38 

45 

47 

34 

35 

31 

37 

41.2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

81 

78 

72 

68 

75 

71 

70 

72 

70 

69 

69 

72 

68 

62 

65 

65 

62 

57 

67 

68 

70 

72 

67 

62 

63 

65 

66 

59 

57 

59 

67.4 

MIN 

44 

47 

46 

48 

53 

3  6 

37 

40 

46 

45 

40 

44 

38 

40 

35 

37 

35 

34 

34 

33 

38 

38 

41 

41 

39 

43 

40 

34 

27 

29 

39.5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

85 

80 

81 

80 

80 

79 

79 

B2 

78 

73 

76 

78 

70 

60 

64 

60 

63 

61 

63 

73 

81 

84 

74 

67 

72 

75 

70 

65 

55 

66 

72.5 

MIN 

42 

45 

39 

34 

35 

41 

43 

36 

37 

35 

33 

38 

38 

44 

35 

28 

30 

22 

33 

36 

35 

35 

32 

37 

31 

31 

28 

25 

26 

26 

34.3 

WASCO 

MAX 

82 

80 

83 

79 

78 

75 

73 

76 

78 

74 

74 

74 

69 

64 

69 

62 

63 

58 

61 

65 

67 

66 

69 

68 

64 

65 

68 

67 

56 

60 

69.6 

MIN 

48 

57 

53 

47 

49 

5  3 

45 

44 

45 

45 

45 

43 

43 

51 

44 

38 

1 7 

35 

35 

35 

34 

36 

38 

40 

40 

38 

42 

48 

33 

31 

42  .4 

WAT SONVI LLE  WATERWORKS 

MAX 

88 

90 

78 

57 

66 

69 

77 

71 

67 

70 

71 

71 

71 

60 

63 

62 

61 

60 

67 

69 

72 

71 

70 

62 

61 

65 

65 

64 

58 

58 

67.8 

MIN 

48 

53 

52 

52 

49 

41 

44 

43 

44 

51 

45 

45 

45 

47 

37 

40 

37 

37 

40 

38 

40 

40 

44 

41 

39 

42 

44 

36 

34 

33 

42.7 

WEAVER V I LLE  RS 

MAX 

76 

7a 

79 

70 

75 

68 

66 

66 

69 

63 

54 

57 

52 

56 

64 

55 

54 

56 

49 

56 

56 

65 

64 

62 

58 

52 

48 

50 

49 

47 

60.5 

MIN 

40 

37 

41 

40 

44 

30 

32 

29 

33 

29 

35 

3  8 

34 

33 

31 

32 

30 

31 

33 

34 

39 

37 

28 

29 

36 

40 

29 

29 

26 

28 

33,6 

WEED   1  S 

MAX 

69 

68 

65 

70 

64 

59 

55 

65 

62 

50 

51 

52 

53 

46 

50 

51 

45 

46 

50 

53 

63 

60 

49 

48 

47 

48 

45 

44 

39 

38 

53.6 

MIN 

33 

33 

33 

35 

36 

26 

24 

25 

37 

27 

27 

43 

26 

23 

23 

32 

3  5 

30 

27 

28 

32 

37 

25 

25 

31 

38 

25 

25 

14 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

87 

86 

74 

81 

70 

71 

71 

65 

56 

62 

61 

63 

6  2 

59 

59 

65 

67 

71 

70 

62 

52 

52 

56 

54 

52 

65.1 

MIN 

57 

51 

53 

49 

49 

44 

45 

50 

39 

41 

43 

44 

40 

37 

38 

38 

45 

47 

43 

39 

48 

37 

39 

32 

33 

43.2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

55 

57 

54 

51 

50 

51 

51 

53 

51 

45 

45 

51 

50 

43 

41 

36 

34 

35 

38 

42 

52 

52 

43 

46 

39 

43 

40 

39 

38 

25 

45.0 

MIN 

24 

22 

23 

1  9 

23 

16 

17 

20 

17 

24 

1  3 

18 

17 

16 

14 

12 

18 

16 

11 

18 

19 

17 

19 

14 

13 

18 

25 

17 

10 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

44 

47 

45 

42 

42 

40 

39 

44 

39 

32 

35 

40 

40 

34 

45 

40 

34 

40 

3  7 

40 

44 

48 

30 

34 

39 

40 

33 

35 

26 

17 

38.2 

MIN 

38 

37 

26 

21 

21 

22 

25 

30 

21 

18 

23 

25 

21 

18 

13 

8 

2 

5 

5 

20 

28 

2  6 

22 

16 

18 

19 

17 

20 

2 

7 

19.1 

WILLIAMS 

MAX 

83 

8b 

80 

81 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

70 

6  6 

66 

67 

65 

65 

63 

67 

6  8 

67 

71 

74 

63 

62 

60 

59 

59 

59 

58 

58 

68.2 

MIN 

47 

48 

48 

46 

39 

37 

41 

42 

43 

42 

43 

42 

38 

40 

39 

37 

38 

37 

39 

40 

40 

39 

40 

39 

40 

41 

37 

WILLITS   1  NE 

MAX 

81 

79 

71 

77 

65 

70 

71 

66 

63 

62 

61 

60 

56 

56 

55 

55 

57 

62 

65 

68 

67 

6  5 

59 

57 

55 

55 

52 

50 

54 

53 

62.2 

MIN 

42 

44 

44 

44 

42 

36 

31 

37 

51 

39 

46 

49 

34 

35 

34 

34 

34 

31 

32 

32 

38 

36 

41 

47 

38 

49 

33 

35 

22 

36 

38.3 

WILLOWS 

MAX 

89 

84 

74 

82 

66 

72 

73 

74 

69 

68 

67 

72 

64 

68 

66 

63 

63 

62 

68 

66 

72 

76 

67 

59 

62 

62 

56 

59 

58 

58 

68.0 

MIN 

47 

48 

4  9 

48 

51 

49 

37 

41 

47 

45 

45 

45 

40 

39 

38 

39 

39 

41 

38 

34 

42 

28 

40 

39 

39 

52 

40 

40 

40 

WINTERS 

MAX 

81 

80 

70 

78 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

74 

70 

65 

67 

67 

63 

61 

67 

66 

70 

71 

63 

66 

62 

65 

61 

59 

60 

60 

68.3 

MIN" 

47 

49 

48 

45 

50 

42 

41 

42 

55 

51 

45 

47 

43 

46 

39 

41 

43 

41 

40 

36 

39 

39 

43 

42 

38 

49 

40 

40 

42 

WOODFORDS 

MAX 

63 

62 

66 

66 

64 

56 

59 

68 

62 

58 

63 

60 

60 

55 

53 

43 

32 

39 

54 

63 

56 

60 

52 

53 

59 

56 

49 

39 

31 

41 

54.8 

MIN 

40 

40 

43 

40 

45 

35 

34 

41 

41 

38 

42 

39 

38 

39 

31 

31 

23 

20 

28 

36 

35 

40 

26 

30 

32 

48 

33 

26 

23 

18 

34.5 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

80 

79 

73 

82 

70 

68 

69 

72 

74 

72 

68 

73 

73 

66 

68 

66 

61 

59 

66 

67 

74 

70 

63 

63 

64 

64 

62 

66 

58 

58 

68.3 

MIN 

48 

49 

47 

50 

50 

42 

39 

43 

49 

47 

46 

47 

46 

44 

36 

37 

42 

38 

38 

33 

38 

38 

41 

38 

36 

43 

43 

38 

39 

32 

41.9 

YORBA  LINDA 

MAX 

89 

76 

73 

71 

69 

73 

77 

76 

74 

70 

67 

66 

66 

66 

70 

70 

69 

67 

76 

76 

7  6 

73 

70 

71 

69 

69 

68 

67 

68 

71.4 

MIN 

54 

56 

51 

49 

46 

48 

49 

44 

43 

44 

41 

41 

40 

41 

43 

40 

41 

40 

40 

40 

39 

40 

41 

39 

42 

40 

40 

39 

39 

38 

42.9 

YOSEMITE  NP 

MAX 

77 

66 

72 

70 

67 

69 

70 

69 

68 

65 

66 

62 

58 

50 

54 

52 

47 

56 

57 

63 

65 

64 

60 

55 

58 

60 

54 

46 

46 

50 

60.5 

MIN 

43 

42 

40 

37 

38 

43 

35 

37 

38 

39 

33 

31 

32 

40 

33 

30 

26 

24 

25 

26 

27 

30 

28 

26 

27 

32 

38 

30 

28 

24 

32.7 

YREKA 

MAX 

69 

72 

71 

71 

63 

59 

57 

67 

62 

59 

55 

62 

57 

51 

51 

52 

59 

55 

54 

55 

63 

61 

52 

50 

55 

57 

52 

44 

42 

36 

57.1 

MIN 

38 

36 

38 

38 

43 

32 

28 

30 

34 

30 

34 

46 

31 

29 

30 

31 

31 

34 

34 

36 

38 

39 

29 

26 

31 

42 

29 

31 

20 

22 

33.0 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Station 

1 

2 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.06 

.07 

WIND 

BEAUMONT  PUMPING  PLT  (A) 

EVAP 

.25 

.17 

WIND 

5 

6 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.09 

.08 

WIND 

25 

19 

MAX 

76 

76 

MIN 

55 

55 

BURLINGAME 

EVAP 

.03 

.06 

WIND 

0 

10 

MAX 

73 

73 

MIN 

53 

53 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.31 

.  16 

WIND 

75 

44 

MAX 

78 

69 

MIN 

53 

55 

CAMP  PARDEE  (C) 

5VAP 

.06 

.07 

WIND 

6 

7 

CHICO  EXP  STA  (A) 

EVAP 

.09 

.06 

WIND 

44 

67 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.13 

.07 

MAXD 

39 

77 

MIN 

54 

55 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.05 

.07 

MAXD 

73 

76 

MIN 

52 

53 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.30 

.24 

WIND 

45 

MAX 

80 

78 

MIN 

55 

55 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.06 

.  12 

WIND 

28 

58 

MAX 

75 

73 

MIN 

53 

54 

FLEMING  FISH  i  GAME 

EVAP 

.09 

WIND 

18 

19 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.11 

.13 

WIND 

34 

37 

FRIANT  GOV'T  CAMP 

EVAP 

.14 

.16 

WIND 

24 

27 

MAX 

76 

74 

MIN 

53 

56 

HETCHY   HETCHY  (A) 

EVAP 

.09 

.09 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.19 

.20 

WIND 

0 

4 

MAX 

86 

85 

MIN 

57 

59 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  CD) 

EVAP 

.19 

.15 

WIND 

40 

31 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.12 

.  10 

WIND 

* 

17 

LAKESHORE 

EVAP 

.12 

.07 

WIND 

19 

15 

LODI  (E) 

EVAP 

,09 

.05 

WIND 

12 

11 

MANDEV I LLE  ISLAND 

EVAP 

.06 

WIND 

10 

30 

MAX 

74 

73 

MIN 

64 

55 

MONT ICELLO  DAM 

EVAP 

.  0 J 

.  09 

WIND 

'l4 

'l6 

MA 

79 

76 

U|  I N 

53 

54 

NAC IMIENTO  DAM 

EVAP 

.17 

.13 

fl  IND 

NEWARK  <F> 

EVAP 

.05 

.08 

WIND 

3 

27 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (B) 

EVAP 

.17 

.11 

*/IND 

10 

33 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.09 

.05 

WIND 

20 

11 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA(B> 

EVAP 

.24 

.15 

WIND 

25 

17 

SALT  SPRINGS  PH  (G) 

EVAP 

.29 

.19 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.25 

.20 

WIND 

88 

55 

Day  of  month 


,17  .14 
16  24 


10 
130 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

.07 

■  09 

.08 

.06 

.04 

.09 

.10 

.05 

.08 

.05 

.08 

.08 

.08 

.10 

.10 

.06 

.00 

.05 

.03 

.04 

.01 

.05 

.Of 

.06 

.Of 

1.95 

.13 

15 

.19 

2  3 

.24 
14 

.14 
21 

.13 

20 

.09 
23 

.06 

39 

.29 
12 

.08 

4  3 

.05 
2 

.05 
11 

.05 

g 

.10 

20 

.10 

-t 

.10 
17 

.14 

2t 

.1C 

.27 

.0: 

.04 

.13 

.15 

.  11 

lc 

.07 
15 

.10 

25 

3.66 
521 

.07 

40 
69 
45 

.07 
IS 

0  8 
45 

.08 
15 

67 
45 

.'.3 

2  8 

6  7 
40 

.07 
51 

67 
53 

.10 

36 
70 
52 

.08 
9 
71 

53 

.04 
47 

66 
4  7 

.07 

34 
65 
47 

.10 

44 

63 
43 

.06 
67 
61 
44 

.09 

69 

62 
44 

.05 

37 
64 
45 

.03 

53 
64 
45 

.04 

32 
65 

.04 

25 

6- 

.02 

25 
65 

.02 

35 

61 

.02 

43 
6( 

.07 

26 
57 

.0.3 

9  6 

5< 

.01 

96 
62 

.0; 

31 

60 
4  5 

.15 
91 

57 

31: 

.O? 

34 
5S 
40 

1.97 
1217 
65.7 
47.8 

.07 
9 
70 
48 

.09 

9 
09 
4  7 

.06 
19 

69 
55 

f> 

10 
79 
5  5 

.04 
12 
87 
50 

.08 

6 
75 
50 

.02 

15 

75 
51 

.04 

15 

70 
47 

.06 
1  3 
70 
47 

.06 

2;i 

0  3 
43 

.06 
40 
63 
47 

.06 
30 
62 
4  3 

."0 

50 
9  2 
47 

.06 

9 
63 
44 

.09 

63 
44 

* 
1  r 

04 
44 

.06 

64 
45 

.03 

9  1 

48 

.05 

68 
43 

Ji 

61 
47 

.0' 

6  7 
50 

.04 

OE 
48 

.514 
20 
6" 
44 

.08 
1{ 

56 
38 

.05 
1( 

59 
45 

1.59 
490 
67.8 
47.9 

.10 
41 

73 
50 

.13 

33 
7  3 
52 

.16 

55 
74 
51 

.  10 

42 
72 

49 

.10 

43 
69 
50 

.15 

57 
73 

4  0 

.15 

59 
71 

5>'. 

.11 

31 

0  6 
4.) 

.08 

39 
62 
5'". 

.0  0 

58 
61 
42 

.  14 

60 
64 
39 

.16 

o.j 
61 
40 

.17 
71 

61 
40 

.15 
71 
01 

40 

.  16 

46 
62 
42 

.15 

5  6 
64 
42 

.10 

40 
66 
44 

.03 

30 
61 
4  4 

.  0  J 

55 
60 
45 

.07 

or 

65 
46 

.10 

64 
65 
43 

.10 

4'- 
62 
44 

.08 

50 
66 
48 

.18 

87 
66 
41 

.19 

88 
02 
38 

4.04 
1596 
66.9 
46.6 

.04 
11 

.03 

7 

.05 
7 

8 

.03 
11 

.0£ 
14 

.05 
10 

.03 
8 

.  .3  3 
12 

.03 
8 

.03 
13 

.06 
19 

.'.4 
14 

.06 
22 

.03 
10 

.03 

M 

.03 

3 

.03 

3 

.04 
15 

.34 
17 

.04 
15 

.03 
18 

..J  2 

9 

.03 
14 

.02 
17 

1.18 

.07 
1? 

.04 
6 

.07 
16 

.04 

40 

* 

* 

* 

.31 
11  J 

.04 
22 

.07 

22 

.09 
25 

# 
* 

* 

.13 

06 

.04 
17 

.05 

20 

# 
# 

.0'. 
4'i 

* 

* 
* 

.24 
138 

.10 

3  6 

.07 

30 

.05 
28 

.03 

2£ 

1.80 
1762 

.08 
54 
66 
49 

.07 

46 
0  7 
0  0 

.07 

55 
63 
51 

.1. 

57 
73 
52 

* 
* 

* 
* 

* 
# 

.  39 

230 
72 
47 

.05 

34 
62 

50 

.09 

JO 

00 

5  5 

.13 

54 
70 
46 

* 
♦ 

* 

.38 
198 

68 
39 

.  16 

58 
65 
40 

.13 

53. 
68 
4  2 

.18 

109 
68 
42 

* 

* 
* 

.34 
189 
71 

50 

.08 
01 

67 
50 

* 

.22 
129 

68 
48 

.  12 

70 
64 
44 

1803 

.09 
59 
67 
44 

.11 

35 
67 
45 

.09 
19 

69 
45 

.05 

33 
68 
47 

.08 
102 

68 
50 

.10 

27 
70 
49 

.10 
21 
71 
51 

.08 

32 
70 
47 

.07 

20 
64 
4  : 

.09 
26 
66 
42 

.08 
48 
63 
42 

.  10 

73 
60 
41 

.08 

67 
60 
41 

.  1.;. 

1 0  n 
62 
41 

.06 
14 

63 
40 

.07 
8 
65 
41 

.05 
28 

65 
43 

.05 
31 
62 
42 

.04 
18 
58 
44 

.06 
1.5 
59 
42 

.07 

75 
60 
42 

.1C 

93 
56 
4o 

.Of 

40 
60 
42 

.13 
120 
57 
43 

.10 

78 
54 
36 

2.40 
1311 
64.7 

.20 
29 
B5 
42 

.20 
18 
77 
51 

.25 
24 
76 
50 

.20 
19 
79 
51 

.25 

15 
75 
51 

.18 

24 
81 
41 

.13 

5 
74 
50 

.13 
18 

6  1 
49 

.17 

21 

70 
50 

.15 
28 
72 
52 

.31 
51 
71 

49 

.27 
1 1  3 

72 
44 

.30 
1  30 

60 

4  3 

.50 
1 0  ... 
67 
45 

* 

* 

67 
43 

.25 

30 
67 
43 

.06 
13 

66 
55 

.17 
21 
62 
44 

.0., 
10 
62 
47 

.15 

10 
70 
48 

.13 
1 7 

05J 
50 

.07 
12 

69 
4  6 

.14 

69 
47 

.30 
129 

66 
49 

.  3! 

3  7 
47 

6.04 

71.8 
48.7 

.10 

30 
73 
46 

.07 

32 

.09 
36 
67 
46 

.06 
90 
67 
48 

* 
* 

* 

* 

.21 

188 
71 
44 

.04 

23 
63 
44 

.10 

63 
62 
40 

.04 

90 
60 
39 

* 

* 

* 

.33 
185 
62 
44 

.03 
26 
63 
43 

.10 

18 

63 
43 

* 

.11 

36 
65 
45 

* 
# 

* 
* 

.13 
101 

02 
45 

.00 
131 
50 
44 

.05 
17 
62 
43 

.09 
54 
56 
34 

.07 

66 
53 
34 

1.95 
- 

* 

.07 
14 

11 

55 

30 

31 

40 

25 

20 

39 

38 

62 

* 

10 

28 

17 

47 

18 

16 

28 

8  796 

.08 
29 

.07 
27 

.08 

35 

.08 
31 

.03 
57 

.08 

36 

.10 

22 

.02 
19 

.01 
12 

.05 
17 

.03 

50 

.06 

40 

.05 
27 

.13 

77 

.06 
42 

.06 
31 

.06 
23 

.03 
19 

.04 

25 

.06 
40 

,oe 

29 

.00 
88 

.06 
18 

.06 
40 

.06 
26 

1.88 

.13 

38 
69 
53 

.12 

40 
73 
51 

.12 

20 
71 
50 

.12 
12 
71 

49 

.12 

25 
70 
49 

.12 

34 
71 

52 

.18 
47 

70 
49 

.08 
24 

66 
47 

.07 
10 
58 
46 

.02 
7 

56 
45 

.05 
20 
62 
44 

.12 

62 
58 
36 

.12 

43 
56 
34 

.06 
53 
59 
34 

.10 
41 
62 
40 

.14 

50 
63 
42 

.15 

77 
60 
43 

.11 

57 
62 
42 

.13 

33 
60 
44 

.06 
15 
58 
42 

.08 
4  7 
58 
41 

.08 
36 
00 
44 

.11 

47 
62 
48 

.04 
21 
51 

35 

.04 
14 

54 
35 

3.18 

64.4 
45.2 

* 

.11 

.04 

.05 

.04 

.05 

.04 

.03 

.00 

- 

.03 

.04 

- 

.15 

5 
82 
56 

.13 
2 

62 

56 

.15 

3 
83 
53 

.15 
4 
81 

53 

.13 

6 
80 
53 

.09 

5 
80 
54 

.15 

5 
90 
53 

.14 

3 
77 
54 

.06 
26 
70 
55 

.13 

47 

65 
53 

.14 

30 
75 
52 

.19 

34 
73 
47 

.11 

10 
71 
44 

.18 

26 
6  7 
43 

.13 
13 

73 
37 

.10 

5 
71 
44 

.08 

6 
73 
47 

.09 

0 
70 
49 

.06 
5 
72 
49 

.11 

15 

8  3 
5  5 

.14 

5 
74 
54 

.12 

3 
75 
49 

.07 
2 
72 
47 

.12 
34 

70 
52 

.15 

15 
65 
47 

3.97 
356 
76.2 
51.5 

.12 

4  2 

.19 
38 

.14 
31 

.17 
44 

.16 

50 

.15 

45 

.15 
31 

.15 

30 

.15 

52 

.15 

48 

.08 

39 

.15 

83 

.15 
71 

.15 

66 

.10 
31 

.10 

32 

.11 

33 

.09 
31 

.15 
49 

.10 

43 

.10 

45 

.21 

43 

.15 
74 

.15 
85 

.11 

63 

4.41 
1445 

.09 
21 

.09 

9 

.09 
8 

.07 
8 

.10 
* 

.09 
43 

.10 

8 

.'■  7 

7 

.04 

.06 

9 

.07 
15 

» 

.26 

83 

.08 

9 

.07 

0 

.07 

8 

.07 
10 

.06 
13 

.07 
16 

.07 
12 

.10 

45 

.07 
17 

.04 
21 

.03 
14 

2.39 

439 

.10 

29 

.06 
19 

.04 
21 

.01 

19 

.04 
15 

.01 
10 

.03 
17 

.04 
22 

.04 

24 

.06 
16 

.05 
18 

.  0  3 

10. 

.04 

i.:. 

.05 

30 

.04 
18 

.05 
12 

.04 
14 

.03 
16 

.03 
18 

.01 

23 

32 

,05 
21 

.05 

9 

.04 
19 

.02 

6 

B1.41 
546 

.  'Jt. 

in 

.06 
22 

.01 
10 

.06 

30 

.11 

39 

.07 
25 

.08 
41 

.03 
2  7 

.04 
28 

.07 

3o 

.11 

70 

.10 

71 

.  lo 

68 

.08 

54 

.05 
13 

.02 
16 

.08 
38 

.04 
16 

.04 
21 

.03 
24 

.07 
4  9 

.03 

0  0 

.11 

40 

.08 

96 

.05 
29 

1.92 
1077 

.10 

4  0 
70 
50 

.07 

20. 
70' 

50 

.08 
20 
70 
52 

.  10 

70 

74 

51 

.10 

60 
74 
52 

.10 

60 
73 
50 

.07 
40 
71 
51 

.10 

40 
68 
50 

.10 

60 
6  8 
50 

.  1' 

7.3 
64 
46 

.15 
140 
60 
42 

.08 
80 
61 
44 

.10 
140 
61 
42 

.06 

50 
64 

44 

.06 
30 
64 
40 

.08 
20 
66 
43 

.08 

40 
64 
45 

.05 

40 
6  3 
47 

40 
64 
47 

.05 
20 
61 
40 

.10 

100 
64 
4o 

.13 

70 
64 
48 

JO 

60 
45 

.08 
100 
59 
40 

.10 

50 
57 
34 

2.42 

66.6 
47.9 

.  10 

10 

40, 

.07 
12 

40 

.09 
14 

46 

.03 

20 

50 

.05 

40 

5  2 

.08 

5 

0  2 

.08 
12 

52 

.■■5 
17 

48 

.06 

3  4 

4  3 

.07 

8 

4  6 

.06 
26 

45 

.08 

2  3 

44 

.06 

18 

44 

.10 

7  2 

4  6 

.06 
12 

46 

.06 
11 

4  7 

.05 
11 

48 

.05 
15 

50 

.0  1 
14 

6  2 

4' 3 

..'2 
8 

4  8 

.07 
74 

46 

.  on 
J  8 

47 

.04 
11 

62 

45 

.07 

27 
59 
36 

..'7 
18 

6  6 
36 

1.89 
532 

46.3 

.  1 1 

.  1 6 

.  1 1 

.  1 4 

.  14 

.  0  3 

.12 

.  06 

t  0  2 

.00 

.  0  8 

.08 

.08 

3.41 

2 

25 

7 

17 

* 

* 

* 

95 

'22 

46 

'31 

* 

* 

1 2 
137 

'i5 

.  1 1 

16 

* 

.  1 1 

'l5 

* 
* 

* 

* 

.  14 

6  6 

.07 
28 

.07 

5 

.06 
28 

.  o4 

37 

1.79 

748 

.01 
37 

.17 

4 

.06 

9 

.00 

23 

.10 

20 

.24 
31 

.10 

69 

.06 
12 

.  0  5 

15 

.07 

6 

.06 
19 

.11 

4  3 

.10 

32 

.11 

116 

.10 
22 

.04 
34 

.07 

77 

.04 
44 

.08 
24 

.04 

8 

.05 
67 

.  10 

200 

.15 

27 

.08 
64 

.04 
100 

2.65 
1196 

.  06 
20 

.07 
13 

.11 

19 

.06 
10 

* 

* 

* 

.31 

55 

.06 

9 

.04 

16 

.05 
18 

# 

* 

.19 
184 

.08 
14 

.15 
44 

# 

* 

55 

.13 

40 

.03 

9 

.07 
46 

.06 
16 

1.92 
668 

.05 
13 

.09 
15 

.16 

26 

.18 
12 

.12 
21 

.06 
17 

.12 
17 

.14 

26 

.02 
8 

.06 

20 

.10 

20 

.15 

5  3 

.20 

49 

.33 

64 

.22 

50 

.  1  ' 

20. 

.12 
19 

.0  3 
13 

.14 

5 

.02 

29 

.'3  7 
2  0 

.06 
14 

.10 

16 

.08 
38 

.14 
51 

3.39 
739 

.29 

.07 

.09 

.10 

.03 

.07 

.08 

.07 

.01 

.03 

.03 

.08 

.12 

.1.1 

.12 

.08 

.09 

.11 

.06 

.04 

.05 

.01 

.01 

.03 

.04 

2.61 

.15 

70 

.13 

70 

.12 

60 

,C  3 

3  5 

.02 
45 

.08 
46 

.03 
45 

.07 
34 

.04 

80 

.  0  5 

65 

.10 

40 

.10 

50 

.05 

36 

.06 
44 

.09 
68 

.  06 

04 

.14 
15 

.13 

47 

.05 
34 

.  C  6 
17 

0  5 

.00 

40 

.00 

44 

.13 
85 

.11 

89 

B2.57 
1571 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3  t> 

°  Sl 
H  < 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SVAP 

.05 

.05 

.  0  5 

.25 

.06 

.06 

.06 

.06 

.07 

.09 

.06 

.05 

.07 

.10 

.08 

.06 

.05 

.05 

.05 

.06 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.03 

1.75 

WIND 

0 

0 

1  5 

50 

0 

5 

35 

15 

0 

5 

10 

10 

30 

30 

10 

25 

0 

5 

10 

0 

0 

0 

10 

0 

5 

5 

5 

10 

MAX 

73 

71 

70 

- 

- 

72 

67 

67 

68 

69 

6  8 

68 

66 

63 

62 

62 

62 

59 

61 

60 

60 

59 

60 

58 

56 

57 

63 

62 

54 

51 

63.1 

MIN 

54 

55 

5* 

48 

48 

50 

59 

52 

4  1 

50 

50 

50 

45 

45 

44 

41 

41 

42 

43 

44 

46 

46 

45 

48 

53 

43 

39 

39 

47.3 

TRACY  PUMPING  PLT  (A) 

EVAP 

.  1  5 

.  12 

.oo 

.  24 

.  15 

.  10 

.  10 

.08 

.  06 

.14 

.14 

.09 

.  11 

.  10 

.16 

.14 

.13 

.12 

.  14 

.07 

.07 

.05 

.07 

.06 

.06 

.05 

.09 

.05 

.25 

10 

- 

WIND 

25 

22 

60 

16  8 

164 

51 

2  5 

26 

121 

67 

2  5 

57 

113 

115 

162 

145 

e6 

61 

56 

26 

21 

27 

49 

54 

26 

51 

75 

109 

145 

63 

2225 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.09 

.05 

* 

* 

.11 

.07 

.04 

.03 

.01 

# 

* 

.17 

.00 

.  0  3 

.02 

.09 

.03 

.01 

* 

.08 

.09 

.02 

~ 

B1.13 

WIND 

5 

9 

* 

37 

2  1 

23 

18 

10 

♦ 

* 

# 

59 

15 

16 

10 

* 

# 

16 

5 

5 

* 

21 

* 

* 

34 

5 

2 

16 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.29 

.20 

.11 

.12 

.06 

.20 

.13 

.11 

.05 

.08 

.07 

.13 

.10 

.04 

.10 

.06 

.06 

.08 

.07 

.07 

.11 

.06 

.04 

.00 

.00 

.06 

.11 

.15 

2.66 

WIND 

119 

22 

2  2 

19 

17 

69 

78 

33 

19 

* 

102 

* 

56 

72 

38 

16 

56 

27 

26 

44 

42 

24 

93 

51 

23 

25 

14 

56 

101 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.23 

.21 

# 

.11 

.17 

.  2  3 

.15 

.15 

.14 

.15 

.23 

.15 

.11 

.10 

.10 

.20 

.18 

.17 

# 

# 

* 

.95 

.08 

.09 

.08 

.09 

.12 

.15 

.25 

4.59 

WIND 

73 

6  3 

* 

93 

60 

121 

42 

77 

4  3 

67 

81 

60 

49 

43 

85 

118 

97 

103 

78 

366 

79 

50 

62 

53 

92 

122 

2177 

MAX 

78 

78 

7* 

75 

75 

75 

70 

6  8 

75 

76 

73 

65 

63 

65 

64 

61 

63 

63 

62 

65 

61 

69 

66 

61 

62 

68.3 

MIN 

5  3 

53 

52 

50 

49 

49 

46 

44 

51 

55 

50 

46 

50 

44 

44 

40 

43 

41 

49 

43 

40 

51 

48 

39 

41 

47.2 

WHISKEYTOWN  RES  tA) 

EVAP 

.  13 

.11 

,  o  e 

* 

.11 

.  14 

.08 

.09 

.03 

.01 

* 

.07 

.05 

.04 

.08 

.05 

.Oo 

.08 

.04 

.06 

.15 

.05 

* 

.08 

B1.83 

WIND 

3 

0 

i 

4 

9 

4 

4 

4 

15 

10 

23 

18 

14 

17 

11 

32 

13 

14 

* 

35 

8 

* 

43 

19 

27 

20 

16 

364 

MAXIMUM  AMD  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL . 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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01 
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Ol 

Ol 
01 

Ol 
Ol 

-  •  s 

S  3  -= 

3 

■  *2 
?  R  S 

Pre1 

£  a  £ 

d.  ~  a 
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ll 

O  Q. 

o  i/i 
o 

o  yi 

•T 

-  a 
o 

Trac 

jf 

3 

r 

o 
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s| 

Total 

Perc. 

Avei 
sky  i 
sunn 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 

E 

12 

5.6 

18++ 

NW 

17 

74 

56 

46 

74 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

29 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

7.8 

35++ 

ENE 

18 

0 

l 

2 

1 

2 

0 

6 

6.4 

BURBANK  WB  AI RPORT 

ESE 

15 

6.  1 

30++ 

N 

16 

73 

54 

71 

73 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4.4 

EUREKA  WB  CITY 

5.3 

34 

SW 

12 

1 

5 

8 

1 

3 

0 

18 

49 

7.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

13 

4.9 

24 

NW 

16 

86 

68 

43 

75 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

82 

4.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

5.4 

29++ 

WNW 

16 

85 

71 

65 

81 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

17 

6.5 

28++ 

N 

16 

81 

68 

72 

80 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

5.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

W  f 

5.2 

29 

NW 

16 

75 

58 

58 

76 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

73 

4.  1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

71 

64 

4 

5 

4 

0 

1 

0 

14 

5.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

6.4 

2  1++ 

S 

2  6+ 

85 

70 

57 

79 

3 

3 

0 

1 

0 

0 

7 

5.4 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.9 

28++ 

NW 

16 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

11 

5.2 

RED  BLUFF  WB  AI RPORT 

NW 

18 

7.7 

37 

SE 

26 

74 

60 

48 

70 

4 

5 

0 

l 

0 

0 

10 

73 

5.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

3.6 

24 

NW 

18 

92 

82 

61 

85 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

73 

5.  1 

SANDBERG  WB 

N 

11.9 

37++ 

N 

17 

43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.  1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

14 

5.6 

19 

NW 

12 

80 

63 

69 

81 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

62 

5.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

8.4 

33 

WNW 

14 

89 

79 

67 

84 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

10 

4.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

6.0 

20 

N 

18 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

72 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

NW 

19 

6.0 

2  6++ 

NW 

16 

84 

62 

69 

80 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4.0 

t     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY . 


THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


ALTURAS  RANGER  STA 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 
BLUE  CANYON  KB  AP 

BOCA 

BRIDGEPORT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CANYON  DAM 
CHESTER 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DOYLE  5  SSE 

FORT  BI DWELL 

GRANT  GROVE 

HUNTINGTON  LAKE 

JESS  VALLEY 

MANZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 

MEYERS  4  SW 

MINERAL 

MONO  LAKE 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

QUINCY  RANGER  STA. 

SODA  SPRINGS  1  E 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUIRREL   INN  2 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TULELAKE 

TWIN  LAKES 

WHITE   MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WOODFORDS 

YREKA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


Day  of  month 


2.# 


3.0 
6 


1.0 
1 


2.0 
2 


2.0 
2 


A. 5 
2 


1.0 
T 


1.0 
2 


>20.c 
28 


10. 0  2.5 


2.0 
1 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1962 


DEPTH 

and  TIME 

of  month 

rage 

i 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BRAWLEY 

>  SW 

4 

INCHES  (A) 

9i00  A.M. 

73 

74 

70 

73 

71 

72 

71 

70 

68 

68 

67 

68 

67 

69 

66 

63 

65 

60 

61 

58 

59 

60 

63 

66 

63 

63 

61 

59 

60 

MAX 

95 

86 

93 

94 

91 

93 

92 

yl 

90 

90 

90 

81 

81 

eo 

84 

81 

81 

78 

78 

82 

84 

80 

78 

84 

83 

63 

82 

80 

75 

78 

84.6 

M  IN 

73 

70 

72 

70 

70 

70 

6  8 

6  8 

68 

6  6 

67 

67 

67 

66 

64 

63 

60 

60 

58 

61 

62 

65 

67 

65 

64 

61 

60 

61 

62 

e 

INCHES 

9.00  A.M. 

79 

78 

77 

77 

77 

77 

7  7 

76 

75 

7  5 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

71 

69 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

68 

67 

67 

72.1 

MAX 

84 

81 

62 

84 

82 

82 

82 

81 

8© 

80 

79 

76 

76 

75 

75 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

74 

74 

75 

73 

72 

70 

MIN 

78 

78 

70 

77 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

71 

71 

69 

66 

67 

66 

67 

67 

67 

69 

69 

61 

60 

61 

62 

66 

70.4 

12 

INCHES 

9t00  A.M. 

61 

61 

60 

60 

60 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

76 

75 

75 

74 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

75.1 

20 

INCHES 

9i00  A.M. 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

77.4 

39 

INCHES 

9 i 00  A.M. 

83 

B3 

83 

83 

82 

82 

62 

82 

82 

82 

81 

81 

61 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

80.0 

79 

INCHES 

9i00  A.M. 

85 

B5 

85 

65 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

64 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

83 

82 

82 

62 

82 

81 

81 

81 

DAVIS   1  WSW 

4 

INCHES  <B> 

MAX 

69 

70 

65 

68 

66 

65 

64 

64 

62 

64 

65 

66 

64 

62 

62 

60 

58 

57 

57 

58 

58 

58 

57 

55 

56 

55 

55 

54 

52 

48 

60.5 

MIN 

56 

57 

55 

55 

56 

51 

50 

51 

54 

55 

54 

55 

52 

53 

48 

48 

48 

46 

46 

45 

46 

47 

47 

47 

46 

50 

50 

46 

41 

38 

49 . 8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 

12 

INCHES  (C) 

MAX 

66 

64 

62 

60 

59 

60 

61 

61 

59 

59 

60 

59 

57 

57 

56 

56 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

55 

54 

53 

51 

50 

52 

57.3 

MIN 

64 

64 

62 

60 

58 

56 

56 

57 

58 

5  8 

56 

57 

57 

56 

56 

54 

54 

5  3 

53 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

52 

51 

50 

49 

49 

55.2 

STATION  2 

18 

INCHES  (D) 

MAX 

63 

6  3 

63 

62 

61 

62 

61 

61 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

54 

58.5 

MIN 

63 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

57.9 

(A)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND ,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING 
AT  9,00   A.M.      READINGS   AT  9i00   A.M.    ARE   FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(B)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(D)  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH 
DEPTH  FROM  8  tOO  A.M.  NOV  5  TO  BiOO  A.M.  NOV  7   (24  HOURS!.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowing : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station,       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


y 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace  ,   an  amount   too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  prev ious  month . 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the     Superintendent  of  Documents.       Remittances  and  correspondence     regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


AB60TT  MINE  0006 
ACTON  ESCOND1D0  FC261 BE  001*. 
ADELANT0 

A01N  RANGER  STATION        |  0029 
ALAMO    1  N 
ALDERPOINT 
ALISO  CN  OAT  MT  FC 
ALPINE 
ALT AOENA 

ALTURAS  RANGER  STAT 


0161 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COST  A 


LOS  ANGELES 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 


AM80Y  017*1  SAN  BE  RO  I  NO 

ANGIOLA  I  020*  TULARE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL  0212  NAP  A 

ANTIOCH  FIBRE  80  API")  MILL  0?27|  CONTRA  COST  A 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3    02  32    CONTRA  COST  A 

ANZA  j  023*  RIVERSIDE 

APACHE  CAMP  0239|  VENTURA 

APPLE  VALLEY  I  0244|  SAN  BEROINO 

ARROYO  GRANDE  1  0320  SN  LUIS  OBPO 

APPOYO  SECO  0322'  MONTEREY 


ARROYO  SECO  RS  I 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHE I M  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 
AUBUPN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY   PARK    FC  1*3 
BACKUS  RANCH 

BADGER 
BADGE R  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  wB  AIRPORT 
BALCH  POWER  MOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
8ARNE  SON  PARK 
BARRETT  DAM 
BAR  STOW 

BARTON  FLAT 
BATES  R10GE 
BEAPTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT    PUMPING  I 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  lu 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

■  BAP   RANGER  ! 
-  BEAR  I 
IIG  BEAR  l 

i  8EN0  RANGER  STAT  I  ON 

g  creek  pm  no  1 
g  oalton  dam  fc2238-e 
:reek 


C  0327  LOS  ANGELES 
:  03*3  TULARE 
0355  ORANGE 
0372  NAPA 
037*  TULARE 
0379  FRESNO 
0383  PLACER 
0395  LOS  ANGELES 
0*10  LOS  ANGELES 
0*16  KERN 

0*22  TULARE 
0*25  MARIPOSA 
0*36  SAN  BERDINO 
0*37  SAN  BEROINO 
0**2  KERN 
0**9  FRESNO 
0*68  TEHAMA 


G  TUJUNGA  OAM  FC*6D-E  0798  LOS  ANGELES 


1  PASS  SNOW  COURSE  0321  FRESNO 
1  WB  AIRPORT  0322  INYO 

'  UNION  CARBIDE         082*  INYO 

Black  mountain  2  sw        uB5o  santa  ci 

BLACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 


SLUE   CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
BLYTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BOCA 
BON  IT 


0897  PLACER 

09O3  HUMBOLDT 

092*  RIVERSIDE 

0925  RIVERS10E 

0927  RIVERSIDE 

0931  NEVADA 

0966  SAN  DIEGO 

BOONV I LLE  HWY  MN1NC  STA  0973  MENDOCINO 

BORON  0979  KERN 

BORREGO  DESERT  PARK  0983  SAN  DIEGO 

BORRf GO  SPRINGS  3  NNE  0986  SAN  DIEGO 
BOULDER  CREEK 

LOCATELL I  RANCH 
BOULEVARD 
80U0UET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BPANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 


BRAY   10  WSW 

BREA  CITY 

8RE A  DAM 

8 RE  NT WOOD  6  SW 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
8R  1  DGEV  1  LLE   4  NNW 
BROCKWAy  SUMMIT 
9R00KS  FAPNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 


bucks  creek  ph 
bucks  lake 
buena  vista 

bullaods  bar  pwr  house 
8urbank  fire  dep  fc226b 
bur  bank  wb 
Burl ingame 


BUPNEY 

BURNT  RANCH  1  5 

BURTON  RANCH 

BuTTONWlLLOW 

C ABAZON 
1  CABRILLO  NAT  MONUMENT 

C AC  HUM A  OAM 

CAJON  WEST  SUMMIT 

CALAVERAS  BIG  TREES 
,  CALAVERAS  RANGER  STA 

1  CALAVERAS  RESERVOIR 
I  CALEKKO  2  NE 
1  CAL  IF0RN1A  HOT  SPRCS  RS 
I  CALISIOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMP  ANGELUS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV 1 LLE  RANGER  STA 

CANBY  11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  OAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARmEL  VALLEY 


SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
031  RIVERSIDE 
0  3*  MONTEREY 
0*6  MENDOCINO 


6  3*  34 

9  35  59 

17,  38  3* 

27,  36  01 

27  37  59 

33  33  33 

3*  52 


0519  SAN  BERDINO 

053*  FRESNO 

05*3  5NTA  BARBARA 

0596  TULARE 

0606  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 
0609  RIVERSIDE 
06  17  TUOLUMNE 
0619  LOS  ANGELES 
067*  SANTA  CRUZ 
06  93  ALAMEDA 

0705  NAPA 

0715  SISKIYOU 

0731  LASSEN 

0738  TRINITY 

07*1  S»  I  BERDINO 

07*2  SAN  8E  RD I  NO 

I  07*7  PLACER 

0755  FRESNO 

0758  LOS  ANGELES 

0767  INYO 


15 


31 


6   35  23 

10  35  25 

11  36  55 


050  : 

>)56  ORANGE 
057  ORANGE 
060  CONTRA  COSTA 
072  MONO 
U76  MONO 
080  HUMBOLDT 
096  PLACER 

12  YOLO 

30  BUTTE 

33  PLACEfi 
42  MONTEREY 
*9  SHASTA 

59  PLUMAS 
61  PLUMAS 

70  SAN  BEN  1  TO 

60  YUBA 
92  LOS 
9*  LOS 


215  TRINITY 

216  CONTRA  COST  A 
2**,  KERN 

250  RIVERSIDE 
252|  SAN  DIEGO 
253  SNTA  BARBARA 
272.  SAN  BERDINO 
277  CALAVERAS 
26Q  CALAVERAS 

261  ALAMEOA 
268  IMPERIAL 
30Ci  TULARE 
312  NAPA 
316j  SISKIYOU 
369    SAN  BERDINO 
*2*j  SAN  DIEGO 
*28  CALAVERAS 
*33|  SIERRA 
***J  SN  LUIS  OBPO 

462  YUBA 
479  MODOC 
4761  MODOC 
48M  LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
I  ORANGE 

I  BEROINO 
I  PLUMAS 


IZ  26 

16  17 

17  25 
20  57 

22  02 

23  36 

18  33 
16  *6 
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TIME  AND 
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2367  I 
1735 
1127 
*36S 


A  SN 


19  29       205  ■ 


26  10A  10A 

60  8A'  8A 

3915  8A, 

4965 

2935  5P 


1735 
6400 
2005 
1297 


7300 

9*0  ' 
10*5  ! 

1720 


!  3760 
I  5165 

6800  1 
,  2613  1 
'  30*5  ' 
I  2600  j 

6500 


A  ALLEN  FECHT 

J  C  FASSOLD 

FRANK  EBERT 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  FRANK  J  CUZZILLO 

MRS  CORA  C  OLSEN 

TEDEWATER  OIL  CO 
I  ALP  INE  F  IRE  DEPT 

RUOlO  CANON 
I       US  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  WHS 
PACIFIC  UNION  COL 
F 1 6RE  60 
U  S  SUR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS   RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
1       US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  OUOOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CI TY  PARK 
GEORGE  L  TURCOT  T 

MR 5  LUCILLE  E  WEDDLE 
S  US  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  wTR  +  PWR  OEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 

P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


BOY 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    1RRIG  DISI 
IRBIG  DIST 
.  W8  OBSERVER 


S  HETCH  HE 


22  06  50*  ■  5P,  5P, 
22  15  I     299  '     8P  MID, 


23 

38 

a 

122 

14 

1  2 

41 

52 

122 

14 

6140 

21 

4130 

35 

45 

123 

15 

1272 

8A 

26 

3* 

6745  5P 

28 

14 

116 

58 

6815 

6 

16 

120 

31 

5739 

27 

4928 

5P 

26 

1  i  1 

1575 

5P 

19 

37 

08 

113 

28 

6 

34 

Z3 

117 

41 

36 

121 

13 

34 

118 

2317 

SP 

13 

1  1 

1  1  8 

30 

19 

MID 

22 

118 

*108 

22 

lie 

9390 

12M  12* 

16 

122 

2330 

21 

121 

1  2 

7200 

6 

17 

120 

42 

5280 

M10 

H : 

17 

40 

55 

123 

975 

33 

37 

36 

! 

33 

37 

390 

33 

37 

114 

*3 

390 

M :  C 

39 

120 

8A  8A 

32 

02 

105 

SP 

ii 

39 

123 

22 

362 

00 

117 

2455 

33 

16 

. 

25 

7*5 

33 

17 

625 

37 

122 

!  2 

2175 

32 

29 

35 

■   1  Lt 

22 

3055 

27 

!  20 

5347 

5P  5F 

33 

29 

116 

48 

24 

35 

52 

120 

540 

40 

1*80 

32 

57 

115 

33 

-100 

8A  8< 

122 

21 

55 

117 

3*5 

.<■ 

33 

53 

117 

56 

27 

37 

53 

121 

325 

38 

15 

119 

14 

6*70 

36 

38 

16 

119 

1  7 

6550 

32 

123 

2050 

36 

39 

1 ,  0 

04 

7200 

23 

38 

09 

350 

121 

20 

3560 

39 

00 

120 

35 

4800 

35 

121 

05 

925 

21 

40 

52 

121 

51 

3  7  7  1 

8 

39 

54 

121 

20 

1760 

2P 

8 

39 

5* 

121 

1  2 

5200 

20 

36 

121 

39 

121 

'■• 

1  h,,n 

34 

11 

116 

16 

680 

34 

12 

118 

22 

699 

35 

122 

21 

10 

21 

40 

S3 

3127 

6A 

123 

28 

2150 

37 

52 

:  1  i 

U':- 

560 

35 

24 

28 

268 

8A 

8A 

33 

55 

33 

32 

117 

410 

SP 

5P 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

8A 

SA 

23 

117 

4790 

2 

36 

1  J 

1 Z  0 

19 

4696 

3* 

36 

22 

33*3 

U 

29 

121 

805 

7A 

s 

41 

115 

28 

12 

7A 

53 

118 

2950 

i: 

36 

35 

122 

35 

365 

7A 

12 

18 

122 

*8 

5P 

5P 

28 

34 

09 

59 

5770 

3 

37 

28 

2630 

5P 

38 

15 

120 

SI 

BA 

BA 

39 

38 

120 

34 

5565 

35 

41 

615 

BA 

39 

27 

121 

02 

2760 

8A 

21 

41 

22 

121 

BA 

21 

52 

4312 

8A 

1  3 

11 

116 

34 

35 

16 

117 

;  a 

2010 

40 

10 

121 

4555 

51 

5P 

26 

S5 

117 

1625 

26 

33 

57 

48 

1220 

05 

121 

09 

2986 

5f 

36 

29 

121 

425 

5P 

BIG 


MRS  MARC 
U  S  FOREST 
SO  CALIF 
GERALD  M 
S  DEPT  WAT 


CHY  WTR  SUP 


CKS 


S  FOREST  SERVICE 

FIRE  DIST 
A  SIMPSON 
SERVICE 
EDISON  CO 


RESOURCES 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
L05  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  tNGINEERS 

calif  elec  power  co 
s  corps  of  engineers 
jus  weather  bureau 
union  carbide  co 
mrs  mary  incerpi 
s  u  s  weather  bureau 

jus  weather  bureau 
w  frank  swope 
state  oiv  of  fstry 
state  oiv  of  fstry 
feo  aviation  agency 
harold  m  pabst 

R  M  ALLEN 
STATE   DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCATELL I 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PwR  OEPT 
NEVAOA   IRRIG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  -FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBRE AD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  fl  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARnmam 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MR  S   ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER   L  CRITTENDEN 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  0  +  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 

jus  weather  bureau 
city  of  burl ingame 


MR  I 


:  ST  1 1 


BUENA  VISTA  w  S  01ST 
JAMES  A  WAKE  LAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E    BAY  MUN  UTL  DIST 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1586 

MAR | POSA 

11 

11 

24 

120 

0  3 

1425 

9A 

9A 

CAZADERO 

SONOMA 

CECILV1LLE  SAWYER 

SI SK 1 YOU 

CEDAR  GROVE 

CEDAR  POINT  RANCH 

MAR  1 POSA 

CEDARV I LLE 

161* 

CENTERV1LLE  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

BA 

CHATSWORTH  FC  24  D 

16B0 

LOS  ANGELES 

* 

118 

36 

957 

VAR 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

14 

118 

37 

912 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHICO  £«PERIM£NT  STA 

121 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

CHOLAME    HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

120 

12 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

11 

CITRUS  HE  1GHTS 

SACRAMENTO 

11 

CLAREMONT  FC  230D 

"Z 

LOS  ANGELES 

26 

34 

07 

»*T 

1250 

5P 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

43 

1201 

6P 

6P 

C  LARKSBURG 

BA 

CLEAR  CREEK 

SISKIYOU 

27 

975 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVE ROALE  3  SSE 

SONOMA 

320 

Si 

CLOVERDALE  11  W 

SONOMA 

2; 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADE RA 

COAL  I NGA 

CQALINGA  1*  WNW 

1869 

FRESNO 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

COBB  2  NW 

1882 

LAKE 

23 

38 

50 

122 

46 

2*00 

10A 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

TR  IN ITY 

05 

122 

2500 

COHASSET 

C0L6YS  FC   53  0 

LOS  ANGELES 

COLD  SPRINGS  CAMP 

IV.'. 

HONTERE  Y 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

1912 

PLACER 

( 

06 

120 

6P 

6P 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

121 

1 1 

COL  YEAR  SPRINGS 

19S3 

TEHAMA 

23 

.« 

03 

122 

** 

3295 

8A 

CONCORD  3  E 

196; 

CONTRA  COSTA 

37 

M 

121 

59 

195 

8A 

COOL 

EL  DORADO 

121 

1525 

COPCO  NO  1  DAM 

SISK 1  YOU 

li 

*1 

122 

CORCORAN   IRRIG  D1STRIO 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

23 

CORONA 

RIVERSIDE 

26 

52 

117 

3* 

710 

CORRAL  I TOS 

20 

COTTONWOOD  CREEK 

INYO 

1 1 

COVELO 

20  a: 

MENDOC INO 

123 

15 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2064 

MENDOC 1  NO 

39 

50 

123 

05 

1514 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 

i  191 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117 

52 

575 

5P 

COYOTE  CANYON 

R I  VERS  I OE 

IMPE  P I AL 

250 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

36 

1  IB 

20 

10720 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  OIEGO 

CRE  SCENT   CITY  1  N 

C RE  SCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

CRE SCENT  CITY  MNTNC  STA 

OEL  NORTE 

CRESTL I NE  LAKE  GREGORY 

SAN  BEROINO 

15 

CROCKETT 

21  77 

CONTRA  COSTA 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

BA 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

*<-UL  vE  P  CITY 

LOS  ANGELES 

CUMMI NGS 

MENDOC INO 

C  UNN 1 NGHAM 

SNTA  BARBARA 

CUY AMAC A 

SAN  OIEGO 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

OA  G GET!    1  ENE 

SAN  BEROINO 

DAGGETT    FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

6 

3ft 

52 

116 

47 

1922 

MIC 

MID 

DANA  2  SE 

...■<■- 

SHASTA 

21 

*1 

06 

121 

31 

3320 

BA 

5P 

5P 

BA 

MONTEREY 

'  '  ' 

* 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

6P 

DENA 1 R 

51 

5P 

PE  SABLA 

2401 

But  te 

OEiCANSO   RANGER  STATlOh 

2406 

SAN  DIEGO 

1 A 

2*32 

LOS  ANGELES 

2*58 

YUBA 

2467 

NEVADA 

8/ 

2*9C 

Ml  Nl  0  ;  1  Ni  ■ 

Hi 

DOUBLE  bunk  meadow 

.■■<-'',- 

TULARE 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWN  I E V 1 LLE  RANGER  STA 

250C 

SIERRA 

39 

34 

120 

50 

2895 

flA 

LASSEN 

10F 

DOYLE   5  SSE 

LASSEN 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

*P  7A 

DUDLE  YS 

MARIPOSA 

120 

DUNN 1GAN 

2568 

YOLO 

DUNN  SIDING 

SAN  BEROINO 

DUNSMUlR  RANGER  STATlOfi 

25  n 

SISK I  YOU 

DUTTONS  LANDING 

:sao  map* 

12 

122 

18 

20 

8/ 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

EAST  PARK  RESERVOIR 

26*C 

COLUSA 

I! 

39 

22 

122 

31 

1205 

BA 

8A 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

10400 

E  L  CAP  1  TAN  DAM 

,-  ?"' 

SAN  DIEGO 

8A 

8A 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

5P 

ELECTPA  POWER  HOUSE 

2728 

AMAOOR 

20 

715 

5P 

5P 

Elizabeth  lake  canyon 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

36 

2075 

Elk  vallEy 

2741 

DEL  NORTE 

1711 

5P 

5F 

ellery  lake 

2756 

38 

t. 

119 

1* 

9645 

Elliott 

2  1 1  1 

SAN  JOAQUIN 

16 

36 

1* 

121 

11 

90 

el  mode n a 

2775 

ORANGE 

2a 

33 

48 

117 

47 

46* 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

1285 

5P 

ELSINORE  *  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

11 

37 

117 

19 

1305 

ESCOND 1  DO 

SAN  DIEGO 

33 

11 

07 

117 

05 

660 

6P 

ESCONDIOO  PARK  HILL 

266' 

SAN  DIEGO 

33 

\l 

07 

1  1  1 

E  T I  WANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

26 

34 

nl 

31 

1390 

2699 

i; 

1« 

28 

122 

54 

2912 

"EUREKA  WB  CITY 

291C 

HUMBOLDT 

40 

48 

124 

10 

MIC 

M5P 

exchequer  reservoir 

292C 

MAR  1 POSA 

14 

35 

120 

EkETER  fauver  ranch 

2922 

TULARE 

21 

119 

0* 

439 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38 

15 

122 

03 

IS 

FA1RF IEL0  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

38 

122 

01 

19 

FA  1 RMON  T 

29*1 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

6A 

2958 

SAN  DIEGO 

\\ 

21 

117 

15 

542 

2994 

BUTTE 

JfjI-r 

TEHAMA 

0 

21 

122 

27 

800 

7A 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

1  ■ 

Ii, 

30 

12* 

20 

1445 

BA 

F1D0LET0WN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMAOOR 

16 

31 

120 

42 

2100 

8A 

F IGUE  ROA  MOUNTAIN 

3041 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

120 

3150 

FILLMORE   1  WNw 

VENTURA 

2' 

34 

24 

118 

56 

435 

BA 

FINLEY    1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39 

01 

L22 

52 

1340 

FINLEY  1  SSE 

3056 

LAKE 

23 

58 

122 

1377 

8A 

FINLEY  5  SW 

3057 

LAKE 

23 

58 

122 

57 

1750 

BP 

F  1  VE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

I! 

21 

1  2  0 

09 

285 

6P 

FLEMING  FISH  +  GAME 

:■  h 

LASSEN 

40 

22 

120 

19 

3P 

5P 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37 

1  16 

58 

7344 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

42 

121 

09 

350 

8A 

FONTANA   5  N 

SAN  BERDINO 

26 

3* 

11 

1  1  7 

27 

1972 

6P 

FONTANA  KAISER 

312C 

SAN  BEROINO 

28 

34 

05 

117 

4P 

FOREST  GLEN 

■  35 

40 

23 

123 

20 

8A 

BA 

I  MISS  HAZE  I 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CE OAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
L0NN1E  BATwAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  G00DR1DGE 
C  F  ELDER 

F  P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
JOHN  R  JARDINE 


JOHN  R  BYRD 
FRANK  S  ORNBAUN 
■  U  S  FOREST  SERVICE 
COAL  1 NGA   F IRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/1/61 
ROBERT  L  CHANDLER 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  *  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
I  VAN  J  STEPHENS 


HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 


TEMPLE 
HOWARO  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  OIV  BEACH  ■+  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  M0RIT2 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 


INE 


U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CI 
MISS  NANCY  M  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

I  AGENCY 


HARLE Y 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN   L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEP I 

1  SCHOOL 


STANISLAUS  COUNTY 


P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PI 
FRANK  L.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  DEPT 


L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

W  0  MC  LEAN 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  WOSSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

OR  LAND  UNIT  WU  ASSN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 


.  E  E  STUDLEV 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 


DARW IN  M  T 1NG 
j  CITY  OF  ESC0ND1D0 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  F  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
I  CHARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  *  Pwfl  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
WENTWORTHLYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

JAMES  T  MELV1N 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  F 1SH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 


-  384  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

F0RESTH1LL   RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39 

01 

120  50 

3200 

FORKS  OF  SALMON 

S I SK 1  YOU 

FORT  B 1  DWELL 

MODOC 

4498 

FORT  BRAGG 

MENDOC 1  NO 

FORT  BRAGG  AVIAt ION 

FORT  DICK   1  NNE 

DEL  NORTE 

FORT   JONES  6  ESE 

S 1 SK I  YOU 

FORT  JONES  RANGER  STA 

SI SK I  YOU 

FORT  ROSS 

SONOMA 

116 

FREEDOM  8  NNW 

SANTA  CRUZ 

* 

1495 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40 

42 

122  38 

1100 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FR I  ANT    GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  APROUES  RANCH 

ORANGE 

FULLERTON  DAM 

ORANGE 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

ORANGE 

GAR8ERV ILLE 

HUMBOLDT 

GARDEN  VALLEY  2  5 

GASQUET  RANGER  STATION 

DEL  NORTE 

GEM  LAKE 

MONO 

GEORGETOWN 

I  }S] 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120  51 

2701 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

EL  DORADO 

GERBER  RANCH 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORAOO 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

GILLE5P1E  FIELO 

GILROY 

SANTA  CLARA 

GILROY  8  NE 

SANTA  CLARA 

GILROY  14  ENE 

Santa  Clara 

° 

121  20 

1350 

GLENDALE   STAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118  16 

530 

GLENDORA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES 

GLENNVlLLE 

glEnnville  fulton  rs 

Gold  run 

PLACER 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

GOOSE  LAKE  WEST 

MODOC 

GRACE 

TUOLUMNE 

8900 

GRAN  [TC  BASIN 

GRANT  GROVE 

TULARE 

44 

118  58 

6590 

GRASS  LAKE  HWY  MN TC  STA 

3564 

SISKIYOU 

12 

41 

1Z2  12 

5085  | 

GRASS  VALLEY 

NEVADA 

GRASS  VALLEY  NID 

NE  VADA 

50NOMA 

GREENV |FW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  FLATS 

EL  DORADO 

GROVELANO  2 

TUOLUMNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

GUERNEv 1 LLE 

SONOMA 

1 1 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36fc 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

HA I wEE 

HALF  MOON  6Ay  2  NNW 

SAN  MA1E0 

HAMILTON  BRANCH  PH 

PLUMAS 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

lie  25 

1110 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

3761 

5 1SK 1  YOU 

•1 

48 

123  23 

1090 

HARRIS  GAGING  STATION 

HARRISON  GULCH  RS 

2710 

HARRY  L   EnGLEB<?)GHT  DAM 

HAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

R  1  VE  RS 1 DE 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HAYWAPQ  6  ESE 

ALAMEDA 

HEALDSBURG 

SONOMA 

22 

1Z2  52 

10Z 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

37 

122  52 

102 

HEMET 

R 1 VE  RS 1 DE 

HENSMAW  DAM 

HERNANDEZ   Z  NW 

SAN  BENITO 

HERNANDEZ   7  SE 

SAN  BENITO 

HESPERIA 

SAN  BERDI NO 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

HIDOEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

SISK I  YOU 

HOBEPGS 

LAKE 

B 

1Z2  43 

2960 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

9 

36 

22 

118  39 

8500 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

HOLL 1  STEP 

SAN  BENITO 

HOLLISTEP  2 

SAN  BENITO 

HONEYOEw  Z  -  - 

HUMBOLDT 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

HOPLAND  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

00 

1END0CIN0 

22 

39 

01 

123  07 

550 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

36 

11 

118  37 

7100 

HUASNA 

30 

35 

07 

780 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*148 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

L19  45 

7800 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

23 

40 

11 

122  33 

770 

HUNTERS  DAM 

36 

120  22 

3220 

HUNT INGTON  LAKE 

U7< 

!7 

37 

119  13 

7020 

hurkey  c»EEk  PARK 

4181 

R I  VERS  IDE 

33 

41 

4390 

4191 

35 

40 

37 

123  27 

1260 

IDLEWILP  HWY  MNTNC  STA 

_ 

17 

54 

123  46 

I  DR  1 A 

4204 

SAN  BEN  1  TO 

27 

25 

120  40 

2650 

IDYLLWlLD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33 

116  43 

5397 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32 

51 

115  34 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

48 

118  12 

3950 

INDEPENDENCE  ONION  VL Y 

42  35 

INYO 

if. 

118  20 

9175 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33 

116  15 

INYOkERN 

4278 

35 

39 

1  17  49 

2440 

I N YOKE  RN  ARM  I T  AGE 

-:-  ■ 

35 

41 

117  41 

2220 

38 

20 

120  56 

2B0 

IOWA  HILL 

*L ACER 

J5 

120  51 

2970 

IRON  MOUNTAIN 

*297 

SAN  BE  RD 1  NO 

34 

OB 

115  08 

9Z2 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

I  I  ill 


OBSERVER 


JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 


KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYV  ILLE 

KELSE  Yv I LLE   4  SW 

KENTF1ELD 

KERL1NGER 

KERN  RIVER   INTAKE  Ni 
'KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSI 
KETTLEMAN  STAT  ION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KY8URZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  Z51 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  Z 
LA  HONDA 


4374  MODOC 

4389  TULARE 
|  4405|  SAN  BEAD  I  NO 
|  4*12|  SAN  01EGO 

4418  SAN  DIEGO 

442Z  SNTA  BARBARA 

4442  FRESNO 

4467  SAN  BE  RD I  NO 

44  80  SONOMA 

4488  LAKE 

!  4493  LAKE 

4500  MARIN 

l  45081  SAN  J0A0U1N 

I  4518]  TULARE 

4520  KEPN 

4523  KERN 

I  4534  KINGS 

4536  KINGS 


4587]  HUMBOLDT 

;  4590  STANISLAUS 

46021  HUMBOLDT 

4616  EL  DORADO 

4628  LOS  ANGELES 

4633  CONTRA  COSTA 

464  7  ORANGE 

4650  ORANGE 

I  MATEO 


6  34  10 

22  38  40 

23  3B  59 

23  38  56 

IT  3 '  57 

27  37  41  , 

10  35  57 
lOj  35  28 
101  35  47 

11  36  00  I 

11  36  04  ! 

23  40  41 

24  36  12  ; 

12  41  31  I 

7  40  38 
34.  37  48 
17  40  52 


5300 
4680 
2755 
4215 
;  3650 
2060 
9110 
4325 


122  50 
122  63 


119  58 

120  05 

121  52 

121  08 

124  02  j 

12  3  54 

120  39 

123  57 

120  09 

118  15 

122  06 
117  47 
117  48 
122  16 


IID  MID  C 

I  an 

7* 


L  J  FEE 

CALIF   ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  R  PAION 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PRQJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  bur  reclamat ion 

,  MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  ML'N  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  HILDA  DRAGHI 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 

us  nat  park  service 
santa  barbara  wtr  dep 
san  diego  county 
gilroy  fire  district 
willi  am  j  k  ickham 
seth  £  auser 

ralph  stapenhorst 

mrs  l  m  west 

kern  co  fstry  ♦  f  d 

u  s  forest  service 

john  f  wall 

mrs  alta  m  bo&ue 

i  c  everly 
.  hetch  heichy  wtr  sup 
i  corps  of  engineers 

us  nat  park  service 

mrs  alberta  goode 
Raymond  Shine 

CLOSED  7/23/62 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  B  PERE IRA 
1  S  FOREST  SERVICE 


MRS 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION   A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
S  FOREST  SERVICE 


MRS  I 


'  JO 


970  i     SP,  5P, 


8A     8A,  SA 


6P  HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

8A  WALDO  F  IVERSON 

8A  LAKE  HEME  T  MUN  WATER 

8 A         C  VISTA   IRRIG  DIST 

4P  MAX  0  LEY 

C  MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 

8A      8AC  H        HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

8a  CLARENCE  E  GASSOWAY 

8A  FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

8A  GEORGE  G  HOBERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

5P  LOUIS  LUEBKERT 

5P  CITY  OF  HOLLISTER 

C  CITY  OF  HOLLISTER 

SA  MRS  ANNE  M  ADAMS 

8A          C  BUR    INDIAN  AFFAIRS 

8A  MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

C  MRS  CHR J  ST INE  M  HUFF 

8A  CLIFFORD  W  CRAWFORD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  KENN8TH  RODRIGUES 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SP  MRS  IRENE  GRAVES 

4P  P  G  *   E  COMPANY 

C  H       SO  CALIF  EDISON  CO 

C  RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

C  MRS  FRANCES  V  MOSS 

5P  STATE  DlV  OF  MWYS 

4P  NEW  1DRIA  MINE   *  CHE M 

5P        C  H      US  FOREST  SERVICE 

6P  IMPERIAL    IRRIG  DIST 

7A          C  H        LA  WTR    *   PWR  DEPT 

C  LA   WTR   ♦   PWR  DEPI 

8A     8A  AGR  RESEARCH  SERVICE 

5P  KERN  CO  FIRE  OEPT 

MiO  U  S  N  0  T  S 

8A  STATE  OIV  OF  MWYS 

8A  CLOSED  6/l/61 

7A        C  METRO  WATER  OtST 

5P  H       WALTER  CANIRALL 

8A  US  FOREST  SERVICE 

5P  GEORGE  W  MULL 

C  ZENOS  Y  COLEMAN 

7p|  CHARLES  V1LINEK 

6P  JOHN  K  CHASE 

S  SO  CALIF  EDISON  CO 

8A  KEE  RANCH 


MRS   KAREN  V  6ACCI 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  L OF BERG 
SO  CAL  IF  EDI  SON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
STANDARO  OIL  CO  CAL 
P  G  +   E  COMPANY 


STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WlLLMS 
DENNI S  L  EMMONS 


CRESCENTA  VL  Y  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  OISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 


STATION 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 


LAKE  POR T  SC5 
LAIE  SABPINA 
LAKE  SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 

LAKE   SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORO 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORT  E 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LAYTONVILLE 


LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  8 
LEESV1LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
■  LEMON  COVE 
L INOSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLO  CR 
LITTLE  VALLEY 

2  SSW 


ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

NEVADA 


«7  35 


4867    LOS  ANGELES 
4880  COLUSA 
4884:  MERCED 
4886  EL  DORADO 
4890  TULARE 
4957  TULARE 
4986  LOS  ANGELES 
4986  LASSEN 
4997  ALAMEDA 


LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCM  5002  LOS 


LOCKWOOD  2 
LOCKWOOD  MESA 
I  LODI 
LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE 

LONE   I  REE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 


SQ1T  MONTEREY 

5023  SAN  DIEGO 

I  5032]  SAN  JOAQUIN 

5040'  MADERA 

j  5064'  SNTA  BARBARA 

PH  5067  INYO 

50  74  SAN  JOAQUIN 

5076  TUOLUMNE 

S0B2  LOS  ANGELES 


LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGFLES  WB  AIRPOPT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 


LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH  5119  MERGED 
LOS  GAT OS 


LOS  PR1ET0S  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWEP  K  IBBEy  PIDGE 
LOWER  OTAy  RESERVOIR 


LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 


MAG  I  I 


I  PASS 
MANDE  V 1 LLE  ISLAND 
M AN  Z  AN  1 TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MAR  I  COP  A 

MARIPOSA 

MARKLEEVlLLE 

MARTINEZ    3  S 

MART  INEZ   3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

MARYSV1LLE 


MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOIA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  Z 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

■  M I DDLE  TOWN 

I  MIDDLEWATER 
MlLFORD  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL   CREEK  INTAKE 

MlLO  5  NE 

MINERAL 
M  I  NFRAL 


MIRANDA  SPENGLER  RANCH  6713 


5496  FRESNO 
5502  RIVERSIDE 
5505  SISKIYOU 

'  5528  FRESNO 
5532  MERCED 
5535  MERCEO 

!  5550  FRESNO 
6571   El  DORADO 
5572  EL  DORAOO 
5586  PLACER 

I  5598  LAKE 

|  5602  KERN 

5623  LASSEN 

5629  SAN  BERDINO 

5632  SAN  BERDINO 

1  5669  TULARE 

56  79  TEHAMA 

5680  TULARE 


ITCHELL  CAVERNS 

.  MEADOW 
MODESTO 
MOOES TO  2 
MO J AVE 

MON ACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT ICElLO  OAM 

MOORPARK    1  SSE 


MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  SAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  B5G 
MT  BALDY  NOTCH 


5721 


BE  BO  I 


5723  FRESNO 

5738  STANISLAUS 

5741  STAN  1 SLAUS 

57  56  KERN 

5  7  79  MONO 

5786  SISKIYOU 

5795  MONTEREY 

5818  NAPA 

5823  VENTURA 

5840  SAN  DIEGO 

5644  SANTA  CLARA 

i  5846  SANTA  CLARA 

5853  SANTA  CLARA 

I  5663'  SAN  BERDINO 

5666  SN  LUIS  OBPO 

5869  SN  LUIS  OBPO 

5890  SAN  BE  RO I  NO 

5900  SAN  BEROINO 

5901  SAN  BEROINO 


MOUNT 
MOUNT 

M.-l   It.  I 

MOUNT 
MOUNT 


DANAHER 
DIABLO  HI 
HAMILTON 
HEBRON  RANGER  S 
MADONNA 

SHASTA    SKI  BOWL 
SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
TAMALPAIS    Z  SW 
WILSON  FC  338  B 


5909 
GATE!  5915 
5933 
5941 
5973 

59ed 

5982 
59BS 


EL  DORAOO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISK I  YOU 
S I SK I  YOU 
SISKIYOU 

I  LOS  ANGELES 


MUIR  WOODS 
|  MUMBO  BASIN 
N AC  IM1ENT0  DAM 

#N AP A  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO   1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 


OBSERVATION 
g  TIME  AND 

p    j  TABLES 


120  01  7500 
5205 
119  53  4662 
123  24  ,  3164 
122  55  <  1347 
122  55  135* 
9065 
1075 


,  54 


445 


DIEGO 
47471  LOS  ANGELES 
4767|  SN  LUIS  OBPO 
477*  PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 
4«S1  MENDOCINO 
4863  KERN 


120  38  ,  5156 

.  120  38  ' 
117  00  | 
117  01 


-7  70 
1640 
3585 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 

S  HE  I CM  HETCHY  wIR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R.  TURNBULL 
|  U  S  SOIL  CON  SERVICE 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
,  U  S  BUR  RECLAMAT ION 
HE  L  1  x    IRRIG  DIST 
P  G  ♦  E  COMPANY 


33    34  05 

23    39  09 

27  37  14 

38  35 

36  23 

36  11 

34  19 


118  63 
122  26 

120  15  I 

121  01 

119  OZ 


513      SP  SP 


2  i 


54 


15  34  28 
24  35  5B 
33  32  59 

16  38  07 


19  36  27 
27  37  37 
37  3B  11 


5085  LOS  ANGELES 
5U88  SIERRA 
5096  KERN 
5107  SNTA  BARBARA 

5114  LOS  ANGELES 

5115  LOS  ANGELE  S 
MERCED 


117  45 

121  05 

117  15 
121  17 

119  19 

120  29 

118  03 

121  23 
120  01 
118  12 

118  09 

120  01 

118  26 

120  17 

11B  23 

118  14 

120  51 

120  56 


34  MID  Mil 

5060  101 
2720 

565  e. 

99  MID  Mil 

312  M[D  Mil 

125  MID  li 


5147  SNTA  BARBARA 

5161  KERN 
5160  TUOLUMNE 

5162  SAN  DIEGO 
5171  SIERRA 
51B21  SAN  BERDINO 
5164  MONTEREY 

52 12  SAN  BERDINO 

5215  SAN  BEROINO 

521B  SAN  BEROINO 

5231  LASSEN 
5233  MADERA 
5244  TRINITY 
5256  LOS  ANGELES 
5256  LAKE 
5284  MONO 
5296    SAN  JOAOUIN 
5311  SHASTA 
53Z6  RIVERSIDE 
5333  S  A  L  A  NO 

5338  KERN 

5  3  46  MARIPOSA 

5356  ALPINE 

5371  CONTRA  COST  A 

5372  CONTRA  COST  A 
5377  CONTRA  COSTA 
5385  YUBA 

54  00  TUOLUMNE 
5444  TEHAMA 


11  122  02  2215 

33  119  47  1029 

37  119  41  286 

01  119  53  6600 

37  116  56  500 

41  120  15  493o 

26  116  57  3040 


123  32  2775 

116  17  4460 
122  47  2360 
119  02  9500 
121  34  10 
121  34  5850 

117  15  1485 


68     122  06  276 


21   41    16     122  I 


4515 
3800 
3300 


27  37  05  119  26  4480 

6   33  33  116  02  -175 

12  41   35  121  37  6726 

27  36  47  120  22  166 

14  37  18  120  29  169 

14   37   19  120  29  168 

27  36  42  120  52  1165 
36  38  49  120  01  6470 
36  38  51  .  120  01  6342 

i;  39  03  '  120  44  3650 

23  38  45  122  37  1  1122 

10'  35  30  119  49  803 

18  40  08  120  21  4660 

28  34  06  117  02  2940 
26   34  06  116  56  4945 

9  36  17  118  46  3400 

23  40  21  121   36  4911 


56     115  32  4310 


122  28 

121  54 

122  07 
118  53 


2735  8A 
8000 

65Z0       5P  5P 
2640 
335       SS  SS 


ESCONDIDO  M  T  L  w  TP  CO 
LA  ME  SA  F I  RE  OEPI 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE    £  ZIMMERMAN 
MICHAEL    C  LIBBEY 
P  G  ♦  £  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EOwARO  E  DOWNING 

kern  co  fire  dept 


FIRE  DEPT 
J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAJNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE   E  HINDS 
MRS  M    I  OUARTERMAN 

MRS  E  A  E BE  RLE 
ARCHIE  M  wEF  ERL I NG 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOOI    SEWAGE    TREAT  PL 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

EDWARD  C  GERlaCh 
U  5  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

u  S  WEATHER  Bureau 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
SS  ARBURUA  RANCH 

5P  CITY  OF  LOS  GATOS 

9A  ISAOOR  MILLER 

5P  US  FOREST  SERVICE 

C  KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

C  SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

8«  ROLLO  LARSEN 

SS  MRS  FRANCE  PPITCHAflp 

C  STATE   DIV  Ur  HWYS 

C  SAN  BERNARDINO  FCO 

2P  SO  CALIF  EDISON  CO 

8A         C  US  FOREST  SERVICE 

8A  STATE  OIV  OF  HWYS 

8A  STATE  DIV  OF  FSTRY 

8A  US  FOREST  SERVICE 

PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/62 

C  MRS  M   E  MAHNKE 

S  DEPT   WATER  RESOURCES 

VAR  VAR  JESSE  FIERRO 

BA  H  US  NAT  PARK  SERVICE 

MID  U  S  AIR  FORCE 

MID  U   S   NAVAL  SHIPYARD 

8P  SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

9A  MRS  GAdRIELLE  WILSON 

C  ELOISE  B  FAIRBANKS 

C  MARGARET    S  PLUMMER 

6A  CHARLES   P  WEAVER 

9a  CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9A  MARTSV1LLE    FIRE  DEPT 

5P  CITY   SAN  FRANCISCO 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

8A         C  H  ROYCE  C  WHEELER 

7A  RADIO   STAT  ION  KRFM 

8A  D  B  W  ALEXANDER 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

7A  FRANK   F  M01T0ZA 

4P  CITY  OF  MERCEO 

C  MERCEO   IRRIG  DIST 

5P  HORACE  C  SWATZEL 

7P  H       N  E  BENSON 

2P  STATE  OF 

C  R  M  POWELL 


STATE  DlV  OF  FSTRY 

CLOSED  4/1/62 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL   DIV   BEACH  ♦  PKS 


,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  INN 
TOM  W  WILL  I AMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 


33  32  41 
4  3  7  08 
20  37 


225 


20  : 


08 


34  03 
4  35  22 
4  35  25 
6  35  26 
26  34  14 
28  34  17 


4  37  20 
121  41  47  . 
20  37  01  | 
23)  41  22  I 
23  41  22 

23  41  19 
It  37  54 
13  34  14 

IT  37  54 

24  35  46 

17]  38  16 
IT  38  17 

17   39  10  ! 


121  37 

121  46  660 

121  39  350 

116  34  2580 
120  51  115 
120  51  670 
115  32  4739 

117  39  4275 
117  37  7735 


121  39 

122  00 
121  43 
12Z  12 


118  < 


122  34  I  171 

122  32  I  5700 

120  53  770 

122  17  16 

122  16  60 


123  : 


36 


SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  TMELMA  F  OOwNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE    OIV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 

I       MT   BALDY   SKI    LIFT  INC 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
I      U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK   1  SCHELL 
I        MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
U    U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
i       U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
!  JOHN  F  ALLEMANT 
1  MASON  I TE  CORPORA! ION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


-  385  - 


STATION  INDEX 


STATION 


g  COUNTY 


IK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 
NEWHALL  U  S  RANGES  S 
NEWMAN  2  NW 
NEW  P]NE  CREEK  2  E 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NlCOLAUS 
N  1 1_  AND 


LOS  ANGELES 


north  fork  range r  sta 
•  north  holl  t wood 
novato  s  wnw 
oakdale  woodwaoo  dam 
Oak  knoll  ranger  sta 
oakland  kb  airport 
oak  v  i l  l  e  1  wnw 


OCCIDENTAL 


OCEANS  I OE 


61 t3  ORANGE 
619*  SUTTER 
6197  IMPERIAL 
<  620T  SN  LUIS  01 


1  6252  MADERA 
62  5tJ  LOS  AN1 

1  6290  MARIN 

1  6305i  STANISLAUS 

:  (.32*  SISKIYOU 
6335  ALAMEDA 
6351  NAPA 

6 3 TO  SONOMA 


6377  SAN  DIEGO 


37  31 

3  3  34  09 

29  3*  23 

29|  34  22 
27^  37 


2  I  ■ 


59 


OCEANS  I DE  PUMPING  PLANT  6379  5 AN  DIEGO 
6383  SAN  DIEGO 
6395  FRESNO 
OJAl  6399>  VENTURA 

OLINOA  !  6432  ORANGE 

ONO  1  6455  SHASTA 

OPIOS  CAMP  FC  57  8E  6*65  LOS  ANGELE 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR  6473  ORANGE 
ORANGE  COVE  647*  FRESNO 


3  3  3  3  36 


17  38  27 
17  38  23 
17  38  25 


33  33  12 

33  33  13 

6  33  09 

2T  36  18 


118  32 

lie  3i 

121  03 

120  16 
117  53 

121  35 
115  31 
120  30 


120  52 

122  51 

122  12 

122  25 

122  26 

122  59 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2630  |    8A  8A 


120  2*  3620 


26  33  55     117  1 


6498  HUMBOLDT 


OOICK   PRAIRIF    COEFK  I 
ORICK    10  SE 
ORLANP  6506  GLENN 

ORLEANS  6508  HUMBOLDT 

OROVILLE  6521  BUTTE 

OROV1LLE  BRIDGE  6525  BUT  IE 

OROVILLE  RANGE  °  STATION  6528  BUTTE 
OSTRANOEP  LAKE 


1  FC 

PAICINES  I 
PALMDALE 
PALMDALE  , 
PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 


6583  MERCED 
6597  EL  DORADO 
6602  LOS  ANGELES 
6610    SAN  BENITO 

6624  LOS  ANGELES 

6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDE 
6646    SANTA  CLARA 
6650  MONTEREY 


122  37 

118  06 
117  53 

119  18 

IT  41  22  124  01 

12  41   11  123  55 

23  39  45  122  12 

12  41  18  123  32 
8  39  30  121  33 
8  39  31  121  34 
6  39  32  121  34 

[<,  37  38  119  33 
33  34  12  119  11 
30  34  42      119  19 

27  37  04  121    1 1 

1   38  4S  120  30 

13  34  20  118  24 
20  36  44  121  22 

6  34  35  118  07 
6  34  36  11B  06 
6  34  38     118  05 


8600 
3705 


2655 
2583 
2517 


PAL  OMAR  MTN   06  S£  B VA I OR  Y  6657    SAN  D1ECO 


PALOS  VERDE  i. 
PANOCHE 
PANOCHE    JUNr I  I 


PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARkF IELD 
PARKF IELD   7  NNW 
PASADENA 


•  6663  LOS  ANGELES 
6675    SAN  BENITO 
6678  FRESNO 
6685  BUTTE 
6688  K'OLUMNE 
6699  SAN  BE "0  I  NO 
6703  MONTEREY 
6706  MONTEREY 
6T19  LOS  ANGELES 


116  51  5560 

120  50  1265 

120  27  (.20 

121  37  1750 


PASKENTA   RANGER    STATION  6726  TEHAMA 
PASO  ROBLES  6730  SN  LUIS  06P0 

PASO  ROBLES  5  NW  6736  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT  6742  SN  LUIS  08PO 
PAT  T IWAY  6754  KERN 

PAYNES   CREEK  6761  TEHAMA 

PEAR  LA«f  6767  TULARE 

PETALUMA  FIRE    STATION   2  6826  SONOMA 


24  36  21 

33  33  21 

3  3  3  3  48 

27  36  36 

27  36  32 

21  39  46 

37  38  03      119  40 

5  34  17     114  10 

24  35  53     120  26 

24  36  00     120  28 

13  34  09     118  09 

1  53  122  32 

38  120  41 

41  120  45 

40  120  38 

56  119  23 

i  20  121  54 


9  36  36 

17  38  14 

17  38  15 

11  36  48 


119  23  580 


PIEDRa  8LANCA  GUARD  ST 
PINE   CANYON  PATROL 
STATION  FC   321  E 
PINNACLES   NATIONAL  MON 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACEfivlLLE  IFG 


1  w 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT   ARGuELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STAI10N 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTEPV1LLE 


6A67  VENTURA 

6891    LOS  ANGELES 
6926    SAN  BENITO 
6940  VENTURA 
6943  SN  LUIS  OBPO 
6946  SHASTA 
6950  LAKE 
6960  EL  DORADO 

6962  EL  DORADO 

6963  EL  DORADO 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
7024  SN  LUIS  OBPO 
7050  LOS  ANGELES 
7070  CONTRA  COST  A 
7077  TULARE 


29  34  34      119  10  3065 


29  34  40 
20  36  29 
29  34  24 
4  35  08 


121  11 

lie  45 

120  38 

121  59 

122  52 


POR  TOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  4  ENE 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  W 
POTTER  VALLEY  3  SI 
POTTER   VALLEY  PWR 
POWAy  VALLEY 
PR ADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

OUAKING  ASPEN 
0U1NCY  RANGER  ST  AT  I 
RAMON A  SPAULD1NG 
RANCH  t  T  A 


RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDOING  1  SE 
REDOING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 
REDWOOO  CITY 
REOWOOO  VALLEY 
REPRESA 
•RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

ROSE  MARIE  MEAOOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SPRINGS  1  E 
SPRINGS 

WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SAL INAS  FAA  AP 

SAL  IN AS  DAM 

3ALSIWE0ES  GAGING  STA 


7085  PLUMAS 
7093  TULARE 
7095  TULARE 
7106  MODOC 
W  7107  MENDOCINO 

7108  MENDOCINO 
HOUSE  7109  MENDOCINO 
7111  SAN  DIEGO 
7123  RIVERSIDE 
7150  MONTEREY 


7179  TULARE 
7195  PLUMAS 
7231    SAN  DIEGO 
72dfc  SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7259  FRESNO 
7272  MARIPOSA 
7J92  TEHAMA 

7295  SHASTA 

7296  SHASTA 


16  38  29 

17  38  55 
33  34  40 


26  34  04     117  . 


39  22 

32  57 

33  S3 
36  11 


11  36  59 
27  37  22 
23  40  09 
23  40  34 


7306  SAN  BERDINO 

7339  SAN  MATEO 

7351  MfNDOC 1  NO 

7370  SACRAMENTO 

7414  CONTRA  COSTA 

7446  SOLANO 

3  7470  RIVERSIDE 


28  34  03 
4  37  29 
22  39  16 


119  54 
122  15 
122  23 


122  14 

123  12 
121  10 


26  33  57     117  24       820  SP 


7510 
751* 
7560 
|  7579 

7',«<J 

762" 
76  3C 
7*  It 
7637 

76*1 

76*6 
76*1 

U.:  | 
766C 
7661 
767! 
7681 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

Tulare 

SHASTA 

SAN  BERDINO 


ACRAMENI  ■ 
SACRAMENTO 
TEHAMA 


GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


2  39  10 

19  3'  27 

1  38  <-8 

27  37  19 

10  35  58 

23  40  49 

15]  34 

371  38 


23  : 


IS 


31 


118  44  9670 

121  14  239 

118  52  10000 
lie  21  9000 
121  56 
117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 


2117  7  A. 

5965 

7900 

17  MID  M10 

23  MID  MIO 

3850 


38  30 
17|  38  30 
2  3|  38  34 

39  43 
37  50 

24|   36  40 

2*1  36  40 

24  35  20 


26  ,  120  14 


!  28 

122  32 

122  22 

122  00 

122  06 

121  37 

121  36 


6337 


5P 


SP1  5P 
5pj  5P 
MID  MID 


700  5P  SP 
995 

803  MID  MID 

3866  7A 

1840  'A 
9700 


1458 
1550 
1890 


36  7  MID  MID 

92  IIP 

59  IIP  IIP 

855  SP  5P 


l  42     2300       SS  SS 


LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

CLOSED  lo/lB/61 
NEWPORT   HARBOR  DEPI 
RECLAMATION  D1ST  1001 
IMPERIAL    JRRIG  D1ST 
ANDREW  MEHLSCHAu 


U   S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/1/62 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOuIN   IR  Dl  ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLE  INER 
ANDREW  J  BLANEY 


OCEANS  IDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIOE  WATER  DEPT 
MRS   AJLEEN  M  LEWIS 

S  U  S  WEATHER  Bureau 
VENTURA  CO  EIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 
AUST IN  E  LYONS 
ORLAND  UNI T    WU  ASSN 
E    J  ANDERSON 
CITY  Of  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARO 
JEFF  BUTLER 

U  S  Bufl  RECLAMAT ION 
FLOYD  R  POOLE 
E    K  BARR 

i  john  p  ohrwall 
palmdale  1rrig  oist 
palmdale  irr1g  oist 
j  fed  aviation  agency 
1  palm  spgs  f ire  oept 
Engineering  dept 
JAMES  a  bell 

I    j  PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
1  OEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERbERT  h  Durham 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASAOENA   WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   PASO  ROBLES 
FRANCIS   F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS   ANITA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIRE  OEPT 
VICTOR  E  CHAU 
MRS    IOA  H  AKERS 

VENTURA   COUNTY  FCD 

L  A  CO  F IRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G   »   E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
t       P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 
JUS  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 

u  s  n aval  magaz ine 

JOHN   H  DAY8ELL 

REUBEN  G  DALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  4/17/62 
R  E  POTTER 
WILLIAM  A.  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY   MUN  WATER  DIST 
CORPS  OE  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 


W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  2/20/62 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDD  1  NLi  FIRE  CHIEF 


,  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 
city  of  richmond 
u  s  army  depot 

f  i  re  dept 


£  DEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND  H  JOHNSON 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
S  CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN   L    BE  R  T  A  GN  A 
STATE  DIV  OF  HwrS 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
Bureau 
BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 


UNlvERSI TY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS   CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
RURAL  F  D 

AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CA8RAL  JR 


STATION 


SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANT  ON  I C  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BE  RDI NO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


SANDBERG  PATROL 

STAT  I  ON  FC   130  B 
SANOBERG  WB 
'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC9S 
SAN  DIMAS   T ANB ARK   FLAT      77sd  LOS  ANGELES 
SAN  EM1GD10  RANCH  7753  KERN 

SAN  FELIPE   HIGHWAY    STA      7755    SANTA  CLARA 


san  franc  i  sco 

richmono  sunset 
san  franc  i  sco  wb  ap 
•  san  franc  i  sco 

federal  building 
san  gabriel  canyon  ph 
san  gabriel  dam  fc4258e 
san  gabriel  p ire  oept 
san  gregorio  3  se 
san  jacinto 

san  j  ac  into  ranger  sta 


34  45 
29  34  45 
33  32  44 
3*  06 
34  12 


35  i 


01 


SAN  JOAQUIN   FkP  OANGE 

•SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT I  ST  A  3  SS 

1  SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

,*SAN  PEDRO 

•SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES  i 
LOS  ANGELES  i 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

MADERA  ; 
SANTA  CLARA  ' 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
MARIN 
ORANGE 


120  13 
123  35 
120  40 


116  43 

118  44 

117  10 
117  *8 

117  46 

119  12 
121  20 

118  28 

ue  30 


122  25 

117  S*       7**  I 

117  52  '  1461  I 

116  06  450 

122  20  ]     35S  j 

116  58  |  1535  | 

116  58  1560 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


52      MID:  MIO 


33  33 
33  33 

li\  37 


121  31 

117  31 
120  40 

122  19 
119  28  ! 

118  16 
1  122  32 

i  117  52  ' 


70     M|0  MID 


SANTA  . 
SANTA 
SANTA  . 


7691    SAN  BERDINO       28  34  06     117  06  1970 


IVER  I 

fern  fc  432  7697  los  . 

7902  snta  barbara 

7905  snta  barbara 

7909  snta  barbara 

7912  santa  Clara 

7916  santa  cruz 


,   BARBARA   FAA  AP 

BARBARA  TV  PEAK 
.  CLARA  UNIVERSITY 

,  CRU7 


117  03 

118  01 

119  42 
119  50 
119  57 


,  mARGARJT 


7926'  LOS 


PIER 


SANTA  MARGARITA  BOOSTER  7933  SN  LUIS  OBPO  24 
SANTA  MARIA  WB   AIRPORT      7946    SNTA  BARBARA  lrt 
7950  LOS  ANGELES 
7953  LOS  ANGELES 
7957  VENTURA 
7965  SONOMA 
7976  SNTA  BARBARA 
7987"  ORANGE 
1   801*  LOS  ANGELES 
SISKIYOU 


•santa  monic. 
santa  paul* 
santa  rosa 
santa  ynez 
s an t [ago  dam 
saugus  power  plant 
sawyers  bar  ranger  sta 


35  22 
30  3*  S* 
33  34  01 
33  34  00 
29  34  21 
22  38  27 
32  3*  37 


120  27 

118  29 
IIS  30 

119  05 
122  42 

120  06 
117  43 


18     123  08 


SSE 


•SCOT IA 
SEARSV 1 LLE  L 
SEBASTOPOL  4 
SECRET  VALLE 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

j  SHELL  ABSOHPT IOI 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
ShINGlETOWN  2  E 


6045  HUMBOLDT 

8066  SAN  MATEO 

6072  SONOMA 
STA  8075  LASSEN 

8092  LOS  ANGELES 

8135  SHASTA 
NT     8158  LOS  ANGELES 

8162  HUMBOLDT 

8173  EL  DORADO 
|  61751  SHASTA 


17  36  21 
16  40  40 
13  34  IP 
23  40  43 
26  33  57 
17]  40  02 
1,  38  40 


SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL    FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC   SOUTH  FORK  CAM 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SOOA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAD 
SOMESBAR    I  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE   YOSEMlTE  N 
SOUTH   FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  8R  IDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 

SPRINGVILLE  RANGER  STA     8*6C/  TULARE 


8207  SIERRA 

8219  SIERRA 

8230  LOS  ANGELES 

8  2  43  ORANGE 

8266  SNTA  BARBARA 

82  72  SONOMA 

8276  MONTEREY 

8292-:  PLUMAS 

6293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 

8331  NEVADA 

8332  NEVADA 
6338  MONTEREY 
6346  SISKIYOU 

8348  VENTURA 

8349  VENTURA 
8351  SONOMA  1 
8353  TUOLUMNE 

8  355  MONO 

8376  SAN  FRANC  I  SCO 

'  8380  MARIPOSA  ] 

8390  SAN  BERDINO 

84  06  INYO  : 

1  B436  LOS  ANGELES  i 

8446  MONTEREY  i 

8455  TULARE 


22  38  41  123  1 

24  36  05  120  < 

8  39  52  120  i 

16   38  28  121  ( 

6   33  52  116  < 


24  36  26 

12  41  23 

33  34  17 

33  34  17 


37  42 
37  30 
34  04 


SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
S  T  AND I SH  1 


8463  TULARE 
847*.  PLACER 
8476  SAN  BERDINO 
8479   SAN  BERDINO 
8487  LASSEN 


STANOISH  .  HlCKEY  ST  PH  6*90  MENDOCINO 

STANISLAUS  POWER  HOUSE  6499  TUOLUMNE 

STATE  LAKES  6510  FRESNO 

STAYTON  MINE  6517  MERCED 


39  53     123  ' 


STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

|»STOCKTON  FAA  AIRPORT 
STOCK  TON  FIRE    STATION  4. 
STOCK  TON  MOwRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

i  STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 


SUEY  RANCH 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE 

SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 
,  SUSANVILLE  AIRPORT 

SUSANVILLE  1  WNW 
I  SUTTER  MILL  RANGER 


8544  BUTTE 

8554  SAN  JOAQUIN 

8558  SAN  JOAQUIN 

8560  SAN  JOAQUIN 

8562  SAN  JOAQUIN 

8578  COLUSA 

6560  COLUSA 

8587  GLENN 

8591  SHASTA 

8606  YUBA 

86271  SN  LUIS  OBPO 

8660|  LOS  ANGELES 

PARK;  8680  SANTA  CRUZ 

8697|  SNTA  BARBARA 

8700  VENTURA 

87011  LASSEN 

8702  LASSEN 

8703i  LASSEN 

871?  AMAOOR 

67S2I  KERN 


27  37  56 
27  37  54 
27  37  58 
27  37  51 


TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAP1  RANGER  STA 

IE  JON  RANCHO 

TERMO 

TERMO  BR  I N  MARR  RANCH 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL    FAA  AIRPORT 


8758]  PLACER 
877l|  PLACER 

KERN 
8B32|  KERN 
8639|  KERN 

LASSEN 
LASSEN 
866l|  PLACER 

eeasl  sonoma 

6692  RIVERSIDE 


39  10 
39  12 
35  06 


118  -.5 

120  27 

120  16 

120  21 


100       5P  5P 


13  34  07     117  56  427 


I  7930  SN  LUIS  OBPO     24  35  22     120  38  1200 


120  15  4662 


1940 
8700 
6750 
6885 


1630  6A 


119  27  6866 

123  00  27 

119  36  5120 

116  49  7120 


UB  39 
120  14 
117  15 


120  22  1130 
118   3  5  10300 

121  13  2975 

121   32  3518 

121  20  11 

121  15  22 

121    18  11 

121  23  15 
'  122  40  3015 

122  33  '  1166 
122  32  BOO 
121  56  5300 
121  06  3764 


39n 


13  34  16  1  IIS  IB  1  1460  I 


P  G  +  £  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF    wTR   »   TEL  CO 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INSUR  GROUP 
CORPS  OF 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA   WATER  DEPT 
E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOMANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
£  0  8 ILLWl LLER 
MRS  GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
WEATHER  SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA   ANA  F [RE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOUIS  LUEBKERT 
S  BARBARA  F IRE  DEPT 
FED  AVIAHON  AGENCY 
TV  STATION  KEY  T 
UN  I V  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUS1CK 

RICHARO  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
C I TY    SANTA  MONICA 
S  M  L I FE GUARD  SER 
VENTURA  CO  F IRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEWBCRRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCKL 
WILLIAM  D  SAPP1NGT0N 
L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 


AUST  I 


C  LUMBER 
I  CLAPP 
,  NAHMENS 

Russell  r  rose 
corps  OF 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN   F    MACH I 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

HARRY   H  ROE BE R 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


a. 

MIO  MID 
B  A  8A 
SP  SP 

SP  5P 


JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MOS  OPAL  M  HANEY 
MRS   MABEL   VAN  VLECK 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN   N  FRANC  ION  1 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwTON  INVESTMENT  CO 
8ERYLW000   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
i       US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  ♦  E  COMPANY 
I       SQUAW  VLY  OEVEL  CO 

SQUIRREL  INN  HOLD  CO 
I       LEROY  KEMP 

RAY   C   FRALEY  i 
CAL  OIV  BEACH  *  PKS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  3/19/62 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FEO  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  OEPT 
MART  IN  P  MUHS 
.  FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I       SOPER-WHEELER  CO 


SUEt  fl 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  F IRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  +  FO 

DARYL  K  DE  WALT 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 


KERN  CO  FIRI 
TE  JON  RANCH 
SULO  E  LAKSO 

SPIN  MARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATTTUDF 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vD.)Ln  V  LIl 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

THOUSAND  OAKS 
THREE  RIVERS  &  SE 

8905 
B91J 

VENTURA 

33 
9 

11 
22 

118  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

tie  5i 

2200 

2P 

THREE   "IVERS  POISON  Ph; 

TIGER  CPEFk   POWER  HOUSE 

P  G  *  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL    STA  FC  6 

LOS  ANGELES 

3: 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33  33 

118  20 

*P 

4P 

TRABuCO  CANYON 

3992 

ORANGE 

ii  33 

39 

117  36 

970 

8997 

SAN  JOAQUIN 

21 

43 

121  25 

105 

TRACY  CARBONA 

27 

12M 

12M 

BANTA   CARBONA    |R  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

*e 

121  35 

61 

6f 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  OAH  VISTA  POINT 

902A 

35 

48 

122  46 

2500 

8A 

6A 

SAN  BERDINO 

19 

8A 

TRUCkEE  RANGER  STATION 

8A 

TUJUNGA  HILL  CR  FC  470 

LOS  ANGELES 

1: 

10 

35 

7A 

TULELAKE 

SISKIYOU 

12 

*1 

5P 

5P 

TULELAKE    IRRIG  D1ST 

tunnel  ranger  station 

10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

37 

J? 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

14 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

90B3 

SHASTA 

23 

40 

*6 

122  18 

ioeo 

If 

8A 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

TUST IN   1 RV 1 NE  RANCH 

90B7 

ORANGE 

33 

*fl 

117  47 

lie 

3P 

TWENTyNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

34 

5P 

Twin  lakes 

1 

38 

3P 

z 

MENDOC 1  NO 

22 

39 

5P 

5P 

UNION  OIL  STEARNS 

MENDOC I  NO 
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{  1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORAOO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN, 
COAST ,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT ,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  S' 
MARGARITA,      32  SANTA  YNE2,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  THUCKEE,     37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1963 


CALIFORNIA  -  DECEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    89°  on  the  9th  at  Palm  Springs  and  on  the  6th  at  Indio  U.  S.  Date 
Garden. 

Lowest  Temperature:      -12°  on  the  26th  at  White  Mountain  1 

Greatest  Total  Precipitation:     12.  44  inches  at  Honeydew  2  WSW 
Least  Total  Precipitation:    0.  00  inch  at  37  Stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:  6.  08  inches  on  the  2d  at  Gasquet  R.  S. 
Greatest  Repor+ed  Total  Snowfall:  66.  5  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  2  inches  on  the  3d  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURES:  Temperatures  were  generally  above 
normal  during  the  first  part  of  the  month  but  below  nor- 
mal during  the  latter  half.    Large  positive  departures 
were  reported  from  some  high  elevation  locations.  At 
Red  Bluff  a  new  minimum  temperature  record  was  set 
for  the  29th;  the  record  was  equalled  on  the  27th;  and 
lows  on  the  28th  and  30th  came  within  1°  of  equalling  the 
previous  record.    Sacramento  reported  minimums  of  32° 
or  lower  on  the  last  7  days  of  the  month;  only  once  be- 
fore have  there  been  that  many  days  in  December  with 
freezing  temperatures.    A  new  record  for  a  high  mini- 
mum reading  was  set  on  the  16th,  and  a  new  low  record 
was  established  on  the  3  0th.  At  Fresno  new  low  temper- 
ature records  were  set  on  the  26th,  27th,   and  28th,  and 
previous  records  were  equalled  on  the  29th  and  30th. 
The  minimum  on  the  26th  at  Santa  Maria  was  the  lowest 
ever  recorded  in  December.     San  Diego  reported  the  an- 
nual temperature  for  1962  to  be  the  lowest  since  1949. 


FOG:  Fog  was  a  major  problem  in  the  central  and  south 
ern  part  of  the  State  during  December.    In  Sacramento 
this  December  experienced  the  second  greatest  number 
fog  days  in  the  records,  and  the  total  of  40  days  fog  inth 
period  October  through  December  far  exceed  the  previoi 
total  of  29  days,  set  in  1937.    San  Francisco  Airport  re 
ported  the  longest  consecutive  period  of  fog  since  1938. 
Fresno  had  the  greatest  number  of  days  with  heavy  fog 
since  1908.    As  far  south  as  San  Diego  there  were  9  day; 
with  dense  fog,  against  a  normal  for  December  of  only  5 

STORMS:  A  mountain  cloudburst  on  the  2d  brought  the 
Smith  River  out  of  its  banks,  flooding  a  school  and  dam- 
aging roads  and  highways.  Heavy  winds  and  seas  visitec 
the  Southern  California  coast  on  the  16th,  beaching  a  num- 
ber of  boats,  sinking  others,  damaging  some  piers  and  \ 
power  lines. 


PRECIPITATION:    Precipitation  was  well  below  normal 
at  all  points  within  the  State.    Cumulative  readings  since 
July  1  are  down  throughout  the  southern  part  of  the  State, 
although  northern  points  carry  good  totals  as  a  result  of 
the  heavy  rainfall  of  October.    In  Mount  Shasta  City  this 
was  the  tenth  December  in  74  years  with  only  a  trace  of 
snowfall.    Los  Angeles  and  San  Diego  both  received  less 
precipitation  during  the  6  month  period,  July  through 
December,  than  in  the  same  period  of  any  other  year. 
The  precipitation  total  for  1962  in  San  Diego  was  only 
70  percent  of  normal. 


C.  Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatolog 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 
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0.5 
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3.1 
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13 

10 

26 
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1 
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60.6 

37.0 

48.8 

1.9 
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8+ 

23 

25 
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.0 

0 
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22. 6M 

35. 5M 

60 

7 

5 

26 
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0 

0 

23 

0 

3.89 

— 
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1.03 

16 

.0 

2 

55.6 

37.2 

46.4 

0.6 

68 

4 

24 

26 
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0 

0 

8 

0 

3.64 

- 

1.48 

.0 

0 

52.4 

37.1 

44.8 

62 
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23 

30+ 
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0 

0 

7 

0 

1.69 

.0 

0 
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32.4 

44.5 

70 

9 

17 

27 
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0 
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.0 

0 

59. 9M 
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3.1 
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24 

26 
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0.7 
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27 
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7 
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46.5 
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0 
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49.6 
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9+ 

22 

28 

473 

0 

0 

6 

0 

7.54 

2.72 

1 5 

.0 

0 

53.8 

30.5 

42.2 

5.2 
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2 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
ALDERP0 1  NT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RS 
CALLAHAN  RS 
CECILVILLE  SAWYER 
CLOVERDALE   3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

GRATON  1  W 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RS 

HEALDSBURG 

HILTS 

HOOP  A 

KENTF I  ELD 

KLAMATH  R 
LAVA  BEDS  NM 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RS 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

WEAVERVILLE  RS 
WEED   1  S 
WILLITS  1  NE 
YREKA 

D I V I  S I  ON 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

AD IN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERV I LLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
DAVIS   1  WSW 
DEER  CREEK  PH 
DE  SABLA 

dobbins  colgate  forebay 

down  i ev i lle  rs 

east  park  reservoir 

fairfield  police  sta 

folsom  dam 

georgetown  rs 

grass  valley 

hat  creek  ph  1 

jess  valley 

lakeport 

lakeshore 

lake  spaulding 

las  plumas 

manzan i ta  lake  // 
marysv i lle 

MC  CLOUD 
MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

OROVI LLE 

PARADISE 

PLACERV I LLE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


PLACERV1 LLE   I FG 
PLAT  I NA 
PORTOLA 
QUINCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 

S I ERRAV I LLE  RS 

SODA   SPRINGS  1   E  //R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAV I LLE 

VOLTA  PH 

WHI SKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 
D I  V I S I  ON 
NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  GAME 

FORT   B I  DWELL 

MEYERS  *  SW 

MONO  LAKE 

TAHOE  CITY 

TRUCKEE  RS 

WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL  I NGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HOLL ISTER 

KING  CITY 

L I VERMORE  2  SSW 

LOS  GATOS 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

OAKLAND  WB  AP  R 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN  ANTON  1 0  MISSION 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONV I LLE  WATERWORKS 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PL T  3 
ASH  MTN 
AUBERRY 
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Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 
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49.7 

69 

12 

26 

26 

468 

0 

0 

5 

0 

4.63 

.0 

0 

5b. 1 

31.6 

43.9 

70 

8  + 

1  7 

29+ 

651 

0 

0 

1  4J 

0 

3.46 

1.30 

2 

.0 

0 

8 

2 

2 

50.0 

22.5 

36.3 

4.5 

59 

14  + 

5 

26 

881 

0 

1 

25 

0 

1.85 

-  1.71 

.58 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

49.2 

28.6 

38.9 

3.7 

60 

15 

1 1 

26 

799 

0 

0 

21 

0 

3.75 

-  3.12 

1.32 

1 6 

•  0 

0 

6i 

4 

1 

59.5 

38.5 

49.0 

1.9 

72 

94 

2  5 

27 

487 

0 

0 

6 

0 

3.63 

-  .58 

1.25 

1 6 

•  0 

0 

5 

3 

2 

62.0 

39.7 

50.9 

3.4 

76 

9+ 
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62 
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690 
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2 
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24 

29 
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.78 
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2 
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54.2 

40.6 

47.4 

-  0.4 

63 
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28 

30 
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0 

0 

7 
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.0 
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2 

0 
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33 

28+ 
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0 

0 

0 

0 
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1.84 
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0 

7 

5 

3 

49.8 
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36.1 
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63 

15 

6 

26 

890 

0 

0 

25 
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16 

.0 
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2 

0 

42.1 

23.6 
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53 

11 

7 

26 
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0 

2 

30 

0 
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1.92 

16 
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11 
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6 

3 

2 

60.4 
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48.  3 

3.1 

73 

8 

2  2 

27+ 
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0 
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9 

0 

2.11 

-  1.93 

.77 

1 7 

.0 

0 

6 

1 

0 

55.5 

36.5 

46.0 

66 

5 

25 

28+ 

583 

0 

7 

0 

10.98 

3.39 
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.0 

0 

5 

5 

4 
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73 

8 

30 

27 

382 

0 

0 

3 

0 
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.0 

0 

7 

5 

4 
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23.6 
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6.8 
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924 
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1 

30 
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2.99 

-  4.56 
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16 
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7 

1 
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4 

1 

M 

M 

M 

72 

8 

19 

26 

0 

0 
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.0 
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54.3 

36.7 
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65 

18 
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s 

4 

1 
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75 
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.0 
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.0 

0 

1 

0 

0 

46.1 
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55 

13+ 

1 

26 

974 

0 

2 

28 

0 
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T 

T 
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33.7 
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34.0 
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24.8 

36.5 

4.1 
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876 
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22.0 
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57 
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916 

0 

2 

25 

0 

3.66 

-  1.98 
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48.2 

1.2 

75 

1  5 

22 

26 

511 

0 

0 

9 

0 

.03 

-  2.45 

.03 

1  7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

61  .  3 

35.3 

48.3 

0.7 

79 

15 

20 

26 

512 

0 

0 

7 

0 

T 

-   1  .90 

T 

1  6 

.0 

c 

0 

C 

0 

56.6 

29.4 

43.0 

69 

7 

12 

26 

674 

0 

0 

2  0 

0 

.03 

.03 

1  8 

.0 

0 

0 

c 

0 

59.8 

39.9 

49.9 

70 

4 

25 

27 

460 

0 

0 

6 

0 

3.16 

1  .69 

1 6 

.0 

c 

4 

2 

1 

62.5 

37.2 

49.9 

3.9 

76 

15  + 

25 

27+ 

463 

g 

2.97 

-  2.64 

2.36 

16 

.0 

c 

2 

1 

1 

57.1 
51.4 

30.0 
38.6 

43.6 
45.  0 

70 
67 

8 
14 

10 
25 

26 
28 

654 
610 

0 
0 

0 
0 

2  0 
7 

) 

3 

2.16 
1  .69 

1.60 
.70 

1 6 
1 6 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

1 

2 

1 

0 

52.4 
51.  8M 
60.8 

38.2 
37. 8M 
30.8 

45.  3 
44.  8M 
45.8 

-  0.5 

64 
66 
70 

4 
14 
9  + 

24 
24 
14 

28 
30  + 
28 

605 
615 
589 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
7 
17 

0 
0 
0 

1.86 
1  .66 

T 

-  .93 

1  .06 
.95 
T 

16 
16 
16+ 

.0 
•  0 
.0 

0 

c 

0 

3 

2 
0 

2 
1 

a 

1 

0 
0 

61.9 

39.2 

50.6 

1.9 

75 

15 

25 

25 

441 

0 

0 

7 

0 

T 

-  1.80 

T  ■ 

1 9+ 

.c 

0 

0 

0 

0 

65.7 

33.8 

49.8 

2.7 

78 

15 

19 

27 

466 

0 

0 

11 

0 

.03 

-  3.84 

.03 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

53.9 

37.0 

45.5 

2.5 

66 

14+ 

22 

26 

601 

0 

0 

10 

0 

3.71 

-  4.12 

1  .48 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

52.6 

36.7 

44.7 

65 

4 

23 

30  + 

624 

0 

0 

1  1 

0 

1.29 

.  78 

16 

•  0 

0 

2 

1 

0 

53.2 
61.3 

37.8 
36.7 

45.5 
49.0 

1.0 

65 
76 

3 
15 

22 
24 

30+ 
28  + 

597 
487 

d 

0 

0 

0 

10 
7 

a 

0 

1.35 
.05 

-  1.72 

.73 
.05 

16 
16 

.0 
.0 

0 
0 

3 
0 

1 
0 

0 
0 

59.3 

36.0 

47.7 

0.4 

74 

16 

21 

2' 

528 

0 

0 

9 

a 

.00 

-  1  .03 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

52.5 

28.6 

40.6 

2.9 

60 

7 

13 

26 

750 

0 

0 

2  4 

a 

1.23 

-  5.87 

.65 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

46.8 

1.7 

1.20 

-  2.38 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 
BON  I  T  A 

BURBANK  WB  AP  R 
CA8RILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

65.2 

40.3 

52.8 

76 

4 

30 

27 

373 

0 

0 

2 

0 

.60 

.60 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

61.6 
69.4 

48.0 
32.5 

54.6 
51  .0 

-  1.0 

-  0.1 

69 
80 

9 
11  + 

42 
24 

29+ 
31  + 

308 
429 

0 
0 

0 
0 

0 
19 

0 
0 

.01 
.91 

-  2.35 

-  2.12 

.01 
.76 

16 
18 

.0 
.0 

0 
0 

0 
2 

0 
1 

0 
0 

65.5 
52.  1M 

40.2 
16. 1M 

52.9 
34. 1M 

78 
63 

9+ 
7 

25 
-  4 

27 
25 

370 
953 

0 
0 

0 

1 

4 

30 

0 

1 

.38 
.16 

-  2.83 

.17 
.10 

25 
1  7 

.0 

0 

1 
1 

c 

0 

0 
0 

67.3 
68.3 
60.5 
68.9 

42.8 
43.9 
49.3 
39.2 

55.1 
56.1 
54.9 
54.1 

-  0.2 
0.5 

79 
60 
70 
83 

5 
5 
4 
6 

30 
32 
43 
26 

31 
28 
28 
28 

301 
268 
306 
332 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
1 

0 
7 

0 
0 
0 
0 

.38 
.01 
.22 
.25 

-  1.67 

-  2.70 

•  36 
.01 
.17 
.14 

1  8 
9 
18 
1  7 

.0 
•  0 
.0 
.0 

o  o  o  o 

1 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

66.8 

31.0 

48.9 

77 

15  + 

19 

28 

491 

0 

0 

20 

0 

.65 

•  59 

1  8 

.0 

0 

1 

1 

0 

71.5 
62. 5M 

39.5 
45. 1M 

55.5 
53. 8M 

-  0.6 

85 
71 

6 
18 

23 
36 

28 
31 

291 
340 

0 
0 

0 
0 

4 

0 

0 
0 

.01 
.40 

-   1  .46 

.01 
.  38 

18 
16 

.0 
.0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

68.  3 
6B.1 

41.6 
39.2 

55.0 

1.6 

80 

5 

31 

27+ 

305 

0 

0 

4 

0 

.14 

-  3.26 

.09 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

™nnC  "UN  1     rUMUNA  (.ULLtot 

CORONA 

("Ml   HCD     r  I  T  V 

CUYAMA 
CUYAMACA 

53.7 

-  0.2 

81 

4 

26 

28 

343 

0 

0 

4 

0 

T 

-  2.39 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

65.9 

46.2 

56.1 

76 

5 

35 

27 

267 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

64.6 

30.4 

47.5 

77 

9  + 

9 

27 

533 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

56.7 

25.9 

41.3 

-  0.4 

67 

16+ 

14 

31 

727 

0 

c 

26 

0 

.37 

-  5.68 

.32 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

69.6 
71.3 

41.0 
41.8 

55.3 

80 

6 

25 

28 

296 

0 

0 

2 

0 

.00 

-  2.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FONTANA  KAISER 

G I  LI  F  <;o  tp  f  i  c  t  n 

56.6 

85 

5 

35 

16+ 

257 

0 

0 

0 

: 

.52 

.36 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

72.4 

67.3 

71. 2M 

69.5 

65.9 

58.  1M 

61.7 

63. 9M 

67.9 

65.9 

67.6 

64.2 

66.1 

65.6 

31.8 

52.1 

-  0.2 

84 

9 

20 

28 

394 

0 

0 

19 

a 

.05 

-  2.38 

.04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

39.1 

45. 8M 

39.7 

26.0 

28. OM 

37.4 

43. 8M 

37.6 

49.6 

48.2 

49.0 

48.7 

47.4 

53.2 
58. 5M 
54.6 
46.0 

0.2 

78 
84 
82 
78 

4 
5 
4 
8 

28 
33 
26 
16 

29+ 
28 
30 
28 

359 
206 
314 
580 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 

0 
5 
27 

0 
0 
0 
0 

.15 
T 

.  36 
.49 

-  3.06 

.12 
T 

.35 
•  31 

18 
24 
18 
1  8 

o  o  o  o 

o  o  o  o 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

HENSHAW  DAM 
IDYLLWILD  RS 

43. 1M 
49.6 

66 
73 

10 

6 

17 

22 

28+ 
28 

676 
472 

0 

0 

0 

c 

2  5 
8 

0 
0 

.71 
.44 

.53 
.41 

24 
18 

.0 
.0 

0 
0 

2 
1 

1 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

LAGUNA  BEACH 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

MILL  CREEK  2 

53. 9M 

52.8 

57.8 

57.9 

56.6 

57.4 

56.5 

-  1.4 

0.7 
2.9 
0.7 

-  0.8 

71 
84 
79 
82 
74 
78 
75 

17 
5 
4 
4 
5 
4 

9+ 

32 
26 
39 
32 
36 
41 
28 

29 

28 

28  + 

28 

27 

27 

26 

340 
373 
217 
212 
253 
228 
261 

0 

0 
0 
0 
0 

c 

c 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

1 
7 

0 

1 

0 

j 
1 

3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 

.02 
.42 
.01 
.01 
.01 
T 

.01 

-  2.11 

-  2.53 

-  1.96 

-  2.38 

-  2.87 

-  3.41 

.02 
.42 
.01 
.01 
.01 
T 

.01 

17 
16 

1  7 
17 
17 

2  4+ 
24 

o  o  o  o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

o  o  o  o  c  o  o 

a 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CAL  IFORNIi 
DECEMBER  1961 


Temperature 


MT   BALDY  NOTCH 

MT  WILSON  FC   338B  // 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

OCEANSI0E 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULD I NG 
REOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  WB  / /R 

SAN  D I  EGO  WB  AP  R 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TW I TCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND   3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 
BRAWLEY   2  SW 
CANT  I L 

DAGGETT   FAA  AP 
DEATH  VALLEY 
EAGLE  MTN 
FAIRMONT 
GLAMIS  6  ENE 
HAIWEE 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

IMPER IAL  FAA  AP 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORV1LLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


DIVISION 
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• 

> 
< 
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o 

0 

S 

B 
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Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

0 

Max. 

Min. 

Dote 

Max.  Depth 

g 
6 
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.10  or  More 

.50  or  More 

|    1 .00  or  More 

s  . 

o  ^ 
:.  i 

5  i 

r.  i 

o  i 

r.  T 

47. 3M 

30. 1M 

38.  7M 

58 

22 

8 

26 

806 

0 

2 

15 

0 

T 

T 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

57.6 

39.6 

48.6 

67 

9  + 

20 

26 

500 

0 

0 

5 

0 

.03 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

61.9 

47.8 

54.9 

-  0.7 

70 

1  7 

35 

J  9 

310 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  2.15 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

65.  OM 

44.  3M 

54.  7M 

75 

17 

36 

30  + 

314 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

71.9 

37.0 

54.  5 

1.8 

85 

4 

23 

27 

322 

0 

0 

7 

0 

.04 

-  3.79 

.02 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.1 

44.7 

55.4 

0.2 

84 

5 

34 

28 

300 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  3.13 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.8 

38.3 

49.1 

71 

7 

1  9 

25 

486 

0 

0 

6 

0 

.27 

.17 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

69.7 

43.3 

56.  5 

1.0 

81 

5  + 

33 

27 

255 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  3.87 

.02 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.5 

35.2 

53.9 

84 

9 

22 

29 

337 

0 

0 

1 1 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.2 

42.8 

53.0 

0.9 

79 

5 

26 

27 

365 

0 

0 

5 

0 

.72 

-  1.38 

.67 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

6B.8 

37.0 

52.9 

1.6 

81 

5  + 

24 

2  8+ 

365 

0 

0 

7 

0 

.15 

-  3.23 

.08 

24 

.0 

0 

0 

c 

0 

71  .0 

36.  1 

53.6 

82 

9 

22 

28 

347 

0 

0 

12 

0 

.68 

.62 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

70.7 

40.  1 

55.4 

2.7 

82 

7 

29 

27+ 

290 

0 

0 

4 

0 

T 

-  2.41 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.0 

38.3 

53.7 

0.4 

80 

6 

27 

28 

345 

0 

0 

5 

0 

.06 

-  2.07 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

o 

71  .7 

37.7 

54.  7 

82 

8  + 

30 

28 

314 

0 

0 

5 

0 

.04 

.04 

25 

.Oi 

0 

0 

0 

67.4 

47.3 

57.4 

78 

9 

34 

27+ 

237 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  4.85 

.05 

25 

.0 

0 

0 

a 

0 

71.5 

37.4 

54.5 

1.0 

83 

9  + 

26 

28+ 

321 

0 

0 

7 

0 

.04 

-  3.27 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

o 

52.8 

39.7 

46.  3 

3.6 

65 

14 

20 

26 

572 

0 

2 

4 

0 

T 

-  2.49 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

64.9 

47.9 

56.4 

-  1.2 

77 

4 

40 

31  + 

258 

0 

0 

0 

0 

.22 

-  1.83 

.13 

17 

.0 

0 

1 

0 

° 

71.1 

45.9 

58.5 

2.9 

85 

5 

35 

2  8 

212 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  3.28 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.8 

42.5 

56.2 

6  5 

4 

30 

28 

267 

0 

0 

2 

0 

.03 

•  02 

1 7 

•  0 

c 

o 

o 

o 

74.0 

32.7 

53.4 

2.2 

87 

9 

1  8 

27 

354 

0 

0 

1  't 

0 

.24 

-  2.03 

.14 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

61.7 

51.7 

56.7 

-  0.1 

71 

5 

42 

28 

249 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.27 

T 

18+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

67.1 

46*8 

57.0 

1.9 

78 

21 

35 

29 

240 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.83 

T 

1  7 

.0 

0 

o 

o 

o 

68.0 

45.7 

56.9 

2.2 

84 

5 

34 

27 

245 

0 

0 

0 

0 

.12 

-  3.37 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

64.  3 

43.2 

53.8 

82 

5 

28 

26 

342 

0 

0 

6 

0 

.06 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

65.9 

40.1 

53.0 

0.6 

81 

4 

24 

26 

366 

0 

0 

6 

0 

.26 

-  2.  32 

.16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

62.  3 

49.4 

55.9 

75 

17 

41 

27 

277 

o 

0 

0 

o 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.  6M 

M 

M 

78 

4 

34 

30 

0 

0 

0 

.03 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

o  5 

71.6 

43.9 

57.6 

85 

5  + 

30 

27 

229 

0 

0 

2 

0 

T 

T 

17 

•  0 

0 

0 

0 

0 

65.0 

45.1 

55.1 

-  0.2 

78 

4 

33 

28 

301 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  2.29 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

67.1 

42.7 

54.9 

0.5 

78 

4 

32 

2  9+ 

306 

0 

0 

2 

0 

.00 

-  2.48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  ' 

69.0 

41  .0 

55.0 

84 

6 

25 

28 

303 

0 

0 

5 

0 

.26 

.22 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

63.7 

50.5 

57.1 

78 

4 

42 

27 

241 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.9 

39.7 

54.  3 

80 

4 

29 

26 

321 

0 

0 

4 

0 

.22 

.20 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

66.5 

41.9 

54.2 

76 

5 

33 

28 

326 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

18 

.0 

c 

0 

0 

0 

66. 7M 

31  .4M 

49.  1M 

2.2 

76 

7 

1  8 

28 

487 

0 

0 

19 

0 

.30 

-  2.46 

.30 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

M 

M 

M 

73 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  3.02 

.00 

.0 

0 

a 

0 

0 

53.4 

0.3 

.17 

-  3.00 

63.7 

29.6 

46.  7 

73 

9 

9 

27 

559 

0 

0 

1  8 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.2 

35.7 

49.  5 

75 

10 

21 

28 

475 

c 

0 

7 

0 

.15 

.10 

19 

.0 

0 

1 

c 

a 

63.9 

30.8 

47.4 

73 

9 

16 

26+ 

539 

0 

0 

1  5 

0 

.07 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.9 

40.9 

53.9 

77 

6 

25 

28 

338 

0 

0 

4 

0 

.33 

.25 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

60.5 

20.7 

40.6 

1.3 

74 

6 

3 

26 

750 

0 

0 

29 

0 

.00 

-  1.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

45.1 

27.3 

36.2 

55 

14 

5 

26 

885 

0 

1 

22 

0 

.03 

.01 

19+ 

.3 

0 

0 

0 

0 

69.7 

44  .4 

57.1 

80 

10+ 

33 

28 

239 

0 

0 

0 

0 

.57 

.57 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

72. Of 

39.7M 

55. 9M 

83 

10 

30 

28+ 

276 

0 

0 

3 

0 

.50 

.48 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.0 

41  .2 

56.6 

0.9 

83 

10 

31 

30+ 

255 

0 

0 

3 

0 

.98 

.56 

.90 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

65.5 

25.6 

45.6 

77 

9 

3 

27 

592 

0 

0 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

64.3 

34.8 

49.6 

74 

9  + 

20 

26 

473 

0 

0 

8 

0 

.07 

.07 

18 

.0 

0 

0 

c 

o 

66.5 

38.7 

52.6 

-  0.5 

80 

5 

24 

2  9+ 

374 

0 

0 

5 

0 

.08 

-  .19 

.06 

17 

.0 

0 

0 

c 

0 

67.  5 

47.5 

57.5 

79 

10+ 

35 

30 

227 

0 

0 

0 

0 

.52 

.30 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

59.2 

39.3 

49.  3 

3.5 

67 

10+ 

2  1 

27 

480 

0 

a 

6 

0 

T 

-  3.04 

T 

18 

.0 

0 

a 

0 

0 

63.6 

43.5 

53.6 

72 

14 

36 

28 

349 

0 

0 

c 

0 

.64 

.64 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

55.1 

30.4 

42.8 

1  .0 

64 

8 

1  7 

25 

681 

0 

0 

18 

0 

.09 

-  1.07 

.09 

18 

.0 

0 

0 

c 

0 

69.6 

42.1 

55.9 

81 

9 

27 

30+ 

281 

c 

0 

4 

0 

.63 

.47 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

71.6 

44.4 

58.0 

2.1 

83 

9 

34 

28 

210 

c 

0 

0 

0 

.78 

.29 

.73 

18 

.0 

0 

1 

1 

o 

72.3 

41.0 

56.7 

83 

9 

31 

29+ 

252 

0 

0 

3 

0 

.75 

.48 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

76.1 

40.4 

58.3 

2.5 

89 

6 

28 

28 

208 

c 

0 

4 

0 

.28 

-  .40 

.18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

62.9 

27.6 

45.3 

75 

8 

7 

27 

604 

0 

0 

2" 

0 

.02 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

o 

68.0 

46.5 

57.3 

80 

10 

35 

29+ 

245 

0 

0 

0 

c 

1.46 

1.46 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

49.7 

31.6 

40.7 

57 

1  3  + 

14 

25 

749 

0 

2 

12 

0 

.10 

.10 

24 

.0 

0 

1 

c 

0 

63.4 

2  7,4 

45.4 

72 

8  + 

1 1 

26 

604 

0 

0 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.0N 

39  •  5f 

49.  3N 

67 

9 

24 

2  7 

460 

J 

0 

6 

0 

.05 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.4 

29.0 

46.2 

73 

7 

14 

25 

576 

0 

0 

23 

■1 

.14 

.13 

1  8 

•  0 

c 

] 

( 

o 

71  •  7N 

41  •  5M 

56.  6M 

85 

6 

29 

29+ 

251 

0 

0 

2 

0 

.48 

.26 

18 

.0 

0 

2 

c 

0 

58.8 

43.9 

51.4 

72 

8 

27 

25 

41  5 

0 

0 

3 

c 

.29 

•  1 7 

1 7 

c 

2 

( 

o 

55.4 

32.4 

43.9 

65 

22 

1 6 

26+ 

648 

0 

1 

15 

0 

.33 

.17 

17 

.0 

c 

2 

c 

0 

66.6 

44.  1 

55.4 

77 

9+ 

32 

28 

291 

0 

0 

1 

0 

.34 

.29 

18 

.0 

c 

1 

c 

0 

62.5 

31.6 

47.1 

0.9 

71 

3 

11 

26 

551 

0 

c 

1  3 

0 

.03 

-  1.80 

.03 

18 

.0 

c 

0 

c 

0 

62.6 

2  5.7 

44.2 

75 

3 

6 

27 

636 

j 

0 

2  5 

o 

T 

T 

18+ 

.0 

c 

a 

c 

0 

74  •  4 

40.8 

57.6 

1.9 

89 

9 

28 

29 

231 

0 

c 

3 

0 

.29 

-  1.05 

.29 

18 

.0 

c 

1 

c 

0 

67.3 

46.6 

57.0 

78 

10 

36 

27+ 

241 

0 

c 

0 

c 

1.12 

.59 

18 

•c 

c 

2 

2 

0 

59.4 

39.5 

49.5 

69 

9  + 

22 

26 

472 

0 

a 

5 

0 

.04 

.02 

18+ 

.0 

c 

0 

c 

0 

50.9 

35.8 

43.4 

1.7 

59 

9+ 

15 

25 

663 

0 

1 

^ 

0 

.12 

-  7.09 

.12 

24 

T 

T 

24 

1 

c 

o 

73.9 

39.2 

56.6 

85 

5 

26 

29 

256 

0 

0 

4 

c 

.46 

.25 

18 

•c 

c 

2 

c 

o 

60.5 

28.5 

44.5 

-  1.6 

69 

16+ 

10 

27 

630 

0 

0 

23 

c 

.02 

-  .68 

.01 

19+ 

•c 

c 

c 

c 

0 

65.2 

36.9 

51.1 

76 

9 

24 

28+ 

425 

0 

0 

7 

c 

.48 

.37 

18 

.0 

c 

2 

c 

0 

60.5 

27. 5M 

44.  OM 

70 

7 

14 

27 

621 

0 

0 

c 

.10 

-  1.86 

.07 

18 

.0 

c 

0 

c 

0 

63.0 

28.5 

45.8 

74 

10 

12 

27 

589 

0 

0 

23 

c 

.08 

.08 

18 

.0 

c 

0 

c 

0 

39.7 

10.8 

25.3 

50 

15  + 

-12 

26 

1226 

0 

3 

31 

4 

T 

T 

25+ 

T 

7 

24t 

0 

c 

0 

29.5 

15.2 

22.4 

42 

7 

-  4 

26 

1316 

0 

IS 

31 

2 

T 

T 

19+ 

T 

1 

3^ 

c 

c 

0 

48.9 

1.2 

.29 

-  1.14 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ACTON  ESCONDIDO  FC261BE  T 
ADElANTO  .05 
AD  IN  RS  1.27 
ALAMO  IN  2.0  7 

ALDERPOINT  5.17 


.09   1.25  1.21 


ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

ANG10LA 

ANGWl N  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  F I BREBOARO  MILLS 
ANTlOCH  PUMP  PL T  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GPANOE 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AUBERRY 


.00 


AUBURN 

4.31 

T 

T 

1 

.12 

AVALON  PLEASURE  PIER 

•  01 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

BACKUS  RANCH 

T 

BAKER   9  NNW 

•  15 

BAKER SF I  ELD  WB  AP  P 

T  1 

9ALCH  PH 

•  05 

9ARNEC(*1N  PARK 

8ARRETT  OAM 

.91 

BARSTOW 

.07 

BEALE  AFB 

3.36| 

.03 

•  25 

.03 

BEAUMONT 

.  39 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  1  E 

■  33 

BEL  AIR  FC  10 

•  00, 

BEN  LOMCND 

5.46 

.24 

BERKELEY 

3.50 

.10 

.46 

8ERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

6.51 

i.20 

1 

•  18 

r 

BIG  BEAR  LAKE 

.16 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

.21 

BIG  BEND  R5 

7.71 

.30 

3 

.18 

BIG  D ALTON  DAM  FC  223  BE 

.04 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

.09 

BIG  SUP   STATE  PARK 

6.16 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 

Too 

BISHOP  WB  AP  R 

.00, 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

-03| 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

3.55 

T 

.02 

.38 

BLUE  CANYON  W6  AP          / / R 

8.74 

.02 

3 

.63 

.  74 

blue  lake  redwood  cr 

BLYTHE  FAA  AP 

.57 

BOCA 

1.58! 

.06 

BON  1 T A 

.381 

B00NV1LLE  HWY  MNTNC  STA 

4.241 

2 

.07 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

.50 

BOULEVARD 

.61 

•  01| 

BOWMAN  DAM 

9.44| 

2 

.50 

2 

.64 

BRADLEY 

2.29| 

3RANSC0MB  2  NW 

11.311 

■  59 

2 

.38 

3 

.29 

BRAWLEY  2  SW 

•  98| 

BREA  CITY 

•  03| 

BRIDGEPORT 

.21 

3RIDGEV I LLE  4  NNW 

16.75 

•  66 

3R00KS  FARNHAM  RCH 

3.46 

1  f- 

3RUSH  CREEK  RS 

10.91 

.76 

3 

B5 

3UCKH0RN 

11.75 

3 

.30 

2 

02 

JUCKS  CREEK  PH 

9.11 

2 

.54 

1 

.50 

iULLARDS  BAP  PH 

9.66 

.03 

1 

.50 

3 

OR 

5URBANK   FIRE  OEP  FC  226B 

.00 

iURBANK  WB  AP  R 

•Ol| 

1URLINGAME 

2.ei| 

.04 

iURNEY 

4.401 

.03 

.19 

6  2 

IURNT  RANCH  1  S 

4.76 

•  26 

1 

.26 

1 

.10 

IURTON  RANCH 

2.691 

.26 

'UTTONWILLOW 

T 

ABAZON 

.40 

ABRILLO  NM  R 

.22 

ACHUMA  DAM 

.25| 

ALAVERAS  BIG  TREES 

3.82' 

.52 

ALAVERAS  RESERVOIR 

2.261 

.02 

04 

ALEXICO  2  NE 

1.07 

ALISTOGA 

5.93 

•  03 

.15 

87 

ALLAHAN  RS 

3.54i 

■  21 

2 

.10 

03 

AMPO 

.65 

AMP  PARDEE 

3.251 

13 

AMP  SAN  LUIS  OBISPO 

2.66 

AMPTONVI LLE  RS 

10.25 

5 

80 

ANBY  11  SW 

2.23 

•  16 

15 

ANBY  RS 

anoga  park  pierce  col 

Until 
!  anyon  dam 

aribou  power  house 

*rmel  valley 

1thay  bull  run  rch 

VZADERO 

"cilville  sawyer 
'  "darvillf 
,:nterville  ph 
i'allenge  rs 

iatsworth  fc  24  d 
'err y  valley  dam 

IESTER 

HCO  EXP  STATION 
IULA  VISTA 

,  TRUS  HEIGHTS 

[ AREMONT  FC  2300 

' AREMONT  POMONA  COLLEGE 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

T 

T 

•  05 

.21 

.30 

* 

.17 

.10 

.87 

•  70 

.32 

.66 

1.31 

■  20 

.04 

.60 

T 

.03 

.30 

.10 

•  06 

T 

•  03 

T 

.38 

■  12 

1  .85 

■  66 

1  *56 

•  27 

.  1  6 

!  .01 

.49 

.49 

.26 

T 

.06 

T 

•  06 

.03 

1.50 

.02 

T 

.01 

.05 

.50 

T 

•  1 1 

.  24 

T 

•  01 

™ 

.01 
T 

.01 

.04 

•  01 

!o7 

1  .76 

•  85 

.  39 

.01 

•  04 

T 

.  0  'J 

.0  3 

•  30 

•  40 

2.55 

•  45 

1  .00 

.5? 

.09 

1.32 

.83 

.63 

•  OS 

•  04 

.25 

':S 

1.07 

.28 

.01 

1.50 

.23 

.10 

■  01 

•  06 

* 

.26 

2  .52 

■  48 

.13 

•  08 

•  04 

T 

•  09 

•  05 

.11 

.28 

3.87 

1  *60 

•  25 

T 

T 

.01 

.01 

.  It 

•  04 

.19 

1  .46 

1  .00 

.36 

.03 

2.61 

1  .31 

.28 

•  12 

.23 

.43 

.51 

T 

•  57 

.79 

.07 

■  18 

.02 

•  36 

.78 

•  01 

* 

* 

1  .38 

.  50 

•  48 

■  5") 

•  01 

1  .49 

1  «78 

.69 

.34 

1.85 

2.22 

.05 

2.03 

.22 

.08 

.05 

•  90 

.05 

T 

.  16 

1.21 

1.55 

•  20 

.07 

1.21 

1.70 

.  32 

1  .64 

2.99 

1  .06 

.61 

•  44 

2.50 

1.22 

2  «21 

.06 

2.05 

1.36 

1*36 

.  30 

2.10 

.68 

•  25 

T 

T 

T 

T 

T 

.  4  0 

.02 

•  43 

1  .07 

•  68 

•  06 

•  06 

.62 

•  87 

1  »65 

•  36 

.05 

1  ■  04 

.08 

.28 

•  05 

•  03 

■  14 

.93 

.83 

.45 

T 

.  16 

.02 

.17 

.11 

.14 

T 

2.50 

■  68 

•  11 

.04 

1.18 

.70 

•  28 

.07 

.93 

•  41 

.  34 

.26 

1  .99 

•  55 

1.31 

■  84 

T 

.35 

T 

•  59 

2.27 

.75 

.09 

.02 

1.96 

.63 

•  02 

* 

• 

4.18 

.27 

1  .05 

•  32 

.  20 

.23 

.29 

.19 

•  03 

•  01 

•  04 

1.01 

1  .01 

.67 

.  1  3 

T 

1.22 

1.27 

.91 

.14 

.03 

T 

.12 

1.68 

•  32 

•  05 

2.76 

•  01 

■  04 

2.25 

.82 

3.67 

.75 

.95 

•  03 

.24 

.15 

1  .1^ 

.03 

.29 

T 

.24 

.07 

•  09 

T 

1  .56 

.81 

1.8? 

•  07 

2.88 

T 

•  23 

.07 

.92 

1.03 

.84 

.08 

3*43 

.05 

•  38 

1.17 

.91 

.11 

.01 

25     26     27     28     29     30  31 


s  loUowing  Station  Indei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


clarksburg 

Clark s  valley  mudd  ranch, 
cl ear  cpfek 
clearlake  highlands 
cloverdale  3  sse 

coalinga 
coalinga  14  wnw 

C08B  2  NW 
COHASSET    1  NNE 
COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD   3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
COPCOPAN   IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCFNT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUNNI NGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
OANA  2  SE 

DAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 
OAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEY 
DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR 

DE  5A8LA 

DOBBINS  COLGATE  FOREB AY 

DONNEP  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT   FC107C  ' 

DOWN  I FV1 LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

OR Y  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN  1 GAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIP  RS 
OUT  TON  S  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
El.   CAP  I  TAN  DAM 

ELECTPA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  valley 

ELLERY  LAKE  // 
ELLIOTT 

FLSINORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  PESERVOIP 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FA  I RMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
F I  DDL  E  TOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   ]  WNW 

FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  ♦  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA    5  N 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  8IDWELL 
FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRF SNO  WB  AP  P 

FRIAN.T  GOVT  CAMP 
FULLER  TON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HlLLCREST  RES 
GARBER V I LLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
G1LROY 

GILROY   14  ENE 


GL AM  I S  6  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F 
GLENNVI LLE 
GOLD  RUN 


1.691 
1  .92 

e.44j 

3.02 


1  .36 
2.78, 
6.53 


.21    3.85  1.06 


.18  1.51 
.10 

.10   1.65  1.36 


.56  5.23  1.45' 


185 


GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 


3.03 
2.371 
1  .34 


1  .85 
1.36 
9.43 
6.25 


.09  1.95 
•  .10 

.57  1.87 


3.551 
.00 
8.85 


2.58 
2.86 
2.58 


3.55 
5.87' 
4.471 
.07 


.08  1.95 
.04 

1.90 


2 

13  | 

14 

15 

16 

17  [ 

18 

19  |  20  ]  21 

22  [ 

23  24 

25  1  26  [  27 

28  1  29  1  30 

. 

» 

1*43 

•  24 

.24 

.06 

.35 

.45 

.45 

•  33 

.57 

T 

1.83 

.35 

.10 

.20 

.47 

.19 

■  58 

.62 

.70 

•  30 

1  .07 

.46 

1.19 

.64 

.96 

•  41 

T 

1.34 

.01 

.01 

T 

2.78 

1.20 

.34 

1.23 

.92 

1*46 

•  36 

•  09 

1.50 

2.28 

lf7f 

.90 

T 

•  02 

.03 

.12 

.50 

.59 

1.53 

•  50 

T 

1.37 

2.16 

.20 

1.17 

•  0 

.02 

.01 

.04 

.55 

.46 

1.77 

.02 

.02 

.09 

.08 

.56 

.55 

■  25 

.02  .03 

.13 

1.73 

.95 

•  17 

.02 

.03 

.02 

.57 

.04 

.36 

T 

.04 

.23 

.11 

.35 

1.24 

.75 

.33 

T 

T 

T 

.  39 

.02 

1.01 

.19 

.18 

1 .08 

•22 

.81 

.88 

.52 

.75 

.14 

1.15 

.03 

•  46 

.05 

.20 

.84 

.65 

•  30 

T 

.02 

.01 

.49 

1.05 

.02 

2.10 

.07 

•  10 

.21 

.31 

.92 

1  .04 

1.26 

.32 

.05 

T 

.07 

.06 

•  64 

.62 

.85 

•  19 

.12 

.09 

•  30 

, 

2.04 

•  36 

.01 

T 

T 

.26 

.88 

.76 

•  33 

.02  .02 

.01 

.30 

.  30 

•  IS 

T 

.06 

.02 

1.56 

1  .97 

.73 

•  25 

T 

T 

.03 

.02 

1.27 

•  07 

•03 

.02 

2.43 

1.63 

2.07 

•  12 

1.19 

1*94 

.40 

.04 

1*32 

.35 

.23 

1.00 

.03 

• 

• 

1.70 

T 

.55 

1.94 

1.19 

.47 

.16 

.54 

.12 

•  05 

•  02 

•  04 

.71 

.11 

.16 

.12 

3.01 

.04 

.05 

.80 

.27 

1.76 

•  OS 

.01 

.06 

T 

.43 

.51 

1.76 

1  .49 

.69 

■  02 

.12 

.01 

.27 

1.48 

■  6C 

•  3C 

.22 

.40 

.17 

•  25 

.30 

.53 

•  3C 

T 

•  36 

.12 

.02 

.02 

1.05 

1.91 

.15 

•03 

.07 

.57 

1.40 

T 

.02 

.85 

.20 

•  42 

.12 

1.27 

.68 

•  04 

•  04 

•  01 

.02 

.01 

.12 

.19 

.08 

.42 

.17 

.13 

.43  2.41 

.01 

•  01 

.08 

T 

•  90 

.61 

.33 

•  01 

T 

.33 

.28 

.62 

.58 

.68 

•  13 

T 

1.38 

.02 

1.04 

•  11 

.45 

.33 

2.50 

1.22 

•  12 

.07 

T 

.16 

1.18 

.40 

.77 

.55 

1.13 

.14 

.03 

T 

1  .20 

T 

•  23 

.50 

T 

•  19 

.12 

1.20 

.79 

•  14 

T 

T 

1.92 

.17 

2*04 

.10 

1.57 

•  06 

.04 

.03 

.20 

.15 

•  03 

.92 

.01 

1.16 

•  02 

.07 

.06 

.93 

.38 

T 

1.16 

•  08 

.02 

•21 

.02 

T 

1.18 

•  20 

T 

.23 

1.14 

.07 

2.01  .55 

.57 

•  OS 

.44 

.12 

.77  .31 

•  53 

.27 

•  13 

T 

T 

T 

.01 

.01  .Of 

.70 

•  01 

.01 

T 

1.00 

.15 

1.95 

•  60 

.05 

.10  .65 

T 

2.20 

.95 

•  1! 

.64 

.10 

1.07 

.13 

.57 

•  40 

.41 

.21 

2.06 

1.00 

■  20 

2.58 

.80 

•  77 

•  1' 

•  02 

.03 

.03 

T 

.30 

.01 

.3! 

T 

T 

.05 

1.33 

•  63 

1*20 

.61 

•  OJ 

T 

T 

.64 

T 

•  01 

T 

T 

,ot 

.01 

1.37 

2.32 

.48 

.21 

•  25 

•  23 

.25 

•  02 

•  01 

T 

T 

•  05 

.40 

T 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


13  I 
 L 

14 

 L 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

.49 

2.11 

1.14 

.27 

1.03 

.19 

2  . 0  8 

.70 

1.04 

.01 

1.20 

■  31 

1.39 

.67 

.25 

3  .42 

.08 

.74 

.  39 

1.54 

.76 

.76 

•  51 

•  09 

.21 

.16 

2.45 

.26 

.31 

.05 

1.36 

.74 

.97 

T 

.04 

.08 

.54 

.05 

1  .  7  3 

.38 

.18 

.06 

.34 

1.33 

.21 

.18 

.41. 

1  .54 

.66 

.22 

.05 

.  3  2 

.43 

.80 

.22 

T 

•  47 

.16 

.81 

.06 

1.56 

.37 

1.75 

1.10 

1.06 

•  03 

1.02 

.46 

1.47 

1  .08 

.77 

•  52 

.05 

.03 

.31 

.13 

2.17 

•  06 

.96 

.01 

.04 

1  .S3 

•  96 

■  171 

.07 

.03 

.28 

1.30 

.63 

1.53 

.94 

1.15 

■48 

•  01 

.23 

1.50 

.01 

.04 

3.20 

•  22 

3.85 

.33 

.17 

1.29 

.21 

.15 

1.18 

.22 

.10 

T 

T 

.89 

.16 

.06 

•  40 

.63 

.27 

.51 

.31 

•  32 

.55 

.58 

•  98 

1.55 

■  10 

.06 

.60 

T 

1  .75 

2.27 

•  04 

T 

.18 

•  05 

.73 

.27 

.48 

.01 

.  1  6 

.09 

T 

•  02 

T 

T 

* 

1  .67 

.55 

.10 

T 

1.461 

•  09 

.23 

•  02 

.16 

a 

•  41 

.11 

.06 

.80 

.55 

2.00 

1.21 

1.01 

•  24 

.01 

*  34 

.47 

.71 

.95 

1.53 

1.38 

•  55 

1  .28 

.05 

T 

T 

.04 

.15 

.01 

.10 

1.07 

.91 

2.12 

,4' 

2.00 

.19 

.82 

.40 

1.92 

.36 

T 

.01 

T 

.12 

.96 

.70 

.48 

•  02 

T 

.17 

1*11 

1  .40 

.55 

.07 

.73 

.14 

.65 

.52 

T 

.88 

T 

.05 

.55 

.45 

2.72 

.78 

.35 

.02 

.47 

•  2C 

1  «54 

1  .69 

.70 

.32 

T 

2.00 

1.13 

1  .03 

.07 

.43 

.51 

.14 

.0 

.07 

.09 

•  02 

.12 

2*00 

.80 

.08 

1.55 

.85 

.06 

T 

.04 

T 

.20 

.31 

.15 

•  1C 

.05 

•  72 

.53 

.2* 

•  02 

.02 

2.12 

.80 

.05 

•  It 

.04 

.54 

1.15 

.06 

.0* 

T 

•  42 

T 

.01 

j 

T 

.01 

T 

.65 

.43 

.15 

•o; 

.26 

.16 

T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

1.20 

.33 

T 

.29 

1  .47 

.0* 

.02 

.99 

1.13 

.83 

•  01 

.21 

.  37 

•  89 

2.06 

1  .80 

•  3* 

.09 

•  06 

.01 

•  i: 

.56 

.10 

.0* 

1.10 

.04 

1.02 

.04 

1.97 

.17 

.70 

.59 

•  32 

■  0' 

.01 

.43 

•  90 

.67 

•3i 

.01 

T 

T 

.05 

.90 

.70 

.50 

.o; 

3.10 

•  l] 

GRASS  VALLEY 
GRA  TON  1  W 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GROVE  LAND  RS 

GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AF8 

HANFORD 

HAPPY  CAMP  RS 

HARRIS  GAGING  STA 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L  ENGLEBR1GHT  OAM 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 

HEALDS8URG  2  E 
HEME  T 

HENSHAW  OAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HESPERIA 

HETCH  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HILTS 

HOEJERGS 

HOEGEES  FC  60A 

HOLL I  STEP 

HONE YOEW  2  WSW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCh 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
I0LEWILD  HWY  MNTNC  STA 
ICR!  A 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FA A  AP 
IND10  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM  I T AGE 
I  ONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTF I  ELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

KE7TLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 
1  KILARC  POWER  HOUSE 
: KING  CITY 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 
LAGUN A  BEACH 
LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPORT 

*  LAKESHORE 
LAKES  IDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 

*  LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  8 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LITTLE  VALLEY 
J  LIVERMORE  2  SSW 

1  LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 
i LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 
LONG  8EACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOS  ALAMOS 
I  LOS  ANGELES  WB  AP  R 

■  'LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
H  LOS  BANOS 

LOS  8AN0S  ARBURUA  RCH 

|kos  gatos 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

' LYTLE  CREEK  PH 

I -VTLE  CREEK  RS 
*AOELINE  MNTNC  STA 

<ADERA 

<AD  RIVER  RS 
<ANDEVILLE  ISLAND 
4ANZANITA  LAKE  // 
«RCH  FIELD 

<ARE  ISLAND 

1  URicnpa 

URIPOSA 


7.10 
6.30 
3.75 
3.94 
3.61 

6.47 
.00 
•  00 
.09 


3.70  T 

.19 
7.93  . 


•  .49 
.03  .02 
35  3.08  1.23 
10     .70  1.26 


T  .06 
.04  .08 


6.40 
5.98 


.20 
1.55; 

.09  1.80  1.30 
.05     .11  1.02 


.22  1.22  2.18 

•42  3.00  1.55 

.38  2.62  1.66 

.04  .20  1.02 


•  78 
.75 
.26 


1.46 

■  93i 
.39 


.07  .56  1.37 
1.07  3.28 


2.33 
T 

2.58; 

.02 
3.871 

•  10| 
4.261 
7.54 

.69 
7.33 


T       1,38  1.70 


.68  3. 
.37  1.66 


Z  .  3  '< 

•ool 

3.24' 


.02      .01  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MARTINEZ  3  S5E  2.13 

MAPTJNEZ  FIRE   ST A  1.89 

MARYSVlLLE  2.49 

MATHER  1.59. 

MC  CLOUD  6.58 

MEADOW  LAKE  .73 
MECCA  3  SE  •*« 

MENDOTA  DAM  1.88 

MERCED  FIRE   STA  2  1  .98 

MEPCEV  HOT    SPRINGS  UM 

MEYERS  4  SW  2.48 

MEYERS    INSPECTION  STA  2.97 

M I  DDL  ETOWN  6.76 
MILL  CREEK  2  .01 

MINERAL  9.27 

MIRANOA  SPENGLEP  RCH  6.79 
MITCHELL  CAVERNS  .29 

MODESTO  2.00 
MOJAVE  T 
MONO  LAKE  .16' 

MONTEREY  2.21j 

MONT  1  CELLO  DAM  2.78 
MOORPARK  1  SSE  .07 
MORONGO  VALLEY  .37 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT  3.12 

MORPO  BAY   3  N  4.04 
MOUNTAIN  PASS  .33 
MT  8ALDY  FC  85G  .02 
MT  BALDY  NOTCH  T 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  !  2.16> 

MOUNT  HAMILTON  1.68- 

MOUNT  HEBRON  RS  1.59 
MOUNT  SHASTA  SKl  BOWL  D  9.95 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  / /R  3.6*' 
MT  WILSON  FC   338B         //  .03 


MUIP  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

N I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARO  DAM 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R\ 

OCCIDENTAL 

OCEANSIDE 

OCOTILLO  WELLS 

0JA1 

OLINDA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 
OPL AND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VERDE S  EST  FC  430 
PANOCHE 
PARADI SE 

PARKER  RESERVOIP 

PARKF I  ELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PI  EDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACER V I LLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLAT INA 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  8LANCAS 

P  )MONfl 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

port  er v i ll  e 

PORTOLA 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 


5.72 


.04 
1.62 
8.51 

1.12: 


1  .64 

T 
1.85 


13 


.1*   1.96  1.30 


.40    3.17  .14 


.04  7 

.95    3.02  .14 

.15  .12 

.03  .25 


.08  .5; 

.02      .15  .01 


14  15 


.08 

.57 
.24 

.79     .60  • 

.23  1.27 
.54  1.79 

1  .09 


1  .66 
1.85 

1.25 


1.87  2.22 


1.20  .90 


2.25  1.05 


2.47 
1  .40 


.12  .38 
.29     .01  .94 


1.62 
1.11 


•  04 

2.00 

1.75 

1.15 
.34 
2.30 


.12      .29  1.10 

1.58      .14  1.55 
.04 
T  .02 
T  .14  2.63 


.22 


.57 
T 

.58 


.77      .04  1.07 


.50  .50 
T 

2.95  T 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     28     29  I  30 


ving  S  tali  on  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


25     26     27     28     29     30  31 


QUINCY  RS 

RAMON A  SPAULD I NG 

RANCH I T  A 

RANOSBUPG 

RED  BLUFF  WB  AP 


.51 

.04 

3.63 

5.04 
T 

2.82 


REDOING  FIRE   ST A  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 

REPRESA  2.i*i* 

RICHARDSON  GROVE  ST   PARK  9.11 

RICHMOND  3.48 

RIO  VISTA  1.53 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3  .06 
RIVERSIDE  CITRUS  E   S       P  .04 

ROCKLIN  2.50 

ROUND  MOUNTAIN   1   NNE  10.66 

SACRAMENTO  WB  AP  R  1.64 

SACRAMENTO  WB  CITY  P  1.74 

SAGE HEN  CREEK  2.52 

SAINT  HELENA  5.38 

SAINT  MARYS  COLLEGE  3.07 

SALINAS  2   E  1.78 

SALINAS  FA  A  AP  1.73 

SALINAS  DAM  1.09 

SALSIPUEDES  GAGING  STA  1.56 

SALT   SPRINGS  PH  3.19 

5ALYER  PS  5.72 

SAN  ANOPEAS  2  S  3.20 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH  .08 

SAN  ANTONIO  MISSION  2.83 

SAN  ARDO  2.26 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP  .04 

SAN  CLEMENTE  DAM  2.29 
SANDBEPG  PTL  STA  FC130B  .01 
SAND8ERG  WB                      //R  T 

SAN  DIEGO  WB  AP  R  .22 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95  .10 
SAN  EMIGDIO  RANCH  .00 
SAN  FERNANDO  .02 

S  F  RICHMOND  SUNSET         P  3,75 

SAN  FPANCISCO  WB  AP         R  2.97 

SAN  FPANCISCO  FOB  R  2.81 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH  .16 
SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE  T 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  .03 

SAN  GPEGORIO  3  SE  4.07 
SAN  JACINTO  .24 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  2,73 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 


.03    1.75  .15 


.12    1.66  2*12 


.08    1.06  3.00 


.31    2.15  1.02  T 


.10     .10  .15 


.07     .01  .21 


SAN  RAFAEL 

6.56 

.10 

•  12 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

T 

.01 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

.01 

SANTA  BARBARA 

.12 

SANTA  BARBARA  FA  A  AP 

.06 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

.07 

SANTA  CRUZ 

3.70 

.05 

•  13 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

2.99 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

3.08 

SANTA  MAP  I A  WB  AP  R 

.26 

SANTA  MONICA 

T 

SANTA  MONICA  PIER 

.02 

SANTA  PAUL  A 

.03 

SANTA  ROSA 

4.64 

.09 

.29 

SANTIAGO  DAM 

T 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

.00 

SAWYERS  BAP  RS 

6.81 

■  32 

2.90 

1.46 

SCOT  I A 

4.52 

.26 

1  .32 

.92 

SEARSV  1  LLE  LAKE 

3.43 

.01 

.14 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

1.03 

T 

T 

.10 

SHASTA  DAM 

6.82 

.08 

.95 

1.40 

SHELTER  COVE 

7.14 

2.45 

SHINGLE  SPRINGS 

3.94 

.77 

SIERPAV I LLE  RS 

2.25 

T 

.01 

.86 

SIGNAL  HILL  FC  415 

T 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

7.95 

.10 

.45 

1.65 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

2.62 

.32 

SNOW  CREEK  UPPER 

.29 

SODA   SPRINGS  1    £  //R 

5.08 

T 

.29 

1.65 

SOLEDAD 

1.82 

SOMESBAP  I  w 

7.66 

.41 

2.75 

1  .62 

SOMIS   3  NE 

.00 

SOMIS   3  NW 

.00 

SONOMA 

4.57 

.10 

.84 

SONOPA 

2.97 

.06 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

2.16 

.04 

SOUTH  FORK  CABIN 

.43 

SPADPA  PAC  FC   356  C 

.09 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

1.67 

.01 

.05 

SPRINGVILLE  7  ENE 

.05 

SQUIRREL    INN  1 

T 

SQUIRREL    INN  2 

.12 

STANDI SH  1  E 

.86 

.05 

STAND  I SH  +  H1CKEY  ST  PK 

9.45 

.29 

1.89 

2.83 

STANISLAUS  PH 

2.53 

T 

.16 

STOCKTON  FAA  AP 

1.69 

.10 

STOCK  TON  FIRE   STA  4 

1.66 

.12 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

1.66 

.02 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

6.26 

T 

.70 

1.30 

STONYFORD  RS 

2.06 

.07 

.17 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

2.11 

.15 

.  0  3 

STRAWBERRY  VALLEY 

10.98 

.03 

2  .66 

: .  n 

SUEY  RANCH 

.42 

iUNL AND 

T 

iUSANA  KNOLLS 

.00 

iUSANV I LLE 

1.06 

•  10 

SUTTER  HILL  »S 

3.80 

.26 

' AHOE  CITY 

3.66 

1.84 

'EHACHAP I 

T 

EJON  RANCHO 

T 

"HERMAL  FAA  AP 

.46 

HOUSAND  OAKS 

•  05 

1.32  .50 


.63    1.25  1.24 


.39 


•  60 


1.39  .62 

.63  .06 

.29  .04 

1.33  .68 
.22 


1.89  2.00 
.78  .37 
.74  .32 


.29    1.41  .06 


.37     .03  1.11 


1.69 
.08 
2.46 


1.60 
1.12 


1.13 
1  .36 


.05      .22!  .05 


.31  1.21i 
.58  T  1.22! 
.18      .03  .06 


1.05     .45  1.80 


I  .92 
1.36 


.34      .02  1.42 


.35     .03  1.35 


1.73      .05  1.771 


.45     .17  .23 
.48      .13  .28 
T  3.39 


.62 
2.68 
1.41 


.38      .16   1.21  1.27 


.32      .01  .05 


.90     .24   1.79    2.01    1*35  •09 


1.30  .40 
2.70 

2.24  .67 


.72      .26     .97  .63 


•17  .26 
1.60  1.13 


.55   1.15  .20 


.51    1.77     .06  .03 


.02      .02  .01 


>s  lollowing  Station 
399  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


THREE  "IV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL   ST A  FC  6 

TORPANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AF8 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  PS 
TULEFIELO 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

turntable  creek 
tustin  irvine  ranch 

twentynine  palms 
twin  lakes 
twitchell  dam 

UK  I  AH 

UK  I  AH  4  WSW 

UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VI NTON 
VI  SAL  I  A 

VISTA  2  NNE 
VOLLMERS 
VOLT A  PH 
WALLACE   1  SE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WA T SON V  I LLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WENDEL  10  SE 
WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 

WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTJER  FC   106  0 
WILLI AMS 

WILLITS   1  NE 
WI LLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 

WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


1.35 
2.45 
4.35 


.24  ,27 

T 

.40   1.45  2.11 


.11    !.17  1.06 


.04  .58 
2.06 


.18  2.67  .53 


13     14  15 


.29  1.04 
.15  • 
.04  2.35 


19     20  21 


22  I  23     24     25     26  27 


kits 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


Day  01  Month 


ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

ANT  I OCH  F I 9RE  BOARD  MILLS 

ANTIOCH   PUMP   PL T  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON   PLEASURE  PIER 
BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
BAKERSF I  ELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARRETT  DAM 
8ARST0W 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 
[ BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  CREEK   PH  1 

3ISH0P  WB  AP 

USHOP  UNION  CARBIDE 

JLUE   CANYON  WB  AP 

ILYTHE   FAA  AP 

IOCA 
ONI  TA 

ORREGO  SPRGS   3  NNE 

OWMAN  DAM 

RAWLEY   2  SW 

RIDGEPORT 

SOOKS   FARNHAM  RCH 

JRBANK   WB  AP 

JRLINGAME 

JRNEY 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  | 

31 

Aver 

MAX 

41 

50 

50 

54 

61 

58 

61 

62 

62 

61 

60 

58 

60 

58 

53 

49 

48 

41 

50 

51 

46 

41 

34 

39 

44 

47 

46 

49 

46 

51 

0 

MIN 

37 

35 

35 

28 

29 

31 

32 

27 

27 

31 

40 

3* 

24 

24 

2 1 

22 

1  6 

1  3 

1  2 

1  7 

1  9 

1  6 

1  5 

27 

1 

MAX 

50 

56 

58 

57 

56 

57 

55 

55 

60 

58 

57 

58 

55 

64 

70 

68 

60 

60 

54 

57 

56 

55 

54 

84 

53 

49 

49 

49 

51 

51 

48 

55 

8 

MIN 

45 

46 

48 

45 

44 

45 

44 

42 

39 

38 

36 

39 

39 

39 

36 

30 

24 

21 

2  3 

25 

29 

26 

37 

39 

4 

MAX 

62 

63 

67 

76 

71 

72 

72 

71 

70 

73 

65 

60 

68 

70 

67 

70 

67 

6  0 

61 

69 

66 

67 

60 

56 

56 

54 

56 

59 

66 

60 

62 

65 

2 

M  I  N 

39 

38 

37 

45 

46 

44 

45 

4  t 

40 

44 

48 

42 

* 

40 

41 

33 

3  6 

39 

41 

30 

31 

34 

34 

36 

40 

3 

MAX 

43 

42 

50 

50 

56 

62 

\\ 

59 

63 

65 

59 

61 

60 

58 

62 

57 

52 

44 

50 

51 

52 

45 

45 

40 

39 

40 

46 

51 

52 

55 

54 

52 

3 

30 

3  3 

24 

39 

37 

38 

23 

1  9 

20 

1 8 

1  B 

16 

1  5 

8 

1 1 

1  2 

16 

17 

23 

2 

MAX 

54 

51 

55 

64 

61 

66 

64 

64 

66 

62 

61 

55 

54 

58 

54 

53 

48 

56 

61 

61 

6  1 

62 

56 

43 

45 

49 

48 

47 

48 

49 

50 

55 

7 

M  I  N 

45 

43 

47 

4  1 

50 

50 

50 

50 

40 

46 

43 

40 

32 

35 

29 

29 

30 

34 

33 

36 

42 

6 

MAX 

58 

61 

64 

65 

63 

55 

56 

48 

56 

47 

47 

57 

61 

59 

56 

57 

62 

57 

50 

48 

46 

52 

53 

49 

49 

47 

49 

54 

4 

MIN 

48 

43 

51 

45 

42 

43 

53 

3 

46 

39 

42 

39 

41 

30 

29 

28 

27 

29 

35 

41 

1 

MAX 

59 

60 

62 

64 

62 

54 

55 

47 

45 

47 

50 

47 

50 

57 

62 

59 

56 

55 

62 

60 

49 

52 

51 

52 

50 

49 

51 

49 

49 

49 

51 

53 

7 

MIN 

35 

42 

43 

42 

41 

42 

42 

39 

31 

34 

35 

35 

6 

27 

26 

24 

26 

25 

24 

26 

37 

5 

MAX 

56 

59 

64 

65 

67 

74 

70 

74 

73 

72 

75 

75 

78 

72 

73 

72 

70 

60 

58 

S7 

65 

69 

60 

57 

48 

50 

52 

56 

57 

63 

62 

64 

6 

M  I  N 

33 

35 

40 

43 

44 

43 

45 

45 

48 

46 

48 

42 

39 

36 

28 

2 

28 

30 

2 

29 

31 

35 

34 

39 

7 

MAX 

56 

58 

64 

63 

71 

65 

72 

75 

69 

73 

73 

73 

72 

73 

70 

62 

62 

5* 

55 

63 

65 

55 

44 

40 

46 

50 

51 

54 

64 

63 

33 

61 

5 

MIN 

29 

32 

38 

36 

38 

36 

35 

40 

38 

37 

47 

40 

39 

41 

49 

5 1 

32 

26 

35 

8 

MAX 

57 

52 

56 

55 

62 

65 

64 

65 

68 

72 

6  B 

70 

67 

69 

66 

59 

53 

55 

61 

61 

62 

64 

49 

51 

55 

51 

50 

51 

54 

56 

59 

59 

6 

MI  N 

32 

42 

45 

41 

4  1 

43 

42 

41 

43 

41 

38 

32 

36 

30 

28 

27 

27 

29 

29 

32 

34 

38 

7 

MAX 

61 

65 

63 

61 

61 

66 

61 

66 

69 

60 

61 

61 

61 

60 

'■•0 

60 

60 

61 

66 

67 

6; 

61 

60 

60 

59 

60 

59 

59 

59 

59 

61 

61 

6 

MIN 

47 

5  3 

49 

49 

49 

49 

48 

46 

49 

48 

43 

48 

0 

MAX 

66 

67 

67 

68 

69 

72 

71 

72 

73 

69 

70 

68 

68 

69 

69 

66 

62 

62 

65 

64 

67 

67 

64 

52 

44 

45 

50 

55 

57 

58 

58 

63 

7 

MIN 

39 

29 

4  3 

31 

34 

31 

32 

41 

49 

30 

27 

28 

28 

35 

1  3 

14 

9 

14 

18 

21 

22 

29 

6 

MAX 

66 

67 

68 

65 

70 

73 

70 

73 

73 

75 

72 

69 

66 

66 

65 

68 

70 

57 

52 

60 

65 

65 

63 

60 

53 

46 

49 

SI 

52 

55 

56 

63 

2 

38 

42 

36 

42 

38 

36 

35 

34 

36 

30 

30 

2 

21 

24 

22 

26 

35 

7 

MAX 

62 

66 

67 

58 

70 

64 

67 

65 

65 

65 

68 

72 

69 

74 

76 

74 

66 

59 

63 

64 

53 

48 

46 

53 

52 

54 

52 

55 

59 

53 

54 

61 

7 

MIN 

35 

37 

41 

50 

50 

32 

39 

39 

30 

30 

21 

25 

28 

37 

3 

MAX 

52 

55 

57 

58 

62 

62 

63 

64 

62 

65 

63 

64 

61 

63 

63 

63 

62 

57 

56 

66 

so 

56 

52 

47 

46 

47 

45 

45 

54 

56 

54 

57 

2 

37 

45 

* 

■xa 
38 

32 

31 

30 

28 

28 

34 

39 

41 

4 

MAX 

67 

69 

72 

72 

78 

78 

78 

80 

79 

80 

80 

73 

65 

75 

76 

75 

74 

70 

55 

67 

70 

73 

74 

52 

52 

54 

56 

se 

62 

72 

66 

69 

4 

30 

34 

47 

37 

30 

29 

40 

3 

2* 

24 

24 

32 

5 

MAX 

63 

65 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

73 

71 

69 

67 

67 

69 

67 

66 

65 

60 

60 

67 

66 

65 

64 

56 

50 

48 

50 

57 

57 

56 

60 

63 

9 

3  3 

30 

8 

MAX 

61 

63 

67 

65 

72 

73 

76 

78 

78 

77 

71 

74 

72 

74 

73 

71 

68 

64 

54 

66 

66 

71 

72 

48 

46 

45 

47 

55 

37 

64 

63 

65 

3 

43 

40 

2 

MAX 

65 

70 

69 

71 

71 

77 

76 

76 

76 

71 

73 

72 

76 

74 

73 

69 

62 

59 

68 

67 

7k 

75 

70 

50 

46 

56 

61 

61 

62 

66 

9 

50 

41 

35 

25 

42 

40 

9 

MAX 

59 

58 

60 

63 

65 

66 

68 

64 

£  3 

62 

61 

59 

60 

60 

58 

56 

56 

57 

58 

68 

59 

56 

59 

55 

48 

51 

53 

53 

53 

49 

58 

1 

42 

28 

36 

4 

MAX 

60 

59 

62 

61 

63 

62 

67 

63 

59 

60 

56 

63 

59 

63 

62 

58 

57 

61 

58 

61 

57 

56 

55 

52 

49 

52 

53 

S3 

54 

53 

61 

58 

4 

MIN 

50 

* 

44 

0 

MAX 

63 

61 

58 

64 

68 

65 

62 

66 

65 

65 

63 

63 

54 

57 

56 

58 

61 

5  3 

60 

60 

65 

60 

59 

88 

57 

57 

64 

52 

53 

53 

54 

59 

s 

42 

0 

MAX 

49 

49 

55 

51 

49 

42 

41 

52 

49 

48 

54 

60 

56 

60 

60 

55 

65 

52 

46 

45 

43 

42 

44 

48 

45 

43 

43 

52 

93 

35 

9 

MAX 

51 

56 

56 

55 

58 

59 

63 

60 

60 

58 

59 

56 

59 

59 

58 

50 

43 

46 

46 

56 

56 

50 

39 

33 

30 

44 

51 

47 

52 

81 

52 

1 

It 

24 

33 

32 

26 

6 

11 

1 

16 

1 

MAX 

51 

55 

54 

61 

62 

62 

66 

64 

64 

64 

63 

61 

60 

62 

57 

54 

49 

51 

48 

57 

59 

56 

52 

40 

37 

39 

46 

SO 

58 

54 

48 

55 

45 

43 

*2 

34 

40 

43 

40 

22 

26 

23 

2 

32 

36 

39 

7 

MAX 

61 

58 

63 

69 

68 

74 

73 

72 

72 

69 

67 

63 

64 

63 

61 

60 

57 

62 

62 

63 

66 

65 

56 

37 

38 

44 

53 

54 

51 

51 

60 

3 

MIN 

20 

30 

23 

38 

36 

11 

24 

18 

16 

17 

6 

11 

20 

7 

MAX 

43 

42 

49 

48 

49 

54 

52 

51 

52 

51 

49 

50 

49 

55 

5  0 

47 

41 

36 

42 

42 

47 

52 

45 

47 

16 

33 

38 

41 

43 

40 

43 

45 

1 

MIN 

2 

29 

35 

30 

31 

3 

34 

34 

34 

33 

30 

32 

29 

27 

25 

25 

36 

g 

27 

3 

MAX 

47 

41 

45 

60 

62 

66 

69 

65 

64 

63 

59 

56 

52 

55 

50 

43 

42 

52 

57 

6: 

58 

55 

51 

33 

37 

47 

45 

46 

31 

47 

50 

52 

M  I  N 

36 

36 

40 

4 

48 

50 

50 

39 

2 

MAX 

70 

69 

71 

80 

80 

78 

76 

78 

80 

80 

76 

77 

74 

74 

71 

72 

65 

60 

67 

72 

72 

70 

65 

63 

54 

55 

56 

39 

64 

67 

66 

69 

MIN 

48 

44 

48 

50 

48 

45 

38 

50 

54 

40 

40 

44 

4 

MAX 

43 

50 

43 

50 

53 

58 

58 

55 

55 

54 

55 

52 

56 

57 

61 

49 

44 

45 

42 

37 

48 

51 

50 

46 

27 

28 

37 

48 

33 

55 

50 

MIN 

1  5 

27 

38 

25 

22 

21 

22 

° 

19 

18 

19 

35 

33 

35 

29 

22 

1 

20 

19 

4 

MAX 

59 

68 

68 

76 

79 

70 

68 

68 

64 

60 

63 

66 

68 

70 

71 

73 

65 

67 

68 

75 

67 

58 

62 

67 

64 

64 

66 

72 

66 

67 

MIN 

40 

42 

41 

41 

38 

40 

50 

37 

32 

42 

8 

MAX 

76 

70 

72 

72 

73 

81 

79 

82 

83 

78 

80 

79 

79 

76 

76 

72 

65 

58 

68 

76 

74 

75 

61 

56 

56 

59 

63 

68 

69 

MIN 

38 

40 

38 

42 

42 

41 

40 

41 

41 

42 

49 

1 

30 

39 

7 

MAX 

45 

41 

47 

57 

62 

63 

62 

62 

65 

62 

59 

56 

52 

54 

49 

43 

41 

49 

51 

59 

56 

54 

51 

44 

34 

48 

49 

50 

32 

47 

47 

MIN 

36 

37 

37 

35 

38 

38 

36 

35 

1 5 

24 

20 

30 

27 

28 

31 

31 

34] 

b 

MAX 

73 

70 

7  3 

74 

78 

eo 

81 

79 

80 

83 

80 

79 

80 

80 

78 

76 

72 

61 

61 

70 

7* 

74 

72 

66 

66 

59 

57 

59 

64 

66 

67 

MIN 

44 

44 

4  3 

45 

42 

42 

41 

40 

40 

50 

38 

48 

49 

45 

41 

2 

MAX 

56 

52 

5' 

53 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

55 

56 

58 

64 

61 

53 

46 

45 

49 

50 

50 

51 

48 

3  8 

24 

33 

47 

55 

52 

42 

41 

MIN 

1  0 

20 

37 

1  3 

1 1 

11 

1  2 

9 

9 

31 

22 

26 

3 

_  2 

-  9 

-  2 

2 

1 

2 

3 

ll! 

6 

MAX 

57 

57 

60 

62 

70 

66 

71 

60 

70 

65 

69 

55 

63 

54 

65 

65 

65 

59 

56 

50 

52 

54 

48 

95 

60. 

3 

MIN 

33 

42 

50 

38 

35 

3: 

37 

33 

31 

30 

29 

35 

50 

42 

33 

32 

31 

32 

20 

20 

21 

20 

22 

37 

32, 

7 

MAX 

65 

69 

66 

78 

80 

78 

76 

70 

69 

69 

68 

62 

71 

70 

74 

69 

68 

66 

68 

72 

76 

71 

58 

58 

59 

61 

63 

62 

70 

67 

65 

68. 

3 

MIN 

42 

45 

42 

46 

50 

47 

44 

43 

44 

41 

46 

47 

41 

41 

48 

50 

55 

55 

51 

44 

45 

44 

48 

48 

36 

40 

33 

32 

36 

40 

36 

4  3 

9 

MAX 

61 

65 

62 

60 

62 

62 

59 

60 

58 

57 

57 

56 

56 

64 

65 

60 

57 

60 

58 

51 

90 

51 

53 

52 

52 

52 

S3 

51 

51 

51 

50 

S6 

6 

MIN 

48 

43 

54 

43 

40 

45 

43 

42 

42 

44 

43 

42 

52 

54 

54 

50 

50 

49 

40 

41 

41 

44 

44 

38 

29 

31 

30 

30 

31 

33 

3B 

42. 

2 

MAX 

43 

48 

50 

53 

54 

56 

58 

55 

60 

60 

56 

56 

52 

51 

48 

53 

44 

45 

48 

49 

52 

50 

50 

48 

36 

42 

43 

47 

47 

49 

42 

49. 

8 

MIN 

28 

35 

41 

25 

22 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

19 

20 

34 

40 

35 

32 

38 

27 

21 

70 

20 

18 

IS 

7 

7 

e 

9 

9 

10 

18 

22. 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Of  Month  §1 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

12 

1 3 

14 

1  S 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

Avei 

BUTTONWILLOW 

MAX 

65 

61 

48 

50 

49 

53 

55 

59.3 

MIN 

28 

29 

32 

38 

29 

31 

32 

33 

30 

32 

32 

31 

32 

34 

39 

48 

48 

46 

46 

44 

36 

40 

34 

38 

33 

25 

17 

19 

19 

20 

22 

32.9 

CABRILLO  NM 

MAX 

56 

59 

61 

60 

58 

61 

58 

56 

60 

59 

61 

59 

60.5 

M  1  N 

56 

49 

46 

49 

50 

49 

48 

47 

47 

47 

52 

52 

50 

49 

52 

50 

54 

54 

52 

51 

46 

48 

49 

55 

50 

49 

44 

43 

46 

4A 

45 

49.3 

CACHUMA  DAM 

MAX 

76 

73 

59 

59 

66.9 

MIN 

41 

19 

39 

45 

46 

49 

45 

39 

33 

33 

36 

40 

39 

46 

50 

52 

51 

50 

39 

46 

45 

32 

34 

38 

33 

31 

29 

26 

32 

29 

21 

39.2 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

46 

58 

52 

55.6 

MIN 

27 

30 

32 

34 

35 

34 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

37 

43 

43 

39 

40 

31 

30 

28 

29 

28 

26 

22 

16 

1  B 

21 

24 

29 

27 

31.1 

CALLAHAN  RS 

MAX 

39 

47 

50 

43 

47 

32 

J3 

37 

40 

56 

44.5 

MIN 

35 

40 

31 

28 

28 

30 

27 

26 

25 

24 

22 

27 

36 

36 

44 

41 

38 

39 

26 

25 

24 

24 

24 

15 

14 

12 

17 

18 

22 

27 

28 

27.5 

CAMPO 

MAX 

74 

76 

59 

63 

74 

54 

66.8 

MIN 

22 

28 

25 

36 

36 

31 

29 

28 

28 

39 

43 

28 

28 

32 

26 

28 

29 

47 

38 

35 

38 

26 

24 

43 

32 

33 

28 

19 

29 

34 

20 

31.0 

CAMP  PARDEE 

MAX 

57 

61 

62 

64 

59 

58 

59 

55 

42 

47 

50 

50 

50 

56.2 

MIN 

39 

44 

49 

44 

42 

38 

38 

43 

43 

41 

36 

39 

40 

42 

51 

51 

49 

50 

44 

42 

35 

36 

38 

39 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

36 

40.1 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

68 

70 

71.5 

MIN 

33 

42 

37 

41 

58 

1  < 

36 

37 

33 

36 

40 

47 

35 

36 

49 

50 

47 

54 

43 

43 

41 

36 

42 

45 

40 

45 

33 

23 

26 

31 

2  8 

39.5 

CANT  I L 

MAX 

75 

70 

70 

69 

65.5 

MIN 

27 

25 

36 

30 

31 

27 

26 

26 

30 

27 

39 

27 

27 

26 

30 

29 

38 

51 

33 

28 

24 

21 

20 

37 

15 

9 

3 

10 

12 

14 

14 

25.6 

CANYON  DAM 

MAX 

45 

50 

46 

45 

42 

43 

48 

33 

37 

43.7 

MIN 

28 

36 

40 

31 

27 

27 

28 

26 

26 

26 

26 

25 

31 

38 

35 

37 

37 

30 

27 

2  5 

24 

21 

20 

11 

10 

14 

18 

12 

16 

25 

26.0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

83 

81 

67 

63 

70 

56 

58 

70 

72 

57 

66.4 

MIN 

46 

34 

48 

41 

47 

47 

46 

33 

31 

31 

37 

40 

48 

51 

4" 

51 

50 

50 

40 

39 

40 

40 

36 

35 

27 

30 

28 

30 

31 

32 

35 

39.4 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

69 

65 

70 

7 

59 

59.5 

MIN 

31 

34 

42 

38 

37 

J7 

36 

■7 

37 

37 

37 

37 

39 

40 

50 

51 

52 

49 

41 

37 

3  5 

32 

34 

36 

26 

23 

25 

26 

26 

30 

29 

36.2 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

g  q 

49 

56 

58 

56 

56 

60 

60 

60 

62 

65 

65 

50 

4  7 

50 

53 

57 

56 

45 

49 

53 

48 

61 

54.9 

MIN 

35 

39 

35 

28 

30 

31 

32 

32 

31 

30 

30 

37 

43 

39 

3  7 

39 

37 

36 

27 

29 

28 

27 

26 

17 

17 

16 

22 

21 

22 

25 

29 

30.0 

CEDARV I LLE 

MAX 

41 

49 

56 

47 

49 

50 

48 

47 

52 

60 

53 

44 

50 

45 

45 

45 

32 

46.1 

M :  N 

25 

38 

37 

27 

28 

29 

27 

26 

25 

25 

23 

24 

26 

33 

46 

39 

39 

5  7 

26 

26 

23 

25 

22 

1 1 

14 

12 

15 

17 

20 

28 

27 

26.5 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

56 

59 

55 

56 

56 

60.6 

MIN 

34 

46 

52 

37 

36 

3  a 

36 

37 

37 

37 

37 

35 

44 

51 

52 

50 

51 

43 

48 

37 

35 

31 

30 

28 

23 

25 

25 

25 

26 

27 

33 

37.0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

54 

58.6 

M  I  N 

31 

36 

4C 

35 

38 

36 

40 

39 

!9 

38 

37 

35 

35 

37 

43 

43 

41 

39 

32 

33 

33 

31 

31 

25 

18 

21 

26 

29 

30 

29 

34.0 

CHESTER 

MAX 

41 

47 

47 

45 

52 

48.4 

MIN 

33 

34 

34 

23 

22 

22 

25 

20 

19 

19 

31 

39 

35 

36 

36 

35 

22 

21 

20 

17 

17 

15 

10 

5 

8 

12 

9 

13 

23 

22.6 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

56 

68 

54 

55 

54 

62 

62 

59 

52 

52 

52 

54 

55.6 

MIN 

39 

47 

53 

37 

38 

41 

37 

35 

" 

34 

32 

14 

42 

50 

51 

51 

53 

44 

36 

38 

33 

37 

39 

28 

26 

24 

25 

25 

26 

28 

35 

37.2 

CHULA  VISTA 

MAX 

65 

u 

62 

62 

59 

61 

62 

61 

63 

62 

61 

62 

62.5 

MIN 

44 

45 

45 

45 

43 

41 

42 

48 

53 

46 

45 

45 

56 

52 

51 

43 

40 

50 

40 

39 

36 

45.1 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

69 

67 

79 

79 

76 

76 

67 

70 

73 

69 

66 

76 

74 

68.3 

MIN 

40 

41 

41 

46 

48 

47 

45 

44 

39 

45 

46 

46 

38 

39 

40 

39 

49 

53 

46 

44 

44 

41 

44 

48 

32 

31 

31 

32 

37 

37 

37 

41.6 

CLARKSBURG 

MAX 

5  5 

5? 

56 

50 

54 

50 

52.4 

MIN 

36 

42 

44 

38 

40 

41 

40 

38 

38 

36 

36 

36 

42 

42 

48 

51 

5  0 

47 

36 

38 

4  0 

39 

41 

3  5 

26 

25 

26 

24 

23 

23 

25 

37.1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

61 

56 

60 

57 

60 

70 

56 

50 

56.5 

MIN 

40 

47 

45 

36 

32 

:  3 

32 

34 

27 

27 

27 

29 

33 

49 

50 

47 

47 

43 

33 

30 

28 

28 

27 

» 

21 

19 

17 

18 

19 

2I 

34 

32.4 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

58 

46 

54 

56.6 

MIN 

43 

45 

50 

44 

39 

40 

41 

41 

U 

36 

36 

39 

47 

51 

53 

52 

51 

47 

42 

36 

35 

36 

36 

33 

28 

30 

26 

27 

27 

39.6 

COAL  I NGA 

MAX 

61 

70 

63 

65 

62 

60 

48 

54 

60.9  1 

MIN 

34 

36 

35 

45 

37 

" 

36 

34 

35 

M 

35 

33 

40 

42 

55 

52 

49 

51 

42 

34 

32 

43 

40 

38 

26 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

36.3 

COLFAX 

MAX 

60 

59.9 

MIN 

38 

43 

47 

40 

42 

41 

47 

46 

47 

44 

43 

45 

47 

49 

46 

47 

45 

39 

35 

40 

37 

32 

27 

25 

24 

27 

29 

29 

32 

36 

39.0 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

54 

56 

60 

67 

57 

58 

6  i 

61 

56 

53 

54.8 

MIN 

35 

46 

52 

39 

43 

39 

42 

41 

39 

40 

35 

36 

43 

51 

52 

53 

51 

46 

36 

34 

41 

40 

42 

36 

25 

23 

25 

25 

25 

26 

36 

38.6  ! 

CORCORAN   I  PR  I G  DIST 

MAX 

58 

57 

65 

67 

70 

61 

45 

46 

48 

59,0 

MIN 

32 

33 

38 

42 

36 

33 

31 

35 

34 

26 

33 

29 

30 

35 

40 

53 

47 

50 

41 

36 

38 

38 

41 

41 

26 

27 

18 

19 

20 

22 

28 

34.0! 

CORONA 

MAX 

68 

6 1 

68.1  . 

MIN 

36 

37 

3S 

42 

39 

40 

37 

37 

38 

36 

39 

47 

36 

33 

44 

41 

4  9 

54 

48 

42 

43 

34 

40 

44 

40 

43 

38 

26 

29 

32 

31 

39.2  ' 

COVELO 

MAX 

50 

50 

55 

56 

54 

58 

59 

48 

54.4  1 

MIN 

36 

43 

40 

36 

36 

35 

36 

36 

34 

31 

29 

34 

50 

52 

46 

46 

42 

31 

32 

31 

30 

29 

20 

17 

16 

18 

20 

22 

23 

33 

32.7 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

54 

56 

57 

60 

57 

56 

58.1 

MIN 

36 

50 

h4 

40 

38 

39 

39 

41 

44 

43 

39 

46 

46 

54 

47 

49 

38 

40 

37 

35 

33 

31 

30 

40 

39 

46 

41.0 

CROCKETT 

MAX 

57 

61 

64 

66 

62 

52 

56 

54.5 

M  |  N 

45 

47 

52 

45 

46 

45 

43 

44 

44 

40 

39 

41 

47 

48 

52 

53 

53 

51 

44 

43 

43 

44 

42 

39 

35 

30 

31 

32 

34 

35 

35 

42.6 

CULVER  CITY 

MAX 

71 

67 

63 

73 

n 

65.9 

MIN 

46 

50 

46 

46 

45 

4  5 

47 

47 

50 

48 

50 

51 

46 

49 

52 

55 

52 

57 

52 

50 

41 

38 

49 

50 

42 

37 

35 

38 

38 

39 

38 

46.2 

CUYAMA 

MAX 

58 

53 

63 

64 

63 

7  7 

72 

76 

.7 

74 

63 

64.6 

MIN 

29 

27 

31 

40 

35 

32 

33 

37 

31 

36 

35 

31 

32 

37 

4C 

47 

43 

43 

39 

32 

J  8 

27 

25 

28 

16 

15 

9 

18 

20 

26 

24 

30.4 

CUYAMACA 

MAX 

54 

59 

62 

64 

61 

48 

56.7 

MIN 

24 

20 

29 

30 

38 

33 

28 

30 

30 

36 

35 

24 

25 

23 

22 

29 

36 

30 

20 

22 

3  0 

22 

24 

25 

22 

25 

26 

18 

22 

18 

14 

25.9 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

68 

70 

69 

6  ft 

69 

66 

67 

68 

66 

67 

67 

70 

69 

63 

54 

46 

47 

54 

56 

55 

64.3 

MIN 

38 

37 

42 

40 

38 

41 

39 

40 

38 

43 

37 

36 

36 

37 

34 

43 

44 

41 

40 

36 

36 

31 

34 

21 

20 

22 

23 

23 

23 

27 

34.8 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

56 

56 

49 

53 

54 

48 

56 

63 

58 

55 

54 

62 

59 

50 

46 

46 

50 

48 

50 

52 

51 

51 

52 

51 

53.7 

MIN 

43 

44 

52 

39 

40 

42 

43 

41 

38 

39 

38 

40 

41 

48 

51 

53 

52 

49 

40 

39 

41 

41 

42 

37 

27 

25 

26 

27 

27 

24 

32 

39.4 

DEATH  VALLEY 

MAX 

72 

66 

60 

70 

80 

75 

74 

76 

76 

77 

68 

70 

69 

68 

66 

68 

60 

59 

69 

75 

70 

67 

66 

59 

57 

56 

55 

57 

57 

56 

54 

66.5 

MIN 

45 

43 

44 

41 

47 

42 

43 

43 

41 

44 

40 

3  7 

37 

36 

37 

40 

42 

48 

45 

41 

41 

38 

36 

41 

38 

34 

24 

26 

24 

30 

32 

38.7 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

46 

47 

49 

49 

45 

45 

46 

46 

44 

41 

42 

45 

50 

55 

54 

51 

45 

47 

44 

44 

41 

43 

42 

39 

41 

33 

34 

34 

36 

33 

39 

43.5 

MIN 

31 

40 

44 

33 

33 

32 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

36 

37 

43 

40 

40 

32 

31 

30 

30 

28 

25 

19 

17 

1  9 

20 

21 

23 

26 

30.7 

DENA I R 

MAX 

61 

62 

66 

60 

52 

50 

51 

53 

54 

50 

55 

50 

64 

69 

67 

60 

58 

61 

60 

52 

50 

47 

45 

49 

49 

51 

49 

51 

38 

46 

42 

53.9 

!'  1  N 

46 

37 

49 

48 

36 

41 

37 

39 

35 

31 

33 

32 

43 

40 

49 

53 

50 

51 

38 

38 

41 

41 

42 

37 

26 

24 

26 

25 

25 

24 

26 

37.5 

See  reference  Dotes  f ol lowing  St  at  Ion  I ndex . 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Monlh 


Station 


DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

DOWN  I EV I LLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RES 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELS  I NORE 

ESCONDIDO 

EUREKA   WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORT  B I  DWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
'  FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 
FR I  ANT   GOVT  CAMP 
oEORGE  TOWN  RS 
I  ANT  FOREST 
ILLESPIE  FIELD 
ilLROY 

iLAMIS   6  ENE 
LENNVI LLE 
RANT  GROVE 
RASS  VALLEY 
RATON  1  W 


1 

2    j  3 

4 

5 

6 

7   |  8   j  9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

1 

2, 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 
MIN 

47 
37 

46 

49 

68 
38 

65 
29 

69 
39 

67 

42 

69 
4 1 

68 
40 

66 
38 

64 

39 

61 
40 

56 
45 

58 
48 

55 
46 

52 
47 

47 
45 

58 

40 

62 
35 

66 
38 

64 
37 

63 
35 

59 

33 

50 
28 

25 

49 

45 
24 

47 

26 

52 
27 

49 
30 

54 
34 

57.5 
37.  1 

MAX 
MIN 

55 

65 
39 

70 
48 

71 
50 

73 
39 

71 
45 

71 
41 

65 
45 

65 
49 

61 
45 

55 
45 

64 

42 

61 
36 

62 
34 

66 
39 

55 
36 

50 
30 

50 
30 

52 
26 

52 
24 

53 
26 

50 
28 

60.8 
38.3 

MAX 
MIN 

42 
16 

45 

45 
27 

47 

26 

51 
25 

51 
23 

55 
24 

54 
2  I 

21 

53 
20 

53 
21 

51 
20 

55 
22 

54 
21 

50 
26 

44 

33 

45 

33 

42 
34 

42 
29 

40 

24 

45 

22 

46 
21 

49 
20 

45 
14 

25 
5 

28 
1 

36 
4 

40 
8 

49 
12 

51 
12 

49 
16 

46.3 
20.3 

MAX 
MIN 

49 
36 

53 
3  8 

49 
42 

52 
33 

54 
32 

52 
31 

52 
32 

54 
31 

55 
30 

56 
30 

50 
30 

50 
29 

49 
29 

55 
35 

60 
44 

52 
44 

49 
42 

46 
42 

51 
31 

51 
30 

50 

29 

46 
29 

4  6 

29 

46 

27 

46 
24 

43 
20 

44 

19 

47 

20 

42 
21 

44 

21 

47 
23 

49.7 
30.7 

MAX 
MIN 

40 
21 

54 
2  7 

51 
37 

57 

27 

50 
27 

50 
25 

52 
24 

50 
25 

49 
24 

48 

22 

46 

21 

45 
20 

43 
21 

49 
26 

58 
31 

56 
34 

48 
37 

50 
37 

45 
27 

41 

25 

33 
26 

33 
23 

31 
24 

29 
18 

31 
11 

33 
8 

31 
10 

37 
11 

44 

13 

46 
22 

34 
18 

44.1 

23.3 

MAX 
MIN 

68 

38 

75 

70 

74 
44 

74 
56 

80 
48 

78 
4  3 

78 
44 

79 

73 
52 

78 
47 

69 
34 

78 
36 

75 
39 

76 
-1 

68 
44 

66 
47 

65 

55 

69 
41 

70 
44 

73 

52 

78 
38 

70 
34 

57 

47 

53 
34 

50 
34 

56 
33 

63 
25 

65 
30 

65 

35 

67 
33 

69.6 
41  .0 

MAX 
MIN 

53 
26 

56 
2  9 

57 
4  1 

62 
31 

72 
32 

68 

29 

71 

30 

72 
29 

71 
29 

71 
28 

70 
27 

68 
26 

6  6 

28 

68 

33 

58 
41 

56 
46 

54 
42 

57 
42 

56 
37 

62 
30 

65 

61 

26 

58 

25 

4  6 

23 

46 

20 

45 
16 

50 
16 

53 
18 

60 

20 

59 
22 

53 
22 

60.1 
28.7 

MAX 
MIN 

55 
38 

60 

64 
44 

63 
42 

58 

59 
4  1 

58 
37 

57 
36 

57 
37 

54 

47 

57 
47 

64 
52 

60 
52 

55 

4  0 

62 
40 

54 
41 

68 

39 

54 

39 

53 
26 

52 
27 

52 
29 

52 
29 

57.2 
40.2 

MAX 
MIN 

70 
49 

66 

65 

69 
49 

75 
54 

75 
52 

76 

74 

79 

79 
54 

75 
53 

74 
51 

76 
49 

74 
48 

71 
47 

66 
43 

66 
48 

62 
53 

57 
52 

65 

52 

68 
51 

69 
50 

71 
44 

61 
46 

58 

39 

50 

39 

51 
41 

54 
39 

58 

36 

69 
35 

66 
41 

67.5 
47.5 

MAX 
MIN 

56 
31 

54 

60 

59 
34 

70 
36 

67 
34 

71 

70 

36 

70 
34 

68 
32 

66 
32 

58 
35 

52 
46 

57 
50 

59 
50 

54 
48 

50 
40 

60 
34 

65 

34 

66 

33 

63 
32 

64 

31 

66 

32 

45 
24 

50 
21 

55 
2  0 

52 
21 

51 

21 

53 
26 

47 
31 

59.4 
34.  2 

MAX 
MIN 

72 
42 

70 
40 

74 
41 

74 
44 

85 
47 

75 
47 

81 

3  7 

80 

78 

36 

75 

35 

74 

43 

65 
42 

66 
38 

73 
37 

7  6 
37 

74 
35 

79 
46 

73 
51 

57 
49 

67 
47 

75 
46 

78 
45 

71 
41 

56 
46 

58 
45 

63 
48 

63 
36 

65 
37 

68 
37 

74 

39 

70 
39 

71.3 
41.8 

MAX 
MIN 

56 
37 

56 
38 

59 
49 

64 

38 

68 
36 

66 
35 

67 
36 

70 
35 

66 

35 

65 
34 

65 
34 

63 

35 

69 
40 

74 
45 

62 
47 

57 
51 

58 

4  6 

62 
49 

63 
39 

64 

39 

64 

33 

53 

32 

44 

38 

47 

36 

50 
27 

52 
24 

53 
25 

52 
24 

58 
24 

55 
27 

54 
27 

59.9 
36.0 

MAX 
MIN 

50 
34 

55 
44 

51 
41 

47 

38 

45 

33 

50 
35 

45 

36 

43 

35 

45 
32 

42 
31 

41 
30 

44 

37 

52 
42 

66 
37 

66 
48 

51 
39 

55 
44 

49 
38 

51 

30 

44 

31 

40 

32 

38 

33 

38 
30 

40 

26 

41 
17 

42 
17 

49 
IB 

50 
26 

55 
26 

44 
28 

48 

37 

47.5 
33.1 

MAX 
MIN 

70 
33 

74 
3  3 

72 
28 

81 

35 

80 
37 

83 

32 

82 
30 

81 
31 

84 

31 

61 
35 

81 
30 

67 
34 

80 
28 

78 
29 

75 
31 

73 
24 

69 
40 

66 
48 

72 
44 

74 

32 

72 
31 

78 

26 

63 
31 

55 

47 

55 
37 

57 
35 

62 
25 

65 
20 

73 
23 

70 
24 

70 
21 

72.4 
31.8 

MAX 
MIN 

66 
36 

68 
39 

68 
36 

76 

39 

76 
40 

76 
40 

73 
35 

69 

36 

65 

69 
41 

63 
42 

62 
47 

65 
47 

68 
37 

67 
44 

73 
43 

71 
49 

65 
54 

65 
43 

72 
41 

73 
35 

72 
34 

55 
45 

61 

39 

60 
35 

59 
42 

62 
30 

63 
28 

70 
28 

68 
34 

65 
29 

67.3 
39.  1 

MAX 
MIN 

55 
43 

61 
49 

57 
45 

55 
41 

53 
44 

54 
41 

55 
44 

59 
43 

49 
46 

48 
43 

48 
43 

65 
43 

64 

53 

70 
54 

62 
52 

57 
49 

54 
50 

53 
45 

59 
42 

53 
44 

49 

55 
40 

51 
41 

52 
32 

52 
34 

52 
34 

53 
35 

54 
42 

61 
48 

58 

46 

55 

44 

55.6 
43.7 

MAX 
MIN 

58 
47 

60 
46 

64 
45 

62 
40 

56 
42 

51 
41 

51 
41 

51 

39 

49 

35 

48 
35 

51 
36 

50 
35 

58 
44 

62 

52 

60 
51 

59 
50 

55 
51 

65 
50 

62 
39 

58 
38 

48 
39 

49 

38 

50 
39 

50 

35 

52 
31 

53 
23 

4  9 

25 

50 

25 

52 
26 

53 
27 

51 
28 

54.4 
38.5 

MAX 
MIN 

63 
37 

59 
40 

64 

40 

63 
43 

63 

45 

64 
45 

67 
46 

66 
47 

67 
47 

67 
48 

65 
47 

64 
43 

63 
43 

62 
43 

65 
44 

63 
43 

59 
42 

55 
47 

60 
41 

61 
41 

59 
41 

64 

42 

64 
41 

59 
39 

49 

22 

39 

2  2 

41 

21 

45 
26 

51 
28 

51 
31 

84 

34 

59.2 

MAX 
MIN 

60 
46 

70 
39 

71 
35 

64 

50 

65 
34 

63 
32 

64 

29 

59 
32 

63 
30 

62 
28 

62 
28 

62 
31 

65 
32 

72 
39 

72 
52 

64 

53 

59 
50 

59 
52 

61 

42 

59 
48 

53 

42 

49 
44 

46 

43 

52 

48 

27 

49 
23 

48 

26 

47 
24 

42 
25 

41 

26 

58.4 

MAX 
MIN 

51 
23 

51 
37 

55 
40 

50 
26 

50 

23 

50 
22 

50 
21 

50 
19 

49 
20 

48 

19 

46 
18 

43 
17 

47 
22 

52 
29 

52 
36 

48 

39 

49 
41 

46 
30 

45 

29 

35 
30 

34 
31 

32 
26 

32 
26 

32 
17 

33 
12 

32 
10 

35 
10 

40 
14 

43 
14 

36 
13 

44 

19 

43.9 

MAX 
MIN 

56 
36 

58 
46 

57 
50 

55 
41 

53 
43 

55 
38 

49 

35 

60 
34 

60 
34 

60 
32 

60 
32 

60 
32 

56 
32 

63 
41 

64 
49 

63 
51 

57 
50 

57 

49 

59 

43 

61 
44 

69 

36 

50 
35 

42 

37 

4  3 

35 

50 
32 

52 
32 

81 

33 

51 
31 

52 
31 

54 
29 

52 
29 

55.5 

MAX 
MIN 

65 
43 

62 
42 

66 
44 

77 
47 

84 

69 

80 

50 

80 
46 

78 
46 

74 
43 

75 
47 

72 
46 

61 
47 

71 
40 

73 
42 

69 

75 

73 
50 

68 
54 

74 
49 

76 
46 

7B 

53 

74 

72 

63 
48 

56 

63 
41 

63 
33 

73 
43 

72 
39 

67 
38 

71.2 

MAX 
MIN 

51 
38 

53 
38 

50 
38 

50 
36 

50 
35 

53 
35 

57 

35 

26 

54 

55 
29 

49 
29 

53 

29 

56 
30 

50 
42 

49 

33 

47 

32 

48 

32 

47 
15 

40 

15 

41 

18 

MAX 
MIN 

43 
32 

53 
35 

46 
37 

50 

25 

55 
24 

51 

23 

54 

25 

53 
23 

51 

23 

49 
22 

49 
21 

47 
20 

50 
28 

62 
40 

59 
42 

46 

39 

4? 

38 

53 
37 

46 

25 

47 

24 

48 

22 

50 

23 

43 

20 

30 
12 

36 
13 

37 
8 

40 
11 

50 
15 

55 
18 

45 
19 

49 
2* 

48.1 

MAX 
MIN 

56 
45 

57 
46 

58 
46 

56 
41 

59 
42 

57 
43 

62 
44 

61 

42 

52 
43 

50 
40 

49 
41 

54 
42 

58 
53 

6i 
55 

68 
56 

60 
52 

57 
51 

59 
42 

60 
41 

60 
41 

60 
40 

53 
42 

50 
40 

59 
32 

55 
32 

55 

32 

54 

33 

57 
34 

58 

38 

60 
38 

50 
44 

56.9 

MAX 
MIN 

56 
43 

58 
52 

57 
42 

59 
38 

55 
40 

60 
40 

57 

39 

52 
39 

50 
44 

50 
40 

53 
41 

57 
43 

61 
53 

66 

53 

59 
53 

56 
50 

57 
47 

59 
is 

59 
39 

57 
38 

51 
39 

51 
40 

59 
38 

64 

28 

58 

30 

54 
31 

52 
41 

57 
46 

56.2 

MAX 
MIN 

48 

35 

50 
31 

47 

37 

40 
36 

39 
35 

38 
34 

38 
29 

48 
36 

52 
42 

62 
34 

60 
34 

6] 
34 

62 
41 

62 
36 

62 
28 

51 

30 

42 
29 

41 

30 

42 
29 

42 
11 

38 
14 

39 
15 

44 

17 

44 
17 

56 
18 

50 
25 

41 

24 

48.1 

MAX 
MIN 

57 

56 
51 

57 
48 

58 
43 

59 
45 

54 
44 

58 
44 

55 
43 

53 
44 

52 
42 

57 
44 

57 
50 

59 
49 

61 
54 

58 
54 

56 
52 

55 
51 

59 
45 

59 
42 

58 
44 

49 

42 

49 

43 

50 
43 

64 

36 

56 

36 

86 

36 

54 

38 

55 
39 

50 
38 

53 
43 

55 
47 

55.5 

MAX 
MIN 

54 
34 

64 
35 

68 
41 

63 
43 

65 
37 

62 
35 

66 

36 

64 

33 

65 
34 

66 
32 

66 
33 

67 
34 

68 

33 

73 
39 

68 
54 

60 
54 

63 
52 

59 
46 

62 
44 

63 
40 

49 

37 

46 

43 

45 
41 

46 

32 

45 

30 

48 

23 

80 

23 

51 
24 

55 

25 

49 
23 

45 
30 

58.5 

MAX 
MIN 

57 
31 

56 
38 

64 
43' 

68 
44 

63 
40 

67 

33 

63 

33 

69 
32 

65 
31 

66 
37 

68 

33 

69 
33 

69 
3  2 

70 
33 

75 
40 

70 
55 

62 
53 

65 

52 

58 
44 

61 
46 

63 
35 

52 
34 

45 
41 

44 
40 

48 

30 

50 
24 

51 
24 

52 
28 

51 

26 

57 
25 

51 

25 

60.3 

MAX 
MIN 

56 
39 

6  3 
44 

67 
44 

67 
44 

69 
46 

66 
45 

66 
44 

62 
42 

50 
37 

59 
38 

60 
30 

59 
37 

48 
21 

48 

22 

MAX 
MIN 

41 
24 

43 
28 

47 
29 

45 
34 

52 
37 

53 
36 

52 

36 

57 
37 

55 
37 

55 
36 

54 
36 

53 
34 

49 
33 

50 
33 

58 
34 

49 
35 

48 

33 

46 

33 

41 

30 

43 

31 

4  6 

31 

49 

30 

47 
28 

42 

20 

28 
18 

2  9 
15 

34 
15 

38 
14 

42 
26 

48 
28 

45 
27 

46.4 

MIN 

34 

71 
38 

72 
39 

82 
38 

76 
37 

79 
36 

76 

36 

72 
33 

71 
46 

69 
41 

61 
47 

63 
50 

71 
42 

72 
39 

70 
46 

74 
42 

72 
50 

66 
54 

67 
48 

73 
46 

75 
36 

71 
34 

60 
46 

38 
49 

65 

39 

63 
46 

63 
29 

66 
28 

73 

28 

67 
26 

68 

27 

69.5 

MIN 

43 

63 
37 

64 
42 

69 

66 

36 

72 
36 

67 

35 

70 
35 

68 
34 

63 
33 

66 

35 

65 
37 

63 
37 

71 
46 

75 
54 

62 
53 

55 
51 

56 
51 

61 
44 

56 

35 

62 
34 

64 

33 

57 
38 

52 
36 

52 
26 

54 

26 

54 

25 

55 
26 

57 
26 

57 
25 

56 
29 

61.7 

MIN 

47 

64 
47 

67 
47 

69 
44 

69 
47 

70 
46 

70 
45 

71 

49 

69 
46 

69 
44 

70 
45 

69 
44 

70 
42 

72 
40 

61 
42 

60 

44 

58 

4: 

60 
41 

39 

64 
44 

62 
41 

69 

39 

61 
42 

58 

39 

60 
42 

62 
42 

59 
45 

56 
36 

56 

39 

37 
49 

58 
48 

63.6 
43.5 

MAX 

60 
24 

59 
27 

67 

72 

69 

76 
31 

73 

32 

74 
30 

73 
32 

72 
33 

70 
27 

68 
28 

70 
29 

69 
36 

67 
38 

66 
38 

64 
38 

54 
41 

66 
26 

66 

26 

65 
25 

64 

2? 

56 
19 

58 
15 

52 
16 

53 
11 

58 
15 

66 

20 

61 

21 

64 
28 

64.7 
27.0 

MAX 
MIN 

47 
28 

47 

32 

49 
34 

48 

36 

56 
39 

58 
38 

57 
39 

61 
40 

60 
40 

60 
40 

58 
38 

55 
36 

54 
35 

54 
37 

56 
39 

50 
39 

49 
35 

49 
35 

44 
29 

48 

29 

51 

33 

51 
34 

52 
30 

45 

22 

35 
20 

29 
15 

37 
15 

41 

24 

47 

29 

52 
32 

46 
28 

49.9 
32.3 

MAX 
MIN 

56 
31 

55 
43 

54 
42 

56 
38 

67 
41 

70 
43 

67 
42 

67 
42 

70 
45 

68 
44 

69 
45 

70 
43 

66 
43 

61 
48 

64 
48 

53 

45 

50 
45 

50 
43 

56 

37 

60 
36 

64 
38 

64 

37 

61 

33 

55 
26 

48 
24 

45 

23 

49 

25 

50 

28 

53 

29 

60 
32 

56 
34 

59.2 
37.8 

MAX 
MIN 

59 
42 

57 
49 

61 
51 

61 
38 

55 
38 

58 
41 

54 
42 

55 
41 

52 
40 

53 
36 

53 
40 

52 
46 

53 
49 

58 
52 

58 
55 

57 

52 

55 
52 

60 
42 

60 
35 

55 
38 

49 
41 

48 

40 

45 
40 

52 
32 

52 

23 

52 

23 

49 

25 

49 

26 

48 

23 

45 
27 

51 
42 

53.7 
39.5 

reference  ; 


%  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HA  I  WEE 

MAX 

54 

60 

55 

61 

60 

to 

64 

60 

61 

59 

57 

60 

55 

56 

60 

59 

52 

57 

59 

62 

56 

56 

57 

40 

33 

40 

46 

51 

54 

46 

55.1 

M  IN 

31 

30 

32 

34 

35 

35 

35 

38 

38 

35 

32 

29 

29 

28 

2, 

33 

40 

43 

40 

37 

34 

30 

28 

30 

17 

20 

20 

19 

20 

20 

21 

30*4 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

56 

58 

59 

60 

69 

67 

64 

49 

56 

49 

51 

60 

65 

60 

55 

54 

56 

58 

61 

62 

63 

62 

57 

56 

52 

56 

54 

56 

59 

52 

57.7 

M I N 

52 

44 

44 

47 

45 

46 

42 

44 

44 

43 

42 

43 

49 

57 

55 

51 

52 

51 

43 

42 

46 

41 

39 

41 

33 

42 

36 

37 

38 

46 

42 

44.4 

HAMILTON  AFB 

MAX 

58 

58 

62 

60 

55 

55 

53 

55 

55 

54 

53 

54 

53 

58 

59 

55 

54 

61 

49 

54 

47 

46 

48 

53 

50 

50 

47 

48 

49 

48 

50 

53.3 

MIN 

49 

49 

47 

44 

47 

42 

40 

46 

36 

38 

38 

43 

50 

52 

52 

53 

53 

44 

39 

43 

43 

42 

43 

33 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

37 

41.0 

HANFORD 

MAX 

56 

65 

68 

65 

66 

64 

67 

61 

64 

63 

63 

70 

68 

73 

72 

64 

66 

60 

63 

65 

57 

47 

45 

46 

48 

47 

52 

35 

56 

50 

44 

59.7 

MIN 

32 

32 

36 

48 

34 

34 

32 

34 

32 

31 

32 

30 

30 

35 

50 

52 

48 

52 

40 

37 

36 

41 

40 

39 

25 

25 

20 

19 

19 

22 

27 

34.3 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

42 

50 

51 

52 

50 

46 

46 

50 

50 

46 

46 

45 

52 

55 

55 

48 

47 

46 

46 

37 

38 

41 

43 

47.0 

MIN 

37 

38 

40 

40 

40 

40 

39 

35 

35 

35 

34 

39 

45 

47 

41 

38 

36 

37 

28 

18 

19 

20 

21 

28 

34.6 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

52 

48 

53 

53 

56 

58 

56 

60 

60 

59 

59 

58 

56 

50 

51 

52 

45 

45 

48 

49 

53 

49 

50 

48 

43 

44 

44 

46 

47 

49 

40 

51.0 

MIN 

27 

30 

36 

28 

24 

25 

25 

23 

23 

21 

21 

21 

21 

42 

42 

41 

40 

38 

26 

24 

22 

21 

21 

22 

11 

10 

11 

13 

13 

14 

23 

24.5 

HA Y F I  ELD   PUMP  PLANT 

MAX 

68 

70 

71 

70 

76 

76 

78 

78 

81 

80 

76 

78 

75 

71 

75 

75 

74 

60 

64 

67 

73 

72 

75 

70 

59 

50 

49 

57 

60 

65 

64 

69.6 

MIN 

40 

40 

38 

45 

57 

53 

46 

46 

52 

52 

49 

39 

39 

34 

35 

33 

40 

44 

48 

56 

52 

48 

36 

47 

38 

41 

42 

29 

27 

27 

32 

42.1 

HEALDS8URG 

MAX 

63 

58 

67 

69 

59 

63 

54 

55 

57 

54 

50 

54 

55 

57 

59 

58 

56 

63 

66 

61 

51 

47 

46 

59 

59 

57 

55 

55 

54 

47 

55 

56.9 

MIN 

43 

50 

52 

39 

43 

39 

41 

43 

40 

36 

38 

42 

50 

53 

55 

54 

53 

46 

39 

38 

39 

38 

40 

32 

27 

26 

26 

27 

27 

31 

42 

40.4 

HENSHAW  DAM 

MAX 

67 

69 

68 

71 

71 

70 

75 

78 

77 

75 

74 

75 

70 

73 

72 

72 

70 

59 

53 

63 

65 

72 

70 

49 

49 

49 

47 

55 

60 

63 

63 

65.9 

MIN 

22 

25 

24 

26 

26 

25 

23 

26 

24 

26 

34 

26 

25 

24 

24 

23 

25 

46 

45 

32 

25 

22 

22 

22 

34 

30 

1  8 

16 

17 

30 

18 

26.0 

HETCH  HETCHY 

MAX 

51 

54 

55 

C'7 

53 

56 

54 

57 

58 

63 

58 

57 

58 

58 

61 

54 

53 

49 

54 

49 

53 

52 

54 

53 

41 

44 

46 

52 

51 

56 

53.7 

MIN 

28 

31 

37 

34 

33 

33 

34 

34 

J4 

33 

33 

33 

33 

38 

46 

40 

42 

33 

30 

31 

31 

30 

25 

18 

20 

21 

23 

26 

28 

31.6 

HILTS 

MAX 

41 

44 

48 

47 

49 

49 

44 

42 

44 

43 

41 

46 

54 

53 

60 

64 

51 

45 

49 

47 

49 

38 

36 

29 

36 

41 

40 

44 

43 

52 

43 

45.5 

M  I  N 

28 

32 

21 

28 

28 

28 

28 

26 

28 

23 

22 

23 

27 

32 

32 

32 

41 

36 

27 

26 

24 

25 

24 

17 

14 

14 

16 

16 

17 

20 

25 

25.2 

H0LLI5TER 

MAX 

64 

65 

68 

70 

74 

71 

73 

68 

67 

65 

63 

73 

77 

71 

62 

69 

62 

69 

58 

65 

65 

66 

66 

54 

54 

36 

55 

57 

59 

57 

51 

64.3 

MIN 

46 

32 

47 

39 

32 

32 

32 

30 

26 

29 

39 

41 

43 

46 

48 

47 

47 

47 

37 

30 

30 

29 

32 

30 

23 

22 

20 

21 

22 

25 

25 

33.8 

HOOPA 

MAX 

46 

55 

56 

56 

55 

54 

51 

52 

58 

57 

56 

59 

51 

58 

69 

59 

58 

61 

60 

51 

48 

47 

46 

51 

49 

46 

45 

45 

46 

56 

45 

53.1 

MIN 

41 

45 

47 

43 

41 

42 

45 

41 

42 

41 

40 

40 

43 

45 

46 

52 

5  0 

46 

40 

37 

41 

41 

40 

29 

26 

23 

23 

25 

27 

30 

37 

39.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

46 

48 

45 

56 

57 

56 

59 

58 

56 

55 

54 

52 

52 

53 

51 

48 

46 

46 

48 

49 

50 

49 

46 

41 

29 

35 

40 

44 

49 

47 

43 

48.6 

MIN 

26 

30 

32 

31 

33 

31 

34 

33 

34 

32 

31 

29 

28 

32 

35 

36 

30 

34 

27 

27 

27 

26 

25 

16 

14 

12 

19 

22 

25 

23 

22 

27.6  | 

I  OR  I  A 

MAX 

59 

62 

61 

68 

74 

70 

70 

73 

73 

74 

75 

69 

69 

71 

62 

59 

59 

55 

55 

56 

66 

61 

54 

49 

47 

47 

48 

52 

60 

59 

52 

61.6 

MIN 

42 

36 

37 

39 

41 

47 

45 

52 

48 

49 

48 

47 

38 

47 

52 

42 

42 

43 

38 

36 

39 

38 

36 

31 

23 

24 

27 

31 

35 

38 

34 

39.5 

IOYLI.WILD  RS 

MAX 

54 

55 

56 

63 

64 

62 

64 

64 

65 

66 

60 

61 

62 

65 

60 

60 

65 

53 

52 

59 

56 

60 

55 

47 

43 

51 

55 

51 

54 

58.1 

MIN 

26 

26 

26 

35 

35 

30 

33 

35 

31 

31 

29 

31 

30 

29 

30 

28 

36 

38 

30 

28 

26 

25 

23 

18 

17 

17 

23 

23 

22 

28.0 

IMPERIAL 

MAX 

70 

71 

74 

78 

77 

81 

80 

80 

83 

80 

78 

78 

78 

77 

76 

71 

64 

61 

70 

73 

75 

71 

67 

68 

60 

56 

59 

63 

65 

68 

68 

71.6 

MIN 

46 

46 

45 

47 

50 

46 

43 

46 

45 

47 

53 

46 

46 

42 

42 

41 

51 

43 

50 

49 

46 

42 

40 

54 

42 

42 

42 

34 

36 

36 

38 

44.4 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

72 

73 

74 

79 

76 

81 

81 

81 

83 

81 

81 

79 

80 

79 

76 

73 

62 

61 

70 

74 

74 

75 

69 

67 

59 

56 

60 

63 

66 

68 

69 

72.3 

MIN 

43 

43 

43 

43 

45 

44 

40 

41 

40 

42 

50 

42 

41 

39 

38 

37 

48 

51 

48 

45 

42 

39 

38 

47 

39 

39 

37 

31 

31 

32 

33 

41.0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

79 

73 

74 

77 

86 

89 

84 

81 

86 

87 

83 

S5 

85 

82 

79 

80 

74 

68 

60 

72 

77 

84 

77 

73 

69 

61 

61 

61 

67 

73 

73 

76.1 

MIN 

40 

43 

39 

44 

48 

45 

42 

43 

39 

40 

49 

44 

42 

40 

37 

34 

42 

55 

50 

50 

49 

35 

33 

43 

35 

37 

36 

28 

29 

30 

31 

40.4 

I NYOKERN 

MAX 

6< 

63 

61 

63 

71 

70 

71 

75 

73 

70 

66 

65 

65 

66 

66 

64 

60 

66 

67 

68 

68 

68 

61 

54 

41 

47 

50 

53 

56 

57 

58 

62.9 

MIN 

30 

29 

36 

30 

31 

30 

30 

31 

32 

33 

31 

27 

29 

29 

32 

30 

35 

47 

34 

30 

30 

27 

26 

35 

15 

12 

7 

14 

17 

17 

19 

27.6 

IRON  MTN 

MAX 

69 

71 

70 

70 

74 

77 

73 

73 

75 

80 

78 

72 

« 

72 

72 

72 

73 

65 

56 

66 

69 

69 

70 

67 

60 

50 

50 

56 

61 

61 

66 

68.0 

M  I  N 

48 

47 

45 

50 

57 

57 

50 

50 

59 

62 

53 

45 

47 

41 

41 

42 

43 

51 

51 

54 

54 

44 

40 

42 

40 

40 

41 

35 

35 

39 

36 

46.5 

JESS  VALLEY 

MAX 

42 

43 

44 

55 

59 

55 

60 

63 

62 

61 

60 

58 

56 

54 

52 

45 

43 

45 

50 

50 

53 

45 

39 

30 

36 

42 

50 

49 

53 

45 

50 

50.0 

MIN 

32 

33 

36 

25 

29 

28 

26 

25 

28 

25 

22 

25 

37 

45 

43 

38 

38 

35 

22 

25 

24 

22 

23 

8 

10 

8 

13 

18 

25 

30 

26 

26.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

63 

67 

68 

64 

63 

73 

69 

68 

69 

67 

69 

70 

72 

71 

71 

69 

52 

51 

58 

61 

70 

70 

50 

42 

41 

52 

49 

52 

54 

57 

61 

61.7 

MIN 

33 

35 

31 

40 

49 

36 

37 

44 

40 

48 

51 

45 

39 

38 

38 

35 

4  5 

45 

38 

36 

36 

36 

30 

39 

31 

29 

25 

22 

31 

45 

31 

37.4 

KENTF I  ELD 

MAX 

62 

63 

58 

64 

60 

62 

62 

61 

66 

63 

63 

62 

64 

64 

60 

59 

57 

56 

63 

55 

60 

59 

47 

51 

52 

50 

55 

49 

51 

50 

51 

58.0 

MIN 

45 

46 

52 

43 

45 

40 

42 

40 

40 

38 

37 

38 

44 

49 

53 

53 

53 

49 

41 

40 

40 

40 

40 

33 

27 

28 

30 

32 

31 

33 

39 

40.7 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

59 

63 

74 

69 

69 

66 

70 

65 

67 

65 

72 

77 

71 

78 

76 

70 

63 

63 

59 

65 

60 

54 

49 

55 

52 

56 

53 

55 

59 

57 

63.7 

MIN 

41 

41 

56 

48 

44 

44 

47 

51 

46 

48 

49 

51 

57 

55 

56 

59 

53 

50 

52 

54 

50 

37 

35 

39 

29 

35 

37 

38 

37 

40 

46.0 

KERN  RIVER   PH  3 

MAX 

59 

65 

67 

72 

78 

73 

78 

76 

78 

75 

71 

70 

69 

70 

73 

67 

69 

63 

66 

69 

69 

65 

62 

54 

45 

52 

55 

59 

69 

60 

60 

66.4 

MIN 

23 

25 

33 

30 

32 

34 

30 

38 

36 

48 

47 

44 

31 

30 

37 

34 

36 

40 

43 

31 

29 

24 

23 

23 

24 

23 

13 

14 

20 

27 

26 

30.6 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

MAX 

57 

60 

64 

69 

63 

65 

64 

67 

62 

63 

63 

62 

66 

66 

73 

71 

61 

61 

60 

63 

64 

52 

47 

46 

46 

50 

49 

52 

54 

55 

49 

59.5 

MIN 

38 

37 

37 

42 

35 

38 

32 

32 

31 

29 

29 

29 

35 

39 

46 

53 

49 

51 

47 

42 

38 

43 

40 

40 

28 

20 

17 

18 

19 

20 

28 

34.9 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

60 

64 

69 

62 

68 

65 

67 

63 

64 

63 

64 

68 

68 

73 

72 

60 

64 

61 

60 

63 

58 

47 

46 

46 

50 

SO 

52 

65 

54 

47 

52 

60.2 

MIN 

46 

40 

46 

49 

42 

42 

39 

35 

34 

40 

40 

41 

42 

48 

50 

52 

52 

51 

50 

46 

39 

44 

41 

41 

32 

26 

25 

30 

27 

32 

26 

40.3 

KING  CITY 

MAX 

65 

66 

70 

79 

78 

79 

74 

77 

78 

76 

68 

76 

75 

75 

63 

57 

62 

62 

67 

70 

65 

62 

58 

58 

59 

58 

60 

67 

64 

55 

67.4 

MIN 

26 

33 

36 

36 

35 

36 

35 

33 

32 

35 

40 

47 

52 

52 

53 

56 

53 

46 

39 

37 

34 

34 

37 

28 

24 

23 

24 

27 

28 

28 

36.7 

KLAMATH 

MAX 

51 

59 

57 

61 

62 

63 

65 

66 

55 

51. 

54 

56 

57 

72 

69 

58 

58 

56 

62 

63 

60 

60 

53 

52 

53 

53 

53 

50 

57 

48 

60 

ll'l 

MIN 

41 

49 

46 

40 

40 

42 

42 

43 

43 

39 

39 

42 

52 

49 

56 

46 

50 

43 

40 

39 

36 

36 

34 

27 

27 

27 

29 

33 

31 

35 

42 

39.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

59 

60 

60 

67 

60 

56 

55 

59 

49 

63 

59 

65 

61 

69 

72 

65 

57 

59 

59 

60 

62 

51 

44 

45 

51 

52 

52 

53 

52 

51 

57.6 

MIN 

47 

37 

48 

48 

34 

37 

33 

31 

31 

31 

28 

31 

33 

44 

55 

54 

53 

53 

39 

36 

37 

38 

43 

41 

26 

23 

23 

23 

22 

25 

27 

36.5 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

65 

66 

63 

68 

65 

68 

65 

62 

60 

60 

58 

60 

61 

62 

64 

65 

71 

66 

63 

62 

65 

69 

65 

63 

62 

64 

65 

62 

MIN 

42 

44 

46 

44 

41 

40 

43 

46 

46 

47 

52 

52 

42 

43 

55 

52 

49 

56 

46 

48 

39 

46 

39 

33 

34 

32 

35 

35 

43.8 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

48 

52 

55 

56 

54 

56 

57 

56 

57 

54 

55 

55 

57 

51 

55 

51 

51 

47 

48 

48 

51 

54 

48 

40 

32 

30 

36 

46 

45 

48 

48 

49.7 

M  I  N 

30 

31 

36 

36 

38 

33 

35 

34 

35 

34 

37 

39 

34 

34 

37 

35 

34 

37 

38 

38 

35 

29 

30 

31 

14 

19 

20 

21 

26 

24 

26 

31.6 

LAKEPORT 

MAX 

55 

56 

58 

57 

62 

61 

62 

69 

60 

61 

65 

56 

55 

58 

57 

55 

52 

53 

57 

58 

59 

56 

58 

50 

50 

50 

50 

48 

53 

46 

50 

It'll 

MIN 

38 

46 

44 

37 

35 

34 

37 

36 

33 

33 

32 

29 

51 

52 

53 

50 

48 

46 

33 

33 

32 

32 

32 

25 

21 

20 

23 

25 

26 

28 

39 

35.6 

LAKESHORE 

MAX 

47 

51 

60 

70 

67 

71 

72 

72 

7-' 

71 

67 

55 

52 

54 

54 

56 

52 

63 

64 

71 

65 

65 

60 

50 

55 

54 

54 

55 

50 

62 

63 

60.5 

38 

42 

39 

39 

38 

45 

50 

41 

4  0 

43 

37 

34 

44 

49 

50 

49 

46 

41 

42 

47 

36 

36 

32 

34 

31 

30 

26 

22 

24 

36 

35 

38.6 

LAKE  SPAULDING 

47 

44 

48 

58 

64 

65 

60 

61 

66 

67 

62 

58 

56 

56 

52 

46 

42 

50 

56 

56 

58 

59 

52 

46 

38 

49 

49 

50 

54 

52 

*7 

53.8 

MIN 

29 

35 

39 

30 

33 

30 

41 

38 

41 

32 

29 

27 

28 

37 

42 

37 

35 

36 

28 

39 

27 

28 

26 

20 

22 

23 

21 

20 

24 

22 

26 

30.5 

LANCASTER 

MAX 

70 

71 

72 

67 

70 

68 

68 

68 

71 

65 

60 

62 

65 

66 

67 

66 

65 

52 

45 

46 

51 

55 

56 

55 

57 

56 

63.4 

MIN 

28 

32 

32 

32 

29 

30 

29 

29 

29 

34 

30 

2  8 

28 

35 

43 

43 

49 

34 

30 

28 

24 

21 

32 

15 

15 

11 

13 

15 

17 

17 

17 

27.41 

LAS  PLUMAS 

MAX 

54 

56 

57 

62 

64 

6  7 

63 

64 

64 

64 

66 

61 

61 

63 

61 

61 

55 

63 

58 

62 

60 

52 

44 

52 

54 

54 

51 

53 

50 

51 

56 

58.2 

MIN 

40 

48 

47 

48 

44 

48 

40 

44 

46 

42 

47 

41 

47 

52 

52 

51 

51 

48 

44 

44 

44 

38 

38 

39 

31 

32 

32 

32 

34 

35 

43 

42.6 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

49 

43 

44 

45 

47 

53 

50 

52 

53 

50 

50 

57 

50 

61 

48 

40 

40 

38 

44 

47 

41 

40 

37 

28 

33 

38 

44 

45 

51 

45 

45.4 

MIN 

31 

32 

30 

28 

29 

32 

34 

30 

30 

27 

35 

40 

41 

41 

37 

34 

34 

26 

27 

25 

21 

22 

9 

13 

13 

17 

24 

25 

30 

26 

28.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1    J  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LE  GRAND 

MAX 

57 

64 

68 

64 

62 

54 

61 

58 

61 

64 

65 

65 

66 

7J 

60 

61 

61 

61 

57 

52 

48 

4S 

46 

46 

51 

50 

51 

52 

51 

45 

57, 

6 

MIN 

37 

3  3 

45 

48 

37 

34 

30 

31 

30 

29 

29 

30 

35 

38 

56 

53 

51 

4« 

44 

37 

42 

42 

40 

39 

28 

25 

25 

25 

25 

24 

28 

36. 

1 

LEMON  COVE 

MAX 

62 

65 

65 

68 

65 

68 

68 

66 

67 

66 

70 

73 

75 

62 

63 

63 

60 

66 

60 

53 

50 

47 

45 

47 

52 

55 

60 

51 

50 

61. 

4 

MIN 

35 

39 

42 

38 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

3^ 

34 

38 

42 

49 

49 

50 

49 

51 

45 

37 

37 

39 

38 

27 

24 

22 

25 

24 

25 

25 

36. 

4 

LINDSAY 

MAX 

62 

65 

63 

68 

73 

69 

66 

66 

68 

70 

71 

76 

66 

67 

63 

61 

65 

63 

45 

50 

50 

42 

48 

50 

53 

60 

50 

50 

61. 

5 

MIN 

33 

32 

36 

41 

35 

34 

34 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

35 

48 

50 

47 

51 

51 

44 

32 

40 

42 

40 

27 

22 

21 

23 

22 

24 

25 

35. 

0 

L I VERMORE   2  SSW 

MAX 

61 

62 

61 

67 

63 

65 

65 

60 

65 

65 

61 

65 

57 

65 

68 

68 

54 

55 

60 

58 

60 

57 

58 

50 

47 

46 

52 

50 

49 

50 

55 

58. 

7 

MIN 

30 

39 

45 

47 

33 

3  0 

31 

31 

31 

29 

29 

30 

39 

45 

46 

50 

49 

49 

36 

33 

32 

31 

32 

33 

27 

23 

22 

23 

24 

24 

25 

33. 

8 

LLANO  SHAWNEE    HILLS  RCH 

MAX 

60 

63 

66 

63 

63 

65 

66 

66 

67 

63 

63 

63 

63 

65 

60 

54 

51 

58 

59 

61 

64 

60 

50 

38 

46 

53 

53 

52 

50 

59. 

0 

MIN 

36 

38 

43 

41 

48 

42 

45 

47 

48 

45 

44 

42 

42 

44 

40 

44 

44 

39 

45 

44 

42 

37 

37 

25 

24 

27 

25 

33 

30 

39, 

5 

LODI 

MAX 

60 

58 

63 

56 

50 

49 

50 

49 

47 

47 

45 

50 

60 

56 

56 

62 

53 

50 

60 

48 

46 

51 

50 

52 

49 

47 

49 

45 

46 

52. 

2 

MIN 

43 

41 

49 

43 

36 

40 

39 

39 

35 

36 

37 

36 

43 

43 

48 

53 

51 

50 

37 

41 

40 

40 

41 

32 

27 

24 

25 

21 

22 

24 

25 

37. 

5 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

69 

71 

66 

77 

84 

83 

77 

74 

68 

68 

68 

65 

71 

62 

67 

66 

68 

70 

72 

65 

61 

64 

61 

64 

58 

60 

60 

61 

64 

67. 

9 

MIN 

40 

35 

40 

43 

44 

38 

33 

33 

34 

42 

42 

43 

38 

39 

34 

34 

47 

52 

40 

39 

41 

42 

42 

48 

30 

31 

28 

26 

28 

30 

30 

37. 

6 

LONG  BEACH 

MAX 

62 

69 

63 

79 

73 

62 

65 

68 

61 

61 

65 

63 

67 

6  2 

72 

65 

!1 

74 

74 

60 

68 

65 

63 

62 

68 

63 

71 

65 

62 

65. 

9 

MIN 

49 

53 

51 

48 

51 

47 

50 

54 

53 

51 

54 

54 

50 

50 

54 

54 

55 

59 

53 

48 

49 

52 

53 

45 

43 

39 

39 

42 

43 

41 

49. 

6 

LONG  BEACH   WB  AP 

MAX 

67 

69 

65 

82 

79 

69 

68 

67 

64 

63 

65 

63 

67 

69 

73 

69 

66 

73 

78 

61 

61 

62 

64 

64 

66 

63 

72 

68 

63 

67. 

6 

MIN 

46 

51 

51 

46 

47 

44 

51 

53 

51 

52 

56 

48 

49 

52 

55 

54 

57 

55 

51 

53 

47 

46 

54 

53 

52 

40 

36 

32 

38 

36 

38 

48. 

2 

LOS   ANGELES  WB  AP 

MAX 

66 

64 

62 

70 

74 

72 

63 

61 

61 

61 

61 

61 

63 

69 

73 

68 

64 

61 

64 

61 

59 

61 

63 

6  3 

63 

61 

63 

68 

61 

64. 

2 

MIN 

48 

54 

52 

49 

45 

47 

51 

53 

54 

52 

55 

52 

48 

52 

55 

56 

57 

57 

55 

52 

45 

45 

53 

53 

43 

40 

36 

39 

41 

41 

39 

49. 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

65 

66 

64 

78 

77 

74 

69 

63 

65 

64 

64 

60 

66 

67 

70 

6  5 

67 

70 

72 

65 

58 

60 

61 

61 

63 

62 

69 

67 

65 

66, 

1 

MIN 

48 

51 

47 

51 

51 

50 

46 

47 

51 

48 

52 

51 

47 

47 

53 

52 

56 

56 

55 

48 

47 

46 

52 

53 

43 

43 

41 

42 

45 

48 

44 

48. 

7 

LOS  BANOS 

MAX 

64 

65 

72 

65 

61 

57 

52 

55 

61 

53 

62 

54 

64 

57 

57 

65 

64 

55 

48 

47 

47 

51 

51 

54 

49 

48 

46 

51 

44 

56. 

5 

MIN 

46 

35 

45 

47 

35 

40 

37 

35 

29 

30 

30 

29 

42 

42 

43 

53 

51 

51 

41 

37 

42 

42 

43 

41 

27 

26 

26 

24 

25 

26 

27 

37, 

0 

LOS  GATOS 

MAX 

60 

62 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

67 

55 

59 

61 

64 

62 

56 

59 

56 

57 

59 

58 

54 

51 

51 

51 

52 

50 

51 

52 

51 

58, 

5 

MIN 

34 

38 

55 

45 

41 

41 

41 

41 

39 

38 

36 

36 

37 

37 

47 

50 

52 

50 

42 

37 

37 

36 

37 

35 

29 

29 

30 

30 

31 

33 

35 

38. 

7 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

MAX 

65 

67 

68 

69 

68 

72 

73 

71 

72 

67 

69 

69 

70 

70 

67 

61 

55 

63 

63 

65 

67 

62 

55 

42 

43 

51 

58 

58 

56 

59 

63. 

4 

MIN 

31 

29 

37 

34 

33 

32 

30 

32 

32 

32 

37 

29 

29 

30 

31 

30 

40 

45 

35 

32 

27 

28 

25 

40 

14 

20 

15 

17 

18 

16 

19 

29. 

0 

MADERA 

MAX 

56 

59 

67 

72 

61 

66 

58 

65 

62 

67 

65 

68 

67 

69 

69 

57 

60 

58 

63 

60 

50 

46 

44 

45 

46 

50 

51 

50 

55 

45 

58. 

8 

MIN 

39 

35 

38 

47 

36 

32 

29 

29 

29 

30 

29 

31 

33 

37 

45 

52 

50 

52 

46 

39 

40 

43 

41 

41 

30 

26 

26 

26 

25 

24 

26 

35. 

7 

MANDE  V  I LLE  ISLAND 

'  MAX 

57 

60 

59 

60 

58 

57 

55 

52 

48 

47 

46 

47 

52 

60 

56 

54 

57 

56 

58 

50 

49 

48 

50 

54 

54 

55 

54 

50 

48 

50 

52 

53. 

3 

MIN 

38 

38 

38 

37 

40 

40 

38 

38 

36 

36 

35 

43 

45 

46 

44 

42 

43 

50 

41 

39 

41 

39 

36 

35 

31 

28 

25 

25 

26 

27 

30 

37. 

1 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

39 

42 

40 

42 

53 

55 

56 

60 

59 

59 

61 

57 

55 

53 

57 

45 

38 

39 

42 

49 

5  3 

51 

49 

40 

28 

3  5 

46 

47 

43 

48 

42 

47. 

8 

MIN 

32 

32 

32 

29 

30 

30 

33 

31 

32 

32 

28 

31 

40 

42 

42 

32 

32 

30 

26 

29 

28 

28 

30 

11 

12 

15 

20 

20 

20 

26 

24 

28, 

4 

MARICOPA 

MAX 

58 

65 

69 

63 

64 

62 

73 

70 

73 

72 

69 

66 

61 

63 

64 

60 

49 

45 

6  1 

49 

4  8 

52 

54 

5  5 

52 

60. 

8 

MIN 

50 

49 

50 

44 

41 

41 

39 

38 

38 

41 

41 

38 

39 

39 

50 

52 

54 

50 

45 

46 

37 

37 

35 

37 

34 

35 

31 

40 

37 

36 

37 

41. 

3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

57 

58 

63 

62 

62 

53 

53 

49 

54 

48 

48 

50 

53 

56 

62 

64 

56 

55 

59 

56 

60 

48 

46 

60 

53 

50 

50 

48 

48 

49 

50 

53. 

5 

MIN 

40 

42 

52 

45 

45 

44 

43 

41 

42 

39 

38 

40 

46 

48 

52 

53 

53 

52 

42 

41 

40 

41 

41 

32 

29 

28 

28 

28 

29 

31 

32 

40. 

5 

MARYSVILLE 

MAX 

57 

57 

57 

58 

60 

56 

55 

54 

59 

49 

51 

57 

57 

56 

63 

63 

56 

55 

62 

59 

52 

48 

44 

45 

50 

52 

52 

51 

52 

53 

48 

54. 

5 

MIN 

40 

*7 

52 

42 

44 

43 

43 

40 

40 

39 

37 

37 

38 

48 

52 

53 

52 

50 

42 

43 

42 

40 

40 

35 

29 

25 

29 

29 

28 

30 

32 

40. 

0 

MC  CLOUD 

MAX 

45 

45 

45 

51 

60 

62 

64 

67 

66 

67 

65 

63 

57 

49 

4  6 

51 

57 

61 

59 

55 

50 

39 

44 

52 

54 

48 

50 

42 

53. 

4 

MIN 

27 

34 

33 

29 

29 

30 

31 

32 

29 

29 

22 

28 

31 

43 

44 

41 

37 

36 

27 

29 

27 

26 

24 

15 

12 

14 

15 

15 

15 

16 

22 

27. 

2 

MECCA  3  SE 

MAX 

77 

70 

71 

70 

78 

85 

80 

78 

78 

78 

81 

78 

80 

76 

74 

74 

70 

6  6 

60 

76 

75 

69 

67 

65 

61 

58 

59 

58 

70 

68 

71. 

7 

MIN 

43 

45 

42 

44 

47 

45 

41 

41 

42 

45 

46 

41 

43 

40 

38 

37 

45 

55 

52 

48 

38 

38 

41 

43 

42 

37 

29 

29 

33 

35 

41. 

5 

MERCED   FIRE    STA  2 

MAX 

61 

65 

69 

59 

59 

54 

59 

57 

62 

60 

61 

60 

66 

60 

59 

60 

62 

57 

50 

47 

45 

4  7 

48 

52 

49 

52 

49 

47 

57. 

1 

MIN 

44 

33 

41 

45 

34 

37 

30 

32 

28 

28 

28 

28 

25 

38 

48 

51 

52 

49 

39 

37 

40 

40 

39 

39 

25 

24 

24 

21 

21 

24 

34. 

8 

MEYERS   4  SW 

MAX 

47 

42 

48 

48 

51 

50 

51 

50 

50 

50 

49 

51 

54 

57 

51 

46 

45 

41 

44 

45 

47 

46 

45 

29 

25 

36 

44 

49 

50 

48 

47 

46. 

3 

MIN 

24 

30 

34 

24 

24 

22 

24 

23 

22 

21 

21 

19 

24 

27 

37 

34 

32 

33 

24 

22 

20 

18 

20 

11 

10 

4 

11 

16 

16 

18 

16 

22. 

0 

MILL  CREEK  2 

MAX 

61 

64 

64 

73 

72 

74 

75 

74 

75 

74 

72 

71 

71 

69 

68 

68 

65 

62 

6  1 

65. 

MIN 

44 

46 

47 

52 

69 

53 

54 

54 

57 

56 

57 

53 

52 

53 

53 

48 

47 

46 

46 

48 

47 

52 

3  6 

43 

33 

28 

33 

36 

41 

45 

42 

47. 

4 

MINERAL 

MAX 

42 

43 

43 

44 

54 

56 

58 

59 

57 

56 

57 

54 

54 

46 

41 

36 

43 

6  3 

52 

52 

47 

33 

34 

50 

48 

50 

44 

48. 

3 

MIN 

30 

35 

39 

29 

30 

28 

31 

30 

30 

28 

28 

31 

36 

43 

44 

36 

34 

31 

28 

29 

27 

24 

25 

17 

15 

15 

19 

19 

22 

24 

27 

28. 

5 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

59 

57 

58 

65 

67 

66 

67 

72 

70 

66 

63 

66 

65 

63 

52 

50 

53 

59 

64 

63 

55 

4  7 

38 

42 

50 

50 

56 

55 

58. 

8 

MIN 

44 

42 

51 

'55 

52 

54 

52 

51 

68 

48 

47 

48 

43 

45 

45 

42 

42 

47 

48 

43 

34 

27 

28 

31 

33 

36 

41 

41 

43. 

9 

MOOESTO 

MAX 

63 

62 

67 

64 

55 

50 

51 

51 

53 

46 

52 

46 

61 

58 

57 

62 

61 

56 

4  9 

45 

49 

51 

52 

50 

38 

4  7 

4  5 

53. 

9 

MIN 

47 

41 

51 

47 

41 

42 

40 

40 

37 

34 

34 

34 

43 

45 

51 

53 

51 

45 

40 

41 

41 

41 

37 

33 

27 

26 

29 

25 

26 

27 

29 

38. 

6 

MONO  LAKE 

MAX 

47 

55 

57 

52 

53 

50 

50 

51 

49 

51 

49 

47 

49 

54 

55 

53 

46 

>• 
4  5 

43 

32 

26 

46. 

MIN 

25 

30 

37 

28 

25 

26 

25 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

25 

28 

35 

33 

30 

28 

25 

22 

21 

22 

18 

10 

8 

15 

19 

18 

2  0 

19 

23. 

6 

MONTEREY 

MAX 

62 

65 

64 

66 

80 

74 

77 

69 

60 

60 

61 

65 

70 

68 

59 

56 

65 

67 

69 

60 

63. 

9 

MIN 

49 

44 

52 

44 

47 

47 

50 

43 

40 

40 

41 

43 

47 

53 

53 

51 

51 

50 

44 

42 

44 

42 

40 

40 

32 

35 

37 

37 

41 

40 

40 

43. 

8 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

59 

56 

58 

60 

67 

65 

66 

64 

67 

65 

65 

64 

54 

63 

60 

55 

54 

64 

62 

64 

50 

51 

58. 

6 

MIN 

39 

47 

51 

43 

43 

44 

40 

40 

41 

41 

41 

40 

43 

52 

52 

52 

51 

48 

42 

41 

40 

40 

37 

38 

32 

29 

29 

31 

32 

32 

3  6 

40. 

9 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

61 

62 

64 

72 

73 

76 

64 

55 

57 

56 

59 

59 

66 

67 

63 

63 

61 

6  7 

67 

63 

64 

71 

6  7 

6  2 

60 

62. 

4 

MIN 

47 

41 

44 

49 

50 

45 

46 

44 

46 

46 

45 

48 

45 

55 

57 

54 

51 

55 

51 

49 

43 

41 

40 

46 

36 

37 

30 

31 

33 

37 

36 

44.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

56 

59 

61 

57 

58 

63 

59 

63 

60 

60 

59 

60 

61 

64 

64 

5  9 

47 

50 

52 

63 

65 

3  3 

50 

55. 

4 

MIN 

32 

33 

40 

35 

42 

35 

39 

39 

43 

40 

39 

33 

34 

31 

32 

31 

32 

41 

40 

36 

34 

32 

31 

29 

16 

16 

20 

21 

21 

30 

28 

32. 

4 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

45 

49 

55 

51 

50 

52 

51 

50 

51 

50 

51 

50 

54 

52 

50 

50 

48 

28 

47. 

3 

MIN 

32 

33 

36 

39 

36 

39 

42 

38 

42 

42 

38 

32 

32 

35 

39 

34 

33 

22 

33 

38 

16 

10 

10 

11 

28 

32 

25 

26 

30. 

1 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

55 

59 

54 

62 

62 

70 

68 

6B 

72 

70 

72 

72 

62 

57 

52 

51 

55 

59. 

7 

MIN 

40 

44 

52 

5  0 

49 

49 

53 

53 

51 

46 

47 

52 

51 

46 

46 

44 

43 

45 

49 

45 

44 

30 

29 

33 

34 

34 

35 

39 

40 

44. 

0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

50 

49 

50 

58 

65 

69 

68 

70 

68 

65 

58 

52 

57 

52 

48 

45 

47 

54 

60 

65 

57 

40 

50 

54. 

7 

MIN 

38 

41 

42 

52 

54 

55 

55 

58 

53 

47 

45 

40 

41 

39 

40 

47 

50 

45 

43 

24 

27 

30 

32 

37 

40 

42 

43. 

2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

48 

43 

47 

48 

52 

53 

49 

46 

52 

61 

41 

45 

47 

45 

51 

MIN 

32 

27 

21 

23 

22 

18 

18 

21 

29 

29 

36 

19 

19 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

40 

43 

46 

52 

62 

55 

55 

57 

55 

54 

64 

57 

48 

49 

48 

47 

43 

47 

48 

53 

52 

47 

*5 

33 

43 

41 

55 

47 

49 

45 

48 

49. 

3 

MIN 

34 

38 

32 

29 

29 

32 

31 

30 

30 

29 

29 

39 

40 

44 

45 

41 

36 

32 

27 

29 

28 

28 

23 

15 

12 

14 

19 

17 

28 

33 

30 

29. 

8 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

54 

57 

59 

63 

65 

65 

67 

65 

67 

62 

63 

63 

63 

63 

59 

56 

53 

40 

58 

57 

65 

63 

59 

47 

41 

40 

45 

51 

59 

56 

S3 

57. 

6 

MIN 

40 

38 

43 

44 

46 

48 

48 

48 

49 

49 

47 

44 

45 

46 

45 

40 

35 

37 

38 

39 

42 

45 

38 

28 

22 

20 

24 

30 

35 

38 

36 

39. 

6 

3«e  reference  notes  folio1 

-  405 


ng  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1*62 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

65 

68 

68 

72 

69 

77 

77 

76 

68 

71 

75 

75 

65 

74 

70 

66 

58 

58 

62 

64 

65 

65 

64 

63 

52 

55 

56 

57 

57 

59 

57 

65 

.4 

M  I  N 

34 

37 

39 

43 

39 

37 

37 

36 

39 

33 

34 

38 

38 

47 

54 

51 

42 

49 

43 

40 

39 

37 

36 

36 

30 

26 

24 

23 

28 

29 

28 

37 

.0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

63 

59 

65 

63 

64 

61 

60 

60 

57 

'  60 

58 

56 

61 

62 

62 

59 

55 

65 

60 

59 

52 

49 

49 

54 

55 

56 

55 

56 

57 

57 

60 

58 

.4 

MIN 

50 

49 

54 

40 

40 

40 

39 

42 

50 

50 

50 

34 

47 

45 

52 

52 

51 

48 

37 

39 

34 

39 

39 

35 

29 

25 

25 

26 

27 

29 

27 

40 

.1 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

71 

69 

70 

74 

73 

75 

75 

77 

77 

75 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

62 

55 

67 

69 

68 

68 

66 

58 

49 

49 

54 

57 

62 

65 

62 

66 

.6 

MIN 

51 

47 

46 

48 

56 

46 

48 

49 

50 

52 

49 

47 

43 

39 

39 

39 

47 

52 

50 

49 

48 

42 

38 

41 

34 

38 

39 

32 

34 

37 

37 

44 

.1 

NEVADA  CITY 

50 

52 

49 

53 

59 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

59 

57 

58 

61 

52 

49 

48 

54 

53 

54 

53 

51 

47 

43 

40 

42 

42 

46 

53 

52 

52 

.  6 

MIN 

28 

41 

43 

33 

32 

33 

33 

33 

32 

31 

30 

30 

32 

41 

47 

45 

43 

41 

31 

30 

30 

28 

28 

23 

19 

17 

18 

20 

20 

21 

25 

30 

.9 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

60 

64 

67 

63 

57 

53 

51 

55 

55 

51 

56 

50 

60 

65 

63 

63 

56 

61 

61 

56 

49 

46 

46 

47 

47 

48 

47 

46 

43 

48 

44 

54 

>  1 

MIN 

47 

34 

49 

42 

34 

36 

35 

30 

30 

28 

29 

41 

40 

46 

53 

49 

50 

40 

34 

40 

40 

41 

35 

27 

26 

24 

23 

22 

24 

25 

35 

.9 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

63 

63 

61 

65 

65 

66 

62 

60 

59 

59 

58 

58 

60 

61 

62 

63 

70 

63 

60 

61 

67 

60 

57 

61 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

.9 

M  I  N 

48 

49 

46 

47 

45 

46 

47 

46 

51 

49 

52 

53 

48 

51 

56 

53 

53 

57 

50 

48 

43 

46 

51 

52 

43 

47 

39 

42 

35 

43 

39 

47 

.8 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

56 

60 

6  3 

70 

69 

75 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

72 

63 

60 

52 

55 

65 

67 

60 

55 

38 

48 

50 

56 

65 

61 

.9 

MIN 

28 

38 

35 

34 

36 

39 

37 

39 

39 

38 

36 

39 

41 

60 

44 

41 

45 

32 

35 

32 

29 

29 

23 

20 

21 

24 

26 

28 

34 

.3 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

57 

58 

58 

64 

56 

50 

48 

51 

48 

50 

48 

52 

48 

60 

68 

56 

52 

52 

45 

50 

5 1 

43 

42 

52 

.4 

MIN 

42 

46 

46 

47 

35 

38 

32 

34 

35 

33 

34 

33 

34 

43 

47 

53 

50 

51 

38 

39 

40 

41 

41 

40 

3  0 

27 

25 

23 

24 

29 

28 

37 

.2 

OAKLAND   WB  AP 

MAX 

59 

61 

62 

63 

62 

62 

61 

62 

49 

56 

58 

58 

58 

63 

63 

57 

59 

30 

50 

50 

54 

52 

53 

52 

5 1 

51 

56 

.0 

MIN 

49 

48 

49 

44 

46 

44 

42 

42 

42 

40 

41 

47 

52 

54 

57 

53 

53 

46 

45 

41 

40 

42 

41 

34 

33 

33 

32 

32 

34 

35 

42 

43 

.0 

OCEANS  IDE 

MAX 

66 

66 

69 

65 

69 

63 

60 

65 

61 

60 

62 

60 

65 

66 

75 

63 

66 

61 

63 

64 

63 

67 

67 

67 

66 

70 

66 

64 

65 

.0 

MIN 

42 

42 

4  4 

44 

46 

41 

41 

41 

47 

50 

53 

45 

46 

50 

46 

57 

50 

50 

40 

36 

51 

44 

47 

39 

36 

37 

36 

38 

44.3 

OJAI 

MAX 

70 

69 

71 

85 

84 

84 

76 

75 

77 

67 

70 

65 

75 

73 

70 

69 

67 

74 

74 

79 

80 

79 

62 

60 

62 

65 

65 

66 

74 

74 

67 

71 

.9 

MIN 

38 

37 

37 

40 

40 

40 

37 

36 

35 

38 

34 

43 

35 

38 

45 

50 

49 

46 

40 

39 

37 

35 

34 

48 

26 

31 

23 

25 

28 

32 

30 

37 

.0 

ORANGE  COVE 

MA  > 

57 

61 

65 

66 

63 

67 

64 

69 

65 

65 

67 

66 

69 

70 

75 

71 

62 

67 

61 

60 

65 

36 

44 

45 

46 

46 

49 

49 

53 

59 

51 

60 

.4 

MIN 

32 

35 

40 

41 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

32 

35 

33 

36 

51 

54 

49 

52 

50 

42 

34 

41 

40 

40 

27 

22 

23 

24 

24 

24 

24 

35 

.9 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

52 

59 

56 

56 

56 

58 

58 

62 

61 

49 

54 

53 

56 

63 

60 

58 

55 

54 

57 

58 

54 

55 

53 

52 

52 

51 

52 

51 

50 

47 

55 

95 

.1 

MIN 

41 

46 

42 

41 

39 

40 

41 

42 

42 

3  7 

39 

40 

50 

47 

55 

45 

50 

41 

38 

39 

40 

35 

31 

29 

29 

29 

29 

33 

31 

33 

41 

39 

.3 

ORLAND 

MAX 

54 

53 

55 

56 

70 

65 

70 

53 

69 

68 

64 

67 

50 

54 

57 

58 

57 

53 

63 

63 

64 

58 

51 

55 

49 

54 

53 

51 

52 

53 

47 

57 

.6 

MIN 

31 

36 

42 

44 

38 

33 

35 

38 

38 

35 

35 

33 

35 

50 

51 

51 

51 

44 

41 

36 

36 

37 

39 

36 

26 

26 

25 

26 

26 

26 

34 

36 

.6 

ORLEANS 

MAX 

46 

55 

60 

57 

54 

52 

59 

56 

55 

54 

55 

53 

53 

58 

56 

55 

60 

58 

56 

54 

51 

51 

45 

49 

48 

46 

46 

47 

46 

48 

48 

52 

.6 

MIN 

41 

44 

43 

39 

41 

40 

42 

41 

40 

41 

38 

39 

41 

49 

50 

49 

47 

40 

40 

39 

39 

35 

25 

22 

21 

24 

23 

24 

29 

37 

37 

37 

.4 

OROVI LLE 

MAX 

55 

55 

59 

56 

60 

5  8 

57 

56 

61 

51 

56 

63 

52 

57 

62 

60 

60 

56 

63 

59 

59 

51 

42 

47 

51 

53 

50 

51 

52 

55 

50 

55 

.4 

MIN 

40 

48 

48 

38 

39 

41 

38 

38 

37 

35 

33 

34 

40 

51 

52 

52 

52 

46 

38 

38 

36 

38 

39 

33 

29 

26 

27 

27 

27 

30 

35 

38 

.2 

OXNARD 

MAX 

64 

64 

64 

83 

84 

79 

67 

69 

60 

60 

60 

61 

67 

63 

66 

66 

71 

70 

66 

71 

68 

65 

60 

60 

59 

60 

64 

62 

65 

66 

64 

66 

.1 

MIN 

42 

44 

43 

46 

60 

49 

47 

47 

46 

47 

51 

50 

41 

43 

53 

56 

47 

53 

46 

43 

40 

39 

40 

43 

44 

43 

36 

34 

39 

36 

35 

44 

.7 

palmdale 

MAX 

67 

68 

71 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

65 

68 

65 

65 

66 

69 

64 

60 

60 

64 

65 

65 

66 

65 

53 

43 

45 

48 

55 

54 

54 

54 

62 

.5 

MIN 

33 

32 

41 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

40 

35 

34 

34 

42 

36 

44 

48 

34 

32 

31 

30 

29 

27 

16 

11 

14 

19 

21 

25 

25 

31 

.6 

palmdale  faa  ap 

07 

6  9 

75 

68 

69 

70 

71 

69 

70 

64 

6  8 

67 

67 

67 

70 

64 

61 

60 

63 

64 

64 

64 

66 

51 

43 

45 

48 

55 

55 

54 

54 

62 

.6 

MIN 

27 

27 

37 

30 

29 

27 

28 

28 

27 

29 

35 

26 

27 

28 

35 

33 

42 

39 

31 

27 

25 

25 

24 

20 

12 

14 

6 

12 

13 

16 

18 

25 

.7 

PALM   S  PR  1 N  GS 

MAX 

72 

71 

71 

84 

85 

82 

79 

65 

89 

81 

81 

80 

79 

76 

74 

72 

72 

65 

68 

77 

82 

76 

76 

68 

67 

60 

65 

62 

67 

70 

70 

74 

.4 

MIN 

39 

39 

39 

42 

55 

47 

41 

44 

43 

47 

50 

43 

42 

40 

36 

36 

37 

53 

47 

47 

51 

38 

34 

39 

38 

36 

36 

29 

28 

31 

35 

40 

.8 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

MAX 

56 

59 

62 

63 

66 

62 

58 

62 

62 

54 

54 

53 

58 

62 

63 

65 

58 

57 

59 

54 

54 

48 

47 

48 

47 

46 

50 

50 

51 

53 

55 

56 

.0 

MIN 

48 

42 

52 

43 

38 

39 

38 

37 

44 

40 

38 

41 

47 

53 

54 

58 

53 

51 

43 

41 

39 

41 

42 

35 

27 

28 

26 

27 

27 

33 

36 

40 

.7 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

56 

60 

63 

66 

66 

67 

71 

70 

70 

69 

61 

68 

64 

64 

66 

62 

60 

45 

55 

58 

64 

65 

61 

56 

40 

40 

46 

50 

56 

57 

58 

59 

.8 

MIN 

39 

36 

40 

40 

44 

44 

45 

46 

46 

45 

45 

41 

45 

44 

45 

4  3 

38 

39 

36 

39 

40 

43 

38 

31 

19 

21 

23 

29 

34 

32 

35 

38 

.3 

PAR AD  I S  E 

MAX 

52 

50 

52 

51 

70 

67 

71 

66 

70 

70 

66 

68 

60 

58 

60 

55 

51 

50 

61 

65 

67 

65 

63 

48 

47 

51 

51 

47 

50 

55 

52 

58.4 

MIN 

35 

40 

45 

39 

39 

44 

40 

44 

44 

41 

44 

39 

45 

50 

48 

*7 

47 

42 

38 

40 

39 

36 

27 

29 

27 

27 

25 

26 

26 

30 

36 

38.0 

p£p|f£P  RESERVOIR 

69 

69 

70 

71 

74 

74 

73 

75 

77 

78 

75 

70 

71 

71 

69 

71 

73 

64 

57 

65 

69 

68 

67 

68 

59 

50 

50 

55 

60 

61 

64 

67 

.3 

MIN 

53 

50 

51 

51 

54 

49 

48 

49 

50 

50 

54 

51 

47 

44 

44 

45 

49 

52 

52 

51 

49 

45 

46 

47 

37 

36 

36 

37 

39 

40 

39 

46 

.6 

PASADENA 

67 

71 

67 

81 

81 

BO 

78 

72 

70 

70 

68 

63 

72 

69 

70 

70 

71 

67 

69 

74 

78 

71 

62 

58 

59 

63 

66 

64 

73 

72 

66 

69 

■  7 

MIN 

41 

43 

42 

45 

47 

49 

43 

43 

43 

41 

45 

49 

42 

37 

46 

47 

53 

55 

50 

44 

45 

43 

47 

49 

36 

34 

33 

34 

37 

40 

38 

43 

.3 

D  A  fLO    Until  CC 

66 

68 

71 

67 

79 

78 

77 

77 

77 

72 

74 

65 

75 

70 

65 

61 

63 

64 

63 

65 

69 

66 

64 

52 

57 

56 

57 

59 

62 

64 

59 

66 

.6 

MIN 

41 

28 

32 

37 

31 

29 

28 

26 

25 

27 

25 

31 

39 

49 

51 

52 

45 

52 

46 

37 

45 

32 

26 

35 

25 

25 

17 

19 

19 

23 

23 

33 

.0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

66 

67 

70 

66 

77 

74 

74 

75 

74 

70 

71 

63 

72 

70 

63 

59 

59 

63 

61 

63 

62 

65 

63 

51 

53 

55 

55 

58 

63 

56 

53 

64 

.3 

MIN 

40 

31 

34 

38 

32 

34 

32 

31 

28 

31 

28 

33 

41 

45 

49 

47 

47 

48 

42 

35 

35 

30 

29 

33 

26 

25 

20 

22 

23 

25 

24 

33 

5 

PERRIS 

MAX 

75 

71 

71 

78 

78 

78 

81 

80 

84 

83 

78 

63 

73 

80 

76 

72 

78 

76 

70 

76 

83 

72 

53 

52 

51 

52 

72 

81 

71 

69 

72 

72 

.5 

MIN 

35 

34 

32 

38 

38 

35 

33 

33 

35 

38 

42 

41 

31 

32 

34 

32 

47 

51 

47 

36 

32 

30 

39 

43 

39 

37 

25 

24 

22 

28 

28 

35 

■  2 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

63 

62 

66 

66 

63 

58 

57 

60 

60 

57 

59 

55 

55 

61 

60 

59 

55 

63 

65 

59 

55 

48 

52 

56 

54 

56 

52 

52 

51 

51 

51 

57 

5 

MIN 

47 

47 

53 

42 

40 

42 

41 

41 

43 

38 

39 

44 

47 

52 

54 

54 

45 

41 

32 

41 

40 

41 

41 

32 

24 

24 

25 

26 

24 

33 

40 

39 

.8 

PINNACLES  NM 

MAX 

65 

67 

66 

73 

80 

81 

78 

78 

79 

80 

78 

71 

75 

72 

66 

61 

60 

59 

66 

65 

72 

70 

65 

59 

55 

58 

58 

60 

64 

63 

56 

67 

.8 

MIN 

46 

33 

42 

37 

36 

36 

37 

37 

34 

36 

35 

3  0 

42 

49 

55 

48 

46 

47 

36 

33 

35 

33 

31 

27 

22 

20 

19 

23 

24 

26 

27 

35 

.0 

PISMO  8 EACH 

MAX 

67 

66 

67 

79 

72 

67 

65 

55 

55 

55 

61 

68 

67 

62 

65 

62 

67 

68 

68 

67 

62 

65 

69 

68 

68 

62 

61 

55 

55 

56 

58 

63 

.7 

MIN 

43 

42 

44 

41 

42 

42 

43 

43 

42 

45 

43 

4  0 

43 

41 

41 

43 

41 

42 

46 

45 

40 

43 

44 

39 

36 

40 

30 

30 

30 

30 

40 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

50 

54 

51 

55 

57 

64 

62 

61 

62 

62 

63 

66 

62 

63 

67 

55 

53 

55 

57 

55 

56 

60 

53 

40 

47 

44 

45 

46 

48 

54 

54 

55 

5 

MIN 

29 

40 

of, 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

34 

36 

42 

46 

46 

44 

43 

34 

34 

33 

31 

30 

26 

22 

20 

22 

26 

23 

26 

27 

33 

7 

PLACERVILLE  IFG 

52 

49 

47 

52 

59 

68 

66 

67 

66 

67 

66 

69 

65 

65 

65 

52 

51 

54 

57 

56 

59 

63 

60 

51 

46 

45 

46 

46 

51 

56 

56 

57 

3 

M  I  N 

38 

42 

43 

44 

47 

45 

48 

50 

50 

49 

48 

46 

48 

51 

49 

48 

46 

46 

43 

42 

44 

43 

37 

28 

30 

26 

31 

31 

40 

38 

36 

42 

1 

PLAT  I NA 

42 

44 

51 

68 

65 

68 

70 

70 

69 

66 

65 

51 

48 

47 

51 

52 

50 

53 

62 

68 

62 

64 

57 

49 

48 

51 

47 

47 

48 

48 

57 

56 

1 

MIN 

36 

38 

36 

34 

32 

36 

40 

34 

33 

32 

31 

30 

42 

43 

45 

43 

42 

35 

30 

34 

31 

31 

34 

17 

17 

19 

17 

17 

17 

19 

34 

31 

6 

POINT  ARENA 

MAX 

5  7 

57 

57 

57 

58 

61 

61 

54 

51 

50 

51 

55 

58 

59 

60 

58 

54 

56 

55 

59 

55 

50 

52 

57 

54 

54 

54 

55 

56 

55 

63 

55.9 

MIN 

40 

45 

39 

40 

42 

40 

38 

45 

38 

40 

4  6 

53 

56 

55 

52 

50 

42 

38 

40 

42 

42 

39 

30 

31 

30 

32 

36 

41 

44 

47 

41 

8 

POINT   ARGUELLO  W8 

MAX 

61 

65 

62 

74 

79 

78 

66 

57 

5  7 

54 

56 

60 

72 

72 

65 

60 

65 

61 

65 

71 

73 

60 

59 

58 

60 

58 

58 

58 

57 

56 

61 

63 

2 

MIN 

48 

40 

49 

47 

47 

45 

45 

46 

45 

42 

26 

30 

34 

42 

6 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

61 

61 

6  0 

65 

72 

67 

60 

57 

56 

55 

52 

62 

62 

59 

63 

59 

59 

65 

63 

56 

58 

56 

60 

59 

56 

56 

59 

61 

55 

60 

1 

MIN 

49 

48 

51 

51 

53 

49 

50 

47 

48 

47 

46 

43 

52 

56 

55 

53 

55 

53 

50 

50 

49 

46 

47 

41 

42 

43 

42 

40 

42 

43 

43 

48 

1 

POMONA 

MAX 

68 

70 

68 

81 

81 

80 

76 

75 

f  5 

71 

64 

5  9 

65 

68 

68 

74 

70 

65 

67 

74 

78 

74 

61 

55 

58 

62 

63 

62 

73 

70 

66 

66 

8 

MIN 

34 

37 

36 

38 

40 

38 

36 

36 

38 

36 

42 

47 

38 

35 

44 

43 

47 

52 

49 

39 

35 

33 

40 

46 

29 

26 

24 

24 

27 

29 

26 

37. 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

58 

59 

63 

63 

64 

57 

57 

50 

51 

52 

52 

55 

55 

57 

61 

63 

57 

55 

60 

60 

55 

50 

46 

49 

51 

49 

50 

48 

48 

49 

50 

54 1 

6 

MIN 

50 

45 

48 

45 

38 

41 

41 

40 

37 

38 

36 

3  5 

45 

46 

50 

53 

53 

38 

36 

38 

40 

40 

34 

26 

24 

23 

24 

23 

26 

28 

38i 

5 

following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 1 

31 

PORT  ER V  I LLE 

MAX 

58 

65 

65 

67 

63 

69 

67 

67 

66 

65 

65 

69 

75 

74 

79 

72 

63 

63 

62 

62 

64 

55 

44 

48 

49 

42 

49 

52 

53 

56 

51 

M I N 

35 

3 

35 

36 

36 

34 

35 

40 

40 

49 

51 

52 

42 

36 

37 

38 

40 

27 

20 

21 

23 

25 

26 

25 

PORTQL A 

MAX 

50 

45 

51 

55 

55 

59 

56 

55 

55 

54 

53 

57 

58 

59 

54 

49 

47 

4  b 

44 

49 

45 

42 

47 

43 

31 

37 

43 

53 

57 

52 

SO 

M I N 

21 

20 

19 

19 

25 

30 

41 

36 

36 

37 

26 

26 

26 

16 

19 

14 

9 

5 

6 

10 

10 

1  1 

17 

POSEY   3  E 

MAX 

42 

53 

60 

« 

65 

63 

6  9 

66 

67 

65 

64 

62 

63 

60 

6  0 

60 

57 

51 

49 

62 

60 

59 

51 

39 

39 

41 

46 

52 

60 

53 

53 

M I N 

36 

34 

36 

32 

31 

33 

9 

40 

42 

32 

33 

30 

30 

29 

25 

17 

16 

12 

15 

20 

27 

30 

25 

POTTER  VALLEY  PH 

54 

55 

69 

68 

73 

70 

70 

6  0 

65 

60 

56 

55 

63 

66 

65 

63 

62 

57 

54 

58 

M I  N 

45 

34 

33 

35 

32 

31 

30 

49 

52 

53 

49 

43 

34 

32 

30 

29 

29 

18 

23 

20 

26 

PRIEST  VALLEY 

61 

63 

66 

61 

73 

69 

78 

78 

72 

73 

75 

6  8 

70 

68 

60 

57 

55 

57 

57 

61 

66 

65 

60 

43 

50 

49 

51 

58 

61 

50 

50 

M  I  N 

29 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

32 

36 

48 

47 

44 

41 

40 

43 

30 

28 

27 

26 

22 

19 

17 

19 

20 

22 

22 

OU I NC Y  RS 

MAX 

45 

55 

50 

56 

52 

52 

48 

52 

52 

57 

52 

51 

51 

54 

60 

52 

48 

46 

54 

43 

54 

40 

36 

36 

39 

43 

45 

42 

50 

50 

55 

M  I  N 

40 

30 

31 

30 

29 

28 

28 

26 

28 

30 

33 

45 

41 

41 

41 

37 

33 

30 

29 

27 

20 

14 

11 

13 

15 

15 

17 

24 

RAMONA  SPAULDING 

69 

73 

74 

79 

76 

61 

60 

78 

82 

81 

77 

66 

76 

77 

74 

74 

66 

61 

67 

74 

77 

75 

62 

55 

57 

55 

62 

64 

71 

70 

69 

MIN 

39 

39 

33 

31 

3 1 

45 

52 

41 

39 

39 

31 

35 

48 

39 

45 

33 

22 

27 

32 

28 

RANDSBURG 

59 

62 

59 

64 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

67 

65 

63 

63 

65 

62 

55 

57 

60 

60 

63 

63 

59 

49 

38 

42 

47 

51 

54 

55 

53 

MIN 

51 

48 

48 

46 

46 

42 

42 

42 

42 

45 

45 

40 

41 

40 

41 

38 

33 

23 

22 

23 

27 

31 

34 

34 

RED  8LUFF    WB  AP 

46 

54 

59 

71 

67 

71 

59 

72 

72 

66 

68 

52 

54 

57 

57 

58 

53 

64 

66 

71 

64 

60 

57 

50 

54 

57 

51 

53 

54 

47 

ll\ 

M  I  N 

46 

46 

42 

39 

° 

40 

36 

40 

37 

39 

36 

49 

51 

52 

51 

50 

44 

41 

40 

37 

35 

38 

34 

29 

28 

25 

27 

26 

27 

33 

REDDING  FIRE   STA  2 

52 

51 

60 

70 

70 

76 

69 

75 

76 

67 

70 

59 

59 

57 

56 

56 

57 

60 

68 

73 

67 

69 

62 

53 

57 

64 

51 

54 

56 

49 

60 

MIN 

37 

43 

48 

45 

39 

47 

4  3 

37 

38 

38 

39 

38 

38 

50 

49 

51 

49 

45 

46 

49 

36 

41 

37 

36 

36 

29 

26 

27 

26 

29 

38 

R  EDL AND  S 

69 

72 

71 

81 

80 

79 

82 

79 

81 

76 

79 

64 

75 

75 

70 

73 

68 

63 

72 

77 

77 

75 

56 

54 

56 

57 

62 

62 

72 

70 

68 

MIN 

40 

36 

40 

45 

45 

45 

43 

46 

42 

46 

48 

40 

39 

41 

40 

39 

4  8 

53 

46 

43 

41 

39 

34 

41 

29 

29 

29 

30 

33 

35 

36 

R  E  DWOOD  CITY 

63 

65 

67 

67 

65 

61 

65 

66 

59 

59 

57 

59 

60 

66 

64 

60 

57 

62 

55 

60 

53 

52 

55 

53 

52 

55 

54 

53 

54 

55 

52 

MIN 

47 

42 

56 

44 

38 

42 

41 

39 

41 

41 

40 

44 

52 

54 

57 

53 

53 

51 

39 

36 

38 

42 

4  3 

35 

27 

28 

29 

29 

29 

32 

37 

RICHARDSON  GROVE   ST  PARK 

MAX 

52 

56 

57 

52 

53 

53 

54 

55 

54 

51 

51 

51 

54 

59 

63 

58 

56 

55 

52 

50 

50 

49 

49 

53 

42 

43 

42 

43 

53 

47 

51 

MIN 

44 

45 

43 

44 

43 

43 

43 

43 

42 

39 

39 

39 

43 

53 

51 

5  1 

50 

46 

40 

40 

40 

39 

36 

30 

27 

26 

27 

29 

30 

29 

40 

R I CHMOND 

MAX 

56 

61 

62 

65 

60 

70 

70 

65 

68 

60 

67 

59 

59 

58 

65 

61 

56 

58 

62 

59 

62 

62 

49 

59 

52 

50 

55 

52 

52 

51 

55 

MIN 

49 

52 

53 

45 

45 

41 

45 

45 

44 

4  3 

42 

46 

51 

53 

55 

54 

53 

51 

45 

42 

42 

40 

41 

4  1 

32 

33 

33 

34 

37 

35 

39 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

67 

70 

68 

79 

79 

8  0 

76 

77 

69 

74 

68 

60 

68 

71 

66 

73 

69 

65 

72 

75 

76 

72 

63 

56 

54 

56 

63 

62 

71 

72 

67 

MIN 

37 

36 

34 

41 

43 

40 

38 

37 

35 

38 

40 

47 

36 

36 

41 

34 

46 

6  4 

47 

42 

39 

34 

40 

44 

39 

41 

29 

27 

29 

31 

31 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

74 

68 

71 

81 

81 

81 

82 

82 

80 

71 

77 

71 

60 

73 

69 

75 

71 

65 

73 

75 

77 

75 

55 

55 

60 

65 

64 

74 

74 

72 

MIN 

35 

34 

35 

41 

41 

40 

38 

38 

35 

39 

40 

43 

37 

39 

39 

35 

43 

5  1 

45 

41 

39 

38 

37 

40 

35 

31 

31 

30 

31 

36 

32 

ROCKL I N 

56 

58 

56 

59 

53 

50 

50 

52 

53 

55 

55 

56 

55 

60 

6  2 

62 

55 

56 

57 

56 

58 

45 

43 

44 

48 

49 

50 

48 

50 

50 

49 

MIN 

32 

40 

45 

39 

33 

35 

31 

31 

32 

29 

29 

29 

32 

34 

37 

40 

4  6 

46 

35 

34 

31 

31 

32 

28 

24 

22 

23 

22 

22 

2  2 

22 

SACRAMENTO   WB  AP 

56 

56 

58 

55 

50 

49 

51 

55 

50 

54 

50 

46 

58 

62 

61 

58 

55 

62 

51 

50 

48 

44 

46 

49 

51 

50 

48 

50 

51 

49 

50 

MIN 

47 

44 

47 

42 

44 

43 

42 

40 

39 

39 

39 

40 

44 

50 

52 

54 

52 

45 

39 

42 

44 

41 

40 

32 

29 

26 

28 

26 

24 

26 

28 

SACRAMENTO  WB  CITY 

60 

56 

59 

57 

55 

51 

52 

56 

54 

53 

56 

50 

57 

63 

61 

60 

56 

62 

56 

56 

49 

46 

46 

50 

50 

52 

51 

53 

52 

50 

52 

MIN 

46 

46 

43 

43 

42 

40 

40 

3 

37 

39 

44 

53 

54 

5  ] 

48 

43 

40 

43 

40 

42 

35 

32 

30 

31 

29 

29 

26 

30 

SAINT  HELENA 

62 

57 

65 

64 

67 

56 

60 

63 

56 

63 

58 

55 

57 

63 

60 

58 

57 

63 

60 

52 

47 

47 

44 

53 

55 

57 

54 

55 

58 

52 

57 

MIN 

47 

47 

50 

40 

37 

38 

3  7 

35 

34 

3  3 

3  3 

39 

5 1 

53 

53 

53 

52 

47 

37 

35 

34 

37 

37 

34 

23 

22 

23 

25 

23 

27 

39 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

60 

61 

62 

60 

60 

59 

52 

58 

56 

57 

55 

55 

54 

54 

65 

58 

53 

56 

59 

55 

55 

50 

47 

48 

48 

43 

46 

46 

47 

50 

50 

MIN 

46 

43 

41 

38 

37 

35 

37 

31 

33 

45 

43 

49 

50 

6  1 

47 

34 

3  6 

33 

33 

36 

31 

26 

22 

21 

22 

23 

29 

32 

SAL  I N AS   2  E 

60 

69 

67 

74 

61 

60 

77 

75 

68 

65 

61 

63 

72 

73 

67 

62 

60 

62 

61 

66 

71 

74 

60 

55 

56 

59 

59 

61 

59 

61 

53 

MIN 

46 

40 

41 

49 

40 

43 

3  8 

39 

3  B 

40 

45 

49 

50 

51 

53 

54 

52 

46 

41 

46 

37 

39 

40 

30 

31 

29 

29 

29 

31 

33 

34 

SAL  I NAS   FAA  AP 

61 

65 

67 

71 

81 

76 

76 

59 

67 

62 

60 

61 

72 

72 

66 

60 

57 

61 

61 

66 

68 

62 

59 

53 

55 

57 

56 

57 

57 

56 

55 

MIN 

42 

41 

51 

44 

46 

46 

40 

40 

39 

42 

* 

50 

52 

55 

54 

5  3 

50 

47 

42 

43 

40 

40 

37 

33 

33 

33 

33 

32 

34 

35 

SALT   SPPINGS  PH 

55 

54 

56 

70 

67 

65 

69 

66 

67 

67 

65 

64 

65 

66 

65 

54 

51 

56 

58 

66 

61 

61 

59 

53 

43 

47 

51 

55 

60 

58 

55 

MIN 

34 

39 

43 

39 

49 

46 

50 

51 

44 

45 

48 

43 

43 

46 

* 

45 

43 

45 

36 

42 

44 

39 

34 

30 

26 

30 

25 

26 

32 

3  7 

33 

SALYEP  PS 

MAX 

46 

52 

54 

55 

54 

56 

49 

53 

55 

54 

53 

55 

61 

55 

67 

58 

56 

54 

57 

60 

49 

45 

47 

47 

47 

43 

47 

47 

56 

44 

MIN 

41 

45 

46 

44 

39 

43 

44 

40 

40 

38 

37 

37 

41 

45 

49 

50 

48 

44 

40 

38 

39 

39 

28 

23 

23 

23 

23 

25 

32 

35 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

63 

65 

63 

77 

77 

76 

75 

75 

76 

74 

75 

67 

73 

71 

68 

68 

66 

63 

67 

-o 

72 

72 

69 

48 

50 

56 

57 

56 

68 

65 

62 

MIN 

43 

46 

44 

49 

52 

57 

54 

58 

58 

57 

58 

47 

47 

50 

49 

49 

49 

50 

48 

49 

50 

51 

36 

41 

34 

37 

34 

37 

* 

44 

44 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

67 

67 

72 

70 

79 

76 

78 

79 

78 

78 

76 

76 

74 

68 

64 

63 

59 

64 

63 

63 

65 

68 

66 

59 

52 

57 

56 

59 

62 

62 

55 

MIN 

35 

29 

33 

34 

30 

30 

31 

30 

27 

27 

28 

23 

41 

50 

44 

48 

47 

46 

3  3 

3  3 

31 

29 

27 

26 

22 

26 

1  9 

19 

20 

24 

24 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 

70 

72 

70 

80 

78 

83 

83 

82 

83 

76 

77 

65 

75 

76 

72 

75 

72 

64 

72 

73 

76 

75 

60 

57 

55 

56 

62 

63 

73 

69 

68 

MIN 

34 

34 

34 

38 

43 

39 

39 

40 

38 

41 

43 

45 

36 

37 

37 

35 

45 

53 

48 

45 

39 

35 

36 

4  6 

26 

29 

26 

26 

29 

31 

30 

5ANDBERG  WB 

MAX 

52 

56 

51 

56 

56 

62 

62 

61 

63 

58 

60 

56 

60 

65 

59 

52 

48 

45 

54 

52 

58 

60 

52 

40 

31 

32 

40 

50 

46 

50 

47 

MIN 

33 

41 

41 

40 

47 

48 

49 

50 

51 

50 

48 

45 

45 

47 

46 

41 

41 

38 

37 

42 

42 

43 

34 

23 

21 

20 

33 

34 

39 

38 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

64 

65 

65 

77 

76 

71 

64 

64 

61 

62 

62 

61 

62 

64 

65 

66 

71 

63 

65 

64 

69 

63 

59 

62 

64 

63 

62 

64 

65 

65 

62 

MIN 

50 

46 

51 

46 

47 

44 

45 

45 

53 

5 1 

5 1 

49 

49 

49 

55 

5 1 

57 

56 

50 

48 

44 

50 

* 

43 

40 

43 

* 

SAN  FERNANDO 

MAX 

68 

71 

69 

72 

85 

83 

80 

80 

75 

78 

71 

65 

72 

75 

73 

71 

70 

69 

72 

77 

79 

65 

66 

60 

67 

61 

62 

65 

67 

69 

68 

MIN 

44 

43 

40 

54 

60 

61 

4  1 

42 

36 

43 

43 

46 

39 

39 

46 

50 

42 

54 

44 

47 

40 

42 

42 

35 

39 

49 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

58 

57 

64 

62 

65 

62 

61 

62 

60 

57 

57 

59 

62 

61 

57 

56 

60 

60 

64 

66 

65 

55 

56 

61 

59 

55 

55 

55 

54 

53 

MIN 

50 

47 

50 

48 

51 

48 

50 

46 

*8 

44 

45 

* 

52 

53 

53 

50 

44 

44 

48 

46 

42 

32 

35 

3 

38 

36 

40 

SAN  FPANCISCO  WB  AP 

MAX 

58 

64 

62 

62 

62 

61 

60 

62 

52 

58 

56 

55 

56 

64 

63 

57 

56 

58 

51 

51 

50 

49 

52 

52 

50 

52 

51 

51 

52 

50 

51 

MIN 

47 

47 

47 

45 

43 

48 

47 

43 

'4  4 

45 

43 

43 

54 

5  3 

53 

48 

44 

43 

43 

45 

44 

31 

33 

36 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

63 

64 

65 

62 

64 

62 

61 

60 

60 

60 

5  7 

57 

65 

£  I 

57 

56 

62 

56 

60 

57 

49 

53 

51 

54 

49 

51 

53 

52 

54 

M  I  N 

51 

50 

50 

50 

48 

48 

49 

4  7 

46 

45 

5  0 

53 

57 

53 

54 

52 

48 

* 

47 

46 

4 

46 
45 

42 

43 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

70 

71 

67 

85 

83 

76 

75 

70 

68 

67 

66 

6  3 

69 

67 

70 

72 

71 

67 

70 

74 

79 

71 

62 

64 

62 

60 

67 

61 

75 

73 

67 

MIN 

40 

43 

41 

44 

45 

43 

41 

40 

47 

45 

48 

51 

42 

43 

49 

48 

50 

53 

45 

39 

38 

4 

35 

33 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

60 

62 

65 

65 

75 

70 

69 

59 

63 

59 

57 

58 

62 

64 

60 

58 

57 

57 

62 

65 

70 

64 

63 

50 

54 

59 

56 

56 

58 

63 

54 

MIN 

49 

39 

53 

43 

42 

39 

41 

33 

40 

35 

36 

35 

54 

55 

56 

51 

52 

4  9 

38 

38 

39 

SAN  JACINTO 

MAX 

70 

80 

79 

74 

70 

6  8 

73 

77 

79 

76 

56 

56 

57 

55 

64 

66 

76 

70 

72 

MIN 

30 

29 

32 

35 

36 

32 

32 

34 

32 

34 

44 

30 

31 

32 

33 

30 

45 

50 

47 

35 

29 

30 

25 

46 

37 

31 

18 

24 

23 

23 

26  | 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

66 

68 

69 

71 

71 

84 

80 

74 

61 

66 

64 

62 

61 

73 

68 

62 

61 

62 

66 

65 

7* 

75 

71 

61 

55 

59 

60 

60 

62 

63 

62 

MIN 

47 

40 

40 

51 

45 

48 

50 

40 

40 

43 

41 

42 

43 

44 

55 

56 

50 

51 

52 

53 

43 

40 

39 

43 

36 

35 

32 

30 

29 

32 

36 

SAN  MATEO 

MAX 

62 

64 

65 

66 

67 

63 

64 

66 

59 

61 

60 

62 

58 

66 

66 

60 

58 

67 

56 

57 

55 

54 

54 

53 

52 

55 

55 

55 

54 

53 

57 

MIN 

51 

47 

56 

46 

44 

47 

45 

44 

43 

44 

43 

45 

53 

54 

59 

53 

53 

43 

42 

41 

45 

44 

37 

39 

34 

3* 

30 

35 

37 

42  j 

35.3 
50.0 


71  .0 
36.1 


59.4 
39.5 


70.7 
40.1 


58.9 
41.3 


51.9 
39.6 


53.2 
31.8 


52.4 
39.6 


54.2 
40.6 


57.3 
37.9 


54.2 
35.6 


65.5 
40.8 


63.2 
42.4 


52.3 
38.0 


67.4 
47.3 


67.0 
31.2 


71.1 
45.9 


59.3 
45.3 


57.7 
48.0 


69.8 
42.5 


74.0 
32.7 


59.5 
44.6 


See  reference  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  PEDRO 

62 

61 

60 

70 

71 

63 

63 

60 

58 

58 

59 

58 

60 

62 

62 

60 

69 

67 

61 

65 

66 

61 

57 

59 

60 

60 

61 

59 

62 

62 

58 

61 

,7 

M  I  N 

1 

" 

54 

52 

52 

53 

52 

54 

53 

51 

50 

57 

55 

55 

59 

54 

53 

52 

53 

50 

53 

50 

51 

46 

42 

48 

47 

46 

51 

,7 

SAN  RAFAEL 

60 

63 

64 

63 

64 

64 

60 

66 

64 

63 

63 

55 

55 

59 

61 

61 

59 

64 

58 

62 

59 

55 

53 

55 

54 

57 

53 

52 

54 

61 

60 

59 

M  I  N 

43 

42 

41 

40 

43 

49 

52 

52 

52 

53 

50 

43 

41 

42 

42 

41 

37 

34 

31 

33 

35 

35 

36 

38 

42 

.9 

SANTA   ANA   FIRE    ST A 

68 

69 

67 

76 

73 

74 

70 

63 

62 

61 

60 

60 

63 

65 

66 

72 

71 

69 

65 

73 

78 

65 

61 

64 

64 

64 

66 

66 

71 

69 

65 

67 

,1 

MIN 

^ 

45 

50 

46 

46 

49 

49 

51 

53 

46 

48 

53 

53 

53 

57 

49 

48 

47 

43 

49 

51 

43 

49 

43 

36 

35 

39 

39 

46 

.8 

SANTA  BARBARA 

65 

66 

80 

84 

BO 

67 

64 

65 

63 

65 

62 

70 

69 

63 

65 

69 

71 

69 

74 

74 

72 

61 

65 

64 

64 

63 

64 

67 

70 

66 

68 

i  0 

M  I  N 

46 

4  8 

49 

49 

50 

45 

51 

52 

43 

52 

57 

58 

54 

52 

47 

46 

43 

42 

50 

46 

35 

35 

34 

36 

35 

37 

39 

45 

7 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

65 

62 

74 

82 

73 

61 

61 

60 

62 

61 

60 

66 

62 

63 

63 

67 

69 

65 

64 

69 

64 

60 

63 

62 

60 

60 

60 

63 

65 

63 

64 

,3 

M  I  N 

tt 

43 

41 

51 

51 

44 

44 

53 

44 

43 

52 

59 

54 

56 

50 

44 

43 

42 

34 

50 

42 

31 

28 

31 

32 

31 

32 

35 

43 

•  2 

SANTA  CRUZ 

63 

59 

65 

77 

72 

72 

58 

59 

61 

56 

59 

63 

65 

59 

58 

57 

61 

58 

66 

66 

60 

57 

57 

55 

55 

56 

55 

58 

58 

55 

60 

,  7 

MIN 

41 

39 

35 

42 

40 

39 

46 

5  1 

55 

56 

53 

52 

46 

38 

36 

38 

36 

37 

36 

27 

28 

26 

28 

28 

31 

34 

40 

.0 

SANTA   MAP  I A  WB  AP 

67 

5< 

66 

81 

80 

79 

69 

57 

to 

58 

60 

63 

70 

71 

66 

62 

64 

68 

71 

75 

73 

66 

60 

59 

61 

63 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

,  9 

MIN 

45 

4 1 

41 

43 

42 

4  1 

41 

43 

42 

52 

50 

57 

51 

50 

45 

41 

41 

37 

38 

37 

32 

24 

26 

26 

29 

30 

33 

40 

•  1 

SANTA    MONICA  PIER 

68 

63 

60 

66 

64 

61 

60 

59 

58 

58 

59 

58 

62 

60 

66 

66 

75 

62 

62 

59 

62 

62 

58 

62 

64 

63 

63 

61 

62 

69 

60 

62 

,3 

MIN 

51 

52 

51 

5  3 

5  3 

49 

46 

54 

56 

57 

51 

54 

48 

45 

45 

47 

48 

48 

45 

41 

42 

43 

46 

43 

49 

.4 

SANTA  PAULA 

64 

62 

78 

77 

to 

58 

57 

58 

57 

63 

62 

62 

65 

67 

64 

75 

73 

67 

59 

57 

53 

56 

62 

59 

73 

69 

61 

63 

.  6 

MIN 

45 

45 

36 

52 

40 

40 

44 

44 

36 

34 

SANTA  ROSA 

MAX 

60 

63 

58 

65 

68 

57 

59 

58 

59 

58 

57 

56 

57 

55 

60 

58 

57 

57 

64 

65 

60 

50 

47 

46 

50 

57 

57 

53 

53 

53 

48 

57 

.0 

MIN 

47 

50 

38 

39 

39 

39 

40 

40 

34 

35 

40 

46 

48 

51 

52 

52 

45 

35 

35 

36 

37 

37 

34 

23 

23 

23 

25 

24 

23 

30 

37 

.3 

53 

58 

61 

60 

59 

60 

61 

63 

65 

54 

57 

60 

62 

65 

69 

60 

59 

55 

55 

62 

55 

56 

57 

53 

56 

53 

53 

56 

59 

50 

50 

57 

,9 

MIN 

44 

47 

47 

44 

45 

44 

43 

43 

45 

43 

42 

43 

52 

56 

56 

50 

51 

49 

41 

41 

41 

41 

40 

32 

29 

29 

30 

31 

37 

43 

43 

42 

.6 

SHASTA  DAM 

MAX 

49 

48 

51 

57 

6e 

60 

68 

70 

70 

67 

64 

55 

53 

54 

55 

56 

52 

60 

65 

67 

61 

62 

61 

51 

52 

55 

50 

51 

52 

51 

5. 

,2 

MIN 

40 

41 

45 

47 

47 

48 

52 

55 

52 

43 

49 

45 

5 

48 

49 

50 

48 

38 

42 

46 

46 

47 

46 

36 

36 

36 

33 

33 

34 

34 

39 

43 

.5 

MAX 

57 

58 

58 

61 

62 

54 

49 

50 

59 

5? 

59 

60 

59 

57 

59 

60 

53 

54 

61 

54 

53 

54 

57 

56 

,  7 

MIN 

46 

47 

47 

44 

50 

44 

44 

44 

53 

53 

54 

49 

48 

47 

49 

45 

43 

41 

42 

44 

49 

47 

46 

,7 

CTCDDAWTI   1    fT  DC 

44 

52 

48 

50 

55 

56 

60 

58 

57 

57 

55 

56 

55 

58 

63 

51 

46 

46 

45 

37 

46 

37 

47 

46 

33 

37 

38 

46 

55 

57 

53 

49 

■  8 

MIN 

2  5 

2  3 

23 

26 

22 

2 1 

20 

20 

20 

21 

28 

37 

35 

35 

35 

25 

21 

2  1 

20 

1  8 

1  3 

9 

6 

8 

10 

14 

1  7 

20 

22 

.3 

SODA   SPRINGS    1  E 

39 

38 

36 

39 

46 

52 

50 

50 

50 

50 

53 

50 

47 

45 

48 

40 

37 

35 

37 

40 

44 

46 

43 

41 

21 

24 

34 

43 

42 

46 

39 

42 

w  1 

MIN 

I  7 

31 

32 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

26 

26 

25 

2  5 

28 

37 

32 

32 

32 

26 

26 

22 

21 

23 

1  1 

11 

7 

9 

1  8 

18 

1  8 

19 

23 

.6 

SONOMA 

63 

58 

66 

60 

61 

54 

56 

57 

55 

64 

55 

57 

58 

63 

61 

59 

56 

63 

56 

57 

54 

48 

50 

54 

54 

52 

49 

51 

52 

50 

52 

56 

MIN 

47 

42 

3  5 

39 

47 

55 

53 

53 

47 

35 

38 

37 

38 

41 

35 

25 

22 

24 

24 

23 

27 

39 

38 

.9 

SONORA 

MAX 

56 

58 

58 

64 

63 

72 

68 

69 

74 

72 

74 

76 

70 

70 

76 

62 

58 

60 

62 

60 

64 

68 

63 

42 

46 

50 

51 

52 

56 

62 

62 

62 

,  5 

MIN 

32 

37 

38 

38 

40 

39 

39 

38 

39 

42 

50 

50 

50 

50 

42 

40 

38 

34 

32 

34 

29 

25 

25 

27 

27 

28 

31 

37 

•  2 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

55 

57 

56 

66 

68 

66 

68 

70 

68 

67 

65 

60 

69 

64 

55 

49 

47 

49 

55 

57 

62 

60 

52 

44 

38 

43 

48 

53 

57 

54 

48 

57 

.  i 

MIN 

28 

32 

37 

32 

35 

32 

35 

35 

36 

34 

32 

30 

30 

34 

42 

44 

37 

39 

30 

28 

29 

27 

27 

21 

18 

10 

1  9 

22 

26 

26 

24 

30 

.0 

SOU  I RREL    I NN  2 

MAX 

49 

51 

56 

54 

52 

58 

59 

57 

59 

58 

57 

56 

56 

58 

55 

50 

51 

45 

48 

47 

51 

55 

56 

46 

33 

32 

36 

43 

51 

48 

51 

50 

,  9 

MIN 

35 

38 

40 

39 

40 

40 

42 

43 

*5 

42 

40 

42 

41 

43 

45 

40 

38 

38 

37 

35 

37 

37 

36 

27 

15 

1  6 

19 

25 

30 

33 

34 

35 

.8 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

62 

60 

64 

58 

52 

48 

49 

49 

46 

45 

45 

48 

59 

67 

6: 

58 

56 

62 

59 

50 

47 

45 

46 

49 

49 

49 

39 

45 

37 

45 

45 

51 

,  4 

MIN 

45 

41 

47 

40 

39 

42 

41 

41 

37 

38 

38 

37 

44 

47 

51 

54 

53 

44 

38 

41 

44 

42 

35 

34 

27 

27 

27 

25 

26 

26 

27 

38 

.6 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

MAX 

58 

60 

60 

64 

58 

52 

49 

51 

49 

54 

47 

47 

48 

57 

62 

60 

56 

56 

62 

57 

53 

48 

46 

46 

50 

49 

49 

44 

45 

43 

45 

52 

MIN 

39 

42 

48 

4  1 

40 

41 

40 

40 

38 

36 

36 

37 

42 

46 

49 

53 

52 

50 

38 

40 

42 

40 

42 

34 

26 

25 

25 

24 

25 

2  5 

27 

38 

.2 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

63 

62 

53 

51 

50 

49 

48 

46 

45 

46 

56 

66 

63 

56 

55 

62 

62 

56 

49 

47 

45 

52 

50 

52 

44 

40 

39 

48 

46 

MIN 

48 

41 

^ : 

42 

41 

40 

35 

36 

35 

35 

43 

47 

46 

52 

52 

51 

37 

39 

42 

41 

42 

34 

27 

25 

25 

24 

26 

24 

26 

37 

.8 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

MAX 

53 

57 

60 

71 

67 

72 

71 

73 

71 

67 

70 

56 

52 

54 

57 

56 

54 

62 

66 

70 

63 

66 

60 

52 

53 

57 

51 

52 

52 

48 

58 

60 

1  4 

MIN 

30 

43 

48 

39 

38 

36 

40 

39 

37 

35 

36 

35 

48 

51 

50 

50 

48 

40 

36 

37 

34 

32 

30 

34 

23 

22 

22 

23 

24 

27 

33 

36 

.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

52 

44 

49 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

62 

55 

57 

49 

49 

44 

55 

57 

62 

58 

56 

54 

39 

45 

50 

47 

51 

55 

54 

54 

55 

.  5 

MIN 

33 

39 

39 

36 

40 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

40 

4  3 

47 

45 

41 

41 

40 

34 

41 

38 

36 

37 

26 

25 

25 

25 

25 

30 

29 

34 

36 

.5 

SUNLANO 

MAX 

68 

71 

71 

85 

85 

82 

82 

81 

80 

75 

77 

65 

76 

74 

72 

63 

68 

65 

72 

79 

80 

73 

60 

58 

60 

62 

64 

65 

68 

72 

67 

71 

MIN 

42 

<,  . 

42 

46 

53 

55 

52 

47 

45 

50 

51 

50 

52 

45 

45 

35 

45 

40 

30 

32 

38 

43 

43 

■  9 

TAHOE  CITY 

MAX 

47 

45 

41 

46 

49 

47 

46 

47 

51 

46 

46 

45 

46 

50 

50 

50 

43 

42 

44 

46 

47 

48 

47 

44 

24 

27 

37 

42 

50 

48 

49 

•  8 

MIN 

28 

34 

35 

27 

26 

27 

28 

27 

25 

25 

25 

25 

28 

32 

* 

25 

.7 

T  EHACHAP I 

MAX 

57 

57 

63 

65 

68 

70 

69 

70 

7  0 

65 

69 

67 

64 

67 

65 

60 

56 

59 

61 

63 

65 

66 

54 

48 

47 

42 

52 

58 

56 

57 

54 

60 

MIN 

2 1 

33 

9 

27 

30 

•  8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

58 

65 

65 

60 

65 

66 

68 

65 

66 

64 

67 

73 

72 

74 

75 

74 

65 

58 

57 

64 

61 

55 

49 

50 

54 

50 

52 

55 

58 

61 

52 

61 

MIN 

37 

39 

45 

41 

39 

41 

40 

42 

39 

42 

44 

45 

43 

46 

51 

51 

29 

39 

.2 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

71 

71 

73 

84 

85 

81 

79 

84 

83 

81 

81 

83 

79 

75 

78 

71 

67 

61 

70 

77 

79 

74 

71 

68 

62 

60 

60 

65 

72 

73 

73 

73 

MIN 

40 

41 

39 

42 

45 

41 

39 

38 

4  1 

39 

.2 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

61 

65 

65 

66 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

76 

74 

74 

78 

73 

69 

66 

61 

62 

68 

68 

53 

53 

47 

52 

54 

56 

63 

63 

58 

MIN 

30 

32 

37 

36 

35 

35 

3  5 

j  8 

i  3 

34 

35 

3  5 

20 

33 

8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

54 

52 

56 

56 

60 

60 

56 

66 

57 

56 

58 

60 

60 

66 

63 

52 

53 

58 

54 

50 

52 

54 

50 

46 

44 

40 

44 

46 

47 

50 

52 

MIN 

34 

37 

47 

38 

52 

5>0 

52 

38 
38 

38 

37 

.0 

TORRANCE 

MAX 

67 

64 

63 

78 

76 

72 

64 

61 

60 

62 

62 

60 

66 

64 

65 

65 

71 

71 

67 

63 

70 

65 

59 

60 

63 

63 

62 

63 

59 

69 

62 

MIN 

45 

49 

47 

46 

42 

45 

46 

46 

47 

47 

50 

51 

50 

54 

5 1 

42 

48 

47 

42 

42 

47 

52 

38 

39 

34 

3  3 

38 

42 

36 

45 

!i 

TRACY  CAR80NA 

MAX 

62 

60 

63 

65 

62 

56 

53 

48 

46 

42 

47 

47 

50 

59 

64 

59 

55 

59 

62 

60 

48 

48 

47 

48 

48 

50 

49 

43 

45 

40 

47 

MIN 

46 

37 

37 

46 

38 

38 

39 

SH 

29 

30 

29 

31 

47 

47 

52 

52 

51 

42 

33 

40 

40 

39 

35 

28 

27 

26 

25 

23 

23 

27 

36 

.7 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

64 

62 

65 

64 

55 

55 

48 

51 

46 

46 

45 

49 

58 

63 

61 

60 

56 

62 

63 

56 

48 

46 

48 

51 

47 

52 

44 

45 

42 

49 

48 

53 

MIN 

46 

41 

51 

43 

39 

4  0 

41 

36 

30 

32 

31 

33 

45 

50 

54 

53 

40 

38 

27 

25 

23 

22 

2  2 

29 

37 

e 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

48 

46 

45 

45 

42 

49 

45 

48 

51 

50 

50 

48 

43 

40 

37 

41 

43 

44 

MIN 

36 

37 

37 

36 

*1 

TRONA 

MAX 

64 

65 

57 

65 

69 

67 

67 

67 

68 

67 

61 

64 

63 

62 

67 

69 

63 

58 

57 

67 

64 

60 

59 

59 

47 

50 

46 

51 

52 

50 

50 

60 

.5 

MIN 

32 

31 

36 

31 

33 

32 

33 

31 

32 

30 

32 

27 

27 

27 

31 

33 

38 

49 

36 

33 

30 

26 

24 

31 

19 

21 

10 

13 

16 

18 

21 

28 

•  5 

TRUCKEE  RS 

MAX 

40 

46 

40 

48 

49 

52 

54 

52 

62 

52 

51 

50 

52 

52 

57 

45 

47 

42 

40 

34 

32 

46 

43 

26 

28 

33 

43 

49 

52 

46 

45 

•  1 

MIN 

13 

18 

35 

23 

21 

14 

19 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

15 

29 

33 

33 

33 

29 

1  6 

16 

1 8 

5 

0 

rj 

12 

1  4 

1 8 

18 

.5 

TULELAKE 

MAX 

51 

52 

54 

56 

58 

56 

59 

53 

44 

41 

34 

33 

30 

31 

32 

37 

37 

45 

47 

51 

45 

47 

45 

il 

MIN 

35 

36 

33 

23 

23 

25 

26 

23 

19 

19 

17 

24 

34 

36 

43 

39 

37 

35 

22 

24 

24 

23 

23 

12 

8 

8 

10 

12 

19 

19 

21 

24 

3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

52 

48 

51 

59 

67 

be 

69 

73 

71 

71 

71 

69 

60 

52 

55 

55 

55 

51 

60 

63 

67 

65 

58 

50 

55 

55 

50 

60 

•  0 

MIN 

40 

42 

45 

46 

46 

49 

54 

55 

54 

49 

47 

44 

45 

49 

49 

50 

48 

47 

47 

47 

48 

46 

30 

31 

31 

33 

38 

44 

,9 

reference  n 

□  tee 

following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


Dav  Oi  Monlh 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  28 

29 

30 

31 

Aver. 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MA, 
MIN 

70 
40 

70 
44 

67 
44 

78 
40 

73 
45 

73 
39 

70 
39 

63 
44 

60 
44 

63 
45 

60 
47 

60 
5  0 

61 
40 

65 
43 

66 

55 

72 
54 

70 
52 

72 
55 

64 
43 

71 

46 

73 
40 

67 

43 

63 

45 

63 

40 

63 

41 

63 
35 

66 
40 

66 

70 

71 

68 

67.1 
42.7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

68 
41 

65 
36 

67 

37 

72 
40 

72 
47 

73 
38 

75 
41 

75 
39 

76 
41 

73 
39 

73 
45 

71 
36 

72 
36 

69 
35 

68 
35 

1  70 
|  34 

60 
43 

64 

4 '3 

64 
49 

64 

47 

68 

40 

70 
37 

61 
32 

55 

36 

47 

24 

47 

53 

58 

61 

69 

60 

65.2 
36.9 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

43 
21 

38 
31 

43 

32 

50 
25 

55 
25 

57 
26 

57 
32 

57 
27 

59 
27 

56 
27 

55 
25 

51 
23 

49 
28 

52 
31 

48 

37 

38 
32 

38 
31 

43 
31 

46 
24 

45 

25 

49 

18 

49 
1  9 

46 

2H 

39 

9 

22 

36 

46 

45 

45 

42 

39 

46.4 

23.6 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

j  MIN 

66 
52 

67 
39 

75 
41 

80 

49 

80 
44 

Bh 

48 

75 
45 

73 
44 

72 
43 

69 

33 

65 
35 

62 
43 

76 
39 

76 
43 

68 
52 

64 

58 

65 
4H 

66 
54 

71 

37 

76 
46 

76 
41 

73 
42 

64 

37 

69 

63 

61 

60 

61 

65 

63 

64 

69.0 
41.0 

UK  f  AH 

MAX 
MIN 

58 
41 

57 
48 

63 
46 

66 
38 

70 

36 

69 
38 

70 
3  7 

69 

39 

70 

35 

68 
36 

66 

35 

54 
35 

58 
51 

59 
53 

58 
48 

1  57 
51 

55 
50 

60 
46 

65 

35 

66 
36 

67 

35 

67 

32 

64 
30 

56 
24 

66 

66 

55 

50 

54 

49 

29 

55 

4  1 

60.9 
37.3 

UCLA 

[  MAX 
MIN 

64 

51 

62 
50 

61 

49 

78 
54 

74 
61 

58 

46 

47 

ie 

48 

50 

58 
51 

62 
48 

6  3 
48 

62 
53 

66 
53 

69 
56 

67 
58 

63 
53 

66 
48 

68 

49 

63 
49 

67 

48 

57 

52 

60 

62 

6  2 

60 

64 

67 

6  2 

50.5 

UPLAND    3  N 

MAX 
MIN 

66 
37 

68 
38 

67 
41 

SO 
43 

78 
46 

78 

43 

!  78 
43 

77 
44 

76 
43 

74 
47 

75 
46 

62 
41 

" 
37 

72 
41 

69 
39 

72 
39 

70 
46 

63 
51 

69 

40 

73 
43 

75 

42 

74 
39 

56 

35 

53 

45 

56 
31 

59 

29 

61 
30 

60 

70 

66 

65 

68  9 
39.7 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

59 

65 

68 

69 

71 

72 

56 

56 

52 

61 

66 

64 

54 
20 

52 

55 

MIN 

37 

35 

32 

31 

34 

30 

30 

31 

48 

51 

47 

43 

31 

30 

30 

19 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

55 
41 

60 
46 

60 
51 

63 
45 

65 
45 

67 
44 

67 
41 

63 
44 

64 
42 

39 

40 

41 

45 

52 

69 
54 

62 
52 

56 
52 

56 
51 

60 
43 

53 
42 

59 
41 

58 
39 

55 
39 

53 

37 

51 

50 

52 

54 

54 

53 

57 

58  5 
41.9 

VACAV I lle 

MAX 

56 

59 

58 

62 

51 

54 

51 

56 

57 

54 

65 

60 

55 

4  8 

48 

50 

51 

50 

50 

48 

49 

52 

52 
27 

52 

i   54. 3 

MIN 

44 

45 

53 

38 

38 

35 

38 

34 

30 

30 

30 

31 

42 

50 

48 

50 

50 

48 

36 

33 

35 

36 

39 

37 

29 

22 

25 

2  6 

26 

35 

36.7 

VALYERMO  RS 

"AI 

61 

64 

67 

65 

66 

66 

70 

68 

68 

68 

65 

66 

62 

60 

51 

61 

64 

64 

62 

61 

43 

40 

48 

53 

53 

52 

52 

60.5 

MIN 

29 

25 

30 

30 

32 

30 

33 

33 

32 

32 

35 

2  9 

2  8 

29 

30 

35 

29 

18 

20 

30 

18 

16 

14 

27.5 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

64 

65 

67 

68 

68 

69 

69 

72 

73 

74 

70 

70 

65 

65 

61 

61 

63 

66 

67 

65 

50 

42 

44 

49 

55 

55 

58 

63  0 

MIN 

28 

28 

39 

32 

31 

3  0 

32 

32 

32 

31 

37 

29 

29 

2  8 

35 

36 

44 

47 

33 

31 

27 

26 

24 

33 

13 

19 

1 2 

14 

1  5 

1  7 

19 

28.5 

VISAL  IA 

MAX 

60 

62 

66 

69 

6 1 

67 

65 

76 

72 

65 

66 

62 

66 

56 

45 

44 

48 

42 

49 

55 

56 

60 

50 

61,3 

MIN 

35 

37 

41 

46 

38 

37 

39 

34 

33 

36 

34 

36 

35 

39 

46 

50 

49 

52 

49 

44 

36 

36 

40 

41 

27 

25 

24 

24 

26 

2  5 

36.7 

VISTA  2  NNE 

MAX 

66 

66 

66 

?5 

64 

66 

« 

74 

6  8 

65 

70 

73 

66 

57 

60 

62 

63 

63 

64 

69 

69 

65 

66  5 

MIN 

'40 

41 

40 

44 

43 

45 

36 

36 

45 

43 

44 

49 

42 

39 

45 

45 

49 

54 

47 

42 

40 

37 

47 

40 

43 

44 

36 

33 

38 

36 

36 

41  .9 

VOLT A  PH 

MAX 

46 

51 

56 

72 

69 

71 

72 

58 

54 

49 

60 

66 

70 

67 

66 

63 

58 

50 

66 

50 

50 

52 

51 

58 

60  4 

MIN 

38 

41 

42 

39 

40 

43 

45 

43 

44 

39 

41 

38 

45 

47 

48 

45 

46 

41 

37 

42 

38 

40 

37 

26 

25 

26 

25 

27 

27 

28 

36 

38.0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

60 

60 

62 

62 

63 

56 

62 

62 

4  9 

49 

45 

52 

50 

49 

52 

50 

51 

51 

52 

55.1 

MIN 

36 

41 

49 

39 

40 

42 

38 

41 

32 

36 

32 

35 

45 

48 

49 

52 

52 

52 

38 

35 

39 

38 

40 

32 

25 

22 

21 

21 

23 

23 

29 

36.9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

65 

68 

74 

73 

7  3 

73 

68 

60 

63 

65 

71 

72 

65 

48 

47 

47 

54 

60 

64 

65 

63 

66.7 

MIN 

28 

26 

28 

39 

37 

31 

30 

35 

39 

41 

43 

30 

32 

30 

28 

30 

45 

34 

36 

35 

25 

23 

39 

29 

31 

23 

1  8 

27 

28 

21 

31.4 

WASCO 

MAX 

57 

57 

63 

68 

61 

72 

74 

65 

!9 

62 

64 

45 

43 

61 

50 

49 

48 

52 

54 

56 

48 

59.  3 

MIN 

32 

33 

42 

48 

35 

38 

35 

32 

35 

33 

34 

33 

35 

3  7 

44 

51 

47 

50 

50 

43 

38 

40 

40 

34 

32 

30 

21 

22 

23 

24 

25 

36.0 

WAT  SON V  I LLE  WATERWORKS 

MAX 

61 

60 

74 

74 

68 

65 

64 

62 

6  6 

67 

64 

62 

53 

54 

57 

SB 

57 

69 

59 

63.6 

MIN 

42 

39 

45 

45 

41 

40 

40 

38 

37 

41 

39 

4  i 

47 

5  2 

55 

52 

51 

52 

40 

40 

41 

37 

38 

40 

32 

32 

27 

29 

29 

32 

32 

40.3 

WEAVERVILLE  RS 

42 

5 1 

69 

53 

52 

52 

51 

51 

4  3 

40 

38 

36 

36 

48 

50 

48 

42 

47.  8 

MIN 

36 

39 

J4 

33 

34 

36 

35 

32 

32 

34 

31 

31 

33 

43 

42 

43 

41 

40 

33 

34 

31 

31 

30 

20 

15 

1  4 

15 

16 

30 

31.7 

WEED  1  S 

50 

50 

5  1 

56 

53 

53 

50 

48 

44 

47 

46 

48 

48 

34 

31 

32 

,37 
9 

39 

47 

48 

49 

48 

46.5 

MIN 

30 

35 

32 

26 

25 

25 

25 

25 

24 

23 

23 

23 

41 

44 

45 

42 

36 

33 

23 

23 

22 

22 

23 

13 

9 

1  0 

14 

26 

29 

2  7 

26.0 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

50 

67 

55 

52 

63 

7  1 

65 

56 

48 

52 

52 

MIN 

34 

40 

41 

4  4 

48 

42 

42 

37 

37 

46 

46 

43 

41 

40 

42 

30 

23 

24 

25 

27 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

39 

39 

43 

45 

80 

50 

48 

50 

48 

39 

37 

41 

38 

38 

17 

17 

25 

35 

36 

36 

36 

39.7 

MIN 

13 

17 

27 

16 

14 

14 

18 

15 

14 

13 

12 

1  1 

13 

17 

20 

25 

17 

10 

8 

9 

9 

9 

7 

0 

-  6 

-12 

-  1 

7 

6 

6 

6 

10.8 

WH I T£   MOUNT A  I N  2 

MAX 

30 

26 

28 

J7 

42 

36 
3  6 

41 

36 

30 

24 

26 

26 

26 

29 

30 

1  8 

10 

9 

1  5 

25 

24 

30 

29 

29.5 

MIN 

14 

18 

20 

18 

20 

2  3 

23 

21 

20 

19 

16 

18 

19 

2  1 

26 

20 

12 

14 

11 

16 

24 

12 

11 

•  2 

1 

-  4 

6 

10 

16 

15 

12 

15.2 

W  ILL  I AMS 

MAX 

5  9 

58 

58 

59 

70 

63 

63 

56 

55 

54 

6  3 

65 

60 

55 

50 

52 

51 

50 

50 

50 

55 

52 

53 

57.  1 

MIN 

37 

39 

40 

43 

41 

36 

34 

32 

35 

34 

33 

3: 

39 

46 

49 

50 

49 

38 

37 

40 

36 

36 

33 

25 

29 

25 

26 

28 

29 

30 

36.3 

WILLITS   1  NE 

11 

54 

55 

54 

62 

59 

6  8 

58 

5e 

57 

55 

54 

56 

52 

54 

52 

56 

58.5 

MIN 

37 

45 

44 

38 

37 

)6 

38 

37 

3  4 

32 

33 

33 

51 

54 

53 

48 

47 

3^ 

37 

34 

34 

32 

30 

23 

20 

18 

2  2 

30 

22 

25 

39 

35.6 

W I LLOW  S 

60 

7 1 

52 

69 

62 

6  8 

52 

5  5 

59 

57 

57 

^4 

63 

64 

6  0 

55 

48 

50 

49 

54 

55 

52 

52 

6  4 

48 

57.5 

MIN 

34 

40 

45 

42 

38 

34 

38 

37 

36 

35 

34 

35 

37 

5  0 

52 

53 

51 

38 

35 

39 

36 

37 

37 

28 

25 

24 

24 

24 

25 

32 

36.7 

WINTERS 

63 

60 

58 

51 

63 

5  7 

59 

6  2 

56 

58 

64 

57 

56 

5  ? 

65 

61 

48 

45 

5 1 

50 

51 

52 

51 

51 

53 

53 

56.0 

MIN 

39 

45 

47 

41 

37 

34 

37 

34 

30 

32 

30 

32 

37 

48 

49 

51 

50 

48 

37 

33 

36 

38 

38 

38 

29 

23 

23 

24 

25 

27 

34 

36.3 

WOODFORDS 

MAX 

52 

54 

53 

49 

51 

55 

51 

50 

50 

49 

48 

49 

52 

60 

54 

51 

47 

43 

47 

45 

4  9 

48 

48 

33 

24 

30 

40 

51 

57 

50 

40 

47.7 

MIN 

29 

39 

40 

32 

30 

35 

34 

30 

32 

32 

28 

28 

31 

35 

42 

38 

37 

36 

31 

29 

26 

29 

23 

1  7 

10 

9 

15 

24 

30 

27 

28 

29.2 

WOODLAND   1  WNW 

60 

6  3 

62 

6  0 

50 

65 

58 

55 

6  2 

48 

50 

48 

52 

III 

54 

55 

66 

52 

55.2 

MIN 

42 

46 

47 

43 

42 

41 

42 

40 

38 

39 

37 

38 

41 

49 

60 

53 

52 

48 

37 

40 

41 

41 

41 

35 

28 

25 

28 

27 

27 

34 

39.3 

YOR  B A  LINDA 

MIN 

38 

38 

72 
39 

7 1 
39 

43 

YOSEMITE  NP 

MAX 

51 

52 

59 

59 

58 

57 

58 

6  9 

58 

57 

55 

58 

58 

51 

55 

52 

54 

52 

51 

5  1 

52 

52.5 

MIN 

26 

29 

39 

33 

30 

30 

30 

31 

35 

30 

31 

28 

28 

30 

32 

44 

38 

41 

33 

28 

30 

29 

27 

22 

19 

13 

16 

18 

22 

21 

23 

28.6 

yreka 

MAX 

41 

51 

47 

50 

47 

42 

38 

35 

36 

37 

35 

34 

50 

57 

64 

54 

51 

47 

51 

47 

44 

35 

36 

31 

38 

40 

41 

44 

45 

56 

48 

44.3 

MIN  I 

33 

37 

3  4 

29 

28 

27 

31 

30 

28 

27 

27 

2  7 

27 

36 

39 

39 

41 

31 

28 

27 

2  7 

30 

28 

23 

18 

16 

17 

18 

18 

22 

27 

28.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

3 

EVAP 
WIND 

.06 

.07 

.04 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.00 

.01 

.00 

.05 

.02 

.02 

.00 

.06 

.05 

.02 

.02 

.00 

.00 

.00 

.13 

.03 

.03 

.02 

.03 

.00 

.93 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 

.  1 7 
113 

.  1 0 

70 

.  ''0 
11 

30 

0 

2 

3 

5 

0 

2 

4 

4 

1 

2 

42 

16 

6< 

le 

7E 

C 

14 

14 

'21 

82 

2! 

21 

t 

"°i 

( 

] 

7 

64.16 
791 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT (A  > 

EVAP 
WIND 

.03 
6 

.04 

3 

.16 

15 

.10 

24 

.16 

24 

.  14 

27 

.10 

5 

.  lc 

9 

.15 

30 

.  17 
24 

.  1  7 
lb 

.10 
18 

.  1C 
21 

.  14 
21 

.11 

34 

.11 

15 

.12 
46 

.11 

17 

.01 
14 

.09 
4 

.14 

32 

.10 
23 

.10 

11 

.08 

30 

.05 
20 

.02 

33 

36 

IE 

7 

.  15 

28 

.  1C 

36 

B3.28 
649 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
34 
58 
40 

.04 

54 
60 
5  1 

.00 

7  c 
5  8 
5  5 

.07 
7  4 

5  5 
47 

.05 
26 
62 
47 

.07 

21 
62 
47 

.03 
19 
61 
48 

.04 
18 

63 
46 

.04 
27 
61 
45 

.05 
21 
60 
45 

.04 

34 
58 
45 

.04 
20 
59 
40 

.00 

6 
52 
46 

.00 
14 
58 
52 

.02 
38 
59 
54 

.05 

34 
60 
56 

.06 
24 
62 
58 

.05 
17 
55 
50 

.06 
39 
62 
45 

.03 
21 
58 
43 

.03 
36 
59 
43 

.03 
24 
59 
45 

.07 
35 
58 
41 

.14 
112 

57 
38 

.07 
82 

56 
34 

.07 
97 
56 
31 

.03 
46 
46 

33 

.02 
22 

4  = 
33 

.04 

37 
50 
33 

.02 
23 
50 
33 

.02 
18 

50 
34 

1  .29 
1149 
57.6 
43.8 

BURL  I NGAMt 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
12 

63 
50 

.03 
0 
67 
48 

."2 

20 
■j  5 
56 

.04 

9 
6  5 
47 

.02 
9 
65 
43 

.02 
0 
6  4 
44 

.03 
2 
67 
48 

.05 
10 
6  7 
44 

» 

8 
66 
48 

.03 
2 

48 

.03 
0 

46 

.05 
20 

44 

.0  = 

0 

62 
-  2 

.02 
0 

53 

.01 
20 

56 

.02 
18 
62 
54 

20 
64 

.02 
0 
62 
52 

.02 
20 
62 
45 

10 
55 
46 

12 

54 
46 

* 

0 
62 
47 

.07 
10 
61 
46 

.05 
40 
6  ] 

39 

.07 
30 
6C 
35 

.04 
18 

4? 
36 

.04 

9 

3" 

.01 
C 
4! 
3E 

.04 
9 
4J 
37 

0 
50 
36 

.05 

1 

46 

40 

B  .89 
309 
60.0 
45.7 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  1 3 

70 
57 
40 

.  1  3 

64 
6? 
42 

.09 

5  3 
bl 
4  ■. 

.09 
60 

62 
44 

61 

67 
4.-, 

71 
71 
46 

5  5 
66 
4  5 

30 

65 
45 

29 
62 
42 

'30 
60 
42 

7  1 

56 
42 

'47 

60 
43 

4  0 
60 
42 

53 
61 
43 

'2S 

66 
49 

91 
64 
54 

142 

59 
52 

54 
64 
53 

36 
65 
46 

5£ 
63 
46 

7C 
65 
44 

54 

63 
39 

31 
61 
40 

2= 
61 
43 

45 
3  8 
38 

5? 
53 
36 

6< 
53 
35 

6C 
52 
35 

43 
52 

33 

46 
55 
37 

.  06 
40 
52 
38 

3.05 
1653 
60.5 
42.7 

CAMP  PARDEE   (C ) 

EVAP 
WIND 

.  0  3 
15 

11 

24 

10 

8 

1  7 

12 

8 

10 

7 

9 

13 

If 

16 

IS 

32 

12 

11 

1 

11 

1  1 

15 

'll 

'll 

ie 

14 

'l: 

< 

1] 

11 

°1£ 

.50 
412 

CHICO  EXP  STA  (A) 

EVAP 
WIND 

* 

.03 
186 

.04 
10 

.02 
* 

.00 
148 

.02 
14 

* 
* 

.07 
28 

.02 
7 

.01 
b 

.00 
8 

.01 
9 

* 

* 

136 

.05 
15 

.02 
7 

* 

18 

* 

2 

* 
* 

* 

* 
» 

.16 
111 

.03 
15 

.02 
19 

* 

.03 
38 

.02 
1 

B  .60 
778 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  10 
57 
6  3 
42 

.10 

95 
66 
43 

.08 
60 
66 
47 

.08 
54 
Ob 
45 

.09 
39 
68 
46 

.08 
34 
6  7 
45 

.08 
46 
67 
46 

-* 

* 

.23 
lb4 
66 
48 

.04 
41 
1 

50 

.05 
34 
59 
52 

.06 
47 
61 
40 

.07 

48 
63 
49 

* 
* 

* 

.27 
176 
67 
49 

.06 
51 
64 
54 

.05 
24 
64 
53 

.07 
59 
68 
52 

.06 
38 
67 
46 

* 
* 

* 

.20 
168 

66 
43 

* 

.38 
18  7 
61 
43 

.16 
63 
54 
36 

.12 

6e 
59 

3E 

* 
* 
- 
- 

* 

.22 
133 
61 

37 

2.65 
1685 
63.8 
46.1 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
31 

53 
35 

.05 
51 
57 
44 

.02 
131 
51 
44 

.03 
48 
55 
41 

.04 
41 
60 
42 

.01 

31 
52 
44 

.03 
37 
57 
44 

.02 

25 
52 
44 

.01 
34 
54 
41 

.01 
30 
48 
41 

0  2 
22 
51 
41 

.02 
42 
56 
43 

.01 
20 
47 
43 

.01 
40 
53 
44 

.02 
30 
61 
52 

.00 
75 
55 
52 

.04 
46 
54 
51 

.02 
64 
53 
49 

.05 
43 
63 
42 

.04 
20 
57 
41 

.01 
27 
50 
43 

.01 
24 
47 
43 

.01 

29 
46 
42 

.06 
105 
51 

36 

.11 

142 
47 

33 

.03 
31 
48 
33 

.05 
20 
48 

33 

.04 

n 

46 
33 

.04 
16 
48 
34 

.04 
24 
49 
34 

.01 

26 
46 

37 

.91 
1322 
52.2 
41.3 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

27 

44 

.15 
27 

43 

.07 
18 

43 

.  15 

23 

42 

.05 
34 
69 
44 

.15 
18 

66 
44 

.17 

20 
65 
44 

.15 
17 

43 

.11 

13 

65 
43 

.14 
17 

66 
44 

.15 
23 
64 
43 

.04 
11 

6 1 

39 

.08 

17 

60 
38 

.11 
11 

59 
38 

.12 
8 
59 
38 

.10 
14 
60 
39 

21 
59 
41 

13 
55 
48 

.02 
11 
66 
46 

.06 
21 

66 
45 

.10 
23 
65 
44 

.  11 

15 
63 
41 

.10 
17 
61 
39 

.  39 
116 
59 
43 

.15 
99 
50 
29 

.11 

73 
53 
32 

.11 

11 
5] 
32 

.04 

n 
51 

32 

.10 
14 
52 
31 

.07 
9 
51 
31 

.10 
21 
4' 
29 

B3.62 
775 
60.7 
39.7 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 
24 
52 

37 

.09 
159 
63 
53 

.03 
21 
66 
4  8 

.03 
29 
59 
45 

.04 

35 
59 
45 

.02 
17 
59 
42 

* 
* 

.07 
104 
57 
41 

.03 
21 
56 
41 

.03 
55 
56 
41 

.08 

56 
53 
46 

.02 
73 
54 
47 

.00 
36 
62 
53 

* 

.08 
63 
57 
52 

12 

53 
50 

.03 
24 
61 
44 

.01 

7 
53 
44 

.02 
23 
56 
41 

* 

.06 
91 

55 
36 

* 

.19 
118 

50 
32 

.00 
14 
50 
32 

.01 
49 

4! 
32 

+ 
* 

* 

.12 

lie 

49 
32 

B1.00 
1151 
55.9 
42.5 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
23 

.06 
24 

.00 
109 

.06 
32 

.03 
40 

.02 
21 

.01 
19 

.03 
10 

.02 
19 

.02 
17 

.02 
10 

.03 
18 

.00 
12 

.02 
19 

29 

.00 
71 

.00 

33 

.00 
26 

.02 
18 

.04 
48 

.01 
12 

.03 
20 

.00 
28 

.01 
24 

.05 
59 

.05 
41 

.04 

38 

.02 
44 

.02 
41 

.03 
27 

.03 
28 

B  .72 

960 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
45 

33 

.07 
4  4 

38 

.07 
35 

38 

.09 
34 

45 

.09 
45 

44 

.05 

14 

43 

.05 
17 
6  1 
40 

.07 
26 
61 

41 

.06 
14 

60 
40 

.05 
16 
59 
40 

.09 
12 

60 
40 

.10 
21 
61 
39 

.06 
21 
60 
40 

.09 
29 
61 
40 

.  10 
51 
59 
41 

.13 

86 
62 
52 

.05 
51 
60 
51 

.04 
24 
58 
51 

.03 
16 
57 
48 

.03 
41 
59 
45 

.05 
34 
62 
42 

.01 
21 
53 
41 

.03 
25 
46 
41 

.02 
26 
44 
40 

.01 
24 
46 
32 

.01 
16 
50 
32 

.01 

26 
4E 
32 

.01 

15 
49 
32 

.  14 
31 
48 

32 

.02 
12 
51 
31 

.02 
12 
47 
32 

1.73 
884 
56.0 
39.9 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

WIND 
MAX 

.  08 

72 

47 

21 
72 
47 

8 
68 

4 
69 
52 

7 
71 

5 

7  2 

4 

71 

2 
72 

5 
71 

0 
70 

4 
65 

'  1 

70 

3 
69 

3 
69 

.05 
4 
74 

.  08 
0 
65 
42 

.06 
4 
63 
43 

.01 
5 
60 
52 

.01 
0 
59 
53 

.04 
3 
71 
50 

.  13 
4 
69 
47 

.06 
14 
71 
44 

.07 
5 
75 
4? 

.06 
15 
78 
46 

.  12 
20 
61 
41 

.08 
10 
63 
43 

.08 
21 

54 
35 

.05 
5 
51 
33 

.06 
7 
56 
30 

.08 
7 
59 
34 

.04 
1 
58 
37 

2.29 
192 
66.7 
44.2 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

CD) 

EVAP 
WIND 

.08 

.00 
2,., 

.10 

.  13 

.07 

.06 

.08 

.00 

.00 

.15 
25 

.07 

2b 

.08 
2  8 

.06 
30 

.10 

32 

.14 

94 

.04 
1  32 

.06 
42 

.00 
61 

.14 

63 

.08 
39 

.08 

36 

.00 
28 

.00 

49 

.00 
54 

.03 
48 

.00 
47 

.06 

30 

.05 
28 

.00 
28 

.00 
20 

.00 
40 

1.66 
1285 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

WIND 

.06 
10 

.04 
7 

.03 
16 

.04 

23 

.03 
8 

.02 

10 

.03 
4 

.04 
8 

.00 

6 

.04 

7 

.04 
11 

.03 
8 

.02 
10 

.07 
10 

.08 

32 

.01 
48 

.01 
10 

.00 
20 

.03 
20 

.02 

6 

.02 
8 

.02 
13 

.04 
22 

.01 
13 

.02 
* 

• 
18 

# 

8 

.10 

5 

5 

* 

9 

.03 
11 

.88 

386 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.02 

3 

64 

.04 

15 

30 

*18 

22 

24 

17 

22 

18 

'l6 

7 

7 

3 

18 

.02 

6 

.01 
2 

.05 
12 

.07 
36 

.06 
38 

.06 
8 

.05 
35 

.06 
22 

.  04 

50 

30 

50 

28 

11 

.16 
13 

.04 
14 

.04 
18 

B1.30 
657 

LODI  (E) 

EVAP 
WIND 

.03 
34 

.06 

57 

* 

74 

.08 

34 

.00 
18 

.00 
22 

.  00 
23 

.00 
19 

.00 
23 

.00 
15 

.00 
8 

.00 
74 

.00 
7 

.04 
28 

.09 

23 

.01 

47 

.00 
44 

.01 

58 

.04 
17 

.00 
15 

.00 
17 

.00 
10 

.01 
21 

.03 
60 

.02 
27 

.03 
14 

.02 

9 

.01 
10 

.01 
14 

.01 
17 

.01 
22 

.51 
861 

MANDEV I LLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

100 

40 

.09 
100 

45 

.05 
90 

45 

* 

60 
64 
4  b 

* 

40 
62 
45 

* 

20 
60 
47 

.05 
20 
56 
40 

20 
52 

41 

* 

20 
48 
44 

♦ 

20 
48 
42 

.05 
20 
48 
42 

* 

40 
49 
43 

* 

20 
54 
45 

.07 
70 
62 
46 

.13 
* 

58 
44 

.07 
80 
56 
45 

.06 
20 
58 

.04 
80 
63 
51 

.05 
80 
61 
46 

.00 
20 
58 
40 

.00 
20 
51 
47 

.00 
20 
50 
45 

.06 
10 
51 
44 

.00 
40 
56 
35 

.00 
30 
54 
28 

.00 
30 
54 
28 

.00 
20 
52 
23 

.06 
10 
48 
47 

.00 
10 
48 
28 

.00 
20 
49 
26 

.00 
20 
50 
32 

.88 
1150 

54.9 
40.7 

MONTICELLO  DAM 

WIND 

MAX 

MIN 

.02 
23 
56 

.04 
14 

61 

.04 
43 
60 

.04 
lb 

65 

.04 
15 
64 

.03 
8 
64 

.03 
7 
64 
46 

.03 
8 

63 
45 

.02 
6 
64 
45 

.05 
7 
63 
45 

.02 
8 
62 
45 

.03 
13 
61 
45 

.01 
12 
54 
47 

.02 
26 
59 
50 

.01 

21 

64 
54 

.01 
12 

60 
55 

.01 

7 
59 
52 

.02 
17 
55 
51 

.03 
9 
64 
46 

.03 
3 
61 
42 

.02 
3 
61 
42 

.02 

7 
60 
45 

.03 
12 
58 
41 

.06 
37 
56 
45 

34 
51 
31 

21 
49 
30 

8 

40 
30 

.20 
13 
51 
30 

.03 
15 

50 
35 

.03 
16 
51 
36 

.04 

10 
51 

37 

61.06 
451 
58.4 
43.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.10 

.06 

.  04 

.06 

.45 

.08 

.08 

.07 

.11 

.04 

.09 

.11 

.04 

.06 

,04 

.02 

.04 

.05 

.04 

.03 

.02 

.04 

.08 

* 

.06 

.07 

.05 

.03 

.05 

B2 . 15 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE 

(B) 

EVAP 
WIND 

F  JAP 
WIND 

.10 

54 

* 

* 

.06 
156 

* 

.04 
155 

* 

100 

.06 

105 

.01 

36 

.02 

22 

.06 
15 

.00 
32 

.05 
23 

.00 
10 

.04 
10 

.00 
21 

* 

.00 
18 

* 
* 

.00 
7 

.15 

23 

.00 
12 

.05 

0 

.01 
14 

.07 
13 

.00 
7 

.05 
10 

.03 
25 

.04 

9 

.09 
108 

158 
* 

26 
83 

.06 
77 

18 

.01 

50 

.05 
30 

.01 
4 

.04 
4 

.  00 
19 

.04 
25 

3 

* 

64 
* 

'27 

39 
# 

115 

68 
5 

6 
7 

17 

* 
* 

6 

* 

75 

.10 
12 

B  .78 
1386 

547 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH  <G> 

(B) 

EVAP 
WIND 

F  17A  P 
WIND 

.13 

37 

.07 

.0« 

25 
.03 

.08 
18 

.01 

.10 

24 

.Ob 

.17 
25 

.29 

.10 
24 

.03 

.10 

76 

.14 

6 

.11 
16 

.07 
12 

.16 

.10 

7 

.  10 

.06 
22 

.06 

.05 

19 
.00 

.06 
12 

.07 

.06 
16 

.01 

.07 
16 

.00 

.  10 

23 

.00 

.07 
34 

.02 

.05 
15 

.03 

.10 
31 

.11 

.16 
36 

.13 

.23 
30 

.12 

.02 
24 

.07 

.03 
19 

.08 

.02 

27 

.08 

.11 

31 

.10 

.12 
32 

.02 

,08 
23 

.03 

.16 
14 

.04 

.03 
27 

.05 

.08 
18 

.04 

2.84 
699 

B2.10 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.04 
29 

.00 
32 

.00 
4  P. 

.06 
78 

.13 

91 

.  08 

5  8 

.13 

0  7 

.13 

59 

.12 

62 

.12 
40 

.00 

47 

.08 

50 

.02 

34 

.01 
41 

23 

.00 
35 

.00 
38 

.01 

53 

.09 
32 

.07 
158 

.12 

90 

.18 
61 

.03 
89 

.12 

99 

.25 
108 

.12 
105 

.08 
30 

.05 
45 

.05 
80 

.031 
21 

.04 
55 

B2.33 
1888 

See  reference  notes  following  Station  Inde*. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

CALIFORNIA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

20 

2 1 

2  2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

~*  ^  6 
o  o  > 
H  < 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

•AAX 
^IN 

.04 

59 
48 

* 
- 

* 
- 

.12 

5 
61 
46 

.00 
0 
57 
47 

.00 
5 
52 
48 

.00 
0 
51 
46 

.00 

5 
50 
45 

.00 
0 
50 
44 

.00 
5 
47 
42 

.00 
0 
47 
42 

.  00 
0 
45 
42 

.  on 

n 
53 

5 
59 

5 
59 

5 
55 

5 
55 

10 

63 

.  06 

5 
62 
45 

.  00 

5 
57 
46 

.02 

0 
40 
47 

.03 
0 
40 
46 

.01 

0 
47 
45 

.  0  3 

10 
49 
38 

.06 
10 

49 
37 

.05 
5 
50 
32 

.00 
0 
58 
39 

.00 

5 
42 

38 

.00 
0 
40 
37 

.00 
0 
41 
37 

.00 
0 
41 
38 

.50 
105 
51.6 
44.2 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 
WIND 

.10 
59 

.03 

57 

.09 
62 

.10 

49 

.03 
30 

.01 

37 

.00 
32 

.00 

30 

.oo 

18 

.00 
25 

.00 

20 

.00 
27 

.00 
20 

.04 
24 

.10 
27 

.03 
35 

.03 

38 

.05 
74 

.11 

74 

.00 
21 

.00 
31 

.00 
35 

.00 
31 

.00 
47 

.04 
47 

.06 
32 

.08 
21 

.04 
19 

.00 
18 

.00 
21 

.04 
20 

.98 
1081 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

* 

# 

22 

.03 
0 

.00 

0 

.03 
1 

.00 

0 

.00 
♦ 

.00 

.00 

6 

8 

.  00 
23 

.  00 
1 

.00 

.  00 

.  00 

.01 
2 

.00 

30 

.00 
21 

.00 
14 

* 

* 

* 

135 

14 

20 

71 

8  423 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
W I ND 

.06 
1  3 

10 

.00 

50 

.07 
61 

.16 
116 

.06 
41 

.21 
123 

.17 

69 

.13 

49 

.04 

57 

.11 

.22 

.05 

.01 

.07 
35 

.05 

55 

.13 

90 

.13 
128 

.17 
99 

.  10 

46 

* 

.65 
482 

.07 

56 

.02 
24 

.07 
46 

.09 
20 

.02 
86 

B3.17 
1949 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 

MIN 

.  18 

103 
65 
49 

.12 

60 
64 
42 

.12 

83 
66 
41 

.23 

10  7 

71 
51 

.17 
68 
71 
45 

.20 

67 
69 
45 

.14 

56 
67 
45 

.15 

45 
65 
45 

.16 

45 
64 
43 

.20 
50 
62 
39 

.  10 
59 
61 
38 

.06 
42 
60 
46 

.08 

59 
64 
40 

.06 
53 
63 
41 

.07 
29 
62 
56 

.03 
79 
63 
57 

.06 
63 
61 
49 

.18 

90 
65 
5  3 

.15 
122 

66 
50 

.15 
74 
65 
45 

.15 
72 
64 
41 

.12 

59 
63 
40 

.09 
48 
62 
40 

.05 
31 
62 
47 

.12 

73 
58 
52 

.17 

73 
5  5 
34 

.  15 

9  4 

52 

30 

.12 

60 
52 
31 

.10 
64 
55 
30 

.06 
71 

55 
30 

.08 
64 
55 
1 

382 
2072 
62.2 
42.8 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 
WIND 

9 

* 

* 

.51 

55 

15 

.08 
16 

.06 
11 

.04 
20 

* 
* 

* 

.15 

25 

5 

.06 
7 

.  00 

6 

.00 
6 

* 

40 

.06 

5 

.05 
22 

.06 
25 

.02 

9 

* 

* 
* 

.10 
98 

5 

^ 

9 

18 

406 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(O     PAN  IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(G)     PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
p.  h. 

Relat 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

nset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o 

..  o_ 

< 

O  (- 

0.£ 

o 

a. 

O  1- 

o  in 
a 

11:00  P 
PST 

Trace 

01-09 

10-49 

66  -OS 

1  00-1  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

NW 

11 

5.7 

2  3++ 

SE 

25 

80 

67 

49 

69 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

32 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

8.0 

43++ 

ENE 

24 

43 

0 

2 

2 

1 

1 

2 

8 

4.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

4.6 

17++ 

NE 

26 

69 

54 

45 

68 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

4.3 

EUREKA  WB  CITY 

5.7 

35 

SW 

2 

0 

1 

5 

0 

1 

0 

7 

47 

6.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

13 

4.5 

15 

NW 

17 

90 

83 

60 

89 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

58 

5.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

5.2 

23++ 

ENE 

25 

79 

68 

60 

80 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

5.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

18 

6.1 

16++ 

W 

27 

79 

65 

70 

81 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

_ 

5.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w* 

5.1 

19 

SE 

16 

72 

53 

54 

70 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

79 

3.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

71 

62 

2 

2 

4 

1 

1 

0 

10 

4.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

E 

10 

5.3 

25++ 

SSE 

15 

87 

80 

73 

85 

3 

6 

2 

2 

0 

0 

13 

5.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.2 

26++ 

SE 

16 

3 

2 

0 

1 

0 

0 

6 

4.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NW 

19 

7.5 

39 

SE 

2 

84 

74 

57 

83 

3 

3 

2 

1 

2 

0 

11 

66 

4.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

2.9 

30 

NW 

24 

94 

92 

79 

93 

7 

1 

1 

2 

0 

0 

11 

34 

7.2 

SANDBERG  WB 

ENE 

13.4 

35++ 

N 

3 

33 

58 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

14 

5.7 

18 

NW 

15  + 

81 

62 

68 

82 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

65 

4.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

S 

9 

5.7 

30 

ENE 

24 

93 

85 

73 

88 

7 

2 

3 

1 

1 

0 

14 

- 

5.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

NW{ 

23 

5.6 

17 

SW 

2 

86  t 

6 

2 

4 

2 

0 

0 

14 

36 

SAN  JOSE 

Wi 

71 

3.3 

24 

w 

24 

7912 

1 

5 

1 

2 

0 

0 

9 

52 

4.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
T   8.00  A.M. 
0  5i00  P.M. 

WNW 

16 

4.7 

28++ 

SE 

16 

86 

61 

62 

87 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

4.1 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1962 


DEPTH  AND 

TIME 

Day  oi  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

6 

Q 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2 

sw 

4 

INCHES   (A)  9i00 

A.M. 

BO 

60 

60 

60 

5  9 

58 

57 

57 

57 

57 

62 

59 

58 

56 

55 

54 

60 

61 

58 

56 

54 

51 

50 

54 

50 

49 

50 

45 

45 

45 

47 

55 

0 

MAX 

78 

79 

79 

79 

77 

79 

78 

78 

78 

76 

78 

77 

77 

76 

75 

73 

66 

66 

72 

71 

71 

70 

68 

66 

63 

61 

61 

64 

64 

62 

62 

71 

8 
8 

MIN 

60 

60 

60 

5  ! 

58 

57 

56 

56 

57 

57 

58 

57 

56 

55 

54 

54 

60 

57 

55 

53 

51 

50 

50 

51 

50 

49 

45 

45 

45 

45 

47 

53 

8 

I NCHES  9,00 

A.M. 

67 

67 

66 

66 

6  6 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

64 

63 

64 

64 

63 

63 

62 

61 

60 

60 

59 

57 

57 

55 

55 

55 

55 

62 

5 

MAX 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

66 

67 

67 

66 

66 

65 

63 

61 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

MIN 

66 

66 

66 

6  5 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

63 

63 

62 

61 

61 

60 

59 

57 

56 

54 

54 

54 

55 

55 

61 

8 

12 

INCHES  9i00 

A.M. 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

66 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

66 

0 

20 

INCHES  9:00 

A.M. 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

64 

64 

63 

6  3 

68 

8 

39 

INCHES  9*00 

A.M. 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

7* 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

73 

2 

79 

INCHES  9t00 

A.M. 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

8 

DAVIS  1 

WSW 

4 

INCHES  (E) 

MAX 

48 

52 

51 

54 

52 

51 

53 

52 

54 

50 

49 

50 

49 

51 

55 

54 

54 

53 

55 

51 

50 

49 

48 

48 

43 

42 

39 

39 

39 

39 

39 

48 

8 

MIN 

45 

46 

50 

46 

47 

48 

47 

45 

46 

45 

45 

46 

49 

51 

53 

52 

52 

46 

46 

47 

47 

46 

42 

37 

34 

33 

33 

33 

32 

36 

44 

3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 

12 

INCHES  (C) 

MAX 

52 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

48 

49 

49 

48 

48 

50 

50 

50 

50 

49 

48 

47 

45 

44 

44 

44 

49 

2 

MIN 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

47 

46 

47 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

46 

44 

42 

42 

41 

42 

46 

9 

STATION  2 

18 

INCHES  (D) 

MAX 

54 

54 

57 

59 

60 

59 

57 

6  6 

56 

55 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

52 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

53 

5 

MIN 

54 

53 

54 

57 

59 

57 

56 

56 

55 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

52 

e 

(A)  HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND ,    EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING 
AT   9,00   A.M.      READINGS   AT   9,00   A.M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 

(B)  SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 
<C>      RAMONA  SANDY   LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

<D)     RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE.   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH 
DEPTH  FROM  e  AM  DEC.   3  TO  8  AM  DEC.   5  (48   HOURS).  DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MAN2AN I TA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

.5 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  SHASTA  SKT  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

30 

17. C 
40 

20. C 
52 

48 

44 

40 

36 

33 

30 

28 

27 

26 

1.0 
25 

.5 
24 

5.0 
24 

12  D 
32 

6.5 

36 

1.0 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

1.0 
34 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

T 
11 

.8 
8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

.7 
4 

4.5 
8 

1.1 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 
4 

1.0 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

.5 
1 

.5 
1 

5.0 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

o  .1 

>  3 

<  5 

Average 
Minimum 

1 
> 
< 

From  Normal 

S 
x 

a 

1 

| 

D 

a 

s 

o 
a 

No.  of  Days 

1 
*- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

a 

o 

* 

s 

0 

6 

o 

s 

Q 

.10  or  More  j 

1.00  or  More 

8 ; 
s  i 

. 

°  2 

"  4 

s  | 

oi 

MAY  1962 

WILLIAMS 

79.2 

64.5 

92 

8 

40 

1 

62 

2 

0 

0 

0 

.30 

.  30 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

JUNE  1962 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

79.6 

53.1 

66.4 

-   1  .2 

95 

26 

47 

17  + 

53 

0 

.10 

.03 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

81.1 

52.2 

66.7 

98 

21  + 

42 

14+ 

81 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

77.2 

56.3 

66.8 

90 

26  + 

51 

15 

45 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

80  .  1M 

51. 6M 

65. 9M 

0.6 

96 

20+ 

45 

4 

31 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TERMO 

M 

M 

87 

2  9+ 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VAC AV I LLE 

90.5 

53.6 

72.1 

1  .2 

105 

20+ 

45 

4 

6 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

91.0 

56.7 

73.9 

103 

2  2+ 

50 

15  + 

3 

19 

0 

0 

0 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULY  1962 

MECCA  3  SF 

103. 1M 

72. 4M 

87. 8M 

110 

12 

60 

1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

83.0 

70.8 

91 

7 

53 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

0 

TERMO 

85  .  1M 

41.  1M 

63. 1M 

92 

26  + 

32 

1  5 

86 

7 

0 

1 

0 

.03 

.03 

1  8 

0 

0 

0 

WILL IAMS 

96.9 

77.4 

103 

24+ 

52 

13+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

0 

0 

AUGUST  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

89. 9M 

52. 4M 

71. 2M 

99 

26 

47 

31  + 

0 

.0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

79.3 

38.5 

58.9 

91 

1  5 

27 

29 

182 

1 

0 

3 

0 

.37 

.37 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

98  .  1M 

60. 1M 

79. 1M 

105 

1 5+ 

53 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TERMO 

82.8 

38.4 

60.6 

95 

15 

30 

30 

139 

5 

0 

3 

0 

.25 

.25 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLIAMS 

92.6 

53.9 

73.3 

100 

26+ 

51 

31+ 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

M 

M 

M 

98 

18+ 

40 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

CUYAMA 

88.7 

47.6 

68.2 

99 

4 

39 

27 

25 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLAMIS  6  ENE 

101.3 

75.0 

88.2 

113 

17 

68 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

92.6 

51.0 

71.8 

100 

17 

49 

30+ 

6 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

OCTOBER  1962 

CUYAMA 

78.0 

40.8 

59.4 

92 

2 

33 

1 6 

1 79 

1 

0 

0 

0 

.12 

.12 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA  PH 

76.2 

47.2 

61.7 

-  1.9 

95 

1 

39 

15+ 

112 

2 

0 

0 

0 

5.99 

4.37 

2.14 

14 

.0 

0 

s 

4 

4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

78.  5M 

49.  OM 

63. 8M 

94 

1 

42 

27+ 

71 

1 

0 

0 

0 

.17 

.17 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOREST  GLEN 

66. OM 

38. OM 

52.  OM 

-  0.4 

84 

2 

29 

18+ 

395 

0 

0 

4 

0 

16.14 

12.10 

4.60 

12 

.0 

0 

8 

6 

5 

I  DP  I A 

74.4 

49.5 

62.0 

-  1.2 

90 

1 

38 

16 

134 

1 

0 

0 

0 

.60 

.07 

.48 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

93.6 

56.2 

74.9 

0.8 

108 

1 

50 

6 

0 

0 

0 

0 

.53 

.27 

.46 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

VACAVILLE 

74.2 

50.2 

62.2 

-   1  .0 

94 

1 

42 

7+ 

109 

l 

0 

0 

0 

8.18 

7.01 

4.05 

13 

.0 

0 

5 

2 

2 

YOSEMITE  NP 

73.4 

41.7 

57.6 

2.3 

87 

1 

35 

20 

231 

0 

0 

0 

0 

1.58 

-  .10 

1.49 

14 

.0 

0 

1 

1 

1 

NOVEMBER  1962 

BACKUS  RANCH 

M 

M 

M 

27 

19 

0 

0 

0 

.0 

0 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

M 

M 

M 

82 

1 

0 

0 

0 

2.61 

-  1.78 

1.18 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

GLAMIS  6  ENE 

76.6 

55.5 

66.1 

91 

3 

46 

21 

45 

l 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

70.7 

41.7 

56.2 

62 

22 

34 

16 

259 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

73.0 

39.0 

56.0 

92 

1 

28 

30+ 

274 

1 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

58.2 

42.3 

50.3 

70 

2 

31 

29 

434 

0 

0 

2 

0 

9.37 

5.82 

26 

.0 

0 

8 

4 

2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL I FORN I  A 
OELAYEO  DATA 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY   19  62 

WILLIAMS 

MAX 

78 

85 

85 

74 

? 

7  3 

70 

74 

76 

79 

78 

79 

78 

78 

8  1 

83 

76 

7  7 

75 

82 

80 

77 

76 

85 

79. 

2 

MI  N 

•. 

54 

57 

56 

55 

57 

55 

54 

5  1 

44 

43 

.47 

46 

47 

51 

51 

,8 

46 

49 

5  7' 

50 

47 

48 

..4 

47 

48 

4'. 

48 

50 

49. 

7 

JUNE  1962 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

84 

83 

73 

68 

7  1 

7  1 

7  7' 

72 

72 

7  0 

75 

74 

70 

.3  8 

59 

67 

85 

93 

9  1 

80 

88 

8'4 

90 

93 

81 

95 

87 

8  1 

84 

86 

79. 

6 

MIN 

49 

48 

8  3 

50 

47 

52 

47 

55 

56 

54 

57 

56 

5  1 

7' 5 

54 

58 

55 

57 

52 

52 

53. 

1 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

81 

83 

81 

7  0 

7'. 

8  4 

8(5 

80 

64 

74 

75 

.73 

61 

7  5 

79 

88 

4  7 

98 

98 

97 

88 

79 

84 

79 

82 

90 

81 

77 

81. 

1 

MI  N 

43 

43 

42 

43 

44 

45 

53 

72 

75 

7  1 

.8 

46 

46 

49 

5  1 

50 

34 

4  7 

47 

52. 

2 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

81 

8  1 

74 

1  5 

69 

£  7 

7  2 

7fi 

8  7 

73 

70 

61 

70 

81 

90 

8  8 

89 

84 

8  8 

87 

90 

8  8 

90 

81 

76 

81 

83 

77. 

2 

MIN 

5b 

55 

5  3 

3  3 

5  1 

53 

■.'■< 

60 

8° 

57 

58 

56 

56 

4  8 

6  2 

80 

59 

58 

57 

56 

56. 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

85 

86 

79 

8  7' 

76 

73 

71 

75 

68 

7 

76 

77 

83 

95 

96 

96 

90 

82 

76 

75 

76 

76 

86 

8.  3 

73 

77 

80. 

1 

MIN 

•t  5 

49 

50 

50 

49 

4':j 

48 

49 

5  1 

8.  1 

51 

5  1 

50 

54 

54 

59 

56 

51 

55 

53 

3  3 

54 

48 

51 

3,, 

56 

51. 

6 

TERMO 

MAX 

77 

75 

,  1 

70 

7  £ 

82 

85 

.4 1 

86 

85 

8  7 

84 

81, 

80 

82 

82 

85 

87 

82 

MI  N 

38 

35 

3  3 

40 

46 

40 

37 

42 

43 

41 

42 

41 

35 

3  3 

3  3 

34 

3  8 

37 

34 

VACAV I  LLE 

MAX 

? 4 

7  ->, 

8  I 

4  r 

95 

102 

1 0  8 

105 

104 

96 

88 

93 

9  8' 

9  1 

96 

9  1 

86 

89 

90. 

5 

MIN 

55 

56 

51 

45 

47 

49 

54 

54 

52 

50 

48 

5  2 

50 

51 

3  i 

53 

59 

64 

62 

64 

61 

53 

51 

54 

54 

54 

57 

55 

49 

53. 

6 

WILLIAMS 

MAX 

89 

87 

44 

75 

77 

82 

86 

95 

9  8 

102 

103 

103 

99 

93 

90 

95 

92 

8 

95 

94 

91. 

0 

MI  N 

50 

55 

5 

52 

50 

5  8 

68 

67 

58 

52 

5  1 

5  1 

51 

50 

51 

53 

52 

..8 

69 

67 

61 

60 

61 

59 

55 

57 

80 

54 

55 

56. 

7 

JULY  1962 

MECCA  3  SE 

MAX 

107 

107 

100 

98 

100 

100 

102 

107 

103 

10  5 

105 

110 

IC 

100 

98 

•5 

100 

100 

100 

101 

105 

103 

108 

106 

106 

104 

109 

100 

108 

103 

1 

MI  N 

7  ' 

76 

79 

74 

7  2 

7  1 

68 

7  2 

70 

69 

8.8 

70 

74 

79 

80 

8  1 

90 

75 

75 

72 

74 

72 

4 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

77 

78 

77 

75 

75 

75 

80 

81 

86 

97 

84 

83 

85 

86 

83 

84 

.8  3 

83 

82 

85 

83 

0 

MI  N 

57 

58 

59 

58 

58 

57 

57 

60 

61 

60 

'■■ 

58 

58 

59 

58 

57 

56 

8  8 

61 

53 

61 

60 

62 

59 

59 

60 

59 

57 

55 

60 

58 

5 

TERMO 

MAX 

87 

85 

75 

79 

7  6 

80 

83 

88 

89 

79 

79 

92 

92 

92 

92 

89 

8  8 

92 

90 

9  1 

85 

87 

89 

85 

1 

MIN 

35 

34 

39 

43 

37 

37 

8  8 

4  1 

36 

42 

44 

3  4 

36 

32 

41 

47 

38 

42 

42 

44 

44 

47 

56 

41 

43 

43 

49 

42 

38 

42 

41 

1 

WILLIAMS 

MAX 

9  4 

99 

9  8 

9  6 

95 

95 

4  4 

95 

94 

96 

92 

90 

95 

98 

100 

103 

101 

9  3 

93 

100 

10  1 

102 

103 

99 

97 

101 

99 

93 

95 

97 

96 

9 

MIN 

59 

58 

57 

55 

5. 

59 

52 

53 

57 

54 

59 

60 

5  7' 

60 

61 

64 

60 

57 

54 

55 

60 

61 

63 

64 

57 

61 

59 

58 

57 

57 

57 

57 

9 

AUGUST  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

95 

93 

85 

79 

82 

80 

75 

75 

80 

88 

93 

94 

9  6 

92 

86 

90 

95 

96 

97 

94 

95 

97 

99 

95 

92 

92 

85 

97 

89 

9 

MI  N 

52 

52 

52 

53 

5  i 

5  i 

60 

85 

49 

53 

32 

5  1 

47 

52 

53 

64 

61 

5  1 

52 

53 

5  i 

5  1 

5 1 

50 

49 

48 

49 

64 

48 

47 

52 

4 

DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

84 

80 

72 

62 

71 

72 

70 

70 

65 

80 

80 

84 

8  5 

86 

9  1 

86 

80 

80 

86 

85 

80 

82 

85 

85 

87 

83 

80 

79 

74 

77 

76 

79 

3 

Ml  N 

:  g 

37 

38 

48 

52 

40 

43 

40 

43 

37 

40 

37 

36 

38 

37 

45 

40 

38 

8  8 

40 

38 

37 

39 

38 

40 

38 

40 

30 

27 

33 

31 

38 

5 

INDEPENDENCE 

MAX 

105 

105 

1 0  1 

99 

100 

48 

96 

95 

97 

99 

10  1 

99 

97 

90 

98 

1 

MIN 

59 

5  7 

53 

62 

5  1 

64 

59 

5  8 

64 

66 

69 

64 

58 

58 

59 

60 

61 

59 

61 

56 

59 

56 

60 

1 

TERMO 

MAX 

67 

79 

87 

87 

"8 

90 

95 

'■"4 

84 

87 

92 

68 

4  5 

83 

9  \ 

89 

88 

83 

82 

77 

77 

83 

82 

8 

MIN 

42 

43 

4  0 

48 

42 

33 

43 

39 

44 

34 

37 

48 

3  7 

35 

4 

49 

42 

3  7 

' 

44 

40 

40 

35 

34 

5 ... 

39 

35 

32 

37 

30 

31 

38 

4 

WI LLI AMS 

MAX 

96 

97 

91 

89 

88 

85 

85 

86 

85 

86 

4.  7 

8  7 

84 

9  1 

9  7 

4 

95 

97 

99 

100 

98 

99 

97 

99 

1  0  0 

99 

98 

96 

84 

89 

92 

6 

MIN 

56 

51 

5  1 

53 

51 

5  1 

5  1 

58 

5  7 

59 

56 

55 

54 

55 

4., 

53 

3  3 

56 

55 

54 

55 

56 

53 

53 

53 

54 

55 

54 

51 

51 

51 

53 

9 

SEPTEMBER  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

94 

95 

95 

92 

i: 

98 

95 

95 

93 

86 

8  7 

8  3 

9B 

93 

7£ 

7£ 

MI  N 

CUYAMA 

MAX 

88 

7 

MI  N 

5  1 

55 

54 

46 

48 

49 

52 

44 

47 

5  1 

50 

44 

... 

46 

46 

5. 

47 

44 

40 

44 

.,3 

49 

54 

3  3 

51 

39 

47 

42 

43 

47 

.6 

GLAMIS   6  ENE 

MAX 

108 

110 

99 

102 

104 

90 

93 

95 

95 

89 

89 

90 

91 

101 

.3 

MIN 

75 

74 

78 

79 

76 

78 

71 

76 

78 

72 

76 

69 

7  1 

7  7 

75 

'0 

4.7 

80 

81 

78 

77 

74 

75 

73 

71 

73 

68 

69 

70 

75 

.  1 

WILLI AMS 

MAX 

92 

93 

94 

94 

95 

96 

4 ; 

93 

94 

4 

94 

93 

'7  4 

, 

9  6 

... 

100 

95 

4  3 

95 

94 

4 . 

92 

9  3 

9  3 

88 

82 

1 .4 

87 

90 

92 

.6 

MIN 

50 

51 

52 

50 

5  1 

50 

3  1 

51 

5  2 

52 

51 

53 

3. : 

51 

53 

5  1 

51 

50 

51 

50 

50 

51 

52 

50 

55 

50 

49 

49 

49 

5  1 

0 

OCTOBER  1962 

CUYAMA 

MAX 

85 

92 

87 

69 

68 

72 

74 

69 

72 

81 

81 

7  7 

78 

87 

75 

60 

69 

7., 

75 

78 

77 

87 

85 

82 

81 

79 

87 

88 

86 

78 

.0 

MI  N 

50 

50 

5 1 

45 

36 

36 

37 

3  8 

41 

4  1 

39 

4  8 

4  1 

4 ' 

3  7 

3  2, 

3  4 

39 

37 

38 

39 

40 

42 

41 

4  0 

.34 

41 

40 

42 

44 

40 

.8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

95 

9i 

79 

7  5 

77 

75 

78 

78 

82 

80 

73 

73 

7  0 

7  4 

67 

72 

74 

75 

7.. 

75 

79 

80 

80 

75 

68 

63 

69 

77 

79 

80 

8  1 

7  8 

.  2 

MIN 

5  1 

50 

56 

47 

43 

42 

77 

4 

4  7 

49 

55 

5 1 

3  (3 

48 

39 

40 

43 

42 

4  > 

45 

46 

49 

50 

52 

47 

60 

44 

44 

47 

4  r 

47 

.2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

94 

88 

79 

7  6 

79 

79 

Bl 

85 

85 

80 

7  8 

76 

71 

72 

77 

79 

83 

83 

85 

79 

...'• 

63 

68 

74 

8] 

81 

e: 

78 

.  5 

MIN 

56 

59 

54 

49 

44 

4  5 

45 

49 

0 

FOREST  GLEN 

MAX 

84 

7  2 

62 

65 

7  1 

84 

L  7 

..... 

58 

55 

'.4 

'.0 

4'- 

44 

44 

.'5 

70 

..8 

70 

70 

7  0 

70 

70 

7C 

7C 

71 

69 

7£ 

66 

.0 

MI  N 

4  1 

4  1 

41 

7.9 

,5 

3  6 

38 

3  8. 

4  8 

4  7 

45 

4  - 

38 

.0 

HARRISON  GULCH  RS 

MAX 

80 

83 

75 

66 

65 

7  3 

.3  7 

59 

7  0 

58 

3  8 

71 

48 

52 

80 

65 

72 

78 

75 

71 

75 

80 

78 

72 

66 

72 

77 

7f 

71 

a: 

MIN 

42 

44 

42 

36 

38 

36 

IDRIA 

MAX 

9  Q 

84 

80 

68 

72 

74 

7  1 

7  5 

81 

78 

75 

61 

5  8. 

3  8 

6  1 

1  4 

68 

73 

7  4 

77 

78 

83 

84 

76 

71 

84 

72 

8  3 

84 

8; 

8C 

7  4 

.4 

MI  N 

6 1 

60 

4  5 

43 

4  | 

4  7 

49 

.  5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

I  D  4 

100 

100 

8  5 

84 

1 

95 

93 

93 

91 

'  4 

4  1 

89 

82 

86 

79 

7  8 

90 

94 

93 

96 

4. 

4  6 

99 

102 

100 

99 

100 

98 

93 

.  6 

MI  N 

55 

52 

62 

5  8 

55 

56 

57 

56 

53 

62 

62 

se 

56 

.2 

VACAV I LLE 

MAX 

94 

79 

77 

7  9 

80 

7  6. 

80 

4i 

7  7 

69 

68 

...0 

69 

7  1 

7  2 

79 

81 

75 

74 

78 

843 

74 

65 

1  [ 

.72 

62 

8  7 

69 

79 

82 

74 

.  2 

MI  N 

54 

52 

49 

49 

42 

80 

43 

45 

45 

47 

51 

48 

47 

53 

34 

45 

44 

46 

4, 

50 

.2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

87 

82 

71 

59 

68 

7" 

7' 

76 

7  7 

7  4 

69 

'8, 

67 

..5 

60 

1.3 

7  1 

69 

70 

72 

75 

80 

77 

75 

75 

77 

77 

78 

79 

78 

82 

73 

,  4 

NOVEMBER  1962 

MIN 

5  0 

52 

41 

38 

8 

35 

36 

38 

4  1 

40 

41 

43 

47 

39 

4 : 

42 

42 

41 

.7 

BACKUS  RANCH 

MAX 

4  8 

59 

58 

61 

73 

78 

80 

65 

.7'.. 

7C 

75 

66 

..4 

5t 

65 

MIN 

31 

DOBBINS  COLGATE  FORE8AY 

MAX 

82 

74 

80 

74 

7  7 

7  5 

55 

67 

72 

,.4 

..15 

64 

1.3 

57 

67 

..3 

59 

54 

60 

MIN 

49 

50 

46 

42 

4  3 

m:, 

46 

46 

..4 

4  1 

48 

38 

417' 

35 

34 

37 

50 

37 

GLAMIS   6  ENE 

MAX 

85 

8  3 

91 

8  7 

84 

86 

8  4 

81 

82 

7  7 

78 

80 

74 

7  5 

69 

1  9 

65 

69 

.  4 

74 

79 

76 

75 

70 

74 

74 

74 

7  1 

717 

69 

7  8 

.6 

Ml  N 

67 

63 

63 

6  1 

58 

61 

5  8 

55 

5  4 

54 

57 

59 

54 

55 

53 

4  4 

55 

57 

44 

55 

46 

49 

52 

59 

3  8 

58 

50 

50 

48 

47 

55 

.5 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

MAX 

60 

62 

60 

56 

'., 

54 

48 

50 

50 

58 

56 

58 

52 

50 

54 

52 

54 

4C 

50 

MI  N 

40 

38 

32 

34 

4'. 

'■8 

38 

37 

38 

38 

40 

48 

40 

30 

42 

40 

'.3 

26 

38 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

7  4 

8  1 

73 

71 

7  7 

77 

64 

75 

65 

80 

74 

'  7 

68 

70 

64 

64 

67 

74 

76 

82 

70 

67 

66 

71 

64 

64 

57 

73 

70 

.7 

MIN 

• 

5  1 

54 

53 

48 

41 

4  1 

4(3 

41 

41 

44 

'4 

40 

41 

34 

38 

46 

37 

37 

40 

35 

47 

48 

37 

37 

43 

41 

42 

35 

41 

.7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued 


Station 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

MAX 
MI  N 

92 
44 

89 
54 

79 
44 

82 
42 

BO 
40 

81 
38 

85 
40 

83 
41 

76 
40 

79 
43 

81 
41 

78 
41 

66 
43 

66 
45 

66 
36 

61 
37 

59 
33 

66 
36 

73 
35 

76 

36 

76 
43 

73 
36 

64 
39 

62 
40 

70 
35 

69 
35 

66 
43 

58 
31 

55 
28 

67 
28 

73.0 
39.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MI  N 

69 
47 

70 
46 

67 
46 

67 
48 

i:,r, 

49 

61 
42 

61 

40 

61 
40 

61 
43 

58 
44 

58 
45 

59 
53 

57 
41 

54 

39 

54 
38 

52 
41 

53 
40 

55 
40 

5  1 
42 

58 
40 

59 
40 

60 
45 

55 
44 

54 
45 

58 
44 

58 
46 

57 
42 

50 
3  (.. 

48 
31 

48 
32 

58.2 
42.3 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


stanoil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

NOVEMBER  1962 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WI  ND 

.21 
.47 

.22 
.  80 

.08 
.41 

.  10 
.03 

.  11 
.01 

.  14 
.  00 

.  12 

.07 

.  10 

.02 

.05 
.00 

.08 
.00 

.23 
.05 

.  19 
.01 

.  12 
.29 

.  IE 
.25 

.  15 
.  12 

November  1961 
February  1962 

May  1962 
June  1962 
July  1962 

November  1962 


Daily  Precipitation 
Daily  Precipitation 

Daily  Precipitation 
Evaporation  and  Wind 
Daily  Precipitation 

Supplemental  Data  Table 


CORRECTED  DATA 

Ventura 
Santa  Paula 

Piedra 

Trinity  Dam  Vista  Point 
Auburn 

San  Francisco  FOB 


Values  on  20th  should  be  2.  18  and  monthly  total  3.  75. 
Accumulated  precipitation  on  10th  should  be  9.05  and 
monthly  total  18.  10. 

Precipitation  (.  30)  on  13th  should  be  on  12th. 
Values  on  30th  should  be  .  36  and  monthly  total  9.  68. 
Values  on  10th  should  be  .  02,  monthly  total  .  02  and 
departure  +.  02. 

Prevailing  wind  direction,  W,  47  percent  of  time; 
relative  humidity  84  percent  at  8  a.  m. 


See  reference  notes  (ollowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


BOULEVARD 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
WILLIAMS 

JUNE    19  62 

BOULEVARD 

BRADFORD  RANCH 

BRANS COMB  2  NW 

CL AREMONT  POMONA  COL 

GUERNEVI LLE 

MORGAN  HILL  2  E 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

NAPA 

NORTH  HOLLYWOOD 

OAK VI LLE    1  WNW 

SALINAS  DAM 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SH I NGLETOWN  2  E 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
TERMO 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 
VACAVI LLE 
WHITE  ROCK 
WILLIAMS 

JULY   19  62 

BOULEVARD 

CALAVERAS  RESERVOIR 

FORT  DICK    1  NNE 

GASQUET  RANGER  STATION 

LOYAL  TON 

MECCA  3  SE 

MORGAN  HILL  2  E 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NORTH  HOLLYWOOD 

OAKVILLE    1  WNW 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

TERMO 

UK  1  AH  4  WSW 
WILLIAMS 

AUGUST  1962 

ABBOTT  MINE 
BOULEVARD 
BREA  CITY 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
CAMPTONVI LLE  RANGER  STA 
CLE ARLAKE  HIGHLANDS 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
FORT  DICK    1  NNE 
GARBERVI LLE 
HOBERGS 

HOP LAND  LARGO  STATION 

INDEPENDENCE 

LEESVI LLE  KEEGAN  RANCH 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOY ALTON 

MATHER 

PASKENTA  RANGER  STATION 

PLYMOUTH 

SHI NGLETOWN  2  E 

STIRLING  CITY  RS 

TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 
UPPER  LAKE  7  W 
WILLIAMS 

SEPTEMBER  1962 

CHI TTENDEN  PASS 
CLE ARLAKE  HIGHLANDS 
CUYAMA 

FORESTH I LL   RANGER  STATION 

GARDEN  VALLEY  2  S 

GLAMIS  6  ENE 

HOBERGS 

LOS  ALAMOS 

PLYMOUTH 

SAINT  JOHN 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SHI NGLETOWN  2  E 
STIRLING  CITY  RS 
UPPER  LAKE  7  W 
WHITE  ROCK 
WILLIAMS 

OCTOBER  1962 

BEALE  AFB 
CUYAMA 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FOREST  GLEN 
HARRISON  GULCH  RS 
HOPLAND  LARGO  STATION 
IDRI  A 

MENDOTA  DAM 
MO J AVE 

NEWBURY  PARK  4  SW 
ONO 

PALM  SPRINGS 
PAYNES  CREEK 
PLYMOUTH 
50MIS  3  NW 
SPRINGVILLE  7  ENE 
UPPER  LAKE  7  W 
VACAVI LLE 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

NOVEMBER  1962 

BACKUS  RANCH 
COLBYS  FC  53  D 
DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
FULLERTON  ARROUE5  RANCH 
GLAMIS  6  ENE 
IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
OAKVILLE    1  WNW 
PINNACLES  NATIONAL  MON 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAN  D I  MAS  FIRE  WRD  FC95 
SAN  EM1GDIO  RANCH 
SNOW  CREEK  UPPER 
UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 
WHITE  ROCK 


T     i  ., 


15 


16 


17 


.91 

3.4: 

.5! 
5.8i 


See  reference  notes  following  Station  Indez. 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


002*  SAN  BERDINO 
0029  MODOC 
O06*  CONTRA  COST* 
0088  HUMBOLDT 
0115  LOS  ANGELES 
D136  [SAN  DJ  EGO 


ABBOTT  MINE  3006  LAKE 

ACTON  ESCONDI0O  FC261BEO01*  LOS  ANGELES 
ADELANTO 
AD1 N  RANGER 
ALAMO  1  N 
ALDERPOI NT 

AL1S0  CN  OAT  MT  FC  446 
ALPINE 
ALT AOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION  0161  MOOOC 

AMBOV  0176  (SAN  BERDINO 

ANGIOLA  p20*  TULARE 
ANGWIN  PAC  UNION  COL       0212  NAPA 
ANT10CM  F 1 BRE  BOARD  MILL0227  CONTRA  COSTA 

ANT | OCH  PUMPING  PLANT    3C232  CONTRA  COSTA 

ANZA  0235  PIVERS1DE 

APACHE  CAMP  (0239  VENTURA 

APPLE   VALLEY  02**  SAN   BE PD  I  NO 

ARROYO  GRANDE  0320  SN  LUIS  OBPO 

ARROYO  SECO  0322  MON I  £  R  E  Y 


ARROYO  SECO  RS  FC  506  ■ 

ASH  MOUNT  A  I N 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL  ccc  camp 

AUBERR Y 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK   FC  1*3 
BACKUS  RANCH 

BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELD  MB  AIRPORT 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNES  ON  PARK. 
BARRETT  DAM 


30327  LOS  ANGELES 
(03*3  pULARC 
0355  GRANGE 
0372  NAPA 
iC 37*  TULARE 
[0379  ifRESNO 
|0383  (PLACER 
|039S  LOS  ANGELES 
0*10  LOS  ANGELES 
0MB  KERN 


0*25  MARIPOSA 
0*36  SAN  8ERDIN0 
0*37  SAN  BERDINO 

0**9  FRESNO 
0*66  TEHAMA 
OS09  ORANGE 
051*  SAN  OIEGO 
0519  SAN  BERDINO 


053*  FRESNO 
Q5*3  SNTA  BARBARA 
058*  YUBA 
0596  ITULARE 
0606  RIVERSIDE 


BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BEALE  AF8 
BEAR TRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BE  A JMONT  PUMPING  PLANT  O607  RIVERSIDE 
BEAUMONT   1   E  0609  RIVERSIDE 

BEEHIVE  MEADOW  0617  TUOLUMNE 

BEL  AIR  FC    10  0619  LOS  ANGELES 

BEN  LOMONO  |067*  SANTA  CRUZ 


0693  ALAMEDA 
I  BERRYESSA  LAKE  0705  NAPA 

BESrfICK  7  S  |0715  SISKIYOU 

BIEBER  0731  LASSEN 

BIG  BAR  RANGER  STATION  0736  TRINITY 
BIG  BEAR  LAKE  07*1  SAN  BERDINO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  ,07*2  SAN  BERDINO 

BIG  BEND  RANGER  STAT10N©7*7  PLACER 
BIG  CREEK  PH  NO  1  !0755  FRESNO 

BIG  DALTON  DAM  FC2236-E-0756  *-0S  ANGELES 


BIG  PINE  CREEK  j0767 
!  BIG  PINES  PARK  FC  B3B  0779 
.  BIG  SUR  STATE  PARK  j0790 
|  BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6D-B079B 

BIRMINGHAM  GEN  hOSPJTAlJoBIB 
j  BISHOP  CREEK    INTAKE  2  10819 

BISHOP  PASS  SNOW  C0URSE)0B21 
I  BISHOP  W6  AIRPORT  1o822 

BISHOP  UNION  CARBIDE  |082* 
|  BLACK  MOUNTAIN  2  SW  0650 

|  BLACKS  MOUNTAIN  |oB67 
BLUE  CANYON  -B  AIRPORT  OB97 
BLUE  CREEK  MTN  LO  O900 
BLUE  LAKE  REOWOOD  CREEKO903 
BLYThE  092* 
BLYThE  7  W  0925 
BLYThE  FAA  AIRPORT  0927 
BOCA  0931 
BON  I T A  0968 
BOONVILLE  HWY  MNTNC  STAJ09T3 


BORON 

BORREGO  DESERI  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NN 
BOULDER  CREEK 

LUCATELL1  RANCH 
8OULEVAR0 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  OAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 


.INTO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

INYO 
FRESNO 

INYO 

INYO 

SANTA  CLARA 


1U0S 
1009 
1013 
1018 
1031 
103* 

10*6 
10*8 
10SC 
1056 
105  ^ 
(1060 


BRANSLOMB    2  NW 
BRADLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BRE A  DAM 
BRENtwOOO  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
3R 10GE V I LLE   *  NNw 
BROCKWAY  SUMMIT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA  11130 
BRUSHY  SPR&S  GUARD  STA  1133 
BRYSON  1142 
BUCKHOfiN  11*9 

bucks  creek  ph  1159 
bucks  lake  1161 
3uena  vista  1170 
bull ards  bar  Pwr  house  iibo 
8urbank  f|r£  dep  fc226bu192 


1112 


TOLO 
8UTTE 
PLACER 


Shasta 

PLUMAS 
PLUMAS 
SAN  BEN  I  TO 
TUBA 

LOS  ANGELES 


BUR8ANK  W8  AIRPORT 
BURL  I NGAME 
BURNEY 

burnt  ranch  1  s 
burton  ranch 
butte  lake 
8jtt0nwill0w 

CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUME 
CACHUMA  OAM 

CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEKICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOI   SPRGS  R! 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STAT  I  Of 

CAMP  ANGELUS 

CAMPQ 


SAN  BERDINO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

ALAMEDA 

IMPERIAL 

NAPA 

(SI  SKI  YOU 

BERDINO 
DIEGO 


ASSEN 
(PLACER 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
MENDUC 1  NO 

KERN 


SAN  I  A  CRUZ 
LOS  ANGELES 


MENDOCINO 
IMPERIAL 
IS!  SKI  YOU 
ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 
MONO 

HUMBOLDT 


1119*  lLOS  i 
1206  SAN  MATEO 
121*  [SHASTA 

|1215  TRINITY 
il216  CONTRA  COSTA 
1237  LASSEN 
12**  KERN 
1250  (RIVERSIDE 
11252  iSAN  OIEGO 
1253  SNTA  BARBARA 


CAMP  PARDEE  il*28  (CALAVERAS 

CAMP  PIONEER  SKI    SHLTERU*33  IsiERRA 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO       1***  SN  LUIS  08 PO 
CAMPTONv  I  LLE  RANGER  STAU*62  |*UBA 
CANBY  11  SW  |l*75  MODOC 

canby  Range R  station 
CANOGA  PARK  PIERCE  COI 
CANTIL 
CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 


DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

 1 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP 

3 

& 

O  i 

23 

39  02 

122  26 

1965 

3P 

A  ALLEN  FECHT 

29 

3*  30 

118  17 

2920 

5P 

C 

FRANK   J  CUZZILLO 

MRS  CORA  C  OLSEN 

c 

RUBIO  CANON   LtW  ASN 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

3*  3* 

115  45 

635 

c 

STATE  01V  OF  HWYS 

9 

35  59 

119  29 

205 

5F 

ll 

F1BREB0  PRODUCTS  CORP 

11 

< 

ll 

c 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

13 

3*  13 

IIS  10 

1220 

5f 

U  S  FOREST  SERVICE 

* 

36  29 

118  50 

1706 

8A 

it 

US   NA[    PARK  SERVICE 

26 

33  55 

1  7 

c 

s 

Corps  of  engineers 

5F 

5F 

•i 

26 

5P 

J 

36  36 

119  01 

303C 

c 

MRS  LUCILLE    E  WEODLE 

1* 

37  *0 

119  *0 

730C 

c 

•  -% 

C  J 

U  5  WEATHER  BUREAU 

c 

s 

33 
19 

u       L  W 

1 1 

3b  49 

lie  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3C 

3*  55 

119  55 

5165 

U  S  AIR  FORCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

|C 

26 

7A 

BEAUMONT    ]RR|G  DIST 

U  S  WB  OBSERVER 

MRS  NELSON  T  SHAW 

_ 

37  52 

122  15 

299 

BP 

MID 

C 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

36  33 

122  .14 

*80 

10A 

10A 

1 

1  2 

122  14 

*0  *5 

BA 

C  H 

6A 

5P 

SP 

19 

118  28 

1000C 

DEPT   HATER  RESOURCES 

6 

3*  2  3 

117  41 

5P 

c 

STATE  PARK  SERVICE 

P 

i  1 

3*  11 

118  30 

722 

c 

:9 

37  15 

118  35 

8154 

MIC 

CALIF   ELEC  POWER  CO 

: 

UNION  CARblDE  CO 

9J 

'". 

21 

40  46 

121  12 

7200 

U    S   WEATHER  BUREAU 

39  IT 

120  *2 

5280 

M10 

MIC 

.  HJ 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 

9A 

W   FRANK  >WQP| 

*P 

4F 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MID 

MIC 

r 

FED   AVIATION  AGENCY 

5532 

8A 

BA 

I 

STATE  OIV  OF  HMYS 

35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  F 1  RE  DEPT 

33  lb 

lib  25 

7*5 

8A 

CAL  Olv  BEACH  ♦  PKS 

33  17 

625 

8* 

2175 

c 

VINCENT    0  L0CATELL1 

6 

9A 

MIC 

L  A  WTR  *  PwR  OEPT 

1 

5P  5P 

c 

NEVADA   1RRIG  OIST 

8* 

STATE  D1V  OF  FSTRY 

39  *1 

123  *0 

1480 

ai 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

32  57 

115  33 

100 

8A 

6* 

<* 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

i; 

*1  3* 

122  08 

s 

J    S   WE A I HER  BUREAU 

26 

33  55 

117  5* 

8< 

CORPS  OF  ENGINEERS 

\1 

37  53 

121  *7 

li 

VERNON  R  CAKEBREAD 

J8 

36  15 

119  1* 

6*70 

18 

36  16 

119  17 

6550 

8A 

J6 

39  16 

120  0* 

7200 

3 

s 

rnOB^   nF  ENGINEERS 

Z' 

350 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

39  *1 

121  20 

8A 

2* 

35  *8 

121  05 

925 

c 

ERNE  ST  A  WEFERLING 

21 

to  11 

121  51 

a 

ll  !b 

121  20 

21 

e 

»  b" 

121  12 

5200 

c 

ELMER  L  CRITTENDEN 

ZC 

36  *6 

121  11 

c 

39  25 

121  09 

8 

P  6  *    E  COMPANY 

I! 

34  11 

Sf 

118  22 

699 

Mil 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

37  35 

122  21 

1< 

41 

4f 

CITY    OF    BURL  I NGAME 

21 

40  53 

121  *0 

3127 

U 

6/ 

35 

*o  *e 

123  26 

2150 

it 

37  52 

tt 

MRS  MAR  STIRTON 

23 

121  16 

S 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  P>i 

1C 

35  2* 

119  28 

268 

it 

8/ 

BUENA  VISTA  w  S  DIST 

33  55 

116  *7 

1815 

5( 

JAMES   A  WAKELANO 

33 

32  *0 

117  14 

*1C 

it 

US  NAT   PARK  SERVICE 

3i 

3*  35 

119  59 

01 

it 

8 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

34  23 

117  3* 

4790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

38  17 

120  19 

*b96 

6/ 

it 

}• 

38  12 

120  22 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  29 

121  *9 

805 

It 

32  41 

115  26 

12 

7 

c 

n 

122  35 

365 

7 

12 

41  18 

122  *8 

313* 

5f 

5 

2 

34  09 

116  59 

577C 

c 

STATE  Dlv  OF  HWYS 

3 

32  37 

116  28 

263C 

51 

5 

38  15 

120  51 

b5£ 

»i 

■i 

E  BAT  MUN  UTL  DIST 

39  38 

120  3* 

5565 

U  S  FOREST  SERVICE 

35  20 

120  *1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

39  27 

121  02 

276C 

8 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

Z 

121  03 

450C 

6 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

21 

41  27 

120  52 

*31< 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

1 

3*  11 

118  3* 

4 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

117  58 

20  K 

6 

6 

POSTMASTER 

*0  10 

121  05 

5 

5 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

33  55 

117  47 

162« 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COUNTY 


CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY   BULL   RUN  RANCH 


CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARV I LLE 


CENT£RV | LLE  POWER  HOUSE162*  BOTTE 


1520  (san  berdino 
1522  Plumas 
153*  monterey 
1586  mariposa 

160.  ...NOMA 

1606  &ISKIVOU 
1609  FRESNO 
161  1  MARIPOSA 


CHALLENGE  RANGER  STa 
CHATSWORTh  FC  2*  0 
CHATSWORTh  reservoir 
cherry  valley  dam 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHI0U1T0  CREEK 
CHJTTENOEN  PASS 
CHOLAME   HATCH  RANCH 


1700  I 


1653  hfUBA 

,-  »  f"0S 
1682  LOS 

1697  Tuolumne 

'LUMAS 
iUTTE 
IAOERA 
AN  BENITO 
N  LUIS  OBPO 


RANGER  STA 

CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  2300 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH  11785  |GLENN 
CLEAR  CREEK  1799  SISKIYOU 

CLEARLAKE  HIGHLANOS         1806  LAKE 
CLOVERDALE  3  SSE  1836  SONOMA 


175*  VENTURA 
1756  ISAN  DIEGO 
1773  SACRAMENTO 
1777  LOS  ANGELES 
1779  LOS  ANGELES 
178*  lYOLO 


CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEAOOWS  GS 
COAL INGA 
COAL (NGA  1  SE 
COAL INGA   1*  WNW 
COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 
C0L8YS  FC  53  D 
COLO  SPRING^  CAMP 


18*0  SONOMA 

18**  M*OERA 

18b*  (FRESNO 
11867  FRESNO 

18b9  FRESNO 
.1862  Lake 
11866  [TRINITY 

1691  BUTTE 

1896  LOS  ANGELES 

1905  MONTEREY 


CORRAL  1 TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA   TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLa 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 

CRESCENT  CITY   7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNlNC  ST 
CRESTLINE   LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMACA 

I  CUYAMA  RANCH 
CUYAMA   RANGER  STATION 
DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
0 ANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 


20*8  SANTA  CRU2 
2069  IJNYO 
2081  MENDOCINO 
208*  MENDOCINO 
2090  LOS  ANGELES 


2111  IMPERIAL 

2139  SAN  DIEGO 
21*7  DEL  NORTE 


Ei77 

221* 
2218 
222* 
2236 


DEL  NORTE 
PEL  NORTE 
iSAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


-AK£ 


2331  INYO 
2  3  3*  NEVADA 
23*6  KERN 
2362  MONTEREY 
2369  STANISLAUS 
2389  STANISLAUS 
i*02  6UTTE 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  hOU 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DENAIR 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STAT]OM2*0b 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  12*32  LOS  ANGELES 
DOBBINS  COLGATE  FORE6AYj2*56  YUBA 

OOKNER  MEMORIAL  SI  PK     2*67  NEVADA 
I  OOS  RIOS  2*90  MENDOCINO 

DOUBLEBUNK  MEADOW  2*92  TULARE 

'  DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C2*9*  LOS  ANGELES 
I  DOWN  I  EV 1  LLE  RANGER  STA  |2500  SIERRA 
DOYLE  |250*  LASSEN 

DOYLE   5  SSE  2506  LASSEN 

DRY  CANYON  RESERVOIR  2516  LOS  ANGELES 
DUDLEYS  2539  MARIPOSA 

DUNNIGAN  2568  T^OLO 


dunn  siding 
dunsmuir  ranger 
duttons  landing 
eagle  mountain 
east  park  reservoir 
east  vidette  meadow 
el  cap  i  tan  dam 
el  centro  2  ssw 
electra  power  house 
elizabeth  lake  canyon 

FC  128  B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ELSINORE  *  SSE 

ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

ET  I  WANDA 

ETNA 

EUREKA  wB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POL  ICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FEATHER  FALLS 


IQM2  5  72 
2580 
2598 


27*9 
2756 
2760 
27  7  5 
2805 
281  i 
2862 
2669 
2895 


FERNDALE  8  SSw 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

FILLMORE   1  WNW 

FINLEY    1  NNE 

FINLEY    1  SSE 

FINLEY  5  Sw 

F  IVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FJSH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  OAM 


SAN  BERDINO 
SI  SKI  YOU 
N  A  f  A 

RIVERSIDE 
)  COLUSA 
I  TULARE 
l  SAN  DIEGO 
I  IMPERIAL 

I  a^adOR 

.  LoS  ANGELES 

del  norte 
Mono 

SAN  J0A0U1N 
ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
iSAN  OIEGO 
iSAN  OIEGO 
iAN  BERDINO 
^lSKIYOU 

HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 
SOLANO 
SOLANO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
BUTTE 
TEHAMA 
MUMBOLOt 


10  ',B 
30*8 
J05<  v 
3055  L 

LAKE 
3057  LAKE 
3063  FRESNO 
3087 
1093 
ill} 


COLEMAN  FISH  HATCHERY  1907  SHASTA 
COLFAX  1912  PLACER 

'  COLGATE  POWER  HOUSE         19I6  "YUBA 

J  COLUSA  1   SSW  11946  COLUSA 

CONCORD  3  E  1962  CONTRA  COSTA 

COOL  |1985  EL  DORADO 

COPCO  NO  1   DAM  :1990  SI  SK  I  YOU 

j  CORCORAN  I RR I G  D I  STR  I  CT]20 1  2  KINGS 
CORNING  HOUGHTON  RANCH  2027  I EHAMA 

i  CORONA  2031  RIVERSIDE 


I  LSN  LUIS  OBPO 
P  pSNT A  BARBARA 
.  i AN  BERDINO 
'  SAN  BERDINO 

'  Shasta 
i  santa  cruz 

.  (YOLO 

i  Modoc 

.  MODOC 
2319  [INYO 


AMADOR 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1*251     9Aj  9, 


1*  2575 


*7b5     BA  8. 


2*00 
2500 
31B0 
3675 
3280 


1  *6 
8  11 
3  15 


16  37 

17  50 

21  12 

1551 

20  1* 

5931 

23  21 

16  3b 

620C 

16  06 

116 

20  50 

2895 

BA 

20  06 

20  05 

7Aj 

1515 

*P 

20  06 

3000 

6P 

21  58 

63 

16  26 

1610 

22  16 

2*20 

22  18 

20 

BA 

15  27 

973 

7A 

22  31 

1205 

8A 

18  23 

10*00 

600 

8A 

15  i* 

30 

5P 

20  *0 

715 

18  3* 

2075 

23  *3 

1711 

5P 

96*5 

21  11 

91 

128! 

17  19 

1 

17  05 

661 

64     6*  8J 


6P  bj 
6P  6P 


1385      BA      8 A 


*525 

C 

BA 

537Q 

5P 

75 

*P 

1265 

SP 

i*;  i 

8A 

22*0 

BA 

8A 

4650] 

B*l 

2170 

C 

27*9 

'c 

1975 

c 

1922 

MID 

3320 

51     84     8A  8ACG 


1125 

12*  5P> 
2713 


MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
JS   NAT    PARK  SERVICE 
CEDAR  POINI  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 

P  C  ♦  E  COMPANY 
u  S  FOREST  SERVICE 

LONNIE    BAT  WAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
H£TCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HA SK I N 
C  HATCH 


U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN    SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOORJDGE 
C  F  ELDER 
F  P  8RACKEIT  OBSY 
■  AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 
JOHN   R   J AMD ■ NE 
C    IVAN  GLENOINNING 
JOHN  R  BYRD 

FRANK  S  ORNBAUN 
j  U  S  FOREST  SERVICE 
COAL  I NGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  CUMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
HAMILTON  MESS 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ROBERT  L  CHANDLER 
,  U  S  FOREST 


U  5  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
|  P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  8  ThRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  A  REED 
CORONA  FIRE  OEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
i  DEPT   WATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM   t>  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORI TZ 
C*M  SUGAR  REFINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS   NANCY    M  INGRAM 
MRS  M   V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FEO   AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UN  I  VERS  I  IV  OF  CAL IF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 

US  NAT  PARK  SERVICE 

i       DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
w  F  MOORE 

i       P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 

CALIF  OIV  BEACH  *  PKS 
FRANK   L  WHITE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK   M  ROWLAND 
L  A  wTR  ♦  PwR  OEPT 
W  0  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  G  HUNT 

EARL  K  WOBSER 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
3  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  OIEGO  WATER  OEPI 
1  EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 

j  E  E  STUDLEY 

I  CALIF  OEPI  OF  AGR 
1  CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER    F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  C  8UCHNER 

JUS  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  OIST 

I  CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
1.  A  WTR  +  PwR  DEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JOE  WHEELER  JR 

I  MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 

WENT WORTH  LYNCH 

U  S  FOREST  SERVICE 
!  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
JAMES    T  MElVIN 
ALBERT  E  MOORmEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
1  RAYMOND    THOMAS  RANCH 
CAL   OEPT    FISH   *  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
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STATION  INDEX 


Olnl  ivii 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 

< 
> 

Ej 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

> 
U 

SPECIAL 

FONTANA  5  N 

3116 

5 AN  BERDINO 

34 

11 

117  27 

bf 

ROLAND  W  GETCHELL  

FONT  A  NA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

2' 

34 

05 

117  30 

1091 

e! 

4f 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

TRINITY 

2  34' 

8J 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FQRESTH1LL   RANGER  STA 

>LACER 

39 

320C 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

S  1  SK I  YOU 

1  i 

41 

127C 

MRS  MARJURIE   A  GEORGE 

FORT  8 1  DWELL 

■10DOC 

If 

41 

51 

4496 

5P 

51 

L  J  FEE 

FORT  6RAGG 

MENDOCINO 

n 

39 

ac 

C 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MENDOCINO 

n 

39 

in 

HI 

U  S  W6  OBSERVER 

FORT  DICK  I  NNE 

DEL  NORTE 

n 

'.1 

b; 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FORT   JONES  6  ESE 

SISKIYOU 

i  i 

CARL  C  CRAMER 

FORT   JONES  RANGER  STA 

3102 

S  I  SK I  YOU 

41 

36 

122  51 

2116 

4F 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

SONOMA 

V 

30 

51 

123  15 

61 

bf 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNM 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

37 

03 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3  .■  <.  2 

SHASTA 

23 

122  38 

HOC 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRESNO 

21 

It 

326 

Ml  C 

Mil 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FR  1  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

21 

36 

410 

8A 

8J 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  AflROUES  RANCH 

ORANGE 

33 

54 

117  55 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  CAM 

ORANGE 

26 

54 

117  53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

ORANGE 

26 

33 

53 

117  55 

33C 

5t 

FULL ER TON  MUN  W  DEPT 

GARBERVILLE 

HUMBOLDT 

123  48 

MRS  N  E  PANCOAST 

3338 

1 

50 

120  51 

1940 

It 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

)EL  NORTE 

17  41 

384 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MONO 

45 

119  08 

8970 

MIC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

EL  DORADO 

: 

3B 

2701 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGEP  STA 

3384 

EL  DORADO 

38 

55 

120  48 

3001 

9A 

9, 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

SANTA  CLARA 

37 

2140 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORAPO 

: 

38 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

1391 

36 

6412 

8' 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

119  41 

1550 

6C 

SANTA  BARBARA  wTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3*.  10 

SAN  DIEGO 

3 

32 

49 

116  58 

367 

5F 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

SANTA  CLARA 

2C 

37 

QO 

121  34 

9* 

9* 

GILROT  8  NE 

3419 

2C 

37 

02 

121  26 

105( 

C 

WILLIAM   J  K1CKHAM 

OILROY  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

2C 

37 

121  20 

1350 

SETH  E  AUSER 

GLAMIS  6  ENE 

3434 

IMPERIAL 

33 

700 

6F 

&F 

DESERT  METALS  CO 

GLENOALE  STAPEN  FC  295G 

3450 

LOS  ANGELES 

i: 

34 

5  30 

5f 

Ralph  stapenhorst 

GLENDOPA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26  34 

822 

MRS  L  M  W£^T 

GLf NNVILLE 

3463 

KERN 

1' 

« 

U 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  Rs 

-•.-<: 

KERN 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

]  Q 

120  52 

3240 

4F 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BEN | TO 

2  350 

c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

52 

120  30 

7F 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

0 

119  36 

8901 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3  54a 

FRESNO 

11 

52 

11B  36 

ioooa 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

TULARE 

36 

6600 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS   LAKE    HWY   MNTC  51*3564 

S] SK| YOU 

5085 

MRS   JULIENNE    V  APPLE 

3571 

NEVADA 

l\ 

39 

2640 

OA 

61 

c 

RAYMOND  SHINE 

GRATON    1  W 

1578 

SONOMA 

21 

38 

26 

122  53 

6P 

HOME R  L  PARNELL 

GREENV1EW 

3614 

SI  SKI  YOU 

2818 

i  ^^ 

MRS    EMMA    R  PEREIRA 

PLUMAS 

3560 

0/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

EL  DORADO 

39  30 

c 

MRS  LAURA  B  CEDERLOf 

3669 

50 

120  14 

c 

OUANE    J  COX 

GPOVELAND  RANGER  STA 

3672 

'UOLUMNE 

r 

120  06 

313' 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV I LLE 

SONOMA 

38 

123  00 

it 

JOSEPH  E  8UTTNER 

HAINES  CANYON 

LOS  ANGELES 

118  16 

2450 

5F 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

3440 

51 

JAMES  P  KINDRED 

HA | WEE 

3710 

INYO 

» 

3010 

71 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

3714 

SAN  MATEO 

11 

60 

It 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

3725 

PLUMAS 

; 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734  MARIN 

38 

04 

122  31 

U  S  AJR  FORCE 

HANFQPD 

3747 

!  1 

119  40 

242 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3751 

.OS  ANGELES 

ij 

1110 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY    CAMP  RANGER  STA 

SI  SKI  YOU 

48 

123  23 

109Q 

8# 

i 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787    SNTA   8 A P8 AR A 

120  25 

320 

OLIN  LEWIS 

3791 

r. 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

NEVADA 

14 

121  16 

580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3B21 

SHASTA 

j 

48 

121  30 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHASTA 

3015 

BA 

hayfield  pumping  plant 

3855 

RIVERSIDE 

62 

1370 

84  8A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

.0 

33 

123  10 

U  S  FOREST  SERVICE 

18(  i 

ALAMEDA 

37 

39 

121  58 

93! 

c 

MRS  MARY    JO  DRENNAN 

3875 

SONOMA 

102 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

37 

1  22  52 

102 

• 

WALDO  F  IVERSON 

R I  VERS  1 OE 

1630 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

3: 

33 

2700 

8A  8A 

c 

VISTA   1RRIG  DIST 

HERNANDEZ   Z  NW 

3925 

SAN  BENITO 

U 

25 

120  55 

2160 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   T  SE 

3928 

SAN  BEN  I  TO 

I  B 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPEPIA 

3935 

SAN  BERDINO 

3195 

ROY  £  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

57 

387( 

8A 

BA 

C  H 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

NEVADA 

,, 

02 

121  06 

■ 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLANO  LAKES 

3954 

ALPINE 

\l 

8700 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

j  98  7 

SISKIYOU 

00 

122  38 

8A 

Bt 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

51 

122  43 

2960 

at 

GEORGE  G  HQBER& 

hockett  MEADOWS 

-■■I. 

TULARE 

22 

118  39 

8500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

34 

13 

UB  02 

2650 

5F 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLI ST£R 

SAN  BENITO 

20 

51 

121  24 

285 

5F 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

|| 

51 

121  24 

284 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

H0LL1STER  10  ENE 

4035 

SAN   SEN  I  TO 

4 

121  14 

2578 

c 

MRS  EDA  C  HUB6ELL 

HONEYOEW  2  WSW 

4074  HUMBOLDT 

17 

124  09 

375 

Bt 

MRS  ANNE   M  ADAMS 

HOOPA 

.  i  ■  a . 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123  40 

BA 

8/ 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

35 

41 

315 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

23 

39 

123  00 

2510 

c 

mrs  Christ ine  m  huff 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

1END0C I  NO 

22 

39 

01 

123  07 

5  50 

81 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

•  120 

TULARE 

36 

11 

118  37 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPU 

30 

35 

07 

120  24 

780 

c 

KENNETH  RODR IGUES 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148  jTUOLUMNE 

C  6 

7800 

HETCH  HETCHY   WlR  SUP 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 

TEHAMA 

23 

40 

122  33 

5F 

MPS  IRENE  GRAVES 

HJNTERS  DAM 

SH 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120  22 

322( 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

FRESNO 

27 

37 

7020 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY    CREEK  PARK 

4181 

RIVERSIDE 

33 

41 

116  41 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

4191 

TRINITY 

35 

3  7 

123  27 

126( 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123  46 

1250 

5F 

STATE  DIV  OF  HWYS 

1DRIA 

4204 

SAN  BEN | TO 

27 

36 

2650 

4F 

NEW  1DRIA  MINE  +  CHEM 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33 

5397 

51 

5F 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL   F A A  AP 

4223  IMPERIAL 

IMPERIAL    IfiRJG  DIST 

i ;  i  - 

IMPERIAL 

50 

-55 

Ml 

Mil 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

19 

36 

3950 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

19 

36 

9175 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

.259 

f  I VERSIDE 

33 

U 

BA  8A 

■r 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

I NYOKERN 

4278  KERN 

35 

39 

117  49 

SP 

5F 

K£RN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMI I AGE 

42  BC 

KERN 

35 

117  41 

222( 

MIC 

U  S  N  0  T  S 

IONE 

4283 

AMADOR 

1( 

38 

20 

280 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

34 

92; 

7* 

7A 

c 

METRO  WATER  OIST 

JESS  VALLEY 

4374 

"■.ODOC 

21 

16 

530C 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

468a 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

,40 

'AN  BERDINO 

.". 

275! 

5P 

GEORGE  W  MULL 

JULIAN 

33 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

4418  SAN  OIEGO 

33 

33 

365( 

7P 

7P 

Charles  vilinek 

JUNCAL  DAM 

4422  .SNTA  BARBARA 

34 

206C 

6P 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

:; 

37 

18 

119  06 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

•467 

SAN  BERDINO 

34 

10 

116  32 

432! 

BA 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

44  8C 

SONOMA 

38 

40 

122  40 

MRS  RUTH  F  RUB1NOW 

KEL  SEYV I LLE 

.48  6 

LAKE 

23 

38 

59 

122  50 

1  38! 

9A 

CO  FARM  *  HOME  ADV 

kentf i eld 

4500 

1AR  1  N 

n 

57 

122  33 

9A 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KERLINGER 

4508  SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121  26 

17; 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN   RIVER    INTAKE   NO  3 

4518  [Tulare 

10 

57 

3650 

7A 

MRS  LILA  L0FBER& 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

45:0 

KERN 

IB 

118  47 

970 

5f 

5F 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

35 

118  26 

270: 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

KINGS 

11 

119  50 

31( 

BA 

BA 

8A 

STANDARD  OIL    CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

36 

120  05 

50C 

6P 

6P 

P  G  +  £  COMPANY 

K  I  L ARC  POWER  HOUSE 

Shasta 

2: 

41 

121  52 

264C 

P  G  +  £  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

36 

1  2 

121  08 

32C 

5P 

5P 

c 

STATE  DIv  OF  FSTRY 

KLAMATH 

DEL  NORTE 

12 

41 

124  02 

25 

5P 

MIC 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4587  HUMBOLDT 

40 

1  9 

123  54 

2  356 

c 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

STANISLAUS 

37 

120  39 

31! 

BA 

SA 

Bt 

RAYMOND  W1LLMS 

KOfiBEL 

HUMBOLOT 

17 

52 

123  57 

14! 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBJRZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

1 

30 

120  09 

575C 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

34 

14 

UB  15 

156! 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

55 

122  06 

ROSS  R  SANBORN 

STATION 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAME  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SA8RINA 

LAKE  SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULD1NG 
j  LAKE    SPAULOING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 

lancaster 
'  la  panza  Ranch 

|  LA  PORTE 
I  LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 
1  LECHUZ A  PATROL 

STAT  ION  FC   352  8 

LEE  SV I LLE  KEEGAN  RANCH 
1  LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 


L 1  LE    LAST    CHANCE  VALLEVj4977 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
L I VERMORE  2  SSW 
LLANO   5HAWNEE   HILLS  RCI 
LOCkwOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LOD1 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 


COUNTY 


ORANGE 

DRANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

.AKE 

LAKE 

INYO 


SHASTA 
4711  SAN  DIEGO 

4713  NEVADA 

4714  NEVADA 
4726  jS AN  DIEGO 
4735  [SAN  DIEGO 

OS  ANGELES 
4767  (SN  LUIS  OBPO 
4773  PLUMAS 
iUTTE 


KERN 

4B67  LOS  ANGELES 
48B0  COLUSA 

4BB4  Merced 

DORADO 
4890  |TULARE 
ULARE 


'LUMAS 
4986  |L0S  ANGELES 
ASSEN 

*997  ll 


5017  ^ONTEREY 
5023 

5032  |SAN  JOAQUIN 
5040  MAOERA 

5064  snta  Barbara 


LONE    PINE    COTTONWOOD   PH,5067  INYO 

BAN  JOAOUIN 
ITUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
IERRA 


LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG   VALLEY    [NSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  5114 
LOS  ANGELES  WB  CITY 


GATOS 

LOS  GATOS  4  SW  jS 

LOS  PR1ETOS  RANGER  STA  5 

LOST  HILLS  5 

LOWER  K  | BBEY  RIDGE  5 

LOWER  OTAY  RESERVOIR  5 

LOYALTON  p 

LUCERNE  VALLEY   1   SSW  i5 


LUCIA  WILLOW  SPRINGS  5 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD  B 
LYTLE  CREEK  POWER  MOUSE! 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MAOERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
NAHNKE 


MANOEV I LLE  ISLAND 

MANZ  ANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MAPIPOSA 
MARKLEEVILLE 

MAM  I  NE2  3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MART  1 NE2  FJR£  STATION 
MARYSV1 LLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 
MEPCET  HOT 


MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 

M  I  COlE  town 

M1D0LETOWN  8  WSW 

M1LFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL   CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 


.ERN 
•NT A  BARBARA 
.OS  ANGELES 
.OS  ANGELES 


is  Merced 

19  MERCED 

23  SANTA  CLARA 

25  SANTA  CLARA 

47  (SNTA  BARBARA 

51  KERN 

60  "TUOLUMNE 

62  SAN  DIEGO 

71  SIERRA 

82  SAN  BERDINO 


84  MONTEREY 

12  .SAN  BERDINO 

15  SAN  BERDINO 

10  SAN  BERDINO 

31  LASSEN 

5233  MADERA 

44  TRINITY 

58  LAKE 

5284  MONO 
5296 


JOAOUIN 


5311  SHASTA 
5326  RIVERSIDE 
5333  SALANO 
5338  KERN 
5346  MARIPOSA 

ALPINE 
15371  CONTRA  COSTA 
5372  CONTRA  COSTA 
5377  tONTRA  COSTA 
,5385  hruBA 

5400  TUOLUMNE 
5444  n EHAMA 
|5449  SISKIYOU 
5496  FRESNO 
5502  PIVERSIDE 

5505  .SISKIYOU 
5528  FRESNO 
5532  MERCED 
5535  MERCED 
5550  FRESNO 

5571  EL  DORAOO 

5572  EL  DORADO 

5506  PLACER 
5598  LAKE 
5600  LAKE 
5623  LASSEN 
^629  [SAN  BERDINO 
5632  SAN  BERDINO 
i5669  [TULARE 
5679  TEHAMA 


MINERAL  KING 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH  5713 
MITCHELL  CAVERNS 
Ml T I HELL  MEADOW 


MODESTO  2 
MOJAVE 

MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 
MONT ICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRQ  BAY  3  N 


5680  [TULARE 

IUM0OLDT 
5721  SAN  BERDINO 
5723  FRESNO 
5738  STANISLAUS 
5741  [STANISLAUS 
5756  KERN 

5777  Tulare 
5779  mono 
5785  siskjyou 


5795 
5818 
5823 

5844 
5846 
5853 
5863 
5866 
586 


MONTEREY 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


MOUNTAIN  PASS 

BALDY  FC  85G 

SALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE'591 5  CONTRA  COSTA 
MOUNT  HAMILTON  5933  SANTA  CLARA 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA,5941  IS  I  i 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
NT   SHASTA  SLOPE 


5890  SAN  BERDINO 

5900  ISAN  BERDINO 

5901  SAN  BERDINO 
5909  EL  DORADO 


5973  SANTA  CRUZ 
5980  SISKIYOU 
5982  SISKIYOU 


mount  Shasta  wb  city 
nt  tamalpais  2  sw 
nt  wilson  fc  338  8 
mu1r  woods 
mumbo  basin 
nacimiento  0am 

a  state  hospital 
navarro  1  nw 

NEEDLES 


5983 
•  ■.  9  9 
6006 
6027 
6032 

6  C  6  5 
6  0  7  4 
6105 
61  15 


I  YOU 
*ARIN 

ANGELES 
1AR  I  N 
TRINITY 

LUIS  0BP1 
■<APA 
■UPA 

1EN0OCINO 
SAN  BEROINO 


20  01 

17  11 
19  53 
23  24 
22  55 
22  55 

18  37 


21  31 
23  29 
18  52 

18  53 

22  26 

20  15 

21  01 

19  II 
L9  ."■ 


21  23 
20  01 
18  12 


18  26 

20  IT  I 
18  23 


21  27 
17  20 
17  27 
17  29 
20  28 
20  04 
23  32 

22  47  I 


19  51 

21  41 

22  08 

19  26 
16  02 
21  37 

20  22 
20  29 
20  i9 
20  52 


17  02 
16  56 

18  46 

21  36  ; 

10  35  . 
23  46 
15  32 
10  43 
21  00 
21  00 


a  19 

22  36 
18  04 
22  34 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2551  SP  5P 
513     5P  5P 


545  7A|  7A 
382Q     6P  6P 


68      4P  4P 


125  MID  7 A; 
060  I  SS 
39B     5P  5f» 


2250 
7bO 
530Q 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
5  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R  TuRNBULL 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  ED  I  SON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L  I  BBEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

US   NAT    PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
I  VAN  R  LEHMAN 
K AWE AH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  K AT  HE  R I NE  E  HINDS 
MRS  M  I  OUARTERMAN 
MRS  E  A  E8ERLE 
ARCHIE  M  WEFERL1NG 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

L  A  WTR   »  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEED 
u  s  weather  bureau 
Charles  h  gray 
charles  w  poole 
henry  r  gewe 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 

roger  c  rice 
ar8urua  ranch 
city  of  los  gatos 
1 sador  miller 
u  s  forest  service 
.  kern  co  fstry  +  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 
;  san  diego  wtr  dept 
rollo  larsen 

MRS  FRANCE  PR  I TCHAflD 

STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARD  1  NO  FCD 
SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
■  STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
'J  S  FOREST  SERVICE 

MRS  M  £  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 


US  NAT  PARK  SERVICE 
I  U  S  AIR  FORCE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL   OIL   AND  GAS 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  8  F  A  I  R8ANKS 
MARGARET    S  PLUMME R 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVlLLE  FIRE  OEPT 


CO 


3800 

3300  BA  8A 

4480  7A 

175  8A  8A 


63421  2B 
36  5d 

1122  8A 
2312  10A 
4860 

2940  3P  3P 
4945 

4911     8A  8A 


4310  SP 
9700 

91  MID  MIO 


6520     5P  5P 


CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
D  B  W  ALEXANDER 
I  OEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  MOI TOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SwAT ZEL 


N  £  BENSON 
,  STATE  l 
R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FRED  DUNK1N 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT    PARK  SERVICE 


PKS 


354^  Mid  M|C 


8A     BA  OA 


CAL  DIV  8 
I  CORPS  OF  i 

MODESTO   IRRIG  DIST 

CITY  OF  MODESTO 
■  KERN  CO  FIRE  DEPT 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  INN 

TOM  W  WILLIAMS 


ROBERT  1 
US  BUR  RECLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  ThELMA  F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  OtV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK   I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOrtL 

OEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  W8  OBSERVER 
US   NAT    PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASON I  IE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEOLES 


STATION  INDEX 


NEEDLES  F AA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVAOA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY   PARK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32 
NEWHALL  U  S  RANGER  ST A 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  8EACM  HARBOR 
NICOLAUS  *2 

NI LAND 

N|POMO  2  Nw 

NORTH  FORI  RANGER  ST A 

NOVATO  6  WNW 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RANGER   ST A 

OAKLAND   WB  AIRPORT 


SAN  BEROI NO 
ANGELES 
HEVADA 
ALAMEDA 
[VENTURA 
LOS  ANGELES 
LoS  ANGELES 
STANISLAUS 
ORANGE 
^UTTER 


6252  Madera 

6290  MARIN 
6305  STANISLAUS 
6328  SlSKJTOU 
6335  ALAMEOA 
6351  NAPA 
6354  f<APA 
6  370  SONOMA 


OCEANSIDE  16377 

OCEANS 10E  PUMPING  PLANT6379 

0COT1LLO  WELLS  6383 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGF6395 

OJAI  6399 

OLINOA  |6432 
ONION  VALLEY 


ONO 


.6506 
6508 
|«521 
6525 


ORANGE  COVE 
0R1CK  PRAIRIE  CREEK. 
ORICK  10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGE"  STAT  I 0N652  B 
OSTRANDER  LAKE  fc552 
OXNARD  '6569 


OZENA  6576 

PACHECO  PASS  '6583 

PACIFIC  HOUSE  6597 

PAC01MA  DAM  FC  33  A-E  6602 

PA1CINES  OHRWALL  Ranch  6610 

PALMDALE  •■b.''. 

PALMDALE   2  NE  [6625 
PALMDALE  F  A A  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 


662  ? 
.6635 
66  46 


(SAN  DIEGO 

SAN  OIEGO 

,SAN  OIEGO 

FRESNO 

yENTuP-A 

ORANGE 

Plumas 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

BUTTE 

PUTTE 

BUTTE 

MaRIPOSA 

VENTURA 

IvenTura 

MERCED 
EL  OORADO 
LOS  ANGELES 
•SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


PAL -IMA 


6650  MONTEREY 
MTN  QBSERVATORY'665  7  SAN  OIEGO 
VEROES  EST   FC  43D6663  LOS  ANGELES 


PANOCHE 
PANOCHE  JUNCTION 
PARAD I SE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PARKFIELD  7  NNW 


6675  SAN  BEN  I  TO 
6678  FRESNO 
6685  BUTTE 
6688  TUOLUMNE 
6699  SAN  BEROINO 
6703  MONTEREY 
6706  MONTEREY 


19  LOS  ANGELES 
26  TEHAMA 
30  SN  LUIS  OBPO 
36  SN  LUIS  OBPO 
42  [SN  LUIS  OBPO 
54  KERN 
61  TEHAMA 
67  TULARE 


PASADENA  « 

PASKENTA  RANGER  STATION* 

PASO  ROBLES  6 

PASO  ROBLES  5  NW  6 

PASO  ROBLES  F  A A  A  I R PORT 6 

PATTIWAY  |6' 
PAYNES  CREEK 

;  PEAR  LAKE 
i  PETALUMA  I 


PETALUMA    1    N  6829  SONOMA 

PIEDRA  6B57  fRESNO 

PIEDRA  BLANC A  GUARD  STA6B62  VENTURA 
I  PINE  CANYON  PATROL  L 

|       STATION  FC   321   E  6B91  LOS  ANGELES 

PINNACLES  NATIONAL  HON  6926  SAN  BEN ] TO 
!  PIRU  2  ESE  69*0  VENTURA 

PISTO  BEACH  6943  SN  LUIS  OBPO 

~"  R1VEP  POWER  HOUSE   56946  SHASTA 


I  PITTS  RANCH 

PL ACERV1 LLE 
PLACERV1LLE  IFG 
PLACERV ILLE  1  W 
PLASKETT 
PLAT  I NA 
PLYMOUTH 
I  POINT  ARENA 
POINT    ARGUELLO  Wl 
POINT  ARGUELLO 
LIGHT  STATION 

POINT  P1E0RAS  BLANCAS 
.  POMONA 

I  PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

POPTERV ILLE 
I  POPTOLA 

1  PORTUGUESE  MEADOW 

I  POSEY  3  e 

I  POTTERS  S AWM ILL 
POTTER  VALLEY   3  NNW 
POTTER  VALLEY   3  SE 

POTTEP   VALLEY   PWR  HOUSE 

POWAY  VALLEY 

PPADO  DAM 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULOING 

RANCHI TA 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE   ST A  NO  2 

PEDLANDS 

REDWOOD  C I  TV 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
R  ICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  ST A  NO  ! 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 

ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  ST  A 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
5AINT   HELENA   4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 


16950  LAKE 

6960  EL  DORADO 
^962  EL  OORADO 
6963  EL  OORADO 
6972  GLENN 

6975  Shasta 

7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 

7ois  snta  Barbara 

7016  SNTA  BARBARA 

.  SN  LUIS  OBPO 
I  LOS  ANGELES 
)  CONTRA  COSTA 
'  TULARE 
.  [PLUM AS 
I  [TULARE 
.  TULARE 


MENDOCINO 

AN  OIEGO 

IVERS10E 
MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
[SAN  DIEGO 
|SAN  OIEGO 
KERN 

Fresno 
mariposa 

TEHAMA 

[SHASTA 

■SHASTA 

SAN  8ERDIN0 

SAN  MATEO 

MENOOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLOT 

CONTRA  COSTA 


7473  RIVERSIDE 
|7492  PLACER 
[7510  INYO 
7516  PLACER 
7560  IFRESNO 

7579  [TULARE 

7580  Shasta 

7600  |san  beroino 
7623  [tuolumne 
7630  sacramento 
7633  sacramento 

7637  [TEHAMA 
7641  NEVADA 
7643  [nAPA 
7646  NAPA 
7649  NAPA 
7656  'GLENN 


34  46 
39  16 
37  31 


2T  37  21 

33   33  36 

81  38  56 

33  17 

30  35  04 

2T  37  14 

17  38  08 


17  3B  27 
17  38  23 
IT  38  25 


33  33  13 

6  33  09  i 

27  3t  is 


14  37 

33  34 


271  36  36  I 

27*  36   32  1 

23  39  46 

37  38  03 


13)  34  09 

23,  39  53  1 

24  35  38 

24  35  41 

24  35  40 

10  34  56 

23  40  20 

91  36  36 

28  33  47 

17  38  14 


20  36  29 
29  34  24 
4  35  08 


4  35  40 
26  34  04 
4  38  01 


2a  33  58 

2  39  10 

37  27 

38  48 
27j  37  19 
10  35  56 
23  40  49 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


16  31 
21  03 

17  53 
21  33 


20  30 

19  30 
22  43  | 

20  52 
22  51 
22  12 
22  25 
22  26 
22  59 


20  49 
22  51  | 
22  53 


18  06  2583 


840     5P  5fl 


900C 
2111 


n  mid.  mic 


H10 


FEO  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *■  PwR  OEPT 

city  of  nevaoa  city 
leslie  salt  company 
rancho  sierra  vista 
l  a  co  f ire  dept 
u  s  forest  service 
richard  a  smith 
newport  harbor  dept 
reclamation  dist  1001 

i  imperial  irrig  dist 
andrew  mehlschau 
u  s  forest  service 
Edward  l  Thompson 
s  sn  j0auu1n  ir  dist 
u  s  forest  service 
u  s  weather  bureau 
allard  a  calkins  jr 

RICHARD  PLElNER 
ANDREW  J  OLANE V 


|  OCEANSIDE  F IRE  OEPT 
OCEANS 10E  WATER  DEPT 

I  MRS  AILEEN  M  LEWIS 
S|  U  S  WEATHER  BUREAU 

1  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

i  HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  wTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 

|  CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  C1T  ASSN 
CAL   DIV  BEACH  ♦  PARK 
AUST IN   E  LYONS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
j  E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT   E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 
■  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  8ARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE   IRRIG  DIST 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FED  AV1AT ION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
i  DEPT 


'  JAMES  A  SELL 
I    |  PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MI SS  L I LY  BERG 

I  OEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETChy  wTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 


FED  i 


TION  i 


HUDSON  I 
mrs  anita  v  kunkler 
corps  of  engineers 
state  div  of  fstry 
petaluma  fire  dept 

victor  £  chaix 
mrs  ida  h  akers 
ventura  county  fcd 

i  l  a  co  fire  dept 

us  nat  park  service 

camulos  ranch 
,  police  department 

p  g  +  e  company 

aubrey  w  pitts 

i  p  g  +  e  company 
inst  fst  genetics 
city  of  placerv i lle 
u  s  f  s+  cal  dept  wtr 
mrs  peggy  goodaker 
lorrin  l  cra1n 
james  d  moungovan 
u  s  weather  bureau 

u  s  coast  guard 

u  s  coast  guard 
j  e  adamson 
u  s  naval  magaz i ne 
john  h  oaybell 
reuben  g  oalton 
corps  of  engineers 
panorama  mts  lodge 
r  e  potter 
william  a  despain 
russell  e  neap 

p  g  ♦  e  company 
poway  mun  water  dl st 
corps  of  engineers 
nelson  h  palmer 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
louis  b  spauloing 
w  a  wilkinson 
kern  co  fire  oept 
corps  of  engineers 

[Chard  w  SChall 
s  weather  bureau 
ty  of  redding 
redding  fire  chief 
pedlands  daily  facts 

:  OEPT  ST  A  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
iL I F  DIV  BEACH  *  PKS 
TY  OF  RICHMOND 


XP  STATION 
ENGINEERS 

ER  RESOURCES 

H  JOHNSON 
EDISON  CO 

ATE  ENG 

AN  L  BERTAGNA 


MRS  MAR 


SUP 


V  OF  HWYS 

ITCHY 

h£R  BUREAU 
HER  BUREAU 
■HER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
E0W1N  L  PAULSON 
EDwlN  H  LEARNEO 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEUN 


SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  F AA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALVER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  B 
SANDBERG  WB 
SAN  OIEGO  W8  AIRPORT 
SAN  D 1  MAS  F lfi£  wRD  F 
SAN  D I  MAS    TANBARK  FLAT 


7716 

7  7  1  '? 

7723 

7731 

7734 
7735 
7740 
957749 
7750 


HIGHWAY  STA 


7753  HERN 
7755  [SANTA  CLARA 
ANGELES 


SAN  GABRIEL  DAM  FC42S8Q7779 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
i AN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT I STA  3  SS' 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN   LUIS  OBISPO  POLY 


MATEO 

NICOLAS  ISLAND 

PEDRO 

RAFAEL 

A  ANA  FIRE  STATION 
A  ANA  RIVER  PH  3 
A   ANA   RIVER    PH  NO 
A  ANITA  FERN  FC 
A  BARBARA 
A   BARBARA  F AA  AP 

A  BARBARA  TV  PEAK 
A  CLARA  UNIVERSITY 
A  CRUZ 


FE  I 


IONTRA  COSTA 

HONTEREY 

HONTERY 

LUIS  OflPO 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 

MONTEREY 

ION  T  ERE  Y 
BENITO 
BERD1N0 


ANGELES 
.OS  ANGELES 

DIEGO 
OS  ANGELES 

ANGELES 


7769  |SAN  MATEO 

FRANC  1  SCO 


  ANGELES 

7785  |LOS  ANGELES 
7607  js AN  MATEO 
IVERSIOE 


MaRGAR I Ta  2  SW 
MARGARITA  BOQSTER[7933 
MARIA  WB  AIRPORT  7946 
MONICA  7950 
MONICA  PIER  7953 
PAULA  7957  [VENTURA 


7817  MAOERA 
7621    SANTA  CLARA 
7834  SAN  BEN  I  TO 
7637  ORANGE 
7B51  SN  LUIS  OBPO 


LOS  ANGELES 

MARIN 

ORANGE 

BEROI NO 
SAN  BERD1N0 
ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNtA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
6 AN T A  CRUZ 
LOS  ANGELES 
LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 


A  YNEZ 
1AG0  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NC 
ER  S   BAR  RANGER  STA 


SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SECRET    VALLEY  MNTNC 


SEPUL  VEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
!  SHELL   ABSORPTION  PLANT 

!  SHELTER  COVE 
.  SHINGLE  SPRINGS 
I  SH I NGLE  TOWN  2  E 


8092  LOS  ANGELES 
Bl  35  SHASTA 

8158  los  angeles 
8162  humboldt 
_  .  el  oorado 
bits  Shasta 

18207  SIERRA 
SIERRAVILLE  RANGER  STA  8216  SIERRA 
SIGNAL  HILL  FC  415  8230  LOS  ANGELES 

SILVERADO  RANGER   STA       18243  ORANGE 


7965  SONOMA 
7976   SNTA  BARBARA 
7987  ORANGE 
18014  LOS  ANGELES 
802  5  B I  SKI  YOU 
8045  HUMBOLDT 
8066  [SAN  MATEO 
■ONOMA 

6074  Lassen 
STA8075  Lassen 


SISJUOC  SOUTH  FORK 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOJGhhOUSE  6  SE 

snow  creek  upper 

snow  flat 

soda  springs 

soda  springs  i  e 

SOLEOAO 
SOMESBAR    1  w 
SOB IS  3  NE 
SOMIS  3  Nrf 


SOUTH  LAKE 
SPADPA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  hwy  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  EN£ 
SPR I NGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 

SOU  I RREL  INN  2 
ANDISh  1  E 

AND] SH  *  HICKEY  ST  PP 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IRLING  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL 
OCKTON  FAA  AIRPORT 
OCKTON  fire  STATION 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE 


Plant 8554 
B556 
4B560 
B562 


ONYFORD  COOLEY  RANCH 
ONYFORD  RANGER  STA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 


TULARE 
PLACER 
SAN  BEROINO 


SAN  BEROINO 
LASSEN 
HENOOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 
??,,.<,  ri.,T1h 

JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
JOAQUIN 
SAN  JOAOUIN 


B51. 


B57B 

S5S  1 
8591 
8806 
B62T 

SUMMI T  MEADOW  8648 
SUNLAND  B660 
SUNSET  BEACH  STATE  PAfl«e680 


SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPl 

t ehachap i  rangep  sta 


COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 

LUIS  OBPO 
FRESNO 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  I 


VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
LASSEN 
AMAOOR 


PLACER 
PLACER 
KERN 

KERN 


CAMPjB266  SNTA  BARBARA  | 

[8272  SONOMA 
8276  MONTEREY 
,8292  PLUMAS 
8293  SACRAMENTO 
1831  7  talVERSIDE 
;83I6  MARIPOSA 

8331  NEVADA 

8332  NE v AAA 

8336  MONTEREY 
8346  SISKIYOU 
8348  VENTURA 
[8349  VENTURA 
8351  SONOMA 

8353  [tuolumne 

8355  Mono 

8376  san  franc  i  sco 


24j  36  01 
20  36  31 
29  34  06 
«  36  26 


120  30  1375 


118  43  4025 


33  33 
2T  37  ■ 


36  12 
39  12 
!  34  14 


t  39  53 

34|  38  08 

11  36  56 

81  39  54  I 

li  37  58 

27  37  54 

27,  37  58  l 

271  37  51 


39  15     122  40 


3d  35  00 
111  37  05 
13  34  16 


54     121  50 


U    38  23  120 


39  12 
10  35  06 
10  35  08 


625    5PI  5P 


122  32 

117  52 

117  06 

117  03 


117  58 

120  38 

120  38 

120  27 


.  34  01     118  ; 


122  42 
120  06 

117  43 

118  27 

123  08  i 

124  06 
122  14 
122  49  | 
120  16  \ 


19     120  ;2 


120  14  622 


lie  35 

121  32 
121  20 


120  40  455 


119  26 

120  09 
120  22 

lie  27 
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4P 

a  a 
J  J 


1076      6A      8A      BAC  I 


1375 
3535 
4182 
4975 


BROTHER  U  BENEOICT 
SALINAS   RURAL   F  D 
FED   AVIAI ION  AGENCY 
SALINAS  OAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  t  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  D I  MAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 


CO 


KERN  COUNTY 
STAIE    DIV  OF  HWYS 
FARMERS    INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


E  K  OE  VORE 

CIlY  FIRE  DEPAH  TMENI 
j  POMPON  10  RANCH 
1  BYRON  JOHANSEN 

STATE  D(V  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

E    0  BILLWILLER 

MRS  GAVE  D  DAY 

CORPS  OF  ENG I NEER5 
I  CAL  STATE  POLY  COL 

C|TY  FIRE  DEPARTMENT 
WEATHER  SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA   ANA   FIRE  DEPI 

|  SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

I  LOUIS  LUESKERT 
S  BARBARA  FIRE  OEPT 
FEO   A V 1  A  T ION  AGENCY 

TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 

.  ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

j  JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECK1 
J  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 


clarence  s  i 
snta  ynez  high  schl 
william  d  sappjngton 
.  l  a  wtr  ♦  pwr  dept 
u  !  forest  service 
pacific  lumber  co 
austin  clapp 
geo  a  nahmens 
mrs  george  w  rum80 
russell  r  rose  jr 

corps  of  engineers 
u  s  bur  reclamation 
shell  oil  co 
mrs  marilyn  f  mac hi 
Theodore  s  heusner 
mrs  janice  m  sutier 

HARRY  m  ROEBER 

u  s  forest  service 

GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  01 V  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MRS  MABEL   VAN  VLEC<- 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
i  OEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   N   FRANC  1 ON  1 
.IRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  *  E  COMPANY 
STATE   01V  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US   NAT    PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


I  CAL [F   ELEC  l 


!  CO 


R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNEs 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  ♦    E  COMPANY 
SOUAW  VLY  OEVEL  CO 

I  HOLD  CO 


LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
P  G  ♦   E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
fEO  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 

FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT    WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SuPER-WMEELER  CO 
SUEY  RANCH 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
U  S  AIR  FORCE 

SUSANA   km  F I R£  STA 
CITY   OF  SUSANVILLE 
DAVIO  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 
DAflYL  K  OE  WALT 
OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPI 
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TEJON  ftANCHO 

883<> 

KERN 

1C 

0  2 

ne  45 

1425 

6P 

6* 

23 

40  28 

121  52 

2200 

*p 

C 

P  G  ♦  E  COMPANY 

S873 

n 

40  52 

120  27 

5300 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

WALLACE    1  SE 

H  i  B 

:alaveras 

38  11 

120  58 

214 

8J 

CLARION   E   VAN  SCMAICK 

TtPMO  SPIN  MA  PR  RANCH 

.ASSEN 

80 

dRIN   MAR  R 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

MRS  MAR Y  V  DENNIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  C05TA 

Ray  1  wmittemoRE 

THE  GEYSERS 

MRS   FAYE  OEWEY 

WALNUT  C«EFK   2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

TOM A S    S  VANASEK 

T MCPMA L   F AA  AIPPOPT 

RIVERSIDE 

MIL 

C 

FED  AVIATION  AGENCY 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  54 

ERNA  G  IRVING 

ThO'JSAND  OAKS 

VENTURA 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEP1 

WAL-JUT  &ROVE 

SACR1MENT0 

ThpEE  RIVERS  6  S5E 

Tulare 

c 

GLENN  BAKER 

WALNUT  PATROL 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

Tulare 

951 

2P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

STATION  FC   102  C 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

486 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RJVERS  EDISON  PH] 

c 

SO  CALIF  EOISON  CO 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

WARNERS  RESORT  CO 

TIGER  CREEK.  POWER  MOUSE 

9  92  8 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

4P 

c 

P  C  +   E  COMPANY 

10 

35  36 

119  20 

333 

BA 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

9967 

LOS  ANGELES 

3: 

118  36 

745 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

»4SB 

jNTA  BARBARA 

34  59 

2370 

c 

PHOEN 1 X  RANCH 

LOS  ANGELES 

33  48 

41 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

WAT  SONV | LLE  WATERWORKS 

»*73 

SANTa  CRU2 

\\ 

121  46 

LOUI S  BECMI S 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

WAWONA  RANGER  STATION 

9462 

mar ipos a 

US   NAT    PARK  SERVICE 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

21 

A AGE  R  TUGEL 

WEAVEflVILLE  RANGER  STA 

9490 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRACY  CAP&ONA 

SAN  JOAOUIN 

27 

121  25 

140 

12M 

IZf 

SANTA   CARBONA    |fi  CO 

WEEO  1  S 

12 

41  25 

122  23 

CHESTER  1  KIMREY 

tracy  pumping  plant 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

Ml! 

6P 

U   S  BUR  RECLAMATION 

WELOON  1  WSW 

9512 

tERN 

1 

35  40 

118  18 

2680 

VERNON  J  BLOUNT 

TRAVl S  AF8 

SOLANO 

U  S  AIR  FORCE 

WENDEL   10  SE 

LASSEN 

EO  F 1 L 1  PELL  1 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TRINITY 

si 

tO  48 

122  46 

2500 

8A 

8i 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

5n t a  9apbaRa 

32 

34  42 

119  40 

6281 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TRONA 

-  0  :•■  5 

SAN  SER01NO 

t 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

BA 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

WESTHAVEN 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

BOSTON   RANCH  CO 

TRUCkEE  ranger  station 

904  3 

it 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

It 

38  22 

120  33 

6P 

W   8   MANK  E  R 

TUJUNGA  MILL  CP  FC  470 

.OS  ANGELES 

13 

34  23 

4645 

c 

LOS   ANGELES   CO  FCD 

WEST V 1 LLE 

9597 

'LAC  E  P 

39  11 

120  39 

5201 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TULEF 1  ELD 

KERN 

295 

7A 

KERN   COUNTY   LAND  CO 

WET  MEADOW 

1602 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

)05  3 

SISKIYOU 

121  28 

40  35 

5P 

5F 

5P 

C  H 

TULELAKE  irrig  01ST 

WHEATLAND   2  NE 

9605 

39  02 

121  24 

E  CLEMENS  HORST  CO 

tunnel  pangeR  station 

)06  1 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WHEELER  SPRINGS  2  5SW 

9615 

VENTURA 

y 

34  29 

875 

c 

VENTURA  CO  FC  OIST 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

37 

37  S3 

119  20 

8600 

OEPT  WATER  RESOURCES 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

M  .  g 

VENTURA 

2; 

34  36 

ROSCOE    "■  WlLBER 

104 

8A 

CARL  A  PEARSON 

WHISKEYTOWN  res 

H  2  1 

Shasta 

2! 

40  37 

U  S  BuR  RECLAMATION 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

122  18 

8A 

8A 

8A 

U   S   BUR  RECLAMATION 

WHITE   MOUNTAIN  1 

96  32 

37  30 

118  11 

101  SC 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

□RANGE 

117  47 

1 1  8 

»F 

if 

THE    IRVINE  COMPANY 

WHITE  MOUNTAIN  2 

96  3  3 

40NO 

37  35 

118  14 

12470 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

twentynine  Palms 

(099 

SAN   SERDI NO 

( 

"  08 

116  02 

5P 

SP 

US  NAT   PARK  SERVICE 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMFNTO 

li 

38  34 

121  05 

353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

TWIN  LARES 

9105 

ALPl ne 

\*  22 

120  03 

7829 

3P 

3P 

H 

P  &  *  E  COMPANY 

I  W 1 TCHELL  oak 

91 1 1 

SNTA  BARBARA 

i< 

120  19 

58i 

4P 

SANTA   MARIA  VLY  rfCD 

WH|TTIE«  CITY  HALL 

•  UK  I AH 

MENDOCINO 

39  09 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

FC  106  0 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

ne  02 

320 

SP 

WHITTIER  WATER  DEPT 

UK|Ah  t  WSW 

■IEN0OCIN0 

2i 

MRS  MAPJORIE  S  OORY 

WILLIAMS 

»677 

COLUSA 

23 

39  09 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

UNION  OIL  STEARNS 
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32  5ANTA  YNEZ ,     33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKGE ,      37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  >be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the    Superintendent  of  Documents.       Remittances  and  correspondence    regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  Publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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61.8 
67.3 
45. 8M: 

57.5 
58.7 
51.7 

52.0 

3.6 

56.6 
59.7 
51.2 
49. 5M 
51.0 

61.4 
49.7 
45. 9M 
62.9 
57. 7M 

2.7 

4.0 
-  0.4 

60.7 
47. 1M 
48.9 
64.2 
58. 9M 

63.5 
61.3 
57.2 
61.5 
63.4 

4.4 

3.2 
2.5 

61  .OH 

61.8 

58.5 

61.6 

64.3 

60.2 
63.0 
64.0 
62.9 
56.0 

5.2 
3.0 

2.7 

59.1 
64.5 
64.7 
61.6 
56.2 

50.7 
60.4 
59.9 
57.3 
54.6 

4.9 

51. 3M 

60.6 

59.9 

56.7 

51.8 

69.4 
60.6 
82.3 
55.3 
50.5 

1.7 
5.3 

3.0 

69.0 
61.4 
83.6 
55. 2M| 
51  .2M 

61.9 
55.8 
62. 5M 
43.0 
53.0 

2.1 
3.8 

62.5 
55.  OM 
61. 8M 
44.5 
52.3 

51. 6M 

52. 1M 
59.  SM 
77.9 

2.7 

51. 3M 
58.  OM 
51.4 
59. OM 
75.9 

58.4 
64.7 
72.7 
60.4 
51.5 

2.3 

1.9 
2.1 

58.9 

hi.n 

71.7 
61.1 
52.1 

63.3 

50.4 
62.0 
60.5 

2.9 
2.7 
0.0 

4.4 

61  .AM 
62.0 
52.3 
6  1.9 
57.2 

63.  5M 
50. 9M 
62.7 
67.6 
53.8 

4.2 

63.  5M 
5^.fiM 
62.7 
6  4  .  2  M 
53.  9M 

61. OM 

69.4 

65.2 

60.0 

65.9 

70. 3M 

70.0 

75.1 


67.0 
68.5 
56.7 


71.7 
68.7 
55. 1M 
64.5 


60.5 
58.4 
73.8 
61. 7M 


67. OM 

70.8 

70.6 

65.6 

70.4 

71. 2M 


62. 7M 
78.0 
91.1 
82.8 


3. OK'  - 


83.9 
73.5 
75.0 
62.7 

59.1 

76.7 

75.0 

59.8M 

71.0 

74.7 
59.8 
68.6 
90.6 
93.3 


82.7     -  3.3 


80.5 
69.6 
95.7 


71.7     -  0.2 


60.0 
76.  2M 
70.5 
62.6M 


78.2 
73.1 
84.4 
62. 1M 


70.3 

78.1 
67.4MI 
63. 6M 
78.4 
65. 1M 

71.2 
71.5 
73. 6M 
69.8 
81.1 


72.5 

55.  4M 

67.5 

64.8 

73.6 

68.2 

85.9 


75.2 
72. 2M 
79. 3M 
60.1 


70.0 
75.6 
.7  63. 
68.9 


.0  81. 
.6  75.8 
.8  75. 


77.3 
84. 4M 
77.5 
78.9 
67.0 


-  2.4  62.7 


-  1.4  73.9 
58.1 
66.9 
.5  92. 
96.9 


.0  70. 
89.  9M 
0.7  65.2 
92.1 


-  3.3  75.3 


-  0.6  76.6 


69.9 
61. 6M 
76.1 
67. 1M 


74.3 
71.4 
77. 4M 


67. 1M 
78.0 
65. 9M 
67. OM 


73. 8M 
71.8 
53.8 
70.4 
77.7     -  1.5 


79.3 

79. 4M 

66.2 

75.3 

80.8 

67.0 


0.5j  68. 5M  -  2.1 

0.1 
0.4 
1.1 

2.8 


63.2 
86.2 

53.8 

H 

71.2 
61.4 
60.1 

74.9 
65.3 
67.4 
-  1.8  62. 7M 


65.6 

.5  71. 
64. 5M 
58. 4M 

.31  72. 


.1  -  0.5  74.4 
75. 4M  -  0.3  72.9 


93.0 
65.7 
61. OM 

70.2 
68.  7M 
72. 6M 


64.7 
0.4j  60.6 
61.2 


62.7 
66.7 
64.9 


.4  60.0 
63.3 
57.0MJ 
46.3MI 


72.9  -  0.5 
76.5 

46.6 
64.0 
72.0 
53.1 
74.4 


-  1.4  65.1 


65.4 
66.7 
48.  SMI 


-  2.6  61.8 


69.2 
61  .3 
79.9 
56.2 
50. 9M 


55.8 
61. 4M 
75.8 


61.3 
56.6 
54.9 


57.7 
57.1 
54.7 

56. 5M 

56.6 

49.2M 

39.8 

50.3 

47.4 
40.3 
47.1 
62.8 
66.3 

39.6 
58.2 
64.5 
44.6 


43.5 

53.0 
55.9 
59.6 
54.4 
0.4  40.9 


61.3MI  -  1.2 


59. 7H  -  1.7 


55.5 

55.  3M 

61.8 

64.0 

59.4 

54.6 


62.1 
68.3 
52. OM 


55. 4M 
42. 3M 
55.8 
62.  6M 


1.6 


52.8 
37.8 
49.2 


54.8 
46.7 
49.5 
49.5 


47.4 
52.9 
53.9 


50.8 
42.  9M 
34. 1M 
47. 


1.6  40.6 
36.2 
45.9 

2.7  53.9 
57.1 


1.4  46. 5M 
0.3  56.1 
49.4 
36.0 


48.9 
48.2 
55.5 
45.6 
34. 9M 


52.9 


36.3 

48.8 
46.  3M 
35. 5M 
46.4 
53. 8M 

56.0 
44.6 
44.5 
1.6  49. 1M 
48.6 

49.  5M 
46.7 
46.5 
53.7 
43.6 

49.  6M 
48.6 
56.1 
47.5 


59.7 
54.6 
64.9 
44.9 
42.7MI  0.7 


46.8 
56.6 
56.6 
48.0 


3.6 
3.0 
2.3 


0.1  60.3 
64.9 


I  56.2 
61.7 
56.5 


4.1 


51.8 
48.9 


1.9  60.5 
51.4 
46.1 

0.6  61.1 

0.6 

1.6  62.0 
58.3 


.1  59.7 
.7  60.8 


52.2 
58.8 


67.0 
.3  58.8 
.5  77.5 

.8  48. 8 


49.0 

3.0  52.4 
74.3 

2.1  58.5 
63.8 

1.4  71.9 
0.7  59.9 

51.2 

0.2  62.0 
0.2  61.5 
0.8  51.8 
59.6 

3.5  60.2 
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Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FORT  B I  DWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  W8  AP 
FR I  ANT  GOVT  CAMP 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GLAMI S  6  ENE 
GLENNVI LLE 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON   1  W 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 
HAMILTON  AF8 
HANFORD 

HAPPY  CAMP  R5 

HAT   CREEK  PH  1 

HA YF IELO  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 
HILTS 
HOLLISTER 
HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
I  OR  I  A 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FA A  AP 
INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELO 
KERN  RIVER  PH  I 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKE SHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RC 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  GATOS 

LUCERNE    VALLEY   1  SSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZ AN  I T A  LAKE 

MAR ICOPA 

MARTINEZ   FIRE  STA 
MAR YSV I LLE 
MC  CLOUD 
MECCA   3  SE 

MERCED  FIRE   STA  2 
MEYERS  4  SW 
MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  Z 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I CELLO  DAM 

MORRO  BAY  F IRE  DEPT 
I  MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  NOTCH 
I  MOUNT   DIABLO  NORTH  GAT 

MOUNT  HAMILTON 

| MOUNT  HEBRON  RS 
jMOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  3388 
NAC I M JENTO  DAM 
NAPA    STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 
NEVADA  CITY 
NEWARK 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 


February 


April 


37. 5m| 


48.0  1 

44.9 

39.8 


47.2 


52.5 
38.8 
46.9 


S.5  28.1 
48.8  ' 
47.8  [ 
37.  OM 


42.1  I  -  I. 


35.6  I 
31.  2M 
55.1 
48.1  I 


49.6 
45.8 
29.2  I 


1  .0 
1.3 


59.1 
58,4 
42. 2M 

60.0  | 
47.5 
58.0 
30.4  j 
44.0  I 

49.4  I 


41.7  -  4.1 
43.5     -  2.6 


54.1 

46.9  ' 

48.8  | 
32. 9M 
48.4 
48.2 

48.7  • 

47.9  ■ 
45.7 
47.3  ■ 


43.7     -  2.3 


41. 2M 
27.2 
41.1  ■ 
51.7 
32.5 


1  .AM 
1.5M! 
5.9 


32.6     -  0.7 


46.3     -  1.3 


36.6 
49.4  | 
48.4 


-  2.9  28.0 


44.  3M 
1.6    39.0  ' 

55.1 
1.3   51.7  • 


.3  38. 1M  ■ 
38.  9M 

•  S|  51.2  ■ 
47.3  j 
28.1  ■ 


59.8 
49.1 
57.7 


50.8     -  0.1 
47.3 
47. OM 

52.9Mi  - 
36.2 


55.  8M 
52.7 
53.8 
53.8 
47.9     -  2.2 


46.6 
48. 4M! 
28.7  1 


55.5 
53.6 
53.6 


36.2     -  0.8 


38.5 
37.9 
49.6 


54.1 
44.7 
57. 1M 

57.2 
62.4 

56.9 

64.1 

56.  2M 

51.5M 

73.1 

62.4 

57.1 


45.2     -  5.8 


55.1 
74.5 
74.6 
6  3.1M| 

78.6 
65.6 
77.8 
46.1  I 


54.6     -  3.8 


63.1 
67.0  ' 
67.8 


60.0 
58. 2M 
53.7 


34.2     -  4.2 


52.8     -  3.0 


51.0  j  -  4.3 


32. 3M  -  3.9 


45.  6M 

29.9 

46.1 

39.  2M) 


May 


4.0 
0.6 


50-4M 

73.5  i 

74.6  I 
61  .am 

75.6 
65.6 
76.5 
46.8 
53.1 

58.6 


57.0 
56.8 
46.6 


64.0 
47.6 
64.0 
65.5 


4.2  67.6 
61.1 

3.5  65.3 

2.6  49.8 
73.5 


49.4 
55.4 
61.7 


53.8 
62.  OM 


45. 8M 
3.5  50.6 
50.1 
60.4 
2.9  59.5 

76.9 
2.4  53.9 

0.7  63.7 
0.7  59.4 


52.3 
42.1 
56. OM 

57.9 
61. OM 
53.7 
59.2 
64.8 

55. 3M 


61.9     -  0.4 


40.9     -  3.8 


60. 7M 
84.5 
84.9  j 
73. 8M 


77.0 
88.1 
57.8 


58.5MI 

73.2 

76.2 


66.8 
72.7 
70.1 


62.0     -  1.5 


64.6     -  2.2 

58. OM 
63.8 
64.6 
60.4 
44.2 


66.  1M  0.1 


79.8 
67.7 
74.9 
60*8 


55. 1M 

61.1 

64.2 


July 


August 


53.2 
67.9 
54.2 


68. 1M  -  0.8 

62.7  - 
72. 9M  - 
54.8 
63.9 


75. 8M 
67. 1M 


.2]  63.2 
58.0 
55.8 
67.9 
56.9 

0.3]  78.8 
77.1 
72. 6M 
1  .01  63.9 


69.  8H 
60.6 
1.9  73.2 


.4  71.0 
2.e|  65.7 

90. 8M 
0.5|  71. 


-    3.8  62.0 


0.1    58.9     -  0. 


73.2 


1.0   61.8  - 
.6  72. 1M  - 
57. 2M 
61.1 
.2}  72.6  j  - 

68.  i 
1.7|  62.0 
84.  3M 
.5]  67.5  - 
68.2 


.9  58.5 
l.q  62.9 
57.0 
59.4 
3|  62.9 


71. 8M 
5)  61.7  I 
59.0 


0.7    69. 4M  -  2.2|  68.7     -  2.o]  65. 9M  -  0.3)  56. 7M 
66. 9M 

3.6    61.8     -  5.8;  65.7     -  1 .  5j  61.8     -  5.7|  59.7  |  - 
71.9 

59.2     -  1.6]  59.9 


78. 


6  3.8      -  0.3 


1.6  77.1 

69. 2M 
1.4j  93.7 
94.6 
79. 1M 

0.3|  93.5 


1.9  66. 5H 
0.1  84.6 


80.9 
84.8 
84.6 


.3  72.9 
65.0 
.9  87.2 


.3   63. 4M 
.8]  80.9 
74.8 


65.3     -  0.1 


67.3 
70.7 
58.6 
61. 2M 


O.q  62.0 
54. OM 
.21  76.0 


6.7 


73.8 
.8  62. 
66.  IK 


67. 9M 
70.2 
O.Zj  59.7 


82.0  I  -  0.7 


72.3     -  0.2 


79.6  I  -  1.0 


58.4 

69.3 
68.7 
66.0 
70.1 
77.6 


67. OH  -  2.6 


79.2     -  0.7 

77.5  - 
70.0  - 
79.4 
72.4 
61.5  | 


69.6 
74.1 
75.9 

67. 7M 
81  .9 
77.8 


78.6  ■ 
66.2  ' 
87. 8M 


83.  8M 

74.9 

65.7 


69. 1M  -  0.9 


66. 8M  1.0 


65.5     -  1.2 


69.8 
73.0 
64.6 


68.9  -  1.0 
63.4 

76.2  |  -  2.8 
64.2     -  3.2| 


67.0 
66.4 
74.7 


63.0 
63.7 
69.9 
65.0 


54.1 
51 .5M 
56.0 


61  .an 
62.1  1 
61.8  I  ■ 


52.1  -  0.2|  ■ 

53.2  I 
51. 5M 
54.2 
54.6 

7  53.8  j 

2.0  47. 4M  0.8 


0.0[  48. 1M 
42.9 
, 91  53.7  | 


0.2|  75.3     -  0.2 
67.1 
75.8 
49.4 
60..' 


66.7 

62.  BM 
55. 6M 
61. 2M 
61. 6M 
55.7 

59.1 


65.7  -  0.1 
64.9      -  1.1 


64.0      -  0.2 


9.5>M  - 
3.9 


63.2     -  1.0 


63.9     -  0.6 


6t.8     -  0.3 


62.4     -  0.2 


49. 4M 
59.9 
58.  OM 


53.0     -  1.9 


58.8 
55.8 
41.8 


55.9 
50. 2M 


43.2 
52.6 
56.2 
55.8 

64.8 
46.4 
56.2 
54.0 
58.2 


.7  36. 
49.6 
48. 9M 
38. 6K 
49.9 


53.6 
45.9 
41.1 


46.6 
42.8 
51.1 


50.6 
43.  IH 
4.0  58.0 


0.9  52. 1M 
48.9 
47. 1M 
.21  53. 9M 


45.8 
49.6 
.6  42.2 

56.1 

45.4 
.3|  50. 

36.  8M 
.4  46.9 

48.9 


8.3 
6.3 
9.  3M 

4.9  • 


60.2  -  0.2 
59.7     -  0. 


I  62.4 
60.7 


54.3 
45.5 
57.0 


59.1 
53.9 
55.8 


54.9  -  0*9 
50.1     -  1*3 


2*6 
1.2 
3.4 
2.8 
2.1 


44.  3 
60.2 


74.0 
63.2 
74.2 
46.4 


64.2 
60.4 
47.5 
56.1 
60.9 

55.4 


50.0 
55.3 
60.2 
57.9 


Sep  reference  notee  rolloelne  Station  Index. 
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Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


May 


Inly 


August 


NORTH  FORK  RS 

42.9* 

4  3  •  OH 

43.6 

57. 8M 

NORTH  HOLLYWOOD 

57  .  If 

53.6 

55.2^ 

b  5  •  3 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

38,8 

-  5 

.9 

46.9 

V?'r\ 

2 

tn's 

OAKLAND  WB  AP 

48  .2 

0.2 

50.4 

0.3 

52.0 

58,5 

OCEANSIDE 

54,0 

52 . 0 

51.2 

6. 

OJAI 

52.4 

2.2 

50.4 

- 

L.l 

52.  4M 

- 

2 

62,9 

ORANGE  COVE 

40.5 

-  5 

47.  5 

49  .8 

* 

' 

tft"  a 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

43.5 

45.9 

trt  1 

ORLAND 

44,9 

0 

.0 

47  ,7 

m 

50.2 

ORLEANS 

40.5 

45.0 

48.4 

* 

OROVILLE 

44.9 

46.7 

52.1 

64.4 

OXNARD 

54.1 

0 

* 

49. 9M 

51.5 

7 

58.3 

PALMDALE 

45.4 

0 

.9 

48.4 

48.9 

3 

6 

6A*  3, 

PALMDALE  FAA  AP 

42  .  1 

PALM  SPRINGS 

57.2 

3 

57.1 

0*2 

58.5 

74.9 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

46.0 

50.6 

50.6 

58.  2M 

PALOMAR  MTN  08SY 

43.5 

40.0 

39.9 

58.7 

PANOCHE   JUNCT ION 

39.9 

46.4M 

o"  % 

PARADISE 

45.3N 

44.2 

45.5 

Parker  reservoir 

52.9 

58.4 

59.3 

78  7 

PASADENA 

56.0 

2 

8 

52.8 

- 

L.8 

53.8 

- 

3 

4. 

65.7 

PASO  ROBLE5 

45  .  5 

49.9 

50.7 

61.6 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

44.4 

48.6 

49.5 

59.8 

PERR I S 

50.2 

50.1 

63.6 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

46.4 

0 

49.3 

j .  9 

50.0 

2 

9 

56.9 

PINNACLES  NM 

48.0 

47.8 

46.9 

61.1 

PISMO  BEACH 

52.7 

50.3 

50.5 

57.4 

placerville 

41.1 

0 

B 

44.0 

44.5 

2 

9 

S8  .  6 

PLACERV 1 LLE  1FG 

45.6 

43.1 

43.6 

58.1 

PLAT INA 

" 

M 

5  7  .  6M 

POINT  ARENA 

46.4 

47.8 

48.0 

51.7 

POINT  ARGUELLO  WB 

50.2 

0 

5 

49.0 

.  o 

49.1 

2 

52.5 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

53.1 

50.3 

51.2 

53.3 

POMONA 

52.7 

3 

1 

51.5 

0.4 

51.7 

3 

5 

62.9  1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

41.8 

47.2 

48.5 

57.8 

PORTERVILLE 

41.5 

-  5 

C 

49.5 

I.  J 

53.2 

2 

0 

65.9  \ 

PQP  TQL A 

28.3 

-  0 

5 

29.8 

1 . 0 

32.1 

5 

2 

47.5  | 

POSEY  3  E 

~ 

" 

_M 

POTTER  VALLEY  PH 

46  .  3M 

45. 8M 

47. 8M 

58. OM 

PRIEST  VALLEY 

41.4 

4  .9 

44.6 

54.3 

OUINCY  RS 

32.1 

-  0 

9 

35.9 

- 

0.9 

39.7 

- 

2 

$ 

52.2 

RAMONA  SPAULD1NG 

52.7 

50.2 

49,5 

60.0 

RANDSBURG 

44.9 

46.0 

48*1 

65.0 

RED  BLUFF  WB  AP 

46  .5 

1 

t 

47.3 

50.9 

3 

2 

63.9 

REDDING  FIRE  STA  2 

49.7 

4 

0 

48.5 

\ '  5 

52.2 

_ 

1 

66.6  ' 

REDLANDS 

53.5 

3 

0 

51.4 

- 

0.6 

52.0 

- 

3 

5 

66.1 

REDWOOD  CITY 

48  .0 

-  0 

; 

50.6 

** 

■j .  4 

52.2 

1 

7 

59.8 

RICHARDSON  GROVE    ST  PK 

41.1 

47.9 

57,4 

R  ICHMOND 

48  ,9M 

51.8 

59.7 

RIVERSIDE  FIRF   STA  3 

55.2 

3 

9 

52.1 

i .  0 

52.9 

_ 

3 

64,7 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

52.8 

50.9 

50.7 

64.2 

ROCKL IN 

39.4 

9 

45  .6 

2.C 

48.6 

3 

1 

59.0 

SACRAMENTO  WB  AP 

41.8 

4 

47.6 

2.6 

51,1 

3 

61.4 

SACRAMENTO  WB  CITY 

44.  1 

-  2 

fl 

48.4 

2*< 

52.6 

2 

6 

63.2 

SA INT  HELENA 

46.8 

1 

'i 

48.3 

0  .  7 

49.7 

2 

7 

60.3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

43.7 

46.4 

48.1 

57.6 

SAL  I NAS  2  E 

50.  3 

0 

6 

51.0 

0.7 

50.5 

3 

1 

57.3 

SALINAS  FAA  AP 

49.6 

51.2 

50.6 

57.7 

SALT    SPRINGS  PH 

46.4 

41.5 

42.5 

56.6 

SALYER  RS 

37  ,7M 

45. 1M 

47. 1M 

58. 2M 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

54.3 

48.8 

50,0 

64.8  < 

SAN  ANTONIO  MISSION 

45  .4 

47.6 

48.0 

57.9 

SAN  BERNARD  I NO  CO  HOSP 

53.0 

1 

6 

50.9 

2.4 

51.1 

5 

4 

64.3 

SAND9ERG  WB 

40.  7 

0 

B 

38.7 

2*7 

39.5 

5 

5 

55.7 

SAN   DIEGO  WB  AP 

56.7 

1 

2 

56.5 

* 

0.2 

55.7 

2 

8 

61.6 

SAN  FERNANDO 

57.4 

4 

l 

52.2 

- 

2.0 

S3. 5 

3.6 

65.8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

50,0 

50.7 

51.6 

54.6 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

47.  3 

-  1 

3 

50.1 

0.8 

50.5 

2 

y 

56.0 

SAN   FRANCISCO  FOB 

51.9 

1 

2 

51.8 

- 

1*2 

52.7 

2 

0 

57.0 

SAN  GA8R I E L  F IRE  DEPT 

55.4 

53.4 

53.9 

64.2 

SAN  GREGORIO  3  SE 

In'6*" 

50.1 

49.2 

52.5 

SAN  JACINTO 

50.9 

1 

7 

49.9 

1.2 

50.1 

4 

5 

64,0 

SAN  JOSE 

50.1 

0 

9 

51.3 

- 

0.7 

53.1 

1 

7 

60.5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

52.2 

0 

51.2 

- 

1.9 

51.6 

3 

4 

59.9 

SAN  MATEO 

50.3 

52.2 

53.0 

59.4 

SAN  PEDRO 

56.1 

1 

6 

53.8 

- 

1.7 

54.0 

3 

2 

60.8  j 

SAN  RAFAEL 

48.7 

51.3 

52,3 

59.8 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

57.0 

0 

53.6 

- 

0.9 

54.3 

2 

a 

62.8 

SANTA  BARBARA 

55.5 

2 

9 

53.2 

0.8 

54.1 

1 

9 

60.8 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

51.4 

52.3 

52.8 

58.8  J 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

48.0 

-  0 

3 

51.1 

- 

n.  i 

52.5 

1 

fl 

-SH.4M 

SANTA  CRUZ 

48  .9 

-  0 

1 

49.2 

i  .( 

50.4 

2 

5 

5^.4 

SANTA  MARIA  WB  AP 

50.4 

0.2 

50.3 

- 

i  „c 

49,9 

3 

4 

56.4 

SANTA  MONICA  PIER 

57.  1 

53.9 

52.2 

57. 4M 

SANTA  PAULA 

57. 3M 

51. 6M 

52.4 

61.5M 

SANTA  ROSA 

45.6 

-  0.9 

- 

1.5 

48.9 

3 

57.9 

SCOT  I A 

45.0 

-  2 

7 

47.9 

1  .5 

48.2 

2 

i 

52.7 

SHASTA  DAM 

47.  1 

46.6 

48.4 

6  3.3 

SHELTER  COVE 

51. 3M 

49. 9M 

49. 8M 

1.  1,  4M 

SIERRA  CITY 

41.2 

37.5 

38.0 

54.1 

SIERRAVILLE  RS 

-  2 

1 

32.  OM 

5 

8 

47.9 

SODA  SPRINGS  1  E 

26.9 

2&!2 

24.7 

39.4 

SONOMA 

45.2 

48.8 

50,5 

58.4 

SONORA 

44.2 

0 

3 

46.7 

0*3 

46.8 

3 

B 

59.8 

SO  ENTRANCE   YOSEM I TE  N 

39. 5M 

35.0 

36.1 

49.9 

SQUAW  VALLFY  LODGE 

26. 6M 

28. 3M 

27. 5M 

41.6m] 

SQUIRREL    INN  2 

37.8 

-  1 

0 

35.4 

4.5 

34.7 

B 

7 

53.5 

STOCKTON  FAA  AP 

41.2 

47.9 

51.4 

63.1 

STOCKTON  F IRE    STA  4 

41.2 

-  3 

5 

47.5 

L.4 

51.1 

2 

1 

61.5 

STOCKTON  MOwR Y  BRIDGE 

42. 5M 

46.  1M 

51.6 

63.1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

45.8 

2 

3 

46.1 

0.9 

49.0 

2.5 

60,7 

STRAWBERRY  VALLEY 

42.8 

36.4 

38.6 

52.7 

SUNLAND 

55.7 

51.7 

51.8 

64.6 

SUSANVILLE  AP 

24.7 

-  5 

7 

28.7 

5.6 

37.2 

3 

51.2  I 

TAHOE  CITY 

27.0 

0 

1 

27.4 

1.0 

28.5 

3 

7 

41.6  | 

56. OM 
61.8 
.4  62.8 
57.9 
58.4 

60.5 


57.3 

59.9 
56.1 
56.9 
56.8 
57.1 

52.8 
54.1 
54.4 
61.7     -  1.5 


63.7 
65.0 
66.2 


59.  9M 
56.4 
54.2 


50.7 
59.8 
52.8 
44.0 


68.4 
66.8 
72.  7M 
62.4 
61. OM 

66.8 
74.8 
54.1 
.7  74. 6M 
66.9 

75.9 
61.0 
74.5 
73.5 
83.8 


66.6 
67.7 
70.0 
63.8 


56.5 
67.9 
70.9 


60.0     -  1.3 


■1  -  3.3 

,5  -  2.5 

.3  -  2.4 

60.2  -  1.6 


56.8 
56.8 
57.5 


65.9 
65. 2M 
60.7 
69.1 

68.1 
71.2 
71.6 


51.9  I  -  4.7 
62.6     -  0.9 


59.6 
65.6 
69. 3M 

67.4 
67.6 
70.9 
65.6 
63.9 

68.2 


55.2     -  2.2 


55.4 
70.8 
65.8 


73. 2M 
63.6 
66.0 
63.2 


74.3 
70.8 
75.8 
61.7 
61. OM 

71. 2M 

79.8 

57.4 

76.5 

73.9 

81.3 


72.1 
56.8 
73.8 


1  .2 

0.5 


70.8 

66.3 
71.7 
82.4 
83.0 
84.8 


73.1 
55.6 
60.2 
56.0 


64.7 
58.4 
82.7 
57. 3M 


1.9 
9.0M  ' 


1.9  74.9 
2.6|  65.2 
70. OM 

.0  75.0 
.7|  77.9 
59.9 

l.el  75. 


83.  3M 
79.0 
81. 7M 


74.6 
74.9 
74.4 
70.2 

67.9 
63.8 
63.7 


79.2 
74.2 
70.5 


59.9 
63.6 
60.0 


62.6 
64.9 
67. 5M 


70. 9M 
.81  70.2 


.2  70.0 
0.3|  74. 

58.  9M 


72.8m; 

70.1 

70.9 


57.4 
74.6 
66.0 


72.1 
68.8 
70. 3M 


76. 4M  -  0.8 


55.0 
58.8 
58.4 


64.6 

67.1 
57.4 
59.6 
60. a 
66.8 

57.0 


56.8 
63.0 
55. 5M 


58.4 
.7  55.6 

50.  6M 
.8  54.4 


0.6  56.7 
.0  55.0 
52.4 
0.8  65. 


53.6 
53.4 
57.4 
56.0 


45.2 
51.  6N 
48.0 

45.8 
56.9 
56.5 
55.0 
0.1  56.4 

59.6 
0.4  56.1 
50.3 
57.8 
58.5 


0.1 


58.5 


53.2 
57.4 
57.8 
59.3 
57.8 

59.4 
57.9 
60.8 
59.0 
57.1 


0.2  ! 
0.4  : 

0.6  : 


48.6 
54.9 
54.7 
54.  8M 


.8  48.2 
47.2 

.0  47.1 
45.0 


57.0 

0.4  56.5 
49.8 
48.9 
53.9 
.3  48. 

51.4 
52.2 
3.6  44.6 
49.7 
43.9 

48.9 
.6  53.0 
54.1 
.0  52. 
46.6 


45.7 

.0  38. 
53.6 
49.5 
0.5  49.0 
1.6  50.9 


1.8 


55.4 


46.0 
47.4 
47.6 

44.9 
53.2 
52.8 


47.6 
49.9 
43.6 


59.0 
59.0 
62.4 
57.4 


56.7 
56.8 
56.7 
56.8 


0.2 
0.2 
0.6 
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Table  1-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


TEHACHAP I 

41.5 

41.2 

41.3 

54.0 

52 

.2 

64.5 

70 

.1 

TEJON  RANCHO 

44.2 

— 

49.5 

- 

1 

.4 

51.6 

4 

.0 

66.5 

4 

.6 

64 

.8 

-  3 

.5 

77.6 

2 

.2 

ai 

2 

0 

5. 

TERMO 

- 

- 

- 

- 

H 

63 

1  f 

thermal  faa  ap 

54.6 

58.  1 

59.6 

76.7 

75 

.5 

85.4 

91 

.0 

three  riv  edison  ph  2 

44  .  3 

l  .  3 

48.5 

0 

.  9 

50.0 

3 

.8 

63.6 

3.9 

62 

.2 

-  4.0 

73.9 

0 

.9 

79 

.9 

-  0 

3 

TIGER  CREEK  PH 

43.3 

l.S 

43.3 

- 

1 

.3 

45.1 

- 

3 

.2 

58.0 

4 

< 

57 

.0 

-  2 

4 

68.4 

2 

.3 

74 

4 

0 

4 

TORRANCE 

55.  6* 

2.6 

52. 7M 

- 

1 

.8 

53. 2M 

- 

3 

0 

60.5 

1 

60 

.  w 

1 

3 

63.3 

-  1.1 

65 

5 

-  2 

7 

TRACY  CARBONA 

41.1 

47.7 

51.4 

62.4 

62 

.8 

71.3 

74 

5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

41.5 

47.4 

51.9 

63.0 

M 

71.  6M 

76 

3d 

TRINITY  DAM  VISTA  PO 1 N 

38. 2M 

41. 2M 

M 

54 

.5" 

66.  9M 

TRONA 

42.9 

- 

2.2 

50.3 

- 

0 

.  J 

52.4 

5 

0 

69.9 

4 

•  1 

69 

.5 

-  4 

1 

81. OM 

-  0 

.6 

86 

1 

-  3 

3 

TRUCKEE  RS 

22.6 

2.8 

26.0 

■ 

2 

.0 

27. 5M 

- 

5 

2 

H 

42 

6H 

0 

53. 5M 

-  0 

.5 

58 

bt> 

-  3 

3 

TULELAKE 

22.2 

30. 1M 

36.  8M 

47.7 

48 

.6 

58.2 

63 

3 

TURNTABLE  CREEK 

47. 2^ 

46  ,0M 

47.6 

62. 2M 

61 

3H 

74.5 

81 

kf 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

53.9 

1.3 

51.4 

2 

.7 

52.2 

* 

3 

61.5 

60 

.5 

65.1 

-  1 

.9 

68 

0 

-  3 

4: 

TWENTYNINE  PALM5 

50.6 

52.7 

52.6 

71.2 

70 

.7 

82.1 

87 

7 

TWIN  LAKES 

27.8 

3*8 

23*6 

1 

t 

24, 2M 

- 

4 

1 

39.4 

37 

.4 

49.3 

1 

1 

54 

9M 

"  1 

1 

TWITCHELL  DAM 

" 

~ 

50.9 

60.1 

56 

.6 

61.7 

62 

8 

UK  I  AH 

47,6 

1  .7 

47.6 

1 

•  5 

49.5 

2 

9 

59.  3 

2 

58 

,7 

_ 

69.2 

74 

4 

0 

7 

UCLA 

58.5 

54.1 

55.1 

61.8 

60 

.3 

62.4 

64 

7 

UPLAND  3  N 

52.9 

49.6 

50.1 

63.7 

61 

0 

67.7 

72 

6 

UPPER  LAKE  RS 

45  .4" 

45  ,9M 

H 

57. 6M 

M 

68. OM 

73 

7M 

UPR    SAN  LE ANDRO  FILTER 

47.6 

49.2 

49.6 

56.7 

56 

0 

60.7 

60 

6 

VACAVI LLE 

43.5 

~ 

1.8 

1 

6 

51.3 

2 

0 

62.5 

63 

5 

72.1 

,2 

75 

7 

0 

0 

VALYERMO  RS 

42  .9M 

45.  1  M 

43  .9 

57.4 

56 

6 

67.1 

72 

6 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

43.4 

47.2 

47.1 

62.5 

5  0 

5 

72.0 

77 

8 

VI  SAL  I  A 

41  .8 

5.0 

49. 6M 

1 

9 

53.3 

3 

1 

66.5 

3 

65 

6 

75.8 

0 

0 

80 

H^ 

1 

VJSTA  2  NNE 

~ 

4«". 

~ 

" 

M 

63.5 

67 

VOLT  A  PH 

46.4 

43.5 

45.1 

59.0 

58 

2 

71.0 

77 

5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

43.  1 

47.6 

49.5 

58.5 

59 

0 

66.0 

69 

WARNER  SPRINGS 

44.8 

0.6 

45.1 

- 

0 

5 

45.1 

- 

3 

5 

57.2 

55.9 

, 

65.1 

0 

0 

71 

1 

-  1 

? 

WASCO 

40.3 

5.3 

48.8 

1 

2 

53.0 

2 

2 

65.6 

3 

66 

0 

\ 

76.9 

0 

7 

81 

7 

-  1 

7 

WATSONVILLE  WATEPWOPKS 

48.3 

50.0 

49.0 

56.6 

55 

5 

59 

0 

WEAVERV I LLE  RS 

35.9 

0.9 

40.7 

0 

1 

42.3 

- 

2 

7 

54.0 

54 

2M 

64.1 

-  0 

2 

70 

6 

-  0 

a 

WEED  1  5 

27.6 

35.5 

37.0 

49.0 

48 

8 

57.7 

63 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

46.  9M 

45. 1M 

47.  OM 

62. 8M 

61 

3M 

74. 1M 

81 

«M 

WHITE  MOUNTAIN  1 

20.9 

18.8 

16.3 

34.1 

34 

2 

45.8 

49 

8 

WHITE  MOUNTAIN  2 

20. 2M 

13.0 

10.4 

26.1 

23 

6 

36.9 

43 

WILLI AMS 

47.0 

46.4 

50.9 

61.7 

64 

5 

73.9 

77 

4 

WILLITS  J  NE 

44.2 

44.8 

46  •  3 

54.4 

53 

7 

5  1.7 

66 

3 

WILLOWS 

44.1 

0.5 

47.7 

1 

1 

50.1 

3 

5 

61.9 

2 

3 

63 

1 

-  3 

4 

71.5 

-  0 

1 

78 

1 

-  0 

5 

WINTERS 

44.0 

48.0 

51.4 

64.5 

64 

5 

73.9 

77.0 

WOODFORDS 

29.4 

33. OM 

35.  7M 

51.0 

49 

62. 4M 

67 

2 

WOODLAND   1  WNW 

42.7 

3.1 

48.1 

2 

2 

50.9 

4 

? 

62.7 

2 

0 

53 

6 

-  3 

0 

72.2 

-  0 

5 

75 

0 

-  2 

1, 

YORBA  LINDA 

57.  2M 

3.5 

53. 9M 

1 

0 

53.6 

3 

6 

64.  3M 

3 

8 

63 

2M 

-  0 

8 

66.  3M 

-  1 

71 

9M 

-  1 

1 

YOSEMITE  NP 

37.1 

0.8 

36*6 

3 

w 

40.4 

8 

55.4 

3 

6 

54 

3 

65.5 

1 

3 

M 

YREKA 

28.5 

5.3 

,7.5 

0 

T 

40.5 

2 

8 

53.5 

3 

7 

52 

? 

-  4 

3 

63.8 

0 

3 

70 

8 

-  1 

4 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

41.3 

1.3 

44.5 

1 

4 

46.5 

2 

6 

55.0 

1 

8 

54 

9 

-  2 

9 

62.2 

-  0 

5 

65 

-  1 

5i 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

40.0 

0.3 

41.4 

1 

43.6 

3 

4 

56.6 

3 

6 

56 

' 

-  3 

0 

67.1 

0 

8 

72 

: 

-  0 

4 

NORTHEAST    INTERIOR  BAS 

24.6 

3.2 

28.1 

2 

5 

31.4 

4 

7 

47.0 

3 

4 

47 

5 

-  2 

58.6 

1 

2 

64 

0 

-  1 

6 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

47.9 

0.1 

49.4 

0 

a 

50.1 

2 

7 

57.7 

1 

1 

57 

3 

-  2 

0 

62.2 

-  0 

7 

63 

7 

-  1 

9 

SAN  JOAQUIN  ORAINAGE 

41.1 

2.2 

45.4 

1 

4 

47.9 

3 

1 

60.6 

3 

6 

5  9 

9 

-  3 

5 

70.8 

0 

6 

75 

6 

-  1 

6 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

92.0 

1.3 

50.1 

1 

O 

49.9 

4 

6 

60*8 

2 

7 

59 

1 

-  2 

8 

64.6 

-  1 

5 

69 

-  2 

SOUTHEAST   DESEPT  BASIN 

46.6 

1  .0 

50.3 

1 

3 

49.7 

4 .  9 

66.2 

4 

0 

64 

' 

-  4 

4 

76.9 

-  0 

2 

82 

i 

-  1 

9 

August 


57. 6M 
61.8 
77. 7M 


70.0 

74.8 
79.9 
62.1 
68.6 
61.7 


65.3 

75.2 
75.6 
67.2 
73.6 
74. 


65.8 
70.7 
63.1 
66.4 
74.9 

72.5 


0.5}  76.8 
57.7 
85.5 
0.2j  74.2 


0.5  79.8 
2.8  55.8 
59.  7M 
H 

0.9  69.3 

82.2 
0.6  53.9 
62.9 
0.2j  70.0 
66.8 


72.7 
68. OM 
61.7 


75.2 
58.4 
66.1 
59.2 


5  66.2 
5|  46.0 
48.  4M 


1.0 

0.6 


63.0 
60.8 
64.7 


60.1 
62.2 
58.7 


65.1      -  1.0 


0.5 
0.4 
0.3 

0-6. 


56.2  J 
39. 4M 
H 

5  6.4M 

59.1  1 

60.0 
37.2 
58. 2M 
53.6 
60.3 

57.6 

M 

55.8 
54.8 
50.0 


56.8 
56. 9M 
52.6 


54. 2M 


45.8 
1.2  50.6 
34.3 
56.6 
2.0  49.8 

2.2  45.5 
0.5  55.1 
44.7 
45.5 


54.9 

51.1 
35.0 
55.0 
49.1 
57.1 

54.3 


45.8 
49.0 
54.2 
49.2 
46.0 


j.  en 

4.  7M 

2.5MI 


9.BM 
6.3 


2.5 
0.2 


72.8 
61.9 

57.6 
60.4 
59.7 


56.0 
60.3 
56.7 


2.2|  57.6 
62.9 
55.6 
1.4|  53.2 
47.1 


34.3 
28.7 
61.0 
54.5 

0.9|  60.9 
61.2 
49.6 
60.3 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

November 

December 

Annual 

Station 
and 

■ 

« 

<D 

« 

§ 

9 

a 

s 

§ 

e 

Depth 

■ 
< 

| 

> 
< 

Extren 

S 
> 
< 

1 

< 

Extrerr 

< 

a 

h 
H 

> 
< 

B 

9 

$ 
H 

< 

a 
| 

< 

1 

< 

a 

l 

> 
< 

a 

l 

S 
< 

a 
1 

H 

D> 

8 
> 
< 

i 

> 
< 

a 
1 

H 

BRAWLEY  2  SW  (A) 

4  INCHES 

56.2 

73/40 

62.5 

77/44 

66.4 

89/46 

83.8 

105/63 

78.1 

84/71 

87.1 

95/79 

107.1 

126/86 

108.5 

127/89 

102.0 

122/81 

87.6 

111/72 

74.9 

95/58 

62.8 

79/45 

61.4 

127/40 

8  INCHES 

58.3 

65/48 

63.0 

69/55 

65.9 

76/56 

79.8 

88/69 

79.7 

84/74 

87.4 

93/81 

98.2 

106/91 

100.2 

106/92 

95.7 

102/67 

64.6 

96/77 

73.5 

84/60 

66.6 

71/54 

79.4 

106/48 

12   INCHES       9i00  A.M. 

59.9 

61/58 

63.2 

66/60 

65.5 

71/60 

78.0 

82/71 

81.3 

85/77 

88.3 

93/83 

95.1 

96/93 

97.5 

99/95 

94.1 

96/90 

84.5 

90/80 

75.1 

81/67 

66.0 

70/59 

79.0 

99/58 

20   INCHES       9.00  A.M. 

61.8 

64/61 

63.9 

66/62 

65.5 

70/63 

76.1 

79/70 

80.3 

83/79 

85.8 

91/81 

92.8 

95/91 

95.6 

96/94 

67.0 

95/91 

85.6 

91/82 

77.4 

82/73 

68.8 

72/63 

78.4 

96/61 

39   INCHES       9.00  A.M. 

65.7 

67/64 

65.5 

66/64 

66.2 

68/65 

72.6 

76/68 

77.5 

78/76 

81.0 

84/78 

67.3 

90/85 

91.0 

92/90 

93.5 

92/90 

86.2 

90/83 

80.0 

83/76 

73.2 

76/69 

76.3 

92/64 

79   INCHES       9,00  A.M. 

73.0 

75/72 

71.0 

71/71 

70.8 

71/70 

72.3 

74/71 

75.8 

77/7* 

78.3 

80/77 

82.1 

84/80 

85.5 

87/84 

91.0 

67/87 

86.3 

67/65 

83.2 

65/61 

78.8 

61/77 

79.0 

87/70 

DAVIS  1  WSW  (61 

4  INCHES 

40.0 

52/30 

47.4 

56/34 

51.2 

71.40 

67.8 

83/53 

72.0 

87/60 

80.9 

94/68 

84.5 

96/72 

84.8 

99/72 

78.3 

94/64 

64.  € 

86/52 

55.2 

70/36 

46.6 

55/32 

64.4 

99/30 

RIVERSIDE  CITRUS 
EXPERIMENT  STATION 

STATION  1  (C) 

12  INCHES 

54.1 

62/— 

53.8 

59/47 

54.6 

63/48 

66.6 

75/59 

69.2 

77/60 

73.2 

82/64 

79.7 

84/76 

81.6 

86/77 

75.9 

62/69 

65.5 

74/62 

56.3 

66/49 

46.1 

52/41 

64.9 

86/ — 

STATION  2  (D) 

18  INCHES 

51.2 

53/47 

50.4 

54/47 

59.6 

64/54 

60.9 

66/58 

63.8 

69/60 

68.2 

71/66 

70.8 

74/67 

69.0 

71/67 

63.6 

69/61 

58.2 

63/53 

52.2 

60/49 

74/  — 

(A)  Holtville  silty  clay,  bare  ground,  exposed  to  sun,   level  surface.     Data  for  the  4-  and  8-inch  depths  from  Thermograph.     Monthly  averages  at  these 
depths  are  averages  of  daily  Maximum  and  Minimum  values.     Data  from  other  depths  are  from  Mercury-in-Class  Thermometers.     Monthly  averages  from 
these  depths  are  averages  of  single  readings  at  time  shown. 

(B)  Sandy   loam  -  under  bare  ground  surface.     Data  from  soil  Thermograph. 

(C)  Ramona  sandy   loam.     Data  from  air  and  soil  Thermograph. 

( D)  Raraona  sandy  loam  under  the  east  skirt  of  a  Valencia  orange  tree,  shaded  and  under  regularly  irrigated  soil.     Data  from  air  and  soil  Thermograph. 
Monthly  averages  at   Davis   1  WSW  and  Riverside  Citrus  Experiment   Station  are  averages  of  daily  Maximum  and  Minimum  values. 

Extremes  are  the  highest  and  lowest  observed  at  the  time  indicated  or  the  highest  Maximum  and  the  lowest  Minimum  available. 
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January 


February 


April 


August 


September 


November  December 


ARROTT  MINE 

ACTON  ESCONOIOO  261BE 
AOELANTO 
ADIN  RS 
ALAMO  1  N 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARD  MLL 
ANT  I OCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO  RS  508C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

A VENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
6AKERSFIELD  W6  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BEALE  afb 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE   DAM  // 

BIG  BEND  RS 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  DAL TON  DAM  FC 
BIG  PINES  PARK   FC  83B 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46DE 
BISHOP  CREEK  INTAKE2//R 

BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLUE  CANYON  WB  AP  //F 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

BON  I TA 

BOONV I LLE  HWY  MNTNC  STA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BPANSCOMS  2  NW 
BRAHLEY   2  SW 
BREA  CITY 

BRIDGEPORT 
BR  I DGEVI LLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARDS  BAR  PH 
BURBANK  FIRE  DEP  FC226£ 
BUPBANK  WB  AP  I 
BURLINGAME 

8URNEY 

BURNT  RANCH   1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 

CAL I STOGA 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

camp  pardee 

camp  san  luis  obispo 

camptonville  rs 
canry  h  sw 

CANBY  RS 

CAN0GA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 

CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZ ADERO 
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1.93 
2.27r 
1.52, 


1.08- 

.92{ 
1.73 


1.60 
1.6)J- 
3  .  548- 


3.38-  .47 

3.37r-  2.01 
El. 15- 

1.99-  1.19 


2. 021-  .82 

.14 
2.81 
1.96-  .95 
2.25-  1.03 


1.45r  1.21 
8.73 
2.92k 


5  .  328- 
10.72 
5.091  .49 

2.638-  1.31 
2.74k 
4.45U  1 
1.84 
.42 


.25 


.30- 

4.43 
8.82 
7.53 

.04- 

.09 
2.89 

.87k 
6.26 

•  321 
T 

1.36- 

2.01 

8.43k 

1.31 
1.46 
9.72 

.08|- 
1.241 


9.69 
10.821 
1.22-  1.31 
1.24k 


.44-  1. 
.91^  1. 
.00-  1. 


.02-  .79 
.47 


.19-  1.80 


.10-  2.36 
.OOP  2  — 
.62-  ; 


2.75-  2.40 


1.76-  2.87 


2.51  1.20 


.101 

:?| 

.16 


T  • 
T  l" 


.00- 


2.03  1.29 


1.30  1.10 


1.61^  2.00 


-.It 
.00- 


.021 


.04k 
.00 


.00- 

.00 

.00- 


.00 
.oc 

.00- 


.06 

::i 


.15 
3.52 
.00- 


1.54 
.00- 


.00 
.02 
1.89 


6.17     5.10  1.21^ 


.14     4*76  4.20 


.00- 
1.76 
.24- 


.11-  2.11 
.44-  , 
.09- 


1.02 
.44 

6.37 


5.55 

.02- 
8.41 


1.48 
1.35 


1.86 
16.95 

20.12-  2.33 
21.90-  4.62 


.00-  1.42 
.87 

.94-  1.25 


2.65 
2.32 


•55k  4.37  21.78-  3.49 

1.63  42.36  7.26 

2.35  Ell. 56-  1.53 

3.83  17.57-  2.04 


2.12     13.58-  3.61 


31.61 

12.79-  5.10 
15.63-  4.70 

13.90 

22.55  3.87 
60.59 

26.35  3.97 
24.23 

36.47 
21.12 

32.56-  3.68 


.001-  3.83 
5.46 
3.50- 
3.55 


6.11 

5.90 

.04-  4.69 
4.35 
1.94 


4.02-  2.73 


1.02 

.00- 
3.03 


4.03-  2.99 


3.55 

8.74- 

7.45 


45.94 
23.55 
8.54 


36.11 
77.16 
E55.0C 


24.77 

8.77- 
38.63 


1.81 
1.40 


3.62 
1.70 
E9.23-  5.43 

77.06  10.29 


10.83 
9.78 
13.33 


E7.95 

.46- 
10.91 
11.75 


4.40 
4.76 
2.69 


20.87 
10.40 
8.98 


14.47 
15.04 
1.09 


1.34-  3.56 


3.60r  2.76  : 


E7.24 
11.53 
E78.32 
1.95- 
13.96 

11.10 
E65.23 
22.10 
91.71 
67.38 

E87.34 
87.16 
17.67 
17.54 
22.91 

30.95 
42.25 
32.63 


2.39 

47.12 
25.63 
11.99 
23.01 
25.05 

72.48 
23.90 
17.30 
15.60 
2.84 

E48.61 
50.29 
17.25 
21.77 
73.77 


See  reference  cotes  follo.l.g  St.tlo.  lnd.i. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Table  2-Cootinued 


CALIFORNIA 
1962 


April 


CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARV I LLE 
CENTERVI LLE  PH 

CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  FC  230D 
CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKS8URG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RNCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 

COAL  I NGA 
COALINGA    14  WNW 
COBB  2  NW 
COHASSET 
COHASSET   1  NNE 

COLBY S  FC53D 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   1  SSW 

COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
OAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAI r 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWN I EV I LLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN  I  CAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 


ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 


4.24-  4.09 


21.60 

39- 
14,46 


10.7? 

2.04 

11 

43 

1.27- 

.11 

.ooh 

1.34 

7,6Sl 

1.53 

6 

37 

4.  14 

.  1Z 

.5-f 

1.73 

3 

91 

2.76- 

.53 

.62- 

1.69 

1.98 

.381 

'•5 

.68- 

•  83 

.oot- 

.85 

2. IT 

.73 

9; 

1.09^ 

.8b 

.00- 

1.61 

4 

93 

1.5U- 

.  3.' 

•  OOf 

1.56 

1.79( 

•  10, 

7.90 

1.94 

4.05 

•  12 

7 

6.24 

.40 

,57r 

2.22 

3.52-  4.37 


1.94 
.68 


2.13- 
3.46 

2.7q- 

1.74 


7.49-  7.07 


•66  10.42 
7,99 
3,99 


.64  2.91 

80 

50  6.96 


1.15-  1.24 
5.02-  i 
4.31J- 
E2.77-  ! 


3.79-  6.15 


ELSINORE 
ESCONOIDO 
EUREKA  WB  CI  TV 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 


2.27-  3.40 


2.99  1.15 


SSE 


FINLEY 
FINLEY 
MVE  POINTS  5  SSW 
;LEMING  FISH  +  GAME 
r0LS0M  DAM 

rONTANA  5  N 
;ONTANA  KAISER 
:OREST  GLEN 
:ORESTHILL  RS 
l:0RKS  OF  SALMON 


4.42 
3.07^ 
5.08-  6. 


4.57-  1.39 


,75r 

1.96 

8.31. 


6.76- 


.53 

2.7T 

.78-  1.11 
7.31 


2.06 

] 

1.28^ 
8.05p 
3.29^ 
5.49K 
8.35 


7.49]  1.54 

9.3T 
1.76 

2.831 

B 


1.61p  1.09 

l.iTr 

1.7lk 
4.04^  1.21 
2.79 
3.05 


E6.21p  1.51 


2.02k 
1.61- 


.00-  1.01 
1.171 
T  1.48 


?2t  l' 


2.41-  1.96 


.21-  1.59 
.00-  1.21 


59     1.16f-  2.28 


1.27-  2.54 


1.96 

T  F 
1.70 

.79'- 


.06- 


.01- 
.60-  2.15 
1.38 

1.09.- 


.00 

.00 

1.33 

.28 

-  .38 

1.41 

•  12 

.00 

.00 

1.35 

.06 

-  1.25 

.62 

1.94:  1.33 


c,  .1. 
Oh  1.58 


.00h 

•  oe| 

.65^ 

•  34k 


.00 


In" 


.04- 
.00 
.00 


July 


August 


September 


.00- 
.00- 


2.03 
.15 
.00 


E  T 
.00 


.14 
.15 

.00 
T 

.00 
T 

1.61 
.07 


.00. 
1.92 
.00 


•  oo\- 


2.08 
.01- 
.00 


2.77 

.00- 
9.06 


7.82 
3.84 
12.18 


.00- 

.06^-  .39 

.oJ 


12. ?4  9.86 


16.54  11.83 


2.58U  1.40 


1.92 
8.44 
3.02 
5.81- 


1.52 
4.74 


■79-  1.89 
.46-    1.5  1 

.43-  1.08 


7.28^ 
5.61^ 
3.00- 


88.80 
19.85 
43.87 
42.07 
28.891 


58.29 
E25.87 
43.58 

8.02 
15.49 
53.99 

64.91 

25.87 
22.06 
65.05 
50.53 
19.54 


18.35 
10.43 
3.83 


2.39 
3.46 


3.20-  3.85 
.00 
.16 

.30- 
4.96-  1.36 
1.58 

2.611- 
2.42 


•  07 
3.31 
3.03 


.08^ 
E  T 
7.97U 


19.10 
40.76 
19.31 


18.32 

9.08-  3.3» 
40.78 

14.76-  2.62 
E4.23 

E2.77 
56.61 
72.45 

22.81  5.40 
31.71 

17.72 

71.87  .93 
34.15 
8.65 
28.83(-  7.99 

1.70 
29.52 
25.35 

20.72  4.26 
22.91 


E5.20 
82.90 
E7.42 
14.67 


6.25- 
5.94 

3.07- 
T  - 

6.60 
.90 

1.13 


.78 
•  00 
.59- 
.00 
.00- 

1.15-  : 

T 

9.69 
.55}-  1.60 
.57- 


3.55-  1.54 


2.17-  l.r)7 


76.36 
E18.31 
E53.76 

50.75 

44.521- 

15.14 

75.38 

17.03 

23.75 

13.04 

35.31- 

19.08 


18.48- 
13.28 
1.99- 

29.89- 

24.72 

63.11 

21.68- 

17.65 


■  1.87 
13.87 

■  6.89 
12.61 


2.58-  4.13 


.05 


22     2.24  2.11 


.171 
16.141  12.1 
19.64] 
12.33 


3.96 
5.53 
1.20 


.94     6.80r-  4.84 


20.91 

15.24 
25.92 
58.11 
42.42 
21.67 

29.62 
41.66 
6.51 
13.40 
27.40 

21.09 
13.03 

E63.37 
61.84 

E46.59 


r»f.r.oc«  not.,  follt 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FORT  SI  DWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK  1  NNE 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP 

FR I  ANT  GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GILROy 

GILROY  14  ENE 
GLAMIS  6  ENE 
GLENDALE  ST AP ENHOR ST 

GLENDORA  WEST  F  C  185 

GLENNVILLE 

GOLD  PUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 
GREENV I EW 
GREENVILLE  RS 

GROVELAND  RS 
GUERNEV I LLE 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NN 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLE6RIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ 


NW 


HESPERIA 

HETCH  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HONEYOEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 


IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

1N0I0  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  / 
KELLOGG 
KELSEYVI LLE 
KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONOA 


.07 
1  .06 


August 


September 


1.07 
•  79 
2.10 


2.28 
.02 
2.05 


6.43 
6.23 
:13.21 


7.23     4.90  1.93- 


2.20  5.78- 


•13.63 
13.32 
15.86 


E13.69 

12.47 
E  58.22 
42.44 

82.38 
18.37- 


2.75 


55.00 
E61.40 
28.55 

37.36-  7.04 
28.23 


69.96 
17.36 
40.45 


1.45 
7.10-  2.51 
6.30- 
3.75 
3.94 

3.61 

6.47 
.00-  4.49 
.00-  5.19 
.09- 


68.54  13.79 
46.35  5.86 
E24.31 
51.58 

39.10 
48.01 

22.27-  1.99 


•  64 

8.04 
15.03 
7.98 
.07 
7.60 


15.36 
7.41 
16.22 


3.57 


3.68 
2.25- 
.63 


6.40-  1.52 


31.25 
30.86 
7.06-  1.06 


34.36 
43.20 
20.47 
1.54 
31.80 

46.31 
42.67 
7.97 
20.17 
15.83 


1.04-  2.43 


1.66-  4.74 


3.45 
.00- 
12.64 


6.89 
2.00- 
7.05 
2.33 

E6.40 
T  - 

2.58 
.02- 

3.87 


4.42 
2.11 


46.06 
E26.14 
59.55 


37.54- 
13.48 
102.51 
57.20 

53.55 
34.69 
22.17 
40.12 


E72.78 
15.36- 
18.51 
1.85- 


19.76  2.54 
E23.82 
3.01 
20.37 

32.62 
5.55 
55.65 

28.02  4.05 

53.39  6.74 

7.36 
16.93 

8.13-  2.90 
10.72 

6.12 

5.59 
46.07 

9.74-  .72 
68.95 
17.11 

E50.62 
23.63- 
32.08 

10.92-  1.55 


.19 


34.50 


See  reference  notes  lollo.lng  Station  Index. 
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Table  2-Contanued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 

LEBEC 

LECHUZA  PT   STA  FC352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

LONG  8EACH 
LONG  PEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  P 

LOS  ANGELES  WB  CITY  F 
LOS  SANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 
LOYAL TON 

LUCERNE  VALLEY    1  SSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEV I LLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  // 

MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 
MIDDLETOWN   8  WSW 
*IDDLEWATER 
II LL  CREEK  2 

!  MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
1 -10JAVE 

HO  LAKE 
'10NTEREY 
MONTICELLO  DAM 
•♦OORPARK   1  SSE 

10RGAN  HILL  2  E 

JlORONGO  VALLEY 
:WRRO  BAY  FIRE  OEPT 

tORRO  BAY  3  N 

KXINTAIN  PASS 

IT  BALDY  FC  B5G 

It  BALDY  NOTCH 
'OUNT  DANAHER 

OUNT   DIA84-0  NORTH  GET 

OUNT  HAMILTON 

OUNT  HEBRON  RS 

:OUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
;OUNT   SHASTA  WB  CITY//R 
IT  WILSON  FC  338B  / 
'UIR  WOODS 
1 ACI M I ENTO  DAM 

APA 

,APA   STATE  HOSPITAL 
•EEDLES  FAA  AP 

EENACH 

:VADA  CITY 

EHARK 

,;WBURY  PARK  4  SW 
iWHALL   SOLEDAO  FC32 
tWMAN  2  NW 
rWPORT  BEACH  HARBOR 

.ICOLAUS 

':colaus  #2 
,:land 

'POMO  2  NW 
1RTH  FORK  RS 


5.0C 
7.3*. 


.64 
5.92!- 


1.47- 


4.931- 
5.59- 


El.OSj- 
2.6d- 


19.0*1 

7.9a  3 
27.54 

5.07 
24, 19  13.34 


18*58!  9.22 


10.311 
21.71 


6.31 
9.15 

7.561 
6.87 


5.61  2.94 


6.31  3.43 


9. IT  6.04 


1.01 
1  ■+.■■'• 

13.89 


57     5.30  3.35 


7,52 
5.67 
3.09  15.21 
8.92 


2.86-  6.34 


l.od- 

E2.22 


3.49-  5.16 


1.23-  1.04 


15.52 
17.2a 
15.961 


3.38 
8.97 


3.51  2.10 


5.19  4.23 
9.37  5.4C 


5.86  3.75 


10.921 
9.24 


11.461 
1.33 
15.73  8.69 


16.58' 
14.36 
21.641 


1.00-  1.41 


1.44j- 
1.57 
1.01 
1.97V 


2.32^ 
4.64 
5.67- 


.03, 
1.30^ 


E2.05 
.82 
1.30U 


2.55-  2.98 


1.22^  2.80 


.00r  1 
1.11 

.3lL- 
.Oif  1.19 


1.79-  1.81 


.30k 
2.48' 


1.68 
.10- 
•  06- 


.00 

•  00 

•  00 

1.11 

.03 

2. 

05 

.00- 

.71 

•  00 

.11 

•  52 

.00 

.18 

.00 

.07 

•  00 

.12 

1.49 

•  24 

•  00 

T 

•  00 

1.17 

.21 

2. 

40 

1 .69 

1.08 

•  i3r 

.02 

3  .05 

.08 

0  3 

1.26 

.10 

•  00 

.55 

2.12 

•00 

.  8 

T 

1 

17 

.07 

.00 

.08 

1.71 

.84 

.00 

•  13 

.00 

.00 

1.97 

3.  84 

•  08 

T 

•  31 

.01 

.24 

.00 

•  00 

.74 

.00 

64 

.00 

.25 

.  Of- 

•  10 

.40 

•  44 

2 

05 

.15K 

•  86 

•  03h 

.13 

.34 

.00 

.00 

.31 

.00 

.00 

.36 

.37 

1 

.16 

.64 

.00 

.63 

.97 

.09 

•  36 

.73 

3 

08 

2.23 

.39 

.34 

1  .  30 

.51 

.70 

.13 

.00 

.00 

•  00 

•  64 

T 

81 

.26 

.05 

•  00h 

•  06 

.56 

.08 

1 

16 

.02 

.43 

.00- 

.08 

.00 

.04 

.00 

1 .23 

2.02 

.74 

1.50 

1.33 

.55 

.43 

.24 

.03 

.41 

.39 

.11 

1 

97 

1.86 

1.18 

.13 

.01 

1.49 

1.74 

2 

25 

1.98 

.72 

1.44 

.05 

1.76 

.92 

■  00 

.00 

•  64 

T 

.50 

.01 

1 

,.•5 

•  04 

.45 

.00 

.07 

.00 

T 

.00 

■  11 

1.02 

.39 

.30 

.15 

.23 

.23 

.05 

•  00 

•  00 

.00 

.02 

.11 

.00 

.00 

.00 

.14 

T 

.14 

.01 

T 

.15 

.00 

.00 

.00 

.11 

.03 

1.81 

.00 

2 

.92 

1.20 

.69 

.10 

.02 

.00 

.67 

T 

2.27 

.88 

T 

•  52 

.01 

.00 

1.94 

•  65 

1 

.60 

T 

.92 

.03 

.20 

.20 

1.86 

.45 

l.OO 

2.98 

.20 

.52 

.52 

2 

■  25 

2.55 

.56 

.03 

1.22 

T 

.65 

.05 

.99 

.05 

T 

.00 

.13 

•  00 

.28 

.00 

.00 

.04 

.37 

1 

.36 

T 

.87 

.00 

.21 

.00 

T 

•  01 

•  oe 

.99 

•  00 

.89 

1.6c 

2 

■  89 

.66 

1.79 

•  00 

.57; 

E  .17 

E  T 

.00 

•  OC 

T 

T 

1.36 

•  oc 

1 

.  37 

.02 

•  26 

.00 

.04 

•  64 

T 

1 

.03 

T 

.36 

.00 

.05 

.86 

•  oc 

1 

.IP 

•  39 

.19 

.06 

.02 

.57 

.33 

1 

.21 

.06 

•  63 

T 

.16 

•  00J 

.00 

.00 

.10 

.21 

•  01 

.22 

.4? 

2 

.56 

.78 

.64 

•  09h 

.11 

.00^ 


S*r   reference  ootca  follo.ini  Stfttlon  Index. 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


My 


September 


November  December 


NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  W6  AP  f 
OAKVILLE  1  WNW 

OCCIDENTAL 

0CEANSI0E 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

0N0 

OP  I  OS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
0R1CK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK  10  SE 

ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

pacific  house 
pacoima  dam  fc  33  ae 
paicines  ohrwall  rch 
palmdale  f 

palmdale  faa  ap 

palm  springs 

Palo  alto  city  hall 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  F 

PALOS  VERDES  EST  FC  D3 
PANOCHE 

panoche  junction 
paradise 

Parker  reservoir 

parkfield 
pasadena 
paskenta  rs 
paso  r08les 
Paso  robles  faa  ap 

pattiway 
paynes  creek 

PERRIS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERV I LLE  IFG 
PLAT INA 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHTSTA 
PT  PIEDRAS  RLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  4  ENE 

POSEY  3  E 

potters  sawmill 
potter  valley  ph 
poway  valley 
priest  valley 

ouincy  rs 
ramona  spaulding 
Ranch i ta 
randsburg 

Raymond  Whipple  ranch 

raymond  9  n 
red  bluff  wb  ap 
redding  fire  sta  2 
redlands 
redwood  city 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 
R 10  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  W8  CITY 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 


1.87 
2.80 


2.90 
7.10 
l.Si- 


-     .9S     7.16     4,65  l.A4h 


3.33- 

1.59- 
2.52- 


3. 14     6.83  3.67 


04     4.41     2.62  1.21 


8.28  5.66 


2*46 

3.42- 

1.21 


3.59-  5.64 


3.46-  3.75 


1.65-  2.63 


1.00-  2. IB 


2.T2 
2.71-  4.33 
.84-  3 


4.70- 
E1.94 
1.07 


5.73  3,41 


•  37 
19,56  15, IS 
8.4C 


15.58|  12.59     1.03-  1.24 


11.65 
17.23 
14.51 


9.17  1.89r 


8.17 

18,75 
12i26 
10.12 
12,79 
9,92 

21,62 
12,94 
12.93 
12.90 


11.26 
8.36 
10.92 


11.77 
4.47 
10.29 

17.15 
5.44 
4.25 


6.01 
5.78 


13.74 
13,52 
7,55 
11,38 


11.84 
14.05 
17.86 


13.59 
11.93 
10.93 


2. let 

6.071 
3.56 


1.69r  1.15 


1,42 
1.80 
1.92 


5.02 
1.72 
2.40 
2.40 


6.49 
1.31 
2.69 


5.77 
5.41 
2.42- 
3.6  3 
1.55- 


5.03 
2.43- 
2.40 
1.06 


1.49 
1.11 


•  44] 
.00 

.lot-  i.2i 


1.07     1.66k  1.83 


1.64 
1.75 


1.08 

2.14 
.lsk  1.25 
.19h  1.43 


.00 
.00- 


.00- 
.00- 
,00- 
.00- 


.00- 
.00- 
.00 
.00- 


.03- 
1.45 
.08 


.54)  11.55 

ii.es 

12.30 


.69 

20.63 
11.50 
11.39 
12.86 
6.65 

8.41 


1.95 
3.56 
8.8*1 


6.39  5.59 


11.12 
11  .77 
4.92 
13.84 


1.01 
1.11 


55.72 

8.55 

2.29 
24.82  4.62 
12.62 

E33.55 
36.73 

11.39-  1.81 


1.38     6.76-  3.03 

3.28 
1.19     3.24-  : 


4.66 
T 

2.18 


30.21-  1.01 
32.64 

33.60  5.70 
19.57  4.82 

E16.51  4.23 
E52.38 

20.79 

15.45 
7.5*-  1.33 


15.60 
22.92 
14.72 


2.13 
T 

1.80 


1.28-  2.71 


.88 


22.14 
15.93 
13.55 


23.90 
18.16 
16.58 
18.34 
16.47 

77.  46 
39.43 
E40.42 
42.  62 


E2B.83 
38.61 
13.37 
18.19 
21.83 


1.35 

.94 

1.02 


1.40 
1.67 


13.85-  3.V3 
19.17 


45.45 
11.34 
19.45- 


2.02 

3.63- 

5.04- 


50.97 
13.67 
11.30 
3.68 


21-11-  .94 
38.62'  .12 
9.92-  3.82 


22.52 


3.26 
2.78 


1.25 

1.06 
1.14 

2.00 
.82 


1.84-  1.40 


3.38-  1.22 


1.73 
1.09 
1.36 


24.95 
68.04 
24.60 
18.24 
7.17-  3.87 

6.97 

E28.79  3.64 
63.50 

21.58  5.29 

19.88  1.86 

42.03 

40.77  7.66 
21.40  .89 
36.42 

13.16-  .98 


19.57 
23.53 
41.51 
42.30 


E19.30 
10.54 
10.51- 


S..  r.reroace  note,  following  Station  Ind.i. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Table  2- Continued 


CALIFORNIA 
1962 


February 


April 


September 


SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANDBERG  WB  //G 
SAN  DIEGO  WB  AP  Rj 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANC  I  SCO  W8  AP 

SAN  FRANC  I  SCO  FOB 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  MARGARITA  2 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA  WS  AP 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
S IERRAV I LLE  RS 
5IGNAL  HILL  FC  415 

SKAGGS  SPGS   LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS  1   E  //F 
SOLEDAD 

SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMfS  3  NW 
SONOMA 
SO NOR A 

SO  ENTRANCE   YOSEMI TE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SPAORA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STAND  I SH  1  E 
STANDI SH       HICKEY  ST  PK 

STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

:  STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUNLAND 
'SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 

TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  rch 
THERMAL   FAA  AP 
; THOUSAND  OAKS 
"HREE  RIV  EDISON  PH  2 
.'IGER  CREEK  PH 

OPANGA  PATROL   STA  FC6 
"ORRANCE 
RACY  CARBONA 
RACY   PUMPING  PLANT 
RAVIS  AFB 

RINITY   DAM  VISTA  POINT 

RON  A 
1 RUCKEE  RS 

ULEFIELO 
, ULELAKE  //fi 


3.68-  3.16 


1 
& 

11.29 
13.67  10.29 
10.671  8*09 
3.08  .93 
10. 14  6.22 


5.00 
6,58  2.92 


5.61  3.05 
13.96!  9.55 


8,471  5,93 


7.10  3.96 

11.69!  6 
23.43 

17.33  13.59 
13.62 

E16.60 

6.65|  3.97 

11.96  6.15 
18. 6T 
19.12 

9.691  7.19 

15.08  11.69 
14.11 
18.10 

8.79  3.64 


3.42 
20.77j 
10.52 
8.15 

12.581 
7.481 
21.68 
3.36]  10.09 
8.301 

19.45( 


5.28| 

9.22 
1  2  .  2  7 
16.141 

8.61 

13.311 


E23.5& 
12.71 

9.78 

5.20  2.58 
12.61 

14.58, 
1  '."8 
18.95  10.01 


1.311-  1.48 


i.i4-  : 

.99-  2.90 
6.98 
2.93 

4.02 
2,86 
1.08 
,68-  1,85 

E1.80| 


4,76- 
2.5S- 

•H 

.601 


7.34 


6,10  2,18 


14.63 
15.19 
10.16 


6.251  4.20 


12.47 
11.43 
18.52  10.37 


2.96 

1.191-  1. 

.82k  . 

.64-  . 

1.33r  1. 

.59 

1.45r  1.19 


2.2S-  1.11 
2.05 
1.27 
4.44 
1.69- 

1.95 
2.16k 
1.76 
1.42- 
T.O0| 

i.*4- 

2.9-f 
1.41-  1.33 
1.37] 

2.32 

1.86r 

4.70 


1.39- 
10.79 
1.29 


3!20 
4.24- 
1.11 


3.59  1.25 


1.55 
1.57 


•ool- 


loU  .9 

13-  1.7 

00-  .9 

3tT 


.3<j- 

.51-  1.55 


1.22-  1.61 


.301 
•  13 


.691 

.00^  1.46 
.00-  1.50 
2.491 


.84 
1.37 


1.74  1.06 


.00- 

T 


•  iok 


1.031 
.86-  1.1 
T     P  .8 


3.48 
1.91 


.001 
•  04^ 


.12  1. 
1.2« 


.21- 
.04- 
.05 


.00- 

.10r 

.00 

.5ok 


.OOj- 

•offl- 


T  - 
.00- 
.00 


7.94 
7.30 
5.51 


20.90 
19.21 
14.08  1.98 
7.39-  3.01 
16.00-  2.72 

9.04 
18.6*]  1.77 
23.24 

24.25  5.56 
19.99- 


3.7* 


.79 


.03 
».07 
.24-  2.03 


21.60-  .29 
25.2* 
18.38 
32.4. 
8.72-  *.09 


15.3* 

23.52 
22.00 
12.18 
E43.92 


33.07 
21.46 
18.06 


2.23 


3.70^-  2.92 


4.64F  1.00 


1.02-  1.69 


36.41 

13.86 
19.31 
17.70 
22.65 
31.22 

12.19 

16.66 

45.77 

47.83- 

31.19 


59.60 
El*. 95 
51.97 


8.34     6.44  2.281- 


8.76!    6.40     1.7T-  2.84 


.*» 

5.06 
.00h 

6.71     1.871-  1.23 

.00 
4.11  .63k 


E57.10 

17.1* 
E20.53 

30.58 

30.0*-  1.97 

E*J.17 
23.80 
14.05 

12.33-  1.34 
23. »8 


12.03 
13.34- 
10.86 

36.13 
20.33- 
18.22- 
101.62 
16.39 

19.80 
19.35 
30.96 
.60  E24.79  1 
E31.68 


38.49  7.99 
9.25 

9.56-  2.62 


4.35 

.02-  .68 
2.3  5-  3.31 


16.31 

19.31- 

46.90 


3*. 63 
E2.80- 
37.01 
4.97 
13.41 


S..  r.!.r..c.  not..  IoUo...<  St. Hot.  I.d... 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2— Continued 


February 


TURLOCK 

1 

TURNTABLE  CREEK 

3 

8? 

21 

03 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

2 

"g 

- 

10 

6 

18 

3 

38 

TWENTYNI N£  PALMS 

02 

23 

TWIN  LAKES 

5 

14 

— 

3 

46 

18 

45 

10 

55 

TW I TCHELL  DAM 

UK  I  AH 

2 

■« 

- 

5 

52 

11 

84 

5 

4  2 

UK  I AH  4  WSW 

UK1AH  4  W 

3 

1  L 

13 

22 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

3 

1! 

10 

C8 

35 

ft 

UPLAND  3  N 

4 

o, 

9 

49 

UPPER  LAKE  7  W 

2 

13 

11 

09 

UPPER  LAKE  RS 

1 

64 

11 

07 

UPPER  MATTOLE 

5 

5  0 

0 

13 

19 

" 

7 

26 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

93 

VACAVILLE 

1 

5  ) 

- 

3 

79 

10 

46 

5 

j ; 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

3 

0: 

6 

43 

VALYERMO  RS 

1 

- 

56 

8  9 

4 

6  5 

VAN  NUYS  FC  15B 

2 

3' 

- 

1 

25 

14 

26 

10 

8  3 

VENTURA 

2 

84 

56 

6' 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

31 

1 

5  8 

VINCENT  FIRE  STA  FC  12C 

2 

03 

35 

5 

2  0 

3 

4)3 

VINTON 

70 

5 

38 

VISALIA 

1 

33 

- 

69 

5 

78 

3 

8  3 

VISTA  2  NNE 

VOLCANOVILLE 

ia 

19 

a 

VOLLMERS 

3 

26 

VOLTA  PH 

2 

57 

- 

2 

65 

7 

45 

2 

3  0 

WALLACE    1  SE 

WALMAR  SCHOOL 

1 

86 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1 

- 

2 

88 

8 

s 

7  6 

WALNUT  CREEK  4  E 

83 

7 

WALNUT  PATROL   STA  FC102C  3 

I'- 

11 

12 

WARNER  SPRINGS 

2 

ll 

17 

5 

91 

2 

7  8 

WASCO 

1 

L] 

10 

5 

71 

4  9 

WATSONVI LLE  WATERWORKS 

2 

H 

10,43 

WEAVERVI LLE  RS 

2 

67 

- 

67 

7 

10 

1.42 

WEED  1  S 

97 

8 

11 

WENDEL  10  SE 

WESTHAVEN 

1 

06 

4 

25 

2 

92 

WEST   POINT   3  SW 

68 

14 

63 

WHI SKEYTOWN  RES 

10 

Eie 

08 

WHITE  MOUNTAIN  1 

1 

76 

56 

WHITE  MOUNTAIN  2 

1 

4  3 

08 

WHITE  ROCK 

1 

8 

68 

5  1 

WHITTIER  FC   106  D 

2 

9  8 

:■- 

13 

71 

10 

63 

WILLIAMS 

56 

4 

35 

WILLITS  1  NE 

3 

99 

11 

60 

WILLOWS 

14 

- 

2 

73 

6 

10 

3 

04 

WINTERS 

1 

9 

57 

WOFFORD  HEIGHTS 

2 

3( 

5 

59 

WOODFORDS 

1 

29 

a 

77 

WOODLAND   1  WNW 

70 

- 

2 

6. 

5 

5  6 

2 

2  9 

WRIGHTS 

2 

85 

- 

6 

55 

22 

62 

13 

at 

YORBA  LINDA 

2 

61 

31 

7 

,25 

09 

YOSEMITE  NP 

3 

03 

3 

32 

17 

2  4 

10 

YREKA 

1 

42 

1 

77 

1 

>39 

90 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

2 

67 

5 

06 

9 

,45 

3 

1  0 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

2 

7. 

oe 

12 

70 

6 

4  9 

NORTHEAST    I NTER IOR  BAS IN  l 

82 

1 

61 

8 

68 

5 

57 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

1 

90 

2 

24 

5 

63 

4 

58 

SAN   JOAQUIN  DRAINAGE 

I 

85 

1 

76 

9 

07 

5 

47 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

2 

98 

27 

9 

04 
80 

5 

4  9 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

1 

07 

29 

2 

1 

31 

.91, 
8.67 
.98- 


1.291 
1.98 
8.20 
5.98, 


l.OS-  1.41 


8.92 
0.  76 
3.49- 
2.02- 

2.61- 
2.03 
.98 
1.63- 

.56^ 
2.05 
3.46- 
3.05 


6.431 
8.98 
1.91 
2.16 

2.29-  1.18 
.92-  1.35 
1.65 
7.71 
1.68- 

2.ot 


2.95 

1.56-  . 
7.32  1. 


3.36  1 
2.66- 
2.40h 

1.59^  1.04 


1.20 
1.27 
2.36 


2.28p  2.72 


1.30 
1.10 


.00 

.81-  1.34 
.00-  1.29 
•  16 
1.10 
.21r  1.18 


.85- 
1.05- 
1.27 
•  04^ 
.37, 

.61 


.00 
.00- 


.00- 
.00 


.00 

.00- 

.00 


.00 
.00 
.00- 


.00 
1.97 
1.40 


August 


3.10!  2.92 


.00 
.13 
1.45 


.10 

.ia)  2.1* 


September 


9.41 
.07- 
.77 
10.06 

.66 


13.82  7.89 


8.18  7.01 


1.08 
2.25 


I.15- 
E59.59 
10.14- 

1.84 
54.79 


2.73 
3.02 
8.32 

1.83 


4.49 
.74f/-  6.91 


.10- 


.00-  3 

.10-  2.79 
.08 

.01-  1.78 
.06 

.05-  1.72 
.06 


E37.79 

E14.62 

20.65 
16.61 
38.98 
36.00 

.39^  4.87 

31.43 

27.97  2.78 
12.94 

.93-  .46 
17.88  2.03 


20.10 


6.14,  3.85 
2.961  2.15 


1.54     1.84-  2.42 


5.47  4.66 


5.61 

4.12 
1.00 
1.61 


7.16j  6.00 

.13- 
5.07 
11.36 
3.80  2 


6.00  4.55 


.62-  1.66     2.66-  1.59 


3.22  6.07- 


23.92 
21.32 
E15.94 
12.09- 

7.56 
23.02 
35.26- 
33.12 

6.14- 
38.72 
ESS. 82 
16.81 
18.75 

24.47 
17.99 
14.81 
49.59 
17.06- 

23.11 
9.51 
22.29 
17.45 
58.62  1 


20.26  2.50 


9.56  6.89 
12.57  10.49 
6.3*  5.07 
5.14] 

.65 


4.2  1- 
2. Ilk 
1.12k 


3-  2.20 
11^1.92 
1.53 
1.30 
2.38 


40.54 

42.26 
26.27 
21.93 
17.34- 


6.41' 
6.87 
2.17 
2.27 


7-  3.00  14. 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  In  all  but  the  June, 
teraber,    and  October  Issues  of  this  publication  for  1962. 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1962 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  Spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

■s 

0 
OJ 

20°  or  below 

o 

■2 

OJ 

28  °  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

d 
a 
H 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

XI 

AOIN  RS 

i  2 

4-2  9 

12 

6-  6 

24 

6-  6 

24 

6-  6 

24 

10-  5 

2  3 

10-5 

23 

10-  5 

23 

11-29 

1 1 

11-29 

1 1 

214 

214 

121 

121 

121 

ALDERPOI NT 

106 

7-27+ 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-13 

32 

11-29 

31 

12-25 

24 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

301 

301 

261 

ALPINE 

100 

9-  3 

27 

3-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  1 

27 

3-14 

31 

12-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

ALTURAS  RS 

101 

7-28+ 

-24 

1-22 

3-14 

16 

4-11 

20 

4-30 

21 

6-  4 

26 

6-  7 

30 

8-24 

32 

9-  9 

27 

9-19 

24 

10-  6 

20 

11-29 

260 

178 

142 

97 

76 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

100 

8-15 

19 

1-22 

NONE 

1-22 

19 

2-26 

23 

2-28 

26 

4-28 

32 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

6-20 

25 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-25 

26 

2-28 

31 

12-25 

30 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

300 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

104 

6-20 

20 

1-24 

NONE 

1-24 

20 

1-25 

22 

1-26 

26 

4-19 

32 

11-30 

32 

12-25 

27 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

336 

3  3  3 

225 

ASH  MTN 

104 

8-17 

22 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

3-  1 

28 

3-23 

32 

11-30 

31 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

252 

AUBERRY 

104 

8-14 

15 

2-27 

2-27 

I  5 

2-28 

19 

3-  1 

24 

3-23 

27 

5-20 

32 

11-17 

32 

11-29 

28 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

301 

251 

181 

AUBURN 

102 

8-16 

21 

2-27 

NONE 

NONE 

2-28 

22 

2-28 

22 

3-12 

32 

11-29 

31 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

262 

AVALON  PLEASURE  PIER 

71 

8-11  + 

38 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BACKUS  RANCH 

9 

12-27 

2-28 

16 

2-28 

16 

3-14 

23 

3-24 

28 

3-24 

2  6 

12-25 

1  3 

12-25 

1  3 

300 

300 

BAKER  9  NNW 

117 

8-15 

21 

12-28+ 

NONE 

NONE 

2-28 

21 

2-28 

21 

3-15 

32 

12-25 

30 

12-27 

2  8 

12-28 

21 

NONE 

NONE 

303 

302 

285 

BAKER SF I  ELD  WB  AP 

105 

6-19 

21 

12-26 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

2-27 

28 

2-28 

29 

12-21 

32 

12-26 

21 

12-26 

2  1 

NONE 

NONE 

336 

302 

296 

BALCH  PH 

100 

9-17+ 

12-27 

32 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

106 

8-13 

20 

1-12 

NONE 

1-12 

20 

1-16 

22 

3-15 

28 

3-24 

32 

11-18 

29 

12-23 

2  8 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

346 

283 

239 

BARSTOW 

110 

8-14+ 

16 

12-26+ 

NONE 

2-28 

19 

2-28 

19 

3-  1 

28 

3-15 

29 

11-18 

28 

11-18 

28 

12-24 

21 

12-25 

16 

12-25 

16 

300 

299 

262 

248 

BEAUMONT  PUMP  1 NG  PLANT 

104 

8-14  + 

22 

3-10 

NONE 

NONE 

3-11 

23 

3-12 

28 

3-21 

31 

11-16 

32 

12-27 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

240 

BEAUMONT   1  E 

107 

8-12 

25 

12-28 

NONE 

NONE 

3-24 

32 

11-17 

32 

12-28 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

238 

BEN  LOMOND 

99 

8-27 

25 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

28 

4-16 

3  2 

11-29 

31 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

227 

BERKELEY 

6-19 

30 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BERRYESSA  LAKE 

105 

8-15 

28 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

28 

2-26 

3  1 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

BIG  BAR  RS 

112 

7-28 

13 

1-22 

2-27 

15 

2-28 

16 

2-28 

19 

3-14 

27 

5-20 

32 

11-28 

31 

12-24 

24 

12-24 

24 

12-25 

20 

NONE 

300 

299 

265 

192 

BIG  BEAR  LAKE 

89 

8-13 

-10 

2-28 

3-26 

16 

5-13 

20 

5-15 

24 

5-22 

2  6 

6-30 

32 

7-  1 

31 

9-28 

25 

10-  5 

21 

11-  7 

2  0 

11-11 

16 

230 

178 

143 

129 

1 

BIG  CREEK  PH  1 

90 

7-28 

9 

2-27 

2-27 

9 

3-23 

20 

3-23 

20 

3-23 

20 

5-16 

31 

11-16 

31 

11-16 

28 

12-24 

2  2 

NONE 

NONE 

276 

240 

184 

Bl SHOP  WB  AP 

103 

8-13 

3 

12-26 

3-  1 

1  4 

3-15 

20 

3-24 

22 

3-25 

2  7 

4-30 

29 

11-  6 

31 

11-  8 

2  8 

11-16 

24 

11-30 

20 

1  2-23 

1  6 

297 

260 

237 

22  8 

190 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

84 

7-12 

3-23 

8 

3-30 

20 

5-21 

21 

5-28 

t6 

6-15 

29 

9-20 

30 

10-14 

27 

10-15 

23 

11-17 

15 

11-17 

1  5 

2  3  9 

.-'2 

147 

139 

97 

BLUE  CANYON  WB  AP 

86 

8-25+ 

7 

2-27  + 

2-27 

7 

3-10 

20 

3-23 

22 

4-28 

28 

5-20 

32 

10-13 

32 

11-17 

28 

12-24 

21 

NONE 

NONE 

276 

203 

146 

BLYTHE 

114 

8-25+ 

19 

1-12 

NONE 

1-12 

19 

1-12 

19 

3-15 

28 

3-15 

28 

12-14 

32 

12-28 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

274 

BLYTHE   FAA  AP 

117 

8-14 

26 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

26 

2-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BOCA 

92 

8-16 

-37 

2-27 

3-31 

12 

5-20 

20 

6-  5 

24 

6-26 

28 

6-30 

30 

7-  1 

29 

8-28 

27 

8-29 

24 

9-19 

1  9 

11-19 

16 

233 

1  22 

65 

6  3 

1 

BON  I TA 

100 

9-23 

29 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-14 

32 

12-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

114 

8-26 

20 

1-12 

NONE 

1-12 

20 

1-13 

24 

3-  1 

26 

3-16 

32 

1  2-26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

BOWMAN  DAM 

89 

9-  4 

2 

2-26 

3-14 

15 

3-24 

19 

4-29 

24 

5-28 

27 

5-28 

27 

10-14 

32 

11-17 

28 

12-24 

15 

12-24 

1  s 

12-24 

1  5 

285 

275 

239 

1  7  3 

1 39 

BRAWLEY  2  SW 

114 

8-15 

23 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

23 

2-28 

27 

3-15 

30 

12-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

BR  I DGEPORT 

90 

8-15 

-30 

1-24 

4-30 

15 

5-24 

19 

5-24 

19 

6-  5 

27 

6-30 

31 

7-  1 

32 

8-26 

25 

8-29 

24 

9-19 

19 

11-  6 

12 

190 

118 

97 

84 

1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

107 

8-15 

20 

12-29+ 

NONE 

1-16 

20 

1-17 

22 

2-27 

28 

4-29 

31 

11-18 

32 

NONE 

203 

BURBANK  WB  AP 

97 

8-14+ 

32 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BURL INGAME 

91 

6-20 

29 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

31 

12-25 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

BURNEY 

98 

7-28 

-  7 

2-27 

3-13 

15 

3-18 

20 

5-20 

24 

6-  4 

25 

6-  7 

30 

6-30 

32 

9-19 

28 

10-  5 

24 

11-  7 

20 

11-29 

14 

261 

234 

138 

107 

84 

BUT  TONW I LLOW 

106 

7-23  + 

1  7 

12-2  7 

NONE 

NONE 

1-24 

22 

2-28 

27 

3-  1 

31 

11-16 

30 

11-19 

28 

11-30 

24 

12-27 

1  7 

NONE 

310 

264 

260 

CABR I LLO  NM 

85 

10-30 

40 

2-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CACHUMA  DAM 

106 

8-29  + 

26 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

26 

3-  7 

29 

12-22 

32 

12-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

290 

CALAVERAS  BIG  TREES 

92 

8-16 

3 

2-27 

3-13 

16 

3-23 

20 

3-24 

24 

4-29 

26 

6-  4 

32 

10-15 

30 

11-17 

26 

1 1-30 

24 

12-26 

16 

12-26 

16 

288 

278 

251 

202 

133 

CALLAHAN  RS 

101 

7-27+ 

-  6 

1-22 

2-27 

8 

3-13 

20 

3-13 

20 

4-30 

27 

6-  5 

32 

10-  5 

2  7 

10-  5 

27 

11-29 

19 

11-29 

19 

12-24 

15 

300 

261 

261 

158 

122 

CAMPO 

106 

8-16+ 

17 

1-12 

NONE 

1-12 

1  7 

3-15 

22 

5-24 

2  8 

6-13 

32 

9-28 

32 

11-16 

27 

11-18 

21 

12-28 

19 

NONE 

350 

248 

176 

107 

CAMP  PARDEE 

105 

7-22  + 

18 

1-22 

NONE 

1-22 

18 

2-27 

22 

2-28 

25 

3-2  3 

31 

11-29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

107 

8-14 

23 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

25 

3-15 

32 

12-28 

23 

12-28 

23 

12-28 

23 

NONE 

NONE 

303 

288 

113 

8-14+ 

3 

12-27 

1-15 

16 

2-28 

17 

2-28 

17 

3-15 

26 

3-15 

26 

11-16 

25 

11-18 

25 

11-19 

24 

12-23 

20 

12-25 

15 

344 

298 

264 

248 

248 

CANYON  DAM 

94 

8-16 

-16 

1-22 

3-18 

14 

3-31 

19 

5-20 

23 

5-2* 

28 

6-  5 

30 

10-  5 

27 

10-  5 

27 

11-17 

24 

12-24 

20 

12-25 

11 

282 

268 

181 

134 

122 

CARMEL  VALLEY 

104 

8-27 

23 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

2-28 

2  6 

2-28 

28 

11-29 

3  0 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

CAT  HA Y  BUL  L  RUN  RCH 

102 

8-16+ 

21 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

3-  3 

28 

4-29 

32 

11-16 

30 

11-29 

26 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

271 

203 

CECILVILLE  SAWYER 

100 

7-27+ 

0 

1-22 

2-27 

7 

3-13 

19 

3-18 

24 

6-  4 

26 

6-  5 

30 

10-5 

27 

10-5 

27 

11-29 

19 

11-29 

19 

NONE 

261 

256 

123 

122 

CEDAR  GROVE 

97 

8-14 

5-21 

28 

5-29 

32 

10-7 

32 

10-16 

2  8 

11-11 

2  4 

11-16 

18 

11-18 

16 

- 

- 

148 

131 

CEDARVILLE 

96 

8-16  + 

-23 

1-2  3 

3-1  3 

14 

3-14 

1  9 

3-15 

23 

4-29 

25 

6-  4 

31 

10-5 

2  9 

11-  7 

28 

11-17 

24 

11-29 

1  6 

11-29 

15 

261 

260 

247 

192 

123 

CENTERVILLE  PH 

109 

8-16 

17 

2-27 

NONE 

2-27 

17 

2-27 

17 

3^10 

27 

3-14 

32 

11-29 

3  2 

12-24 

2  8 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

301 

289 

260 

CHERRY  VALLEY  DAM 

95 

8-16 

-  2 

2-27 

3-23 

9 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-25 

2  8 

6-  4 

31 

10-15 

31 

11-17 

28 

NONE 

_ 

176 

133 

94 

8-16+ 

-11 

1-23 

3-23 

15 

5-20 

20 

5-20 

20 

6-  5 

26 

6-  6 

30 

8-28 

30 

9-19 

25 

10-  7 

23 

11-29 

10 

11-29 

10 

251 

193 

140 

106 

83 

CHICO  EXP  STATI ON 

106 

8-15+ 

19 

1-22 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-13 

29 

11-29 

29 

12-24 

26 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

302 

300 

261 

CHULA  VISTA 

81 

10-31+ 

35 

1-15  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

100 

8-14 

31 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

31 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

CLARK  S BURG 

103 

6-21 

21 

1-25+ 

NONE 

NONE 

1-25 

21 

2-27 

28 

2-28 

30 

11-20 

31 

12-25 

28 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

301 

265 

CLEARLAKE   HI GHLANDS 

99 

8-26  + 

17 

12-2  7 

NONE 

2-27 

20 

3-13 

23 

3-18 

28 

4-30 

32 

11-7 

2  8 

11-  7 

26 

12-25 

21 

12-26 

19 

NONE 

302 

287 

2  34 

191 

CLOVERDALE   3  SSE 

104 

8-16 

26 

12-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

26 

2-28 

2  9 

12-25 

2  8 

12-25 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

300 

COALINGA 

105 

7-24+ 

2  3 

2-2  8  + 

NONE 

NONE 

2-28 

2  3 

2-28 

2  3 

3-23 

3. 

11-19 

3  1 

1 1-30 

26 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

301 

275 

241 

100 

8-15 

16 

2-27+ 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-28 

27 

3-23 

32 

11-28 

29 

12-24 

27 

12-26 

2  4 

NONE 

NONE 

302 

299 

250 

mi  iki   l  (ty 

^ULUSA     1  J>H 

105 

22 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

2  2 

2-27 

2  7 

3-10 

J. 

12-25 

2  5 

12-25 

25 

1  2-26 

23 

NONE 

NONE 

301 

290 

CORCORAN   IRR1G  DIST 

1-23 

2  2 

2-28 

27 

2-28 

27 

11-16 

3  1 

11-29 

27 

12-27 

la 

12-27 

i  e 

NONE 

338 

274 

263 

CORONA 

lot 

fl-l  4 

26 

12-2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

27 

3-15 

31 

12-28 

26 

12-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

350 

288 

COVELO 

106 

7  28 

2-27 

1  9 

2-28 

1  9 

3-18 

28 

5-20 

31 

10-16 

3  1 

11-  7 

27 

11-29 

21 

12-24 

2  0 

12-26 

16 

302 

299 

274 

234 

1*9 

CRESCENT  CITY   1  N 

85 

9-17 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

22 

2-27 

28 

2-27 

28 

12-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

CROC  KE  T  T 

NONE 

NONE 

1-24 

28 

2-27 

32 

12-26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

CULVER  CITY 

^o^ 

n  in 

it 

13    37  + 

wnNF 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

257 

247 

179 

CUYAMA 

ft  14 

13     3  7 

71 

7-27 

16 

3—  4 

24 

3-14 

2  7 

5-21 

32 

11-16 

24 

11-16 

24 

11-16 

2* 

11-30 

20 

12-25 

16 

336 

2  76 

CUYAMACA 

100 

8-13 

2-28 

3-  1 

*  _  *  -, 

1 7 

3-29 

22 

3-29 

22 

5-17 

30 

10-6 

30 

10-16 

28 

11-12 

24 

11-18 

1  8 

12-31 

14 

305 

261 

228 

201 

142 

DAGGETT  FAA  AP 

109 

8-16  + 

17 

1-11 

NONE 

2-28 

20 

2-28 

20 

3-15 

27 

3-15 

27 

12-23 

31 

12-25 

21 

12-25 

21 

12-26 

20 

NONE 

301 

300 

285 

283 

DAVIS  1  WSW 

1 1 

21 

2  8 

3-10 

32 

11-30 

32 

1  2-25 

2  7 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

340 

301 

265 

DEATH  VALLEY 

173 

fi-f  \ 
-15 

~ 

7-79+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

2  7 

2-28 

32 

12-27 

2  4 

12-27 

24 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

247 

236 

345 

302 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

1  4 

23 

2  8 

5-14 

32 

11-  1 

31 

11-  7 

26 

11-16 

2  4 

11-17 

1  8 

11-19 

1  5 

2  50 

212 

171 

DEER  CREEK  PH 

91 

8-15 

z. 

3  37 

2  27 

313 

1  8 

3  13 

3-31 

32 

10-  7 

30 

11-17 

2  8 

12-25 

1  9 

12-25 

19 

NONE 

287 

287 

231 

125 

DENA I R 

103 

6-21  + 

23 

1-17  + 

NONE 

NONE 

1-17 

23 

2-28 

.7 

3-23 

32 

11-18 

30 

12-25 

26 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

343 

300 

240 

DE  SABLA 

97 

8-16+ 

11 

2-27 

2-27 

1  1 

2-27 

1  1 

2-28 

24 

3-13 

26 

5-20 

30 

11-29 

27 

11-29 

27 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

261 

193 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

104 

8-15 

21 

2-27+ 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

2-27 

21 

3-13 

31 

12-23 

30 

12-25 

2i 

12-26 

2  4 

NONE 

NONE 

14 

243 

202 

302 

301 

285 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

91 

8-15 

-28 

2-27 

3-31 

15 

4-29 

20 

4-30 

24 

6-  5 

27 

6-26 

8-28 

30 

8-29 

27 

10-  7 

23 

11-17 

19 

11-29 

160 

85 

63 

DOWN  1 EV I LLE  RS 

98 

7-28 

10 

2-2  7+ 

2-28 

i  1 

2-28 

n 

3-12 

2  4 

3-21 

23 

5-20 

30 

10-  7 

32 

11-29 

26 

12-25 

24 

12-26 

20 

NONE 

301 

288 

253 

1*0 

DOYLE  5  SSE 

97 

8-16 

3-23 

15 

3-24 

20 

3-24 

20 

5-20 

26 

6-  4 

31 

10-  5 

30 

10-  7 

26 

11-17 

2  2 

11-30 

19 

12-25 

1  1 

277 

1 

238 

140 

123 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

107 

8-13 

25 

12-28 

NONE 

12-28 

25 

12-28 

2  5 

NONE 

NONE 

NONE 

16 

122 

DUDLEYS 

97 

8-15  + 

6 

1-22 

2-28 

16 

3-12 

20 

3-23 

2  4 

5-25 

2  8 

6-  5 

32 

10-  5 

32 

11-17 

24 

11-17 

2  4 

11-30 

20 

12-26 

301 

263 

239 

1  76 

DUTTONS  LANDING 

96 

6-19 

26 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

28 

2-26 

32 

12-26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

EAGLE  MTN 

113 

8-15 

30 

2-28  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  1 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EAST  PARK  RESERVOIR 

104 

7-27 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-13 

23 

4-29 

31 

11-18 

32 

12-25 

24 

12-25 

24 

12-27 

20 

NONE 

303 

301 

287 

203 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

104 

6-  9 

28 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CENTRO  2  SSW 

114 

8-25+ 

21 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

21 

2-28 

28 

3-  1 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

301 

2*0 

ELECTRA  PH 

104 

8-16  + 

18 

1-22 

NONE 

1-23 

20 

2-27 

2  2 

2-27 

22 

3-2  3 

32 

11-18 

31 

12-25 

2  7 

12-26 

2  4 

NONE 

NONE 

301 

ELK  VALLEY 

101 

7-27+ 

9 

1-23  + 

2-27 

1  3 

2-27 

1  3 

3-13 

24 

3-18 

28 

6-  4 

31 

10-  5 

31 

11-29 

22 

11-29 

22 

12-25 

1  7 

NONE 

261 

256 

123 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  CALIF0?^ 

Table  3— CooHnued  1 962 


Station 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

& 
0 
0 
-Q 

O 
o 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

lTemp.1 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date  | 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

MITCHELL  CAVERNS 

102 

18 

2-27 

NONE 

2-27 

16 

2-28 

22 

3-23 

28 

3-23 

28 

12-25 

27 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

277 

277 

MODESTO 

1  ' 

t~?n 

24 

1-24  + 

NONE 

NONE 

1-24 

24 

2-2  7 

Z6 

3-13 

32 

12-25 

27 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

287 

MONO  LAKE 

ft  7? 

2-2  7 

3-23 

11 

3-24 

18 

4-2  9 

2  3 

4-30 

2  6 

5-26 

31 

10-18 

31 

11-17 

21 

11-17 

21 

11-18 

20 

12-25 

10 

277 

239 

202 

201 

145 

MONT  EREY 

95 

8-27  + 

2  7 

2-27  + 

NONE 

NONE 

NuNi. 

2-27 

2  7 

2-27 

27 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

MONT  I  CELLO  DAM 

1  35 

8-16 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

3-13 

32 

12-25 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

MORRO  BAY  F I  RE  DEPT 

94 

a~f  a 

30 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

30 

12-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

MOUNTA I N  PASS 

1 1 

2-28 

l  2 

3-  1 

17 

3-15 

2  3 

3-23 

27 

3-24 

30 

11-18 

2  3 

11-18 

23 

11-18 

23 

12-25 

1  6 

12-25 

16 

300 

299 

248 

240 

239 

MT   BALDY  NOTCH 

ft  14 

5 

2-25 

3-23 

1  5 

3-23 

15 

5-15 

22 

6-15 

2  8 

6-16 

30 

10-  5 

30 

11-  1 

28 

11-14 

24 

11-15 

1  8 

11-17 

1  4 

239 

237 

183 

139 

111 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

^ 

816 

1-23  + 

NONE 

1-23 

18 

2-2  7 

2  2 

2-28 

26 

3-10 

31 

1  2-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

MOUNT  HAMILTON 

B9 

8-15 

10 

2-2  7 

1 5 

2-27 

1  5 

2-28 

22 

3-23 

28 

5-13 

31 

11-17 

32 

11-29 

28 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

299 

251 

168 

MOUNT  HEBRON  RS 

92 

7_?7  + 

-29 

1-22 

4-10 

16 

4-30 

20 

6-  4 

2  2 

6-13 

27 

6-27 

32 

7-  2 

29 

8-27 

27 

10-  5 

19 

10-  5 

19 

11-29 

8 

233 

158 

123 

75 

5 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

_  2 

1-21 

2-27 

3-13 

17 

3-23 

2  2 

4-30 

2  7 

6-  4 

29 

10-  7 

31 

11-10 

28 

11-29 

1  7 

11-29 

17 

12-24 

15 

300 

261 

251 

194 

125 

MT   W I LSON   FC   3388          / / 

^3 

a    i  i 

1 1 

2-27 

2-27 

1  1 

3-2  3 

20 

3-23 

20 

5-1  5 

25 

6-1  5 

31 

11-1  5 

31 

1 1-29 

23 

11-29 

23 

12-26 

20 

NONE 

278 

251 

198 

153 

NACIMIENTO  DAM 

8  16 

2-27 

NONE 

NONE 

2-28 

2  3 

2-28 

2  3 

3-14 

3  i 

11-19 

32 

1 1-30 

26 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

302 

275 

250 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

'  U4 

6-19 

25 

NONE 

NONE 

1-24 

27 

3-1  3 

30 

12-25 

29 

1  2-26 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

3  36 

287 

NEEDLES  FAA  AP 

1  1  7 

23 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

23 

2-28 

26 

3-  2 

32 

12-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

NEVADA  CITY 

r  ? 

2-2  7+ 

2-28 

1  4 

2-2  8 

1  4 

3-1  3 

2  4 

3-24 

28 

5-21 

iZ 

10-  7 

32 

11-17 

28 

11-29 

24 

12-25 

19 

NONE 

300 

261 

2  3  8 

139 

NEWARK. 

24 

NONE 

1-22 

2  4 

1-22 

24 

2-27 

2  7 

12-25 

28 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

33  7 

301 

NEWMAN   2  NW 

103 

8   21  + 

22 

I  2-2  9 

NONE 

NONE 

1-24 

2  3 

2-28 

2  6 

2-28 

i.  6 

11-18 

32 

1 1-30 

27 

1  2-27 

24 

NONE 

NONE 

337 

275 

263 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

84 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NORTH  FORK  RS 

101 

12 

2-27 

2-27 

12 

2-28 

18 

3-10 

24 

3-23 

27 

5-20 

32 

11-17 

28 

11-17 

28 

11-30 

21 

12-26 

20 

NONE 

301 

265 

239 

181 

NORTH  HOLLYWOOD 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 04 

7-22  + 

17 

1-22 

NONE 

1-24 

2  0 

2-27 

2  3 

2-28 

26 

2-28 

26 

11-18 

31 

12-26 

27 

12-28 

23 

NONE 

NONE 

304 

301 

263 

AAk  l  Akin    up  AD 
UANLAni'J     m  D  Mr 

95 

8-27  + 

30 

1-2  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

31 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

OCEANS  1 DE 

85 

1-29 

34 

3-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OJAI 

108 

8-28 

23 

12-27 

NONE 

NONE 

1-15 

24 

2-28 

25 

3-15 

32 

12-25 

26 

12-25 

26 

12-27 

23 

NONE 

NONE 

346 

300 

285 

ORANGE  COVE 

o 

22 

12-26 

NONE 

NONE 

2-27 

2  3 

3-  3 

28 

3-23 

32 

11-29 

30 

12-25 

27 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

302 

297 

251 

OR  I CK  PRAIRIE   CR  PARK 

83 

22 

1-22+ 

NONE 

NONE 

2-27 

2  3 

2-27 

2  3 

4-25 

32 

11-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

217 

ORL AND 

106 

8-16 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-22 

23 

2-27 

28 

3-11 

31 

12-  1 

31 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

265 

ORLEANS 

1  1  1 

7-27 

16 

2-27+ 

NONE 

2-27 

1  8 

2-27 

18 

2-27 

1  8 

3-14 

3  2 

12-23 

25 

1  2-23 

25 

12-24 

22 

NONE 

NONE 

300 

299 

284 

flOfW  II  I  [ 

107 

23 

1-21 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-27 

24 

2-27 

24 

11-29 

32 

12-26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

275 

OXNARD 

91 

4-^6 

28 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

2  8 

3-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALMDAL  E 

108 

8-15 

11 

12-26 

NONE 

1-11 

2  0 

2-28 

21 

3-14 

27 

3-24 

3^ 

11-17 

28 

1  i  -  1  7 

28 

12-25 

16 

12-25 

1  6 

1  2-25 

16 

348 

300 

248 

238 

PALMDALE   FAA  AP 

109 

6-14'+ 

6 

12-27 

1-15 

1  5 

2-28 

i  a 

3-14 

22 

3-24 

27 

4-21 

32 

11-16 

28 

11-16 

28 

11-18 

22 

12-24 

20 

12-25 

12 

344 

299 

249 

2  3  7 

209 

PALM  SPRINGS 

117 

8-25 

23 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

2  i 

2-28 

28 

3-  1 

3  2 

12-28 

29 

12-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

302 

Palo  alto  city  hall 

96 

8-28 

24 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-27 

24 

3-13 

32 

11-29 

30 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

261 

palomar  mtn  obsy 

92 

8-13 

15 

2-27 

2-27 

1  5 

2-28 

17 

3-23 

23 

3-23 

23 

6-14 

32 

11-15 

31 

1  2-25 

19 

12-25 

19 

1  2-25 

19 

NONE 

300 

277 

277 

154 

PANOCHE  JUNCTION 

106 

22 

1-23 

NONE 

NONE 

1-24 

24 

2-28 

2  7 

3-  1 

31 

_ 

PAR AD  I SE 

101 

8-16 

17 

2-27+ 

NONE 

2-27 

i  7 

2-27 

1  7 

3-10 

<.e 

4-20 

32 

11-1  6 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

212 

PARKER  RESERVOIR 

117 

8-15 

29 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Pasadena 

98 

8-16  + 

33 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASO  ROBLES 

104 

8-15 

17 

12-27 

NONE 

1-17 

l  a 

2-26 

22 

2-28 

22 

3-23 

32 

11-15 

31 

11-17 

28 

11-29 

23 

11-30 

20 

NONE 

317 

274 

262 

237 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

106 

8-15 

20 

12-27 

NONE 

NONE 

2-26 

23 

2-28 

2  3 

3-14 

32 

11-16 

32 

11-18 

28 

11-29 

24 

12-27 

20 

NONE 

274 

263 

247 

PERR  IS 

107 

8-13 

22 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

25 

3-15 

30 

11-18 

31 

12-27 

25 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

346 

248 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

101 

6-19 

23 

1-24+ 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

2-27 

2  7 

3-13 

31 

12-19 

32 

12-25 

24 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

335 

301 

281 

PINNACLES  NM 

105 

8-16  + 

19 

12-27 

NONE 

2-27 

2  0 

2-28 

21 

3-13 

28 

3-24 

31 

11-28 

31 

11-29 

28 

12-25 

22 

12-26 

20 

NONE 

302 

300 

261 

249 

PISMO  BEACH 

1  0  8 

30 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  2 

32 

12-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

PLACERVILLE 

100 

8-15 

15 

2-27 

2-27 

I  5 

2-27 

1  5 

2-2B 

22 

3-13 

26 

3-24 

31 

11-17 

3  2 

1 1-29 

27 

12-25 

22 

12-26 

20 

NONE 

302 

300 

261 

238 

pj_ ACER V I  LLE   I FG 

98 

8-26  + 

16 

2-27 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-28 

22 

3-12 

28 

3-2  3 

31 

1 1-29 

31 

1  2-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

251 

PLAT INA 

102 

7-26 

4-29 

30 

1  0-16 

31 

11-29 

25 

12-24 

17 

12-24 

17 

NONE 

_ 

_ 

_ 

170 

POINT  ARENA 

78 

4-13 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

22 

2-27 

25 

3-12 

.>j 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

POINT  ARGUELLO  WB 

92 

8-28 

26 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

2  6 

3-  4 

32 

12-26 

32 

12-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

297 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

76 

1  -  7 

33 

2-27  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POMONA 

101 

6-14 

24 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

2  8 

3-15 

32 

11-19 

32 

1  2-26 

26 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

301 

249 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

104 

6-19 

21 

1-25 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

3-15 

32 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

302 

301 

259 

PORTERVILLE 

105 

6-21  + 

20 

12-26 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-28 

27 

3-  1 

31 

11-29 

31 

12-25 

27 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

302 

300 

273 

PORTOLA 

96 

8-1  5 

-20 

2-27 

3-24 

1  4 

4-10 

20 

5-20 

22 

6-  5 

27 

6-26 

32 

9-19 

24 

9-19 

10-  5 

19 

12-22 

16 

273 

1  78 

122 

106 

45 

POSEY  3  E 

92 

8-13 

5-21 

28 

5-24 

3 1 

10  16 

30 

^4 

12-2  5 

179 

145 

POTTER  VALLEY  PH 

105 

7-26 

3 

1-22 

NONE 

2-27 

1  9 

2-27 

1  9 

3-13 

27 

4-29 

32 

11-—  7 

3  0 

11-19 

28 

11-29 

24 

12-26 

18 

NONE 

302 

275 

251 

192 

PRIEST  VALLEY 

105 

8-15 

15 

1-17  + 

1-17 

15 

2-28 

18 

3-13 

24 

5-20 

28 

30 

10-  5 

31 

11-15 

26 

11-16 

24 

11-30 

16 

11-30 

1  6 

317 

275 

248 

1  79 

123 

OUINCY  RS 

102 

8-16 

-  8 

1-22 

2-28 

3 

3-13 

17 

5-20 

24 

5-20 

24 

6-  5 

30 

9-  9 

32 

9-19 

22 

10-  7 

22 

11-29 

20 

12-25 

14 

300 

261 

140 

122 

96 

RAMONA  SPAULDING 

1  Ob 

8-14+ 

22 

12-28+ 

NONE 

NONE 

1-12 

22 

3-1  5 

26 

5-13 

32 

11-17 

11-18 

28 

12-28 

22 

NONE 

NONE 

350 

248 

186 

RANDSBURG 

108 

7-  7 

16 

1-22 

NONE 

2-27 

1  9 

2-28 

23 

3-  1 

28 

3-23 

32 

11-18 

31 

12-25 

23 

12-25 

2  3 

NONE 

NONE 

300 

299 

240 

RED  BLUFF  WB  AP 

109 

7-26 

21 

1-21 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

2-27 

26 

2-28 

31 

12-25 

2  9 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

300 

REDDING  FIRE  STA  2 

112 

7-27+ 

20 

1-21 

NONE 

1-21 

20 

1-22 

24 

2-28 

26 

3-10 

32 

NONE 

302 

291 

REDLANDS 

1  06 

8~12 

26 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

28 

3-14 

32 

12-25 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

REDWOOD  CITY 

10] 

6-19 

26 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

26 

2-28 

32 

12-25 

27 

12-25 

2  7 

NONE 

NONE 

301 

300 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

1  04 

7-27 

21 

1-22 

NONE 

NONE 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-14 

32 

27 

NONE 

300 

260 

R  1  OH  MONO 

91 

8-28 

31 

1-22  + 

NONE 

NONE 

HONE 

NONE 

1-22 

31 

12-2  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

104 

8-25  + 

27 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-1  5 

28 

3-15 

31 

12-27 

2  9 

1  2-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

287 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

1  06 

8-26  + 

27 

2-28 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

27 

3-15 

30 

12-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

ROCKLIN 

106 

8-16 

20 

1-25+ 

NONE 

1-25 

20 

2-28 

22 

3-14 

28 

4-25 

32 

11-17 

31 

1  2-24 

28 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

300 

265 

206 

SACRAMENTO  WB  AP 

105 

6-20 

24 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

28 

2-27 

28 

12-24 

32 

12-26 

26 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

302 

300 

SACRAMENTO  WB  CITY 

104 

6~20 

25 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

25 

2-27 

30 

12-25 

32 

1  2-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

301 

SAINT  HELENA 

106 

8-15 

22 

12-26 

NONE 

NONE 

1-24 

2  4 

3-13 

28 

3-24 

32 

1 1-29 

31 

12-25 

23 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

335 

287 

250 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

100 

8-15+ 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-13 

27 

3-25 

31 

11-  6 

32 

11-29 

27 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

302 

261 

226 

SALINAS  2  E 

95 

25 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

25 

2-28 

29 

1 1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

SALINAS  FAA  AP 

95 

8-27 

28 

1-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

28 

2-28 

31 

12-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

SALT  SPRINGS  PH 

95 

8-16+ 

14 

1-22 

2-27 

16 

3-12 

20 

3-12 

20 

3-2  3 

27 

4-29 

31 

11-18 

30 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

277 

203 

SALYER  RS 

j  08 

7-28+ 

13 

1-23+ 

1-24 

15 

2-28 

2  0 

2-28 

2  0 

3-14 

2  8 

3-21 

32 

12-24 

28 

12-24 

28 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

300 

285 

278 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

1  0  3 

8-15  + 

2  8 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

26 

3-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  ANTONIO  MISSION 

107 

8-15 

i  a 

2-28+ 

NONE 

2-28 

18 

2-28 

18 

3-14 

28 

6-  4 

31 

10-5 

32 

11-15 

27 

11-29 

20 

11-29 

20 

NONE 

274 

274 

246 

123 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

J  39 

8-25  + 

24 

1-11 

NONE 

NONE 

1-11 

24 

3-  1 

28 

3-15 

30 

11-20 

32 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

250 

SAND8ERG  WB 

96 

8-14+ 

13 

2-27 

2-27 

1  3 

2-27 

13 

2-28 

23 

3-23 

2  6 

5-15 

32 

11-16 

32 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-26 

20 

NONE 

302 

274 

251 

185 

SAN  DIEGO  WB  AP 

89 

10-30+ 

40 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

lo? 

8-14 

31 

3-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

85 

4-12 

31 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

92 

6-27  + 

30 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

31 

12-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

SAN  FRANCISCO  FOB 

B8 

6-19 

32 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

99 

8-16 

30 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

31 

12-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

SAN  GREGORIO  3  SE 

90 

8-27 

27 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

28 

3-13 

31 

11-29 

28 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

261 

SAN  JACINTO 

1  1  3 

8-13  + 

IB 

12-27 

NONE 

1-12 

20 

1-15 

23 

3-15 

26 

3-24 

32 

11-17 

29 

11-18 

27 

12-27 

18 

12-27 

18 

NONE 

349 

346 

248 

238 

SAN  JOSE 

99 

6-19 

30 

1-2  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

31 

12-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

L05 

8-26 

28 

3-  1  + 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  1 

28 

3-  1 

28 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

SAN  MATEO 

97 

6-19 

30 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

31 

12-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

340 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1962 


Last  spring  minimum  of 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp 

■a 

0 

ELSINORE 

111 

a 

-13 

20 

1 2 

-28  + 

NONE 

1-12 

2  0 

1-15 

24 

3 

-15 

28 

3 

-15 

28 

1 1 

-16 

31 

1 1 

-18 

2  7 

12-16 

24 

12-28 

20 

NONE 

350 

248 

itb 

ESCONDIDO 

99 

t 

-14 

25 

l 

-15+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-15 

2  5 

1  2 

-27 

1  2 

-28 

L  8 

NONE 

347 

EUREKA  WB  CI TY 

70 

i  i 

-14+ 

27 

? 

-2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-27 

2  7 

5- 

1  2 

-24 

17 

NONE 

300 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

102 

e 

-15+ 

23 

1 2 

-26 

NONE 

NONE 

1-24 

24 

1 

-24 

24 

> 

-13 

30 

11 

-29 

12 

-26 

1  ? 

NrtNF 

3  36 

336 

261 

FA  I RMONT 

101 

8 

-14 

21 

12 

-27 

NONE 

NONE 

3-  1 

24 

3 

-24 

27 

-2  1 

32 

1  1 

-18 

2  8 

1  1 

-18 

lg 

12-25 

NONE 

NONE 

239 

211 

FIVE  POINTS  5  SSW 

106 

6 

-21  + 

14 

1 

-23 

1-23 

1  4 

1-24 

18 

2-28 

22 

3 

-13 

28 

3 

-15 

32 

1  1 

-19 

32 

1  1 

-30 

22 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

lib 

262 

249 

FLEMING  FISH  +  GAME 

97 

t 

-15 

-11 

1 

-23 

3-13 

15 

3-15 

20 

4-30 

2  4 

5 

-20 

28 

3  2 

9 

-19 

9 

-19 

28 

22 

20 

1  2 

287 

259 

2  01 

122 

107 

FOLSOM  DAM 

104 

t 

-21 

17 

1 

-22 

NONE 

1-22 

17 

1-24 

24 

1 

-2  4 

24 

2 

-28 

2  9 

1  1 

-19 

NONE 

NONF? 

NONf-  9 

NONP5 

264 

FONTANA  KAISER 

i»» 

e 

-25+ 

25 

1 

-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-14 

2  5 

3 

-  1 

32 

NONE 

NONE 

wnur 

WOMC 

FOREST  GLEN 

103 

7 

-27  + 

5 

1 

-22 

2-28 

14 

2-28 

i  4 

2-28 

1  4 

5 

-20 

27 

6 

-  5 

30 

10 

-16 

32 

1  1 

-29 

2  5 

12-26 

12-26 

1  ^ 

12-26 

j5 

301 

301 

30 

193 

FORT  8 1  DWELL 

94 

7 

-23 

-26 

1 

-23 

3-14 

10 

3-16 

20 

4-30 

23 

6 

-  4 

26 

6 

-  5 

31 

10 

-  5 

25 

10 

-  5 

25 

11-15 

24 

11-17 

20 

11-29 

1  5 

260 

246 

199 

123 

122 

FORT  BRAGG 

76 

9 

-14 

25 

1 

-22 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-27 

2  7 

3 

-12 

32 

1 1 

-29 

32 

NONE 

FORT  BRAGG  AVN 

70 

9 

-30  + 

29 

2 

-2  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-J 

25 

3 

-13 

31 

1  2 

-24 

2  8 

12 

-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  JONES  RS 

101 

; 

-27 

-20 

1 

-22 

3-  3 

16 

3-13 

2  0 

5-16 

2  1 

5 

-16 

21 

1  0 

-  4 

32 

10 

-  5 

2  6 

. 

1  1  -?9 

11-70 

2  71 

142 

FORT  ROSS 

78 

1 

-  8 

28 

2 

-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NUN  b 

2 

-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FRESNO  WB  AP 

106 

fc 

-19 

23 

12 

-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-2  8 

28 

2 

-28 

28 

1  1 

-IB 

32 

12 

-26 

23 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

301 

263 

FRIANT  GOVT  CAMP 

107 

8 

-16  + 

19 

2 

-27 

NONE 

2-27 

19 

2-28 

22 

3 

-  3 

27 

-20 

32 

1  1 

-18 

32 

12 

-26 

24 

12-26 

2  4 

NONE 

NONE 

298 

212 

GE  OR  GE  T  OW  N  R  S 

98 

s 

-16 

_ 

1  1 

-29 

30 

NONE 

NONE 

GIANT  FOREST 

87 

8 

-14 

0 

-2  7 

3-24 

14 

3-24 

14 

4-29 

24 

5 

-2  1 

28 

5 

-2  8 

32 

10 

-15 

32 

1  1 

-15 

28 

1 1-16 

24 

11-18 

1  9 

1  2-26 

1 

2  7  7 

2  39 

201 

178 

40 

UlLLCorIC    r  1LLL> 

100 

9 

-23 

23 

1 

-11 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1 

-15 

26 

3 

-15 

32 

12 

-27 

29 

1  2 

-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

287 

GILROY 

1  04 

6 

-20 

23 

3 

-   1  + 

NONE 

NONE 

3-  1 

23 

3 

-  1 

23 

3 

-1  3 

32 

1  1 

-  30 

32 

1  2 

-25 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

262 

GLAMIS  6  ENE 

114 

8 

-25+ 

36 

12 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GLENNVI LLE 

100 

8 

-14 

3 

2 

-27 

2-28 

14 

3-  1 

19 

3-  1 

19 

5 

-21 

27 

6 

-  4 

29 

10 

-16 

32 

1  . 

-17 

2  3 

11-19 

2  3 

11-30 

1  8 

12-25 

1  5 

300 

274 

263 

180 

1  34 

GRANT  GROVE 

84 

8 

-15 

-  1 

2 

-28+ 

3-24 

11 

3-24 

11 

4-29 

22 

b 

-18 

26 

6 

-16 

26 

1  0 

-  4 

31 

1  1 

-18 

26 

11-16 

22 

11-18 

1  9 

12-26 

]  5 

211 

239 

201 

1  52 

GRASS  VALLEY 

100 

8 

-16 

10 

2 

-27+ 

2-27 

10 

2-28 

19 

2-28 

19 

3 

-1  3 

28 

3 

-25 

30 

1 1 

-17 

31 

1  1 

-29 

2  8 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

237 

GRATON   1  W 

99 

6 

-19 

22 

2 

-2  7 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2 

-27 

22 

3 

-13 

30 

1 1 

-2  9 

29 

1  2 

-25 

2  3 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

301 

301 

261 

MAI WEE 

102 

8 

-15+ 

16 

1 

-23+ 

1-23 

16 

2-28 

1  9 

3-  2 

24 

3 

-11 

28 

3 

-23 

30 

1 1 

-17 

2  8 

1  1 

-17 

2  8 

12-25 

17 

12-25 

J  7 

NONE 

300 

i  9b 

2  51 

239 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

86 

8 

-28 

30 

1 

-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-23 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAMI LTON  AFB 

95 

8 

-15 

24 

1 

-24 

NONE 

NONE 

1-24 

24 

1 

-24 

24 

2 

-27 

29 

12 

-25 

26 

12 

-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

301 

HANFORD 

104 

6 

-19 

19 

1  2 

-29f 

NONE 

1-23 

1  9 

1-25 

24 

2 

-2  8 

26 

3 

-13 

31 

11 

-17 

3  0 

1  1 

-18 

2  8 

12-27 

2  0 

12-27 

2  0 

NONE 

338 

336 

263 

249 

HAPPY   CAMP  RS 

106 

7 

-28 

10 

1 

-2  3 

2-27 

i  5 

2-28 

18 

2-28 

1  8 

3 

-14 

2  7 

5 

-15 

32 

10 

-14 

32 

12 

-22 

28 

12-25 

1  8 

NONE 

300 

283 

152 

HAT  CREEK  PH  1 

1  00 

7 

-28 

-  3 

1 

-22 

3-1  3 

1  6 

3-14 

19 

3-31 

23 

6 

-  4 

2  8 

t, 

-  5 

32 

9 

-19 

31 

10 

-  5 

2  7 

11-7 

24 

11-29 

17 

12-25 

1  1 

ib7 

260 

2  2  1 

123 

106 

HAYFIELD  PUMP  plant 

1  1  3 

8 

-15 

23 

2 

-28 

NONE 

NONE 

3-  1 

24 

3 

-15 

2  8 

3 

-15 

2  8 

1  2 

-28 

2  9 

12 

-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

HEALDSBURG 

105 

6 

-15  + 

25 

2 

-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-27 

25 

- 

-28 

32 

12 

-24 

32 

12 

-25 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

299 

HENSHAW  DAM 

105 

G 

-14+ 

15 

1 

-12 

1-13 

1  6 

1-13 

16 

3-15 

2  3 

3 

-15 

23 

5 

-13 

29 

11 

-  4 

■;2 

1  1 

-17 

26 

11-18 

21 

12-27 

1  8 

12-28 

1  6 

iU9 

348 

246 

247 

175 

HETCH  METCHY 

94 

8 

-16 

9 

I 

-27+ 

2-28 

1  1 

3-  4 

19 

3-24 

23 

) 

-2  4 

23 

5 

-21 

31 

10 

-15 

12 

1  1 

-18 

2  2 

11-18 

22 

12-26 

18 

NONE 

297 

239 

239 

147 

HILTS 

97 

7 

-28 

-10 

1 

-22+ 

2-28 

1 1 

3-21 

19 

3-21 

1  9 

b 

-  4 

2  8 

6 

-  4 

2  8 

10 

-  5 

30 

1  1 

-  7 

28 

11-29 

19 

11-29 

19 

12-25 

1  4 

300 

253 

Ib't 

156 

12  3 

uA i  i  icTrD 
HULL  1  31 CK 

102 

8 

-27 

20 

1  2 

-27 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

2 

-28 

26 

3 

-  3 

32 

i  i 

-19 

31 

11 

-29 

26 

12-25 

23 

12-27 

20 

NONE 

301 

274 

261 

107 

7 

-27 

12 

\ 

-22 

1-23 

1  4 

2-27 

1  9 

2-28 

21 

2 

-28 

2  1 

3 

-13 

29 

12 

-24 

2  9 

12 

-25 

26 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

30  1 

300 

286 

nvn  i  i  nil  i  un  uanc 

81 

a 

-25+ 

-  4 

2 

-27 

4-20 

16 

4-29 

20 

5-21 

24 

5 

-25 

2  5 

6 

-15 

32 

10 

-  5 

31 

11 

-15 

2  5 

11-16 

2  1 

11-29 

1  9 

12-24 

1  6 

214 

1  79 

174 

112 

IDRIA 

101 

e 

-16+ 

18 

2 

-27+ 

NONE 

2-27 

,  8 

2-28 

23 

3 

-  7 

28 

3 

-a 

30 

11 

-29 

29 

12 

-25 

23 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

300 

293 

251 

IDYLLW1  LD  RS 

96 

-1 3 

9 

2 

-28 

3-  1 

13 

3-15 

19 

3-24 

24 

5 

-26 

28 

0 

-  4 

29 

10 

-  5 

29 

11 

-13 

27 

11-16 

24 

11-19 

20 

NONE 

249 

2  3  7 

171 

123 

1 MPE  R I  A  L 

113 

£ 

-2  5 

25 

1 

-12 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-2  8 

2  8 

3 

-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IMPERIAL   FAA  AP 

117 

8 

-25 

2 

-28 

2  7 

3 

-  1 

30 

12 

-2  8 

3  i 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

— 

302 

I NDEPENDENCE 

105 

8 

-15+ 

1 1 

I  2 

-28 

2-28 

1 5 

3-  1 

18 

3-15 

24 

3 

-26 

2  6 

3 

-26 

2  8 

11 

-16 

1  1 

-17 

2  6 

12-25 

12-25 

j2 

12-25 

3  00 

299 

2  8  5 

236 

I  NO  10  US  DATE  GARDEN 

117 

6 

-26 

20 

1 

-11 

NONE 

1-11 

20 

1-15 

23 

2 

-28 

26 

3 

-15 

32 

12 

-28 

26 

12 

-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

280 

I NYOKERN 

3 

-15 

1 

-25 

1  1 

-18 

26 

11 

-18 

1  5 

300 

6 

248 

238 

IRON  MTN 

118 

| 

-15  + 

24 

-12 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1 

-13 

2  7 

3 

-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE^ 

NONE^ 

NONE^ 

JESS  VALLEY 

92 

8 

-15 

-33 

1 

-22 

3-23 

16 

4-29 

18 

4-29 

1  8 

6 

-  4 

2  5 

6 

-  6 

32 

10 

-  4 

32 

10 

-  5 

2  5 

11-15 

23 

11-17 

18 

11-29 

lb  1 

202 

200 

123 

120 

JULIAN  WYNOLA 

102 

8 

-13  + 

19 

3 

-  l 

NONE 

3-  1 

19 

3-  1 

1  9 

5 

-13 

2  8 

5 

-17 

31 

11 

-16 

32 

1 1 

-18 

26 

12-28 

22 

NONE 

NONE 

302 

189 

163 

KENTFIELD 

99 

6 

-20 

26 

2 

-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-27 

26 

2- 

-27 

20 

12 

-25 

27 

12 

-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

301 

KERN  RIVER  PH  1 

1 06 

6 

-19 

29 

12 

-2  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

--8 

32 

12 

-25 

2  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

KERN  RIVER  PH  3 

103 

8 

-24+ 

1 3 

12 

-27 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

3 

-12 

28 

3- 

-25 

32 

1 1 

-17 

30 

11 

-18 

2  6 

11-30 

2  2 

12-27 

1 3 

12-27 

1  3 

2  76 

251 

237 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

109 

e 

-16  + 

17 

12 

-2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-27 

28 

3 

-  1 

30 

11 

■30 

2  9 

12 

■25 

28 

12-26 

2  0 

12-26 

20 

NONE 

301 

274 

KETTLEMAN  STA 

108 

6 

-21  + 

25 

12 

-27  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-28 

28 

2- 

-28 

28 

12 

-25 

32 

12 

■26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

300 

KINO  CITY 

102 

8 

-27  + 

21 

I 

-17+ 

NONE 

NONE 

2-28 

23 

2 

-28 

23 

3- 

-25 

32 

11 

-18 

31 

1 1 

-29 

27 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

301 

274 

2  38 

KLAMATH 

79 

10 

-31 

18 

I 

-22 

NONE 

1-22 

1  8 

2-2  7 

23 

2 

-27 

23 

3- 

-13 

31 

11 

-29 

3 1 

12 

■24 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

261 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

102 

7 

-22  + 

1 9 

-27 

NONE 

2-27 

1  9 

2-27 

1  9 

2 

-2  8 

2  7 

3- 

-13 

3  1 

1  1 

-18 

2  8 

1  1 

■18 

2  8 

12-26 

2  3 

NONE 

NONE 

302 

263 

250 

LAGUNA  BEACH 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

12 

-29 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

93 

7 

-21 

I  3 

2 

-28 

2-2  8 

1  j 

3-11 

1  7 

3-23 

24 

3 

-2  4 

27 

5 

18 

31 

11 

-16 

2  9 

1  1 

2  9 

26 

12-25 

1  4 

12-25 

14 

12-25 

14 

i  U 

289 

2  7  7 

250 

182 

LAKEPORT 

100 

7 

-27 

18 

2 

-27 

NONE 

2-27 

18 

2-27 

18 

3 

-1  3 

28 

4- 

■29 

3. 

1  1 

■13 

31 

11 

29 

2  4 

11-29 

24 

12-26 

2  0 

NONE 

302 

2  75 

261 

1  98 

LAKE  SHORE 

106 

7 

-26 

1 5 

1 

-21 

1-21 

1 5 

2-27 

i  7 

2-27 

t  7 

3 

-14 

27 

4 

■29 

32 

1  1 

16 

32 

11- 

29 

28 

12-28 

22 

NONE 

NONE 

304 

260 

201 

LAKE  SPAULD1NG 

!! 

26 

3-21 

1  6 

3  24 

20 

4-29 

2  3 

5 

-2  0 

2  8 

6- 

■  5 

3  1 

10- 

■  5 

30 

10- 

■  7 

2  7 

11-17 

19 

11-17 

1  9 

NONE 

238 

202 

140 

122 

LAKE  SPAULDING  DAM 

i  a 

5- 

-19 

32 

10- 

14 

32 

148 

LA  MESA 

97 

-23 

34 

-1 5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LANCASTER 

106 

8 

-15 

11 

12 

-2  6 

NONE 

2-28 

2  0 

3-14 

24 

3- 

24 

28 

3- 

24 

28 

11- 

17 

2  9 

11- 

18 

2  6 

12-21 

24 

12-24 

15 

12-24 

1  5 

299 

IB  I 

239 

238 

LAS  PLUMAS 

2 

"ti 

NONE 

2- 

-27 

2- 

27 

12- 

25 

NONE 

301 

LAVA  BEDS  NM 

ft 

4 

4-?9 

21 

6- 

-  4 

2  8 

6- 

■  5 

3  i 

10- 

5 

2  9 

10- 

1  1 

26 

10-13 

2  3 

1 1-29 

1  5 

11-29 

1  5 

& 

261 

167 

129 

122 

LE  GRAND 

Ji 

71 

WOltlF 

2- 

-28 

2- 

2  8 

2  4 

1  1 

17 

12- 

2  5 

2  8 

1  2-30 

24 

NONE 

NONE 

305 

300 

262 

LEMON  COVE 

1  AC 

| 

-16+ 

NONE 

NONE 

2~27 

2- 

-28 

^  7 

3- 

■12 

1  1 

29 

j2 

12- 

25 

2  1 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

302 

300 

262 

LINDSAY 

104 

6 

-21  + 

21 

12 

-27 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2- 

2  8 

27 

3- 

■12 

32 

11- 

21 

32 

12- 

25 

27 

12-26 

2  2 

NONE 

NONE 

30  2 

300 

254 

L1VERMORE  2  SSW 

i  ^ 

6 

-16+ 

"f -/ 

NONE 

^  \ 

2- 

28 

2  8 

3- 

1  3 

32 

11- 

2  8 

i  2 

12- 

2  5 

2  7 

12-26 

2  3 

NONE 

NONE 

336 

300 

260 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

101 

-14+ 

19 

3- 

-10 

jf 

3- 

24 

3  2 

1  1  - 

1  7 

\  ? 

12- 

25 

2  5 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

302 

290 

238 

LODI 

104 

-20 

21 

1  2 

71) 

-28 

wniur 

I,, 

t4 

2- 

-2  7 

3- 

13 

11- 

18 

12- 

25 

2  7 

1  2-26 

24 

NONE 

NONE 

337 

301 

250 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

104 

-2  8 

26 

1  2 

-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

28 

28 

3- 

4 

32 

12- 

25 

30 

12- 

27 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

296 

LONG  BEACH 

96 

9 

-23  + 

39 

12 

-28  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  AP 

96 

10 

-30 

32 

12 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12- 

2  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  AP 

1  0 

30 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

94 

-2  3  + 

39 

fa 
-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

275 

261 

LOS  BANOS 

105 

7 

-21  + 

22 

-24 

NONE 

N 

" 

^ 

2- 

23 

,^ 

3- 

3 

32 

11- 

19 

11- 

30 

24 

NONE 

LOS  GATOS 

100 

6 

-19 

21 

2- 

-27 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

2- 

28 

28 

3- 

10 

32 

12- 

25 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

108 

8 

-14 

14 

12 

-2  5 

2-28 

15 

3-  1 

20 

3-14 

23 

3- 

24 

28 

3- 

24 

28 

11- 

17 

29 

11- 

1  8 

25 

12-25 

14 

12-25 

14 

12-25 

14 

J00 

299 

286 

239 

238 

MADERA 

109 

6 

-20 

20 

!■ 

-2  3 

NONE 

1-23 

.0 

2-27 

24 

2- 

■28 

26 

3- 

4 

31 

11- 

18 

29 

11- 

29 

27 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

30b 

274 

259 

MANDEVILLE  ISLAND 

101 

6 

-18 

24 

1- 

-24 

NONE 

NONE 

1-24 

24 

1- 

26 

26 

2- 

2  8 

30 

1  1  - 

20 

32 

12- 

26 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

213 

180 

334 

265 

MAN2ANITA   LAKE  // 

89 

8 

-16 

-  9 

I- 

-22  + 

3-23 

9 

4-29 

17 

5-20 

24 

5- 

20 

24 

6- 

5 

32 

10- 

5 

32 

10- 

7 

28 

11-16 

24 

11-28 

20 

11-29 

16 

1 5  1 

140 

122 

MAR  1 COPA 

106 

7 

-24+ 

21 

I- 

-21 

NONE 

NONE 

1-24 

22 

3- 

1 

28 

3- 

1 

28 

12- 

27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

301 

MARTINEZ   FIRE  STA 

101 

6 

-20 

25 

I- 

-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

24 

27 

2- 

27 

31 

12- 

24 

3  2 

12- 

26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

MAR YSV1 LLE 

105 

8 

-16+ 

23 
-  8 

i" 

-22  + 

NONE 

NONE 

1-22 

23 

2- 

27 

27 

2- 

27 

27 

12- 

25 

2  9 

12- 

26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

15 

2bl 

251 

180 

302 

301 

MC  CLOUD 

99 

7 

-28 

1- 

-22 

3-12 

16 

3-23 

<0 

5-20 

24 

6- 

26 

6- 

13 

32 

9- 

19 

31 

11- 

7 

2  8 

11-16 

21 

11-29 

17 

12-24 

156 

98 

MECCA  3  SE 

113 

8 

-26 

24 

1- 

-12 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

2- 

28 

28 

3- 

15 

32 

12- 

2  8 

2  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

MERCED  FIRE  STA  2 
MEYERS  4  SW 

104 
88 

6 
8 

-20  + 
-15 

20 
-19 

1- 
2- 

-2  3 
-2  7 

NONE 
3-25 

15 

1-23 
5-19 

20 
18 

1-25 
5-24 

24 
23 

3- 
6- 

1 
5 

25 
26 

3- 
6- 

4 

11 

31 

32 

11- 
8- 

18 

29 

32 
30 

11- 
9- 

30 
19 

27 
26 

12-26 
10-  7 

24 

23 

NONE 
11-18 

14 

NONE 
11-18 

14 

ne 

183 

"3  35 
136 

274 
106 

259 
79 

MIDOLEWATER 

NONE 

1-23 

18 

2-28 

24 

2- 

28 

24 

3- 

4 

32 

MILL  CREEK  2 

104 

8 

-13 

26 

2- 

-27 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

10 

3- 

12 

32 

12- 

26 

28 

12- 

26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

1  5 

286 

291 

269 

MINERAL 

91 

8 

-16  + 

-  2 

2- 

-27  + 

3-14 

16 

4-29 

20 

5-20 

23 

6- 

5 

28 

6- 

6 

32 

1  0- 

5 

27 

10- 

5| 

27 

11-29 

18 

11-29 

18 

12-25 

214) 

L93 1 

1  22  J 

121 

First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  439  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  CALIFT!" 

Table  3— Continued  1962 


Station 

Highest 

Data 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 

<D 

0 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

132°  or  below 

Date 

|  Temp,  j 

Date 

|Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

SAN  PEDRO 

89 

10-30 

40 

2-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  RAFAEL 

99 

6-20 

29 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

29 

12-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

97 

10-30 

33 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

92 

10-30 

32 

2-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

98 

6-25 

28 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

12-25 

31 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

96 

6-20+ 

27 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

27 

2-27 

27 

12-26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

SANTA  CRUZ 

103 

8-27 

25 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

27 

3-13 

3  2 

12-25 

27 

1  2-25 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

287 

SANTA  MARIA  WB  AP 

103 

8-28 

24 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

28 

3-  1 

31 

12-25 

32 

1  2-26 

24 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

301 

299 

SANTA  MONICA  PIER 

82 

1-28 

38 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

96 

10-30 

27 

2-27 

NONE 

NONE 

NON 

2-27 

27 

" 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

101 

6-20+ 

23 

12-30+ 

NONE 

NONE 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-14 

29 

11-29 

30 

12-25 

23 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

300 

300 

260 

SCOTIA 

87 

9-17 

23 

1-22 

NONE 

NONE 

1-23 

24 

2-2  8 

3-13 

3q 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2  86 

SHASTA  DAM 

106 

7-28 

19 

1-22  + 

NONE 

1-22 

19 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHELTER  COVE 

88 

6-19 

31 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

3 1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

5 

1-22 

2-27 

1  0 

3-12 

19 

3-14 

SIERRAVILLE  RS 

95 

8-16  + 

-18 

2-27 

3-24 

13 

3-31 

20 

5-20 

22 

6-  5 

28 

6-25 

32 

8-28 

32 

9-19 

27 

10-  7 

21 

11-17 

20 

11-30 

11 

251 

231 

140 

106 

64 

SODA  SPRINGS  1  E 

84 

8-16 

—  8 

2-26 

4-29 

1 1 

4-30 

1  9 

5-21 

11 

*  7 

8-29 

32 

10-  5 

11-15 

24 

11-28 

20 

11-29 

16 

214 

212 

178 

122 

85 

SONOMA 

103 

6-19 

22 

12-26+ 

NONE 

NONE 

1-24 

3-13 

at 

11-29 

30 

12-25 

25 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

336 

287 

250 

SONORA 

1  04 

8-16 

18 

1-2  2 

NONE 

2~2  7 

20 

2-28 

3-  3 

3a 
'U 

3-23 

1 1-18 

32 

12-26 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

240 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

93 

8-15 

2 

2-29  + 

3-23 

16 

3-23 

16 

4-20 

24 

5~2  5 

28 

5-29 

3 

10-  5 

31 

10-15 

28 

11-18 

22 

12-25 

18 

12-26 

10 

?7fl 

277 

212 

143 

12  9 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

- 

-20 

2-2  7 

3-30 

16 

4-29 

19 

4-30 

23 

5-20 

26 

6-  5 

29 

- 

" 

- 

" 

" 

SQUIRREL   INN  2 

89 

8-13 

12 

2-2  7 

3-10 

16 

3-23 

20 

3-23 

20 

5-1 5 

>8 

11-17 

2  8 

11-17 

2  8 

12-25 

15 

12-25 

15 

12-25 

15 

290 

2  77 

2  77 

186 

1  74 

STOCKTON  FAA  AP 

106 

6-20 

23 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

23 

2-27 

27 

2-28 

29 

1 1-30 

31 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

275 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

103 

6-21 

24 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

2-2  7 

26 

2-26 

Ji 

12-25 

26 

12-25 

26 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

301 

300 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

L05 

6-20 

2  3 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

2-28 

3-13 

3 

11-19 

32 

1 1-30 

28 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

338 

275 

2  51 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

106 

7-26 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-13 

2a 

3-23 

32 

11-29 

30 

12-25 

23 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

301 

287 

251 

STRAWBERRY  VALLEY 

96 

8-16 

5 

2-27 

2-27 

5 

2-12 

20 

3-13 

23 

4-30 

2  8 

5—20 

30 

11-17 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

213 

181 

SUNLAND 

1  04 

8-28 

30 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

12-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

SUSANVILLE  AP 

96 

8-16  + 

-It 

2-27+ 

3-13 

1  4 

3-14 

1  7 

3-30 

22 

6-  5 

6-  5 

10-  5 

2  5 

10-  5 

2  5 

11-17 

22 

11-29 

18 

NONE 

260 

2  32 

122 

122 

TAHOE  CITY 

84 

8-25+ 

-10 

2-27 

3-24 

4-29 

20 

-14 

21 

5-2  5 

25 

6- 

10-  5 

30 

10-14 

2  8 

11-17 

22 

11-29 

17 

12-25 

12 

214 

187 

142 

120 

T  EHACHAPI 

102 

8-25 

8 

2-27 

2-28 

10 

2-28 

10 

3-  1 

24 

3-25 

27 

5-26 

30 

10-15 

32 

11-17 

.6 

11-26 

24 

12-23 

18 

12-27 

16 

302 

298 

270 

237 

142 

TEJON  RANCHO 

104 

8-16 

22 

1-24+ 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-28 

27 

2-26 

^  7 

12-23 

2  9 

12-25 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

298 

TERMO 

95 

8-15 

~ 

7-15 

32 

9-15 

26 

9-19 

23 

10-  5 

1  7 

11-24 

16 

~ 

THERMAL   FAA  AP 

115 

8-25 

22 

1-11 

NONE 

NONE 

1-15 

23 

1-15 

23 

3-1  5 

12-28 

2  7 

12-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

288 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

1  04 

8-17+ 

1 9 

12-27 

NONE 

NONE 

2-28 

24 

3-  1 

26 

3-13 

3 

12  -30 

2  9 

12-22 

28 

12-26 

22 

12-27 

1 9 

NONE 

301 

296 

26 

TIGER  CREEK  PH 

100 

8-16+ 

16 

2-27 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-13 

28 

3-24 

32 

11-18 

32 

11-30 

28 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

302 

262 

239 

TORRANCE 

96 

10-30 

33 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRACY  CARBONA 

1  04 

6-21 

22 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

22 

2-28 

26 

3_  3 

. 

11-30 

2  9 

12-25 

28 

12-29 

23 

NONE 

NONE 

339 

300 

272 

TRACY  PUMP  I NG  PLANT 

106 

6-20 

20 

1-24 

NONE 

1-24 

2  0 

1-25 

2  3 

2-28 

26 

3-13 

11-30 

3  1 

12-25 

26 

12-28 

23 

NONE 

NONE 

337 

300 

262 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

100 

7-25 

1 1 

1-2  3  + 

2-27 

16 

2-28 

20 

3-  1 

21 

3-1 3 

5 

5-21 

32 

11-16 

31 

11-29 

25 

NONE 

NONE 

261 

179 

TRONA 

113 

8-14 

10 

12-27 

NONE 

1-16 

19 

2-28 

22 

2-28 

22 

3-15 

31 

11-18 

31 

12-12 

27 

12-23 

24 

12-25 

19 

12-27 

10 

343 

298 

287 

248 

TRUCKEE  RS 

91 

8-16 

-2  3 

2-27 

4-29 

16 

6-  5 

19 

6-  5 

19 

6-1  3 

2  8 

6-28 

32 

7-  1 

31 

8-30 

28 

10-  5 

24 

11-18 

18 

11-29 

14 

214 

166 

122 

7  8 

3 

TULELAKE 

93 

7-27 

—28 

1-22 

4-29 

16 

4-29 

1  b 

6-  4 

23 

6-  4 

23 

6-  6 

29 

7-  2 

32 

10-  5 

22 

10-  5 

22 

11-29 

1  1 

11-29 

1 1 

214 

214 

123 

12  3 

26 

TURNTABLE  CREEK 

110 

7-28 

1  2 

1-21 

1-21 

12 

1-22 

1  8 

1-23 

23 

2-28 

27 

3-10 

31 

12-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9  7 

4-  6 

27 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

27 

3-15 

32 

12-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

TWENTYNINE  PALMS 

113 

8-14 

18 

2-28+ 

NONE 

2-28 

is 

3-  1 

24 

3-15 

ZO 

3-15 

28 

12-23 

32 

12-25 

24 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

299 

285 

283 

TWIN  LAKES 

8  1 

8-15 

-14 

1  -22 

5-13 

12 

6-  4 

20 

6-  5 

24 

6-  6 

26 

6-24 

32 

8-10 

29 

10-  5 

24 

10-  5 

24 

11-15 

19 

1 1-29 

11 

200 

164 

1^2 

121 

47 

TWITCHELL  DAM 

1  06 

~ 

32 

12-27 

29 

12-28 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

~ 

301 

1  o 

19 

19 

19 

32 

11-29 

28 

1 1-29 

28 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

299 

274 

250 

UCLA 

92 

10-30+ 

39 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND   3  N 

100 

8-25 

28 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

28 

3-24 

32 

12-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

UPPER  LAKE  RS 

1  Q  3 

7-27  + 

\ 

2-2  7 

NONE 

2-27 

1  8 

2-27 

1  a 

3-1  3 

t6 

4-2  9 

31 

11-  6 

29 

11-29 

2  3 

11-29 

23 

12-26 

19 

NONE 

302 

2  75 

261 

191 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

o"i 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

2-28 

28 

2-28 

28 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

VACAVI LLE 

8-13+ 

1 2 ~ 2  e+ 

2°28 

2-2  5 

^8 

3-1  3 

20 

11-30 

32 

12-26 

22 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

305 

304 

262 

VALYERMO  RS 

103 

2  26 

13 

" 

13 

4~  a 

21 

4-1 

6-  4 

3 

10-  8 

27 

10-8 

27 

11-16 

23 

11-16 

18 

1  2-26 

16 

301 

263 

222 

1  74 

126 

V  I CTORV ILLE   PUMP  PLANT 

lu6 

8-15 

12 

12-27 

1-15 

15 

2-28 

19 

3-14 

22 

3-24 

26 

3-24 

26 

11-17 

27 

11-17 

27 

11-18 

22 

12-25 

13 

12-25 

13 

344 

300 

249 

238 

238 

1-23 

NONE 

NONE 

1-23 

22 

2-27 

3-  7 

31 

11-29 

30 

12-25 

27 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

3  38 

301 

267 

UICTa      -)  [JUL 

~ 

" 

~ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VOLT A  PH 

\  * 

1  * 

2-27 

1  i 

2-27 

1  3 

3-1  3 

3-23 

29 

11-29 

31 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

251 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

8  1  + 
-16+ 

+ 

NON 

NONE 

2-27 

2  1 

2-28 

26 

3-14 

32 

11-29 

27 

11-29 

27 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

302 

274 

260 

103 

8-15 

16 

1-12 

1-12 

16 

3-  1 

20 

3-15 

21 

3-16 

26 

5-29 

31 

11-16 

28 

11-16 

26 

11-18 

22 

12-28 

18 

NONE 

302 

248 

245 

171 

24 

2-28 

1 1-30 

31 

1  2-27 

21 

12-27 

21 

NONE 

NONE 

337 

302 

274 

WAT SONV I LLc   WAT ER WORK S 

100 

6-21 

25 

2-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

3-14 

3^ 

12-25 

32 

12-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

286 

105 

7-29 

B 

2-27 

2-27 

e 

3-13 

18 

3-14 

23 

5-20 

^8 

6-  4 

30 

10-  5 

29 

10-17 

28 

12-24 

20 

12-24 

20 

12-25 

15 

286 

285 

150 

123 

WEED  1  S 

95 

7-28 

-  8 

1-23+ 

3-13 

1 5 

4-29 

20 

4-30 

23 

6-  6 

28 

6-13 

30 

7-  2 

32 

10-  5 

26 

11-  7 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

261 

214 

191 

121 

19 

WHISK.EYTQWN  RES 

109 

7-28 

17 

1-22 

NONE 

2-28 

20 

2-28 

20 

3-  2 

28 

3-23 

32 

11-29 

32 

12-27 

23 

12-27 

23 

NONE 

NONE 

302 

300 

251 

WHITE  MOUNT A  IN  1 

72 

8-26+ 

-21 

2-27 

5-25 

16 

5-28 

19 

6-15 

24 

6-15 

24 

6-18 

32 

7-  1 

31 

8-10 

27 

9-21 

23 

10-  5 

20 

10-15 

11 

143 

130 

98 

56 

13 

WHITE  MOUNTAIN  2 

61 

8-16 

-ll 

2-27 

6-15 

11 

6-16 

20 

6-16 

20 

6-17 

27 

6-30 

32 

7-  2 

32 

7-12 

26 

7-13 

2j> 

10-  5 

20 

10-14 

10 

111 

27 

25 

2 

103 

7-24+ 

25 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

27 

2-28 

32 

12-  8 

32 

12-25 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

283 

WILLITS  1  NE 

98 

7-26 

16 

2-27+ 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-13 

27 

6-  4 

32 

10-16 

32 

11-29 

22 

11-29 

22 

12-25 

20 

NONE 

301 

275 

261 

134 

W I LLOWS 

104 

7-17 

23 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

23 

2-2  7 

27 

3-23 

31 

12-25 

28 

12-25 

28 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

339 

301 

277 

WINTERS 

106 

6-21 

23 

12-27+ 

NONE 

NONE 

1-24 

2  J 

1-26 

28 

2-28 

31 

11-30 

32 

12-26 

2  3 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

336 

334 

275 

WOODFORDS 

92 

8-15 

-  9 

1-23 

3-23 

14 

3-24 

18 

5-20 

24 

5-20 

24 

5-25 

31 

10-14 

32 

10-17 

27 

11-17 

23 

11-18 

20 

12-25 

10 

277 

239 

181 

150 

142 

WOODLAND  1  WNW 

106 

6-21 

22 

1-24 

NONE 

NONE 

1-25 

24 

2-27 

28 

3-2  3 

32 

11-30 

32 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

252 

YORBA  LINDA 

99 

8-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

YOSEMITE  NP 

96 

8-15+ 

10 

2-27 

2-27 

10 

3-12 

19 

3-2  3 

21 

3-24 

26 

5-21 

31 

11-12 

31 

11-17 

26 

11-18 

24 

12-25 

19 

12-26 

1  3 

302 

288 

240 

238 

175 

YREKA 

101 

7-28 

-  5 

1-23 

2-28 

12 

2-28 

12 

3-17 

24 

4-29 

26 

6-  4 

32 

10-  5 

32 

11-  7 

2a 

11-29 

20 

11-29 

20 

12-26 

16 

301 

274 

257 

192 

123 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  440  - 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1962 


Station 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BACKUS  RANCH 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRY  PIS  SA  LAKE 


BURLINGAME 
CACHUMA  DAM 
CAMP  PARDEE 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

DUTTONS  LANDING 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
POLSOM  DAM 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  U.   S.  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKE  SHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLAC ERVILLE  IFG 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


EVAP 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


B  3.08 
.04 
1442 
47  . 1 
32.0 


949 

2. 95 
2066 
57.1 
38.6 


1221 
57.9 
38.6 

2.72 
1507 
59.5 
38.4 

.53 
.21 
428 

2.18 
856 

3.  14 
.32 
1918 


1  .70 
.41 
2334 


6.28 
2138 
61.3 
38.5 

2.08 
2241 
53.2 
35.3 


.63 
1241 

1  .77 
.52 
1126 
50.4 
37.1 


3.30 
482 
60.9 
40.9 

1.51 
1679 

.82 
543 

1  .51 
7  46 


.95 
.07 
1521 

1.36 
2690 
52.0 
35.7 

B  1.97 
627 
54.3 
37.0 

1  .72 

B  1.02 
.34 
1368 

.78 
.43 
2421 

2.12 
1370 


Feb. 


2.92 
.79 
2419 
52.9 
36.1 


496 

1  .87 
1971 
58.9 
42.3 


1  .86 

2000 
61.7 
45.5 

2.17 
1571 
61.6 


.89 
.21 
795 

1  .  54 
1858 

3  .  17 
.07 
2501 
66.9 
48.5 

1  .72 
.  10 
3149 


5.81 
2115 
68.4 
46.2 

1  .95 
2547 
57.7 
42.0 


.97 
2113 

1  .64 
.31 
1920 
56.8 
43.0 


3.85 
654 
72.0 
47.3 

B  1  .92 
2256 

B  1  .31 
1136 


1.95 
.11 
2632 

B  1.93 
3980 
58.7 
43.2 

B  1  .87 
801 
59.0 
42.9 

B  1.86 

B  1.66 
.24 
1624 

B  1.64 
.12 
4779 


1151 
B  2.12 


Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

3  .74 

7  . 12 

9  .14 

10.74 

11  .34 

10.69 

7.38 

4  .30 

1  .95 

.93 

5.  10 

11  .02 

12.86 

18 . 48 

1.04 

1  .60 

-  .65 

1 .99 

2711 

2962 

2916 

3606 

6.56 

6.04 

8.13 

10.27 

10.23 

8.11 

5.25 

3.66 

B 

3.28 

626 

567 

847 

807 

896 

918 

804 

664 

521 

649 

8744 

3  .39 

7.27 

8.73 

11  . 56 

13  .73 

11  .64 

8.32 

B 

4.85 

1  97 

1 .29 

77  57 

2218 

1641 

2092 

2113 

2134 

2082 

1765 

2117 

1217 

1149 

22565 

66  .9 

82.9 

81  .2 

89  .9 

91  .1 

89.7 

84.4 

74  .3 

65.7 

57  .6 

75.0 

42.8 

51  .  5 

52.7 

59  .0 

61 .6 

60 . 7 

57  . 6 

53.4 

47  .8 

43.8 

51  .0 

5.97 

9.29 

9.83 

10 . 26 

7  . 59 

B 

4 . 00 

-  1.01 

1 .01 

-  .73 

.78 

.59 

.04 

1781 

1362 

1168 

1628 

1222 

1318 

3  .08 

5.88 

7  . 07 

8.21 

7  .84 

7 . 53 

5 . 09 

B 

3.09 

1  .  59 

B 

.89 

53  67 

2033 

3382 

3910 

3322 

2908 

1908 

1142 

1138 

490 

309 

23763 

67.3 

74.8 

77.4 

80  .7 

79.7 

84.1 

80.5 

73  .0 

67  .8 

60 . 0 

72.1 

44.7 

48.2 

50.5 

52.9 

53  .3 

55.5 

55.7 

53.5 

47.9 

45.7 

49.3 

3.63 

6.24 

7  .37 

8.07 

8 . 88 

9  . 02 

6  . 30 

5.40 

4 . 04 

3.05 

66  . 89 

1984 

1431 

1625 

1049 

1045 

999 

884 

1314 

1596 

1653 

16658 

65.7 

79  .0 

80.0 

86.1 

89.7 

90.6 

84.8 

76.3 

66.9 

60.5 

75.1 

43.7 

53 . 1 

52  .7 

56 . 7 

59 . 5 

60 . 3 

57  .7 

53.2 

46.6 

42.7 

50 . 8 

2.34 

5.01 

6.65 

9.75 

10.71 

9.09 

6.31 

2.64 

1  .  18 

.  50 

55.60 

.  10 

1 .48 

.  24 

.  49 

.81 

.  92 

-  1 . 22 

1 .06 

-  .11 

.  24 

-  2.95 

826 

594 

776 

746 

788 

781 

619 

638 

336 

412 

7739 

3  .30 

6.42 

7  .98 

Bl  1  . 06 

Bl 1 . 38 

9  . 68 

6 . 19 

B 

3.43 

1  80 

B 

.60 

6  5 .  56 

1728 

1139 

1504 

1315 

995 

908 

1251 

1762 

778 

4.69 

5.84 

7  . 27 

6  .65 

7  .90 

7  .40 

6 . 04 

4  .76 

3 . 13 

2.65 

62  . 64 

.21 

,05 

.  49 

.  33 

.  36 

.24 

.  07 

.02 

.  53 

- 

.14 

.  27 

2870 

2789 

3695 

3424 

3239 

2897 

2709 

2282 

1803 

1685 

31812 

69.2 

76  . 1 

78.1 

79.5 

83  .0 

84  .7 

75.7 

63.8 

45.3 

53.7 

53.8 

58.5 

61.6 

62.4 

54.9 

46  . 1 

3.53 

6  .98 

8 . 53 

10.  57 

10 . 45 

9.49 

6.91 

B 

4.31 

2.40 

.91 

67  .  50 

.11 

1 .47 

.33 

.88 

.30 

.20 

-  i .  09 

.69 

.  03 

.29 

.28 

2427 

2074 

2535 

2178 

1866 

2049 

1735 

2043 

1311 

1322 

25023 

81.6 

89.8 

92.6 

92.3 

85.4 

71.7 

64.7 

52.2 

50.7 

56.3 

56.9 

58.1 

53.7 

51  .0 

45.0 

41  .3 

9.71 

16 . 52 

20.04 

23.26 

24  .79 

25.  50 

17  .64 

13.43 

6.04 

B  3.62 

172 .64 

2342 

2629 

3855 

2995 

2  580 

2569 

1729 

247  5 

1 187 

775 

27389 

75.7 

90.4 

89.5 

97  .5 

100.2 

99.3 

95.2 

84.7 

71.8 

60  .7 

82.7 

47.8 

59.5 

61.9 

67  .3 

71.1 

70.5 

66.2 

58.9 

48.7 

39.7 

56.4 

3.35 

6.48 

8.06 

8.53 

8.71 

8.51 

5.76 

B  3.71 

1  .95 

B 

1 .00 

60.09 

3259 

2550 

3915 

3244 

3810 

3916 

3037 

2846 

1470 

1151 

33986 

63.8 

77  .6 

75.1 

81.5 

82.9 

84.9 

70.9 

55.9 

52  4 

52  2 

51  .4 

42.5 

6.80 

9.31 

10.75 

10.67 

7.98 

B 

3.57 

B  1839 

1274 

1243 

1379 

1130 

1385 

B  7.96 

3  34 

6  24 

8  18 

10  63 

11  45 

10  04 

7  39 

3.63 

1  88 

B 

.72 

65 . 40 

2167 

1736 

2017 

1680 

1684 

1740 

1590 

1687 

1036 

960 

19651 

4.33 

8.04 

10.97 

15.23 

17.12 

15.03 

10.67 

6.03 

3.18 

1  .73 

95.74 

.65 

2.37 

.69 

1 .46 

1.28 

1 .27 

.83 

.31 

.58 

.48 

10.13 

1957 

1385 

2047 

1822 

1662 

1374 

975 

1293 

1000 

884 

17445 

67  . 2 

82 . 0 

80 .  5 

89 . 8 

94 . 0 

91.1 

86  . 6 

74.0 

64 . 4 

56.0 

74.4 

41.1 

51 . 6 

50 . 4 

58 . 2 

61  .6 

60 . 3 

59 .  5 

52.5 

45 . 2 

39.9 

50 . 0 

4.65 

B  7.62 

8.56 

7  .87 

5.93 

2.80 

6.49 

10.77 

11 .74 

13.47 

14.81 

B13.47 

10.03 

6.69 

3.97 

2.29 

100.88 

971 

1149 

1417 

1044 

923 

578 

528 

510 

356 

192 

8804 

76 . 5 

91  .6 

90  .9 

100 .  5 

103  . 8 

104.6 

99.0 

88.7 

76 . 2 

66.7 

86.0 

47.2 

58.4 

57.0 

65.2 

68.9 

70.6 

67.4 

59.3 

51.5 

44.2 

56.5 

4  .67 

10.05 

11 . 40 

15.71 

18 . 08 

15.60 

11.10 

7  .02 

4 . 41 

1  .66 

103 . 13 

2352 

2125 

2416 

2230 

1900 

1970 

1562 

1985 

1445 

1285 

23205 

3.21 

5.97 

B  8.72 

11 .34 

12.23 

B11.36 

7  .81 

4.39 

2.39 

.88 

70.43 

886 

718 

1099 

1087 

1035 

1054 

829 

941 

439 

386 

10153 

2.66 

5.30 

5 . 87 

8.99 

10.61 

8 . 38 

B  7  . 04 

B 

3.  16 

B  1.41 

B 

1  .30 

832 

795 

795 

786 

823 

732 

705 

798 

546 

657 

9054 

B  7  . 40 

11  . 26 

13  . 29 

11.95 

10 . 17 

B 

7.29 

3  . 68 

7  00 

9  . 14 

1 1  . 63 

11  .73 

10.73 

B  7  . 52 

3.51 

1 .92 

.51 

70.27 

.09 

1  .22 

.27 

.94 

-  .17 

.41 

-  .22 

.93 

-  .08 

.49 

1  .08 

2213 

1900 

2514 

2191 

1938 

1713 

1447 

1893 

1077 

861 

21900 

43 

7  70 

9.16 

10.78 

11  .62 

9.35 

6 . 25 

B 

4.62 

2 . 42 

.88 

70.  50 

4130 

5330 

4800 

4620 

3990 

2170 

690 

2670 

1760 

1150 

37980 

68.7 

81  .7 

84.3 

92.2 

90.0 

93.9 

89.5 

74.3 

66.6 

54.9 

75.6 

44.9 

52.2 

52.7 

58.7 

60.4 

61.4 

58.7 

54.6 

47.9 

40.7 

50.9 

3  .19 

6.11 

7.66 

10.23 

11.46 

9.94 

7  .48 

B 

4.23 

1.89 

B 

1.06 

67  .09 

621 

610 

826 

532 

451 

7552 

66^7 

g-^g 

8553 

94.1 

97  . 0 

93 . 1 

89  . 0 

76.3 

64.7 

58.4 

76.8 

42.8 

51.7 

52.7 

59.3 

61.8 

61.2 

58.1 

54.2 

46.3 

43.4 

51 .0 

2  .96 

6  .  59 

8.22 

9.13 

10  . 26 

9 . 96 

7  . 58 

4.49 

3.41 

B 

2.15 

68.33 

8.74 

8.38 

8.30 

6.12 

B 

4.34 

1.79 

B 

.85 

.47 

-  .37 

.57 

-  .48 

.02 

-  .56 

.41 

2393 

1934 

1 562 

1709 

1671 

748 

507 

4.03 

7.22 

9.51 

13.52 

14.41 

12.52 

9.24 

2.65 

B 

.78 

.  08 

1 . 06 

.  23 

.25 

.  29 

.  14 

.38 

2719 

1366 

1824 

1581 

1451 

1667 

1623 

2494 

1196 

1386 

24507 

2.25 

5.02 

4.66 

8.14 

10.15 

8.61 

6.92 

B 

3.61 

1 .92 

1011 

898 

671 

744 

855 

670 

633 

960 

668 

547 

10187 

3.77 

7.16 

B  7.82 

8.02 

10.37 

10.65 

8.06 

5.30 

3.39 

2.84 

73  .49 

1160 

1317 

1132 

1104 

888 

876 

843 

739 

699 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 -Continued.. 


CALIFORNIA 
1962 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

B 

1.25 

B 

2.85 

B  6.25 

5.09 

7  .62 

9.92 

10.08 

7  .77 

B 

4.33 

2.61 

B  2.10 

SHASTA  DAM 

EVAP 

B  3.01 

B 

1  .91 

B 

2.96 

6 . 57 

6 . 59 

10.97 

12  .80 

9  . 62 

8 . 28 

B 

4.42 

B 

2.57 

B  2.33 

2265 

1655 

1614 

1826 

1522 

1813 

2085 

1801 

1634 

1807 

1888 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.80 

1.25 

3.49 

6.93 

9.72 

11  .37 

Bll .26 

9.95 

B  7  .01 

3.44 

1  .75 

.50 

450 

970 

1230 

1265 

2230 

1825 

B  1427 

147  5 

1180 

810 

290 

105 

MAX 

54.8 

61  .3 

71.7 

86.3 

84.9 

94.2 

94.3 

88.5 

74.3 

63.1 

51 .6 

MIN 

38.5 

45.8 

47  .7 

54.3 

53.3 

59.8 

61.9 

57  .3 

53.0 

47.3 

44.2 

TAHOE  CITY 

EVAP 

B  4.03 

6.74 

7.37 

7.02 

4.40 

DEP 

.22 

2.43 

1  .88 

1 .30 

.22 

WIND 

991 

786 

874 

638 

617 

1923 

TDi/iv    nlTLTT)  T           D!  AWT 

EVAP 

1  .35 

2  .01 

5.03 

9  .72 

12.99 

16 . 51 

17  .80 

15.45 

11  .28 

B 

5.72 

3 . 19 

.98 

WIND 

1533 

27  51 

3883 

4831 

7192 

6430 

6288 

6020 

5364 

3606 

2225 

1081 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

5.37 

9  .68 

11 .47 

8.62 

6.72 

B 

2.63 

B 

1.13 

B  4 . 08 

WIND 

1389 

1276 

1161 

866 

332 

368 

TULELAKE 

EVAP 

6.47 

B10. 03 

8.29 

6.38 

2.38 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

3.48 

B 

2.02 

B 

3.33 

6.69 

6.17 

9  .80 

11 . 84 

9.42 

B 

5.10 

2.66 

B  3 . 17 

WIND 

2299 

1261 

892 

1261 

1211 

1696 

1384 

1362 

1712 

1349 

1949 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

4.01 

7.31 

7.22 

8.02 

8.88 

9.58 

6.91 

5.99 

4.59 

3.82 

WIND 

2189 

2106 

2051 

1901 

2102 

1837 

543 

1803 

2177 

2072 

MAX 

68.4 

80.0 

79.6 

83.0 

83  .7 

86.4 

69.1 

77.0 

68.3 

62.2 

MIN 

44.5 

51  .6 

50.5 

54.9 

56.5 

57.3 

54.3 

52.3 

47.2 

42.8 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

2.59 

B 

3.29 

6.07 

6.21 

9.21 

10.94 

9.05 

7  .04 

B 

3.55 

B 

1.83 

WIND 

482 

714 

B 

650 

B  592 

482 

777 

560 

B  335 

330 

420 

364 

406 

No  record  is  indicated  by  no  entry. 
Max  and  min  in  Table  4  refer  to  mean 


maximum  and  minimum  temperatures  of  water  in  pan. 


See  reference  notes  following  Station  Index 

-  442  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

> 
UJ 

Month 
opened 

Month 
closed 

AC  TON  ESCONDIDO  FC2618E 

LOS  ANGELES 

2  C 

AOELANTO 

0024 

SAN  BERDINO 

i  5 

34  35 

117  25 

2645 

% 

2 

ADI N  RANGER  STATION 

0029 

21 

41  12 

120  57 

4193 

4 

] 

ALAMO   1  N 

CONTRA  COSTA 

122  02 

410 

ALOERPOINT 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

IB 

At- ]SO  CN  OAT   MT    FC  446 

LOS  ANGELES 

23 

ALPINE 

SAN  DIEGO 

1735 

la 

10 

ALTAOENA 

LOS  ANGELES 

1127 

41 

ALTURAS  RANGER  STATION 

4365 

AMBOY 

SAN  BERDINO 

ANGIOLA 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

62 

2 

ANGW I N  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38  34 

122  26 

1815 

1  2  3 

ANTIOCH  F I 8REBOARD  HILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

.'7 

38  01 

121  46 

26 

82 

84 

antioch  pumping  plant  3 

CONTRA  COSTA 

2  7 

37  59 

121  44 

60 

R 1  VERS  IDE 

33 

1 16  40 

391  5 

LB 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

34  52 

119  20 

4965 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

34  31 

117  13 

2935 

3 

ARROYO  GRANDE 

SN  LUIS  OBPO 

120  34 

105 

3 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

BOO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

LOS  ANGELES 

118  10 

1220 

46 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

116  50 

1708 

38 

» 

1   2  3 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

2  b 

33  55 

117  53 

2 

ATLAS  ROAO 

0372 

1  7 

38  25 

122  15 

1735 

ATWELL  CCC  CAMP 

118  40 

6400 

AUBERRY 

119  29 

201  0 

43 

47 

AUBURN 

90 

-■>2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

LOS  ANGELES 

32 

;? 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

LOS  ANGELES 

57 

BACKUS  RANCH 

118  11 

24 

27 

25 

BADGER 

TULARE 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

l* 

7  300 

S 

BAKER 

0436 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

C 

BAKER  9  NNW 

0437 

SAN  BERDINO 

6 

35  23 

116  07 

1045 

9 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

1  0 

35  Z5 

119  03 

56 

BALCH  POWER  HOUSE 

1  I 

119  05 

1  720 

0 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

BARNE  SON  PARK 

ORANGE 

117  51 

575 

21 

48 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

4  ? 

BARSTOH 

SAN  BERDINO 

50 

BARTON  FLAT 

FRESNO 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

119  55 

5165 

s 

BEALE  AFB 

0584 

a 

39  07 

1Z1  26 

113 

2 

8EARTRAP  meadow 

0596 

TULARE 

36  41 

118  52 

6800 

BEAUMONT 

R  I  VERS  IDE 

33  56 

116  59 

261  3 

6  J 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

R  I  VERS  IDE 

'-< 

3 

BEAUMONT  1  E 

R  I VERS1DE 

116  57 

2600 

23 

2  3 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

S 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

118  27 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

26 

26 

BERKELEY 

ALAMEDA 

76 

BERRYESSA  LAKE 

NAPA 

4 

5 

3 

1  2  34 

BESWICK  7  S 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

S 

Bl EBER 

0  7  31 

21 

41  07 

121  08 

4130 

big  bar  ranger  station 

19 

123  15 

1272 

9 

19 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

2 

2 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

33 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

19 

BIG  DALTON  DAM  FC2238-E 

LOS  ANGELES 

33 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

LOS  ANGELES 

35 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

46 

2 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E 

o  7  9  e 

LOS  ANGELES 

i  l 

34  18 

118  11 

2317 

7^ 

2 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

3 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

BISHOP  W8  AIRPORT 

2  ' 

50 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

37  22 

118  43 

5 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SANTA  CLARA 

8 

BLACKS  MOUNTAIN 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

1  • 

23 

1   2  3  C 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

DEL  NORTE 

S 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

09  0  3 

HUMBOLDT 

1  7 

40  55 

123  49 

975 

2 

0924 

R I  VERS  I DE 

3 

33  37 

114  36 

268 

53 

54 

BLYTHE  t  w 

R 1  VERS  1 DE 

5 

33  37 

390 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0  9  2  7 

R 1  VERS  I DE 

5 

33  37 

114  43 

390 

7  I 

22 

09  3  1 

36 

39  23 

120  06 

5532 

26 

73 

22 

BONITA 

SAN  DIEGO 

1  3 

32  40 

117  02 

1  0  5 

47 

BOONV ILLE  HWY  MNTNC  STA 

MENDOC I  NO 

1  7 

39  01 

123  22 

342 

3 

BORON 

6 

117  39 

2455 

BORREGO  DESERT  PARK 

SAN  DIEGO 

17 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

ie 

IB 

1   2  3 

BOULDER  CREEK 

ions 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

4 

37  09 

122  12 

2175 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

116  17 

3350 

36 

BOuOUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  22 

3055 

22 

BOWMAN  DAM 

120  40 

32 

79 

BRADFORD  RANCH 

1031 

R 1  VERS  IDE 

116  48 

3345 

BRADLEY 

1  0  34 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  46 

540 

14 

BRANSCOMB  2  NW 

MENDOC I  NO 

2 

BRAWLEY  2  SW 

IMPERIAL 

12  3  G 

BRAY  10  WSW 

SISKIYOU 

1  2 

41  34 

12Z  oe 

S 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

345 

21 

2 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

BRIDGEPORT 

1072 

38 

38  15 

119  14 

6470 

9 

13 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

119  17 

BRlDGEVILLE  4  NNW 

1  Q  8  0 

HUM80L0T 

40  32 

123  49 

2050 

8 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

36 

39  16 

120  04 

7200 

s 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

LI  12 

23 

36  46 

122  09 

350 

35 

41 

1   2  3  C 

brush  creek  ranger  sta 

BUTTE 

2  C 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

11  33 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

S 

8RYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

C 

BUCK HORN 

1  L49 

21 

40  52 

121  51 

3771 

2 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

8 

39  54 

121  20 

1760 

BUCKS  LAKE 

1 161 

8 

39  54 

121  12 

5200 

c 

pi.iFNa  VISTA 

1170 

20 

36  46 

121  11 

1640 

BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

1  1  eo 

8 

39  25 

121  09 

1800 

22 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  11 

116  16 

680 

33 

8URBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  22 

699 

31 

31 

1  2  3  C 

BURL INGAME 

SAN  MATEO 

7 

1  2  34 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

2  S 

28 

1  2  3 

BURNT  RANCH   1  S 

L215 

TRINITY 

35 

40  48 

123  2ft 

2150 

3 

2 

BURTON  RANCH 

L216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

6 

2 

BUTTE  LAKE 

1237 

23 

40  34 

121  ie 

6060 

JUL 

BUTTONWILLOW 

1244 

10 

35  24 

119  26 

266 

23 

47 

12  3 

CABAZON 

12*0 

R I  VERS  IDE 

33  55 

116  47 

1615 

43 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

9 

10 

12  3 

CACHUMA  DAM 

SNTa  BARBARA 

7 

1  2  34C 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

6 

34  23 

117  34 

4790 

c 

CALAVERAS  BIG  TREES 

L277 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

22 

22 

1   2  3 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

C 

CALAVERAS  RESERVOIR 

L281 

ALAMEDA 

1  1 

37  29 

121  49 

60S 

3 

2 

CALEX1CO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  2ft 

12 

41 

2 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

9 

35  53 

1  1ft  41 

2950 

C 

CAL I STOGA 

1312 

NAPA 

1  7 

3B  35 

122  35 

365 

71 

2 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

12 

41  18 

1  22    4  6 

3136 

9 

19 

1   2  3 

CAMP  ANGELUS 

1  lb'' 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

C 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  26 

2630 

13 

75 

1  2  3 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

38  15 

120  51 

658 

35 

36 

23 

1  2  34C 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

1433 

8 

39  38 

120  34 

5565 

S 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

20 

2 

C AMPTONV I LLE  RANGER  STA 

YUBA 

C 

1475 

21 

41  22 

121  03 

4500 

3 

2 

1476 

21 

41  27 

120  52 

4312 

10 

2 

1464 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  34 

794 

13 

13 

1  2 

3 

1489 

35  18 

117  58 

2010 

6 

7 

1  2 

3 

1497 

8 

40  10 

121  05 

4555 

36 

49 

1  2 

3 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

26 

33  55 

117  47 

1625 

C 

1520 

26 

33  57 

117  48 

1220 

c 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

8 

40  05 

121  09 

2986 

3 

2 

CARMEL  VALLEY 

1  5  34 

MONTEREY 

* 

36  29 

121  44 

425 

* 

4 

1  2 

3 

CATHAY  BULL   RUN  RANCH 

L568 

MARIPOSA 

C AZADERO 

1  602 

22 

38  32 

123  08 

1040 

23 

2 

L606 

1  2 

3 

MOUNT A  IN  VI EW 

1  6  3  6 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6 

B 

1  2 

3 

CEDAR  GROVE 

1609 

1  1 

36  47 

lie  40 

4650 

11 

12 

1  2 

3 

1614 

18 

41  32 

120  10 

4670 

65 

67 

1  2 

3 

1624 

23 

39  47 

121  40 

522 

49 

49 

1  2 

3 

1653 

8 

39  29 

121  14 

2575 

25 

2 

L6B0 

13 

34  15 

116  36 

957 

35 

2 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

L6B2 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

C 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

1  700 

8 

40  18 

121  13 

4530 

s 

52 

1  2 

3 

chico  experiment  sta 

1715 

2  3 

39  42 

121  47 

205 

93 

92 

10 

1  2 

34C 

1737 

27 

37  30 

119  23 

7290 

SEP 

S 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

20 

36  54 

121  36 

125 

16 

2 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

174  3 

24 

35  41 

120  12 

1975 

1754 

10 

34  48 

119  01 

5260 

C 

1  758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

9 

40 

1  2 

34 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

23 

36  42 

121  IB 

1  38 

2 

2 

CLAREMONT  FC  2300 

1777 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1250 

47 

2 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

66 

17B4 

23 

38  25 

121  32 

U 14 

2  6 

26 

1  2 

3 

1  785 

23 

39  33 

122  24 

410 

1 

MAY 

2 

1799 

S I SK 1  YOU 

12 

41  43 

123  27 

975 

2 

2 

1806 

23 

38  58 

122  39 

1320 

8 

1  2 

3  C 

1636 

38  46 

122  59 

320 

60 

65 

1  2 

3 

1840 

22 

38  46 

123  13 

1620 

C 

1844 

27 

37  32 

119  17 

7002 

s 

COAL  I NGA 

27 

671 

50 

51 

1  2 

COAL  1 NGA  1  SE 

1  867 

FRESNO 

2  7 

36  oe 

120  21 

c 

COAL  I NGA   14  WNW 

FRESNO 

1640 

23 

18  8  2 

23 

38  50 

122  46 

2400 

1 

2 

18  8  6 

35 

41  05 

122  42 

2500 

c 

16  91 

23 

39  57 

121  43 

3180 

1 

DEC61 

2 

1  8  9t 

13 

34  16 

118  07 

3675 

65 

2 

1  905 

36  13 

121  41 

3280 

S 

190  7 

23 

40  24 

122  09 

420 

18 

2 

1912 

39  06 

120  56 

2416 

90 

93 

1  2 

3 

1916 

8 

121  11 

565 

56 

2 

COLUSA   1  SSW 

1946 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

57 

B  1 

1  2 

3 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

1985 

1 

36  53 

121  01 

1525 

2 

2 

1990 

12 

41  59 

122  20 

2703 

3 

2 

2012 

9 

36  06 

119  34 

200 

15 

17 

1  2 

3  C 

2027 

23 

39  54 

122  22 

487 

12 

2 

R I  VERS  IDE 

2B 

33  52 

117  34 

710 

49 

54 

1  2 

3 

2048 

20 

36  59 

121  48 

264 

C 

206  ) 

1  9 

36  29 

118  11 

10600 

s 

2081 

39  47 

123  15 

1  385 

22 

44 

1  2 

3 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOC 1  NO 

7 

39  50 

123  05 

1514 

C 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

2 

2103 

6 

33  26 

116  30 

2300 

20 

2 

2111 

32  44 

115  58 

250 

13 

2 

2114 

10 

36  34 

118  20 

10720 

S 

213  9 

6 

32  53 

116  17 

1500 

c 

2147 

DEL  NORTE 

17 

124  12 

40 

62 

73 

1  2 

3 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

7 

2 

2  1  5  0 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

50 

c 

2163 

15 

34  14 

117  16 

4525 

c 

CROCKETT 

2  177 

CONTRA  COSTA 

122  13 

9 

8 

45 

1  2 

3 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

LOS  ANGELES 

5370 

•t    CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34*  01 

118  23 

75 

27 

28 

1  2 

3 

CUMM I NGS 

11  1  8 

M£  NT"  "."  1  NO 

39  50 

123  38 

1265 

35 

2 

2224 

23 

36  57 

122  52 

1421 

7 

2 

2236 

30 

34  56 

119  37 

2240 

16 

LB 

1  2 

3 

2239 

25 

32  59 

116  35 

4650 

63 

75 

1  2 

3 

2248 

30 

34  59 

119  40 

2170 

C 

YA  A  A 

2249 

30 

34  51 

119  29 

2749 

C 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

1  975 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

,'25  7 

SAN  BERDINO 

6 

34  52 

116  47 

1922 

19 

23 

1  2 

3 

DANA  2  SE 

SHASTA 

DAVENPOR  T 

2  290 

37  01 

122  12 

273 

2 

2 

DAVIS   1  WSW 

2294 

23 

36  32 

121  45 

51 

91 

91 

30 

;  2 

34CG 

OAVIS  CREEK 

2296 

2  1 

41  44 

120  22 

4750 

3 

2306 

21 

41  13 

121  23 

3650 

C 

DEATH  valley 

2319 

4 

36  28 

116  52 

194 

47 

51 

1 

1  2 

34 

2  3)1 

37  22 

117  59 

5225 

10 

14 

1  2 

3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

8 

39  16 

120  51 

3700 

54 

56 

1  2 

3 

DELANO 

2  346 

KERN 

9 

35  47 

119  15 

323 

5  7 

2 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

C 

del  Puerto  road  camp 

2  369 

STAN  1 SLAUS 

2  7 

37  25 

121  23 

1125 

3 

2 

2  389 

37 

37  32 

120  46 

63 

64 

1  2 

3 

DE  SABLA 

2402 

2  3 

39  52 

121  37 

2713 

56 

5  1 

1  2 

3 

oescanso  Ranger  station 

2406 

33 

32  51 

116  37 

3500 

44 

2 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

2b 

33  59 

117  50 

740 

C 

D08B1NS  COLGATE  FOREBAY 

39  21 

121  12 

1550 

48 

59 

1  2 

3 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2  4  6  7 

36 

39  19 

120  14 

5937 

6 

9 

1  2 

3 

2490 

39  43 

123  21 

927 

41 

2 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

6200 

S 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

„ 

2 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STA 

2500 

8 

39  34 

120  50 

2895 

36 

45 

1  2 

3  C 

2304 

i  e 

40  02 

120  06 

4240 

2 

DOYLE  5  SSE 

2  906 

18 

39  57 

120  05 

4365 

6 

6 

1  2 

3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

25  16 

29 

34  29 

118  32 

1515 

1 

1  2 

3 

DUDLEYS 

2539 

MAR  I POSA 

14 

37  45 

120  06 

3000 

SO 

52 

1  2 

3 

DUNNIGAN 

21-66 

23 

38  53 

121  58 

63 

64 

2 

DUNN  SIDING 

2570 

15 

35  03 

116  26 

1610 

3 

2 

2572 

23 

41  13 

122  16 

2420 

52 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

1  7 

38  12 

122  18 

20 

1 

7 

7 

1  2 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33  46 

115  27 

973 

29 

29 

1  2 

3 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

23 

39  22 

122  31 

1205 

52 

52 

1  2 

3 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

11 

36  44 

116  23 

10400 

S 

EL  CAP  I  TAN  0AM 

2T09 

25 

32  53 

116  49 

600 

27 

27 

1  2 

3  C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2  713 

I MPER I AL 

32  46 

115  34 

30 

29 

31 

1  2 

3  C 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2  7  2  8 

16 

36  20 

120  40 

713 

58 

59 

1  2 

3 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

118  34 

2075 

2735 

29 

34  36 

14 

2 

ELK  VALLEY 

2  7  4  9 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

25 

25 

1  2 

3 

ELLERY  LAKE 

2  75  6 

MONO 

3  8 

37  56 

119  14 

9645 

37 

2 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

36 

2 

EL  MODENA 

2  775 

ORANGE 

28 

33  46 

117  47 

464 

C 

ELSINORE 

2  80  5 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

117  20 

1285 

64 

65 

1  2 

3 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

2B 

33  37 

117  19 

1305 

C 

ESC0ND1D0 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

64 

65 

1  2 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2861 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

C 

ET  I  WANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  31 

1390 

c 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

c 

STATION  INDEX 


Station 


EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FERNDALE  8  SSW 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

F I OUEROA  MOUNTAIN 

FILLMORE  1  WNW 

FINLEY   1  NNE 

FINLEY  1  SSE 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 

FONTANA  KAI SER 

FOREST  GLEN 

FORESTH I LL  RANGER  STA 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICK   1  NNE 

FORT  JONES  6  E5E 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

FREEDOM  S  NNW 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HI LLCREST  RES 

GARBERV I LLE 

GARDEN  VALLEY   2  S 
GASOUET   RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GILROY  8  NE 

GILROY  1*  ENE 

GLAMIS  6  ENE 

GLENOALE  STAPEN  FC  295G 

GLENDORA  WEST  FC  185 

GLENNV 1 LLE 

GLENNV I LLE  FULTON  R5 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 

GROVELAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GU6RNE V  I LLE 
HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANFORD 

hansen  dam 

happy  camp  ranger  sta 
harris  gaging  station 
harrison  gulch  rs 
harry  l  englebright  dam 
hat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 
hayfield  pumping  plant 

hayfork  ranger  station 
hayward  6  ese 
healdsburg 
healosburg  2  e 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANOEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
H0BERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONE YDEW  2  WSW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

IDLEWRD  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
IMPERIAL   FA A  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 


Index  No. 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

,  Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Temp.  1 

i 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  4  8 

124  10 

43 

re 

76 

1  2 

3  C 

INYOKERN 

4278 

KERN 

* 

35  39 

117  49 

2440 

12 

1  2  3 

MARIPOSA 

14 

12 

2 

INYOKERN  ARM  I T AGE 

KERN 

2 

2922 

TULARE 

36  21 

1  1  9    0  4 

439 

C 

4283 

AMADOR 

16 

.'8  20 

120  56 

280 

2 

2933 

SOLANO 

38  15 

122   0  3 

15 

c 

SAN  BERDINO 

34  08 

115  06 

922 

26 

1  2   3  C 

2934 

SOLANO 

38  15 

122  03 

19 

ii 

i: 

1  2 

3 

4374 

21 

41  16 

120  18 

5300 

20 

1  2  3 

LOS  ANGELES 

34  42 

118  26 

3060 

41 

53 

1  2 

3 

4389 

10 

)5  S3 

lie  32 

4680 

2 

2958 

SAN  DIEGO 

33  21 

117  15 

542 

C 

4405 

SAN  BERDINO 

34  09 

116  19 

2755 

2 

2994 

BUTTE 

39  36 

121  15 

2965 

c 

4412 

SAN  OIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

C 

3020 

40  21 

122  27 

600 

1 1 

3 

2 

4418 

33 

3  3  Of 

116  39 

3650 

13 

13 

12  3 

3025 

HUMBOLDT 

40  30 

124  20 

1445 

JUNCAL  DAM 

32 

34  29 

119  31 

2060 

3036 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

1  7 

2 

c 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

2  7 

37  IB 

119  06 

9110 

S 

SNTA  BARBARA 

32 

c 

KEE  RANCH 

SAN  BERDINO 

2 

3050 

VENTURA 

34  24 

118  56 

435 

3 

2 

-.48  0 

SONOMA 

22 

38  4C 

122  40 

1800 

2 

3055 

39  01 

122  52 

1340 

c 

4488 

23 

38  59 

122  50 

1  3B5 

2 

3056 

38  58 

122  52 

1377 

2 

2 

1  7 

37  57 

122  33 

90 

50 

12  3 

3057 

38  58 

122  57 

1750 

2 

4508 

27 

37  41 

121  26 

172 

2 

308  3 

11 

36  21 

120  09 

285 

14 
1 

17 

1  2 

3 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4516 

10 

35  57 

116  29 

3650 

2 

30  8"? 

40  22 

120  19 

4000 

3 

2 

1  2 

34 

4520 

;  c 

35  28 

116  47 

970 

bk 

59 

1  2  3 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

116  58 

7344 

c 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

10 

35  47 

11B  26 

2703 

16 

16 

1  2  3 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

350 

1  2 

34 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

4534 

36  00 

119  56 

310 

7 

7 

1  2  34 

3118 

SAN  8ERDINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

8 

2 

KETTLEMAN  STATION 

Hit 

KINGS  ' 

1 1 

36  04 

120  05 

508 

20 

12  3 

SAN  8ERDIN0 

28 

KILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

2 

3130 

40  23 

123  20 

2  340 

2'. 

27 

1  2 

3 

4555 

MON  T  E  P  £  V 

24 

36  12 

121  oe 

320 

34 

1  2  3  C 

3134 

1 

39  01 

120  50 

3200 

23 

2 

K  LAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

L2 

41  31 

124  02 

25 

13 

1  2  3  C 

3151 

S  I  SKI  YOU 

12 

41  15 

123  19 

1270 

1 

2 

KNEELAND  10  SSE 

«se  7 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

C 

3157 

MODOC 

41  51 

120  08 

4496 

74 

75 

1  2 

3 

45  90 

STAN  J  SL AUS 

14 

37  46 

120  39 

315 

3 

3 

1    2  34 

3161 

MENDOC I  NO 

39  27 

123  48 

eo 

26 

70 

1  2 

3  C 

4  6  v: 

17 

40  52 

123  57 

145 

3 

2 

MENDOC I  NO 

39  24 

123  49 

22 

23 

1  2 

EL  DORADO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

C 

3173 

DEL  NORTE 

41  52 

124  09 

46 

2 

4628 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  15 

1565 

1  1 

3176 

S 1 SK I  YOU 

41  35 

122  43 

3324 

C 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

2 

3182 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

26 

26 
86 

1  2 

3 

H    LAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33  33 

117  47 

35 

31 

1   2  3 

3191 

SONOMA 

1  7 

38  31 

123  15 

116 

13 

1  2 

3 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

210 

C 

3232 

SANTA  CRUZ 

37  03 

121  49 

1495 

C 

4  6  6"' 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

2 

3242 

40  42 

122  38 

1100 

11 

2 

LAKE  ALPINE 

<•  664 

34 

36  28 

120  01 

7500 

S 

3257 

36  46 

119  43 

326 

75 

65 

1  2 

3  C 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

1  b 

34  15 

117  11 

6205 

22 

1    2  3 

3261 

36  59 

119  43 

410 

24 

24 

24 

34 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

f7 

37  58 

119  63 

4662 

S 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

315 

21 

2 

4690 

7 

40  01 

123  24 

3164 

C 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

340 

L AKEPORT 

4701 

.'  J 

39  02 

1  22  55 

1347 

17 

1   2  3 

3288 

ORANGE 

33  53 

117  55 

330 

30 

2 

LAKEPORT  SC S 

4703 

2  3 

39  02 

122  SS 

1  356 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  46 

340 

15 

2 

LAKE    SABR I N A 

470'. 

INYO 

19 

37  13 

116  37 

9065 

S 

3338 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

1940 

16 

2 

LAKE  SHORE 

4709 

23 

40  53 

122  23 

1075 

16 

15 

1   2  34 

3357 

DEL  NORTE 

41  52 

123  58 

384 

23 

2 

LAKESIDE  2  ENE 

'.7  11 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

445 

9 

2 

3369 

MONO 

38 

37  45 

1 19  08 

8970 

36 

2 

LAKE  SOLANO 

SOLANO 

23 

38  29 

122  00 

180 

C 

3381 

EL  DORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

0 

71 

2 

c 

4713 

NEVADA 

H 

39  19 

120  36 

L'  I  56 

55 
1 

66 
1 

1   2  3 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  48 

3001 

lr 
2 

1  2 

3 

LAKE   SPAULDING  OAM 

4714 

NEVADA 

M 

39  20 

120  36 

4960 

7 

1  2  34 

3  387 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

2 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

C 

3388 

EL  DORADO 

38  59 

120  23 

5500 

S 

4735 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

2B 

1  2  3 

36  34 

118  46 

6412 

42 

42 

1  2 

3  C 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2  350 

1  7 

2  "■ 

1   2  3 

3402 

SNTA  BARBARA 

34  31 

119  41 

1550 

5 

2 

4  76  7 

SN  LU I S  OBPO 

24 

35  2  3 

120  10 

1  550 

C 

32  49 

116  58 

367 

3 

3 

1  2 

3 

4773 

8 

39  41 

120  58 

4975 

C 

4  8  1  2 

8 

39  41 

121  29 

506 

49 

1   2  3 

3417 

SANTA  CLARA 

37  00 

121  34 

194 

S 

5 

1  2 

3 

3419 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

1050 

c 

-8  38 

12 

41  44 

121  31 

4770 

4 

3422 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

1350 

6 

2 

L A YTONV I LLE 

4B51 

MENOOC I  NO 

39  42 

123  29 

1640 

C 

3434 

1 MPER I AL 

33  03 

114  59 

700 

1 

1 

MAY 

1  Z 

3 

4663 

10 

34  50 

118  52 

3585 

2 

3450 

LOS  ANGELES 

34  09 

118  16 

530 

53 

2 

lechuza  patrol 

4667 

2 

3452 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  52 

822 

80 

2 

STATION  FC  352  8 

4667 

LOS  ANGELES 

i  3 

34  05 

118  53 

1600 

2  C 

3463 

35  43 

lie  42 

3140 

11 

12 

1  2 

3 

4  8  8 

2  > 

39  09 

122  26 

1330 

2 

3465 

35  44 

ne  40 

3500 

C 

37  14 

120  15 

255 

61 
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120  52 
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44 
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38  35 

121  01 

540 

1 

2 
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SAN  BENITO 

36  33 

121  18 
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c 

4690 

9 

36  23 

119  02 

513 

66 

12  3 

4957 

36  11 
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49 
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1510 

41  52 

120  30 

4666 

3 

2 

3529 

TUOLUMNE 

38  09 

119  36 

8900 

s 

8 

39  50 

120  13 

5730 

3546 

36  52 

118  36 

10000 

s 

LITTLE    TUJUNGA  GOLD  CP 

4986 

34  19 

118  18 

2750 

C 

3551 

1  1 

36  44 

116  58 

6600 

21 

27 

1  2 

3  C 

4988 

21 

40  54 

121  11 

4160 

2 

3564 

S I SK 1  YOU 

41  38 

122  12 

5085 

2 

2 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

'1 

1  2  3 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  04 

2640 

5  u 

in 

1  2 

3  C 

SO1.1  2 

LOS  ANGELES 

15 

34  26 

117  45 

3820 

44 

1   2  3 

38  26 

122  53 

210 

66 

67 

1  2 

3 

5017 

MON  TERE  Y 

24 

35  56 

121  05 

1104 

2  C 

41     3  3 

122  54 

2818 

1  -< 

2 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

205 

2 

3621 

40   0  8 

120  56 

3560 

40 

2 

5032 

SAN  JOAQUIN 

16 

36  07 

121  17 

40 

61 

61 

32 

1   2  34 

120  32 

3930 

C 

5040 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

3400 

S 

5064 

32 

34  40 

120  29 

16 

12  3 

3669 

37  bO 

120  14 

2625 

C 

3672 

TUOLUMNE 

5  7    4  9 

120  06 

3135 

25 

2 

5067 

36  27 

lie  03 

3790 

3681 

38  30 

123  00 

115 

23 

2 

LONE   TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

2 

3703 

2 

5078 

Tuolumne 

37 

38  11 

120  01 

5200 

C 

3703 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  16 

2450 

45 

2 

U    LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

1  3 

118  12 

34 

42 

1  2  3 

3704 

2 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

1  3 

33  49 

118  09 

1  2  3 

3704 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  15 

3440 

2 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

5088 

IB 

39  41 

120  01 

5060 

2 

3710 

36  06 

117  57 

3610 

3  5 

1  2 

3 

LORA I NE 

5096 

10 

35  16 

116  26 

2720 

C 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

22 

23 

1  2 

3 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

54 

2 

3725 

40  16 

121  05 

4560 

C 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 

118  23 

99 

27 

1   2  3  C 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

as 

1   2  3  C 

3734 

38  04 

122  31 

2 

29 

:■-< 

1  2 

3 

3747 

36  20 

1  19  40 

242 

61 

64 

1  2 

3 

5118 

27 

37  03 

120  51 

125 

59 

12  3 

3751 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  25 

1110 

C 

LOS  8ANOS  ARBUPUA  RANCH 

5119 

27 

36  53 

120  56 

860 

13 

2 

3761 

41  48 

123  23 

1090 

44 

47 

1  2 

3  C 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

398 

76 

1    2  3 

3767 

34  46 

120  25 

320 

20 

2 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CLARA 

37  11 

122  02 

2215 

3791 

40  22 

122  58 

2710 

19 

2 

C 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

20 

2 

3600 

NEVADA 

39  14 

560 

12 

2 

LOST  HILLS 

5151 

10 

35  37 

119  41 

285 

C 

3621 

40  4  8 

121  30 

3348 

c 

LOWER  KI8BEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

36  01 

119  53 

6500 

s 

3824 

121  33 

3015 

36 

42 

1  2 

3 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  56 

500 

C 

3B55 

33  42 

115  38 

1370 

29 

29 

1  2 

3  C 

LOYALTON 

5171 

8 

39  41 

120  15 

4936 

5182 

SAN  BERDINO 

6 

34  26 

116  57 

3040 

11 

3659 

TRINITY 

40  33 

123  10 

2340 

39 

2 

3  86  3 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

935 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

c 

3875 

SONOMA 

38  37 

122  52 

102 

69 

86 

1  2 

3 

LYTLE  CR   FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  20 

1160 

c 

3878 

38  37 

122  52 

102 

17 

2 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

521  5 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

2 

3896 

RIVERS  IDE 

33  45 

116  57 

1630 

22 

2 

5218 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

117  29 

2760 

3914 

SAN  OIEGO 

33  14 

116  46 

2700 

20 

20 

1  2 

3  C 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

21 

41  04 

120  28 

5300 

2 

36  25 

120  55 

2160 

22 

2 

5233 

27 

36  56 

120  04 

268 

63 

3928 

36  IB 

120  42 

2765 

C 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

17 

40  27 

123  32 

2775 

3935 

SAN  6ERDIN0 

34  25 

117  18 

3195 

2 

MAHNKE 

5258 

23 

36  51 

122  47 

2380 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3670 

52 

51 

1  2 

34C 

mammoth  pass 

8  2  34 

19 

37  37 

119  02 

9500 

S 
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SAN  JOAQUIN 

27 
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10 

5 

7 

1  2  34 

3946 

39  02 

121  06 

1460 

1 

2 

38  30 

119  48 

6700 
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S 

MANZANITA  LAKE 

5311 

23 

40  32 

121  34 

5850 

13 
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42  00 
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2900 

3 

20 
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MARCH  FIELD 

5326 

RIVERS  IDE 

28 

33  52 

117  IS 
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2 

4  0  1  0 

36  51 

122  43 

2960 

23 

2 

MARE  ISLAND 

5333 

SALANO 

17 

38  06 

122  16 

52 

2 

4012 

36  22 

lie  39 

8500 

s 

MAR  I COPA 

10 

35  05 

119  23 
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51 

12  3 
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34  13 

lie  02 

2650 

37 

2 

MAR  I POSA 

MAR  I POSA 

27 

37  29 

119  58 
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36  51 

121  24 

285 

89 

89 

1  2 

3 

MARKLEEV 1 LLE 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

c 

4025 

36  51 

121  24 
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c 

MARTINEZ  3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 
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C 
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36  55 

121  14 
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c 

MAR T | N£2  3  SSE 

S3  72 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 
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2 

40  14 

124  09 
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3 

2 

MART  INEZ   FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

17 

12  3 

MaR YSV 1 LLE 

5365 

8 

39  09 

121  36 

64 

91 

12  3 

41  03 

123  40 

345 

1  2 

3  C 
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41  02 

123  39 
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5 

2 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 
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2 
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23 

39  01 

123  00 
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C 

MC  CARTHY  POINT 
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TEHAMA 

23 

11 
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S 
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39  01 
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23 
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21 
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7100 

s 

MEADOW  LAKE 
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27 
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120  24 
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c 
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RIVERSIDE 

6 

33  33 

116  02 

175 
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38  06 

119  45 
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s 

MEDICINE  LAKE 
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SISK I  YOU 

12 

41  35 
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122  33 
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2 

2 
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5528 
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27 

36  47 
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3 

2 
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14 

37  18 

120  29 
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69 

91 
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37  14 
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47 

46 

3 

MERCED  2 
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MERCED 

14 

37  19 
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MERCE Y  HOT  SPRINGS 
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27 
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25 
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33  41 
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TRINITY 
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C 

MEYERS  4  SW 
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EL  DORADO 

36 

120  01 
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1 

1 

1  2  3 
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DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

1250 

22 

31 

2 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

3B  51 

120  01 

6342 

2 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

41 

1  2 

3 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

3650 

C 
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RIVERSIDE 

33 

33  45 
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5397 

22 

31 
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23 

38  45 

122  37 
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24 
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IMPERIAL 
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64 

42 

44 
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3 
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5600 
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38  45 

122  41 

1 

2 

4224 

IMPERIAL 

32  50 

115  34 

58 

1 

1 
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3 

M1LF0RD  LAUFMAN  RS 
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LASSEN 

IB 

40  08 

120  21 
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C 

4232 

36  48 

118  12 

3950 

55 

77 

1  2 

3  C 

MILL  CREEK  NO  2 

'■6,'  -V 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

41 

60 

12  3 

4235 

RIVERSIOE 

19 

36  46 

116  20 

9175 

C 

MILL  CREEK  INTAKE 

56  3  2 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

116  56 

4945 

C 

4259 

33  44 

116  15 

11 

84 

65 

3 

1  2 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

118  46 

C 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

36 

36 

1  2  3  C 
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MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

9 

3o    2  6 

118  35 

7975 

s 

5713 

40  12 

123  46 

400 

23 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BEROINO 

I 

34  66 

115  32 

4310 

1  2  3 

MITCHELL  MEADOW 

572  i 

FRESNO 

1  1 

36  45 

lie  43 

9700 

S 

MODESTO 

5738 

STAN! SLAUS 

37 

37  39 

121  00 

8  1 

1  2  3 

M0DE5T0  2 

5741 

STAN1 SLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

C 

MOJAVE 

5756 

KERN 

35  03 

lie  io 

2735 

2  C 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

36  13 

118  10 

8000 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38  01 

119  09 

6520 

1   2  3 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

SISKIYOU 

1. 

C 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

1  2  3 

5818 

23 

38  30 

122  07 

505 

5 

5 

5 

2 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

)  I 

34  17 

116  53 

520 

7 

MORENA  DAM 

5  84 

SAN  DIEGO 

3  ) 

32  41 

116  31 

3075 

C 

MORGAN  HILL  2  E 

58** 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  37 

225 

2 

MORGAN  HILL  6  WNW 

56*6 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  OB 

121  39 

350 

C 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  51 

115 

1  2  3 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

670 

2 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

35  28 

115  32 

4739 

1   2  3 

5900 

■8 

34  14 

117  39 

4275 

42 

MT   BALDY  NOTCH 

5901 

SAN  BERDINO 

2  8 

34  17 

117  37 

7735 

1 

1 

1  2  3 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  40 

3408 

2  C 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

1    2  3 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

1  2  3 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STa 

59*1 

SISKIYOU 

12 

*1  47 

122  00 

4250 

1   2  3 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

2  0 

37  01 

121  43 

1  8  0  0 

C 

MOUNT   SHASTA   SKI  60WL 

5  980 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

2 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

23 

122  14 

S 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

5963 

SISKIYOU 

23 

*1  19 

122  19 

3544 

1  2  3  C 

5996 

37  5* 

122  36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

2: 

1  2  3  C 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

171 

7.2 

2 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

s 

NAC 1 M 1  EN  TO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

2  4 

120  53 

770 

5 

1    2  34 

NAPA 

6065 

NAPA 

1  7 

36  16 

122  17 

16 

2 

*    NAPA  STATE  HOSPITAL 

607* 

NAPA 

1  7 

38  17 

122  16 

60 

B5 

1  2  3 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  3* 

220 

C 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

6 

3*  50 

114  36 

480 

c 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

6 

114  37 

913 

12 

1  2  3 

6  12  2 

3*  48 

118  35 

2890 

4  0 

NEVADA  CITY 

t\it 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

1  2  3 

NEWARK 

ALAMEDA 

4 

37  31 

122  02 

14 

21 

1  2  34 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6  1  "'9 

VENTURA 

33 

14    0  9 

116  56 

760 

2 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

LOS  ANGELES 

2  9 

34  23 

UB  32 

1243 

2 

NEWHALL  U   S  RANGER  STA 

616* 

LOS  ANGELES 

2'< 

34  22 

118  31 

1  342 

c 

NEWMAN  2  NW 

6168 

STANISLAU5 

2  7 

37  21 

121  03 

ioe 

7C 

74 

1  2  3 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

61  75 

ORANGE 

J  3 

117  53 

e 

40 

4  1 

1   2  3 

NICOLAUS  02 

619* 

SUTTER 

8 

38  56 

121  33 

0 

DEC 

2 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

6 

33  17 

115' 31 

55 

21 

2 

620  7 

35  04 

120  30 

360 

3 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6252 

MADERA 

2  7 

37  14 

119  30 

2630 

47 

59 

1   2  3 

NOVATO  8  WNW 

6290 

MAR  IN 

1  7 

38  08 

122  43 

350 

C 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6305 

STANISLAUS 

3  A 

37  52 

120  52 

21S 

ss 

45 

1  2  34 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

41  50 

122  51 

196  3 

20 

2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

37  *4 

122  12 

3 

1  2  3  C 

OAKVILLE    1  WNW 

635] 

NAPA 

17 

3  8    2  7 

122  25 

160 

21 

2 

OAKVILLE  -  SW 

6  3  64 

NAPA 

1  7 

38  23 

122  26 

1  465 

C 

OCCIDENTAL 

6  3  7  n 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

2 

#  OCEANS  IDE 

6177 

SAN  OIEGO 

t 1 

33  12 

117  23 

84 

10 

1  ' 

1 '  2  3 

6.1  79 

33  13 

117  21 

30 

OCOTILLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

6 

116  08 

20 

2 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

i  J93 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

S 

OJAI 

6399 

VENTURA 

3  3 

3*  27 

119  15 

750 

1  2  3 

OLINDA 

6*32 

ORANGE 

.'6 

33  55 

117  51 

490 

2  1 

2 

ONION  VALLEY 

64  6  2 

PLUMAS 

8 

39  46 

120  53 

6530 

5 

ONO 

6*55 

SHASTA 

13 

40  29 

122  37 

980 

2 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6*65 

LOS  ANGELES 

26 

3*  15 

118  06 

4250 

2  C 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6^7  ) 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

662 

C 

ORANGE  COVE 

6*76 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

31 

32 

1  2  3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6*98 

*1  22 

124  01 

161 

2( 

26 

ORICK  10  SE 

6*99 

HUMBOLDT 

1  i 

41  11 

123  55 

2475 

3 

2 

ORLANO 

GLENN 

23 

254 

1  2  3 

ORLEANS 

65.8 

HUMBOLDT 

12 

-1  18 

123  32 

1  2  3 

OROVIILE 

6  ^  2  1 

BUTTE 

8 

39  30 

121  33 

171 

1  2  3 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

8 

39  31 

121  34 

220 

15 

2 

oroville  Ranger  station 

6528 

BUTTE 

B 

39  32 

121  34 

300 

C 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  36 

119  33 

S 

OXNARD 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

1  2  3 

OZENA 

6=.76 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

5  1 

2 

37  04 

121  11 

eeo 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

1 

36  45 

120  30 

21 

2 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

LOS  ANGELES 

2 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

SAN  BENITO 

20 

2 

PALMDALE 

LOS  ANGELES 

6 

1  2  3 

6625 

34  36 

1  1  B  06 

2583 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

t 

34  38 

116  05 

2517 

19 

19 

1  2  3 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

41 1 

6* 

67 

1  2  3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

1  2  3  C 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

2* 

36  21 

121  30 

1835 

23 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

5657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

21 

21 

1  2  3  C 

PALOS  VEROES  EST  FC  430 

LOS  ANGELES 

216 

2 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1  265 

13 

2 

PARADISE 

BUTTE 

23 

121  37 

1750 

5 

5 

1   2  3 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

S 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

5 

34  17 

11*  10 

738 

29 

29 

1  2  3  C 

PARKF"!  ELD 

6703 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1*82 

55 

2 

PARKF I ELO  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

2* 

36  00 

120  28 

3590 

2  3  C 

6719 

LOS  ANGELES 

lie  09 

86* 

55 

6* 

paskenta  ranger  station 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

24 

2  C 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  06PO 

24 

76 

7n 

1  2  3 

PASO  ROBLES  S  NW 

SN   LUIS  OBPO 

24 

995 

C 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

120  38 

803 

19 

19 

1  2  3 

PATHWAY 

KERN 

10 

119  23 

3868 

2 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

23 

121  5* 

1840 

2 

PEAR  LAKE 

TULARE 

36  36 

118  40 

9700 

S 

PERRIS 

RIVERSIDE 

28 

33  47 

117  14 

1470 

1 

1 

1  2  3 

PETALUMA  FIRE    STATION  2 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

16 

*9 

72 

1  2  3 

38  15 

122  36 

27 

C 

PIEDRA 

FRESNO 

H 

36  48 

119  23 

560 

2 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

',86: 

VENTURA 

29 

34  3* 

119  10 

3065 

3 

2 

PINE  CANYON  PATROL 

68'' 1 

2 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

2  9 

34  40 

118  26 

3286 

31 

2 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

69  2  6 

SAN  BENITO 

2  0 

36  29 

121  11 

1307 

25 

26 

1  2  3 

PIRU  2  ESE 

6940 

VENTURA 

29 

34  24 

118  45 

730 

3 

2 

PISMO  BEACH 

69*3 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  3B 

80 

13 

13 

1  2  3 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

69*6 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

IB 

2 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

6 

2 

PLACERV 1 LL£ 

6963 

EL  dorado 

1 

38  44 

120  48 

1  890 

72 

66 

1  2  3 

PLACERV I LLE  IFG 

6  96.' 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  44 

2755 

7 

7 

1  2  34 

PLACERV I LLE  1  W 

6  96  3 

EL  DORADO 

1 

120  49 

1785 

JUL 

C 

PLASKETT 

697: 

GLENN 

39  44 

122  51 

6580 

S 

PLAT | NA 

b976 

SHASTA 

23 

40  22 

122  S3 

2260 

1 

1 

MAR 

1   2  3 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

38  29 

120  51 

1096 

18 

2 

POINT  ARENA 

70  09 

MENDOCINO 

1  1 

38  55 

123  42 

197 

5 

5 

1  2  3  C 

POINT  ARGUELLO  WB 

7016 

SNTA  BARBARA 

a 

34  40 

120  35 

36-7 

3 

3 

I   2  3  C 

POINT  ARGUELLO 

70  16 

2 

LIGHT  STATION 

70  1  6 

SNT A  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

21 

2 

Station 

Index  No. 
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a 

Ja 
Q 

Latitude 

Longitude 
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record 
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Temp. 

Precip. 

W 

Month 
opened 

Month 
closed 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

4 

22 

2* 

70  50 

LOS  ANGELES 

3*  04 

117  46 

655 

50 

50 

1  2 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

roTo 

CONTRA  COSTA 

2* 

38  01 

122  01 

50 

17 

17 

1  2 

PORTERV I LLE 

TULARE 

9 

PQRTQLA 

PLUMAS 

6 

PORTUGUESE  MEAOOw 

7093 

TULARE 

10 

POSEY  3  E 

TULARE 

POTTERS  SAWMILL 

'  1  0  6 

MODOC 

21 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

MENDOCINO 

22 

POTTER  VALLEY  3  SE 

MENOOC I  NO 

11 

POTTER  VALLEY   PWR  HOUSE 

MENDOCINO 

2  2 

2o 

1  2 

'111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

6 

2 

PR A DO  DAM 

ri23 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

560 

C 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

24 

OUAKING  ASPEN 

TULARE 

10 

OUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

8 

RAMONA  SPAULD I NG 

SAN  DIEGO 

33 

1* 

14 

RANCHITA 

SAN  DIEGO 

19 

RANDSBURG 

KERN 

15 

RATTLESNAKE  CREEK 

FRESNO 

11 

S 

RAYMOND  9  N 

MARJPOSA 

2  7 

RED  Bluff  wb  airport 

7  2  92 

40  09 

122  15 

341 

84 

91 

1  2 

3  C 

REDDING  1  SE 

-  2  9 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

C 

REDDING  FIRE  STa  NO  2 

SHASTA 

23 

REDLANDS 

SAN  BERDINO 

28 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOCINO 

22 

REPRESA 

SACRAMENTO 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HUMBOLDT 

RICHMOND 

CONTRA  COST  A 

RIO  VISTA 

SOLANO 

23 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7  4  7  .3 

R  I  VERS  IDE 

28 

33  57 

117  23 

840 

81 

62 

1  2 

3 

RIVERSIDE  CITRUS 

7473 

1  2 

3 

EXPERIMENT  STATION 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1015 

7 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

2 

ROCK  CREEK 

INYO 

19 

ROCKL IN 

7516 

PLACER 

1 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

27 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

10 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

SHASTA 

23 

RUNNING  SPRINGS    1  E 

SAN  BERDINO 

15 

SAChES  springs 

7  6  2  3 

TUOLUMNE 

38  06 

119  51 

7900 

5 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

2  3 

38  31 

121  30 

17 

31 

31 

1  2 

3  C 

SACRAMENTO  W8  CITY 

SACRAMENTO 

2  3 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

TEHAMA 

2  3 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

36 

SAINT  HELENA 

NAPA 

17 

SAINT  HELENA  4  WSW 

NAPA 

17 

SAINT   HELENA  7  NE 

NAPA 

23 

SAINT  JOHN 

GLENN 

23 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

* 

SALINAS   2  E 

7668 

MONTEREY 

36  40 

121  37 

80 

4 

* 

1  2 

3 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

MONTERY 

2* 

36  40 

121  36 

74 

3 

39 

1  2 

3 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

32 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

16 

17 

SAL YER  RANGER  STATION 

TRINITY 

35 

SAN  ANDREAS   2  S 

CALAVERAS 

2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

26 

SAN  ANTONIO  MI SS I  ON 

MONTEREY 

2* 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

2* 

36  01 

120  54 

435 

2 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  8ENIT0 

36  31 

121  05 

1355 

C 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7  72  3 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  16 

1125 

71 

92 

1  2 

3 

SAN  CLEMENT E  DAM 

MONTEREY 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

15 

2 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

lie  44 

4517 

1  2 

3  C 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  OIEGO 

33 

l  i 

3  C 

SAN  D I  MAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

2 

SAN  OIMAS  TANS ARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

c 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

KERN 

10 

35  00 

119  11 

1 

SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

ue  28 

977 

4* 

83 

1  2 

3 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

13 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

* 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  MATEO 

37  37 

SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  I  SCO 

SAN   GABRIEL   CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

26 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

2  6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7  7  85 

LOS  ANGELES 

13 

34  Ob 

116  06 

450 

24 

2* 

1  2 

3 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

780  7 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

6 

9 

1  2 

3 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

33 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

Rl  VERSIOE 

33 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

MADERA 

2  7 

f,f. 

*  SAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

R9 

SAN   JUAN   BAUTISTA    3  SSE 

SAN  BENITO 

20 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

33 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  08PO 

- 

1  2 

3  C 

SAN  MATEO 

786* 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

.9 

7  0 

1  2 

3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

3  3 

33  14 

119  27 

563 

C 

*  SAN  PEDRO 

LOS  ANGELES 

33 

H  SAN  RAFAEL 

MARIN 

17 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SAN  BERDINO 

28 

c 

SANTA  ANA  R|VER   PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

28 

SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

LOS  ANGELES 

13 

2035 

24 

2 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

119  42 

100 

1  2 

3  C 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

33 

|  z 

3 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

3f 

34  32 

119  57 

4000 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

88 

ei 

1  2 

3 

SANTA  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

10 

L  2 

3 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

1  3 

C 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

24 

2 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

JO 

1  2 

3  C 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

33 

24 

74 

2 

H  SANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

25 

1  2 

3 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

29 

263 

11 

36 

1  2 

3 

SANTA  ROSA 

7  965 

SONOMA 

38  27 

122  42 

167 

74 

1  2 

3 

SANTA  ynez 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

C 

5 ANT  1  AGO  DAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  *7 

117  43 

855 

1  5 

2 

c 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

SOI  4 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

30 

2 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

6025 

SISKIYOU 

12 

41  16 

123  08 

2169 

24 

2 

ec  4c. 

HUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

139 

37 

37 

1  2 

3 

SEARSVILLE  LAKE 

B068 

SAN  MATEO 

37  24 

12  2  1 

350 

37 

2 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

1  7 

38  21 

122  49 

145 

C 

SECRET  VALLEY 

8074 

LASSEN 

1  8 

40  31 

120  16 

4440 

2 

SECRET  VALLEY  HNTNC  STA 

LASSEN 

18 

40  40 

120  15 

4662 

2 

2 

SEPULVEOA  DAM 

HO  9  2 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  10 

118    2  8 

740 

C 

SHASTA  DAM 

6135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

20 

20 

L  2 

3*C 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8168 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

660 

1* 

2 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

55 

1 

3 

[  2 

3 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

60 

2 

SHINGLETOWN  2  E 

B175 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3535 

* 

2 

SIERRA  CITY 

6207 

SIERRA 

6 

39  34 

120  38 

4  192 

l  1 

12 

1  2 

3 

S  I ERRAV I LLE   RANGER  STA 

6218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

50 

53 

I  2 

3  C 

SIGNAL  HILL   FC  415 

62  30 

LOS  ANGELES 

1  3 

33  48 

118  10 

100 

26 

2 

C 

445 
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SILVERADO  RANGER  ST A 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

117  3S 

1095 

c 

SISQUOC   SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

30 

c 

8272 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

23 

SLACK.  CANYON 

8276 

MON  T£ft£  Y 

24 

36  05 

120  40 

1730 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

160 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

1940 

43 

9318 

MAR  I POSA 

14 

37  50 

119  30 

6700 

8331 

NEVADA 

B 

39  19 

120  23 

6750 

30 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

NEVADA 

8 

39  19 

120  22 

6885 

3 

3 

1   2  3  C 

SOLEOAO 

MONTEREY 

\ 

SOMES8AR  1  w 

a  H6 

S 1 SK I  YOU 

12 

41  23 

123  29 

550 

SOM I S  3  NE 

B34B 

VENTURA 

33 

34  17 

lie  58 

485 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

38  17 

122  27 

20 

11 

30 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37  59 

120  23 

1830 

54 

75 

SONORA  JUNCTION 

8355 

38 

38  21 

119  27 

6886 

c 

S  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANC  I  SCO 

37  42 

123  00 

27 

c 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

8380 

MAR  I POSA 

14 

37  30 

119  38 

5120 

21 

21 

SOUTH  FORK  CABIN 

B  39  ! 

SAN  SERDINO 

6 

34  04 

116  49 

7120 

2 

2 

SOUTH  LAKE 

INYO 

s 

8436 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  f.9 

680 

19 

SPRECKELS  HWY  srioge 

8446 

MONTEREY 

36  36 

121  41 

60 

57 

SPRINGVILLE   7  ENE 

B455 

36  10 

lie  42 

2470 

9 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

36  08 

lie  48 

1050 

SPR INGV I LLE  TULE 

8463 

HE  ADWORKS 

346  3 

36  12 

116  39 

4070 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

B  '•  74 

36 

39  12 

120  14 

6226 

6 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

SAN  BEROINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

2 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

SAN  BEROINO 

15 

117  14 

60 

I  2  3 

STANDISH  1  E 

8487 

i  a 

40  22 

120  24 

4030 

1 

STANDISH  t  HICKEY   ST  PK 

8490 

MENDOC I  NO 

39  53 

123  44 

850 

3 

stani SLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

Tuolumne 

3<. 

38  08 

120  22 

1130 

3 

STATE  LAKES 

8510 

1 1 

36  56 

118  35 

10300 

STI RL ING  C I TY  RS 

8544 

S 

39  54 

121  32 

3516 

27 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

STOCKTON  FAA  A I RPOR  T 

B558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  15 

22 

14 

14 

STOCKTON  FIRE    STATION  4 

6560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

JO 

96 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

5 

7 

6 

1   2  34 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

B578 

COLUSA 

23 

2 

STONYFORD  RANGER  STA 

B58G 

2  3 

39  23 

122  33 

1166 

33 
36 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

2  3 

39  35 

122  32 

800 

36 

STOUTS  MEAOOW 

8591 

1 1 

41  10 

121  56 

5300 

STRAWBERRY  VALLEY 

e  .£.  ■:■  6 

8 

39  34 

121  06 

3784 

IB 

21 

SUEY  RANCH 

3b27 

SN  LU I S  08P0 

30 

35  00 

120  23 

390 

3 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

11 

37  05 

119  13 

6240 

JUL 

SUNL AND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

1  <-60 

13 

13 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

2  0 

36  54 

121  50 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

120  34 

105 

C 

SUSANA  KNOLLS 

BTOO 

VENTURA 

34  16 

2 

SUSANV1 LLE 

8701 

16 

40  25 

120  39 

4170 

11 

SUSANVILLE  AIRPORT 

6  7o: 

1  6 

40  23 

120  33 

4148 

62 

bl 

SUSANV 1 LLE    1  WNW 

B70  3 

LASSEN 

40  26 

120  40 

4555 

SUTTER  HILL  RANGER   ST  A 

a  7  i  a 

AMADOR 

16 

38  23 

120  46 

1566 

1  3 

TAFT 

8  7  5  2 

10 

35  09 

119  28 

1025 

TAHOE  city 

B758 

36 

39  10 

120  09 

6228 

43 

TALBOT  CAMP 

8  7  7  1 

39  12 

120  22 

6000 

TEHACHAPI 

8826 

i .' 

35  08 

lie  27 

3975 

63 

67 

TEHACHAP1  RANGER  STA 

8832 

KERN 

1  0 

35  08 

lie  27 

3975 

c 

TE JON  RANCHO 

KERN 

1    2  3 

8873 

lb 

40  52 

120  27 

5300 

0 

0 

JUN 

TERMO  BR  I N  MARR  RANCH 

BB75 

40  55 

120  16 

5360 

1 

THE  CEDARS 

aaai 

39  15 

120  21 

5900 

the  geysers 

8885 

SONOMA 

Z2 

3  8    ■*  H 

122  49 

1600 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

•1 a  ■:■  2 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

120 

13 

13 

THOUSAND  OAKS 

0  ■"■>;;  s 

VENTURA 

33 

34  11 

lie  si 

810 

•-, 

THREE  RIVERS  6  SE 

3912 

36  22 

ne  si 

2200 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

36  28 

ne  53 

950 

51 

1  3 

three  rivers  eoison  phi 

TULARE 

36  2  6 

118  52 

1140 

C 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

■?  :  e 

AMAOOR 

16 

36  28 

120  27 

2355 

31 

56 

1   2  3  C 

topanga  patrol  sta  fc  6 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

116  36 

745 

35 

TORRANCE 

8  v  7  < 

LOS  ANGELES 

33 

33  46 

lie  20 

100 

30 

31 

TRABUCO  canyon 

B992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

2  7 

37  43 

121  25 

105 

TRACY  CAftBONA 

B999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

13 

50 

tracy  pumping  plant 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

TRAVIS  AFB 

9006 

SOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

0 

FEB 

TRINITY  dam  vista  point 

9024 

35 

40  48 

122  46 

2  500 

1 

3 

3 

TRONA 

9035 

SAN  BERD1N0 

35  47 

117  23 

1695 

42 

1  2  3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

39  20 

120  11 

596C 

7B 

BO 

1  2  3  C 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

116  05 

4645 

TULEF I  ELD 

9052 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

3 

2 

TULELAKE 

"  ^3 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

31 

31 

7 

1   2  34C 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

116  17 

8950 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

s 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

115 

42 

2 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

Shasta 

23 

40  46 

122  18 

1080 

16 

16 
66 

15 

1  2  34 
1   2  3 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

118 

49 

Station 

Index  No. 

County 

Q> 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

Temp. 

Precip. 

|  Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

twentynine  palms 

SAN  BEROINO 

6 

12  3 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

38  42 

120  03 

7829 

29 

43 

12  3 

TW1TCHELL  dam 

)i  1 1 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

582 

0 

0 

0 

MAR 

MENDOC INO 

69 

85 

MENDOC I  NO 

0 

JUL 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT I  ON  PI  ANT 

ORANGE 

710 

20 

0    UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

UPLAND   3  N 

SAN  BERDINO 

3 

3 

UPPER  LAKE  7  W 

LAKE 

23 

23 

2 

UPPER  LAKE   RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1  347 

43 

60 

1  2  3 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

40  15 

124  11 

255 

75 

UPPER  SAN  LEANDRO 

ALAMEDA 

UPPER  TRE  S  P I NOS 

SAN  BENITO 

VACAVILLE 

SOLANO 

71 

63 

VALLETON 

MONTEREY 

VALLEY  CENTER    3  NNE 

SAN  DIEGO 

21 

valyermo  ranger  station 

LOS  ANGELES 

23 

VAN  NUYS   FC  15B 

LOS  ANGELES 

1  3 

37 

2 

VENADO 

■i2*M 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

C 

VENTURA 

9  2  H  5 

VENTURA 

34  17 

119  18 

45 

77 

VERMILION  VALLEY 

VKTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  BE  RD 1  NO 

26 

26 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

LOS  ANGELES 

29 

35 

VINTON 

PLUMAS 

8 

13 
84 

VI  SAL  I  A 

73 

VISTA  2  NNE 

SAN  DIEGO 

0 

0 

VOLC ANOV I LLE 

EL  DORADO 

VOLLMERS 

SHASTA 

23 

2  C 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

40  2  8 

121  52 

2200 

19 

40 

1  2  3  C 

WALLACE  1  SE 

9418 

CALAVERAS 

36  11 

120  58 

214 

35 
5 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

CONTRA  COSTA 

WALNUT    CREEK    2  ENE 

CONTRA  COSTA 

220 

WALNUT  CREEK  4  E 

CONTRA  COSTA 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

B 

8 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  C 

LOS  ANGELES 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

1  2  3  C 

WASCO 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

60 

63 

12  3 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

SNTA  BARBARA 

34  59 

119  54 

2370 

WAT SONV I LLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

WAWONA  RANGER  STATION 

MAR  I POSA 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

TRINITY 

49 

73 
5 

WEED  1  S 

SI SK I  YOU 

WELDON  1  WSW 

WENDEL  10  SE 

2 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  8AR8ARA 

32 

WESTHAVEN 

FRESNO 

11 

2 

WEST  POINT  3  SW 

7SB  < 

CALAVERAS 

16 

36  22 

120  33 

2400 

13 

2 

WE5TV1LLE 

939  7 

39  U 

120  39 

5200 

WET  MEADOW 

10 

WHEATLAND  2  NE 

YUBA 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

VENTURA 

WHEELER  SPR | NGS  7  N 

VENTURA 

WH I 5KEYTQWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

16 

2 

WH1TT1ER  CITY  hall 

9660 

2 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

ue  02 

320 

35 

W  1  LL I AMS 

9677 

122  09 

86 

9 

10 

WILLITS  1  NE 

9684 

MENDOC I  NO 

39  25 

123  21 

1348 

2 

2 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

1685 

MENDOC 1  NO 

39  21 

123  19 

1925 

WI  LLOWS 

9699 

39  32 

122  12 

140 

63 

B4 

W I  NCHESTER 

'722 

R  1  VERS  IDE 

33  43 

117  05 

1475 

WINTERS 

9742 

38  32 

121  58 

135 

20 

20 

WOFFORD  HEIGHTS 

9  754 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

69 

2 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

37  02 

116  54 

9200 

WOODFORD S 

9775 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

1  2  3 

WOODLAND   1  WNW 

'J  78  1 

YOLO 

23 

38  41 

121  46 

69 

37 

BO 

12  3 

WRIGHTS 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

2 

WRIGHTS  LAKE 

'6  it, 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

S 

Y0R8A  LINDA 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

50 

1  2  3 

YORKV ILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

11  00 

C 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

1 19  35 

3985 

57 

58 

1  2  3  C 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

59 

84 

1  2  3 

STATIONS  CLOSED  1962 

ABBOTT  MINE 

0006 

39  02 

122  26 

1965 

OCT 

2 

BACKUS  RANCH 

0418 

6 

34  5  7 

iia  n 

2645 

12  3  4 

CEOAR  POINT  RANCH 

1611 

MAR  I POSA 

2  7 

37  28 

119  44 

3230 

JUN 

2 

COHASSET 

1  8  50 

23 

39  55 

121  44 

SEP/61 

2 

COLYEAR  SPR I NGS 

L953 

TEHAMA 

2  3 

40  0  3 

122  41 

3295 

NOV 

2 

GRASS  VALLEY  NID 

3574 

NEVADA 

8 

39  13 

121  04 

C 

4014 

SAN  DIEGO 

33  03 

117  06 

320 

JUN 

2 

4493 

38  56 

122  53 

1460 

SEP 

2  C 

560  2 

35  30 

119  49 

803 

APR 

1  2  3 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

6173 

MOOOC 

:  i 

41  59 

120  16 

5290 

OCT 

2 

NICOLAUS 

61  <3 

SUTTER 

38  54 

121  35 

47 

2 

NORTH  HOLLYWOOD 

t,.?56 

LOS  ANGELES 

34  10 

118  23 

619 

JUN 

PANOCHE  JUNCTION 

56  TB 

FRESNO 

36  32 

120  27 

18 

23 

OCT 

1  2  3 

POSEY  4  ENE 

70  15 

TULARE 

li': 

35  50 

118  37 

5490 

APR 

2 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

}  :■  1 2 

MARIPOSA 

37  22 

119  54 

1380 

Fee 

2 

SECRET  VALLEY  MTNC  STA 

SO  7  5 

LASSEN 

40  40 

120  15 

4662 

SEP 

2 

SLOAT 

a  2  3  2 

PLUMAS 

f- 

39  52 

120  44 

4115 

SEP 

C 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

-.'1 

36  55 

121  13 

2975 

MAR 

C 

UKIAH  4  W 

<1  2  6 

MENDOC INO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

2 

t     1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL.     8  FEATHER,     9  KAffEAH,     10  KERN,      11  KINGS,      12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MOJAVE,     16  MOKELUMNE , 
17  NORTH  COAST,      18  N  E  INTERIOR,     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN.     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA 
MARIA.     31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  VNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  557  Federal  Office 
Building,    50  Fulton  St.,    San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  ln°F.,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement   in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 
Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931   -  1960. 

Climatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 
No  record. 

+       Also  earlier  date   (dates)  or  months. 

*       Amount    Included  in  following  measurement . 

V       Includes  total   for  previous  months.     V   in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

ocated  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that   the  thermometers  are 
roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  full  month. 

C       Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station   Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E       Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M       One  or  more  days'   record  missing;    If  average  value   is  entered,    less  that   10  days'   record  Is  missing.      See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  In     "Hourly  Precipita- 
tion Data". 

surements,   made  at   irregular  intervals,    will  be  published   later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,    elevations,    exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History*   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office.    Washington  25,   D.C.    for  $1.25.  Sim- 
lar   information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961     annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above,  price 
25  cents. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents. 
Government   Printing  Office,    Washington  25,  D.C. 


MC  CARTHY  POINT 
0CEANSIDE 
WALLACE  1  SB 


ADIN  RS 
ALTADENA 
AUBERRY 

BALCB  POWER  HOUSE 
BERRYESSA  LAKE 

BISHOP  WB  AIRPORT 

BURLINGAME 

CAJON  WEST  SUMMIT 

CHALLENGE  RANGER  STA 

CRESCENT  CITY  1  N 

DANA  2  SE 
DRY  CANYON  3ES 
EXCHEQUER  RES 
FONTANA  KAISER 
GEORGETOWN  RS 

GIANT  FOREST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GUERNEVILLE 
HEALDSBURG 


New  unpainted 


CHANGES   IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

MC  CARTHY  POINT  RS 
OCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 
WALLACE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

oved  200  feet  ENE 
oved  25  feet  SE 
oved  120  feet  E 
equipment  Installed 


Ra 


pment  moved  25  feet  N 
pment  moved   165  feet  SS 
pment  moved  160  feet  SS 
pment  moved  275  feet 
gage  moved  50  feet  NW 


Rain  gage  moved  15  feet  N 
Temperature  equipment  ins 
Rain  gage  moved  60  feet 
Equipment  moved  95  feet  E 
Temperature  equipment 


Equipment  moved  0.3  mi 
Equipment  moved  400  f* 
Equ 1 pmen t  moved  1.5  mi 
Equipment  moved  20  fet 
Equipment  moved  11  fet 


stalled 
SSW 


DATE  -  1962 


November  9 
July  17 
Hay  2 

October  16 
August  9 
May  9 
August  20 
January  30 

April  24 
May  4 
August  8 


.Tun 


L9 


HODGES  DAM 


November  9 
November  30 
July  23 
January  17 
May  4 

Oc  tobe 


JOSHUA  TREE 
LAKEPORT 
LITTLE  VALLEY 
LOCKWOOD  VESA 
LOS  GATOS 


MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MICHIGAN  BLUFF 


PACHECO  PASS 
PALUDALE 

PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43D 

PARKFIELD 

REDDING  1  SE 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

SAN  EHIGDIO  RANCH 

SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  TECH 

SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 

THREE  RIVERS  6  SE 

TORRANCE 

TURL0CK 

UPPER  LAKE  7  W 

WALLACE  1  ESE 
WALMAR  SCHOOL 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


Recording  rain  gage  m 
Discontinued  publicat 
standard  heated  orifi 
Temperature  equipment 
WB  Type  equipment  ins 


ed  70  feet  NNW 
n  Dai ly  Precipi 


Temper 
ed  200 


Hat1' 


ved  0.6  mi 
Equipment  moved  0.6  mi 
Rain  gage  moved  40  fee 
Rain  gage  moved  140  fe 
Temperature  equipment 


lie  ESE.  Rai 


Stati 


lo 


Equipment  moved  1.6  miles  SSE  t 
Equipment  moved  250  feet  SSW 
Recording  rain  gage  moved  to  lo 
direction  and  distance  unknown 
Rain  gage  moved  270  feet  ESE 
Equipment  moved   1.6  miles  SE 


exposure  14  feet 
150  feet  higher 


Recording 
Equipment 
Rain  gage 
Rain  gage 
Recording 


ain  gage  moved  500  feet 

oved  1 .4  miles  ENE 

oved  35  feet  NNW 

□ved  30  feet  N 

ain  gage  moved  150  feet 


Equipment  moved  0.6  mile  E 

Equipment  moved  250  feet  SE 

Equipment  moved  130  feet  S 

Equipment  moved  3200  feet  N 

Equipment  moved  7   feet  ESE 


Rain  gage 
Recording 
Equipment 

Equipment 

Equipment 
Rain  gage 
Equipment 


ved  0  .8  mi  le  SSl 
in  gage  moved  11 
ved  300  feet  SE 
ved  15  feet  ESE 
ved  0.25  i 

ved  1  1  miles  SE 
ved  150  feet  ENE 
ved  120  feet  NNW 


NW 


il  16 
Septe 


Februai 
Hay  31 

August 

Febr 


ry  20 
December  10 

August  20,  1960 
June  20 

October  1961 

September  26 
June  12 
December  20 
June  22 
November  7 

uary 


Nove 
Jan 


10 


February  15 
April  18 
August  28 
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